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GENERAL  SUaiMAKY. 


Thero  v,-a?  no  viiuisual  f(  aturc  alxmt  tl;c  tor.iporaturc  ineauH  and 
<?xtrpmc>  f<  r  .'aiiiiary,  1920.  The  teuiprraiure,-.  were  generally 
rquahle  and  in'ld  for  the  S(>ason  :ill!u:;up:!i  tlu-  aviage  was  ])el(nY 
jioniiiil.  Tlie  avorape  j)rrcii)ilatinii  vra;^  oO  jx-r  cent  above  nor- 
3ii:d  and  liearly  all  of  it  fell  \\<  rain.  It  !;ad  an  r.n(>ven  pi-'Ograpli- 
iea!  di^irii)uti(.n  as  the  totals  ranftvd  alionl  ten  and  on.e  half  inches. 
The  ligiit  totals  ocuned  in  the  norli:eru  i.'ortion  where  a  few 
iie,ii;ative  depariiu-e^  were  noted,  iait  tlie  totals  increased  south - 
wanl  with  positive  departures  predominating.  T'r.e  distrihutjon 
overtime  month  was  .'Satisfactory  hut  the  <laily  amounts  on  th,> 
Sth,  21st,  22d,  and  23d  were  heavy.  Considerable  sleet  was  :v- 
poriod  over  the  State  on  the  oth,  (Uh,  21st,  and  22d.  Bad  roads 
?.iul  wet  soil  kv\y.  down  outdoor  activities  and  clearing  of  lai:d 
and  earin;?  for  sto(dv  vo-re  the  main  fai'm  operations  during  this 
month  Fruit  and  winter  sn-ains  wert'  in  a  satisfaOory  condition 
at  the  clcsc  of  tlie  month.  'i-  ^'-  ^'^• 


TE3a:PEB,ATURE 

The  avera?;e  January  temperature  for  54  stations  in  Arkan;=^s 
v.as  o9. (')-'.  For  VA  stations  having  a  record  of  ten  years  or  more 
the  mean  was  1.7^  below  normal.  The  highest  montldy  mean 
was  4o.8"  at  Junction,  Union  County;  the  lowest,  34.8"  at  Grav. 
<^tte,  E(Miton  County,  Dodd  City,  Marion  County,  and  Benton- 
ville,  Benton  County.  The  highest  temperature  observed  during 
the  month  was  82^  at  Dardanelle,  Yell  County,  on  the  20th;  the 
lowest,  11°  at  Ikrgman,  Boone  County, on  the  4th  and  10th- 
Th<>  greatest  daily  range  was  4^J°  at  Dardanelle  on  the  20th.  The 
highest  temperatures  generally  occurred  from  the  TJth  to  21st 
and  the  lowest  from  the  1st  to  5th  or  on  the  10th. 


PKECIPITATION 

The  average  January  precipitation  for  71  stations  in  Arkansas 
M-as  6.49  inches.  For  56  stations  having  a  record  of  ten  years 
or  more  the  average  was  2.09  inches  al)Ove  normal.  The  great- 
est monthly  total  was  12.83  inches  at  Booneville,  Logan  County; 
the  least,  2.27  inches  at  Bentonville,  Benton  County.  The  great- 
est amount  for  24  consecutive  hours  was  5.10  inches  at  Osceola, 
INIississippi  County,  on  the  8th.  The  average  number  of  rainy 
days  was  8.  The  average  snowfall  for  all  stations  was  0.8  inch; 
for  27  stations  reporting  0.1  inch  or  more,  the  average  was  2.1 
inches.  The  monthly  amounts  of  snowfall  ranged  from  8.7  inch- 
es at  Bentonville  to  none  at  nearly  all  southern  stations.  The 
major  portion  of  the  precipitation  fell  from  the  6th  to  the  9th 
and  from  the  21st  to  23d. 
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Benton  viUc. 
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30.61 
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20.63 

16 

4,1.33 
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s. 

19 

82 

Fort  Smith... 

30.22 
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4,750 

24 
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5 
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71 
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30. 23 
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32 

s. 

16 
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72 

a;  = 


51 
46 
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BIISCEI.LANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:—   7th,  G;  8th,  5;    22d,  3;    23d,  6. 

Dense  Fog:  —   Gth,  6;   7th,  1;    8th,  1;    11th,  1;    12th,  1;    13th' 

1;    14th,  2;    15th,  2;    16(h,  1;  2?th,  6;   28th,  2. 

Solar  Halos:—   10th,  2. 

Lunar  Ikdos:  ~   10th,  2;    13th,  1;   27th,  2;    29th,  1. 

Fleet:—  5th,  12;   Gth,   13;   7th,  3;   8th,  5;   Gth,  1;    10th,  1;. 

11th,  1;    21st,  6;    22d,  6. 

Heul: —  Gth,  Luthcrville,  //r//(/;8th,  Booneville,  Heavy. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  JANUARY. 


Temperature. 

Precipitation . 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


January, 1920. 


stations 


Amity 

Arliadelphia  . 
Arkansas  City 

Hatesville 

Bee  Branch  .. 
Bentonville 
Bergman  . .  - 
Bla(  Iv  Koclc 
Buoueville 
Brinkley . . 


Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint 
Clarendon  . 
Conway  — 
Corning  — 
Panville  — 
Dardanelle  . 
Dodd  City 
Duinas  — 


Dutton . . . 
Eldorado 

England 

Eureka  Springs 
FayetteviUe  ... 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  . . . 

Gillert 

Grannie  


Gravette  

Hardy 

Helena 

Hidgen  

Hope 

Hot  Springs  . 

Huttig    

.lelksU 

Jonesboro  . . . 
Junction 


Lewisville 

Little  Rock..   .... 

Lutherville  IT  •• 

Slaguolia 

Malvern   

Mammoth  Spring 

JIarianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 


Climatological  Data  for  January,   1920. 
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F .  .1 
Geo. 
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J.E 
U.  S 


Observers- 


Camp))ell. 

CarpfUit-r 

E.  I'ayiie.' 
Lelia  I .  Teter. 

Scanlau . 

Weather  Bureau. 
.lolm  T.  Maxey. 
S.  J.  Howe. 

Supt-  Tuberculosis  San . 
H.  L.  l).\Vliit,ou. 

J.  M.  Richardson 
A.IJ.Uuarternian 
C.  M.lIuddlestoLi. 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
E .  K.  Cordi-ey . 
■J.  N.  Cnitchlield. 
J.  K.  A  vera. 
F.H.Wie.si-r 
Neal  Dodd  . 
Ben. Johnson. 

.T.M.  Rickotts. 
Mrs.  Virgil  N.  Walls. 
J  .  C.  Cliellaiilt . 
(Jeorge  W.  Nichoalds. 
Uiiiver-iity  of  .Arkansas. 
IJ    S.  Weather  IJuivtuu. 
T.  J    Logan . 
Charles  llii!nirn. 
A. H.  France 
Dr.  F.  C.  Mullins 


Morrilton 
Mountain  Home 

Mount  Ida   

Murl'reesboro  ... 

Nail   

Newport 

Okay- 

Osceola 

O/ark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 
Portland 

I'n-.'icott 

Princeton 

Kison 

Rogers 

Searcy 

Sheridan 

Spriiigbank  tt.. 
Stuttgart 

Subiaco 
Texarkaiia 

Uuipher  tt 
Waldrou-.  - 

Warren 

W  h  i  tec  1  ill's 
Wynne 

State  Means  and  Extremes 


.\. 

!'•. 

Stevens. 

c. 

A. 
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aulVeld. 
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r.-i. 

ICiile  L.  Suiitii . 
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X'nx'eiLt . 
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Mary  Siiaine. 

CI 
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w 

.  K 

Reeves . 
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.  St.Joiia. 

.T. 

\V 

Dilbeck. 

li 

s 

llalhert. 

(1 

A 

Wiiittiiigloii. 

Uenry  A.   Davis. 
Charles  Pa.xtoii . 
George  L.  Kobiiisoi). 
V .  S.  l''orest  Service. 
Atwood  I'.  SiiiUli. 
Ishain  Harrow 
Roy  H.  Ilaiumon. 

Benedictine  Sisters. 
W.  E.  Edniistou. 
Irvin  A.  Ulakely. 
Foote  Coleman, 
(ieo.  il.  Ti.sdale. 
(;ail  A.  Starck. 
.Mi.>s  Sarah  ('vpert. 
Mi>.  Elsie.  Glover. 
(i.  Field. 
H .  A .  Buerkle . 

New  Subiaco  .\bbey. 
H.  S.  Bras  hear. 
U.  S.  Forest  Service. 
Ciieve.^.  Bevil. 
J.L.  Clegg. 
Kiilela  .M  Schirmer. 
E.  O.  Allen. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  f°/   "^^ ;'^f  "'^^^^^^  ^^^  ^^  -^^^^^^^^^l  in  means  and  sttmmaries 
ing  section  means.     T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  ram  or  melted  snow     +    "^^7^;\\°° '^^^^^^^^^^^^^    ZL.    tti^o,t  office  addresses  of  these  stations 
„  ,,„.  table  iudi.-ate  numberof  davs  missing;  f:ir  example.;  '"rr^l^lMee   a"     Umpl  er^R^^^^^^^^^^  Jelks,  Patterson  Ark. 

Randolph  La.:  Lutherville,  1UM>.  No.  2,  Lamar,  Ark.;  Springbank,  Doddridge.  Aik.,  bmphers,  K0\er,  aii. 


have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  deternun- 

Reference  letters  •,'',=  .appearing 
follows:-  Junction 


January,  1920. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Daily  Precipitation  for  January,  1920. 


Stations, 


Day  of  month. 

ersheds. 

1 

— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

#4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

raity  nil 
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alioo  Rock  I!  11.. 

auulen  II  II 

eiiterpoiiit 
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ewp  ort  II 11 
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jcaliimias 
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isou  11  h 
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aldon  'i  il   
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■inteclfl's  II  I!  . .. 
■ynu'>i:li    


Ouacliita 

do 

Mississippi  , 

Wliite  

Arkansas  .. 
do 

Willie  

do 

Arkansas.  .. 

Wliite  

do    ... 

Ouachita  . .. 

lie! 

White 

A  rkansas  . . 

White 

Arkansas. .  . 
do 

White 

Arkansas... 

White 

Ouachita  ■  . . 

Arkansas  .. 

White  ..  .. 
do 

Arkansas.. . 

Red 

White 

Arkansas  ... 

Red  

White 

do  .... 

Mississippi  . 

W'hite  

Red  

Ouacliita  .  . . 
do 

White  

Ouacliita  .. . 

Red  

Arkansas. .  . 
do 

Red  

Ouachita   .. 

White 

Mississippi  . 

.St.   Francis. 

While 

Ouacnita    .. 

.\rkansas  .. . 

White 

Ouacliita.  .. 
do 


White 

do 

A.-kansas   .. 

Mississippi.. 

Arkansas  .. . 

cael  e 

Arkansas... 

Wiute 

Ouachita  ... 
do 

Ouacliita  .. . 
do 

Arkansas... . 

White 

Ouachila. . . 

Red 

.\rkaiisas..  . 
do 

Red  

Arkansas.  . . 
do..... 

Ouacliita  . .. 

Red  

St.  Fiancis.. 
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.301  . 
.681. 
.70|  . 
•  40  ■ 
.40  4. 
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.59  3.63 
T.    2.33 
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.50  3.40 
T        .  39 


. 9U  2 .85 
■  6611.63 
.85  1.09 
.35^2  60 
.19  1.19 

.16  4.' 18 
.07  1.92 
.S9|1.60 
.40I2.OO 
.38:2.00 
.70[2.65 
. . .  2. 55 
,47|  T 
.11:2.06 


5.10 
1.37 
3.90 
1.82 
2.30 
I.3!< 
3.  10 
.40 
.35 
1.00 
2.50 


.11  2.10 

.  47  ■>.  50 

2.00;    .58 

1.80  2.40 

.6411. SO 

t.  So  1.03 

.731   .66 

T.  ,2.  4(' 

.1513.10 
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.30' 
1.001 


1.30 
T. 


. 79  . . . 
.78  ... 


.651 


.01 


1.00 
1.  30 


1-40  114 
T 


T. 


1.35  ... 


2.  20; . . . 
1.48    T. 


.02 


.51 
i.'75 

".m 
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1.10 
.31 
■  20 

'.'68 
.45 


.04 


.80 


.20 


.11 


.16 


.35 


.15 


.951 
.191 


.09 


.06 


.09 


.01 


.02 


.64 


.05 


.22 


1.86 
.33 


.051... 


.04 


.10 


.15 


.01 


.18 


.45 


.01 


.06 


.03 


.09 


2.30 


■  04 


1.  20 
.03 
1.38 
1.00 
T. 


1.00 
1.54 
.41 
.30 


.10 
1.38 


2.00 
1.60 
189 
.52 
.50 
.83 
.70 
.55 
1.74 


.60 
.68 

1.00 
.09 
.64 


T 

.45 
T. 
1-90 


1.25 

70 

13 

1.30 

.70 

.60 

1.30 

2.14 

.83 


T. 

'.'■78 
.80 

1.94 
.32 
.44 


1.13 
1.16 

T, 

.76 

i]80 
.25 

1.90 
.13 


1.55 
.45 


1.52 
T, 
1.40 


1 .  00 
.41 
..50 

1.10 
.38 
.68 
.20 

1.20 


1.00 

.90 

.07 

.74 

2.50 

.12 

1.84 

1.65 

3.47 


.72 


93 

39 

1.00 

.38 

.48 


2.00 
1.52 


.95 
1.08 


2.10 

2.00 

2-27 
20 

1-76 

1.60 

1.25 

1.30 
.68    T 
.26    T 

1.40,  T 

1.06 


.13 


1.56 
1.31 
152 
1 .28 
.39 
.85 
.34 

.74 
.54 
.19 

1.85 
.54 

2.18 

1.44 
.62 
.52 
.10 
.72 
.83 

1.87 
'1'. 
.18 


-60 

.45 

.711 

.91 

1.20 

.56 

1.80 

1.50 

1.2 

.03 

1.23 

.74 
.25 
.72 
1.80 

2.'4 

.  14 

3.  00 

.30 


1.93 
T. 


.63 


80 


1.94 


.40  1.03 
.60  3.00 
.93,  .05 

1.38'. 

1.97| 

1-351. 

1.69  1.40 


.68 
2.32 
1.98 
1.05 
1.84 
1.18 

.05 
2.38 
2.23 
1.70 
1.60 
1.20 
1.03 

T. 
2.42 


.02 


.54 
.20 


2.53 


1.251. 
I.22I 
1.90J. 
2.20 
1.05 
40 1 . 

l.-A\' 
1.021 . 

i'-ihl 

.90: 
1.81 
I.I5I. 

1.80J. 

i'.eel 

I.  30l . 


1.10:. 


.05 


.07 


2.79 


6.67 
7.75 
7.35 
6.12 
7.35 
2.27 
4.54 
5. 53 
12.83 
39 


5.51 
0.10 


4-52 
7.15 
3.00 
6.71 
6,45 
3. 62 
5.82 
3.63 
5. 65 
8-53 
3-18 
3.17 
3. 89 
7.50 
8.59 


6,67 
2.61 


9.31 
8.23 
8.31 

7.18 
8.06 
6.92 
5.83 

'  9."  19 
5.95 
5.98 
9.21 
4-25 
7-60 

10.90 
5.  36 
7.00 
5.40 
4.83 
7.51 
8. 26 
3.26 
7.28 

'8.'57 
5.92 
9.72 
5.82 
5.97 
8.19 
8.30 
3.38 
6.40 
2.54 
7.73 


6.68 
6.20 
6.02 
8.39 
6.78 
6.87 
5.31 
7-00 
7  57 


«oept   as  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  aflernoon,  near  sunset,  and  procipit.ition  recorded  is  for  the  24  hours  endingat  the  time  of  the    observation, 
•    Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  2  J-hour  period,  midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  of    falls  not   recorded.    '''Precipitation    included    in    the    nex 
,)llowiiig  measurement.    lillPrecipilation  measured  in  the  morning;  amount  then  rocorded  is  for  tlie  preceding 24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stages  for  January,   1920. 


stations. 

Rivers. 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ort  Smith  

.\  rkansas 

22 

.5.5    5.2'  5.0 

5.0 

4.9 

4.8    4.8 

4.7 

7.3    7.5 

7.4'   7-5    7.1I  7.5!  7.5 

7.2 

7. 7 

8.4    8.5 

8.4 

8.3 

8.2  10. sl  13. 01 13. 5 

13-4 

12.6 

ITS 

8.S 

8.0    7.7 

iardanelle 

do 

20 

3.0 

3-0 

2.8 

2.5 

2.3 

2.3    2.3 

3.2 

5-8 

6.4 

6.7:  6.6 

6.6    6.2 

fa-8 

6.0 

6.0 

5.8    6.0 

6.4 

69 

7.1 

10-8114-5  13.3 

l.i.O 

12-5 

11   4 

10.0 

8.4    7.4 

.ittle  Kock 

do....... 

23 

2.0 

2-2 

2.0 

2.3 

2.1 

2.0 

1.8 

2.0 

6.4 

8.P 

9.6' 10. 0 

9.6 

9.1 

8-5 

8.0 

7.9 

7.8    7-4 

7.0 

7.0 

8.5 

10.5  13.5:1.5.8 

15-5 

15-1 

14  S 

113.  9  12.  6|  10.  9 

'iue  Blutr. 

do....... 

25 

0-7 

6.7 

6.7 

6-8 

6.9 

7.0 

6-7 

6.7 

9.7 

12.1 

Ui.  4114.1 

14.0 

13.6 

VA.6 

12.5 

u.o 

10-9  10.8 

10.6 

10-6 

U.O 

13.4  14.7  18.6 

19.3 

19.0 

19  0 

18.2  17.7  17.1 

Jlack  iiock 

Black 

14 

4  5 

4.3 

4.3 

4-0 

4.0 

4.0 

3.7 

,5.0 

11.8 

12.0 

U. 0110.0 

9.0 

8.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0    7.0 

7.5 

7.  7 

8.2 

12.0  20.0 

20.2 

19.1 

18.4 

17.9 

17.0  16.8  16.0 

White 

IS 
23 

1-2 
6.8 

1-3 
6-7 

1.5 

6.8 

I.  1 
7.0 

1.1 
6.8 

1.1 
6.9 

0.  V 
6-8 

2-1 

8.2 

3.9 
12.5 

3.6 
U-2 

2.9'  2.8 

10. oi  9.3 

2.9 
9-0 

2.6 
9.0 

3.6 
9.1 

3.8 
9.1 

4.6 
10.3 

4.9    4.8 
10.9  11.0 

5.1 
10.6 

5.2 
12.1 

5-0 
12  5 

8.4117.3 
17.4,23.6 

13.0 
24.8 

11.9 
19.9 

12.1 
19.8 

9-3 
lS-4 

7.6    6.6    5.9 

lawsville 

do 

15.  8  14.0  12.9 

Newport 

do 

26 

4.7 

4-7 

4.6 

4.6 

4.6 

4.4 

4.2 

4.2 

10.0 

13.4 

14  1,13.9 

13.4 

12.  y 

10.1 

y.8 

9.4 

9.6    9.7 

9-5 

9-6 

9.6 

]2.9'20.1 

25-5 

24.5 

24.fi 

25  .0 

24.5  23-8122, 5 

ieargeiown. 

do....... 

22 

7.2 

6.8 

6.3 

5-91  5-5 

5.3 

5.0 

5.8 

13.6 

17.6 

IS. 7  19.3 

n.2 

19.1 

IS  ■  6 

18.1 

17.6 

17.3  16.9 

16-5 

16.3116.8 

18.1:19.5 

2O.5I2I.6 

22.1 

22  ;h 

22.5I22.7I22.8 

lareiidon... 

do 

30 

21.721.120.5  19.9  19  5 

18.7 

IS.l 

18.3 

20.5 

21.8 

22.8:2:i.6 

24.6 

2o.  1 

25.5 

25  .8 

2.T.9 

25.9I25.J 

25.7125.5125.5 

25.6,25.7 

2i.9  26.1 

26.4  26.9:27.2  27. 5I27. 8 

lelena 

Mississippi. . . 

42 

31  7  28.2  24.5'21.1|iS.fi 

16.  t 

!5.3 

14. a 

14.6 

15.4 

16-2:18-6 

21.8 

24.7 

27.3 

29.3 

30.7 

31.6i32.2 

32.5,32.5|;<2..; 

31.931.4 

30.9  31.0 

31.  7  32. 8  33  .7  34. 5  ;«.  4 

-rkansas  Citv... 

do 

42 

42-5  4l.5!,3S.9  3U.  l'33,5 

30.8 

«.  0 

25 .2  23.  S 

22.  8 

22.8  23.6 

2,'i.2 

27.5 

29.  b 

31-7132.2 

34.435.3 

35.9:36.3136.9 

37.1137.3 

:i7.3!37.( 

S7.8 

38.  2 

38.  7i39.3l;)9.7 

'auiden 

Ouachita 

49 

11-4  10.5    9,8'  y.ll  8.0 

8.0 

7.9 

8.2  17.1 

27.1 

31.8,33.4134.2 

1 

36-6j36.3l33.0|32.0|30.8|29.4':27.nl9.8l20-3 

21.0'28.0 

30.7:32.1 

34.6 

35.5 

34.6  33.4132.3 

1         1 

'*  Below  Zero 


CLIMATOLOulCAL  DAlA:   ARKANSAS  SECTION 


Januakv,    !'■ 


Daily  Tempsratures  for  Janua,ry,    1930 


Stations. 


Amity  §§ 

Batosville^^ 

Boe  Branch   

Bentonville 

Bergman • 

Booneville  

Brinklay 

Calico  Kock  M  •  •  • 

Camden 

Conway  

Dardanelle 

Dodd  City •■ 

Dumas 

Uutton 

Eldorado  

England  M  

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Orannis  

Gravette 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Kock 

Lutherville 

Magnolia  

Vftivern  §§ 

t'ammoth  Spring. 

Jiariauna  §§ 

Marked  Tree  5*... 

Marshall 

Mena  

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida •  •  • 

Kewport 

Osceola  

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Kison  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco   

Teiarkana 

Umphers  

Warren    

WynneW 


\  Maximum.. 

I  Maximum  ., 
j  Minimum  ., 
c  Maximum. , 
)  Minimum  . 
<  Maximum. 
)  Minimum  . 
I  Maximum, 
j  Minimum  . 
1  Maximum. 
j  Mininuun  . 
I  Maximum- 
i  Miuimum  . 
(  Maximum, 
j  Minimum  . 
I  Maximum. 
(  Minimum  . 
1  Maximum. 
I  Minimam  . 
I  Maximum. 
{  Minimum  . 
I  Maximum, 
j  Minimum  . 
I  Maximum, 
j  Miniuumi  . 
1  JIaxiraum. 
)  Miuimum  . 
Maximum. 
Minimam  . 
Maximum.. 
I  Minimum  . . 
I  Maxinunu. . 
I  Minimum  . . 
i  Maximum. . 
i  Miuimum  . . 
Maximum., 
j  Minimam  . . 
I  Maximum. . 
j  Minimum  . . 
i  JIaxi  mum . . 
j  Minimum  .. 
I  Maximum.. 
I  Miuimum  . . 
(  Maximum. . 
)  Miuimum  .. 
(  Maximum., 
j  Mininuun  . . 
\  Maxiuuim. 
■/  Mininuun  . 
J  Maximum. 
/  Miuimum  . 
\  Maxinunu. 
i  Miniuuuu  . 
I  Maximum, 
i  Minimum  . 
1  Maximum, 
i  Minimum  . 
I  Maximum, 
i  Minimum  . 
I  Maximum . 
'  I  Minimum  . 
(  Maximum' 
I  Minimum  . 
(  Maximum 
i  Minimum  . 
{  Maximum . 
I  Minimum  .. 
(  Maximum. . 
i  Minimum-  • 
.  i  Maximum . . 
(  Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum  •  ■ 
Minimum  .  • 
Maximum.  • 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Miuimum  . . 
Maximum. . 
Minimum  .  ■ 
Maximum.. 
Minimum  .  ■ 
Maximum- 
'  Minimum  . 
I  Maximum- • 
!  Minimum  . 
j  Maximum. 
I  Minimum  . 
(  Maximum - 
I  Miuimum  • 
j  Maximum- 
1  Minimum  - 
j  Maximum- 
(  Minimum  - 
J  Maximum  ■ 
1  Minimum  ■ 
j  Maximum- 
\  Minimum 
\  M?-ximum 
J  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
flF?K:AI^SAS   SECTION. 


HARVEY  S.  COIiE,  Meteorolog-ist. 


Vol.  XXV.  Little  Rock.,  February,  1920.  No.  2. 


GENERAL,  SUMMARY. 

The  temperatures  throughout  the  mcnth  were  generally  mild, 
onh'  a  few  comparatively  low  teunperatures  occurring  locally  in 
the  northern  mountainous  sections.  All  departures  from  the 
normal  were  positive.  The  extremes  were  not  record-breaking 
but  showed  a  large  range.  The  precipitation  averaged  abouj; 
one-third  of  the  normal  amount,  all  departures  being  negative. 
The  lighter  totals  fell  in  the  northern  districts  where  much 
of  it  was  snow;  the  heavier  in  the  southern  portion  where  very 
little  snow  fell.  The  daily  amounts  were  light  and  scattered 
over  the  month.  Clearing,  lumbering,  and  marketing  could  be 
carried  on  most  of  the  time  but  ploughing  Avas  retarded  by 
frozen  ground  and  some  snow.  At  the  close  of  the  month 
winter  grains  were  in  good  condition,  fruit  safe  and  spring  work 
about  normal.  Soil  conditions  and  dirt  roads  improved  con. 
sidcrably  throughout  the  month.  T.  G.  S. 


TEMPERATURE 

The  average  February  temperature  for  54  stations  in  Arkan- 
sas was  45.0°.  For  43  stations  having  a  record  of  ten  years  or 
more  the  mean  was  3.2°  above  normal.  The  highest  monthly 
mean  was  51.9°  at  Tluttig,  Union  County;  the  lowest,  39.1°  at 
Nail,  Newton  County.  The  highest  temperature  observed  dur- 
ing the  month  was  79°  at  Prescott,  Nevada  County;  the  lowest, 
—2°  at  Dutton,  Madison  County.  The  greatest  daily  range  was 
50°  at  Calico  Rock  on  the  17th.  The  highest  temperatures 
generally  occurred  from  the  19th  to  21st  and  the  lowest  on  the 
IGth. 


PRECIPITATION 

The  average  February  precipitation  for  70  stations  in  Arkan- 
sas M-as  1.2G  inches.  For  55  stations  having  a  record  of  ten 
years  or  more  the  average  was  2.15  inches  below  normal,  The 
greatest  total  Avas  3.18  inches  at  Eldorndo,  Union  County;  the 
least,  0.35  at  Gravette,  Benton  County.  The  greatest  amount 
for  24  consecutive  hours  was  2.00  inches  at  Marianna,  Lee 
County,  on  the  10th.  The  average  snow-fall  for  all  stations 
was  1.0  inch,  the  totals  ranging  from  8.0  inches  at  Bergman 
and  Dodd  City  to  none  at  most  of  the  southern  stations.  The 
rains  were  general  on  the  10th,  14th,  and  28th,  on  which  dates 
the  major  portion  of  the  precipitation  fell. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure     (Sea-level) 

Wind. 

Relative 
Humidity 

O 

Stations 

a 

CD 

a.- 

a 
o 

ti  a 

52 

a 
O 

0) 

o 

Hi 

a 

a  . 

=3  >  OJ 

St' 

O 

s. 

Q 
20 

S 

cu 
r^ 

^  3 

Beutonville.. 

30.12 

30.50 

29 

29.70 

12 

3.962 

28 

79 

47 

Port  Smith... 

30.13 

30.54 

29 

29.74 

12 

5,562 

29 

n. 

13 

80 

61 

61 

Little  Rock., 

30.12 

30.53 

■27 

29.71 

12 

6.048 

31 

n. 

20 

82 

.59 

48 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:—   16th,  1;  17th,  1;   2Sth,  1;  29th,  1. 

Dense  Fog:  -   1st,  2;   4th,  2;    7th,    2;   8th,  1;    13th,  1;    17th, 

2;    18th,  3;   21st,  1;   22d,  1;  23d,  4;   25th  1;  28th,  8. 

Lunar  Ilalos:  —   1st,  2;    24th,  1. 

Sleet:-   14th,  3;    loth,   1;   17th,   1;   28th,  3. 

^l7frora— Warren,  19th;  Calico  Rock,  20th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  FEBRUARY. 


Temperature. 

Precipitation. 

Number  of  Dnys. 

Year. 

3* 

"3) 

OJ 

o 

03 

■3 

>:-^ 
■e  3 

3m  0 

'a 

3 

0 
0 

0  9 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

19UI 

19U2 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907   

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

40.5 
49.0 
42.4 

40.5 
33.5 
45.2 
46.6 
45.8 
31.8 
39.  7 
40.8 
35.0 
41.0 
44.9 
32.3 
41.8 
44.9 
44.2 
47.  3 
39.0 
49.8 
37.9 
41.0 
40.4 
45.9 
43.4 
43.4 
i4-4 
44.1 
45.0 

-1-3.2 
+2.2 
-4.  4 
-6.3 

-13.3 
-1.8 
-1-3.2 
+  1.6 

-11.9 
-5.3 
-2. 2 
-6.4 
-0.4 
+2.9 
-9.4 
+  0.1 
+4.0 
+3.0 
+  6.5 
-2.2 
+S.0 
-3.3 
-0.7 
-1.1 
+4.3 
+  1.S 
+  1.7 
+  5.1 
+2.1 
+  3.2 

80 

85 
74 
75 
78 
79 
89 
83 
76 
74 
79 
7'? 

79 
86 
82 
75 
83 
78 
82 
75 
87 
78 
82 
79 
70 
S2 
89 
93 
80 
79 

6 

IS 

2 

0 

-17 

11 
8 

-25 

-  5 
10 

-  2 
-12 

10 
-29 

4 

0 

5 

-13 

7 

-  7 
5 

-  2 
11 

6 

-  4 
4 

-10 

-  2 

2.92 
3.47 

4.  05 
6.  32 
0,71 
3.  30 
2.  59 
2.08 
2.18 
5.00 
2.18 
2.00 
7.63 
2.47 

2.  .55 
2.21 
2.77 

5.  26 
5.41 

3.  60 
4.31 
2.80 
3.74 
4.23 
4,47 
1.78 
1.  93 
1,17 
3,34 
1.26 

-2. 08 
-0.87 
-0.29 
-1,98 
-3.  63 
-1.20 
-1.91 
-1.82 
-1.72 
+  1.03 
-0.91 
-0..53 
+4.16 
-L38 
-1.01 
-1.62 
-0.89 
+  1.35 
+  LSG 
-0.  01 
+  0.  65 
-0.71 
+0.09 
+  0.57 
+0.  97 
-1.80 
-1.74 
-2.43 
-0.25 
-2.15 

10 

11 

9 

8 
10 
15 
10 
15 
12 

9 
10 

9 
10 
12 

9 
15 
12 
12 
13 
11 

9 
12 
11 
11 
11 
14 
15 
12 
13 
11 

9 
9 
0 

7 

6 

5 
6 

7 
8 
6 
8 
6 
5 
6 
5 
6 
6 
8 
S 
6 
7 
5 
4 
5 
6 
4 
8 

9 

9 
13 
13 
11 

8 
11 

8 
10 
12 
11 
11 
12 

9 
13 

8 

10 
12 

9 
11 
11 

9 
11 
10 
12 
11 

S 
10 

11 

10 

8 
7 
8 
8 
4 
6 
4 
5 

(i 

8 
6 
5 
10 
5 
7 
6 
6 
9 
8 
7 
9 
6 
8 

8 
5 
4 

4 

8 
5 

III 
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Observers- 


Amity  

Arkadelphia  ... 
Arkansas  City.. 

Batesville 

Bee  I'.raiKh  — 
Bentoi>\ille  — 

Bergman 

Blaik  Koik  ... 

Bcuiiieville 

Briukley 

Calico  Kock 

Camden  . . . . 

Centerpoint 

Clarendon  . 

Conway 

Corning 

Danville 

DardaneUe 

Dodd  City 

Dumas 

Dntton 

Eldorado  

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville 
Fort  Smitli  . 

Fulton 

Georgetown 

Gillett 

Grannis 


Gravette 
Hardy  . . 
Helena  . 

Hopf  •■.■.■.■■.■.■.:.'.'.-l  Hempstead 

Hot  Springs I  Garland 

Huttig   

.lelkstt 

Jones  boro 
Junetiont' 

Lewisville 

Little  Rook... 
Lutherville  It 

Magnolia 

Malvern 

Mammotli  Spring 
Marianna 
Marked  Tree 
Marshall  — 
Mena 


Morrilton 
Mountain  Home 

Mount  Ida   

Murfreesboro  . . . 

Nail  

Newport 

f)Uay. 

Osceola 

O/.ark 

Bine  BUiff 


Pocahontas 

Portland 

I'rescott 

i'riucetoii 

Ivison 

Kogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt. 
Stuttgart 


Subiaco  . . . 
Texarkana 
I'liiplier  it 
AValdron... 
Warren... 
Wliiteciiffs 
Wynne 


I.W.   Campbell 

F..I.   -Carpenter. 

Geo.  E.  Payne. 

Mrs.  Belia  I.  Tetor. 

I.E.  Scanlan . 

U    S.   Weather  Buroav 

John  T  .  Maxey  . 

S.  J.  Howe. 

Supt-  Tuberculosis  Sai 

H.  L.  D.Wliitsou. 


J.  M.  Richardson 
A.B.Q  livrterman 
C.  M.II  uddlL'^ton. 
Mrs.  B.    E.  Bishop. 
E.  E.  r  ordiey . 
J.  N.   Criitihlield. 
J.  K.  A  vera. 
F.H.Weser 
Neal  Dodd . 
Ben.  Johnson. 

J .  M .  Ricketts . 

Mrs .  \'irgil  N  .  Walls- 

J.  C.  Cheuault. 

George  W .  Nichoalds 
University  of  Arkans 
V    S .  Weather  Buret 
T .  J    Logan . 
Charles  Hiiburn. 
A.  H.  France 
Dr.  F.  C.  Mullins 


lA.F.  Stevens. 
C.A.  Cay wood. 
T.J.  Mitchell. 
Chas.  Smothers. 
N.  P.  O'Neal. 
A.  <feN.  Gen.  Hosp! 
C .  A  Berry . 
W.  E.  Baker. 
Benedictine  Sisters. 
J .  A .  Lowderback . 

G.  H.Dismukes. 
U.S.  Weather  Burei 

H.  Kauffeld. 
!  State  Agriculture  So 
Mrs.   KateL.  Smitl 
W.  3.  Vincent. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
Charles  WaUon 
W.F.  Reeves. 
V.  W.  St.Joha. 


J.  W.Dilbeck. 
B.  S.  Halbert. 
G.  A.  Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxton. 
George  L.  Robinso 
U.S.  Forest  Servic< 
Atwood  P.  Smith. 
Isham  Burrow 
Roy  H.  Hammond 

Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston. 
Irvin  A.  Blakely. 
Foote  Coleman. 
Geo.  H.Tisdale. 
Carl  A .  Starck . 
Miss  Sarah  Cypert 
Mis---  Elsie.  Glover 
G .  Field . 
H .  A .  Buerkle . 

New  Subiaco  Abbi 
H.  S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Servi< 
Cheves.  Bevil. 
J  L  K  egg* 
i^iaina  M.Schirme 
E.O.  Allen. 


State  Means  and  Extremes 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation 
jng  section  means.     T-  PrecipitaUou  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow, 
in  the  tabL 
Kaudolpli  La 


are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or 
a  too  late  to  be  inclu 
tAlso  on  other  dates 


.T^v7^n-;ri,;oi:e-yearsrecord:butallcoinpleteropo^^^^^^^^^^ 


Reference  letters 


HKeceivedtoolatetobeuiclude,linm.ar^^  ,,,,„,.,.  ,an 

n.iicate  numberof  days  missing;  for  example,  ^  represents  two  days  missing. 


Lutlierv 


n!e'!R.K.r);  No.  2,  LtTmar,  Ark. ;  Springbank,  Doddridge.  Ark.,  Umphers.  Rover,  Ark. 


ttPost  office  ! 
Jelks,  Patterson  Ark. 


February,  1920. 
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Daily  Precipitation  for  February,  1920. 


Stations. 


Watersheds. 


Day  of  month. 


13 


14 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


30     31 


Amity  nil 

Arkadelphia  II  II. 
Arkansas  City  II  11 

Hatesville  II II 

Bee  Branch 

Bontonville  '•*.■ 

Ouachita  — 

do 

Mississippi  . 

White  

Arkansas  . . 
do 

.02 

.58 
T. 
T. 

•  01 



....1 

1.02 
.90 
.27 
.39 
.45 

.08 

't'.' 

']25 
.48 

■.'63 

■;28 

.20 
.42 
.14 

.10 

".'ie 

.15 

12 

.41 
.14 
.13 

'.'ig 
.21 

T. 

.06 

.18 

T. 

.15 

.42 

.28 

.37 
.21 

.'05 
.21 

']i9 
.16 

'!i4 

.... 

.05 

.39 

't.' 

't.' 

.02 
't'.' 

■.'67 

'.'6i 

"t." 

"t".' 
■f." 

"t." 
't.' 

't" 

'f.' 

.30 
.28 

.68' 

.28 

"•78 
32 

.... 

1.82 
135 
2.63 

T. 

t'.' 
•  03 

'.'63 

T. 

0.87 
0.85 
0-66 
0.74 

Bergman 

Black  Rockllll-..; 
Boone  ville- 

White  

do 

.65 
.13 

.68 
.19 

SO 

'.'63 

't'.' 

'!69 

'!62 

T. 

"06 
T. 

.10 
"".is 

.05 

T. 

.57 

1.52 

Arkansas . . . 

White 

do    ... 

T. 
.16 

.36 

.64 

0.86 
2. 13 

Briakley    111 

T. 

''06 

'ieo 

'•'26 

"■bi 

.4" 
.50 

"".53 

"."2i 
.35 

0  80 

Calico  Kockllll.. 

'."35 

"t." 

.04 

"."■ii 
.20 

T. 

1.03 

Camden  11  II 

CVuterpoint 

Red 

White 

Arkansas   . . 

White 

Arkansas..  . 

'^29 

'.'86 
46 
.30 
.72 

i.'94 

Clarendon  II  11 

Conway  

.03 

".04 
.02 

Ml 
0.85 

Cormni?  11  11 

Danville  II  11  

Dardanelle 

'.'62 

.30 

T 

.08 

'.'02 
.05 

.01 

1.04 

do 

White 

Arkansas... 

White 

Ouachita  • . . 

Arkansas  . . 

White  . .     . . 

do 

tV 

.12 

'.'is 

.'io 

.45 

'.'90 

'.'89 
.62 
T. 

'.'20 

'!o3 

■."46 
.38 
.45 
.70 

"."■38 
.28 
.08 



0.57 
1.03 

Dodd  City 

.48 

T. 

.55 

'!68 

.04 

■  03 

04 

.10 

T. 

T. 

T. 

2.15 

Dumas  

.13 

1.28 

Eldorado  11 11  

England  II  II 

Eureka  Springs  . 

't'.' 

'.'io 

04 
.34 

'i'" 

.06 
.41 
.30 

i.'io 

i.oo 

.10 

.20 

T. 

3-18 

i'74 
1.21 

Fort  Smith  ***  . . 
Fulton  11 II 

Arkansas . . . 
Red 

't'.' 

•'.'ei 

'.'47 

■f." 

"."46 
.58 

"t"." 
"."67 

■."63 

0-  <4 
2.00 

(ieorgetown  II  Ij.- 
Gillett     

White 

Arkansas  ... 
Red  

"■(i'i 

.03 

'.■62 
.03 

'.'6J 

't.' 

".6i 

T 

".be 

't'.' 

".26 

T.' 

"t".' 
■"62 

.... 

'f.' 
'f.' 
.... 

't." 

"  .36 

.16 

"t." 

.30 
.30 
.2!< 
.3j 

1  96 

T. 

0.35 

Gravette 

Hardy 

Helena  II  II 

Higden  11  II  

Hope 

do.... 

Mississippi  . 

'lie 

'.'84 

.47 

78 

.10 

in 

.05 

.22 

'.'62 

'.'i2 

■f.' 

'.'64 

2^07 
0.47 

Red 

.52 

.06 
.15 

.46 
.03 
.05 
T. 

".bb 

2. 12 

Ouachita  . . . 
do 

'.'2i 

.72 
.24 
.85 

1.30 

Hot  Springs 

Huttig 

.46 

']i9 

.19 

'!i6 

.20 

l.o9 
1.75 
2.  24 

Jonesboro  

White 

Ouachita  . . . 

.28 

".si 

"  .51 

"!56 

Junction 

Lewisville 

Little  Rock  *".. 

Arkansas.. . 

T. 

.38 

.24 
.33 

06 

T. 
".i9 

.17 
.07 

'.'36 
T. 
.12 

'^46 
1.07 

.01 

.03 

't,' 

T. 

T. 

T. 

.36 

.20 

1.16 

0-69 

Magnolia ■ . 

Malvern   11 II 

.27 

i.'ib 
2 -oh 
'.'64 

.62 

.70 
T. 

.22 

.43 
"'30 

.05 

.19 

't. 
■r. 

2.05 

Ouachita   .. 

.20 

T." 

1.70 
0.65 
2-30 

Mampioth  Spring 

Marianna   II II  

Marked  Tree  II  II  . 

White 

Mississippi . 
St.  Francis. 

White 

Ouachita   .. 

't.' 

.lb 
.15 
.33 
.20 
.P'O 

.13 

■  i3 

T. 

".28 
.23 

.22 

.19 

T. 
T. 

.22 

'.'63 

60 

194 

't'.' 

'i' 

T. 

'.'03 

1.14 

Marshall 

Mena  1l  II 

T. 

T. 

.03 

02 

.02 

2.22 
0  50 

Morrilton 

Mountain  Home . 

Mount  Ida    

Murtreesboro  11  11 
Nail  

W/Viito 

.18 

T. 

T. 

.35 
.15 

0.53 

.80 
.97 

'  4i 

.05 

.50 

1.50 

r\r\ 

!i5 

1.45 

White 

do 

't',' 

T. 

T. 

.in 
vn 

T. 

.12 

"."si 

0.o7 
1.12 

Okay  

Osceola    

Ozark  

Patterson  il  S  .... 
Pine  Bluff    111!.... 

Pocahontas 

Portland  II  li 

Prescott 

Princeton  ||  ||  . . . . 

Ricnn   11  1! 

Arkansas  .. 
Mississippi.. 
Arkansas  . . . 

".09 

.'37 

■f.' 
.22 

■'65 

't'.' 

't'.' 

"."55 

"t." 

.4^ 

.13 

".'35 
.30 
.60 

".'32 

.3, 

.31 

1  •■■ 
;  .05 

i.'76 

v. 

0.81 

.42 
.74 
.20 
37 

.20 

.16 
.15 

.58 
.05 

'^08 

'!io 

1 

•  32 

1  .25 

"'.06 

0.62 

Arkansas. .. 
White 

.05 

.38 

1.76 

.20 

0.95 

Ouachita  . . . 

do 

Ouachita  . . . 
do 

.80 

.39 

.5f 
.43 

2  74 

j.... 

'.'50 
.12 

.57 
.6i 

".ki 

".45 

'^20 

.22 
.28 

|:::: 

"t." 

1.66 
1.61 
1.47 

Arkansas . . . 
White 

T. 

.55 

.... 

.08 

.11 
.19 

T. 

1.20 

1.09 

Sheridan  II  II 

Springbank  IIII... 

Stuttgart  

Subiaco    

Red      

.29 
.88 
.08 
.40 
2.00 
.04 
.32 

.16 
.03 
.04 

"m 
't. 

.50 
.05 

'[56 

'.'57 
.40 

'.'08 

.15 
.18 
.15 
.10 
.06 

".03 

".n 

.16 

::;: 

".62 

■  .25 
.03 

.18 
.01 

:::: 

T 

.06 
.02 

'.'.'.'. 

".> 

.34 

1.68 

Arkansas.. . 
do 

.H 

1.71 

.35 

■21  .... 
.22  .... 

0-86 

Red 

1.47 

Uraphers 

T 

.73 

.2f 

2.51 

do 

.2t 
.0- 



.... 

121 

Ouachita . . . 

.14 

.07 

i 

T. 

.03I 

1.9-2 

Whiteclf fs  II  II  . . . 
Wynne!  11     

T. 

1 

1 

0.40 

St.  Francis. 

T. 

r.::: 

1 

. 

.52 

.... 

,  T. 

T. 

.2C 



T. 

1 

i... 

7o!.... 

142 

1 

Except    as  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  nsar  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  endingat  the  time  of  the    observation. 
**    Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.    J:  Separate   dates  of    falls  not   recorded.    *Freoipitation    inclu.lod    in    the    next 
oUowing  measurement.    Ill  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  rocorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch 

Daily  River  Stag-es  for  February,   1930. 


Stations. 

Rivers. 

Fort  .Smith 

Arkansas.... 

Dardanelle 

do 

Little  Rock 

do 

Pine  Bluff. 

do...... 

Black  Rock 

Black 

Calico  Rock 

White 

Batesville 

do 

Newport 

do 

Georgetown. 

do...... 

Clarendon 

do 

Helena 

Mississippi.  . 

Arkansas  City... 

do 

Camden 

Ouachita . .. 

Flood  I 
Stage 


22 

20 

23 

25 

14 

18 

23 

26 

22 

30 

42 

42 

49 


10 


13 


15 


16 


17 


18 


19 


21 


23      24 


25 


28 


29      30 


n 


7.4l  7.1!  6.5    6.  f 

6.51  6.01  5.6'  5.  ;< 
Ifi.o'i  8.5    7.9,  6.6 
15.  4jl3.  4  12  7i!l. 
l.i.4  U'J  14.  l!l3. 

■">..!    4. 9|  4.5;   4. 

2.3lll.7|n.0il0.5 
G2)  4  19  lilK.2 


22  8  22 
3.2. 


36  1 
40. 2 
30 


22.5  22 
28.y.2».2;28. 

;f6.7|:!7.337.8;<8. 

<0,7  41.1  41.5  41. 
272  25. 1  22.2  20. 


Oi  4. 

l!  5. 
2!  9. 
n,12 
2!  4. 
2110 

:  15. 

9  21. 
2 1 28. 

4i:iK. 

0  18 


5 

6.4 

6.4 

6.5 

.8 

4.6 

4.5 

4.4 

6 

^•2 

49 

4.6 

.9 

95 

8.9 

8.7 

(' 

i;.."' 

10.5110.0 

0 

38 

3.71  3.5 

1 

10.0 

9-81  9.7 

.r. 

14.2 

12.  3' -0.5 

.5 

-'1.1 

20.  7  20.  3 

.1 

>8.0 

27.9  27.fi 

.8 

iO.O 

39.2  3S. 8 

'> 

l?.5 

42  7  43. 0 

.0 

15  6 

15-5 

14.6 

.n 

1 

0 
3 

4!  18. 
,2 '26 
5  34 
2  42 
1112, 


5  1 
,5 

81  4. 

4:    8 

8  8 

6  2 

9  8 
li  9 
7il7 
9126 
4132 
8l42 
3115 


3,  6.1 
S;  4-2 
li  4.8 

7;    8.6 

61  7.0 
4i  2  7 
5'  8.6 
9|  S.  6 
516.2 
3 1 25. 9 
4. •''8.  8 
0  39.7138 
5.17.4|17 


5.81 

3.3l 

4.51 

8.2 

6.4 

2.1 

8.4 

7.9 
14.  1!13. 
.5  25.1  24. 
■  2  25. 9  24. 
5  37.235. 
.8,15.7114 


5.5'  5 

3.41  S 

42:  4 

7.8|  7 

6.01  5 

1.8  2 

7.9|  7 

7-4  7 
12.3111 


24. 2 
23.7 

7  34.3 

8  13. 6 


1. 9 

8.0 

6.8 
3jl0.4 
7j23.0:22 
8l21.8!2n 
9^31.6  30 

oliislu 


5.0;   4.9 
3  0 
2.8 


2.9    2-7 
2.7    2.5 


.3; 


■  11  6.9 


4.8|  4.8)  4.8 


71  1.6' 

6;  7.6| 

3i  5.9| 

6  9  2l 


.3 
■  3 

5-6 


1.71 

7.6 

5.8 

H.9'  S.4 
4  21.  S  21.1  20.3  ' 
8  19.0  19  2  IS.  8  : 
4  292. 28.0(26. 9  ■. 
3,10.5il0^0|  9.3 


4.8    4.7 

4.7 

4.6 

2.6    2.5l  2.5 

2  4 

.'  ;!    2  2]   1-9 

1.7 

6.S    f',.8;  6.5 

6.3 

4.8    4.8'  4.8 

48 

1.6    I.5I    1.5 

1.5 

7.21  7.4 

7.2 

7.2 

.... 

5.4!  5  2 

5.1 

4.9 

7.8'  7.3 

6-9 

6.7 

19.7118.9 

18  2 

17.7 

!8.9ll9.8]21.5 

23.  4 

25.8i25  fij25.6 

26.6 

9.'.    9.0 

8.9 

8.8 

" 

llclow     Zero 
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Febeuaky,  1920. 


Daily  Temperatures  for  February,    1920. 


Stations. 


Amity  i 

B^teBvilleW l^SZS: 

Bee  Branch  i 

BeBtonville \lfSSZ: 


8 


10 


11 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


30 


31 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


,  Maximum . 
!  Minimum  . .  I 


Maximum 

Minimum  . . 
I  Maximum.. 
I  Minimum  . 
1  Maximum . 
(  Minimum  . 

Maximum. 
(  Minimum  . 
(  Maximum. 
)  Minimum  . 

Maximum . 
!  Minimum  . 

(  Maximum . 

t  Minimum  . 

j  Maximum.. 

)  Minimum  .  • 

j  Maximum . . 

j  Minimum  . . 
Maximum.. 

i  Minimum  . . 
Maximum.. 

i  Minimum  . . 

i  Maximum., 

(  Minimum  . 

i  Maximum . 

1  Minimum  . 

Maximum. 

'  )  Minimum  . 

j  Maximum. 
'  (  Minimum  . 

j  Maximum.. 

•  (  Minimum  .. 
i  Maximum . . 

•  (  Minimum  .. 
(  Maximum.. 

•  I  Minimum  .. 
j  Maximum.. 

•  (  Minimum  .. 
J  Ma.ximum . . 

•  (  Minimum  . . 
(  Maximum.. 

Junction /  Minimum  . . 

\  Maximum.. 
Little  Rock /  Minimum  .. 

J  Maximum . . 
Lutherville i  Minimum  . . 

J  Maximum.. 
Magnolia  (  Minimum  . . 

j  Maximum.. 
KjilverB  i§ J  Minimum  . , 

1  Maximum, 
yammoth  Spring 


Bergman 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock  W  ■ 

Camden 

Conway 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dntton 

Eldorado  

Eureka  Springs 

Fayetteville  . . . 

Fort  Smith  — 

Grannis  

Gravette 

Hope 

Hot  Springs  . . . 

Huttig 

Jonesboro 


50 
24 
56 
28 
«4 
31 
55 
25 
50 
30 
5S 

30 

50 

25 

65 

84 

52 

31 

46 

2y 

60 
25 
64 
S3 
62 
20 
63 
34 
64 
26 
66 
21 
53 
34 
63 
2i 
6i 
31 
6b 


SI 

70 

41 

67 

39 

67 

30 

61 

34 

70 

35 

64 

34 

63 

31 

66 

431 

66 

32 

38 
65 
3S 
67 
40 
62 
43 
65 
46 
6; 
34 
69 


70 
38| 

77 

35' 

67 

44 

63! 

41 

69 

39 

72 

61 

70 

49 

69 

30 

6' 

40 

69 

39 

70 

38 

66 

36 

6 

53 

67 

36 


Jjarianna 


Morrilton 

Mountain  Home 

Mount  Ida. 

Nail 

Newport 


Minimum  . 

Maximum . 

Minimum  . 
,  Maximum. 
Marked  Tree '5'5 .. .  (  Minimum  . 
j  Maxiumm. 

Marshall I  Minimum  . 

j  Maximum. 

Mena  i  Minimum  . 

\  Maximum.. 
I  M-iiimum  . . 
J  Jiaximuui.. 
i  Minimum . . 
i  Maximum., 
i  Minimum  . . 
i  Maximum. 
(  Minimum  . 
S  Maximum . 

(  Minimum  . 

\  Maximum. 
Osceola  !  Minimum  . 

\  Maximiun. 
Ozark (  Mininnnu  . 

\  Maximum.. 
Fine  Bluff i  Minimum  . . 
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GENERAL  SUMMARY. 

Although  there  are  marked  differences  in  individual  temp- 
■ratures,  and  the  precipitation  totals  very  considerably  m  dif- 
crent  sections  of  the  State,  the  averages  do  not  show  a  great 
lepartiire  from  the  normal  in  either.  A  majority  of  the  sta- 
ions  sliow  positive  )>recipitation  departures,  the  only  negative  be- 
ng  in  the  eastern  and  south  central  counties,  and  while  the 
■cmperature  as  a  whole  was  below  normal,  positive  and  negative 
iepartures  occurred  in  all  sections. 

Temperatures  were  below  normal  the  first  half  of  the  montn, 
be  lowest  ever  recorded  so  late  in  the  spring  occurring  at  sev- 
eral stations  on  the  7th.  This  cold  weather  retarded  but  did  not 
kill  fruit  except  possibly  in  a  few  localities,  but  farm  work 
n'as  stopped  except  in  southern  counties.  By  the  middle  of  the 
month  temperatures  were  again  normal  and  remained  slightly 
above  the  latter  half.  .      •   .     e       i 

Heavy  rains  the  latter  part  of  the  month  again  interfered 
with  farm  work  and  brought  flood  stages  on  the  White,  Black, 
Petit  Jean,  Ouachita,  and  at  a  few  places  on  the  Araknsas. 
but  little  damage    resulted    except  that  some  lowland  corn  was 

drowned  out.  .  c,  ,    f 

High  winds  were  reported    in  most  sections  of  the  State  trom 

the  11th  to  the  16th  and  again  from  tlie  25th  to   the    28th.     A 

destructive  hail  storm  occurred  at  Fort  Smith  the  31st. 

Ti:e  Aurora  Borealis  was  observ(  d  the  22nd,  from  about  9:00 

p.  111.  to  9:30  p.  m.  at  Booneville,   Grannis,    Little    Rock,    Lu- 

therville,  Ozark,  Searcy  and  Warren. 

Dust  was   very  noticeaV)le  in  the  atmosphere  at    Waldron    on 

the  19th,  and  at  Calico  Rock  and  Little  Rock  on  the  27th. 

\V.  C.  H. 


TEMPESATXIKB 

The  mean  temperature  for  54  stations  in  Arkansas  was  51. 5  \ 
For  41  stations  Ijaving  a  record  for  10  years  or  more  the  mean 
was  1.5°  below  norn)ai.  The  highest  monthly  mean,  57.6°  was 
recorded  at  Junction,  Union  County;  the  lowest,  43.0°  at 
Booneville,  Logan  County,  and  at  Nail,  Newton  County.  The 
highest  temperatures  88",  occurred  on  the  27th  at  Eldo- 
rado. Union  County,  and  at  Luthervilie,  .Johnson  County;  th.e 
lowe.'^t,  2^,  on  the  7th  at  Nail.  This  is  within  one  degree  of 
the  coldest  ever  recorded  in  Arkansas  in  the  month  of  INLarch. 
the  lowei-t  Ijeing  1^  on  iSIarch  6,  1899  at  Cravette,  Benton 
County.  The  greatest  daily  range  was  47^  on  the  20th  at  Mt. 
Ida,  Montgomery  County. 
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PRECIPITATION 

Mo.-^t  of  the  jNIarch  precipitation  fell  in  five  periods;  3-4, 
lU-12.  l()-!9,  24-26,  and  on  tlie31st.  The  average  for  68  sta 
tious  was  5.44  inclies;  for  53  stations  having  a  10  year  record 
or  longer,  it  was  5.31  inches  wliicli  is  0.53  inches  more  than 
the  normal.  Tlie  greatest  monthly  amount  Avas  8.57  inches 
n, ensured  at  Mt.  Ida;  ihe  least  1.93  inches  at  Georgetown.  The 
gicatest  24  I'.our  fail  v.-as  5.27  inelies  at  Waldron,  Scott  County, 
on  the  24th  and  25th.  oiiow  fell  in  the  noitluTu  and  some 
-tern  counties. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:—   3rd,  9;  4th,  1;    7th,  1;  9th,  2;    10th,  3;  11th 

5;    12th,    6;    18th,  4;  19th,  1 ;    24th,    4;    25th,    4;    27th,    1; 

31st,  10. 

Solar  Halos:— nth,  1;  22nd,  1. 

Lunar  Ilalos:  —    1st,  2. 

Sleet:—   1st,  1;  4th,   1. 

Aurora    Borealis: — 22nd    Booneville,    Grannis,     Little    Rock, 

Luthervilie,  Ozark,  Searcy,  Warren, 

//((i?:— Bentonville,  2Sth,  light;  Booneville,  4th,  light;  Darda- 

nelle,  27th,  light;    Eureka  Springs,  11th,  light;    Bee    Branch, 

28th,  moderate;  Button,  31st,  liglit;  Fort  Smitli,   3l8t,  heavy; 

Eldorado  31st,  light;    Umphers,  4th,    moderate;  Warren,  31st^ 

hjit. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  MARCH. 


Temperature. 

Precipitation. 

Number  of  Diiys. 

'^t'n 

^ 

-'-c; 

o  ^ 

Year. 

5? 

1? 

■1j   — 

a; 

q3 

§§ 

f^ 

^^ 

k> 

o2 

a  3 
o  > 

M 

S 

5?; 

c5 

^2 

3 

0  = 

a,  ^ 
:r  0 

1891 

46.7 

-3.9 

82 

10 

5.10 

+  1.U6 

11 

9 

11 

10 

1  ^92 

47.9 

-3.2 

90 

9 

3.44 

-1.51 

14 

8 

9 

7 

1893 

50.  1 

-1.0 

82 

5 

3.55 

-1.43 

16 

6 

9 

8 

1894 

54.6 

-H2.5 

88 

8 

9.84 

+4.  86 

14 

7 

10 

9 

1895 

51.8 

+0.7 

91 

10 

5.  39 

+0.41 

13 

7 

11 

10 

48.7 

-2.0 

85 

12 

5.28 

+0.47 

10 

7 

14 

8 

Ib97 

55.9 

-t-5.2 

88 

13 

9.76 

+4.  95 

10 

/ 

14 

15 

1898 

54.5 

+3.4 

88 

18 

5.96 

+0.  43 

10 

9 

12  1 

9 

1899 

50.  f> 

-0.4 

87 

1 

2.  97 

-2.21 

12 

9 

10 

7 

1900 

51.2 

+0.2 

90 

7 

2.50 

-2.  50 

15 

7 

9 

7 

1901 

,51.5 

+0.5 

80 

4 

4.67 

-0.  25 

14 

8 

9 

6 

iyU2  

52.6 

+  1.3 

89 

14 

5.34 

+  0.  02 

12 

10 

9 

/ 

1903 

54.8 

+3. 2 

85 

11 

5.56 

+0.  22 

10 

9 

12 

S 

1904 

55. 3 

+  3.2 

90 

12 

5.64 

+0.  42 

11 

11 

9 

8 

1905   .    ... 

57.1 

+4.8 

92 

26 

5.31 

+  0.  03 

10 

10 

11 

9 

19U6   

45.2 

-7.2 

88 

10 

5.69 

+  0.04 

8 

6 

17 

18 

1907   

6L9 

+9.7 

96 

25 

3. 22 

- 1.  81 

14 

8 

9 

1 

1908 

59.  5 

+7  1 

93 

21 

3.79 

+  1.43 

11 

9 

11 

4 

1<)09   

52.7 

+0.2 

84 

16 

3.71 

-1.45 

13 

S 

10 

6 

imo  

60.7 

+8.4 

92 

23 

1.  39 

-3.08 

20 

7 

4 

1 

1911     ... 

56.6 

+  3.7 

94 

15 

2.17 

-2.  70 

16 

9 

6 

0 

1 112   

45.8 

-7.0 

86 

10 

7.86 

+2.  78 

7 

7 

17 

IS 

1913 

49.7 

-3.2 

88 

8 

4.74 

-0.29 

14 

9 

8 

3 

r.ni 

50.0 

-2.6 

80 

4 

5.13 

+0.  01 

12 

8 

11 

6 

1915 

42.5 

- 10.  6 

73 

14 

3.54 

-1.11 

9 

/ 

1.0 

/ 

1910 

51.5 

+  1.7 

91 

11 

1.93 

-2.  76 

16 

6 

9 

9 

1917 

53.0 

0.0 

87 

9 

5.  32 

+  0.  41 

l-I 

0 

12 

17 

1918 

57.9 

+5.2 

96 

16 

1.31 

-3.  29 

11 

8 

12 

n 

1919 

5;!  2 

+0.6 

86 

11 

5.47 

+  1.(j5 

17 

5 

9 

2 

1920 

51.8 

1 

-1.5 

88 

2 

5.31 

+0.  5:! 

14 

5 

12 

8 

20 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


March,    19^0 


Climatological  Data  for  March,   1920. 


gtktions. 


Counties. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit).     I  Precipitation,  inches.      Number  ofdays. 


a  . 


Amity Clark      ........ 

Arkadelphia K^^i^a    

Ai-kniiqas  Citv Desha 

Bate  "'Hie      .   .   Independence . 

Bee  Branch.. VanBuren.... 

Benton ville  Benton 

Bergman 

Blacli  Bock 

Booneville 

Brinkley 


Calico  Rock  . . . 

Camden 

Centerpoint  . . . 

Clarendon  

Conway  

Corning 

Danville 

Dardanelle  . . . . 

Dodtl  City  

Dumas 


Eldorado  . 

England 

Eureka  Springs . 
Favetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

♦  ieorgetown 

(iillett 

Grannis  


flravette 
Hardy  ... 
Helena  . . 


Hot  Springs  . 
Huttig  .... 
Jonesl)oro  . 
Junctiontt. 
Lewisville  . 


Little  Rock 

Lutherville  tt  — 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Meua 

Morrilton 


Mountain  Home 

uroiHit  !dn    

Murfreesboro 

Nail   

Newport 

Okay- 

uxfcla 

(l/,;irk 

J'attcrson 

Pine  Blulf 


Pocahontas . 
Portland  ... 

Prescott  

Princeton  .. 

Kisou 

Rogers 

•Searcy 

.Sheridan  . .. 
Spriiigbank  : 
Stuttgart  . . . 

S  ihiaco    

Texn-kai'a  . 
{'nioher  it . 

Waklroii 

Wiirreu 

Whiteclirt's  .  . 
W.  line 


Boone . 

Lawrence 

Logan 

Monroe 


Dutton Madison 


Izard  

Ouachita  . . . 

Howard 

Monroe 

Faulkner . . . 

Clay  ..r 

Yell 

Yell 

JIarion 

Desha 


Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . . 

Seljastian 

Hempstead . . . 

White 

Arkansas 

Polk 


Benton  . 
Sharp  . . , 
Piiillips 
Cleburne 


Hidgen  I  y,'"'--"'"^  ■• 

Hope.. , I  J!"'/?i:'f''*^ 


(iarland. 

Union 

Craighead. . 

Union 

Lafayette . . . 

Pulaski 

.Johnson 

Cohnnbia  . . 
Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Seaicv 

Polk 

Conwav  


Baxter  .. 

Montgomery . 

Pike 

Neuton 

Jackson 

Pope 

Mississippi  . . 

Franklin 

Woodruff 

Jetfersoii 


Randolph  . .. 

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . . 

Benton 

White 

(irant 

Miller 

Arkansas 


250 
25fi 
145 
•2Ti 


1  03 
1324 
259 


S  ate  M,;ans  and  E.tt;  em  !? 


226 

361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 
162 

1590 

265 

229 
1465 
1451 

481 

264 

200 

'  'g'ii' 

1250 
643 
182 
445 
37/ 
6U0 

' '  196 
345 
182 

262 
286 
775 
815 
277 
612 
235 
229 
1083 
1284 

347 
800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 
215 

.30(1 
122 
327 
287 
243 
1385 
236 

'  '210 
228 


Logan 

1050 

Miller 

332 

Veil 

4 

Scott 

675- 

'  ralley 

2Uo 

I  ittle  Kiver  ... 

C.-oss 

25fl 

47.4 
54.0 
47.2 
50.9 


53.6 
53.2 


47.6 

52.2 


52.8 
52. 0' 


-  5.6 
+  1.1 

-  0.1 
+  3.1 


+  0.2 


+  4.6 


-1-0.2 
+  1 


.50.6 

48.2»1 

54.7 

144.  S^ 
55. 2' 

'49'5" 

1  49.2 

52.0 


2.9 


82* 


2 
2 

22 

23 

49 

2 

48 

28 

51-9 

4 

25 

27 


47.0'' 
50.4' 


57.0" 
54.6 
54.7 
52.0 


2.9 
0.6 

'6.' 9 
0.0 
0, 


2.4 

+  0.8 


+  1.8 

+  1.4 

-  2. 41 

-  0.41 


27t 
29 


26t 

28 


57.6  1+  0.81 


27 
27 
28 

30 
31 

'27' 
27 
27 


26 
11+ 


27 


26 
30 


17 
15'' 


18 

41  I 
23  I 

2 

37  I 
15  I 

9  I 

^1 
32 

2 

6  ! 
19 

4 
27 
36 

5 
20 
24 
36 

28 

14 

38 

13 

18 

29 

7 

7 

8 

32 


51.3 

50-6 

55. 4c 

51.8 

48.0 

,111.8" 

50.5 

49.8 

51.3 


+  0. 
-  1. 


1.0 


81" 
79 
80 
82» 
82 
73 
75 


27 

27 

27 

27+ 

27 

26 

27 
30 
30 


19 
6* 
21 

5" 
20« 

"3' 
4 
13 


5'1 
lOb 


19^ 

17 

20* 

15 

20 


331 


3.20  -1-70 
4.56  -!.01 
5.24  ;-t-1.22 


sa 


Observers. 


49.2 
51.2 


43.0 
53.  5 


55. 2 
49.9' 


40 


6.55 
6.60 
6.47 
6.25 
5.69 
5.65 

4.66 
4.70 

i'ie' 

6.75 
5.83 
6.71 
7.42 
5.70 
6.16 


+  1.91 

+2.  78 
+3.30 
+2.54 

+6.'2:i 

+1.37 
-0.35 

-o'oe 

-}-2. 28 
+1.16 

+3.' 62 

+  1.72 
+1.16 


8-15    +3.78 
5.30  1+0.48 


6.32 
6.03 
.3.90 
4.79 
1.93 

'7.'97' 

4.03 


+2.72 
+2 .03 
+0.28 
+0.33 


1.00 
1.41 
1.22 
2.75 
2.51 
3.78 
3.05 
3.90 
2.21 

1.70 
2.00 

i.'20 
3.06 
2. 15 
4.72 
4.32 
3.92 
1.6U 

2.41 
2.20 

'2.' 9' 

2. 2' 

L7U 

1.73 

.72 

's.'ie 
2.49 


3.19  ... 
6.80  |... 
5.76  :+0.54 
4.83  !-n.25 
5.79  1+0.57 
4.14  -0.30 
6.86  1+0.66 


30 

36 

36^ 

40 

41 

33" 

32 

31 

36 


1.30 
2.55 
1.73 
2.  CO 
2.31 
1.32 
1.40 


4.80  -0.14 
6.13  +2.42 
6  40  I    .. 

6  51  ,+1.73; 
5.31  1+2.27 

5.48  i ! 

4.24  ; +0.271 

7.  44  I    I 

7.34  ;+2.28 


0 

0 
T. 

0 
1.8 

0 
T. 

0 

0 


0 
0 
0 
0 
0 

1.5 
0 

0 
0 

'tV 

2  .5 
0-3 

0 

0 


0.5 
2.0 

0 

T. 

0 

0 

0 


2.3' 
3.30 
1.C5 
1.9U 

1.47; 
1.98 
2.611 
2. 90l 
2.52! 


0 
0 
0 

'1'. 

3.0 

0 

0 

2.0 
T. 


12 
13 
15 
12 
10 
18 
20 
15 
16 

17 
14 

13" 
14 

le* 

18 
16 
13« 

4 

lO*" 
10» 

10 
12 
11 
11 
14 


11 

13>' 

11 

18 

lO" 

21 

10' 

19 

14 


1 
7 
2 

1 

2 

•2" 
10 
2" 
0 
6 
10» 


W^ 


9 

10" 
6 
0 
1= 
2 

10" 
3 
3 


8 
9 
6 
6 
7 

10 
11 


16 
14 
6 
10 
17 
12 
16 
10 
15 


111' 
13 
10 


9'> 
13" 


11 

«< 
14 
13 

8° 

8 

9" 

9 
14 


I.W.  Campbell 

F..I.     Carpenter. 

Geo .  E .  Payne . 

Mrs.  Lelial.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.S.  Weather  Bureau. 

John  T .  Maxey . 

S.  J.  Howe, 
s.      Snpt.  Tuberculosis    Sw 
s.      H.  L.  D.WhiKou. 


J.  M.  Richardson 
A.B.Quartcrman 
C.  M.n  uddleston. 
Mrs.B.    E.  Bishop. 
E.  K.    ''ordrey . 
N.  E.  skinnir 
J  .  U .  A  era  . 
F.II.Weser 
Neal  Dodd . 
Ben.Johusii     . 


e. 

sw. 


J.  M.  Ricketts. 
sw      Mrs .  Virgil  N  .  Walls-. 

J.  C.  ChenauU. 

sw .   'George  W .  Nichoalds . 

s.     jllniversity  of  Arkansa* 

e.     \v    S.  Weather  Bureau 

s.       T.  J    Logan. 

w.     Charles  Hilimrn. 
A.  H.  Francel 

se.    Dr.  F.  C.  MuJ  ins 


sw-     A.  F.  Stevens. 

sw.     Miss  Arti  ■  Madden.. 

1  .  J  .  Mitchell . 

Chas.  .Smothers. 

N.  P.  ONeal. 

.\  .  it  N.  (ien.  Hosy 

C .  A  Berry  . 

BeneJlctiiii  &ist6"S. 
.A.  LowduiDack. 

1  Q.  H.  Di.smukes. 
U.S.  Weatiiur  Bare 
I.  Kaullel  1. 
State  AgrieultureSc 
.Mrs.    K.ile  L.  Sin  it  i 
W.  S.  \'mceuL. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
(Jharlcs  WaUon 
W.F.  Reeves. 
V.  W.  St.Joiiu. 


boo 


-  5.9; 

1+2.1; 


-t-    4.4: 

-  4-0 


80 


53.4  i-  0-7:     84 


50.2 
56.2 
55.5 

■54.' 3' 
49.  i 
52.0 


53.3 


1-  0.8 
-  0.5i 
+  0.1; 

'-'o.'i'' 

+     0.7; 


+  0.2 


23  I  53.0    +  0.1 

3li  1  56.8    +0.8 

3  !  48.0" 

22  i 

5  55.4  i+  0.1 
15 
12 


53.4  i+  2.6, 
.M.8  !+  1.51 


82 
'iii' 

88 


15 
28 


27 

16+ 

'27+" 
27 
27 


2 
15 


17 
24 
19 

20 
3 
15 


6.  37 
8.57 
3.  20 
6.9.i 
5.66 


2.36 

1+4.001  4.53 

i I  2.01 

1  +  1.591  3.00 
1+1.28:  2.161 


2.26  1-3.161      .651 
4.15    -0.40    2.I2I 


3.49 
3. .57 


-1.50 


1.60 
1.05 


26 

18 

27t 
Iftt 
27 

11 
21 
13» 

ie+' 

■■•ii" 

27 

"i'j" 

1 

27 

•^  ! 

30 


35 
36 


4.29    +0.  Hi  1.68 
37       4.81     -0.62i  2.07 


5.95 

+1.37|  2.8!) 

6.39 

+I.OO1  1.47 

4.78 

+0.36    1.60 

2.79 

-1.41    1.00 

5.52 

+0.95;  1.60 

5.69 

+2.19    2.62 

5.35 

1  2.2i 

6.12 
4.71 
7.46 
7.81 
4.69 
4.00 
2.47 


+2.28 
+0.77, 


+0.  r:! 
+0.14 
-1.59 


3.95 
1.6 

•).  f  1' 
5  2- 
1.15 
1.91 


31  1+0.53    52: 


1.0  1 

"     1 
0     1 

T.  1 

0 

"6" 

0  ; 
0  1 

0  1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.0 
0 

'"6" 
0 


0 
0 
0 

0.3 


6 
6 
5 
9 

10 
9 


15 
14 
21 
1; 
12 

15 
4 
14 
13 

11 

14" 

15 

IS 

15 

12 

17 

"ie' 

16 

14 

IH 

15" 

13 

15 

12 

14 

li 


15 
1'! 
10 


1 

15 

0 

13 

1 

^ 

8 

1     U 

V 

12 

15 

s. 

8 

se. 

12 

s. 

14 

n . 

8'' 

s. 

1-i 

sv. . 

11 

15 
15 

11 


I .  W.  Dilbeck. 
U.S.  Hal  ben. 

II.  A.  Wliitlington. 
Beiiry  A.    l>avis. 

'iiarles  Paxioii . 

lcoi-f!c  L.  Kobiiisoi!!. 

U.S.  Fores!  Service. 

Al  woi>d  P.  Smith. 

IshamBurrow 

W .  E.  I'.aker, 

Koy  H.  Hammond. 

Benedictine  Sistor*. 
W.  I'.'.Edmiston. 
,.\i!   A.  Blukely. 

■'(  ote    olcmaii. 

..0.11   'lisdale. 

Vil  A.  Stirck. 
.Miss  Siiraii  Cypert. 
Mips  Elsie.  Glover. 
I ;.  Field. 

1.  A.  Buerkle. 

^ew  Subiaco  Abbey. 
,.  .  S.  Brashear. 
V .  o    Fo  e  c  -  ervhe-. 
•h  'V  s.  1  evil. 
J.  L.  Klegg. 
K^Jcla  M.Schirmer. 
1  K.  vj.  Allen. 


Th^  departures  from  normal  temperature  an.l  precipitation  are  computed  only  for  sucii  stations  as  have  ten  or  more  years  record;  but  all  com.plete  reports  are  used  m  determm 
in-  section  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ttueceivoO  too  late  to  b-  inclu.led  in  mean,  and  summaries  Reference  letters  ,  .  .appearing 
iirthe  table  indicatenumbcrofdaysmissing;forexample,'rjpresentstwodaysmissing.  +AI.SO  on  o-r>,-  d  it 'S  .-t-os,  ofli  •  addresses  of  tliese  stations  as  follows:-  Junctior 
Randolph  La. :  Lutherville,  R J-.D.  No.  2,  Lamar,  Ark. :  Spriiigbank.  Doddridge.  Ark.,  Umphers.  Ro\ er,  Ark.         Jelks,  Patterson  Ark 


41 


!CH,   1920. 
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Daily  Precipitation  for  March,  1920. 


Watersheds. 


Day  of  montli. 


16 


18 


20     21 


22      23 


24 


25 


26 


30  I  31 


y  nil ; 

delphia  II  II . 
nsas  City  11  11 
sville  11 11 

...  1 

, 

1 

[ 

1 

...| 

do 

Mississippi  . 
White   

T.  1' 

. . .  j . 

.90  . 
41 
04 
10  . 
.10 
.33 
.12  . 
.10 
.28 
.12 
T. 
.00 
.12 
.14 
...  ] 
.45 
.42 

.■95 
I  43 

'.io 

.49 

20 

...  1 

.00 
.03 
.22 
■  00 
.75 
.99 
.78 
.62 
66 
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T. 
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.18 
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.02 
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1.00 

6.16 

.18 

T. 

8.15 
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land  11  11 

>ka  Springs  . 

etteville 

Smith'"  .. 

on  li  II 
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1.00 
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95 

T. 
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1.17 
1.57 
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1.23 
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.17 
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1.32 
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6.40 
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1.46 
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6.54 
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evt   as  indicatedobservations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the 24  hours  endingat  the  time  of  the    observation. 
Regular  Weatiier  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  mid:iight.    t  .Separate   dates  of    falls  not   recorded.    *Precipitation    included    in    the    nex 
wing  measurement.    11 II Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  lor  the  preceding 24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  February,   1920. 


Stations 


Rivers. 


Flood! 
Stage! 


3 


"t  Smith 

Arkansas 

rdanelle 

do 

tleRork 

do...... 

eBUiHi.  ...... 

do...... 

ckRock 

Black 

ico  Rock 

White 

.esville 

do 

ivport 

do...     . 

irgetown 

do...... 

rendon 

do 

lena 

Mississippi.  . 

cansas  City. .. 

do 

uden 

Ouachita 

iville 

.\rkansas 

ton 

Rod 

22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 


4.5| 
2.3 
1.5 
6.3 
4.8 
1.5 
7.1 
4.9 
6.5 
17.0 
J5.6 
27 

8 

2.9 
1  8.7 


4.5 
2.3 
1.5 
6.2 
4.7 
1.6 
7.0 
4.7 
0.3 
16.5 
27.3 
29.  Oi 
8.7 
2.9 
9  6 


4.41  4. 
2-2    3. 

1.4    1. 

6.1    6. 

4.6  lU. 

1.3    5^ 

7^2  12^ 

4^6    4. 

6^2  6. 
16.0  1,5. 
28  4  28. 
30.3  31. 

8.6    8. 

2.8    4 

9.5I  9 


31  4.3 
3  3.4 
5  4.5 
o|  fi.O 
17^0 


5.0 
11.9 

9^8 
11.4 
10. 1 
29.2 
31.8 

9.0 
15.4 

.0 10.4 


0.0 
3.9 
5.8 
8.4 

16-3 
4.4 

11.8 

12.  ;,■ 

15 

17.5 
28, 
32 
9.1 
12.2 
11.5 


5.O1 
4.1 
5.9 
96 
15.9 
3.7 
10.7 
13.2 
16.8 
19.( 
27.7 
32. 2 
15.6 
10.1 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


18 


19 


20 


22      23 


25 


26     27      28     29 


30 


31 


4.9 
3.7 

5.  ■; 

9.f 
15.1 
3.7 
10.1 
13.4 
16.9 
20. 1 
26.6 
U.9 
17.9 
7.8 
11,911.5 


4.5 
3.5 
5.2 
9.5 
14.0 
3 

9.9 
12.9 
17.1 
20.9 
25.4 
31.3 
17 
.5.9 
10.5 


4.4 
3.2 
4.6 
8.9 
13.4 
3.2 
9.4 
12.4 
17.2 
21.4 
24.3 
30.6 
14.2 
6.2 
10. 3 


4.4 
3.3 
4.2 
8-2 

12.8 
3.1 
9.5 

11 

17.3 

22. 0 


4.5 

4.5 
4.2 

8.0 
14 -2 

7.0 
11.9 
11.8 
17.4 
22.5 


23.6  23.4' 
29.6:29.4 
15.1  19. 7 
7.4I  8.1 
10.5  11.  (0 


5.6 
4.9 
4.7 
7.C 
16.  9 
12.7 
16.1 
11.9 
17.6 
22.  9 
23.3 
28.7 
22.6 
1  7.6 
11.3 


8.9^  9. 
5.5j  6. 
6.9    6. 


0 

16.8 
13.7 
20.6 
!8.6 
18.1 
23.1 
23.5 
28.5 
26.0 
7.2 
12.0 


9.5 
8^4 
6^4 
10.3 
16.7 
10^1 
19.5 
22.4 
18.9 
23. 
26. 
29  0 
25. 1 
6.7 
11.1 


S.  5 
7.  7 
8.8 
11. 4 
18.4 
8.9 
16.5 
21.9 
19.7 
23. 8 
32.0 
32.  3 
22.7 
6.1 
11.0 


7.4 
6.4| 
7.5I 

].y8] 

18.0 
9.0 
15.8 
21.2 
20.9 
24.3 
35.7 
85.4 
16.  C 
5.2 
10.3 


6.9 
\9 
6.8 
11.9 
18.0 
7.5 
15.0 
21.1 
21.3 
24.5 
37.0 
37.4 
1.5.9 
4.8 
10.0 


6.1 

4.7 

5.6 
10. 2 
17.6 

5.8 
12.5 
19.  7 
21.4,21, 
25  1,25 
39.2(40 
39.340, 
14  2  13 

4.4I  4, 
10.61  9. 


5.71 

7.  7 

4.5 

8.6 

17.1 

5.6 

11.9 

18.2 

21.3 

26.9 

41,0 

40.8 

12.5 

18.2 

9.6 


8,19.6  22.8 
5  13. 


15. 

15. 

20. 

25. 

34. 

24. 

21. 

26. 

42. 

42. 

22. 
6'24. 
2  22. 


19 .0 

16.8 

18.2 

20.6 

20.7 

30.5 

28.5 

22.2 

26.5 

43.4 

43-2 

27.0129, 
4i22.9'20 
7  24.9  25 


22 .: 


.2, IS.  7  ib.,T 
9  20.0'18. 1 
7  20.6120.0 
4  23.2  23.5 
'19.3  19.2 


13.8 
25.  4 
29 .2 
23.2 
20.8 
44.8 
45.2 
9  32.3 


10.  y 
19. y 
28.4 
24..; 

45..; 

,3.sj 


19.1  17.  Q 
9  25.8'20.  5 


Below»    /.ero 


It 


22 


CLIMATOLOGICAL  DAlA:   ARKANSAS  SECTION 


March,   1920 


Daily  Temperattires  for  March,    1920. 


Stations. 


10 


12 


13 


14      15 


16 


17 


18 


20     31 


22 


23 


24 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


B^tesviUeW l^SZS:: 


(  Maximum.. 
(  Minimum . . 
I  Aiaximum.. 
I  Minimum  . . 
I  Maximum . . 
\  Miuimum  . . 
j  Maximum . . 
t  Minimum  . . 
i  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
i  Maximum . . 
f  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
( Minimum  . . 
i  Maximum . , 
i  Minimum 
]  Maximum]. 
)  Minimum 
i  Maximum  I  ] 
I  Miuimum  '_ ' 
i  Maximum'] 
i  Miuimum  [[ 
i  Maximum 
\  Minimum 
j  Maximum" 
\  Minimum 
j  Maximum" 

Eldorado (  Minimum  ' ' 

j  Maximum" 
(  Minimum  " 
i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum" 
(  Minimum  ' ' 
j  Maximum" 
(  Miuimum  " 
j  Maximum" 
i  Minimum  ' ' 
j  Maximum' ' 
)  Minimum  ' ' 

4  Maximum" 
*  Miuiniuni  ■  • 
)  Maximum" 
i  Minimum  •  • 
s  Maximum" 
(  Jlinimum  •  ■ 
i  Maximum'  ■ 

Jonesboro )  Minimum  ■  • 

)  Maximum'  ■ 
Junction 1  Minimum  •  ■ 

5  Maximum'  • 
Little  Hock !  Minimum  •• 

\  Maximum" 
Lutherville i  Minimum  -  • 

)  Maximum-  ■ 
Magnolia  (  Mininuim  •  • 

j  Maximum  •  ■ 
ii. ilvern  §§ (  Minimum  • 

j  Maximum- 
Fammoth  Spring. 


Bentoaville 

Bee  Branch 

Bergman 

Eooneville 

Brinkley 

Calico  Rock  %  . . 

Camden 

Conway  

Corninj 

Dardanelle 

DoddCity 

Dumas 

Dutton 


Kureka  Springs  . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

(Jrannis  

Uravette 

Hope • 

Hot  Spriug.s 

lluttis 

Hardy 


Ji/ariauna  ss 

Marked  Tree  W... 

Mar.^hall 

Mena  

Mountain  Home . . 

Mount  Ida 

Nail 


Minimum 
S  Maximum- 
I  Minimum  • 
j  Maximum-  • 
(  Minimum  •  ■ 
S  Maximum  ■- 
)  Minimum  -  - 
j  Maxinumi-  • 
/  M-nimum  •  - 
)  Maximum.. 
(  Minivnum. . 
\  Maximum. . 
)  Jlinimum  . . 
)  Maximum.  ■ 
/  Minimum  . . 
)  Maximum.. 

Newport (  Miuimum  . . 

S  Maximum. . 

Osceola  i  Minimum  . . 

S  Maximum . . 

Ozark t  Minimvnn  . . 

\  Maximum.. 

Pine  BlutY I  Minimum  . . 

S  Maximum . . 

Pocahontas (  Minimum  . . 

j  Maximum. . 

Portland  i  Mininuim  . 

\  Maxiumm-. 

Prescott .  • )  Minimum  . 

i  Maximum. 

Rison (  Miuimum  . 

)  Maximum 

Rogers  I  Minimum  . 

J  jifcximum. 

Searcy (  Minimum  . 

Maximum. 


341 
15 
47 
191 
50 
15 
52 
14 
54 
2-2 
54 
19 
53 
15 
44 
21 
55 
19 


Stuttgart  . . 
Subiaco  ... 
Texarkana 
I'mpliers  . 


(  Minimum 
)  Maximum 
(  Miuinnim  . 
j  Maximum. 


Miuimum  . 

S  Me.xim"am. 

/  Minimum  . 

i  Maximum . 
Warren    I  MiTiimum. 

'r  Maximum. 
Wvnne>W (  Miuimum 


50 

20 

51 

20 

41. 

24 

60 

20 

49 

22 

48 

20 

47 
4 

52 

21 

48 

21 

49 

20 

60 

20 

50 
8 

53 

14 

44 

20 

35 

20 

55 

20 

45 

38 
52 

24 

50 

17 

50 

24 

50 

22 

50 

37 

49 

16 

50 

19 

47 

21 

53 

24 

51 

23 

48 

21 

50 

23 

55 

19 


53 

35 

64 

34 

52 

39 

54 

35 

60 

42 

54 

35 

57 

23 

GO 

36 

56 

24 

55 

36 

55 

37 

52 

2b 

56 

36 

50 

31 

52 

22 

56 

24 

57 

40 

54 

41 

50 

26 

57 

37 

59 

40 

60 

40 

58 

35 

5; 

30 

50 

36 

61 

33 

59 

41 

51 

23 

59 

39 

55 


58| 

32 

27 1 

16 

53 

22 

54 

11 

60 

20 

38 

27 

31 

28 

64 

30 

59 

26 

52 

29 

3 

26 

55 

12 

59 

3U 

29 

14 

63 

29 

57 

15 

58 

25 

34 

21 

49 

22 

58 

15 


34 

32 

50 
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HAKVEY  S.  COLE,  Meteorologist. 


'oL.  XXV.  Little  Rock.,  April,  1920.  No.  4. 


GENEBAL  SUMMARY. 

mth  of  April  was  marked  by  unusually  low  tempera- 
y  station  in  the  State  except  Rison  recording  freezing 
311  the  5th,  and  previous  low  records  for  April  were 
all  sections.  All  stations  with  a  full  month's  record 
mean  temperature  below  the  April  normal  except 
and  .Jonesboro  which  were  normal,  Wynne  and  Hope 
iv6  departures. 

ften  the  case  during  periods  of  low  temperature  the 
ion  was  above  normal,  practically  the  entire  State  show- 
e  departures  except  the  northern  tier  of  counties  and 
ion  occurred  some  place  in  the  State  every  day  except 
[id  14th. 

aeaches,  berries  and  all  tender  vegetation  were  either 
reatly  damaged  by  the  freeze  on  the  5th  still  in  a  few 
Dcalities  some  fruit  escaped .  Apples  were  only  slightly 
and  by  the  end  of  the  month  berries    were    blooming 

IS  practcally  all  planted  during  the  month  despite  the 
iveather  and  in  the  southern  and  central  sections  most 
ton  was  in  the  ground,  but  for  cotton  the  month  as  a 
unfavorable  and  its  condition  at  the  close  was  only  fair. 
;lo  of  great  intensity  occurred  in  Yell,  Logan,  and  John- 
ies  near  midnight,  Sunday,  April  18th,  during  which 
ives  are  known  to  have  been  lost,  more  than  thirty  peo- 
il,  and  pr.iperty  damage  to  the  extent  of  more  than 
00  sustained. 

le  most  authentic  information  obtainable  the  storm  was 
i  near  Mickles,  Yell  County,  about  six  miles  east  of 
and  from  here  the  path  of  its  movement  was  in  a  north- 
lirection  crossing  into  Logan  county  near  Hobart  post- 
re  the  first  loss  of  Ufe  occurred.  In  Harkey  Valley, Huckle 
uitain,  and  the  Shoal  Creek  neighborhoods  ten  people 
lives;  one  entire  family  of  seven  being  instantly  killed, 
istance  northwest  of  Hobart  the  path  turns  northeast- 
crosses  the  Arkansas  River  a  little  south  of  Piney  sta- 
ison  County .  The  first  damage  done  in  .Johnson  County 
33truction  of  the  bridge  spanning  Piney  creek.  The 
tinned  in  a  northeasterly  direction  passing  over  Piney 
then  turning  northward  which  course  it  followed  into 
itains  where  it  seems  to  have  lost  its  force  for  no  futher 
vas  reported.  In  southeastern  .Johnson  County  eight 
^  lost. 

ndo's  path  was  about  a  quarter  of  a  mile  in  width  and 
in  path  swept  everything  before  it.  It  is  descrided  as 
well  defined  funnel-shaped  cloud  with  rotary  winds 
rooted  trees  and  carried  everything  away. 

W.  C.  H. 


TEMPERATURE 

■an  temperature  for  57  stations  was  59.8°.  For  43  sta- 
lag  a  record  of  ten  years  or  more  the  mean  was  1 .4° 
i>ia!.  Of  the  «tntions  having  a  complete  month's  record 
ihowed  the  highest  mean  temperature,  63.3°  and  Nail, 
lay  missing,  tiie  lowest,  oU. '•)"■'.  I'he  highest  temper- 
rded  during  the  month  was  94°  at  Bee  Branch  on    the 

lowest  21"  at  Nail  on  tne  5th .  The  coldes*  hereto-fore 
luring  the  month  of  April  was  19°  in  1868,  1899,1914, 

The  greatest  daily  range  Avas  •50''  at  Calico  Rick. 


PRECIPITATION 

For  70  stations  the  average  precipitation  was  5.49  inches.  The 
average  for  45  stations  having  a  record  of  ten  years  or  more  was 
0.89  above  normal.  Of  these  41  showed  plus  departures,  14 
minus.  The  greatest  monthly  amount  was  10.56  inches  at 
Helena;  the  least  1.42  inches  at  Hardy.  The  greatest  24  hour  fall 
was  4.30  inches  at  Centerpoint  on  the  25th.  Snow  in  appreci- 
able amounts  was  recorded  at  three  stations  and  traces  at  most 
stations  in  the  northwestern  half  of  the  State. 


MISCELLANEOUS  DATA 
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77 

55 

60 

Little  Rock.. 

29.  SI 

30.17 

24 

29.35 

1 

8,107 

42 

w. 

1 

76 

52 

57 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:—  1st,  2;  2nd,  1 ;  3rd,  10;  7th,  1;  8th,  8;  9th 
34;10th,  1;  llth.lO;  12th,  4;  15th,  5;  16th,  5;  18th,  4;  19th, 
2;  20th,  3;  21st,  2;  23rd  1 ;  24th,  5;  25th,  10;  26th,  2;  28th,    1. 

Killing  Ftost  or  Freezing  Temperuture: —  2nd,  10;  3rd,  1;  4th, 
19;  5th,  52;  6th,  4;  lOth,  4;  11th,  1;  I2th,  1:  43th,  15;  14th, 
12;  I5th,   1. 

Solar Halos:—  9th,  1;  14th.  1;  23rd,  1;  28th,  ]. 
Light  Hail:  —  Eureka  Springs,    1st,    Batesville,    Bee  Branch, 
Fayettville,  Marked    Tree,     VVahlron,  3rd.       Booneville,  Cam- 
den, Mena,  Umphers,  Waldron,  11th.  Searcy  14th.  Centerpoint, 
Little  Rock,I5th.  Fort  Smith, 18th.  Searcy, 20th. Centerpoint, 25th. 


COMPARATIVE  DATA  FOB  ARKANSAS — 

-  ARPIL. 

- 

Temperature. 

Precipitation. 

Number  o 

f  Dnys. 

Year. 

|2 

OP 

fa 

§   . 

^ 

A 

^-& 

»3 

Is 

1 

o2 

PL,   O 

3 
O 

■Ed 

1891 

!62.8 

-1-0.2 

93 

22 

2.75 

-1.87 

15 

10 

5 

8 

1892 

161.4 

-1.7 

97 

22 

6.98 

+2.  30 

12 

9 

9 

10 

1893 

64.9 

+  1.8 

94 

29 

7.16 

+2.48 

11 

10 

9 

8 

1894     

63.1 

0.0 

91 

29 

6.18 

+  1.50 

14 

8 

8 

9 

1895 

, 

63,1 

0.0 

98 

30 

1.99 

-2.  69 

15 

8 

7 

6 

1896 

•' 

67.8 

4-.5.0 

94 

24 

3.65 

-1.15 

12 

12 

6 

5 

1897     .  .'T. 

61.4 

-1.4 

90 

27 

4.14 

-0.66 

12 

11 

7 

9 

1898  . . .-.' . 

,59.2 

-4.6 

93 

19 

3.09 

-1.  94 

14 

8 

8 

8 

1899 

60.7 

-3.2 

96 

19 

3.28 

-1.30 

10 

11 

9 

7 

1900 

6'2.  2 

-0.6 

96 

24 

4.98 

+0.18 

10 

12 

8 

In 

1901     

,58.1 

-4.7 

96 

22 

3.S2 

-0.71 

14 

8 

8 

6 

1902   

61.2 

-0.8 

96 

25 

2.87 

-1.37 

11 

11 

8 

8 

1903     

60.6 

-1.2 

91 

26 

1.86 

-2. 20 

13 

10 

7 

6 

1904     . . . 

.56.8 

-4.8 

89 

24 

3.88 

-0.35 

11 

9 

10 

» 

1905   

61.1 

-0.7 

96 

25 

6.29 

+2. 13 

9 

10 

11 

ll 

1406 

63.  7 

-M.9 

97 

27 

2.55 

-1.85 

15 

7 

« 

6 

1907   

.54.9 

-6.6 

89 

24 

5.44 

+  1.04 

10 

7 

13 

9 

1908   

63.  3 

+  1.9 

93 

24 

6.32 

+2. 14 

9 

9 

12 

1> 

1909   

6(1.9 

-0.4 

88 

24 

4.52 

+0.27 

15 

7 

8 

8 

1910 

■59.8 

-1.4 

90 

22 

5.14 

+0.  82 

12 

9 

9 

9 

1911 

()0.  5 

-0.9 

90 

29 

9.86 

+5.48 

10 

9 

11 

1? 

1912   

61.9 

+0.8 

93 

26 

8.14 

+  3.59 

9 

11 

10 

1? 

1913 

61.2 

+  0.1 

94 

27 

4.91 

+0.53 

17 

6 

/ 

6 

1914 

61.0 

0.0 

94 

19 

4.57 

+  0.15 

11 

9 

lU 

9 

1915 

64.3 

+3.3 

96 

19 

2.96 

-1.39 

14 

8 

8 

5 

1916 

59  9 

-1.2 

92 

24 

3.65 

-1.25 

13 

7 

10 

1917 

60,4 

-0.8 

90 

23 

5.69 

+0.  9-2 

14 

7 

9 

9 
9 

1918 

■59.6 

,     -1.2 

96 

25 

7. 63 

+2.63 

14 

6 

10 

1919 

61.6 

+0.5 

95 

24 

3. 56 

-1.27 

14 

6 

10 

1920 

59.8 

-1.4 

94 

11 

5.49 

-1-0.89 

14 

7 

9 

7 

» 

28 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


April,  1920 


Climatolog-ical  Data  for    April,   1920. 


Stations . 


Counties. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenlieit).        Precipitation,  inches. 


<£ 
A 

o 

a 

^ 

""^ 

^  c8 

M< 

is?? 

3  o 

71  a 

s 

c3 

<3 

(1) 

M 

H 

p 

o 

H 

Number  ofdays. 


(it? 


Oliseryers- 


Arkadelphia  . 
Arlcansas  City 
Batesville  — 

Beebe 

Bee  Branch  .. 
Bentonville  .. 

Bergman 

Black  Rocls;  . . 
Booneville — 
Brinkley 

Calico  Rock  . 

Camden 

Centerpoint  . 
Clarendon  .. 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle  . . 
Dodd  City  . . . 
Dumas 


Clark 

Desha 

Independence . 

White  

Van  Bureu  — 

Benton 

Boone  

Lawrence 

Logan 

Monroe 


Dutton 

Eldorado  

England 

F.ureka  Springs. 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 

Gillett 

Graunis  


Gravette  

Hardy 

Helena 

Hidgen  

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro  

Junctiontl: 

Lewisville 


Little  Rock 

Lutherville  It  — 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianiia 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 


Mountain  Home 

Mount  Ida   

Murfreesboro 

Nail   

Newport 

Okay. 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pine  Bluff 


Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Sheridan 

Spriugbank  tt. 
Stuttgart 


Izard  

Ouachita  . . 
Howard  . . . 

Monroe 

Faulkner . . 

Clay 

Yell 

Yell , 

Marion 

Desha 


250 

14» 
250 

277 

1303' 
1324 
259 


Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 
Sebastian  — 
Hempstead  . , 

White 

Arkansas . . . 
Polk 


Benton 

Sharp 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead- , 

Garland 

Union 

Craighead. . 

Union 

Lafayette . . . 

Pulaski 

Johnson 

<_'(ihunl)ia  .. 
Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway  


226 

361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 
162 

1590 
265 
229 
1465 
1451 
481 
264 
200 

■921' 

1250 
643 
182 
445 
377 
600 


Subiaco 

Texarkansk 

Umpher  Xt 

Waldron 

WaiTe^n . . 

V,'hit\>clifY» 

Wynne .' 


Baxter 

Montgomery . 

Piice 

Xe\\ton 

Jackson  

Pope 

Mississippi  .. 

Franklin 

Woodruff. ... 
Jefferson 


Randolph  . 
Ashley  — 

Nevada 

Dallas 

CleveUiud  . 

Bi'uton 

White 

Grant 

Miller , 

Arkansas . . 


I/Ogan 

Miller • 

Yell 

Scott 

Bradley 

Lfttle  Rirer. 
Cross 


State     Means  and  Extremes 


66.7 

'60.' 5' 
54.4 
58.8' 

'66'.4' 
BO.  3 


345 
182 
262 

286 

775 

315 

277 

512 

235 

229 
1083 
1284 

347 

800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 
196 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1SS5 
236 

'246 
228 

1050 
3.32 

2010 
C75 
206 

""io'o 


16 
34 
23 
16 
36 
28 
5 
34 
38 
12 

18 
16 
13 
18 
34 
38 
84 

7 

1 

2 

22 

23 

49 

2 

48 
28 
12 
25 
27 
18 

41 
23 

2 
37 
IS' 

9 
15 

5 
32 

2 


57.0 
60. 2 
61.8' 


-  2.7 


0.4 
2.5 


2.5 


3.4 
1.2 


60.2 
58.4 

m-s 

55.4 
61.4 

54.2 
63. 0 
62  6' 
56.3 
56.8 
58.8 


58.5 


54, 
58.2" 


.18 
LO 


-  1.9 

-  0.51 
0.0 

-  2.2 

-  ].9l 

-  2.9i 


64.1 
62.7 
65. 2'" 
61.2- 
63.2 


2.1 

-  0-8 


+  0.4 

-  0 

-  0.1 
0.0 

-03 


84 


18+ 

'22" 

18 
18 

'i?" 

21+ 

20+ 
18 
17 


93 

91 
93? 

87 
90 


21 
21 

'ie" 

18 
16+ 

18 

16+ 

17 

17+ 

18 

17 


19+ 


27 
26 

'25' 
18 
31 

16 
26 
36  i 
17 
18 
27 


15' 
24" 


16 
17 
17 
23 
17 


60.2 

58.4 

61. 2S 

61.1 

57.1 

60.2 

59.4 

58.6 

58.8 


-  0,5 

-  0.9 


-  0,31 

-  LO 


3.1 


19 

4 
27 
36 

5 
20 
24 

4 
36 

28 
14 
38 
13 
18 
29 


56.8 
59.6 


50.9' 
60-5 


85 


21 
1 

17+ 
17+ 
19 
18 
18 
19 
17 


5 
1.1 


89 


87^^ 
84 


28 
23 
28' 
38 
24 
28 
28 
22 
21 


5.01 
9.23 
4.69 
4.65 
5.45 
2.54 

3.' 53' 
4.82 
7.60 

2.65 
7.31 
5.30 
7.86 
4.83 
4.30- 
3-68 
5.24 
3.79 
8.09 

5.67 
8.23 

2.70 
2.99 
3.40 
4  44 
6.54 

'ilko 

1.74 
1.42 
10.56 
5.85 
4.06 
4.43 
0. 14 
4,75 
9.35 


0.27 
+4.77 
+0.07 

+i.'ii 

-1.35 
-2.' 62 


+2.  63 

+2.15 
+2.70 
+  0.54 
+1.68 
+0.64 
-0.28 

+i'36 
-0.33 
+3.59 

+0.38 
+3.04 

-i.'so 

-1.20 
-0.50 
+0.35 


-2.10 
-3.16 

+5.14 


1.70] 
2.07 
0.94 
1.75 
1.35 
0.64 

6"  96 
1.83 
2.08 

0.72 

3.18 

4.30 

2.64 

1.75 

1 

1.68 

1.50 

1.24 

2.94 

2.75 
2.  50 

o'.gf 
1. 35 

L59 
1.73 
1.90 

'i'i2 


0 
0 
T. 
0 
0 
1.0 


57-8  1-  3,91 
69.9    -  2.. 


62,4 

58  .8 
63.3 
62.6 


0.6      89 


1.1 

!-  0.3! 
-  0.21 


61 .5' 
56.6 
60.2 


00.6 

59.5 
63.2-' 
57,6 

'62',.5 


21 
23 


ll" 
29 


-  1.21 

-  1,6 


90» 
86 
87 


17 

17+ 

30 


G.59 
5.04 
5-73 
7,78 
2.13 
5.70 
7-81 
3.94 
5  04 


0.76 
1.30 
3. 80 

1   1.15 

+1.23|  2-81 
1.63,  1.98 
+  1.55  2.20 
+0.66  ]  43 
+4.74    2.3' 


+2 
+0,  90 


+2,83 
-3.33 

+2 '.42 


33" 
44 


3.26 
5.70 
6.78 
5.94 


+0.4: 


0 

T. 

0 

T. 
0 

't.' 

T. 

T. 
0 
0 


0.5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


10 


11 
5 

10 
7 
6 
6 
6 


13 
15 
11 

"9" 
14 

14' 
14 
17 
14 

12 

12 

15 

9 

18 
16 
17 
18 
11 
7 

14 
12 
11' 

8 
16 
12 

8* 
13 


13" 
14 
14 
23 

21 
20 
14 
18 
17 


2.82 
1.12 
2 ,97 
2,50 
(..62 
2  00 
2.61 
1.12 
1.81 


T. 
T. 

0 


10 
10 
5 
6 
6 
5 
7 
12 
10 


5' 
11 
9 

12 

16 

12 

13 
8 
4 
8 

10 
7 
5 
4 


9 

14» 
16 


1  0,74 

+  0,19:  3,40 

I   3. 61 

+0.75,   1.311 


6,21    +1.45    1.36 


34  7.(16 

5     1  39  6.07 

..       ....  6.77 

5       37  6-83 


60.6 
59,8 


1.3 
0.7 


0.3 


+  0.2 
-1.4 


85 


16+ 

21 

17 
1 

'17+ 

'is' 
22 


4.15 
9.09 
5 .21 
7,09 
6.33 
1.95 
3.73 

'4.37 
6.22 

4,33 
6.35 
4.73 
5.95 
6.59 
6.88 
6,64 


+  4.00,  2.80 

+1.97.  1..55 

I  1.96 

+1.63  2,21 

+0.43i  1.15 
+4.39  2.31 
+0.12i  2.-10 
+0.91!  2.50 
+2,62!  2.96 
-3.29i  0.95 
...i  1.21 


-2.07    1..55        0 
+1.41    2.25        0 


+0.28 
+1.61 


+1 ,32 
+1.17 
+1 .24 


=1.49    +0,8 


T. 

0 

0 
T. 

0 

"6' 

T. 


0 
0 
0 
0 
0 
0.5 
0 


1.23 
2.51 
2,00 
2-56 
2.14 
4 .23 
1,78 

4.30 


11 

8 

5 

6 

9 
11 

■'.5' 
9 

S 
7 


17 

11» 

10 

15" 

14 

'io' 

0» 
16 
12 


s  . 
sw  • 


F.  J.  Carpenter . 
Geo  .E.  Payne. 
Mrs.'.  Leiia  I.  Teter. 
Ben  Aiie  n 
I.E.  Scanlan. 
U.  S.  WeatherBuroau. 
John  T.  Maxey  . 
S.  J.  Howe. 
Supt-  Tuberculosis    Si 
H.  L.  D.Whitsou. 

J.  M.  Richardson 
A.B.Quarterman 
C.  M.IIuddeston. 
Mrs.  B.   E.   BishoP'. 
E .  E .  Cord  rey . 
N.  E.  Skinner 

J.  R.  A  vera 
F.H.Weiser  . 
Neal  Dodd . 

Ben.  Johnson, 

J.M.  Ricketts  . 
Mrs .  Virgil  N .  Walls 
R .  H .  Hardin . 
George  \V.  Niclioalds 
University  of  Arkansi 
U    S.  Weather  Euru( 
T .  J    Logan . 
Charles  Hiihurn. 
A.  H.  France. 
Dr.  F.  C.  Mullins 

A.  F.  Stevens 
Miss  Artie  Madden. 
T.J.  Muchell. 
Chas.  Smothers. 
N.  P.  O'Neal. 
A.  it  N.  Gen.  Hospi 
C .  A  Berry . 
Benedictine  Sisters. 
J.  A  .  Lowderback. 
G.  H.  Dismukes. 


4 

5» 
14 

3" 
10 

"5' 

i 
5 


10 

10 
2' 

15 
8 
4 
4 
3 

10 


U.S.  Weather  Bureo 
FI.  KaulTeld. 
State  Agriculture  Set 
Mrs.   Kate  L.  Smitii 
W.  S.  Vincent.. 
W.  K.  Truesdale 
Charles  Walton 
W.  F.  Reeves. 
V.  \V.  St. John. 
J.  \V.  DilbiCk. 


12 

10 

U 

15 

18 

2 

5 

21 

ir 

6'' 

13 

9 

11 

5 

17 

"2  " 

18 

9 

15 

5 

19 

5 

18 

3 

16 

3 

13 

13 

12 

6 

14 

3 

9 
13» 

0 
10'' 

6 

'is' 

13« 
10 
13 


4 

10 
4 
9'! 


11 
3 

10 
6 
9 

11 
4 

12 

13 


w" . 
w . 


sw- 
sw . 
sw 


R.S.  llUbirt. 
G.  A.  W.uttins^toii. 
Iler.ry  A.   Davis. 
Charles  Paxton. 
George  L.  Robinsoi 
U.  S.  Forest  Service 
Atwood  P.  Smith. 
Isham  Burrow 
W.E.  Baker 
Roy  H.  Hammond, 

Benedictine  Sisters 
W.E.  Edmiston. 
S.  T.  White  Jr. 
Foote  Colonial!. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  (;ypert 
Miss  Elsie.  Glover, 
G.  Field. 
H.  A.  Buerkle. 

.Nfew  Siibiaco  .Abbf 
U.S.  Brashi'ar. 
(I.  S.  Forest  Servi< 
Cheves.  Bevil. 
f.  L.  K'ee? 
Eulcla    M.Schirmc 
ICO.  Allen. 


The  departures  from  normal  teniperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  deter 
ing  section  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++Received  toolate  to  be  includ.^d  in  means  and  summaues.  Reference  letters  •,\«,appea: 
in  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  •>  represents  two  days  missing,  t.-Uso  on  other  diUos.  itPost  office  aVlresses  of  these  statio;is  as  follows:-  June 
RandolphLa. ;  Lutherville,  RJF.D.  No.  2,  Lamar,  Ark. ;  Springbank,  Doddridge,  Ark.,  Umphers,  Rover,  Ark, 


LPRIL,  1920. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Daily  Precipitation  for  April,  1920. 


2f) 


stations. 


Watersheds. 


Day  of  month. 


20 


23 


26 


30     31 


irkadelphia  II  II  .| 
ukiins.is  City  11  Hi 

iiiU'svdleilll i 

Bcbec 

Bee  Jirancli 

Jentonvillc  *".. 

ierKiiian 

Black  Kockllll-.. 

Rooneville- ' 

Urinklcy    III! 

."alico  Kockllll.. 

Jainden  ||  II 

>ntJirpoint 

.'lareudou  IMI  — 

.35 
.72 
.54 

'.'45 

.40 

n^ 

1.35 
2.07 
.94 
1.58 
1   35 

1.70 
1.60 

.81 
1.75 
1.10 

.09 
1.07 

.92 

.45 
1-52 

.55 
1.80 

5.0] 
9.23 

4.69 
4.C5 
5.45 
2.54 

s'ss 

4.82 
7-60 
2.65 
7.31 
5. 30 

Mississippi  • 

White    

White 

Arkansas   .. 
do  

1.17 
.76 
.02 
.80 

.84 

.82 
.40 
.20 
.39 

.14 
.82 

T." 

'.'60 

.20 
.85 
.44 

'.'os 

T. 

.04 
.35 

.14 

.79 

. 

.60 

.04 

1.28 
T. 

'.'io 

.81 

.45 

T. 

.02 

T. 

.... 

..-.. 

.  U 

T, 
.31 

.03 

T. 

28 

.36 

30 

T. 

.12 

.32 

.08 

'."06 

'f.' 

•••• 

do 

Arkansas .  .. 

White 

do  ... 

Onachita  . . . 

Red 

White 

Arkansas  .. 

White 

Arkansas. . . 
do 

White 

Arkansas... 

Wliite  

Ouachita  ■ . . 

.'J6 
•  47 
.26 
.31 
1.12 

2.' 64 
.48 

1.38 
.50 
.45 

1.24 
-98 
.14 

2-45 

T. 

'lis 

.33 
.02 
.46 
.35 

T. 

.62 

T. 

.66 

.04 

.33 

.12 

.05 

1.72 

.02 

.62 

T. 
.13 

.09 

T. 

.50 

1.83 

2,08 

7-' 

.47 

.58 
.81 
.01 
.26 

.13 

.60 

't.' 
'.'si 

.... 

.03 

.01 

t" 

T. 

T. 

T. 

T. 

3.18 
4.30 
1,93 
1.75 
.34 
1   R8 

T. 

T. 
'.'85 

.25 

.75 

.10 

.58 

.59 

.10 

.20 
.05 

1.59 
1.33 

.85 
,86 

.78 

7.86 
4.83 
4.3a 
3.68 
5.24 
3.79 
8.  09 
5.07 
8.23 

2.' 70 
2.99 
3.40 

.06 

'oriiiPi?        

Danville  II  II 

Dardanelle 

UoddCity 

)innas   

.05 

'.'36 
.02 
.46 

.17 
.02 
.05 
.20 
.02 
.01 

.... 

.86 
.58 
1.50 

.... 

.35 
.04 

.15 

.15 

1.16 

'.'61 
1.57 

'.'35 
.23 
.45 

J 

1   80 

.20 

. ... 

','62 

'[55 
.84 

i.'og 

'."63 

?  75 

2.' 94 
T. 

1-83 

1.24 
1.69 

2.50 
3.13 

.90 
1.35 

.54 
1.32 
1.20 
3,00 
3. 12 

.76 

2.30 

.26 

.02 

.41 

.37 

T. 

-12 

T 

T, 

T. 
.13 

't'.' 

'i''.' 

:;:: 

ildorado  1!  il  

Ivnglandll  II 

liiuvka  Springs  . 

Kavclteville 

Kort  Smith  •"  .. 

t'nUoh  '111 

_u>oi-gi'tou-u  II  ||.. 

1  21 

.40 
.15 
.15 
.30 

1.10 

White..     .. 
do 

Arkansas... 

.35 
.05 

'.■47 
1.90 

.40 
.12 
•  11 

.35 
.36 
T. 

.25 
.35 

.84 

'.■34 

".59 
.70 

T. 
T. 

.18 
.12 

T. 

T. 

T. 

.15 

'.'/.'. 

i.'34 
1-73 
T. 

.06 

':i5 

.40 
.58 
.74 

.21 

T. 

.18 
.76 
.20 

4.44 
6.54 

White 

'  ■   ■  * 

.03 

.to 

.06 

.08 

1.55 

2.45 

.17 

.03 

1.30 

2.26 

1.15 

.27 

1  qs 

.27 
.03 

iranuis 

Iraveite 

Hardy 

llc.>-i,all  11 

ili!,'den  II    il    

IKipc 

Ked  

White 

do.... 

Mississippi  . 
White  

.61 

.09 

3.80 
.70 

''4s 

.05 

''6i 
■.'96 

'.'22 

'.'65 

.03 

.26 
.20 

'!22 

.18 

".03 

T. 

1.55 

6.  80 
1.74 
1,42 
0-56 
15,85 
4.06 
4.43 
0.14 
4.75 
9.35 

.08 

.07 

T. 

¥ 

't.' 

".04 
1,00 

.02 

.... 

.12 

.46 

".ho 

''so 

.51 
.18 

■-'so 

.04 

1.02 

.64 

1   15 

.15 

.14 

T. 

2  84 
1.95 
1,60 
.65 
1.07 

Hrii  Si> rings 

Uiittii,' 

Joiiesljoro 

JUiKtiou 

Ouacliita  . .. 

■  10 

T. 

.08 

.14 
.36 
1.43 

2.20 

".ib 

1.80 

1.05 
.06 

.01 

.92 
1 ,02 
T. 

.... 

White 

Ouachita  ... 

2]37 

.15 
T. 

.65 

T. 

1.63 

.80 

1.-68 

Utile  llw'k   "♦.. 

Lnllitn-ville    

Magnolia ■. 

Malvoni   111! 

M.Uiiinoth  Spring 

Mariaiuia   Sil   

Ma.ked  Tree  ||  ||  . 
Marshall 

Arkansas . . . 
do 

.15 
.47 

il 



'1 
.06 

T. 

.45 
.9ti 

.04 
.62 
1.74 
.41 

.40 
.19 

^15 

1-63 
''43 

.05 
.04 

.01 
.78 

1.15 

2.68 
1.12 
2.97 
1.65 

..5.5 

.03 
.70 

2.' 50 

6.  59 
5.  04 
5.73 

7,  7S 
2  13 

.10 

.18 

.87 

.62 

T. 

.Si 

.68 

.45 

.... 

Onachita   ..,  2.05 

T. 

.... 

.12 
T. 

"08 

.23 
'.'93 

90 

T. 

1.20 

Jiissis-iippi  . 
St.  Francis. 

White 

Oitaehita    .. 

2.00 

2.61 

.23 

.74 

'.'08 

.20 

.30 

'.'28 
T. 

2,00 

T. 

1.12 
1.12 
1.81 

5.70 
7.81 
3.94 
5-04 

'  '.4.5 
.37 

'.'46 

.47 

■f.' 
.01 

.-37 
.28 

".bi 

1.46 
.08 
1.12 

"ni 

.06 

12   '•' 

.87 

Mornlti)!! 

. .. . 

White 

Ouachita.  •• 

do 

White 

.28 
.38 
.58 
.66 
1.36 

2!  8(1 

1 .  9fi 
147 
Mn 

1.4S 

.14 

.18 

.15 

T. 

'.'37 

.47 
.10 

.29 
.15 

'.'.'.', 

i'.08 
.15 
.11 

't.' 

'■37 
.62 
.35 

1.55 
.19 
.41 

''45 

.74 
".90 

".io 

".06 
''34 

i.'48 
1.  22 

.55 
3.40 
3.64 

.46 
1.00 

i.'oo 

i.'46 
2.2i 
.00 
1.16 
2.10 
?  40 

.48 
1.18 

.16 

3.26 
5  76 
0.78 
5.94 
6.21 

7. '96 
6.07 
6.77 
6,s3 
4-15 
9.09 
5.21 
7.09 
6.33 
1.95 

Mount  Ma.    

Murl'reesboro  il  II 
Nail 

.31 
'!36 

.10 
.55 

'.'96 
T. 

■  77 

'.'49 

1.30 

.07 
1.00 

i'.bb 

'.'98 
.16 
.60 
-.25 
.29 

T. 

'.'is 

"41 

Nou  p  ort  |i  1'          . 

1.15 

i.'is 
i!-i7 

1.92 
.95 
2.31 
1.80 
2.50 

Okay   

o.sc'ioUi    . ..  ■ . 

Oza  rk 

I'ilttt^iSOll       1     ti 

Arkansas  .. 
Jlissi.-sippi.. 
Arkansas  .. . 

Cache 

Arkansas. . . 

Wliite 

Ouacliita  ... 

do 

Onachita  ... 

rlr* 

't.' 

i.'io 

".bi 
".hh 

1.17 

.68 
.59 
.35 

1.39 

1.55 

.30 

".bs 
.02 

.... 

".ib 

I'ine  Hlutf    [111...; 

".ih 

.10 

15 

Ton  land  II  n 

.16 

".6i 
'.'32 

.09 

.45 

'  'i)h 

1.16 
.18 
.48 

■  '.OS 
i  25 

.... 

''46 
.07 

rrincelon  ||  11 

1.30 

"■V.I 
.&J 

.78 
.0^ 
.4-i 
.54 
.40 
.64 

1.74 
.40 

1.7a 

i'V 

.06 
.06 

'.'35 
.11 

.10 
.21 

'!6i 

.09 
'.'69 

".is 

".03 

't'.' 

2.94  2.16 

Kc'ers            , 

.Arkansas.. . 

White 

Onachita... 
!   Ked 

Arkansas..  . 

do 

Ked  

Arkansas.  . . 
do..... 

Onachita . .. 

Ked 

St.  ..Francis- 

.03 
.99 

T.' 
.42 

'.'45 

.06 

i',23 

i.'76 
.12 

.89 
1.21 

i.'55 
2. 25 

.68 
2  51 
2.00 

.76 
2.14 
l.SO 
1.57 

T 

.02 

'.'55 
1.85 

T. 

.15 
1.10 

.12 
1.03 
4.28 
1.39 

8  'arcy    

isiioridau  il  II  

Spi-ingljank  ||  II. .. 

:::; 

.06 

'.'26 
T. 
.20 

.03 

'.'74 
.73 

'.'io 

3.73 

4.37 
6-22 
4.33 
6-35 
4.73 
5-95 
6  59 
0-88 
0-64 

Tti.xarkana  i!  II  . . . 

Waldroii  11  11 

Warien    

Wliitcclfis   nil  .  .. 
Wyiin^'),  1.  .  

. . . , 



.06 
.56 

'tV 

.79 
1.20 

.13 

.31 

.55 
.95 

".ho 

.74 
.40 
.57 

.49 
.SO 
..55 
.71 

.17 

.65 

.02 

.05 

T. 

T. 

.70 

.26 

.30 

Except    as  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the24  hours  endingat  the  time  of  the    observation. 
'*'  Kegiilar  Weather  Bureau  staticn;  precipitation  is  for  24-hoar  period,  midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  of   falls  not   recorded,    *Precipitation   included    in    the    next 
t'  Uowing measurement.    II 11  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  April,   1920. 


St.itions. 


Fort  Smith  — 

I'ardaiu-lle 

Little  Kock 

Pine  HhitV 

HlackKock 

Calic  )  Kock.  .. 

Katesville 

Newport 

Georgetown  . . 

I  larendon 

H"lena 

.Arkansas  Citv. 

CamiU'ii ]. 

Danville 

Ill  II  on 

Arkadolriha... 
PaitiM>on 


Rivers, 


iFlood 
Staire 


.'iil-cansas 

do 

do....... 

do....... 

rsiack , 

White 

do 

d  ) 

do...... 

do 

Mississippi.  . 

do  

(I  achiia 

\  rl  ansas 

;el     ....... 

)i.ia  diit.!.   .. 
0,1  ch^  


22 

20 

23 

25 

14 

18 

23 

26 
2-2 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


2 


14  3|14,2  13 
17.  I  14.1  13 
19.0  17.8  16.1 


10 


11 


12 


13 


14     15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27      28 


29 


80 


31 


12.8U1-3|  9.0I  8.61  8.0| 
li. 711.9  10.7  9.2  8.1 
15.2  14.4  1$, 4  12.1  10-6 


9.0ill,0|10.3 
8.8  10.2  10. S 


9.2 

'3  2121  9I2O  9119.  4llS.5ll7.4|16.4ll5.  ('114. 1 
9.  5  19  4  19.  (!  18.  5  18 ,0  17. 7  17. 0  16.  S  Ifi.  0 
8  7    8.3    7.6    6.8    6.8    6.6    6.2    5.8    5.4 

17.0  16.0  15.0  14.4  13,5  13.5  12.9  12.4  12.0 
1  25.7  24-423.522.721.621.1  20.7120.3 


24 .9  25  .5  25  .4,25 ,2  24 . 8  24 -  3  23  -8 
27  .8;23  .3  28 .8  29  .2  29 .5  .'.9  .5  29  ' 
16  5U7  -1  48.0148,8  49.4  49.7  49.9 
-17.5  18.7  ',9.7150.7 pl.t  52.0|52.S 
■«.l  31  8  30.6  29.7  -8-4  27. .='125  .3 
12,8  14.1  13. 2  14.4  11-4  8-1  6.3 
24.0  23.1  22.1  20.9  19, 918. 7  17.3 
5.0    5.1I  4.BI  4,^1  3,8|  3.3I  3.0 


9.4  U.O 
13, 0  14.2 


15.3 
15.2 
11.6 
19.1 


23.3  22,9  22,5 
29,6  29.6  29.5 
50.l|.50,l|50,0 
■^3. 


14 
5.4 
11.8 
18.3 
22 .2 
29 


9.5 
11.3 
11.8 
14.9 
14.0 

5.3 
12.5 
17.8 
21.9 
29.1 


19.9  49,7 


8-6 
9« 
12.0 
15.4 
13.5 
6.3 
12  .0 
17.5 
,21 

I29.O 
1 49 ,5 


!.6l  8.61 


8.4    8.4    8.5I  8,61  8.61  8-6'  8,6    8.6l 


53,7|13.9i54.0'l54.0'54.O.53 

15.0  16 

12.2  11 

11.7111 

2.9|  2-5|  2.9|  2.5|  2-91  2.9    2 

8.  7|  8 


22,1 
5.8 
1.5.9 


19.0  16-9  16.2  15. 
6.2  12,0  10,1  10, 6| 
11.5  13.2  12.0  11.8 


7.3| 

7.8 

10.4 

14.9 

12. 2 

5.4 

12.3 

16.8 

21.4 

28.6 

49.1 

9153.8 

0  14.8 

,4  10-9 

.5  11-4 

.8    2.6' 

81  8.8 


6.8 
7.0 
9.0 
14.1 
11.8 
5.0 
11.6 
16.0 
21 .2 
28.5 
49,0 


6.4 
6.4 
8.0 
12.9 
11.3 
4 

U.O 
15.9 
20.9 
28 .3 
48, 


6.4 
5.9 
7.3 
12.1 
10.5 
4.5 
U.O 


53-9  53,81 
14,1  13 -2| 
10-1  8.3 
11.1  10.8 
2.5  2.4 
8.8l  8-7 


14-3|13. 

20.6  20 
28.2128 
48-7148 

63.7  53 
13, 4;  13 

6-7;  5 
U.O[U 

2.9|  2 
I  8.61  8 


6.2 

6.5 

6.1 
10.9 

9.7 

6,6 
It)  ,8 
12  4 
19'9 
27 '8 
48 '2 
53-4 
13-0 

4,4 

10 

2. 51  2 
5    8,4|  8 


6.4 

6.5 
6.3 
10.5 
9.4 
4  <J 


4 

8 
1 
2 
4 
1 

,1  U.f 
.2  10.? 
.418. f 
.6,27.1 
.9  47..' 
.2  53 ,( 
,2  5!  .( 

.gi3.r 

.2  9. 
.2  ?. 
.2    8.1 


6.4 
6.0 
5.  7 
10.6 
9.0 
5.0 
10.9 
10.6 
17.8 
27.1 
47.1 
)2.8 
9-4 
3.2 
9.5 
2.0 
8.0 


0.7 


8. 
7. 
7. 

u 

8. 
4 
12 
9 
16 
26 
46 
.....52 
10.0  16 
5.2  18 
9.4  11 
2.2  16 
7.9    8 


5 

5 
10 

8 

4 
II 

10. 0 
16.5 
26 
46  .3 
-52-4 


10.3  U. 

8.4i  8. 

9.4'10- 
12.8,14. 

9.-440. 

5.7|  6. 
11.6;I2. 
10 .3  10 . 
17.3  17. 
26,7  20. 
45.9'45. 
.52.1151 
25.1i29 
21.2  21 
18.022 
19,9,17 

8.3    8 


11.; 


9.2 

11.4 

14.8 

9.0 

5-0 

11.9 

4  10.5 

9|18.0 

.5!26,4 

■  7,45 . 

,9'51.0 

,2,32,1 

.8  20 .2 

-8  24 

.6,  8-5 

.3    8,3 


10.2 

9.  6  ... , 

11.4 

15.  0 

.8.6 

6.2 

11.8 

10.2 

17.9 

26.3 

45.  7 

51 -H 

35.1 

25.5 

5.6 

8  2 

:^m 


30 


CLIMATOLOGICAL  DMA:   ARKANSAS  SECTION 


Aprii.,  1920 


Daily  Temperatures  for  April,      1920. 


Stations. 


10 


Batesville  W 

BentOBviUe 

Bee  Branch 

Bergman 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock  5$  . . . 

Camden 

Conway  

Corning 

Dardanelle 

DoddCity 

Dumas ■ 

Button 

Eldorado  

Kureka  Springs  . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis 

Qravette 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Hardy 

Jonesboro  

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia  

Kilvern  §§ 

f'ammoth  Spring 

&uarianna  §§ 

Marked  Tree  §^.. 

Marshall  

Mena  

Mountain  Home. 

Mount  Ida- 

Nail 

Newport 

Osceola  

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison 

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

Texarkana    .... 

Cmphers  

Warren    

ViynnaH - 


Maximum.. 
Minimum. . 

Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum. . 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  . . 

I  Maximum.. 

!  Minimum  .. 

i  Maximum  I  ] 

I  Minimum  .. 

S  Maximum'] 

(  Minimum  '. ' 

\  Maximum' 

\  Minimum  ' 

i  Maximum' 

i  Minimum  \ 

j  Maximum 

1  Minimum  ' 

\  Maximum' 

(  Minimum  ' 
Maximum" 

(  Minimum 

j  Maximum" 
(  Minimum 
j  Maximum' ' 
!  Minimum 
j  Maximum' ' 
i  Minimum  ' ' 
(  Maximum' ' 
(  Minimum 

Maximum" 
i  Minimum  " 
j  Maximum' 
)  Minimum  ' 
(  Maximum' 
*  Minimum  " 
j  Maximum" 
t  Minimum  ' ' 
(  Maximum" 
/  Minimum  • ' 
S  Maximum'  ■ 
(  Minimum  ■  ■ 
j  Ma.Kimum'  • 
)  Minimum  •  ■ 
j  Maximum-  ■ 
I  Minimum  ■  • 
i  Maximum' ' 
(  Miuinuun  ■  ■ 
i  Maximum-  • 
i  Minimum  ■  • 
\  Maximum-  - 
)  Minimum  •  - 
)  Maximum-  ■ 
(  Minimum  -  - 
J  Maximum 

.  /  Miuimum  ■ ' 
\  Maximum   ■ 

.  /  Minimum  • 
\  Maximum- 

■  )  Minimum  • 
j  Maximum- 

.  I  M'liiinum  • 
)  Maximum- 

.  (  Jlininuu'.i  - 
j  Maximum- 

-  (  Minimum  - 
j  Ma.xiraum- 

.  (  Minimum  - 
)  Maximum  - 

.  (  Minimum  • 

j  Maximum - 

.  )  Minimum  • 

\  Ma.ximum- 

.  I  Minimum  . 

)  Maximum - 

, .  )  Minimum  - 
j  Maximum - 

, .  !  Minimum  - 
)  Jiaximum- 

..  I  Jlinimum  . 
(  JIaximum- 

. .  )  Minimum  - 
j  .Maximum- 

. .  )  Minimum  - 
\  Maximum- 

. .  (  Minimum  • 
)  Maximum - 

. .  /  Minimum  - 
\  Maximum- 

. .  )  Minimum  , 
\  Maximum 

. .  /  Minimum 
j  Maximum 

. .  .  Minimum 
)  M".ximum 

. .  I  Mininuim 
S  Maximum 

..  f  Miuimum 

>  Maximum 

_  !  Minijnutn 


30 

6-2 

43 

59 

27 

79 

40 

59 

30 

70 

29 

63 

36 

60 

31 

63 

32 

79 

47 

70 

36 

73 

43 

72 

37 

65 

40 

72 

46 

62 

40 

71 

32 

79 

49 

79 

37 

79 

37 

79 

42 

60 

42 

71 

35 

64 

32 

75 

33 

75' 


68 
44 

70 

47 

55 

39 

75 

41 

65 

42 

59 

45 

61 

47 

58 

39 

72 

44 

55 

37 

75 

50 

55 

41 
57 
44 
60 
46 
74 
44 
62 
2S 
84 
48 
72 
45 
75 
50 
59 
40 


60 

32 

74 

47 

46 

42 

47 

39 

61 

36 

52 

35 

49 

34 

44 

25 

67 

40 

55 

25 

56 

39 

46 

25 

52 

27 

58 

30 

62 

32 

52 

44 

48 

37 

67 

35 

73 

42 


32 

6ll  50 


33 
65 
35 
65 
41 
51 
33 
55 
31 
69 
37 
75 
44 
47 
32 
71 
38 
60 
43 
47 
28 
66 
30 
47 
27 
76]  56 
36   33 


54 

64 

27 

50 

25 

57 

26 

52 

27 

47 

26 

54 

25 

48 

18 

54 

31 

47 

16 

55 

26 

49 

17 

50 

18 

58 

27 

55 

21 

48 

26 

60 

27 

57 

27 

56 

27 

49 

21 

69 

27 

55 

27 

53 

28 

58 

23 

57 

28 


47 

24 

49 

28 

51 

28 

43 

22 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
flRKfl^lSAS  SECTIOIS- 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorolog-ist. 


Vol.  XX\^  Little  Rock.,  May,  1920.  No.  5. 


GENERAL  SUMMARY. 

e  outstanding  cliaracteristic  of  Arkansas'  weather  during 
lonth  of  May  was  the  positive  departure  from  the  normal  in 
temperature  and  precipitation;  all    stations   except   Dodd 

Marion  County,  showing  positive  temperature  departures 
.11  except  eight,  postive  precipitation  departures.  May  1892 
.907  eacli  had  13  rainy  days,  exceeding  this  month  by  one, 
he  cloudy  days  in  1892  were  one  more  than  this  month's. 
2;reatest  monthly  amount  of  precipitation,  15.32  inches 
urcd  at  Marshall,  Searc3'  County,  has  been  exceeded  only 
during  May,  wlien  23.50  inches  fell  at  Howe,  (now  Center- 
,)  Howard  County  in,  1905. 

?avy  rains  falling  on  wet  soil  in  most  sections  of  the  State, 
:her  with  low  temperatures  the  first  half  of  the  month,  de- 
,  cotton  planting  and  in  the  extreme  eastern  sections,  very 

was  planted  even  at  the  end  of  the  month.  Considerable 
nting  was  necessary  because  of  poor  seed  but  during  the 
■  half  of  the  month  higher  temperatures  and  more  sunshing 
favorable  and  cotton  made  considerable  improvement  thpugh 
luite  grassy  in  most  sections  at  the  close  of  the  month. 
,  wheat,  oats,  meadows,  pastures,  potatoes,  and  truck  made 
actory  advancement.  The  late  frost  in  April  together  with 
,'  rains  and  inadequate  sunshine  this  month  materially  in' 

.strawberries,  only  about  lialf  a  crop  being  marketed. 

W.  C.  H. 


TEEIPHRATURE 

e  mean  temperature  for  58  stations  in  Arkansas  was  70.8^ 
43  stations  Isaving  a  record  of  ten  years  or  more  the  mean 
!.8°  above  normal.  The  highest  monthly  mean  was  75.6°  at 
ig  and  Junciion,  Union  County;  the  lowest,  65.5°  at  Naih 
on  County.  The  highest  temperature  during  the  ftaonth,  96^, 
•red  at  B?e  Branch,  Van  i'uren  County  on  the  24th 
at  .)a  iction,  on  the  27th.  The  lowest  was  39°  at  Nail  on 
14th.  The  greatest  daily  range  was  38°  occurring  at  Berg- 
B)jne.  Coanty  the  18Lh  and  also  at  -Junction  on  the  1st. 


MISCELLANEOUS  DATA 
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40 

Fort  Smith... 

29.92 

30.  22 
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CO 

64 

LitUe  Rock.. 
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47 

nw. 
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85 

68 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  statioris  reporting.) 

Thunderstorms:  1st,  2;  2d,  5:  3d  ,  9;  4th,  9;  5th,  6;  7th,  6; 
10,  3;  nth,  7;  12,  7;  13th,  3;  16th,  1;  18th,  1  ;  19th,  2;  20th, 
6;  21st,  3;  24th,  4;  25th,  1;  26th,  1;  28th,  6;  29,  11;  30th 
10;   31st,  2. 

SolarHalos:-  11th,  1;  14th,  1;  18th,  1;    27th,  2. 

Lunar  Halos: —  2nd,  1;  8th  1. 

Dense  Fog:—   18th,  2. 

Hail:-  Bentonville,  1st,  5th,  light:  20th,  moderate;  29th  light; 
Bald  Knob,  12th,  heavy:  Eureka  Springs,  3d,  4th,  light;  Gran- 
nis,  11th,  light:  Gravette,  4th,  20th,  light:  Marshall,  2d,  3d, 
moderate:  Ozark,  20th,  heavy:  Prescott,  12th,  light:  Batesville, 
4th,  light:  Morriton,  12th,  heavy:  Searcy,  I2th,  heavy:  Gillette, 
30th,  light:  Hardy,  29th,  30th,  light. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS MAY. 


Ye.ir. 


Temperature . 


^ 

^ 

OJ 

^   . 

^ 

^2 

tc 

G.;:^ 

hU 

Precipitation. 


■=  d 
"*-'  £ 


Number  of  Days. 


PR  S  CI  PI  r  ATI  ON 

ain  fell  in  the  State  of  Arkansas  every  day  during  the  month  of 

the  average  for  the  74  stations  reporting  being 8. 16  inches. 

3  stations  having  a   10  year  record  or  longer,  the  average  was 

inches  above  normal.  The  greatest  monthly  amount,  15.32 
'S,  was  measured  at  jMarshall,  Senrcy  County,  the  least  2.12 
9,  at  Fort  Smith,  Sebr.stian  County.  The  greatest  24  hour 
was  7.28  inches  at  Grannis,  Bulk  County,  on  the  12th.     No 

fell  during  the  month. 


1891.... 
1892..., 
1893... 
1894... 
1895... 
1896... 
1897 . . . 
1898... 
1899... 

1900... 

1901... 

1902... 

1903... 

1904... 

1905... 

1906... 

1907  .. 

1908... 

1909... 

1910... 

1911... 

1912... 

1013.., 

1914... 

i.n5.. 

1916.. 
1)17.., 
1)18.. 
1J19.. 
1920.. 


67.0 

67.8 

68.6 

70.1 

69.0 

74.3 

68.3 

72.1 

72.9 

69.3 

68.2 

73.2 

67.5 

67.1 

70.7 

68.8 

63.8 

70.0 

67.0 

06.0 

70.8 

69.9 

69.  3 

69.5 

69.9 

71.6 

63.5 

72.2 

66.8 

70-8 


-2.4 

-1.3  I 

-0.5 

+  1.0 

-0.1 

+  .5.4 

-0.7 

+S.  4 

+3.0 

-0.7 

-1.8 

+3.1 

-2.4 

-2.3 

+1.1 

-0.8 

-5.0 

+0.3 

-2.8 

+i!o 

+0.6 
+0.1 
+0.3 
fO.3 
+2.5 
-5.6 
+3.4 
-2.3 
+1.3 


97 

100 

94 

95 

97 

98 

98 

100 

96 

97 

100 

100 

96 

98 

98 

100 

91 

96 

92 

95 

101 

98 

99 

97 

191 

99 

97 

102 

96 

96 


36 

2.78 

32 

9.52 

38 

9.71 

35 

3.40 

36 

3.91 

46 

3.54 

33 

2.13 

30 

6.44 

44 

6.45 

37 

3.69 

31 

2.95 

42 

.4^34 

24 

>*^7.47 

aj. 

3.39 

,--^8 

9.58 

28 

4.71 

31 

9.48 

30 

7.05 

28 

6.76 

31 

6.56 

26 

1.11 

32 

2.41 

35 

3.32 

34 

3.34 

34 

5.58 

34 

3.56 

31 

3.15 

29 

3.01 

38 

6.01 

39 

!        8.17 

-1.17 
+4.65 
+4.84 
-1.47 
-0.96 
-1.34 
-2.75 
+1.37 
+1.97 
-0.90 
-1.65 
-0.57 
+2. 36 
-1.34 
+4.05 
-0.71 
+4.  32 
+2. 00 
+  1.49 
+  1.36 
-4.28 
-3.21 
-2. 07 
-2.16 
+0.  54 
-1.74 
-1.93 
-2.02 
+  1.U 
H2.86 


15 

9 

7 

8 

11 

12 

14 

8 

9 

12 

12 

7 

13 

11 

7 

15 

10 

6 

17 

9 

5 

16 

9 

6 

10 

12 

9 

12 

12 

12 

13 

6 

12 

12 

7 

9 

11 

11 

13 

12 

6 

9 

11 

11 

15 

8 

8 

7 

13 

11 

8 

13 

10 

14 

9 

8 

12 

10 

9 

19 

10 

2 

15 

11 

5 

16 

10 

5 

12 

13 

0 

12 

9 

10 

18 

7 

6 

15 

7 

9 

17 

8 

6 

9 

9 

13 

11 

9 

" 

CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,  1920 


CHmatological  Data  for    May,  1920. 


Stations. 


ArVaclelpliia  . 

Arkansas  City 

Bald  ICnob  ... 

Batesville  — 

Beebe 

Bee  Branch 
Beutonville 

Bergman 

Blaciv  Koek  . 
Boonev 


Observers- 


Brinliley  — 
Cailoo  Kock 
Camden  — 
Centerponit 
Clarendon 
Conway  .  ■  ■ 
Corning  ... 
Danville... 
Dardanelle 
Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

Eldorado  

England 

Eureka  Springs 
Fayettevillo  ... 

Port  Smith 

Fulton 

Georgetown 
Gillett 

Grannis 
(jravotte 

Hardy 

Helena 

Ilidixeu  

Hope 

Hot  Springs 

lluttJg   

.Ioni:S))oro 
jviuctionti 

Lewisville  . 
Little  l<o(" 
lAitherville 

JIiiKnolia 

Malvern   ;  •  ■  ■ 

Mammoth  Spring  .. 

Slarianna 

Marked  Tree 

Mar>;hall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home 

Mount  Ida   

Minfreesboro  ... 

Nail   

Newport 

Osceola 

Ozark 

I'attei-.^on 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

1-rescott 

Princeton  .... 

llis^.n 

lloirers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt 
Stuttgart 

Subiaeo 

TexarUana  ... 
rmp'ior  tt... 

Waldron 

Warren  

Wbitccli.fTs  .  .. 
Wynne 


F.  .1 .  Carpenier. 
G  'O.E  .  Payne. 
.Mien  Moedy 
Mrs.  Leia  I.  Teter. 
Ben  Allen 
J.  E.  Scanlan. 
U.S.  Weather  Bureau . 
,Iohn  'J'.  Maxey  . 
S.  J.  Howe. 
Supt.  Tuberculosis  Sal 

H.  L.  D.Whitson. 
,J.  M.  Richardson 
A.H.Quarteruian 
C.  M  .iinddcstnu. 
K.   M.   Vi'lieally  • 

E.  E.  Cordrey . 

.\.  E.  Skinner 

J.  R.  A  vera. 

I'Ml.Weiser. 

NealDv;dd. 

Ben.  Johnson . 

I.  M.  Uickelts. 
Mrs.  Virgil  N.  W^.lis- 
ii.  H.  Hardin, 
cli'orge  W.  Nichoalds. 
University  of  ArUans^ 
I)    S.  Wealhcr  Uurea 
T.  .1     Logan  . 
Cliarles    ilii'.uir 

II.  K  E,  Boveiil 

!l)r.  F.  0.  MuUiii- 
A.  K.Stevisiis 
Miss  Ariic  Maii'' 
■i  ..].  .Milclu-H. 

15    ' Ichas.  Smotiiou 

N.  P.  ONcal. 
A.  &  N.  Gen.  li.oM. 
C.  A  Kerry. 
Buncdicline  Sisleib, 
.1 .  A.  Lowdcrbac  k  . 

G.  H.  Di.smiikes. 

I'. .  S.  Wealluu-  Burca 

51.  KaulVold. 

State  AgriiultureSch 
I  Mrs.  Kale  L.  Smitlt 
iW.S.  Viucciii  . 

VV.  K.  Truesuale 

..liarlcf  Wa'.lon 
iW.  V.  lieever,. 
W.  Sl..loiiii. 

W.Dilbpck. 

S.  llaibevl. 

A.  Wliiiiin:;!  •■• 
Henry  A.   l)a\  i 
•[•■>  I'axt'iii 
Geoi-ye   L.  Uoi.  ,..-,.i 
lAlwood  P.  Smitli. 
Isham  Burrow 
W.E.  HaUer 
Roy  H.  Hammond. 

10    I i Benedictine  Slstors'i 

W.  E.  Edmiston.   ' 
S.  T.  White  Jr. 
Foote  Coleman. 
Geo.U.Tis(l;il>  . 
airl  A.Slarck, 
Miss  Sarah  CU't-it. 
Miss  Elsie.  Glover., 

Field . 
11 .  A .  Buerkle . 

New  Subiaeo  .\bbe: 

S.  Brashear. 
a.  S.  Forest  St-rvici 
Ciieves.  Bevil. 
.J.  L.  Klegf 
Eulcla   M.Scliirrae 
E.O.  AUeu. 


i.f  ,1  ■ijar.urch  irom  uonnal  temperature  and  precipitation  are 

section  means.     T.  Precipitation  is  loss  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow 


table  indicate  numberofdays  missing;  tor  example.  "  represents  two  day.  m..=mg 


^^^^[Sd^luFfS^lI^S^^i^i^      have  ten  or  more  yearsrecord;  ^^^^^-fS:^'^^' ^^ 
ttneceived  too  late  to  be  included  .n  m.ans  -^'\-----^^;-:'^--:;-  'T^io^.::-  Jun. 


t.ilso  on  ot;ier  diitas.    ttPiWt  office 


^1  the 

KaudolphLa.;  Lutherville.  R.F.D.No.2, 


Uniar,  Ark.  :Springbant,  Doddridge.  Ark.,  Umphers,  Rover.  Ark 


Y,   1020. 
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Daily  Precipitation  for  May,  1920. 


itioiis. 


Day  of  month. 


Watersheds. 


20 


23 


26 


29 


30     31 


Ipiia    11   II   lOnif'i  /  ta  ■ . 
3a^  City  11  li'  Mis9i<sippi. 


Cue  b 

jQl.  III! 


nch  — 
pillc  ♦•• 
n 

iockllll. 
me- 

y  1111  .... 
Hock  mi 


oiiit 

iCIl  II 


elle 
Ciiy  • 


Wiiit. 

do 

White 

Arkansas    .. 

do  

White    

do 

Arkansas  .  .. 

White 

do    ... 

Oaaehiu.  . .. 

R:d 

SVtute 

Arkiiii-'ai.     .. 

Waits  

Arkansas. ..  . 

do 

Whil» 

Arkansas . . . . 

White     

Oaacliita   • . . 

ijcl  II  II Arkiiii-as     .. 

p  Siu-ings  .    Wiiltc    

do    

ArKiiiiis.   .. 

Red 

Wnito    

Arkaii  i>    .•• 

ll.!d     

■ne I  White    

y I  lo    

111  ' I  M.ssissipDi     . 

•  Wliite     

iRrl     

Onaoiiii.i,   .  .. 

do  

Whita    

Ouaciin    ... 

Red    

Arka  nsas. . . 

do 

Red.   

Oiiacliilu    .. 

Wliite  

MisH.-siiJiii  . 
St.   I'lanids. 

\\liii( 

(Uiacliila    .. 
Arkaiifciis  ... 

Wliii.- 

Oviatlillii  .  . 

do    .... 

Wliilc  

do 

Mississiiipi 
ArJcansas  .  . 

Ciu:he 

Arkan  sas.. 

Wliite 

Onaelii  ta  .. 

do.... 

0;iai-hila  .. 

lo  .... 

A  Ic-insas.. 

Wiiite 

(_)iio.i'hita. . 

R'd 

Ark  vnsas.. 

do.... 

Red   

Arkansas.  . 

■I).... 

Oaa  C'lita  . . 

!l  -d 

St.  ..Kiauci;- 


.20 


.36 


.08 


.05 


.31 


.50  3.;i5 
.35    .9ti 


•  60,    .2'2  1 
.34  ....II 

■35     .20 


m\  .17 

.23  .37 

..i9!  .12 

.391  .35 

.'33'  '.42 

.  74|  .bl 

.32,  T. 


.30 
.11 
•  06 
.67,1.14 
.601  .03 
.15  .25 
.32  ..59 
.84  2.00 
.45  ..33 
...I  T. 
.72i .... 
.62'  .42 
.  54  1 .25 
.35  1.53 
.33  .10 
.04  .12 
.83^ 
.841 
.78 
.911 
.02' 
.04 
.31 
.98 


..  1-95 

.  .1  -38 


.90 


.631 
.281 


.5411 

451 


.01 
.16 
...  1 


.44 


.14 
•  20!  88 
.50'  .34 
.00  1.10 


35, 1  •SO 


.30 


ilome . 

'..■oTii 


.62 


.02 


,40, 

.10: 

.50: 

.111 

T. 

.28 

.80  1.18 

.85;  .20 

.40:  .80  2.18 

...]   .571   .60 

...'  .22  1.0 


1.80 
1.46 
.03 
•  04 
■  40 
.45 


T. 

•  08 
T. 

■  10 
L32 

'.'i6 
.OS 


.15 

•  48 
.41 
.36 
.36 
.95 

•  35 
.45 
.88 
.06 

1.83 
.16 
.38 

•  50 
.02 


.02 


.02 


•  472. 


,'.8 
50 

...'    .88!    ,y6 
.    .  1.62,1.86 

.01,....!.... 

;6ir"" 


•Dl 

1.4,5 

75 

'.'o.s 

22 

.79 

83 

.50 

.05 

65 

.70 

23 

.02 

40 

.60 

41 

''?'> 

.20 

.67 
.30 
.51 
.30 
.45 
■  84 
.09 

i.hh 


06 


.75 

.58 
.05 
.12i  .32 


.1)6 

•  37 

1.05 

.60 

.80 

".26 
1. 

'.'os 

.43 

2.03 

.30 

.10 


.61 

43il.H0 


.42]   .2,i 

...l.Oi 

.02 

.68:    .6')  ^-09     .02 


........  1.30 

.29!    .3bl..5S 
........!  T 

....I.... 11.30 

.,..'....1  .05 


.  UH  . . 


.21 


41  1  07:1.59 


.95 
.07 
.46 
1.35 

.115 
.01 


1.30 
,03 


.95 


2.35 
.13 

■  07 
.68 

.in 

.66 
1 .  06 

ill.OI 


.15 


.07 


.40 


.07 
1.90 


.12!  .03    T 


1.45 
.10 
.10 
.58 
.09 

1.20 
.09 

i'.33 

.02 

.09 

.14 

19 

1.86 
22 


.66 


.50 


.55 

2.04 


0(,i 
.13 

28 
,56 
.54 

90 
.51 
.27 

12 

22 

26: .... 
.32'.... 

76'    .46 

901   .28 

101   .03 

73  .02 
.46 
.34 
.44 

.72 
.08 


.27  1, 74 
,601    .20 
.75  3.22 
.28'... 
.231  T 


.641 
2.45 
2.  33 


.96 


4.30 
.  13 


2-08 
.86 
1.29 


,82 


1.50 

.25 
1.00 

.57 

.88 
1.15    T 


.06 


.39 


,14 
.50 
1.23 
.20 
.05 


.28 


.35 

'.1.5 
.2'.! 
'.58 

i',69 

'.'06 

f 

''69 

I'os 

•  9:1 
i.  41 


S2  .02 
3.79  .10 
1. 25 1 1,06 


15 

1 .861 

.101 

.01); 

2.00 

1..59 


.89' 
1.43-2.00 

.731  .37 

.42) . 

,041. 
2.  00  . 


OS 

,56,., 
.50, 
.20; 
.72'. 
.05  . 
.82  . 
.80  2 
.86, 


12.00 

.03 

|2.25 

1.09 


2.10 
2.06 


1.70, 
".55 

'  .9.5 

2.' 2.5 
■2!  07 


.49 
.70 
T. 
.92 
.31 
.75 
1.13 


2.. 50 

,04 

.40 

.96 

.16 

:.  10 

.30 

.64 

T. 

1.02 

.97 

1.57 

1..56 

1.24 

.67 

'.19 

.14 

.70 

.51 

.16 

.04 

.01 

2.60 


1.82 
.68 


.40 

'.'21 
'!66 
'."22 

".80 

'.'is 

04  2.09 


1.34 
3.33 

l.i2 
.22 
.27 
62 
1.85 
1.90 


2.68 

3.30 

2.34 

.69 

2.' 69 
73 


1.67 


2.52 
80 
04 

3.70 

2.'i7 

..30 
.76 
.05 

.'63 
.23 
T 


T. 


.80 

1.  92 

.82 

T. 

l.'il 
1.23 


.73 
2.03  1..59 


.08 


.52 


.86 


.18 

'  '.97 
1,04 
1,40 
1.06 

r 


■>.  00 

1.18 
1.50 
1.10 
1.26 


3.03 
09 


.68 
1.47 
5.37 

.15 
1.98 

.75 

.11 
2.02 

.58 
2.  SO 

.19 
1.  46 

.61 

.20 

2 .03 

i.'si 

1.43 
T 

1.95 
1.03 

i'io 

2.00 
1.70 


1.14 
1.60 

i.'53 

•  37 

1.15 

5.48 

.02 

T 


.05 


1.26 


.03 


.20 


.06 


.02 


.30 
3.58 


.10 
.74 
.03 
.60 
1.69 
76 
58 


55 

01 

3.43 

31 


•  92 
1.56 
T 


•  50 


•  25  .. 


.35 


2  .22 


.02 


.20 


21 

1.80 


1.49 


.48 


.65 


.49 


03 


1,07 
1.22 


.80 


2.  .56 
.30 


•  25 


0 
1  26 


1^05 


2.15 


.33 


•  16 


1.70 
.86 


.10 


.06 

.10 

.04 

1.07 


1.30 


1.37 
."33 


22 
2.80 


.0 
.33 
.25 
•  28 

62 

1.04 

1.27 

.18 

.20 


1.44 
1.00 


.03  1 
.81 
1.46 

i!i6 


09 


.,561 
.02:1 
T.    . 

■  ik. 

•  51 
.56. 
.90 
.53 


.24 


.11  .... 


.12 


.10 


.10 


•  02 


2^00 
i.'75 


.27 


.18 
1.18 


.38 


.08 
1^23 


•  03 
1.15 


.60 


.26 


.02 
.80 
.04 
1.71 

T 

"    1 


1.46 
.05 


.35 


.28 


.08 


.20 


1 .22 


1,37 
2.40    .70 

.50    .30 
21 
2.12  1.70 

.58;  T 


.18 
.451 


.30 


.56 


.02' 
I.4O1 


.23 

'io 

,50 
.05 

T. 
.601... 
.15     .13 
.21 
.09     .41 


.20 


.02 


6.65 

11.73 
8.66 

11.06 
6.03 

12  .00 
5.84 

13.32 

11.52 
2.98 

11.72 
7.39 
7.92 
8.27 
9.  92 
7.59 
952 
0.21 
7.96 
6.63 

11,50 
5.48 
4^52 
5,77 
8,66 
5^95 
2.12 
9.14 
7.41 

13.37 

15.21 
4.98 
6.55 
8.25 
11.08 
8.36 

11.16 
7.17 
9.34 
5.72 

s'ii 

8.07 
6-08 
8.00 
8.30 
6.99 
8.15 
15.  32 
8.91 

7.96 
9 .96 

11.39 
5.06 

10.06 
5.30 
4.07 

10.16 
4.91 

10  ,85 

13.91 
8.51 
4.30 
5.35 
5.63 
9.36 


.11:, 

."36! 
.901 
T. 
T. 


.041    -23 


8^67 
6.84 
4.46 
9.55 
7.19 
4. 98 
4-70 
9  40 
9  01 


ul    as  indicated  observations  are  ffennraUy  made  late  in  tho  aftornooii.  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the24  hours  endinsat  the  time  of  the    observation, 
lar  Weather  Bureau  staticn  ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnig-ht.    {Separate    dates  of   falls  not   recorded.    *Precipitation    included  in  the  next 
ii  I'rccipitotion  rnrasured  in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  Stay,   1920. 


lo-.v  iii.c  measurement 


Stations. 

Rivms. 

,-t,i:^. 

1 

2 

3        4 

5 

6        7 

8 

9 

10 

11       12 

13 

14      15 

16 

17 

18 

•19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28      29 

30 

31 

.1,  ,^all^H^ 

do 

22 

S.u,    7.0    6^1    6.2    5.8    0.8 

7.9 

8.  :l 

7.5 

10.7 

9.4 

7.4    6.61  6.5 

9.0    8. 4] 12-3 

15.5113.8 

12.  0 

11.212.3 

13.5: 14 .6 

14 .3 

15.4 

13.8 

lll-O 

12,5  11.4 

11. 0 

20 

91     7.5    7-0    6.0    6.0    5.3 

5.8 

6,2 

7.7 

7.3 

9.0 

9.9    9,ll  7  4 

6.2i  S.3|  9.1 

a. 4  14.1 

12.7 

11.2 

10-4 

U.l 

n.9 

13. 2 

13.0 

14.1 

12.5 

11.8  11.4 

10.3 

93 

11.3  10.6    9.3    7.8    7.1    7.2 

68 

6.7 

6.6 

7,8 

7.9 

8.4  12.3112.5 

11.4,10.8:11.9 

rioii4.5 

16.4 

1.0.4 

13.H 

12.7 

12.  4 

12.'/ 

13.8 

13.8 

14.2 

13.4 

12.4 

12,3 

^ 

do    • 

25 

U.S  11.6  13. 8  13.0  11,9  U  1 

11.0 

11.0 

U.l 

11.2 

11.9 

12.0jl4.0jl5.  9 

16 .2 

15.  1  14.  5 

16.3115.5 

18.5 

19.1 

17.  V 

w.o 

15.9 

15.3 

15.6 

16.9 

IV. 0 

17.4 

16.0 

15.6 

''li^'U           •   . 

11 

8  0    7.7    9.0  13. 0  1:^5  14.0 

13.0 

11.8 

10  7 

10.0 

9.0 

9.0 

8. 8    8  5 

8.0 

9.0! 13. 5 

15.8116.1 

16.-< 

18.0 

18.9 

18.5 

18.2 

l(.5 

18.0 

IV. 3 

16.9 

16.4 

16.9 

18.8 

k 

White 

do 

do    . 

18 

5..'     4.9    5.«.    7.2  10.1   l'.l.6 

13.1 

14.1 

14.1 

11.2 

iii.l 

8.2 

7.5    6,5 

5.8 

5  31  6.4 

6  0I5   .2 

4.7 

10.8 

24.1 

91.2 

14-1  10.-. 

8,1 

6.9 

6.0 

7,3 

7.1 

8.4 

•/■■',      12 -4  11  •t^ 

1-.'.0  14.7  17.9 

22. 7 

23  7 

V!  1 

,'1.1 

20.4 

l.s  4 

16.6 

15.1  14.1 

12.  9 

12.7 

15.6 

14.  4|  1:^.9 

11.9 

13.6 

22.8 

2s.  5 

25.6  19.9 

16.5 

14.'/ 

13 .2 

12.4 

ll.S 

16.6 

26        9.9    9.f 

9.3  10^1  16.9 

vO  .S 

23. 9 

24.6 

24.8 

.>4.6 

24 .3 

23.3 

J2.2I20.3 

19.0 

17.  7 

18.2 

19.1119.0 

18.7 

18.8 

20.5 

24.4 

26  .6  26  .9 

25.8 

24.3|23  1 

21.6 

19.7 

21.0 

,vn  .. 

■>■>      17.7  17..- 

17.3  17."  17.8 

18.2 

20.2 

20  ,s 

21  .2 

21.6 

!■>    t\ 

22.4 

22  .923.  ■•> 

23.1 

22.9 

•>o  9 

22.9:22.9 

22,7 

22.3'22.i 

21.8 

21.8  22.0 

22 .3 

22.8  23.0 

22.9 

22.  7 

22.6 

do 

30      i6.2  !ii.l'2rt.o!j5.9'25.9 

25.9 

26 . 1 

26  .2 

26  .3 

26.  3 

26.4 

26.7 

27 .2I27 .6 

27.9 

28.2 

•.:8,9 

29 . 1  29.  2 

29.  ■/ 

29.2  29.0 

28.9 

2».7|28.5 

28  2 

28. 1  28. 1 

28.1 

28.2 

28.4 



\Ii.-.-i?sippi.  . 

do 

42       i5.',^  -ir,.ll46.5  47.    4,'.'. 

4S.0 

48.4 

48.7 

4ft.  8 

4S  .S 

'.S.7 

18.4 

48.0'47-2 

46.0 

44.5 

43.0 

!2. 0  41.0 

40.5 

40.3 

40^.i 

40.  !< 

41. 1  41.5 

-!1.8 

42. 1  42.  3 

42.3 

42-2 

41.  S 

i-'ity.. 

•12      il-     51 -3151  2-^K-.'  51.  • 

51.5 

51.7 

51.8 

,52.0 

52  1 

52. 2 

52.  3 

,52.4l52.4 

,->2 .-. 

-;■>■  0 

.52.  0 

51.5  51,0150-5 

,50 , 1 

49.  V 

19.4 

,19.2|49.1 

49.  0 

48.9  18.9 

48.8 

48.8 

48-8 

49      35.'- 31, 8:3    .7  3).  8  2   .0 

25  2 

23.0 

23  .!' 

24.3 

25 .( 

25,:- 

25.  S 

26. 0128. 1 

3]  .0 

:56.9 

38.8 

36.937.037.837.0 

35:-' 

33.6 

31  2 

28.  b 

26.  b 

23 ,8,20.  9 

IH.O 

16,( 

15.2 



.,  ilansas 

.       20      M.2  12.1111.7    '.KA    6.< 

5.  2 

4.6 

4,1 

3.4 

3.' 

2  9 

8  2 

I6.8;i4.5 

U.l 

15.2 

19  ,ii 

19.2  16.  1  12.6  10,1 

V.4 

.").  2 

4.S 

3.(- 

3.ti 

3.1|  3.2 

3.1 

3.8 

10.4 

2-i      25.'  23.7;>.'3.i  2'  .820..: 

19.-' 

18. <i 

19,f 

22.5:22.8 

■>>  •} 

21.1 

25 .8  29 .3 

31  ..■ 

>2 .2 

m.l 

33.6:33.6  33.4  33.3 

32 .; 

3!  .8 

:W.2 

28.8 

2'/  .3 

25.7  21.2 

22.  V 

21  .6 

20.6 

-ad"  phia  .. 
:er>(,n 

i)  :ichit:i.    ... 
Csicii"        ... 

IS        4.7    4.4'   3.5    3.2    2.- 

2  .;^ 

3.r 

3.7 

3.81  3.1 

3.0 

4.0 

21.3!l9.R 

14.1' 

15.6 

19.6 

19.0|10.0|  6.2    4.9 

4.:: 

3.6 

3.1 

2 .'.. 

2./ 

2.3;  1.8 

1.4 

1.: 

5.0 

9 

|8 

1!  7. 

.,  7.-1  7 

s|  7.1 

8.' 

8.: 

8.4 

8.4 

1  8.3 

8.3 

8.6 

9. 

1]  9,2 

1  9.'.; 

9.3 

9.9 

W:^ 

IIO.2 

10.2 

10.0 

9.'/ 

9.4 

9.2 

9,1 

9.1 

9.1 

9,1 

9 .2 

9-2 

9.2 

38 
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May.  1920 


Daily  Temperatures  for  May,    1920. 


Stations. 


BfttesYille?*.. 
Bee  Branch  .. 

Bentonville j 

Bergman j 

Eooneville j 

Brinkley j 

Calico  Rock  55  ...  j 

Camden j 

Centerpoint ■•  ; 

Conway ; 

Coming 

Eardanelle 

DoddCity 

Bt'jflias 

Button 

Eldorado  

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis  

Gravette 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock 

Lutlierville 

Magnolia  

Si.lilvern§§ 

Jf  ammoth  Spring 

laarianna  §§ 

Marked  Tree  M.. 

Marshall 

Mena  

Mountain  Home. 

Mount  Ida- 

>^ail 

Newport 

Osceola  

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Eisou 

Rogers  | 

Searcy «•••  ! 

Stuttgart ) 

Subiaco   S 

Texarkana i 

Umphers  :<  i 

Warren    '■    \ 

Wynne    .. 


Maximum. 
Minimum. 
Maximum . 
Minimum. 
Maximum , 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
i  Minimum  .. 
Maximum . . 
}  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
i  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
I  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
i  Minimum  . , 
\  Maximum., 
i  Minimum  . 
(  Maximum 
!  Minimum  ] 
)  Aiaximum 
I  Minimum  ' 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum' 
I  Minimum  ' 
(Maximum' 
}  Minimum 
S  Maximum' 
'  Jiliuiinum  ' 
\  Maximum ' 
)  Minimum  • 
\  Maximum- 
(  Minimum  • 
j  Maximum' 
)  Minimum  • 
)  Maximum' 
I  Minimum  ' 
j  Maximum' 
(  Minimum  ' 
Maxiiuum- 
I  Minimum  • 
\  Maximum- 
(  Minimum  • 
,  S  Maximum- 
(  Minimum  • 
Maximum- 
Minimum  - 
Maximum' 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
ISIaximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum  •  ■ 
Maximum'  • 
Minimum  •■ 
Maximum  •• 
Minimum  •  ■ 
Maximum-  - 
Minimum  -  - 
Jlaximum-- 
Minimum  • 
Maximum- 
Mininmm  ■- 
Maximum - 
Minimum  ■ 
Maximum- 
Jlinimum  ■ 
I  Maximum- 
I  Minimum  • 
j  Maximum- 
J  ..liumium  • 
*  Maximum. 
{  Minimum  - 
j  Maximum. 
(  Minimum  ■ 
JIaxinuun. 
iSTininnun  . 
Maximum. 
Minimum. 
Maxinnim  • 
Minimum. 
Maximum- 
Minimum 


t 


.  *  : 


^    instrumtuVt 


^^^r?^dT,nT.71noTrn„g  the  maxin^um  temperature  then  r.-^i.  changed  to  th...  preceding  day",  on  ^^hic■h  it  almo.t-always  occuv.s 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU, 
flI^K;RI<SflS  SECTIO^I. 


HARVET  S.  COIiE,  Meteorologist. 


Vol.  XXV.  Little  Rock.,  June,  1920.  No.  6. 


GENEBAIi  STJMMAKY, 

The  month  was  colder  and  drier  than  normal  but  the  means 
and  extremes  were  not  miusual.  The  precipitation  averaged 
iO%  of  the  normal  amount.  The  heavier  totals  generally  fell 
near  the  center  of  the  State  and  the  lighter  along  the  northern 
border  but  geographical  distrvibition  was  rather  irregular.  A- 
l)out  three  fourths  of  the  stations  showed  negative  departures  and 
the  remainder  positive.  Rains  were  general  from  the  2d  to  the 
4th,  17th  to  20,  and  on  the  22d  and  23d  and  scattered  on  the 
l3t,'2Ut,  and  30th.  The  warm  peroids  were  from  the  13th  to 
the  17th,  and  the  26th  to  the 27th,  and  the  cool  from  the  6th to 
9lh,  and  the  19th  to  the  24th.  All  temperature  departures  were 
iiogdtive  except  the  one  at  Hope.  The  number  of  clear  days  and 
the  percentage  of  sunshine  were  above  the  average.  Planting 
and  cultivation  were  delayed  in  the  eastern  districts  the  first 
part  of  the  month,  due  to  wet  soil.  Nearly  all  spring  crops  were 
from  one  to  three  weeks  late  at  the  beginning  of  the  month. 
Ckar  days,  sunshine,  and  light  to  moderate  rainfall  materially 
ad  z;!  need  crops  and  farm  work  could  be  carried  on  much 
of  the  time.  At  the  close  of  the  month  agricultural  interests 
were  generally  in  a  very  good  condition.  Harvesting  of  winter 
grains  was  completed,  much  hay  had  been  cut,  early  corn  was 
n?ariy  matured,  cotton  generally  well  cultivated  although  a  little 
late,  and  rice  was  being  irrigated. 

.\  hrillant  meteor  was  reported  at  about  8:50  P.M.  (90th 
meridian  time)  on  the  8th  at  Newport,  Little  Rock,  Waldron, 
Booueville,  Grannis,  and  Fort  Smith.  The  following  is  quoted 
from  a  report  from  Fort  Smith  and  completely  describes  the 
p'lenomenon.  An  intensely  brilliant  meteor  appeared  at  8:49 
P.  M.  at  about  an  azimuth  of  125°  and  moved  across  the  south- 
western sky  toward  tlie  of  S.  S.  E.,  to  an  azimuth  of  about 
3.'>0-^.  It  appeared  at  an  altitude  of  ahoui  55°  and  disrupted  at 
about  45°.  About  30  seconds  after  the  explosion  a  rumbhng 
report  like  a  peal  of  thunder  was  heard,  lasting  ten  seconds.  A 
distinct  dust  cloud,  resembling  a  wisp  of  cirrus,  was  visil)le  for 
18  minutes  after  the  explosion  and  drifted  opposite  to  the  course 
of  the  meteor.  The  phenomenon  was  attended  by  a  vivid,  in- 
ten.sely  white  glare,  that  illuminated  the  sky,  narrow  at  first 
and  widening  to  3°  at  the  point  of  disapper ranee.  Grannis  re- 
ported the    glow    as  lasting  twenty    minutes  and  observed  the 

explosion.   Waldron  reports  hearing  a  loud,  long  roar- 

T.  G.  S. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure      (Sea-level) 

Wind. 

Relative 
Humidity 

"■R 

Stations 

a 

^^ 

a 

*3 

a, 

W 

1 
ft 

& 
o 

i 

rt  ^  Q; 

a 
vv. 

i 

a 

S 
■i 

S 

Bentonville.. 

29.99 

30.21 

27 

29.67 

16 

3,1S7 

26 

16 

79 

66 

Port  Smith... 

29.98 

30.18 

27 

29.70 

16 

4,765 

25 

s. 

15 

79 

53 

72 

Little  Rock.. 

30.01 

30.23 

27 

29.69 

17 

5,013 

46 

nw. 

17 

81 

61 

72 

TEMPERATURE 

The  avearge  June  temperature  for  56  stations  in  Arkansas 
was  74.7"".  For  45  stations  having  a  record  of  ten  years  or 
more  the  average  was  1.7°  below  normal.  The  highest  monthly 
mean  was  79  0'-'  at  Hultig,  Union  County;  the  lowest,  69.2°  at 
Button,  Madison  County.  The  highest  temperature  obse^'ved 
daring  the  month  was  101 --  at  iMarked  Tree,  Poinsett  County 
oil  the2Gth:  the  lowest,  42°  at  Datton,  Madison  County  on 
tl.e  24th.    The  greatest  daily  range  was  43°  at  Ozark  on  the  30th. 


PRECIPITATION 

The  average  June  precipitation  for  70  stations  in  Arkansas  was 
3.41  inches.  The  average  for  55  stations  having  a  record  of  ten 
years  or  more  was  0.93  inch  below  normal.  The  greatest  month- 
ly total  was  8.26  inchesat  Conway,  Faulkner  County;  the  least, 
0.63  inch  at  Dodd  City,  Marion  County.  .  The  greatest  amount 
recorded  in  twenty  four  counsecutive  hours  was  5.35  inches  at 
Huttig,  Union  County  on  the  4th.  The  average  number  of 
rainy  days  was  six. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 


Tkunderstorms:  1st, 3;  2d,  7;  3d,  2;  7th,  1;  16th,  4;   1  7th,  12; 
18th,  1;   19th,  1;  20th,  1;  21st,  1;  22d,  7;   26th,  1;  30th,  6. 
Fog:-  3d,  1;    21st,  1;    23d,   2. 
Solar  Halos:-  16th,  2;    17th,l. 
Lunar  Halos:—  22d,   1;  30th,  1. 

Hail:-    Bald  Knob,  17,  heavy:  Dumas,  18th,  light:  Luther - 
ville,  17th,  light:   Junction,  22d,  light. 


COMPARATIVE  DATA  FOB  ARKANSAS JUNE. 


Year. 


Temperature. 


Precipitation. 


OS 


Number  of  Dnys. 


1891 

77.9 

+  1.1 

103 

55 

1B92 

76.9 

0.0 

106 

44 

1893   

76.3 

-0.6 

99 

49 

1894 

76.6 

-0.3 

106 

42 

1895 

70.9 

0.0 

100 

47 

1896 

77. 7 

+0.8 

103 

48 

78. 0 

+  1.1 

1»6 

41 

1898 

78.7 

+2.3 

100 

60 

1899   

77.3 

+  0.1 

102 

50 

190U 

76.6 

-0.6 

100 

43 

lyOl 

79.4 

+  2.8 

110 

41 

1902 

77.5 

0.0 

105 

42 

1903 

70.5 

-0.4 

99 

37 

1904 

75.3 

-1.4 

99 

50 

1905 

77,9 

+  1.6 

104 

44 

1906 

76.2 

-0.4 

101 

44 

1907   

75.2 

-1.2 

103 

39 

1908 

76.0 

-0.4 

98 

46 

1909 

76.9 

+  0.2 

104 

49 

1910 

74.1 

-•2.5 

99 

44 

1911 

80.9 

+4.2 

106 

47 

1912 

73.1 

-3.3 

97 

42 

1913 

77.0 

+  0.9 

103 

39 

1914 

82.  3 

+6.1 

109 

52 

1915 

76.0 

-0.4 

106 

45 

1916 

1917 

75.4 
75.2 

-1.0 
-1.3 

99 
105 

43 

37 

1918 

80.5 

+4.1 

110 

49 

1919 

76.9 

+  0.1 

100 

45 

1920 

74.7 

-1.7 

101 

42 

3.71 
3.8f 
5.20 
1.39 
5.94 
1.91 
3.46 
4.86 
2.74 
7.  10 
1.44 
5.27 
2.63 
7.14 
5.90 
4.60 
4.48 
3.85 
4.08 
4.85 
2.53 
5.83 
1.68 
1.00 
;4.  92 
;5. 15 
4.87 
,3.55 
15.11 
;3.41 


-0.30 

11 

11 

8 

17 

-0.88 

16 

10 

4 

8 

+0.95 

12 

12 

6 

9 

-2.86 

17 

10 

3 

4 

+  1.69 

12 

10 

8 

10 

-2.14 

14 

10 

6 

5 

-0.59 

12 

13 

5 

6 

+0.80 

8 

14 

S 

11 

-1.22 

13 

12 

5 

6 

+3.22 

7 

14 

9 

13 

-2.  62 

16 

12 

2 

4 

+  1.37 

16 

9 

5 

6 

-1.27 

13 

10 

7 

7 

+2.95 

11 

13 

6 

10 

+2.01 

12 

10 

8 

10 

+0.33 

14 

10 

6 

8 

+0.34 

14 

11 

5 

8 

-0.26 

13 

11 

6 

8 

-0.17 

12 

12 

6 

10 

+0.43 

12 

13 

5 

10 

-1.77 

16 

11 

3 

6 

+  1.82 

11 

12 

7 

9 

-2. 53 

16 

11 

3 

4 

-3.13 

19 

10 

1 

2 

+0.77 

12 

9 

9 

9 

+  1.10 

12 

10 

8 

8 

+0.76 

18 

/ 

0 

6 

-0.42 

15 

9 

6 

7 

+1. 12 

11 

10 

9 

10 

-0.93 

19 

6 

5 

6 

81.44 
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Stations . 


Counties, 


Temperature  (  Degrees  Fahrenlieit) .       Precipitation .  inches .      Number  of  days- 


s  o 


c  3 


ui 

a 

3 

iM 

"S^ 

^ 

'?^ 

«J 

2-^ 

<ii 

Kh 

ce 

iS 

o 

O 

H 

-I 


Arkadeiphia  PS^'^L' 

Arkansas  City Desha 

Bald  Knob |  White 

Batesville 
Beebe 


Bee  Branch 
Bentonville 
Bergman  . . . 
Black  Rock 
Booneville.. 


Brinkley 

Calico  Rock  , 

Camden 

Centerpoint 
Clarendon  ., 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle  . 
Dodd  City  . . 


Dumas 

Dutton 

Eldorado  

England 

Eureka  Springs. 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Gillett 


Lewisville 

Little  Rock 

Latherville  U  •■■• 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 


Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Sogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt... 
Stuttgart 


Subiaco  — 
Texarkana  . 
llmpher  ti  ■ 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  . 
Wynne 


Grannis  

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hidgen  

nSt  Springs  . : : : : : : '. ".  l  (garland 

Huttig   I  ^'""" 

Jonesboro 

Juuctiontt 


Independence. 

White 

Van  Buren  — 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monroe. .. 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe . . . 
Faulkner . 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion.. . 


250 
145 

229 
277 
250 


1303 
1324 
259 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington ... 

Sebastian 

Hempstead  — 

White 

Arkansas 


Polk ■•• 

Benton 

Sharp 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  ... 


Craighe.ad . 
Union 


345 

182 

2G2 
286 
775 
315 
277 
612 
235 
229 
Searcy |    1083 


Lafayette . . 

Pulaski 

Johnson. .. 
Columbia  . 
Hot  Spring 

Fulton 

Lee 

Poinsett . . . 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 

162 

1590 

265 

229 

1465 

1451 

481 

264 

200 


921 
1250 
643 
182 
445 
377 
600. 


Polk. 


Morrilton 

Mountain  Home  ... 

Mount  Ida   

Murfreesboro 

Nail   

Newport 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pine  Bluff 


Conway 

Baxter 

Montgomery . 

Pike 

Newton 

Jackson 

Mississippi  . . 

^^ranklin 

Woodruff. 

Jefferson  — 


Randolph  . 
Ashley  — 
Nevada — 

Dallas 

Cleveland  . 

Benton 

White 

Grant 

Miller 

Arkansas.. 


liOgan 

Miller 

Yell 

Scott 

Bradley 

Little  River... 
Cross 


1284 

347 
800 
730 
367 
2233 
2:51 
240 
377 
196 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1385 
236 


240 
2'28 

1050 
332 

200(1 
676 
206 


25U 


24 
36 

1 
21 

1 
2a 
14 
23 
18 

S 


2 

22 
23 
<9 
2 
48 
28 
12 
25 
27 

18 
41 
23 

2 
37 

15 
9 

15 
5 

82 


72.8 


75.0 
71.6 
71.4 


75  6 

75.0 
74.3 
75.4 
76.2 


74-8 
74.3 


75.0 
71.4 

76.8 
69.2 
77.3 
76.4 
72.8 
72.5 
76.1 


76.4' 

72.5 
71.6 
72.9" 


-  3.1 


1.3 
-2.5 
LI 


-2.5 


2.7 
-  2.6 


2.3 
L3 


94 


100 

92 

94 


96 

98 
97 
94 
96 


7«.0 
77.0 
79.0' 
76.2 
78.0 


75.4 
74  0 
7C.6» 
73.8 
72.9 
74-8 
76.6 
74.8 
73.1 


72.0 
73.1 

'7(1.4 
74. 1 
''6.4 


-  2.1 

-  4.2 

-1.2 
-2.2 

-  16 
-1.4 

-  0.9 

-  1.6 

-  0.7 


1.8 
-  2.2 


+  0-4 
0  1 
01 
1.1 
O.C 


1.8 
L2 

's'.c 

10 
4.0 


76-9 

74.4 
77.6 
76.9 


1.2 
35 
0 
1 


97 
92 


100 
94 
97^ 


13+ 


14T 
16 
27 


16t 

14 
27 
15+ 
13 


17 
13+ 


53 


13+ 
13+ 

14+ 
13+ 
30 
13 
16+ 
16 
.30 


17 
Hi 
15 
14 
15 


30 

16 

15!- 

13+ 

23 

14+ 

26 

13+ 

17 


13+ 
14+ 

'is" 

16 

13+ 
29+ 


5+ 


-  1.9 


1.6 

1.0 
16 


77.2 
71.1 
73.8 


75.1 


75.9 
78.3 
70.6 


76.2 


74,7 


0.2 
2.1 


2.3 


-  1.2 

-  0.7 


2.3 


-  0-6 


97 

95 
97 
97 


56'' 

53 
49 
51" 


52 

51 
59" 
5o« 
57 


34 


13+ 

14 

14 
14+ 


95 


101 


2.63 
2.95 
4.48 
3.66 


2.88 
-L42 


-0.58 


4+ 
22 

'is" 

19 

6+ 
25+ 


19+ 

23 
6 

20 


58 
50 
55 


14+ 

16 
26 

17 


26 


7.40 
2.02 
1.41 
2.36 
2.38 

".51 
1.34 
2.57 
2.23 
3.49 
8.26 
1.83 
5.23 
2.74 
0-63 

4.36 
5.12 
3.38 
4. '20 
1.44 
1.78 
1.71 
1.58 
4.08 


4.43 
2.85 

'i'.ie' 

5.  .55 
1.34 
2-96 
8.00 
2.60 
2.  '23 


4.27 
3- 16 
2.85 
3.83 
3.08 
6.21 
1.79 
3.45 
,i.79 


;  .37 
4. 34 
3.14 
2.15 

4. 2r. 

3.13 
1.45 
5.48 
1.97 


+3.73 
2.54 
2.72 
0.72 


+0-13 
-2.43 
2-24 
•2.-J.0 
0.'27 
+4.41 
2.34 


-0.88 
3.65 


0.90 
1.84 
1.56 
1.40 


+0.F0 
0.37 
-102 
-+-0.68 
4.90 
-2.74 
-2.29 
-1.95 


-2.60 

l+6.'i9 
s'oe! 

-1.78 
+  3.84 
-1.08 
-1.70 


4.00 
0.98 
0.58 
0.98 
057 

1.23 

0.57 
1.17 
1.10 
1.05 
■2.94 
0.90 
1.67 
1.10 
0.52 

2.60 
L99 
2.13 
1.15 
0.55 
1.00 
0.62 
0.50 
1.50 


1.43 
1.36 

i.'sb 

1.75 
0.38 1 
1.33 
5.35 
1.55 
0.83 


+0.18 
-1.53 


-021 
-1.38 


-1,331 


1.68 
1.05 
1.15 
L'20 
2.91 
3.40 
0,91 
1.84 
1.01 


+0.421 

-'2 '.91! 
+  0.64; 
-0.31 
1-2.94' 


23 
21 
19 


2.45 
5.70 
1.79 
3,34 
3.92 
2.43 
5.30 


2.48 
3.58 


2.64 
3.23 
6.91 
2.  09 
5.05 
1.8S 
4.24 


-l.»2l 

-1.27 
+  1.81 
-1,83 
-091 
-0.  If. 
-2.30 


-1.23 
0.49 


-1.33 
-0.32 


0.58 
170 
, 1  1,8S 
0.75 
162 
1.15 
0  60 
2.4U 
0.81 


43        3.41 


+  1.0U 
-1.64 
+  1.10 

-0.93 


1.15 
2  .'22 
0 
1,'2(J 
2  .2.5 
1.2. 
2. '25 

i!43 
1.4'/ 

o.g': 

0.98 
2 .00; 
0.76 
3. '26 
1.00 
2.01' 


6 
6 
3 
6 
10 
6 
5 
5 
6 


3 
16 

21 
22 
22 

20 
22 
20 
17 
15 
19 
17 
22 
19 
4 

6 
19 
15 
18 
18 
19° 
13 
22 
23 


23 

14 

18' 

23 

'22 

22 

•22 

16" 

22 

24 


21 
23 
21 
19 
18 
9" 
18 
25 
19 

18 
19 
25 
24 
15 
•20 
20 

23 
22 


20 

7 

8 

6 
10 

9° 

7 

3 

1 


bo'g 


Observers- 


1 


18 

7 

23 

2 

21 

4 

13 

9 

15 

8 

19 

5 

17 

6 

19 

t 

10 

5 

7 

5 

5 

1> 

6 

4 


se. 

s. 


s. 
sw 


n  c  . 
sw . 


SW.iW 

n  .  '  V 


F.  J.  Carpenter. 
Geo.E.  Payne. 
AHen  Moed 

Mrs.  Leia  I-Teter. 
Ben   Allen 

I.  E.Scanlau. 

V.  S. Weather Burow 
John  1'.  Maxey  . 
S.  J.  Howe. 
Supt-  Tuberculosis  £ 

H.  L.D.Whitson. 
J':  M.  Richardson 
A.B  .Quarterraan 
C.  M  .Iluddeston. 
R.   M.   Wheatly. 
E.  E.  Cordrey  - 
N.  E.  Skinner 
J.R.  Avera. 
P.H.Weiser. 
Neal  Dodd . 

Bon. Johnson. 
J.  M.  Ricketts. 
Mrs.  Virgil  N.  Wall 
R .  II .  Hardin . 
George  W.  NiclioaW 
University  of  .\rkaii 
tl    S.  Weather  Btiri 
r .  J    Logan . 
Charles   Hiiburn. 

II.  E   F,  BovenbuJt 

Dr.  F.  C.  Mullins 

A.  F.  Stevens 

Miss  Artie  M  addei 

T.  J.  .Muchell. 

Ciias.  Smothers. 

.V.  P.  O'Neal. 

.\.  «&  N.  Gen.  Hosi 

C.  A  Berry. 

Ilene  die  line  Sisteri 

J .  A.  Lowderback 

G.  H.  Disraukes. 

U.S.  Weather Bui-c 
H .  Kauffeld. 
State  AgricultureSc 
^Mrs.   KateL.SuiitI 
W.S.  Vincent. 
iw.  K.  Truesdale 
I  Charles  Wa'.toii 
V.  Reeves. 
W.St.  John. 


ne 
sw  . 


W.  Dilbeck. 

S.  Halbert. 

A.  Whittiiiifto-n. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxtoii. 
George  L.  Kobiiisc 
At  wood  P.  Smith. 
Ishain  Burrow 
W.E.  Haker 
Hoy  H.  Hammond 

Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edraiston. 
S.  T.  White  Jr. 
Foote  Coleman. 
Geo.H.  Tisdale. 
Carl  A .  Starck . 
Miss  Sarah  Cypert 
Miss  Elsie.  Glover 
(.J .  Field . 
H.  A.  Buerkle. 

Sew  Subiaco  Abbe 
U.S.  Brashear . 

LI.  S.  Forest  servii 
Cheves.  Bevil. 

.  L,  Klegg, 

uk'la  M.Sjhirra 
O.  Allen. 


j-tate  Means  and  Extremes 

Tne  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  compiiFed  only  for  sueh  stations  as  h^^e';^more  years  record:  but  all  complete  reports  are  usedin  deter 
iuTscUon  means.     T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.    ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries     Reference  letters  -.".".appea 
i^the  table  indicate  numberofdays  missing;  for  example,  "represents  two  days  missing.    +.Uso  on  other  dat,3S.    ;tPo,t  ollice  addresses  ol  these  stations  asloUows:-  Jun, 
Randolph.  La.;Lutherville,  K.F.D.No.2.Lamar,Ark.:  Spriagbank,  Doddridge.  Ark.,  Umphers.  Rover,  Ark  . 


[JNE,^1^20. 


.^.^g^^T^p^^j^L  ^54X^:  j48|^m^a^Q'§ion 


'd^ 


45 


.(Mf^^^zF^mp^hfVmMoi'm^  ^fiia- 


Watersheds.     - 

Day  of  month. 

stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17      18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

".25 

4 '.66 
T. 
.17 

".57 
.51 
T. 
.03 
T. 

.49 

.30 
.16 
.87 
.40 

■.■56 
T. 

.14 
.55 
.51 

1.26 
.U 

1.17 
.17 

1.05 
.42 
.33 

1.67 
.88 

.40| 
1.84t 

1 

.88 
.10 
.80 
.22 

".65 
.73 
.58 
.10 
.63 
.91 

'•65 
.15 
.83 

1.83 

i.'so 

.45 
.52 

2.60 
.55 
.12 
.40 
.55 

1. 00 
.62 
.48 

1.50 

i.'64 

1.36 

'!62 
1  25 

.54 

i.'46 

'!66 
.02 

".98 
.10 

'•'57 

'  '.'ii 

.18 
.00 
.90 

1.2s 

1.10 
.02 
.07 
.11 
.03 
.10 
.15 
.10 
.17 

''57 

'.'21 
T. 

'"ie 

.15 
.06 

".io 

.05 
.07 

2.63 
2.95 
4.48 

rkansas  City  11  ,1 

aid  Knob " 

atesviUellll 

Mississippi... 

.01 

'!i4 

'!i6 

T. 

.22 
'.'64 

.02 

T. 

1.56 
T. 

l!45 
.02 
.04 
T. 
.15 

.... 

:;:.' 

1.00 

't.' 

.24 
•  41 

do 

do 

.04 

tV 

LS6 

3.66 

jee  Branch 1 

ieutonvillc  ***-. 

\rkansas 

do 

. . . . 

.96 

T. 



.... 

7.40 

'.'06 

2.02 
1.41 
2.36 
2.38 
3.51 
1.34 
2.57 

.11 
'!65 

.56 

05 
.52 
.16 
.57 

iooueville. 

iriukley    11 II 

'alico  Roek  II II . . 

■amden  ||  il 

\Miterpoint...... 

Clarendon  ||  II 

Arkansas .  .. 

White ■ 

do.  ... 

Ouachita-  . .. 
Red 

White 

Arkansas.     .. 

.19 
.11 

'.39 

.'06 
..S6 

^36 
.12 

.02 

T. 

'^36 
'■'62 

.16 

".68 

'iso 
.■34 

.13 

1- 

.20 
.12 
.36 

.02 



1.10 

.10 

i!62 
.17 

.57 

.80 

2.23 

2.94 

3.49 
8.26 
1.83 

.12 
.12 

lanville  1  II 

Jardanelle 

loddCity 

luiiias  

Arkansas. ..  . 

.15 

.26 
.05 

2.74 

Whifp 

.09 
.03 
.08 

Arkansas 

White 

.20 
.21 

'.'95 
.12 
.21 
.35 

.85 

..34 

2.13 

.30 

'.'08 
.39 
.96 

■.■39 


1.04 
.55 

.38 
.40 

'.'67 
.70 

i.'e^i 

1     (!5 

1.66 

.25 

-• 

.10 

.44 

.51 
.40 

4.36 
5.12 
3.38 

1.99 

Eldorado  111  

KiiRlandll  II 

liurekx  Springs  . 

Ouachita  ■ . . 
Arkansas    .. 

White    

do     

T. 

.85 

.20 

".26 

.01 

■35 
.12 

.15 
.11 
.09 

■f.' 

.25 

'.'64 

't.' 

'."oi 
.02 

1.10 
T. 
.07 
.07 

'iee 

1.16 

.27 
.02 
.26 

.... 

4  20 
1.41 

1.78 

Port  Smith  ***  .. 

FuUon  nil 

leoi'^etown  il  ||.. 
Qill^tt           

Arkansas.  .. 

'^io 

.68 

.50 
.12 

1-71 
1.58 

VVhite    

Arkan'>as   .•• 

.16 

i.'43 
T. 

tv 

1.75 
.10 
.40 

1.25 
.70 
.30 

i'.vz 

.30 
.55 

:::; 

".03 

.... 

. . . . 

".66 
.90 

4.0s 

4.43 

2.85 

4.' 16 
5.55 
1.84 

Wtiite        .... 

i;36 

.32 

Hardy 

Helena  II  II 

Higden  11  1  

do    .... 

Mirisis.sippi    . 
White    

.02 

.... 

.... 

".92 

''06 

1.50 

.50 

.02 

.35 
1.33 
.65 
.25 
.18 

'!57 
.62 
.20 

1.10 

.18 
.20 
.75 
1.65 
.22 

'."67 
.25 
.32 

1.211 
.18 
T. 
.91 
•  16 
.76 

'tV 

.15 

.85 
.14 
1.62 
.90 
.05 
.80 

".m 

.52 
.05 
1.20 
.15 
.06 
.52 

■f.' 
.1£ 

.  li 
)     .2C 
?     .1; 
5     .1- 
3     .0' 
)    .4( 
1     .3 

■  02 

•  29 
.24 

Ouachita  .  . . 
do 

.... 

.39 

.... 

5.35 

2.96 
8.00 
2.60 
2.23 

4.' 27 
3. 16 
2.85 
3.83 
3.08 

Ltrwisville 

Mule  Uock  "* .. 

.03 

".62 
15 

'.'36 

Ouachita  ... 

Red    

Arkansas.. . 

T. 

".45 
.56 

.83 

'  '.24 
.23 
.58 
T 

T. 

".12 

Magnolia •■ 

Malvern   IS 

Mamnioth  Spring 
Marianiva   II  il   — 
Markeil  Tree  II  11  . 

Mar.-.liall 

MeuaH  li 

Morrilton  

Mountain  Home. 

Mount  Ida    

Murfreesboro   II  II 

Nail  

Newp  ovt  111! 

Osceola    

Ozark  

Patterson   J 

Pine  Hluff    III.... 

Pocahontas 

Portland  II  n 

Pre.scott 

Princeton  !|  ||  ... 
liicnn  11  li    

Ifpd 

1.15 
.40 

2.90 
.07 
.25 

1.84 
.26 

'  '.-58 
.31 
.41 
.75 
.30 
.50 

.05 
.46 

.37 

Mississippi  . 
i  St.   Francis. 
1  White 

Ouachita    .. 

Arkansas  ... 

White 

Ouachita .  .. 
do 

3.40 
.11 
.30 
T. 

.22 
113 

■:i9 

.07 
.72 

.... 

160 

T. 

23 

"t.' 

T. 
.27 

't' 

'f.' 
".67 

T. 

.04 

T. 

1.10 



6.21 

.09 

'.'15 
1.70 

.64 
1.01 

".32 
1.00 
1.88 

.67 

.30 

T. 

.60 
1.20 

.84 

'.'22 
.78 
.30 

i.'2i 

.68 

"m 

.2- 
.5- 

.9< 
.9 
.7 
.0 
1   0 

.26 
.11 

".03 

.55 

.03 

1-79 

.01 

.65 

T. 

3.45 

.... 

3-79 

i'.'s-i 

4.84 
3.14 

.35 
.89 

.14 
.04 

'  .22 

'.'26 

'.'■28 

.10 
".05 

T. 

do 

Mississippi  . 

.05 
1.15 

.06 

1.12 
.35 

.16 

2.15 
4.26 

T 

.18 

.30 

3.13 

Cache 

.28 

2.40 
.45 

1.15 
2  .22 
.20 
.80 
2  .25 
.04 
.85 

.80 
.42 

i'.TS 
.20 
.84 

1-45 
5.48 

.12 

'  '.13 
.33 

.20 

".i'l 

.04 

".il 

.0£ 
.IE 
)  ... 
i      li 
I    .1 
!     .1 
1 

.02 

'.56 

.21 

.12 



White 

i  Ouachita  ... 

do 

Ouacliita  ... 
....do 

"26 
.01 

'  '.6i 

.30 

197 
2.45 
5,70 

.47 
.22 

1 

. . . . 

1.79 

'.'62 

1.52 

.56 

2.25 

".69 
.08 
.25 

1.38 
.41 
.42 

't.' 

".04 
.12 

.... 

'.'38 
.64 

3.34 
3.92 

Rogers 

Searcy     

Sheridan   II  II  .... 
Sprintrljank  ||l| . . 
Stuttgart  

.Arkansas.. . 
White 

2.43 
5. 30 

";V 

1    lied      ...     . 

.03 
.42 
.12 
.60 
2.00 
.14 
04 

1.43 
..56 
.51 

.30 

.13 
.15 
.02 

.03 

3.58 

1   Arkansas.. 

.... 

>  . . . 

'T- 
"     .!( 
1  ... 

.8? 
.IC 
M 
.2f 
)    .3 
l.Oi 

.01 

*  "  * 

y 

T. 

.97 

Red   

1 

... 

... 

2. 64 
3.23 
6.91 

Waldron 

WarreJi    

WhitecUls    ll  11  .  . 
Wynneli!! 

'  Arkansas.  .. 

do 

Ouachita  ... 
Red 

1 

2.0U 

1   .06 

•6- 
;  T. 

;    .Ob 

.... 

> . . . 

.08 

.... 

) 

.. . . 

2.09 

Ai 
.0: 

t 

*  '  '  * 

... . 

5.05 

St.  ..Francis 

.6. 

\  .% 

.21 

|.... 

I2.8 

1 

)    -0 

5  ... 

!  ... 

1.88 
4.24 

Except  as  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  endingat  the  time  of  the    observation. 
*'»  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hoitr  period,  midnight  to  midnight,    t  Separate    dates  of    falls  not   recorded.    *Precipitation    included  in  the  next 
following  measurement.    lilPrecipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding 24  hours.     T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


Stations. 

l-'ort  Smith  . .. 
Dardanelle  — 
Littl'^  i;oi/k  — 

Pine  Blurt 

Black  Rock  . . . 
Calico  Rock.  .. 

batesville 

Newport 

lieorgetown   .. 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden ■ 

lianville 

Fidton  

Arkadelphia  . . 
J'.i.  er.?ua 


Daily  River  Stages  for  June, 

1920. 

Rivers. 

Flocd 
Staee 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17      18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Arkansas 

22 

10. 1)  y.  3 

9.0 

8.7,  8.2 

8.2    8-7 

8.2 

7.9 

7.5 

7.5 

7.4 

7.2 

7.0 

6.8 

5.4 

5.2 

5.0 

5.0 

7.5 

7.5 

6.6 

6.6 

6.4 

5.9 

6.1 

5.7 

5  3 

5. 01  ^  w 

do 

20 

y.9   9.1 

8.4 

8.3    7.4 

6.7    6.2 

7.2 

7.1 

63 

-■^-V 

5.1 

4.7 

4.3 

3.9 

3.5 

3.1 

3.1 

3.1 

2.8 

2.8 

4.8 

4.6 

4.2 

4.  1 

3.9 

3.5 

3  7 

3  3 

2.9 
2.3 

7  7 

do....... 

23 

11.7  10.9 

10.2 

10.  4  10 .5 

9.8    8.4 

7.1 

7.1 

7.2 

6.4 

5.5 

4.8 

4.3 

4.0 

3.3 

2  8 

2.5 

2.6 

2.9 

2.5 

2.3 

2.3 

4.1 

3  7 

3.3 

3.1 

0.- 

■J  4 

do 

25 

15.4  14.6 

13.  9 

13.9  14.1  14.0113.7 

12.1 

11. t. 

11.4 

11.5 

11.1 

10.2 

9.4 

9.0 

8.7 

8.2 

8.0 

8.0 

8.2 

8.8 

84 

8.1 

8.4 

9.1 

9.3 

8.6 

8.0 

7  9 

Black 

14 

19.5  18.9 

18.4 

20.  7 

20.3  19.2 

18.0 

16.7 

14.5 

13.8 

17  .3 

9.6 

9.0 

8.5 

8.0 

7.4 

6.8 

6.4 

6.2 

6.0 

6  0 

5.8 

5.5 

5.3 

5.2 

5.0 

4.9 

4  8 

4  7 

4.6 
1-1 

7  0 

White 

18 

10  2    9.2    9.0 

9.2 

7.3 

6.1 

5  -i 

4.8 

4.3 

4.0 

3.8 

3.2 

2.9 

2.7 

2.5 

2.2 

2.1 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

2,2 

1.7 

1.7 

1.7 

1.6 

1.5 

1   4 

1.4 

do 

23 

16.8  17.3 

16.2 

18.6 

16.2 

13.9 

12.711.8 

11.1 

10.6 

10.2 

9.8 

9.2 

8.9 

8.7 

8.4 

8.2 

8-0 

8.2 

8.0;  7.9 

7.8 

7.9 

7.7 

7.5 

7.4 

7.3 

7,1 

7  0 

do 

26 

>\   4 

21.8 

21.9 

22.  8 

23. 1 

22  3 

21  .4  20.6 

19.7 

19. :i 

18.2 

16.0 

15.1 

13.8 

12.3:11.4 

10.9 

9.1 

8.0 

8.3l  8.3 

7.2 

6.8 

6  4 

5.9 

5.2 

5,0 

4  8 

4  "i 

4.2 

7   0 

do....... 

22 

n  3 

n-i 

22.  0 

22.0 

22.1 

22.-/ 

22 .2  r2. 1 

22.0 

21.8 

21.6 

21.3 

21-0 

20.7 

20.4  19.8 

18.8 

17.9 

16.9 

16.3115.7 

14.7 

13.6 

12.5 

11.4 

10.4 

9.4 

8.6 

7  q 

do 

30 

■-"S.^ 

i8.4 

28.4 

28.4 

28. 3 

28.1 

2S.  0  27.9 

27.9 

27.8 

si  -1 

27.6 

27.6 

27.  3 

27. 1  26  9 

26.6 

26.4 

26.1 

25.7i25.3 

24,9 

24.4 

24.0 

23.4 

22.7 

21.9 

21, 020  0'18  Q 

Mississippi.  . . 

42 

41.i 

10. ;-; 

;!9. 1 

37.7 

:i6 .4 

35. 2 

34.7  34.1 

34.0 

34. ( 

34  3 

34.3 

34  .2 

34.0 

33.  5  32  .9 

31.9 

30-9 

29.4 

27.9,26.3 

M.6 

23. 1 

21.7 

20.5 

19.6 

19.0 

19  1 

?0  •> 

21  7 

do 

42 

48  ' 

18.  f 

48.3 

47.9 

47.5 

46.8 

40. 045.2 

44.4 

43.,- 

43.2 

42.7 

42 .2 

41.8 

41.541.0 

40.5 

39.8 

33,9 

37.8 

36.6 

35.4 

33.  8 

32.3 

;«.7 

29.  0 

27,5 

26  ? 

2,5.  8 

25.9 
5  7 

Ouachita 

49 

15.. 

15.:= 

14.3 

14.0 

16.0 

17  9 

17.3  15.2 

13.0 

11.4 

10 .0 

9.0 

7.9 

7.2 

6,8'  6.7 

5.9 

4.7 

4.5 

5.9 

5.8 

8.0 

7.6 

7.2 

6.8 

6.6 

6.2 

6  0 

5  8 

Arkansas 

20 

8,1 

7 .1 

7.3 

17  .t 

15.1 

7.6 

5.8;  4.7 

4.0 

3.t 

31 

2.8 

2.6 

2.3 

2.2    2.1 

2.0 

2.7 

7.5 

6.4 

4.2 

3.8 

3.6 

3.4 

3.1 

2.8 

2.6 

■AS 

■'  1 

2.0 

13.4 

1  0 

Red 

28 

20.  -" 

I9.' 

17.7 

16. f 

15.9 

15. < 

15.0,14.4 

13.6 

13.  ( 

12.4 

11-8 

11.3 

11.0 

10.8  10.7 

10.5 

10.2 

10.2 

10.4 

10.0 

10,0 

12.  8 

15.1 

18.1 

19.0 

17.8 

16  ? 

14  5 

Ouachita-    

18 

3  '. 

:^.( 

2.^ 

6.8 

5.- 

4.51  3.II  2.8 

2.3 

l.i 

1.7 

14 

M 

1.0 

1.0|  1.0 

1.0 

l.C 

2.0 

2.5 

2.0 

1.7 

I.l 

I.l 

1.0 

1.0 

1.0 

1  .(1 

1  0 

Cache   

9 

9.'. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.3 

9.2 

i9.'. 

!    9.1 

9.0 

8.8 

8.6 

8.5 

8.4 

8.3 

8.2 

1  8.1 

7.9 

7.9 

7.9 

7.7 

7.5 

7.2 

7.1 

/,0 

6.9 

6.7 

6.6 

6.2 

6.2 

6.i 
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June,    19! 


Daily  Temperatures  for  JTJNE    1930. 


Stfctiom. 

B«t«syine  ff 
Be*  Branch 
BentOBvllle 

Bergman j 

Booneville 
Brlnkley 
Calico  Rock 
Camden  . . .  • 
Centerpoint 
Conway 

CorniuK 

Pardanelle 

DoddCity 

Evimai 

Putton  

Eldorado  

Kurelta  Springs  . 

Tayetteville 

yort  Smith 

arannis 
Gravette  . .. 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia  

Malvern  S§ 

Mammoth  Spring 
Marianna 
Marked  Tree  W... 

Marshall 

Mena  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida  

Nail 

Newport 

Osceola  

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott  

Rison 

Rogers  

Searcy 

Stuttgart  

Subiaco   

Texarkana 

Umphers  

Warren    

Wynne 


Maximum . . 

Minimum 
Maximum . . 
Minimum. 
Maximum . . 
Minimum . . 
Maximum 
Minimum 
Maximum.. 
Minimum . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum. 
Minimum  . 
Maximum . 
Minimum  . . 
Maximum. 
Minimum  . 
Maximum . 
Minimum  . , 
Maximum . 
Minimum  . 
Maximum . 
Minimum  . 
Maximum . 
Minimum  . 
Maximum . 
Minimum  . 
Maximum . 
Minimum  . 
S  Maximum . 
(  Minimum  . 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum  _ 
Maximum 
Minimum  ' ' 
Maximum'' 
Minimum  ' 
Maximum 
.  Minimum 
S  Maximum" 
I  Minimum  ' 
Maximum' 
Minimum  ' 
Maximum' 
Minimum  ] 
Maximum' 
Minimum  ' 
Maximum' 
Minimum  ' 
Maximum' 
Minimum  ' 
Maximum ' 
Mininmm  ' 
Maximum ' 
Minimum  ' 
Maximum' 
Minimum  ' 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum  ' ' 
Maxim\!m'  • 
Minimum  ■  ■ 
Maximum" 
M'nimura-- 
Maximum  ■  • 
Minimum  ■■ 
Maximum  •■ 
Minimum  •  ■ 
Maximum-  ■ 
Minimum  ■  • 
Maximum  •  ■ 
Minimum  •  ■ 
Maximum  •■ 
Minimum  • 
Maximum- 
Minimum  ■ 
Maximum- 
Minimum  - 
Maximum - 
Minimum  - 
Maximum- 
Minimum  ■ 
Maximum - 
Mininnnn  - 
Maximum - 
Minimum  ■ 
Maximum - 
.  Minimum  - 
>  Maximum- 
)  Minimum - 
Maximum 
,  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
,  Minimum 
i  Mr.ximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 


— -; T-r-~zr . ;r-=;i;i,T;^iii^leSperature  then  read  iis  changed  to  the  preceeding  day,    on  which  it  most  always  oc 

V*    lustriments    are  read  m  the  morning  the  maximum  lempemiuic  wicu  *>.» 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU- 
flf^K;flr^SflS  SECTIOIsl. 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorolog-ist. 


Vol.  XXV.  Little  Rock.,  July,  1920.  No.  7. 


GENEKAL  SUMMARY. 

'he  month  averages  nearly  normal  being  only  slightly  cuoler 
1  wetter  than  usual.  Temperature  departures  were"  nearly 
nly  divided  between  positive  and  negative  and  were  irregular- 
listributed  over  the  State.  Generally  the  temperatures  were 
arable  for  agriculture  and  health.  The  highest  temperatures 
iirred  on  the  3d  and  24th,  and  the  coolest  periods  were  from 
9th  to  11th,  and  27th  to  28th. 

iain  fell  somewhere  within  the  State  every  day  during  the 
nth  but  the  average  number  of  rainy  days  was  not  abnormal. 
rtof  the  daily  falls  were  good  agricultural  rains  and  were  not 
vy  enough  to  injure  crops  or  to  interfere  Avith  work.  The 
graphical  distribution  of  the  rainfall  and  the  departures  from 
raal  were  irregular,  but  most  of  the  heavier  totals  fell  in  the 
thcrn  portion  and  the  lighter  in  the  northern, 
lotton  improved  throughout  the  month  and  at  the  close  was 
generally  good  to  excellent  condition.  Boll  weevil  activities 
[•eased  in  the  southern  part  and  in  the  southeast  were  serious. 
■ly  corn  was  practically  matured  and  late  was  in  excellent 
dition  atthe  close  of  the  month.  Other  crops  were  doing 
y  well.  It  rained  too  frequently  in  a  few  localities  for  good 
ing  weather,  but  otherwise  agriculture  and  outdoor  workjwere 
ried  on  under  favorable  weather  condition. 

T.  G.S. 


TEMPERATURE 

rhe  July  mean  temperature  for  55  stations  in    Arkansas   was 

8°.     For  45  stations  having  a  record  of  ten    years   or    more 

msari  was  0.3°  below  norjiia.     The  highest  monthly  mean 

3  82.7'°  at  Huttig,  Union  County;  the  lowest,  75.4°  at  Dut- 

,  Madison  County.     The  highest  temperature  observed  dur- 

the  month  was  105°  at  Bee  Branch,  Van  Buren  County;  on 

24th;  the  lowest,  52°  at  Dodd  City,  Marion  County,  Button, 

dison  Countj^,  and  Gravette,    Benton  Countj%    on    the    9th- 

e  greatest  daily  range  was  39°  at  Bergman  on  the  11th. 


PRECIPITATION 

le  average  July  precipitation  for  71  stations  in  Arkansas  was 
2  inches.  The  average  for  5G  stations  having  a  recordof  ten  years 
more  wa^0.43  inch  above  normal.   The  greatest  monthly  to- 

was  8.40  inches  at  Brinkley,  Monore  County;  the  least,  0.85 
ih  at  Bergman,  Boone  County.  The  greatest  amount  recorded 
\ny  twenty  four  consecutive  hours  was  4.70  inches  at  Prince 

on  the  ()th.     The  average  number  of  ra'my  days  was  seven. 


CORRECTIONS 

March,  1920:       Grannis  mean  minimum  should   be   38.8°: 
monthly  mean  should  be  50.8°. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure      (Sea-level) 

Wind. 

Relati 
Hum 

ve 
flity 

^ 

<=s 

stations 

a 

OJ 

JS 
be 

a 

0) 

O 
1-1 

a 

a  . 

C|  >  OJ 

a 
o 

o 

.§ 

sw. 

1 
a 

u 

CM 

tag 

si 

Bentonville.. 

30.00 

30.20 

9 

29.73 

6 

2,523 

22 

84 

65 

Fort  Smith... 

29.98 

30.19 

8 

29.75 

6 

i.AHi 

36 

nw- 

16 

83 

59 

75 

Little  Rock.. 

30.01 

30.19 

9 

29.75 

6 

4,54X 

26 

ne. 

19 

86 

65 

59 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:  1st,  2;  2d,  2;  ,3d,  3;  4th,  10;  5th,  11-  6th  3 
8th,  l;9th,  4;  10th,  3;  11th,  1;  12th,  8;  13th,  1;  14th  '  9 
15th,  5.  16th,  7;  17th,  3;  18th,  3:  19th,  8;  20th  5-  2Ni  6 
22d,  1;  23d.  l;24th,  3;  25th,  4;  26th,  4;  27th,  6,'  28th'  1 
29th,  1;  30th,  2:  31st,  2. 

Fog:—  1st,  1;    16th.,  3. 

Solar  Halos:-  5th,   1. 

Hail:-    Little  Rock  ,  19th,  light :BoonevilIe,  10th,  light. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—-     JULY, 


Year. 


Temperature. 


Precipitation. 


Number  of  Dnys. 


1891 
1892, 
1S93 
1894, 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 


76.5 

-4.6 

103 

50 

7.24 

+4.14 

13 

8 
11 
11 

9 
10 
11 

10 
10 
3 
5 
9 
4 
4 
6 
5 
6 
3 
5 
6" 
5 
8 
9 
2 
4 
3 
4 
8 
3 
4 
5 
4 
3 

79.0 

-1.3 

104 

50 

3.58 

-0.44 

10 

80.9 

+  0.6 

103 

59 

2.94 

-1.08 

17 

78.4 

-1.9 

108 

51 

3.98 

-0.04 

17 

7S.  9 

-1.4 

104 

55 

7.34 

+3.  32 

12 

83.4 

+3.2 

no 

52 

L61 

-2.  30 

16 

82.4 

+2.2 

109 

50 

3.25 

-0.66 

16 

79.9 

-0.1 

105 

50 

4.25 

-0..38 

12 

13 
11 

79.0 

-1.1 

100 

52 

5.14 

+  1.97 

15 

79.7 

-0.7 

102 

51 

4.46 

+0.03 

10 

15 
13 
12 

83.7 

+3.5 

116 

50 

2.49 

-1.36 

15 

79.4 

-0.7 

105 

50 

4.49 

+0. 26 

14 

79.6 

-0.6 

105 

53 

3.86 

+0.06 

13 

19 

77.9 

-2.0 

104 

49 

4.43 

+0.59 

13 

13 

76.7 

-3.3 

106 

51 

7.60 

+3.  07 

10 

13 
9 
8 

12 
9 

12 

76.7 

-3.4 

99 

48 

5.96 

+2. 17 

13 

81.4 

+  1.2 

108 

53 

1.96 

-2.  08 

21 

79.2 

-0.9 

103 

48 

.3.00 

-0.97 

15 

8L9 

+  L7 

106 

50 

2.51 

-1.73 

19 

79.4 

-0.7 

105 

41 

5.40 

+  1.50 

15 

78.4 
81.3 

-1.8 
+  1.4 

106 
104 

43 
56 

4.83 
2.82 

.   +0.97 
-1.61 

9 
15 

14 
13 
14 

81.5 

+  1.6 

104 

55 

4.31 

+0.35 

13 

82.6 

+2.8 

110 

54 

2.  69 

-1.05 

11 

15 

77.1 

-l.S 

107 

43 

2.40 

—  1.74 

20 

82.8 

+3.  2 

100 

55 

2.09 

-1.93 

19 

q 

79.6 

-0.3 

106 

50 

5.10 

+  1.18 

15 

9 

79.6 

-0.1 

ni 

49 

L53 

-2.53 

19 

7 

5 
4 
6 

81.2 

+  1.2 

mi 

54 

1.91 

-1.82 

19 

g 

79.8 

-0.3 

105 

52 

4.22 

+0.43 

15 

10 

~a 


10 

10 

6 

6 

12 

4 

5 

8 

8 

9 

6 

6 

9 

10 

13 

10 

4 

8 

5 

10 
11 
6 
8 
7 
5 
6 
8 
4 
5 
7 
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July,  19 


stations. 


Arkadelphia  . . 
Arkansas  City. 

Bald  Knob 

Batesville 

Beebe 

Bee  Branch  ... 
Beiitonville  ... 

Bergman 

Black  Rock  ... 
Booneville 


Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint  . 
Clarendon  .. 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle  .. 
Dodd  City  . . . 


Dumas 

Dutton 

Eldorado  

England 

Eureka  Springs. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Gillett 


Grannis  

(jruvette  .. .. 

Haidv 

Ibh^na 

liiilijen  

Hope 

Hot  Sijrings  . 

lluttig    

Jonesboro  .. . 
J  iinctiontt . .  • 


Lewisville 

Little  Rock 

L.itherville  It  ... 

Magnolia 

Malvern    

Mammoth  Spring 

Maiianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mima 


Morrilton 

M(juntain  Home 

.Mimnt  Ida    

Miirfreesboro 

Xail   

Newport 

Osceola 

Ozark 

I'atti^rson 

Tine  Bluff 


Pocahontas 

J'orthxnd 

Prescott  

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Shcrician 

Spriugbank  tt. . 
Stuttgart 

Subiaco 

TcxiirUana 

rjntilier  tt 

\VaMron 

Warren 

Wliitecliffs 

Wynne 


Counties. 


Clark 

Desha 

White 

Independence. 

White 

Van  Buren 

Benton 

Boone  

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

CaiToll 

Washington . 

Sebastian 

Hempstead  .. 

White 

Arkansas 


Polk 

Benton  . .  . . 

Sharp 

Phillips  .... 
Cleburne  . . . 
Hempstead. 

Garland 

Union 

Craighead. . 
Union 


Lafayette... 

Pulaski 

Johnson 

Columbia  .. 
Hot  Spring  . 

Pulton 

Lee 


Poinsett . . 

Searcv 

Polk.'..... 


Conway 

Bax  ter , 

Montgomery . 

Pike 

Newton 

.lackson 

Mississippi  . . . 

Franklin 

Woodruff 

JeO'erson 


Randolph 
Ashley  ... 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  , 
Benton  .... 

White 

Grant 

Miller 

Arkansas. . 


I,ogan. . . . 
Miller.... 

Yell 

Scott 


Bradley 

Little  River. 
Cross 


tate  M3.\ns  an  I  Extremes 


Ciimatolog'ical  Data  for    JuLY,   1920. 


160 
145 
229 
277 
250 


1303 
1324 
259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 

162 
1590 
265 
229 
1465 
1-151 
481 
264 
200 


921 
1250 
643 
182 
445 
377 
GOO. 


345 
182 

262 
286 
775 
315 
277 
512 
2.35 
229 
1083 
1284 

347 
800 
730 
367 
2233 
231 
240 
377 
196 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1385 
236 
301) 
240 
228 

1050 
332 

20i)(l 
675 
206 

' '  250 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit).     1  Precipitation,  inches.      Numberofdays 


78.4 


81.3 
76. 6 

77-8 


80.8 


79.6 

80.2 
80.5 
80  6 


80.4" 
79.3 


81.9' 
76.2 

80.9 
75.4 
80.9 
81.0 
78.4 
78.2' 
81-4 


<D  B 
U  U 
i3  O 

P.J3 


-  1.4 


+  1.4 
-  1.9 

+1.9 


0.6 


0.5 
-  1-3 


0.3 
+  0.5 


77.8 
73.1 
79.6 


82. 3' 
82.6 
82.7' 
80.3 
80.9 


80,4 
79.8 
80.5' 
80.2 
77.4 
77.0 
81.8 


78.2 
79-5' 


79.8 
80.2 
80.21 


82.0 

79.4 
81.2 
81.4 


81.0'' 
77.0 
79.2 


80.0 

81.1 
82.4 
76.4 


1-0 
3.1 

0-3 
+  0.3 
-0-4 

0.5 
+  0.6 
+  0.5 
+  0.4 


98 


105 

96 

102 


102 

100 
102 
97 
100 


100» 
99 


100" 
99 

99 

96 

98 
102 

99 

96^ 
102 


96 

-1.1     95 
+  0.5     98 


+  2.0 
+  1.5 
+  0-9 
0-0 
-0.3 


0.2 
0.6 


101' 
98 
96' 


100 


-  0.8 
-0.4 

-  4 


-  1 
+  0.1 

-  1.3 


-  0,5 

-  0.2 

-  0.4 


+  0.7 
+  0.2 


0.7 

+  0.2 
+  0.1 


-   1,2 


79.8 


+  0.6 
0.3 


99 
99 
99' 
99 
97 
96 
102 
97 
67 


100 
69"^ 


100 
98 
lOlf 

ioo' 


24 


56 


2t 

3 

24 

4 

3 


3t 
24 
25 

31 

1 


24 
25 

3t 
24 
24 
24 

3t 


97 
99 
100 


102" 
98 


100 

101 
99 
93 


97 

'gs' 

105 


24 
3t 
3 


63'" 
52 

62 
52 
65 

62 
56 
55'' 
64 


28 

'iif 

9 
28 


32 


3.90 
5.80 
3.46 
6.13 


28 
28 
9+ 
28 


11+ 
9 


11 

71 
9 
9 
10 


10+ 

9 

28 


61 

62 
CO'' 


3+ 
24 


63'' 
54 
61 


62 

64 
68 
61 


65 

'eo' 

52 


27 
27 

9t 
9-I- 

28 

11  + 

28 

27 

10 


28 
23 

8+ 


27 
9 

27+ 


27 

10+ 

10 

27 


9+ 

'28" 

9 


4.15 
2.83 
0.85 
4.01 
5-74 

8.40 
2.68 
3.60 
3.05 
4.08 
3,12 
3.85 
3.49 
2.60 
2.72 

2.70 
5.64 
7.96 
1.93 
3.14 
4.71 
1.92 
310 
5.52 


4.75 
22 .5 
1-91 
5.59 
2. 54 
7.12 
3 .24 
7.82 
5.62 
7.18 


24 

3.06 

32 

3.92 

28' 

5.82 

27 

3.87 

33 

3.21 

25 

3.50 

36 

4.33 

29 

4.24 

29 

2.  03 

4  99 
3. SI 
1.40 


4.39 
3,33 
4.28 
7.25 
3.78 

5.40 
5.77 
4.74 
7.40 
4.00 
104 
1.14 


*1 

H 

g 

0 

o 

S 

.a 

s-^ 

CM 

«>a 

a 

3  O 

■*^ 

t.« 

?< 

ri 

O 

a> 

» 

u 

a 

o 

-0,10 
+1.83 


+2. 94 


+0.59 
-1 

-3,27 
+0.17 


+4.19 
-0.56 
+0.39 
-l.OS 
+  0.40 
0.41 
+0.13 


1.13 
-1.97 

1.14 

+1.39 
+4.05 

1.05 
-1.02 
+0.58 

1.92 
-0.40 


1.25 
1.60 
1.05 
2.22 


-2.58 
-2.21 
-1.75 

+2.03 

-1,.30 

+3 

+2.49 

+30.6 


0.93 
+0.34 


+0.45 
0  79 


+138 


-2.39 


7-29 
2.23 

6.04 
7.20 
5.03 
2-47 
3.92 
3,80 
5.75 

4.22 


+  1.30 

0.18 

+0.52 


-0.08 

+0.70 
+  1.00 
+1.50 
+3.3.' 
+0.50 
-33.6 


+4-29 
-2.13 

+  2.56 
+4.05 


0.15 
+1.86 
+2.27 

+0.43 


1.65 
2.14 
0.40 
1.40 
2.37 

2.74 
0.90 
1.89 
110 
0.96 
I. '27 
0.95 
1.70 
1.48 
0.79 

0.95 
1.34 
3.2(1 
0.35 
1.11 
3.88 

i.i; 

1.48 
1.30 


1.89 
1.15 
1-80 
2.18 
1.30 
4-05 
0.99 
2.90 
3.05 
2.80 


1.33 
1.30 
1.36 
0.85 
1.52 
1.00 
1.35 
MS 
0.65 


2.00  0 
1.30  0 
1.07        0 


1.721 
1.25 
1.68, 
2.13' 


■3  ° 
Si'" 


berofdays. 

a 

0 

c 

<D 

3 

■^i 

0 

2^ 
1° 

0 

03 

§ 

> 
2 

0 

J 

PH 

0 

fLi 

Obcarrers. 


23 

0 

8 

11 

8 

12 

16 

15 

1 

16 

1 

15 

4 

19 

8 

17 

10 

4 

21 

6 

4 

17 

6 

8 

19 

8 

4 

12 

8 

11 

20 

0 

11 

17 

7 

7 

■A 

12 

6 

14 

8 

9 

16" 

11" 

2" 

16" 

10« 

5 

22 

1» 

7" 

7 

]5» 

8» 

2 

29 

0 

1 

25 

5 

16 

14 

1 

5 

19 

7 

7" 

16 

8 

■J2 

7 

2 

sw. 

s. 
s- 


se. 

sw. 

w. 

s. 

s. 

sw 

vv. 

s. 

sw. 


15 
10 

21 


7c  ,c 

111  5 

10     '  11 

0  10 


21 

16 

13 

19 

13 

16' 

21 

10" 

14 

17 


17 

14" 

22 


1.28 

0 

2  45 

0 

2.  33 

0 

1.72 

0 

4.70 

0 

2.00 

0 

0.82 

0 

0.40 

0 

4.50 

'"6" 

0.85 

0 

2.22 

0 

1.90 

0 

MX 

0 

0.68 

0 

155 

0 

1.00 

0 

L75 

0 

4.70 

0 

10 

9 

6  >  llf 
10  24 
9         21 


9 
9 

23 
27 
li* 
24 
11 


21 
11 

12 
22 

17" 

7 

8 

14 
15 

15 


16 

2 

7 
10" 

8 

15'' 
12 
10 


17' 
17 
12 

7 
11 
22 

9 


10 
ISi- 
0 


Sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw . 

e. 

s. 


19 
10 
10' 

6 

4 

20 
14 

1 

0 
23" 

5 


0 
16 

16 

4 
11'' 
17 
20 

6 


10 


10 
4 

8 

5 

V' 

7 

3 
11 
10 


sw 
sw 
s. 
ne 


se. 
se. 
s. 


F.  J.  Carpentar. 
Geo.E.  Payne. 
Allen  Moed 
Mrs.  Leia  I.Teter. 
Ben  Allen 
J.  E.Scanlan- 
U.  S.WeatherBurc 
John  T.  Maxey  . 
S.  J.  Howe. 
Supt-  Tuberculosta 

H.  L.  D.Whitson. 

M.  Richardson 

B.Quarterman 

M.Kuddeston. 

M.   Wheatly. 

•  E .  Cordrey . 
'  E.  Skinner 

•  R .  Avera . 
P.H.Weiser. 
Neal  Dodd . 

Ben. Johnson, 
.1 .  M .  Ricketts . 
Mrs .  Virgil  N .  Wal 
R.  H.  Hardin. 
George  W.  Nichoal 
University  of  Arkai 
U    8.  Weather  Bui 
T.J    Logan 
Cleve    Bell . 
H.  E   F,  Bovenbur 

Dr.  F.  C.  Mullini 
A.  F.  Stevens 
Miss  Artie  Maddei 
T.J.  Mitchell. 
Chas.  Smothers. 
N.  P.  O'Neal. 
A.  AN.  Gen.  Hosi 
C.  A  Berry. 
Benedictine  Sister; 
J.  A.  Lowderback 

G.  H.  Dismukes. 
U.S.  Weather Bure 
n.  Kautleld. 
State  AgrieultureSc 
Mrs.   KateL.  Sinitl 
VV.  S.  Vincent. 
W.  K.  Tiiiesdale 
Charles  Walton 
W.F.  Reeves. 
V.  VV.  St. John. 

J.  VV.  Dilbeck. 

B.S.  Halbert. 

G.  A.  Whittington, 

Henry  A.  Davis. 

Charles  Paxton. 

George  L.  Robinso 

Atwood  P.  Smith. 

IshamBurrow 

W.E.Baker 

Roy  H.  Hammond, 


Benedictine  Sisters 

sw.  [VV.  E.  Edmiston. 
sw.  ;S.  T.  White  Jr. 

Foote  Coleman . 

Geo.  H.  Tisdale. 

Carl  A .  Starck . 

Miss  Sarah  Cypert. 

Miss  Elsie.  Glover. 

G.  Field. 

H.  A.  Buerkle. 


sw. 
w. 
sw. 

sw. 


sw. 
se. 


New  Subiaco  Abboj 
H.  S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Servict 
Cheves.  Bevil. 
J.  L.  Klegg. 
Eulola   M.Schirinei 
E.G.  Allen. 


T  le  iiirpartures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  sucli  stations  as  have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  determ 
in?  section  means.     T.  Prccipi';ation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.    ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.    Reference  letters  '.".".appcarl 
in    .<•  table  indicate  numberofdays  mi.ssing;  for  example,  '  represents  two  days  missing.    tAlso  on  other  dates.    ttPost  office  addresses  of  these  stations  asfoUows:-  Juncti 
Randolph,  La.;  Luthervillo,  R.F.D.No.  2,  L»mar,Ark.;  Springbank,  Doddridge.  Ark.,  Umphcrs,  Rover,  Ark. 
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Daily  Precipitation  for  July,  1920. 


Stations. 


Watersheds. 


Day  of  month. 


16 


18 


Arkailelphia  1 
Arkansas  City  || 

Bald  Knob 

Haiesvilleilll... 

Be'j.v 

Bc-eBrnnc!i  ... 
lii;iit(invillo  '•* 

Hor;;miin 

Hla.-l;   Kuckll  i!- 

Uooneville. 

Bi-iildey  ||ll  ... 
t'uhco  Kdck  II II 

i.'aiiiilen  II  !! 

<Vntei  point 

C'ltirenilon  i|  ||. . 

(  onwa.v 

<'():ni!'if        

DaiivUlp  I!  li  .... 
Iiarchuirlli'  . .  . 

iJixUlCiy  

Diuuas   

l).iuou  

Kll..rail()  ii:i  .... 

j;.iul;ni(l  II  I! 

liin-eka  .Springs 
KH.viHi.n  ill(>  .  ... 
l''orl  .Siuiili  ••*   . 

Kiil.ou  ii  ,; 

'iiMHv.'tou-n  II  II. 

«il!vtt 

Cirannis 

tiravi'Uo 

Hardy 

H"!.-nal|  li 

Higden  II  ii  

Hope 

Ho;  Springs  .  ... 

llutlig 

Joiipsboro 

Junction 

LpH'isville 

Little  Hock   ♦**  . 

Lmlicrville    

Magnolia ■ 

Ma.i',-»ni    111! 

Maiiiiiiot))  Sprin 
Mariiiuna  5  3  ... 
Marked  Tii-e  ||  |1 

Marshall 

Mci'.a  J   !l 

Morriiton  

Mountain  Home 

Mount  Ida    

\furrreosboro  ||  || 

S'ail  

S'ewp  ort  li  II 

Ksceola    

Izark 

I'atterson  J  t  . . . 
I'iiie  liluff     (II... 

I'ocahontas 

•ortland  i!  11 

're.'cott  . 
'rim  clou 
iison  II  li  . 

ioifcrs 

■carcy     

•heridan  i!  II 
■prinsfbank 
tutlgart  .. 

:!biaco 

'exarkana 
mphers  .. 
Valdron . . . 
Varreii  .  . 
Vhileclff.s  ll 
VyinieiL  .  . 


I!!l 


Ouachita.. 

Mississippi. 

Wiiite    

do.... 

do 

.Arkansas.. . 

do 

While 

do-  .  .. 

Arkansas .  , 

White 

do.  ... 

Duaeliita.  . . 

Itjd 

White 

.Aricaii.-ias.    . 

A'.iile   

Arkan-as.'. . 

do 

Wliiie 

Arkansas. .. 

White     

Ouachita  ■  . 

Anciiii.-as    . 

Wliile    .. 

do  .... 

Arkansas .  . 

Red 

White    

Arkansas  .. 

Kel    

Wliite    

do   ... 

Mississippi 

White    

Red    

Ouacliita  .  . 

do  .... 

White   

Ouachita  .. 

Red    

Arkansas.. 

do.... 

Red    

Oiiachila    . 

White  

Mississippi 

St.    Friincjs 

White 

Ouacliila    . 

-Arkansas  .. 

White 

Ouacliita .  . 
do  .... 

While  

do.  ..  . 

Mississipp  i 

Arkansas  .. 

Cache 

Arkaii  sas. . 
1   While  .. 

(>uaciiita  .., 
;  do 

Ouachita  ... 
do..   .. 

Arkansas... 

White 

Ouachita... 

Red 

Arkansas. .  . 
do 

Red   

Arkansas.  .. 

do..  ... 

Oua  cliita  . .. 

Rod 

.St.  .  .Kraiieis. 


•  si 

'.'is 

■  50 

'•^5 

.10 

20 


1 


i    .4.'") 

.11.70 
.[1.48, 
.1    .05 


...I. 


.03 


.j    .01 


1.03 


1  .02 

T 
.j    .41 
1    .15 


.41 

'.'io 
i.'iii 


1.18 


1.42 


.09  . 


.90 


.30 
.05 


...I. 


.02 


.08 


.90 
1.60' 

.35' 
2.22 

i  .65  , 
■02 

i.'iol' 

T. 

•  58! 

.15i 

l.S9i 


1.15 
.07 


.29 

.20 

1.80 

.03 

4 '.05 

i'.ie 


2.00 

■i'.bb 


.... 

'.'26 

".02 
.45 

'.'85 
.02 

4'..56 
.25 

'.■62 

1.40 
T. 

1.60 

.04 

.09 

.90 

1..55i 

i'.og 

.10 
..=i3 

.47;    .40 


.27 


3.20 
03 


.46 


1.48i  ,11 
.50;.... 


36 
.09 

!6i 

.65 

•  28 

2.90 

74 

2.80 

f.' 

■  02 
1.22 

.84 
1.(15 

.50 

T.' 
.63 


,2:i 
.30  '. 


1    ■ 


1.08 
•  73; 


.50  . 
1.20'. 
2.831  ■ 

80  . 
4.70!. 


.03 


.33 


.15 
L50 


.60 


21 


23 


25 


26 


1.04 
.50 


27 


.22  .. 
•04     .02 


T. 


1.12  . 
.21     .10 


.24!. 


.521    .26 


2.00 
'.'C8 


.37 


.OS 


.08 


.04|.... 
.201.... 
.08!    .04 


.40 


•  03 


•  14 


T. 


.35 


.95 


.04 

1.15 

■  Oi 

'.'36 
.0' 
.0; 

'•'30 


.11 

.46 

3.05 


.05 


1.00 


.28 


1.20 

'!56 


1.40 


28 


29 


30      31 


1.30 
't. 


.15 

.20 

1.52 


.04 


1.72 
1.25 


1.60 


2.45 
09 


.U 


2.14 


1.10 
3.88 
l.li 


1.15 
62 


•  02 


1.35 
04 


1.04 


T. 


40 
1.75  ...'.' 


T 

1.05 
.74 


.49 
",35 

i'io 


MO 


.19 


.53 


05 
2.12 


1.89 


.60 


1.90 


1.48 

'.'is 

".20 

'.'20 
.12 

'.'17 


.02 


1.74 
'.33 


T 
1.68 


25 
1.72 


.14 

1.30 


2.23 

.14, 
.60 


2. 22 

50 


.32j 
.50 


.48 


.01 


.03 


■  02 


.02 


.20 


•24  . 

•  621. 


...1.25 
.38! 16 


.03 


.02 
•  84 


.02 


.31 


1.36 


.06 


.10 


.48 


.32 


.09 

.05 

1.29 

'.'36 


.65 
■  '25 
.01 

2. '37 


.26 
1.27 

.32 

•  38 

•  32 

•  55 


17 
1   18 


,13 


1. 10 


.50|... 
.01  ... 


2.18 


06    .01 
(.30  . 


•  27 
•20... 
•  13  . . . 
.80 
.89 

■i'tio 


.20 
2.00 


.06  . . 


■  20 


,07 


.27  .... 


.16 

l'48 


1.32 
1  19 


.47 


2.00 


.02 


.17 
1.28 


.01 


.85 


....:<  .90 

....5.80 

....3.46 

•20  6.13 

...  4.'i5 
...  2  83 

...  0. 85 
...  4.01 
• .  •  5  74 
...  8-40 
...  268 
.09:3.60 
•••[3.05 
...4.08 
...13.12 
.0113.85 
.■.J3.49 
. . .  i2.  60 
,5612.72 
2.70 
5.54 
7.96 
1.93 
3. 14 
4.71 
1.92 
3.10 
5.52 


T. 


•  09 


.12 
.38  ... . 


.23 


1.05 


4.75 
2.25 
191 
5.59 
2.54 
7.12 
3.24 
7.82 
5.62 
7.18 


3.06 

3.92 

!■  23  5.82 

....■3.87 

■  15  3.21 

....13.50 

09  4.83 

4.28 

2.03 


4.99 
3.81 
1.40 

4.39 
3.33 

4.28 
7.25 
3.78 
5.40 
5.77 
4.74 
17.40 
4.00 
1.04 
1.14 

7 '.29 
2.23 
6.04 
7-20 
5.03 
2.47 
3.92 
3-80 
5.75 


»ZT,lt  Th  "i'''^''^^*'""'  =^™  generally  made  late  in  the  afternoon ,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24 
»  KegtUar  Weather  Bureat.  stattcu :  precipitatmn  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  t  Separate  dateVof  fall  not 
ollown.3  measuretnent.  Hi  Pre.  ip.tation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  holtrs.  T. 
Daily  Kiver  Stag-es  for  July,   1920. 


hours  ending  at  the  time  of  the    observation, 
recorded.    *Frecipitation   included  in  the  next 
Trace,  or  le.ss  than  0.01  inch. 


Stations. 


Rivers. 


Flood 
laare 


on  .•~!nicii 

ardanelle 

ittleliook 

iiie  hluiT 

lack  Hock  

iilico  Rock 

atesville 

ijivport 

iorirerf)wn   . . 

.arendon , 

oleiia 

kausas  City... 

md  Ml 

inviU- 

lltOil 

ikad'iphia 

I  ttor^on 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do,.:.. 

(iuachita. .. 

Arkansas 

Red 

(Hachita.  .. 
Cadi  . 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
2S 
18 
9 


1 

4T6 

2,9 
2.I1 
6.6 
4.5 
1.1 
fi.  y 

4,(; 

6,K 

17.  y 

23. S 
26.1 

5  '! 

4.8 
12 .3 

1.6 

5  9 


4.5 
2.4 

2.0 
6.4 
4.6 
1.2 
7.0 
4.0 
6.4 
17.0 
21.3 
28.0 
5.3 
4.2 
11.3 
0.2 
5.1; 


4.4 
2.1 
2,0 
6.6 
4.5 
1.1 
6.y 
4.f 
H .  1 
16.1 
21. J 
29. 1, 
5.'. 
X( 
10.-, 
4.' 


4.2 

2.1 
1.6 
6.8 
4.4 
1-2 
6.8 
4.0 
5.7 
15.3 
-'•J.O 
iy.4 
5,1 
2,6 
10.3 
4.4 
5.0 


4.5 

4.8 

4.6 

2.0 

2.9 

2.6 

1.4 

1.2 

1.5 

6-8 

B.7 

6.6 

4.2 

4.6 

5.0 

1.0 

2.  0 

1  ,7 

6.8 

7.2 

7.8 

3.9 

3.8 

5.0 

0.5 

5.2 

5,3 

14.6 

1-1.2 

13.8 

■26.0 

■2.5. 0 

■,>6 .0 

29.  e. 

29.  7 

2il.7 

5.(1 

6.0 

5.3 

2.1 

2.2 

2.0 

10.0 

9.9 

9.7 

4.0 

3.6 

3.2 

4.6 

4.3 

4.1 

10 


5.9 
2.5 
2.2 
8.3 
4.6 
1.6 
7.4 
5.7 
6.5 
13.4 
24.8 
29.3 
6.3 
1.7 
9.6 
1.2 
4.0 


5.2 
3,! 
1.7 
8.8 
4. J 
1-3 
7.1 
5.f, 
6.,' 

13.8 

■2i.;. 

29  .■., 
6.1 
1.7 

10. 
1  ; 
4.( 


11 


5.2 
3.5 
1.7 
8-0 
4.0 
1.3 
6.9 
5.4 
6-2 
14.0 
14.1 


29.0  28 


13 


5,8 
2.9 
2.2 
7.9 
3.8 
0.9 
6,7 
4.7 
5.5 
13.9 
23.9 
28. -5 
5.7 
1.7 
9.1 
1.2 
3.7 


14 


5.2 
3.1 
I.J- 
8.1 
3,7 
0.8 
6.4 
4.2 
4.9 
13. .5 
24.2 
■_'8.,'. 
.5.1 
l.t 
9.: 
1.' 
3.; 


15 


6.2 
3.4 
1.7 
7.9 
6.0 
0.8 
6.7 
3.9 
4.8 
13.0 
24,6 
28.6 
5.5 
1.7 
9.2 
1.0 
3.5 


16 

XI 

3.0 
1.8 
7.8 
5.6 
0.9 
6.4 
4.9 
4.2 
12.6 
24,8 
!8.  6 
5.3 
l.V 
9.3 
1.0 
3.5 


17 


18 


4.0 

0.9 

6.7 

3.9 

4.9 

12.5,12 
24  .4124 
29.2  29 


19 


20 


21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


7.0 
3-7 
2.4 
7.6 
4.4 
1.4 
6.7 
3.8 
5-0 
9,13.2 
,0123.7t 
1:28.8 
.2  5.2| 
.81  l.Si 
.1115.4 
.0  l.ll 
.51  5.6 


7.7 

7.3 

6.9 

6.8 

6.6 

6.4 

6.3,  5.4 

5.01  5.O1  4.51 

4.9 

5.1 

b.2 

4,7 

4.5 

4.4 

4.4 

4  4 

3  ri 

2.1 

2.4 

3.5 

4.1 

4.1 

3.6 

3.3 

3.2 

3  1 

3,1 

?  H 

8.1 

8.3 

8.'/ 

9.4 

9.8 

8.6 

8.2 

7,9 

7  8 

8  0 

7  9 

4.4 

4.0 

3,8 

3.6 

3.6 

36 

3.4 

3.3 

3  •? 

3  ? 

3  0 

1.3 

0.9 

0.8 

0.7 

1-8 

0.9 

0.8 

0,7 

o,q 

1  n 

0.8 

v.o 

6.9 

6.4 

6.2 

6.1 

7.1 

6.4 

fi,3 

r,  1 

6  4 

6  7 

3.8 

3-6 

3.5 

3-4 

3  3 

3.3 

3.2 

3.3 

3  3 

3  2 

3   1 

4.V 

4.4 

4.1 

4,0 

3.8 

3.9 

3.4 

8.2 

3  0 

3  0 

2  8 

13.1 

12.9 

12.6 

12.4 

12.4 

12.4 

12.3 

12  2 

12.0 

11  q 

11   8 

23.6,23.8 

24.1 

24.4 

24.4 

24,4 

■24. 1 

23.7 

V?  P 

?2.3 

21   6 

28-5 

28.2 

28.0 

28.0 

28-2 

28,3 

28,4 

28.4 

28  0 

27  4 

■'6  H 

6.0 

6.4 

8.1 

7.5 

7.2 

7,0 

fi.9 

6.4 

6,0 

6  7 

6  6 

2.4 

36 

3.8 

3.4 

3.1 

2.8 

2.S 

3,4 

4  2 

3  1 

2  6 

14.8 

13.4 

12.2 

11.4 

10.  y 

10,6 

10.1 

9.7 

9.4 

9  4 

9  3 

2.0 

1.9 

1.0 

1.0 

J.O 

1-2 

1.6 

1.2 

1  ,0 

1.0 

1  0 

V.O 

7.0 

6.8 

6.6 

6.6 

6.2 

5.7 

5.3 

5.1 

4.8 

4,4 

(■' 
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CLIMATOLOGICAL  DA'IA:   ARKANSAS  SECTION 


July,    19 


Daily  Temperatures  for  JULY    1920. 


Stations. 


BitesvilleM.. 

Bee  Branch j 

Bentonville j 

Bergman ■  j 

Boone ville j 

Brinkley j 

Calico  RocU  5§  .  •  •  j 

Camden j 

Centerpoint. . . .  •  ■  j 

Conway ; 

Corning .•■•  ; 

Dardanelie 

Dodil  City 

Iivimas 

Button 

Eldorado  

England 

Eureka  Springs  .. 

Fayetteville 

Vort  Smith 

arannis  

Gravette 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

Little  Rock 

Lutherville .• 

Magnolia  

Malvern  §§ 

Mammoth  Spring 

Marianna  §§ 

Marked  Tree  W.. 

Marshall  

Mena  

Mountain  Home. 

Mount  Ida- 

Newport 

Osceola  

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott  ■  • 

Ki^on     

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

Texarkana 

Oijiplier>  

Warren    

\V.v;iu>     . 


Maximum . 

Miuimura. . 
Maximum. . 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum .. 
Maximum. . 
Minimum  . . 
Maximum. . 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  . . 
I  Maximum . . 
'  Minimum  . . 
I  Maximum.. 
i  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
f  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
}  Minimum  .. 
\  Maximum., 
i  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
(  Maximum. . 
t  Minimum  . . 
\  Maxiiiuim 
J  Minimum 
)  Maximum' ■ 
/  Minimum  '' 
(  Maximum'' 
!  Minimum 
\  Maximum'' 
(  Minimum  " 
\  ISiaximum' 
(  Minimum  ' 
^  Maximum' 
'  Minimum  ' 
\  Maximum' 
)  Minimum  ' 
)  Maximum" 
(  Miuimum 
j  Maximum" 
)  Minimum  ' ' 
j  Maximum' ' 
)  Minimum  " 
j  Maximum' ' 
1  Minimum  " 
S  Maximum" 
(  ilinnmiiii  ' ' 
j  Maximum' ' 
(  Minimum  ' ' 
\  Maximum' ' 
(  Minimum  " ' 
1  i\iaximum' ' 
I  Minimum  ' 
I  Maximum'  ■ 
I  Minimum  ■  ■ 
J  Maximum' " 
i  Minimum  ' ' 
\  Maximum'  • 
I  Minimum  •  ■ 
J  Maximum" 
i  Will  mum  •■ 
1  Maximum  ■ 
!  Minimum  • 
)  Maximum- 
i  Minimum  ■ 
S  Maximum- 
(  Minimum  - 
\  Maximum - 
(  Minimum  - 
)  Maximum- 
)  Jlinimum  - 
)  Maximum - 
}  Minimum  • 
\  Maximum- 
)  Minimum  -  • 
\  Maximum- - 
I  Minimum  -  ■ 
\  Maximum-  • 
I  Minimum  -■ 
\  Maximum-  - 
'/  .Minimum  •  ■ 
\  ilaximum-  • 
(  Minimum  • 
)  Maximum-  ■ 
i  Minimum  -■ 
>  Maximum  - 
)  Minimum - 
\  Ma.xi  mum . 
!  Minimum 
.  )  Maximum  - 
(  Minimum  - 
j  Maximum. 
;  Minimum . 
(  Maximum . 
i  Minimuiii. 
•  Maximum. 
,  .Minimum 
1  Maximum. 
)  Minimum. 


Wi 


iiisiriai.euls    an;  read  in  Uie  inoriuug  the  maximum  temperature  lien  rwad 


he  pn\-i 


■  day     on  whi<-h  it  most  always  occurs 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHEK  BUREAU- 
fiRK^NSAS   SECTIOJ^. 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist. 


XXV.  Little  Rock.,  November,  1920.       No.  II. 

GENERAL  SUMMARY. 

November,  1920,  is  compared  with  November,  1919,  quite  a 
■ast  is  found.  This  month  was  considerably  cooler  and  dri- 
an  November  a  year  ago,  but  bj^  looking  further  into  past 
ds  it  will  be  found  that,  despite  the  decided  deficiency  in 
temperature  and  precipitation  in  1920,  there  have  been 
T  and  drier  Novembprs  in  Arkansas,  for  all  extremes  are 
n  the  limits  established  by  previous  years.  With  the  excep- 
)f  about  one  week  in  October,  there  have  been  few  heavy 
since  early  in  September.  Outdoor  work  has  ber^n  carried 
ider  favorable  conditions  and  farmers  are  well  along  with 
fall  work.  At  the  close  of  the  month  there  was  consider- 
cotton  in  the  fields  in  some  sections  of  the  State  but  the 
ed  picking  is  due  to  luw  prices  and  not  to  unfavorable 
ler. 

W.  C.   II. 


TEMPERATURE. 

e  monthly  mean  tempei-ature  for  November  was  47.8°. 
lis  3.9^"  below  the  normal.     All  stations    except    Iluttig, 

I  County,  showed  negative  departures.  The  highest  month- 
>an  was  57.4°,  at  ITuttig;  the  lowest  was  41.7°  at  Dutton, 
jon  County.  The  highest  temperature  recorded  during 
lonth  was.  89°,  at  Hope,  Plenipstead  County,  on  the  7tli. 
owest  wa?  10°  at  Dutton.  iMadison  County,  on  the  13th. 
greatest  daily  range  was  51"  at  Batesville,  Independence 
ty,  on  the   19th. 

PRECIPITATION . 

e  precipitation  for  the  month  of  November  averaged  1.95 
s  which  is  1.47  inches  below  the  normal.  At  most  stations  in 
?treme  southern  counties  the  departures  were  positive  but 

other  sections  they  were  negative.  The  greatest  monthly 
was  5.78  inches  measured  at  El  Dorado,  Union  County; 
■ast  0.21  inch,  at  Mountian  Home,  Baxter  County.  The 
'st  amount  recorded  in  24  consecutive  hours  was  3.30  inch- 
Fulton,  Hempstead  County,  on  the  the  10th.     A  trace  of 

fell  at  a  number  of  stations  but  the  measured  precipitation 

II  rain.     The  average  number  of  rainy  days  was  5. 


MISCELLANEOUS  DATA  . 

ville.. 

Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
humidity. 

r. 

3u.n 

30.71 

B 

CO 

a 

12 

i 
29.76 

20 

S 

X  — 
24 

s 

1 

20 

3 

■A 

g 
d 

1^ 

SI 
1-5 

c  « 

3.'^lo7 

84 

52 

lith... 

sn.is 

30.  68 

U 

29.  SO 

2i 

S.SSiS 

31 

5\V  . 

29 

81 

60 

57 

.ock.. 

30.19 

30.  C7 

12 

29. 811 

21 

6,119 

28 

\V 

■a 

82 

02 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  .stations  reporting.) 

Thunderstorms:     1st,  1;  9th,  1;  21st,  2;  26th,  1;  29th,  1. 
Deme  Fog:-  28th,  1. 

Solar  Halos:-   5th,  1;  6th,  I;  10th,  1;  12th,  2;  13th,  1. 
Lunar  Hal  OS-.-    25th,  2. 

Kill ina  Frost:  Later  developments  showed  that  frost.-;  in  October,  which  were  thought 
to  bn  Icilling  in  several  instances,  were  not  more  than  heavy.  Following  are  the  cor- 
rect dates  for  the  first  killing  frost  this  fall. 


Amity 

Nov . 

3 

Fayetteville 

Oct. 

29 

Mountian  Home 

Nov 

3 

Arkansas  City 

Nov 

12 

Fort  Smith 

Nov. 

3 

Mount  Ida 

Nov. 

3 

Eald  Knob 

Nov. 

13 

Georgetown 

Nov- 

3 

Nail 

Nov. 

3 

Batesville 

Nov. 

3 

Gillett 

Nov. 

12 

Ne-\vport 

Nov. 

3 

Bee  Branch 

Nov. 

3 

Grannis 

Oct. 

28 

Okay 

Nov. 

A 

Beiitonville 

Nov. 

2 

Gravette 

Oct. 

28 

Osceola 

Nov. 

o, 

Bergman 

Oct. 

29 

Hardy 

Nov. 

3 

Ozark 

Nov. 

3 

Black  Rock 

Nov. 
Nov. 

12 
3 

Helena 
Higden 

Pine  Bluff 
Pocahontas 

Nov 

Nov: 

S 

Eooneville 

Nov. 

2 

12 

Brinkley 

Nov . 

12 

Hope 

Nov. 

3 

Portland 

Nov . 

3 

Calico  Rock 

Nov . 

13 

Hot  Springs 

Nov. 

12 

Prescott 

Nov. 

3 

Camden 

Nov. 

4 

Huttig 

Nov. 

17 

Princeton 

Nov. 

;> 

Clarendon 

Nov. 

4 

.Tonesboro 

Nov. 

12 

Rison 

Nov. 

3 

Conway 

Nov. 

3 

.Junction 

Nov . 

17 

Rogers 

Oct. 

28 

Corning 

Oct- 

29 

Little  Rock 

Nov. 

12 

Searcy 

Nov . 

3 

nan  ville 

Nov. 

3 

I.ulherville 

Nov. 

3 

Stuttgart 

Nov. 

3 

Dardanelle 

Nov. 

3 

Magnolia 

Nov. 

13 

Subiaco 

Nov 

l:l 

Dodd  City 

Nov. 

3 

Malvern 

Nov 

3 

Texarkana 

Nov. 

13 

Dumas 

Nov. 

12 

Mammoth  Spg. 

Oct. 

29 

I'mphers 

Nov. 

12 

Dutton 

Oct. 

28 

Marianna 

Nov. 

12 

Waldron 

Oct. 

28 

Eldorado 

Nov . 

17 

Marked  Tree 

Oct . 

29 

Warren 

Nov. 

12 

England 

Nov. 

3 

Marshall 

Nov 

.      3 

Whitecliff.s 

Oct. 

2S 

Eureka  Spgs. 

Nov. 

2 

Mena 

Nov 

12 

Wynnf 

Nov. 

13 

COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS NOVEMBER. 


Year. 


Temperattu-e. 


Precipitation. 


.c 
to 


q3 


Number  of  diiys. 


?  3 


1891 49. 

1892 ,  49.9 

1893 49.3 

1894 50.4 

1895 49.9 

1896 52.8 

1S97 51.6 

1S98 ;  47.5 

1899 1  54.3 

1900 j  61.4 

1901 .50.5 

1902 5C.  5 

1903 47.0 

1904 51.4 

1905 1  63.2 

]90fi '  50.2 

1907  '  49.0 

1908 1  53.8 

1909 1  59.3 

1910 51.5 

li,ll 46.8 

1912 60.5 

1913 '  57.6 

1911 52.6 

1915 i  54.8 

1916 !  52.1 

1917 '  50.7 

191S '  49.7 

1919 51-4 

1920 1  47  8 


-1.0 

87 

10 

5.56 

+  1.13 

13 

7 

10 

-0.8 

79 

20 

5.83 

+0.73 

11 

12 

-1.4 

84 

10 

4.21 

-0.89 

14 

8 

8 

-0.9 

81 

12 

1.12 

-3.98 

19 

6 

5 

-0  8 

82 

16 

4.82 

-0.28 

14 

5 

11 

-f3.0 

88 

8 

4.34 

0.  OO 

14 

9 

-i-1.8 

88 

15 

2.82 

-1.53 

16 

6 

8 

-.3.2 

87 

9 

3.20 

-0.98 

13 

8 

9 

+3.8 

87 

17 

2.61 

-1.51 

13 

8 

9 

-fO.7 

90 

18 

4.28 

+0.25 

15 

8 

-0.1 

88 

15 

2.99 

-0.81 

16 

7 

+5.3 

90 

18 

6.  no 

+2.  68 

8 

9 

13 

-3.0 

89 

2 

0.64 

-3.42 

13 

9 

8 

+0.6 

89 

17 

1.38 

-2.34 

17 

5 

8 

+2.1 

88 

9 

3.  28 

-0.30 

16 

5 

9 

-0.4 

88 

13 

5.90 

+2.30 

14 

9 

-1.6 

84 

10 

5.71 

+2.08 

16 

5 

9 

+2.9 

88 

5 

5.40 

-H.71 

15 

6 

9 

+8  7 

90 

16 

3.75 

0.00 

13 

g 

9 

+0.5 

85 

17 

0.47 

-3.30 

16 

9 

5 

-4.2 

86 

5 

3.18 

-0.46 

14 

8 

8 

-0.2 

89 

13 

1.66 

-2.07 

19 

7 

4 

+6.7 

85 

20 

2.47 

-1.15 

10 

9 

11 

+1.7 

88 

11 

2.32 

-1.56 

15 

6 

9 

+3.9 

88 

17 

5.40 

+  1.50 

16 

5 

9 

+1.1 

87 

10 

2.95 

-0.  51 

20 

4 

6 

-0.7 

85 

11 

1.96 

-1.48 

17 

4 

9 

-1.5 

88 

18 

3. 91 

+0.  4:^ 

15 

4 

11 

-0.3 

86 

14 

6.27 

+2.82 

17 

3 

10 

+...9 

89 

10 

1.95 

-1.47 

15 

4 

11 

0.C 

■3  = 


I 


84 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


November,  192(!>. 


stations . 


Amity  ■'"'■• 

Arkadelphia 

Arkansas  City... 

Bftld  Knob 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville  

Bergman 

Black  Kock 

Booneville 


Brinkley 

Dalico  Rock  .... 

Cauirten 

Conterpoint  — 

Cla-reudon  

Conway  

Corning 

Danville 

Darciauelle 

DoddCity 


Dumas 

Uutton 

El  Dorado 

England... 

Enrek-a  Springs. 

Fayetteville 

F<irt  Smith 

Fulton 

(-ieorgetown  — 
fiillett 


Grannis  

Hravette  

Hardy 

Helena 

Hidgen  

Hope 

>Iot  Springs 

Huttig   

Jonesboro  

Junctionti 

Little  Rock........ 

Lntherville     +«■.. 
"MagTiolia  ...  ■tt.. 

Malvern    

Mammoth  Spring 

Ulariaiina 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida   

Murfreesboro 

Nail   

Newport ..... 

Osceola tt.  .. 

nzark 

I'atterson 

PineBluft' 

Pocaliontas 

I'ortland 


I'rescott 

Princeton 

Uison 

Kogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt- 

Stnttgart 

Siibiaco 

Texarkana  — 


UmphPTS  Xt 
Woldron . . . 
Warren  — 
Whitecliffs  , 
Wynne  — 


Climatological  Data  for    November,    1920. 


CouDtiei. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit* 


Precipitatinn,  inches. 


Number  of  days- 


o 


Clark 

Clark 

Desha 

White 

Independence. 

Van  Buren  — 

Benton 

Boone  

Lawrence 

Logan 


Slonroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington... 

Sebastian 

Henipstead  — 

White 

Arkansas 


250 
160 
145 
•229 

■.277 


1303 
132-1 
259 


226 
361 
168 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 

162 

1590 

265 

229 

1465 

1451 

481 

264 

200 


Polk 

Benton  ..  .. 

Sharp 

riiillips  .... 
Cleburne  . . . 
Hempstead. 

Carland 

Union 

Craighead. . 
Union 


38 
16 
34 
23 
16 
36 
28 
5 
34 
38 

12 
18 
16 
13 
18 
34 
38 
34 


Pulaski 

.lohnson 

Cohimbia  — 
Hot  Spring  ... 

Kulton 

T,ce 

Poinsett 

Searc.v 

Polk 

Baxter 

Montgomery . 
Pike 

Newton  

.laclcson 

Mississippi  . . 

Kranklin 

Wondniir 

JelTerson 

Uandolph  ... 
Ashley  


Nevada 

Dallas 

Cleveland  ... 

Benton 

White 

Uraut 

Miller 

.Arkansas 

Logan 

Miller 

I  Yell 

I  Scott 

Bradlev 

Little  River. 

Cross 


921 

1250 

643 ; 

182  ' 
445 
377 
600 

■  i'd 

L12 

286 
775 
315 
277 
512  1 
235  i 
229 
10S3 
12S4 
800 

730 
307 
2233 
231 
240 
377 
196 
215 
300 
122 

3'27 

287 

243 

1385 

236 

'       300 

;       240 

1       22H 

10.50 

1       332 

20(10 
675 
206 


0)  £ 
3  O 

as: 


Si 

a 

c  o 


2a 


o 

.9 


ObserTers- 


48. 


44.8 
47.1 
43.1 


49.6 

48-2 
45. 2 
47.3 


3.5 


5.6 

4.5 
3.6 


48.6 
47.0 


49.7 
4L7* 
50.0 
46.6 
45.6 
45.8 
46.9 


3.4 


80 
76 
-6.1      79 


1 

17 

7 
5 

"is" 

16 

13 

•••4i- 

"ig" 

1  9t 

17 

13 
17 
16 


51 
41 
34 


L21 
2-85 
3. 63 
1.75 
0.75 
1.20 


-2  84 

-1.20, 
1-0.13, 

—2.59, 
-1.94 


0.67 
1.80 
1851 
0.751 
0.27 
0- 70 


16       32 


5t 
1+ 


15 

19 


17 

13t 
17 


41 
42 
40 


0.93    -2.06    0.24| 

'i.'67'[-2.'93,  6.40 
0-78  I i  0.43 

1. 88  1-2.98'  0.04 
0.01  |--2.3(ii  0.20 
5.74  1+1-66!  2.04 


2.0 
3.8 


3.7 
6.3 
5.1 
7.2 
5.3 
4.0 
3.0 


79 

77 


80 
73" 
80 
80 
79 
74 
74 


18 
15 


17 
13 


,- 



20 

17 

4 

lO'' 

13 

7+ 

41 

14 

7 

19 

17 

6 

11 

13 

4t 

14 

13 

5 

21 

17 

1   ,  48.6 


2 
22 
23 

/9 
2 
48 
28 
12 
25 
27 

41 
23 

2 
37 
15 

9 
15 

5 
32 

6 

19 

4 
27 
36 
20 
21 

4 
30 
28 

14 

3S 

13 

IS 

29 

7 

6 

S 

32 

23 

3S 


47.2 
44.8" 
46.8 


75 


4.61 

3.9: 


49.9    -  3.5i  89 

49. 2"  i-  3.4i  69 

57.4   ,+  2.31  S3 

49.6    -  1.9:  79 

50.4  I-  3.6:  81 


48.4  j 
47. 9»  i 
51. 2'' 1 
51.3 


3.1i 

3.3 


-  1.2 


70 
74 
79'' 


46.'^ 
48.4  1 

-  3.3| 

47.0 

4(4.0  ' 



47.4 

-  .5.1 

45.4 

48.0 

! 

'43.5' 

-  4.8| 

47  .y 

-  2.81 

49.  S 

+  0.4j 

45.  KS 

-  6.8; 

78 

tit 

81 

7i' 

75 

0 

1  20 

1     ,  16 

6     1  12  = 

7t  I  13 


19 
21' 
28 
18 
20 

23 

19"' 

20'' 


17 
16 
19 
12 

15 


49.0  I 
48.0  1 
50.4 

.50.6 

'ii.'s' 

44.7 
51.5'' 


48. 5 
48.8 
51.8 


4.0I 
1.9 
3.5, 


79 
76'! 

'siV 

79 

84 


It 

4t 


4 
'5f 


16 
16 
13 


n 

17 
17 
13 
17  ■ 

13 
13 
17 
16 
13 
13 
17 
13 
17 
l.i 


35 
33'' 
3(1'' 
32 
43 
37 
46 
3(i 
!  33 


2.21 
Lf7 
0.86 
0.86 
L18 


-1.7.1 

-2.ir.l 
-2.17; 

-2.25 


+1.09 
-2.08 
+1.34 
-1.32 
-1.75 
-1  60 
-'2.86 

+0-8; 


4.54 

1.26 
5.78 
2. '23 
0.82 
1.17 
0.42 
4.32 
188 
4  45 

2.30 
1.41 
0.30 
2.58 

'2!93  j-1.65 
0.95  1-3. 52 
4.30  +1.50 
-1.52 
-1.11 


-1.09 
-3.00 
-l.h' 


1  67 
2.32 


-2. 51 
-2.59 


-L88 


12"* 

13 

'20 

13 

18 

13t 

19" 

i;-.T 

3. 31     80 


5.01 
4.7 


48.2 
'49.' 8 


32 
25 

12    45.0" 


3.4, 
3.6 
3.ol 


78 
76 
80 

73 


4 
20 

it 


18 
12 
18'"' 


20 
■20 
22 


161      43 


31  = 
)3 
38 

•U" 

\\ 
41V' 
41 


17     1  38 


17 

13-1 

17 


:'.8 
39 

1   41'i 


0.88  i-3-71 

0.76  1-2.61 

5.6'. 

3.37  ;-].26 

0. 59 

l.^3 

l.Si 
I).  51 
1.49 
0.21 

1.82 
1.10 
1.15 
1.46 
2.10 
0.  00 
1.87 
2. '28 
1  .'25 
3.52 

2.63 
2.80 
2.84 
0.33 
2.14 


3.9|     78 
"  6.' 91  "73' 


7+ 

'i"'i6' 


13+ 
13+ 
17 


13       36 


17       37 
'is"!  38' 


-2.2: 

-2.16 
-3.0-1 

-2.72 

-2.351  0.40 
0.55 


0.75 
1.15 
0.30 
0.50 
0.71 


L70 
0.49 
2.73 
1.35 
0.35 
0.62 
031 
3  30 
0.46 
2.00 

0.80 
0.50 
0.30 
0.66 

i.'sb 

0.50 
2.60 
0.73 
0.76 

0.40 
0.31 
2.38 
1.60 
0.27 
0.98 
0.8i 
0.28 
0.69 
0.10 

0-90 
1.10 
0.50 
0.611 
1.05 


-1.9' 
-1.98 
-f  0. 02 

-0.92 
-1.33 
-0.57 
-2.31 


4.93 
■2. 13 
0.99 
L75 

0.52 
1.02 
5.62 
2.80 
0.99 


State  Means  and  Extremes 


47.8    -  3.91    89 


10 


13 


51       1.95 


+1.85 

-L94 

1.92 

1.27 


0.58i 
0.40 
1.65 

L38 

1.10 
1.76 
0.'22 
0.72 


0 
0 
T. 
0 
0 


0 
T 

0 
T 

0 

0 
T. 

0 

0 

0 

T. 
0 
0 
0 

■'tV 

0 
0 
0 
0 

T. 
0 
0 
0 

T. 
0 

T. 

T. 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
T. 
0 


16 

14 

13 

18 

11 

11" 

11 

ie' 

13 

18 
16 
16 


16 

11 

11 

17 

16» 

10 

"\i 

10 


+1.81 
+0.18 
-L82 


-1.47 


2.50  0 

0 .94  0 

0  75  0 

L25  T. 


0.29 
0.75 
3.15 
2.00 
0.38 


8.30 


6 
1 
10 

"5" 
4 
3 
4 
4 

7 
4 
4 
6 
3 
5 
4 
5 


0  12 

1  13 
3         11 


ne. 
s\v. 

s. 


14 

13* 

17 

15 

10 

23 

11 

15 

16 

20 

14 
11° 
11 
18 

"\h' 
22 
26 

12 
15 

10 

17 

13" 

10 

13 

13 

11 

15 

10 

16 

16 

21 
14 
16 
12 

7' 
18 
18 
17 
IS 


17 
10 
10" 

'io' 

19 
13 
15 

19" 
12 
19 
14 
15 


3 
0 

'4' 
2 
0 
9 

7 

2 
3 

11" 
5 
9 
5 
9 
7 
4 
3 

4 

0 

4 

2 

8 

6' 

2 

3 

2 

5 

4 
0 
3 
9 

4^ 

i' 
2 

6 


15 


6 

9" 

9 
12 
10 

7 
11 

12 
9 

10 
9° 
16 
12 

ii' 

6 
4 
9 


12 
10 

4" 
15 

8 
12 
10 

8 
10 
11 

10 

9 
12 
12 
10 
11' 
10 

9 
11 

7 

9 
8 
10 
11 
12'' 

"is' 
9 
11 
9 


11 


p. 

sw, 


Albert  Dillard. 
JF.  .) .  Carpenter. 
Goo.E.  Payne. 
Allen  Moody. 
Mrs.  Leia  [.  Teter. 
J.  E.Rcanlan. 
U.  S.AVeatlierBuroau. 
.lohn  1'.  Maxey  . 
S.  J.  Howe. 
Supt.  Tuberculosis  S« 


H.  L.D.  Whitson. 
J.  M.  Richardson. 
A.B.  Qnarterman. 
C.  M  .liiiddlestou. 
.7.     W.  Bishop. 
1'!:.  E.  Cordrey. 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
J.R.  A  vera. 
F.E.Wieser 
NealDodd. 


sw . 

nw 

s. 

nw 

nc, 

e . 

n  . 


n. 
sw. 
n. 
n  . 


ne. 

w. 

se. 

nw- 

n. 

w. 

\v. 
e. 


nw. 
n  . 

sw. 


se. 
lie. 


n. 
sw. 
n. 
n. 

n. 
nw. 

w . 
sw. 
n. 


Cen.  Johnson. 

,r.  M.Uickells. 

Mrs.  Virgil  N.  Wall*. 

Dr.   R.  H.  Hardin. 

CJeorge  W .  Niclioalds 

University  of  Arkansi 

U.S.  Weather  Bursa 

r.  J    Logan. 

Cleve    BcU . 

II.  K  .r.  Beverburg. 

Dr.F.C.  Mullins. 
\.  F.  Stevens. 
Mrs.  D    S.  Madden, 
)ames  A.BurQOtt. 
Arthur  C'rc^s. 
N.  P.  0'  Keal. 

A.  &  N.  Geii.  Hospit 
C.  A  Berry. 
Benedictine  SistL-rs. 
J  .  A.  Lowderbai  k. 

U.S.WeatherBurea 
II .  Kauileld. 
State  Agriculture  Sch 
Mrs.    Kate  L.  Siiiitli 
W.  S.  Vincent. 
W.  K.  Trousdale. 
Charles  Wa'.ton. 
W.  F.  Reeves. 
V.  W.  SI..I0IU1. 

B.  8.  Ualbert. 

fl.  A.  Whittington. 
Henry  A.    Davis. 
Charles  Paxton. 
George  L.  Robinson 
Alwood  P.  Smith. 
Isham  Burrow. 
W.E.Baker. 
i;oy  F.  Hammoni, 
Beiiedicliiie  Sister*. 
W.E.Edmistou. 

T.  White,  Jr. 
Foote  Coleman, 
(ieo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Slarck. 
xMiss  Sarah  Cypert. 
Miss  Elsie.  Glover. 
Mi=s  Grace  Field. 
H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey. 
H .  S .  Brashear . 

U.  S.  Forest  Servict. 
Cheves.Eevil. 
J.  L.  Clegg. 
Miss  Kuleia  M.Schl 
E.G.  Allen. 


' = r;r-;r-----  -^^  stations  as  have  ten  or  more  years  record :  but  all  complete  reports  are  used  in  deter 

--^rhrcfepSFmrcs  iro-m  normal  temperature  and  precipitation  ai-e  comp  u  -       f+Rceeived  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.    Reference  lettjrs  •  ,^'=  ,appea 

iug    section  m<>ans.     'f .  Precipitation  is  loss  than  0.01  inch  ra|^ o"^^"^'^'  ,  '    '      '         ^^       ^^^j.^  „„  ^^-y-,^,  ^ates.     iJPost-office  addresses  of  these  stations  as  follows :-  June 

iu    the  table  indicate  number  of  days  missing :  for  f '^'^"^  1.   ^^^;,^^'''  ^;;;°  .j  J.  Ark. :  Umphers.  Rover,  ^  rk. 
Randolph.  La.:  LuthervUle.R.F.D.No.2.L-*mar,Ark.-..spnngl«nk.Doddri.ige,  a 


OVEMBER,    1920. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Daily  Precipitation  for  November,  1020. 


Stations. 


Watersheds. 


Day  of  month. 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


itr 

Likdelphia  ,i'J 
;ansas  City  111 

d  Knob 

esTille  l|i| 

!  Branch  

itonville  **•.. 

Kman 

ck  1-toclt  I  li  • . . 

)neville- 

iilcley    ill 

ico  Roclcllll.. 

mien  llll   

terpoint 

rendou  illl  — 

iway  

nine        

iville  III;     

danelle    

Id  City 

lias    

ron    

)oradoK    

rland  II  il 

ekii  Springs  . 

ettevillo 

t  Smith  •*•  .. 

:ou!il| 

rgetown  illi  .. 

ett 

nnis 

vette  

•''y-.,v 

ena  il",   

deaiS    

)e  

Springs 

[is 

I'sljoro 

ttion 

le  Kook  ••♦  . . 

^lorville    

;nolia -. 

vorn   I!  

ir.iiorh  Spring 

ianna  (li  

iceil  Tn-e  II II  . 

>lwll 

a  !ii   

ntain  Home . 

in  Ida    

ireasboro  II  i 

port  ii'.'.'.'.'.'. 

ola    

k 

irson  J,    ... 

liUiff    (Ii.... 

liontas 

land  Ii 

:'ott  . 
cetou 


illl 


;i"S 

i-v    

idan  (J  .. 
igbank  l![ 

!?art  '. 

IPO 

rkaiia  ii5 

liers 

Iron 

en    

■-'Clffs  .... 


Ouachita.. 

do... 

Mississippi.. 

White    

do  ... 

Arkansas.. . 

do  .... 

White 

do.  ... 

Arkansas..  ■ 

White..     ... 

do.... 

Ouachita.  . 

Red 

White 

Arkansas. . 

While 

Arkansas. . 

do.... 

White   

Arkansas... 

White 

Ouachita. .. 

Arkansas  .. 

Wliite..     .. 

do  .... 

Ark-iiisas . . . 

Red 

VViiites 

.•Irkan  as  ... 

Ked  

Wiiite 

do.... 

Mississippi  . 

White  

Red  

Oiiacliita  .  . . 

do 

White  it 

Ouaehj;  a 

Arkansas. . . 

■  do 

Red  

Ouachita   ... 

While 

Mississippi  .. 
St.   I'^rancis.. 

Wliite 

Ouachita    ... 

While 

Ouachita. ... 

do 

While 

do 

Mississippi.. , 
Arkansas  .... 

Cache 

-^.rkansas 

Wliite 

Ouachita 

do 

O^iaciiita  ... 

do 

.Arkansas 

White 

Ouachita. .. . 

Red 

Arkansas.. .. 

do 

Red 

Arkansas 

do 

Ouacliiia 

Rod 

St.  Francis..  . 


.24 
.27 
•20 
■  18 
.25 

'.'84 

1.'63 

•  05 
.12 

'.'14 
.27 
.30 
.83 
.38 
.50 

.'36 

•  26 
.50 

1.30 

'.ill 
■  111 
.31 
1.10 
.63 

•  27 


.46 


.40 


.20 


32 


.84 


.45  ... 
.40    T. 

■  li'-j    T. 


.30 
.35 
.40 
.81 
.40 


T. 


.16 


.03 


.21 


.09 


.02 
1.15 
20 
T. 


•  02 
.49 

i.'35 

i62 

•  07 


.40  ... 


.20 


•  06 


T. 

1-80 

.20 

.27 


•  40 

•c. 

.60 

.20 

2.64 

.'75 


1.70 


2.73 
19 


3.30 
40 

2.00 
80 


•66 

r'so 

.09 
.40 

•  76 
.031 

2.' 
1.60 

'•'06 

•  05 


.25 

1.85 


.32 


T. 


25 
1.10 


.70 


.02 
.75 
1.25 
.29 
.75 


.75 
1.38 
1.10 
1.76 

'•'32 

i.oo 

.94 


T. 


17     18     19     20     21     22     23     24 


.16 


T. 


.06 


•  01 


.02 


..|.. 


.01 

.02 

3.15 

2.00 

.30 


.'i'T.' 
.!  T. 


.07!... 


■l""'l' 


25 


26 


27 


28 


.35 


.20 


02  ... . 


.24 


.12 


.30  ... 
•  40    .70 


T. 

•  64 

.02 

172 


.02 


1.20 

05 
•42  .... 
.35  .... 
.41 
.04 


....     .07 


.70 

•  32 

•  06 
1.96 

t'.' 

.40 

'02 
.41 
T. 
.35 

't" 

'.'16 


.12 


29 


.54 

'23 

.10 

2.60 


.06 


.19 


.08 


.14 


.19 


.01 


22 

.58    ... 

■  .■■  i.'es 

50 

•  90  . . . 

1.081... 

,03:... 

.03  ... 


T. 


2.50 
.43 


1.03 
.40 
.31 


.22 


30    31    ■!=; 


.85 


.20 

't. 

'.'06 

'.'62 
.22 
.21 
.02 

.'is 

T.' 
.01 
.58 
.06 
.41 

'.03 
.15 

.'69 


.10 

.09 

1.05 


.22 


.06'.... 

.271   .01 
...   I   .07 

I 

'tvi.'.';; 

T.  I  .02 

.181.... 

'!38''t'.' 
I 


1.21 
2.85 
3.63 
1.75 
0.75 
1.20 
0.93 

i]67 
0.78 
1.88 
0.61 
5.74 

2 '21 
1.77 
0.86 
0.86 
1.18 

•i.'54 
1  26 
5.78 
2.23 

•  0.82 
.  1.17 
.  0.42 
■  4. .32 
.  1.88 
.  4.45 
.  2.30 
.  1.41 

•  030 
.  2.58 

'  2.' 93 

0.95 
|4.30 
,1.67 
12.32 
[0.88 
!0.76 
:5.62 
3.37 
0.59 
11.83 
1.84 
I0..51 
11.49 
10.21 
il-82 
1 1.10 
ll.lo 
1.46 
2. 10 
;0.60 
il.87 
2.28 
1.25 
13.52 
12.63 
12.80 
2.84 
0.33 
2.14 


.i.W 
.!2.13 
.  !0.99 
.11.75 
.0.52 
11.02 
.15.62 
.  2. 80 

,  !o.9n 


C7\lT\i'^^!uTn  ;'';''y''"""'  ^-^^  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the24  hours  endingat  the  time  of  the  observation 
Cimllsureme^         »''^^^^  '^Separate   dates  of   falls  not   recorded.    ^Precipitation   included  i^  the  ne"t 

.^Mne measurement.     » Precipitation  measured  m  the  morning;  amountthen  recorded  is  for  the  preceding24  hours.     T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  November,  1930. 


-ations. 


smitn  — 

.anelle 

'•Rock 

Bluff. 

;;iock  .... 
oRock. ... 

vilie 

lort 

f^toivn  .. 

ndon 

la 

isasCaty.! 

en 

"le 

i'^phia . . '. '. 
r.'on 


Rivers. 


Flood 
Sraffp 


Arkansas 

do 

do...... 

do...... 

Black 

White 

do 

do 

do...... 

do 

Mississippi. . 

do 

Ouachita.... 
Arkansas 

Red 

I  Ouachita-  .., 
ICache  


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
IS 
9 


10 


11 


15. 

0.4 
14.3 

9.0 

2.5    2.3 
19.6  18.0 

2.2j  l.y 

1.51  4.6 


7.6 
7.0 
5.5 
8.7 
3.8 
1.5 
7.1 
4.3 
5.4 

13.4 
6.6 

12.9 
5.5 
1.7 

13.3 
1.0 
3.5 


7.0 
6.5 
6  0 
9.1 
3.C 
1.3 
7.0 
4.2 
5.0 

13.0 
6.5 

12.5 
5.4 
1.6 

12.6 
1.0 


7  5 
5.6 
6.2 
9.ti 
4.0 
12 
7.0 
4.2 
4.6 

12.7 
6.3 

12.4 
5,6 
2.1 

12.2 
1.1 


13 


8.4 
5.0 
5.4 

10.1 
3.5 
1.2i 
0.7 
4.1 
4.0 

12.4 
6-2 

12.3 
7.0 
1.7 

12.2 
2.6 
.■5.5 


31  9.2 
8!  6.0 
3.9 
8.5 
3.3 
1.1 
6.6 
40 
3 

11.7 
6.0 

11.9 
9.0 
1.5 

18.9 
2.1 


14 


15 


16 


..51  7.7  7 
7.2  0, 
6.2i  6 
8.5'  9, 
3.0!  3. 
0.9'  0. 
6.6|  6 
3.7  3 
3.0;  2 
11.1|10 
5.9!  h. 
11.5J11. 
9.1:  8. 

51  1.4j   1. 

7:18.7,17. 

0;  1.6:  1. 
.5'  3..)   3. 


17 


18 


6.7 
5.2 
5.2 

10.0 
2.8 
1.3 
6.3 
3.4 
2.0 

10.5 
6.2 

11.4 
7.6 
1.3 

14.4 
1.0 


19 


.5'  3.5 


20 


6.6 
4.4 
4.1 
8.6 
2.8 
1.2 
6.5 
3.0 
2.0 

10.1 
6.3 

11.8 
6.8 
1.3 

1.3.4 
1.0 
3.4 


21 


22 


23 


6.0 

3.9 

3.4 

7.4 

2. 

0. 

6. 

2.9 

2.0 

9.9 

6.3 

11.5 
6.2 
1.4 

12.5 
1.0 
3.3 


5.7 

3.6 

2 

6.2 

2.7 

0.5 

6.1 

2.9 

2.0 

I  9.9 
6.3 

11.4 
6.0 
1.3 

12.1 
1.0 
32 


24 


25 


5.6 
3.3 
2.2 
5.6 
2.6 
0.3 
5  7 
2.8 
1.6 
9.8 
6.1 

11.0 
5.8 
1.3 

11.2 
1.0 


2    3.2 


26     27     28     29      30 


5.4 
3.1 

1.7 

5.5 

2.0 

1.0 

5.9 

2.7 

1.0 

9.5 
0!  5.9 
810.610. 
.8|  5.9!  6 
.4!  1.41  1 
.0,10.8110 
0  1.0,  1 
,2   3.2,  3 


0.9    0.5 


5.9 
2.9 
10 
9.2 
6.1 

10.4 
6.4 
].3 

10.4 
,0  1.0 
1,  3.0 


0.1 
3.0 
1.0 
9.1 
6.5 

10.3 
6.2 
1.3 

10.4 
1.0 
3.0 


31 


i* 
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CLIMATOLOGICALDATA:   ARKANSAS  SECTION. 


NovembePm  1920, 


Daily  Temperatures  for  November,    1 920. 


Stations. 


18  19  I  20  21  22  23  24  25  26  27  28  |  29  30 


Amity 

Batesville  W  —  •• 

Bee  Branch 

Bentonville 

Booneville  

Brinkley 

Calico  Kock  ^^  •  ■ 

Caniclen 

Conway  

Corning •• 

Lu.nas 

Dvitton 

El  Dorado 

KnslanJ 

Kureka  Springs 
Fayetteville  ... 
Vort  Smith  — 

Gillett 

arannis 

(}ravette 

Ihvrdy 

Hope 

Huttig 

IJot  Springs 

Joiiesboro 

.luiu'tiiMi 

Little  liook 

Lutherville 

Magnolia  

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tri'P.**..- 

Marshall  

Mena  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

N'ewport 

Osceola   

( )zark ■  • 

I'iiie  BhitY 

Pocahontas 

I'orilviiid  

I'rescdtt  ■  • 

Hisoii   

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco    

Texarkaua 

Umphers 

Warrei 

Wynne 


i  Maximum: 
I  Minimum.. 
J  Maximum.. 
)  Minimum.. 
\  Maximum . . 
!  Minimum .. 
'  Maximuai.. 
\  Minimum  .. 

S  Maxinuim.. 

(  Minimum  .. 

)  Maximum.. 

(  Minimum  . 

\  Maximum. 

\  Minimum  . 

\  Maximum . . 

(  Minimum  .. 

)  Maximum.. 

■  /  Minimum  .. 
i  Maximum . . 

■  (  Miuiraum  . . 
S  Maximum . . 

■  /  Minimum  .. 
\  Maximum. 

■  I  Minimum  , 
)  Maximum 

•  i  Minimum 
i  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum  .. 
S  Maximum.. 

■■  (  Minimum  .. 

\  Maximum.. 

•■  I  Minimum  .. 

S  Maximum 
•■  i  Minimum 
)  Maximum 
■■  i  Minimum  '. . 
S  Maximum' 
•■  '(  Minimum  '. 
\  Maximum' ■ 
■■  i  Minimum 

S  Maximum" 
•■  '  Minimum 
)  Maxinunn' 
/  Mininunn  ' 
\  Maxinunn' 
)  Minimum  ' 
]  Maxinnmi' 
(  Mininunn  ' 
\  Maximum' 
I  Minimum  " 
\  Maxinunn' ' 
)  Minimum  " 
\  Maxinunn' ' 
'  (  .Mininunn 

\  Maxinuim' ' 
•  (  Mininunn  " 
i  Maxinuim' ' 
■  (  Mininnun  ' ' 
'i  Maximum" 
(  Mininnim  ' 
\  >hixinnnn' 
/  .Mininnnu 
\  Maxinium' 
!  Minimum  • 
i  Maximn.m' 
'  Minimum  ■ 
)  .^h^.xinulm' 
(  M'ninunu- 
\  Maxinunn- 
(  Mininunn- 
^  Maxinunn - 
-  '(  .Minimum  - 
\  ^!aximum■ 
•  (  Minimum  ■ 
\  Maximum 
I  Mininunn 
\  Maxiumm- 
'  .Minimum  • 
\  Maxinuim- 
)  Miuimum  • 
\  .Maximum  - 
(  .Mininuim  - 
\  Maxinium  • 
)  Minimum  ■ 
\  Muximum- 
/  Minimum  - 

V  Maximum- 
'  Minimum  ■  ■ 

V  Maximum 
'  Minimum  •• 
\  Maximum-  - 

-  I  Mininunn  -  - 
1  .Maximum-  - 

•  )  iMinimiun.  ■ 
\  .Maxinuim. . 

-  i  Minimum    - 
\  Maximum.. 

•  '/  Minimum  .. 
\  Maximum . . 

.  I  .Minimum. . 

i  M".xinium. . 
.  /  Mininunn  .. 

S  Maximum.. 
■  t  Minimum  .- 

}  Maximum.. 

•  /  Minimum.. 


^§    lu.-tuimcnt:- 


i^:l!i^;is^^  "  -» »'™" «' 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
ARKfl^lSflS   SECTIOH- 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorolog-ist. 


OL, 


XXV.  Little  Rock.,  December,  1920.       No.  12. 


GENERAL  SUMMARY. 

December  was  a  comparatively  mild  month.  A  cold  wave 
verspread  the  State  on  the  28th  giving  temperatures  of  6°  in 
lie  northern,  and  19"^  in  ihe  central  and  southern  counties,  but 
uring  moFt  other  periods  the  values  were  nearor  above  normal. 
!o'h  the  temperature  and  precipitation  averaged  above  normal; 
lie  number  of  clear,  partly  ck.udy,  cloudy,  and  rainy  days 
ractically  normal.  The  heavy  rain  on  the  21st  caused  consid- 
rahle  rise  in  some  of  the  rivers  but  none  reached  flood  stage. 
'he  ground  was  well  filled  with  moisture  at  the  end  of  the 
lonth.  Winter  wheat,  oats,  and  rye  were  in  good  to  excellent 
Dnditinn.  Stock  fed  on  the  range  during  the  greater  part  of 
^e  month. 

w.   c.   H. 


TEMPERATURE. 

The  monthly  mean  Irn^.pcralurp  for  December  was  43.2° 
•hich  is  1.2°  al)0ve  th^  norma!.  The  highest  temperature  re- 
:)rded  was  74°  at  Texarknna,  Miller  County,  on  the  31st;  the 
)west  6°  at  Dutton,  Madison  County  on  the  28th.  In  most 
actions  the  lowest  tomyierature  occurred  on  the  28th  but  the 
ighest  occurred  on  different  dates.  Of  ihe  52  stations  having  a 
orraal  7  showed  negative  departures,  the  otliers  positive. 


PRECIPITATION. 

The  precipitation  for  the  month  of  December  averaged  5.95 
iches  which  is  1.92  inches  above  normal.  The  departures  were 
ositive  in  practically  all  sections  except  the  Northwest.  The 
reatest  monthly  total  was  9.19  inches,  measured  at  Malvern, 
[ot  Springs  County;  the  least  2.14  inches,  at  ^on  Smith,  Seb- 
?tian  County.  The  greatest  amount  recorded  in  24  consecutive 
ours  was  4.36  inches  at  Mount  Ida,  Montgomery  County,  on 
le  21st.  Snow  fell  in  the  northern  ard  western  counties  the 
mounts  varying  from  6  inches  in  ]\[arion  County  to  a  trace  in 
ther  sections. 


MISCELLANEOUS  DATA  . 


Pressure 

(Sea-level). 

Wind 

Relative 

humidity. 

stations. 

1^ 

c 
0 

a 
% 

1 

0 

.— '  QJ  en 

26 

s 

e. 

1 

Q 

a 

a 
p, 

Bentonville.. 

30.00 

30.49 

24 

29.41 

IS 

5,639 

20 

81 

Fort  Smith... 

3O.02I  30.49 

24 

29.44 

13 

7,124 

50 

sw. 

16 

78 

59 

Little  Rock.. 

30.05 

30.48 

24 

29.46 

13 

7.638 

42 

w- 

13 

80 

66 

B-  o 

47 

55 
43 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thumhrstorms.—  4th,  3;  12th,  2;  18th,  7;  20tb,5;  21st,  13- 
2(5th,  3. 

Deme  Fog:-  lOth,  1. 

Solar  Hulos:-   6th,  1 ;  24th,  I. 

Lunar  Hal  OS-.-    16th,  1;   17th,  1;  23d,  1;  24th,  1 

Light  HaU:—  Okay,  13th;  Prescott,  Warren  21st. 

Sln-i:-  6th,  1;  7th,  1;  13th,  2;  18th,  1;  21st,  1;  24th,  1- 
25th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—-  DECEMBER. 


Year. 


Temperature. 


A  3J 


Precipitation. 


2,> 


OS 


Number  of  days . 


iral 46.9 

1S92 40.9 

1893 1  45-4 

1»94 1  44.6 

1895 43  8 

1896 45.8 

1897 40-3 

1898 39.5 

Ihyy 41.0 

1900 44.9 

1901 38.  5 

1902 40.8 

lfl(« 39.7 

1904 42.9 

1905 38.  5 

1906 46.5 

1907  44.4 

1908 46.0 

1909 35-3 

1910 ;  40.8 

1911 I  43.0 

1912 41.7 

1913 43.6 

1914 ;  36.1 

1915 43.9 

1916 42.1 

1917 •  .34.8 

1918 '  47.C 

1919 '  40.4 

1920 :  4.5  2 


+3.6 
-4.5 
-0.6 
-0.9 
-1.7 
+2  3 
-3.2 
—3.9 
-2.4 
+  1.8 
-3.9 
-1.9 
-3.1 
-0.3 
-3.7 
+4.1 
+2.2 
+4.0 
-6.8 
-1-7 
+0.7 
-0.5 
+  1.2 
-6.2 
+2.4 
-0.1 
-6.8 
+6.9 
-1.6 
-tl.2 


72 
83 
79 
82 
78 
81 
86 
76 
74 
82 


74 
80 
70 
83 
85 
82 
82 
75 
78 
76 

70 
78 
82 
81 
88 
78 
74 


13 

-  7 
3 

—11 
5 
8 
10 

-  4 


4.69 

8.79 
1.83 
3  48 
3.96 
0.84 
6.00 


87 


4.42 
5. 71 
3.44 
5.10 
4.96 
5.64 
2.70 
1.50 
5.26 
3.57 
7.00 
2.63 
3.26 
6.26 
4.73 
3.35 
1.29 
5,62 
194 
5.  95 


+0.33 
+4.45 
-2.51 
-0.86 
-0-38 
-3. 81 
+  1.35 
-2.89 
-0.11 
-1.54 
+0.73 
+  1.68 
-0.35 
+  1.28 
+  0.84 
+  1.58 
-1.31 
-2.  42 
+  1.35 
-0,45 
+2.81 
-1.46 
-0.26 
+2-24 
+0-72 
-0.50 
-2.69 
+  1.60 
-2.07 
+  1.92 


7 

10 

6 

18 

K 

9 

6 

U 

6 

12 

7 

16 

5 

16 

6 

9 

7 

9 

6 

9 

6 

13 

6 

15 

5 

8 

7 

12 

6 

12 

7 

16 

6 

n 

7 

11 

6 

11 

6 

12 

7 

14 

7 

10 

7 

17 

4 

19 

4 

15 

6 

11 

6 

12 

5 

12 

4 

14 

5 

13 

■'.''Jl 

'    , 

;■.•'• 

•'"'• 

;<; 

y. 

;>>,. 

.. ,' 

■/y. 

.v.- 

.V 

KO 

>>:< 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


December,  1920. 


stations. 


Amity  — ;;  — 

Arl£adelphi»'-  tt.... 

Arkansas  City 

Bald  Knob 

Batesville 

Bee  Branch  

Bentonville  

Bergniau 

Blaclc  Rock 

Booueville 


Brinkley 

Calico  Rock  .. 

Camden 

Centerpoint  .. 
Clarendon  ... 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle  . . . 
Dodd  City  . . . . 


Dumas 

Dutton 

Kl  Dorado 

England 

Kureka  Springs. 

Kayetteville 

Fort  Smith 

Kulton 

(ieorgetown 

Oillett 


.■+t. 


Grannis  

Gravette  — 

Hardy 

Helena 

lligden  

Hope 

Hot  Springs  . 

Huttig   

Jonesboro  . . . 
Junctiontt..  • 

Little  Rock . . 
Lxitherville 
Magnolia  . . 

Malvern    

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida   

Murfreesboro 

Nail   

Newport 

Okay... 
Osceola 

Ozark 

Patterson  . 
Pine  Bluff  . 
Pocahontas 


...tt.. 


Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt- 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Umphers  it  — 

Waliiron 

Warren 

Whitecliflis 

Wynne 


Counties. 


Clark  

Clark 

Desha 

White  

Independence. 

Van  Buren  . . . . 

Benton 

Boone  

Lawrence 

Logan 


Monroe. . . 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  .. 
Monroe... 
Faulkner. 

Clay 

Veil 

Yell 

Marion . . . 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Sebastian  — 
Hempstead  . . 

White 

Arkansas  — 


Polk 

Benton  .... 

Sharp 

I'hillips 

Clebiu-ne  . . . 
Hempstead. 

Garland 

Union 

Craighead. . 
Union 

P\ilaski 

Johnson 

Columbia  .. 
Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Baxter 


Montgomery . 

Pike 

Newton  

.lackson 

Pope 

Mississippi  . . 

Franklin 

Woodruff. ... 

Jofff-rson  

Randolph  . . . 


Ashley  

Nevada 

Pallas 

Cleveland  , 

Benton 

White 

Grant 

Miller 

.Arkansas. . 
Logan 


Climatolog-ical  Data  for    December,    1920. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit  >. 


Precipitation,  inches. 


Number  of  days- 


Miller 

Veil 

Scott 

B'-adley 

Little  River... 
Cross 


250 
160 
145 
■229 
277 


1303 
1324 
259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 

162 
1590 
265 
229 
UG5 
1451 
481 
264 
200 


921 

1250 
643 
182 
445 
377 
600 

"345 
182 

286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 
1284 
800 

730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 
196 
215 
300 

122 
327 
287 
243 
13S5 
2.36 
301) 
240 
228 
lOSO 

'   3.S2 

I  20110 

676 

i   206 

"'iso' 


43.2 


40.7 
41,1 
39.2 


45.0 

44.1 
40.5 
44.2 


43.3 
42.7 

40.6"' 
39-  6'' 

45.6 

37.6 

46.0' 

44.0 

•U.2 

42. 31 

43.0 


44.0 

42.3 
38.8 
40.9 


4)  C 
3  O 


-3.1 


0.6 

1.3 

+  1.7 


+  0.8 
+  'i.'2 


+  LI 
+  L7 

6.' 3 

+  0.7 

00 
+  0.2 
+  0. 6\ 
+  1.7! 
+  2.6 
+  2.9 
+  1.3 


+  1 
+  L9 


•17.0 
43. 2 
51.8 
43.9 
46.2 

44.6 
42.6 
47.0 

'42.'6' 
44.3" 
43.4 
42.9 
42.0 
41.7 

43.2 

37.6 
43.0 
39.4 
44.2 
41.0" 

'46.0" 
42.4 

46.4 
46.4 

44.2' 

40.2 
42.8 


44.6 

43.8'' 


48.8 
43.3 


46.3 
42.6 


+  0.4 
+  1.2 
+  5.7 
+  3.5 
+  0.7 

+  LI 
4.0 


+  4.0 
+  2.1 


0.6 


68 


65 
66 

'62° 
67» 

65 
63 

68'' 

69 

69 

69" 

73 


65 

72 
71 
65 


70 
64 
71 
69 
68 

67 
68 
71 

'66' 
65" 
72 
65 
69 
69 


+  0.4 
+  L7 

+'l6 

-  L2 

+  'i.'3 
+  3.0 


+  2.6 


-  0.3 

+  L8 


+  0.8 
+  2.1 


+  2.2 


59 
65 
64 
65 
69'^ 

'65 
64 


65 

73 


74 
67 


+  2.0i  65 


+  2.3 


State  iMeans  and  Kxtremes. 


43.2  ,+  1.2 


4 
16 
31 


5+ 
13 
31 


2+ 
13 

'n 
2 

2t 
31 
31 

2 
31 
31 
31 


2t 

31 
31 
14 


31 

31 

3 

31 

13 
31 
31 

■'2  ■ 

5 
13 

5 
31 

2t 

31 

"&t 
13 
3 
4T 
4 


15 


15 
14 

'18^" 
8'' 

21 
6 

18'» 
19 
10 
10" 
18 


21 

12 
7 
10 


19 
18 
31 
16 
19 

19 
14 
20 

12 
19" 
17 
13 
13 
9 

12 

10 
16 
9 
18 
15'^ 

"23' 
12 


29 


28t 

28 

24 


28 

28 

28+ 

28t 


28 
28 

'28" 
28 

28 

28 

28 

28 

24+ 

28 

28 


2 

12 

"3+ 
31 
3+ 


31 
3 


13 

31 


42 


s  . 


a  o 


3     H: 


2-3 
6 


■S  ^ 


^d 


28   34 


28 
27 
29 


27 
28 
25 
28 
28 

28 
28 


28 
28 
28 
28 
28 
28 

28 

'■is' 

28 
28 
28 
28 


28 
28 

'29+ 
28 
28 


28 
28 


39 
37 
40 


8.16 
7.87 
6.57 
6.68 
6.61 
5.65 
2.67 

6.00 
3.18 

8.72 
3.91 
7.37 

'7.'2i' 
6.09 
6.09 
4.90 
4  19 
3.16 


+3.89  2.15 
+2.78I  2.00 
+L5V|  2.70 
2.50 
2.42 
2.00 
1-22 


+2. 86 
+  1.90 
-0.09 

+2.44 


22 

28 

18 

' '28' ' 

6 

28 

42 

32" 

38 

30 

32 

43 

41 

'29" 
29 
35 
31 
40' 

'31' 
36 

39 

38 

46' 
38 
35 


5.68 
8.47 
8.67 
3.01 

2.'i4 
3.24 

7.00 
7.21 

6.  .36 

3.31 

3.70  I 

6.82 

5.55 

7.27 

;.85 

8.90 

6. 30 

6.57 

6.99 
3.10 
6.32 
9.19 
3. 75 
7.59 
7.00 
5.73 
5.67 
4.70 

7.26 
7.UU 
4. 52 
7.18 
4.94 
7.25 
2. 29 
0.89 
7.b0 
5.60 


+3-70 
+1.05 
+2.57 

+  i.'69 
+2.03i 
+2. 59 

+6'.93 
+0.14 

+3.28 
+2.73' 
+2.  63 
+4.08 
+0.77 

-0.  '74 
-0.28 


+  1.17 
+0. 12 
+  L74 

+  2' 82' 
+  3.  55' 
+  3.77 
+1. 69 
+2. 60 

+2.75 
-0.22 

+4  ."63 
H-0.87 

'+2.07 

+  i.'54 


+2. 9."^ 


+0. 9i 
+3.36 


+3.15 
-1.0: 


+2.63 
+2.0' 


8.39  +2.62 
7.49  1+3.26 
a.W  +2.35 
7.33  +3.57 
2.64  1  +  0.^8 
6.64  I 


6.24 
6.60 
3.08 

6.68 
4.56 
4.49 
7.93 
6.00 
6.48 


i+1.31 
,+1.79 
+0.07 

+3.13 


+2. 35 
+1.5S 
+  1.70| 


1.49 
1.35 

L54 
1.35 
3.53 

'2'.7b 
2.53 
2.12 
1.74 
2.00 
L19 

3.80 
L53 
4.05 
1.93 
1.15 

'i'.Vl 
1.47 
1.90 
3.25 

2.33 
1.54 
1.50| 
2.  SO 
2.  56 
3. 561 
2. 50 
2.60 
2.15 
2.70 

2.36 
1.41 
2.75 
1.90 
1.75 
3.55 
2.25 
■2.0b 
1.79 
1.86 

4.30 
2.  8(1 
Lb; 
1.77 
1.66 
2.5u 
1.07 
1.74 
3.04 
2.4u 

1.96 
■2A\,\ 
2.00 
3.70 
1.03 
2.45 

■y.-ab 

2.33 
1.'27 

2.15 
2. 0(1 
2.13 
3.00 
2.00 
2.40 


0 
0 
0 
T. 

0 

0 

2.1 

6 

0 

0 

1.0 
0 

"6 

T. 

1.0 

0 

0 
6.0 

0 
0 
0 
0 
4.0 

T.' 
T. 

0 

0 

T. 

1.0 

T 

0 

0 
T. 

0 

0 
1.0 

0 

T. 
T 

0 

0 
T. 
T. 
T. 
5.0 

0 
3.0 

0 

0 
T. 
T 
T. 

0 

■r. 

0 
0 
0 

0 
T. 

0 

0 
1.2 

0 


10 


9 
10 

12 
6 
4 

11 


9 

7 
8 
6 

12 

8 
7 
9 
4 
7 
10 
9 
2 
5 

4 
4 

6 
10 
9 
7 
4 


5.95  1+1.92   4. 


0   ! 

e   I 
0   I 

0   I 
0.2  I 

0.1  1 

0 

T.    1 
0 

2.1 


14 
13 
13 
14 
9 
11 
11 

'ie' 

15 

12 

20 
10 

'12" 
13 
13 
16 
9°= 
14 

7 

13 
13b 
12 

9 

24* 
16 
12 
12 
15 

15 

1(1 
16 
13 
16 
14 
16 
15 
14 
13 

11 
16 
10 

9 
15 

8 
14 
14 
17 
17 

13 
16 
18 
10 
19 
9 

Ll 
13 
12 


.5 


Observer 


17 
11 
16" 
15 
10 
5' 
12 
16 
17 
10 

14 
11 
10 
18 
14 
16 
10 
15 
10 
12 

13 
11 

8 
20 
11 
16 

7 
10 

9 
13 


3 

15 

0 

15 

9 

11 

3 

18 

1 

11 

3 

19 

4' 

lo 

0 

18 

2 

16 

7 

12 

11 

9 

12 

5 

17 

0  1 

10 

4 

0 

13  ! 

13 

2 

"13  " 

1 

12 

9 

14 

6 

13 

5 

15 

4 

12 

0 

10 

10 

11 

1 

17 

' 

nv , 

sw. 


11 
14 
14 
17 
13 
16 

17 
10 
11 

13 
12 
14 
11 
19 
13 

13 


SW. 
iW. 

s. 

nw. 

sw. 

e. 

e. 

ne. 

s. 


s. 
n. 


w. 
ne. 


Albert  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.E.  Payne. 

Allen  Moody. 

Mrs.  Leia  I.  Tyter. 

.1.  E.Scanlan. 

U.  S.WeatherBnroau, 

lohn  '1'.  Maxey  . 

S.  J.  Howe.  1- 

Supt.  Tuberculosis  San 

H.  L.T).  Whitson. 

M.  Ricliar  Ison. 
A.B.  Quartcrman. 
C.  M  .liiiddleston. 
J.     W.  Bishop. 
K.  K.  Cordrey. 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
J.  U .  A vera. 
F.E.Wieser 
Neal  Dcdd .  ' 

Ben.  Johnson. 

J.  M.Ricketts. 

Mrs.  Virgil  N.Walls. 

Dr.  R.  H.  Hardin. 

(ieovge  W.  Niclioiilda. 

University  of  Arkansas 

U.S.  Weatlier  Bureau 

T.  J    Logan. 

Clove    Bell. 

H.K  .F.  Beverburg. 

Dr.  F.  C.  Mullins. 

A.  F.  Stevens. 

Mrs.  D    S.   Madden. 
ia)nc>  A.Buruett 
.\rthur  Cro.'s. 
N.  P.  O'  Ncal. 
A.>t  N.  Gen.  Hospital' 
C.  A  Berry. 
BeMcilicline  Sisters. 
J .  A .  Lowderback . 

1' .  S  .  Weather  Bureau . 

11.  Kautleld. 

State  .\griculture  Schoc 

Mrs.    Kate  L.  Saiilii 

VV.  S.  Vincent. 

W.  IC.  Trousdale. 

Charles  Walton. 

W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St  .John. 

B.  S.  Halbert. 

G.  A.  Whittingtoii. 
Henry  A.    Davis. 
Charles  Paxton. 
George  L.  Robinson. 
U.  S.  Forest  Ser\'ice. 
Aluood  P.  Smith. 
Isham  Burrow. 
W  h;.  Baker . 
Roy  F.  Hammond.      j 
Benedictine  Sisters. 


se. 
;e. 
nw. 


W.  K.  Fdmiston. 
S.  T.  White,  Jr. 
Foole  t^oleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A  .  Slarck  . 
Miss  Sarah  Cyperl. 
Miss  Elsie,  (ilover. 
Miss  Grace  Field. 
II.  A.  Biu-rkle. 
New  Subiaco  Abbey. 

H.  8.  Brashear. 

U.S.  Forest  Service. 

Cheves.  Bevil 

J.  L.  Clegg 

Miss  F.nl'ia   M.Schirn' 

J.M.Larkan. 


I 


Tlie  departures  irom 
lug     section  means.     T 
jri     the  table-  indicate  number  of  days  mi 
HanilDlph.    La.;    Luthervi:le,  K  F.D.  No  2,  Lamar,  Ark. 


:  leu  or  more  years  record ;  out  all  complete  reports  are  used  in  deieriin 


lor  example,  "  represents  two  days  missinjr.    +.\lso  on  other  dates, 
pringbank,  Doddridge,  Ark  ;Umphers.  Lover,  Ark. 


itPost-oflice  addresses  of  these  stations  as  follow^;-  Juucli  ■ 


December,  1920. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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Daily  Precipitation  for  December,  1920. 


Stations. 


Watersheds. 


Day  of  month. 


tii; .. 


Amity 

Arkadelphia  ,'] 
Arkansas  City  I 

Bald  Knob 

Batesville||i|  ... 
Bee  Branch  . .. 
IJentonville  "• 

Bergman 

Black  Kock:|  II  . 
Boouevillo-  .... 
Brinkley  111  ... 
Calico  Keck  nil 
Camden  |||l  .... 
Clarendon  ||||  .. 

Conway  

Cornin?        

Danville  III;  ... 
Dardanelle    . .  . 

Dodd  City  

Dnmas    

Dutton    

El  Dorado li;    ... 

Ensland  III!  

Eureka  .Springs 
Kayetteville  .... 
Fortamith"*   , 
Knlton  nil  .. 
(ieorgetown 

Gillett 

Grannis  — 
Gravotle . .. 

Hardy 

Helena  111:    . 
Higden  11  [ 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Joiiesboro  . 
Jnru'tion  .  ■  . 
Lltllp  Itock 
Lnilierville 
Magnolia  ... 

Malvorn    III! 

Mammoi  h  Spring 
Marianna   ilii  ... 
Marked  Tree  ||  || 

Marshall 

Meiia  |i  ii    

Mountain  Home 

Mount  Ida    

Mnrfreesboro  II  i 

Vlil  

Newport  III 

osceolt   

Ota.. 

Ozark 

Patterson  U    ... 
PineHUiff    IIH... 

Pooahonias 

Portland  II J 

Prpscott 

Princeton  ||j|   ... 

Rison  "11 

Rogers 

Searcy    

Sheridan  III!    .... 
Springbank  1||.'  .. 

Stuttgart  

.Snbiaco 

Texarkana  liD  .. 

Tinphers , 

Waldron 

\Vn  rren    

Whitecliffs 

Wynneiif 


Ouachita.. 

do... 

Mississippi. 

White    

.......do... 

Arkansas.. 

do  ... 

White 

do.  .  . 

Arkansas.. 

White 

do  .. 

Ouachita-  . 

White 

Arkansas.  . 

White  ...  . 

Arkansas.  . 

do... 

White    

Arkansas . .. 

White 

Ouathita . . . 

Arkansas  .. 

White  ..     .. 
.do.... 

Arkansas . . 

Red.... 

White    

Arkansas  .. 

Hed   

White 

.do  .... 
Mississippi  . 

White  

Ked  

Ouachita  .  .. 
.do.... 

White 

Ouachita  . .. 

Arkanss.  ..  . 

.do.... 

Ked  

Ouachita   .. 

White 

Mississippi  . 
St.  Francis. 

White 

Ouachita   ... 

White 

Ouachita. .. 

do  .... 

White  

do.... 

Mississippi  .. 
Arkansas    . . 

do 

Cache 

Arkansas 

White 

Ouachita  .. . . 

do.... 
Ouachita   ... 

do 

.Arkansas 

White 

Ouachita... . 

Red 

Arkansas.. .. 

do 

Red 

Arkansas.  . . . 

do 

Ouachita 

Red 

St.  Francis . . 


.02 


.93 


.05 

T 

.35 

T. 

1  51 


T. 


.12 


1.57 
1.47 

.83 
1.10 

.58 

.90 

T. 

".70 
.10 

1-82 
.24 

1.00 

1.33 

".74 
.42 


T. 


.34 


1.24 


.12 


.64 
.95 

.78 
.16 
.03 

'.'90 

.70 

.67 

1.20 


.78 

.10 

1.16 

1.47 


.14 


.98 
.12 
.66 

.'96 
1.51 
10 
1.05 
.95 
.41 

'.'99 
.92 
.65 
.66 
.95 
1.05 
1.05 

i.'io 


1.41 
.07 

.'46 
.04 
.87 

.'75 


1.34 
.81 
.18 

■f. 
.25 
.53 


.63 


.84 
.02 
.46 

.44 

.04 

.78 

1.09 

.61 

1.58 

1.49 

.10 


.60 

i.'-io 

1.54 
.15 


03 
1..38 
1.32 
2.30 


•  01 


.81 


.55 


1.62 
1.40 
.31 
1.22 
1.20 

.'76 

'.'64 
1.63 

i-'so 

'.'36 

i.'26 

.32 

.41 

.'si 

i.'37 
.85 
1.00 
1.08 
.03 
.06 

".'76 

".'58 
.50 
.78 

1.11 


.26 
1.17 
1-20 
1.28 
.94 
.90 

•  70 

'!34 
.35 

•  51 
1.35 

.97 
1.10 
.86 
.94 
.51 
.60 

'.82 

121 

.35 

.09 

1.09 

'.'6i 

•  48 

•  90 

•  25 
.06 

1.01 
.75 


.04 


.22 


•  72 
T. 
.12 
..50 
.17 
1.35 
79 

43 
1.42 

14 
1.85 


.76 
1.15 
T. 
.76 
.14 
.90 
1.06 
.45 
.56 
.75 
1.20 

'.'74 
1.10 

.'52 
.81 
.38 

'.'55 
.27 


10      11      12      13      14      15      16 


18      19 


T. 


.38 


•  10 


.17 

■  65 
03    .43 


.06 


.02 


1.23  .59 
90  .40 
..    .53 


.05 


.39 


.18 


•  15 
.12 
.15 
.37 

•  36 
.40 

•  36 

'.'66 
.53 


•  07 


.02 


06  .36 
.35 
.11 
.20 


05 

1.20 

.14 

04 


.60 


.20 


.03 


.10 


.62 


.69 
.12 

.'52 
.67 
.67 
.31 
.55 

'.'16 
.20 

.'41 
.45 

'.'io 

.32 
.32 
.10 
.41 
.53 
.11 
.10 
.20 


.03 


.05 


20     21      22      23 


24 


25 


26 


27 


28 


T. 


.26 


.40 


T. 


.37 


2.00 


.60 


.63 


.20 


2.70 
.05 


1.15 
1.10 

2 '.50 

2^42 

2.00 

25 

1.49 

1.35 

1.40 

.29 

•  01 

.06 

2.53 

2.12 

1.74 

.50 

1.19 

3.80 

1.53 

4.05 

1.91 

1.15 


1.47 
.25 
3.25 
2. 33 
1.54 


2.56 
3.56 
2.50 
2.60 
2.15 


2.31 
1.41 
2.75 
1.10 
1.75 
3.55 


15 
2.00 
2.70 

i'.ig 

•  10 
T 

i'.i7 

T 
121 

3.53 
2.70 

•  12 

•  50 
.84 


.25 


.01 


.20 

't. 

T. 

.'20 

1.54 
.09 
.07 
•  09 


T 

l!90 
.25 
T. 
T. 

1.50 

2 
.10 
.08 
.84 

.'84 


.06 


.25 


.05 


T. 


1.85 


2 
1.79 
1.55 
4.  .36 
1, 
1, 
1.15 
2.50 
1 

1.07 

.55 

.14 

2.40 

1.60 

1.30 

1.00 

3.70 

.  1.03 

2.45 

i.'oo 

2.33 
1.27 
2.15 
2.00 
2.13 
.3.00 
2.00 
T. 


.04 

.04 

.20 
1.70 

T. 

.22 
2.25 

.16 

T. 

.15 


T 

1.77 
.40 
.10 

i.'74 
3.04 
40 
1.96 
2.00 
2.00 


.06 


2.30 
.32 


1. 
2.40 


•  10 


T. 


.95 


.30 


.05 


.36 


.26 


1.60 


1.40 

•  30 
.10 

1.43 

•  86 
1^00 

.36 

''56 
.20 

1.42 
.12 

•  28 
.54 
.66 
.96 
.40 
.60 

i.'oi 

.49 
1.28 

•  28 

•  20 

'•'65 
.75 
1.60 
1.05 
.35 
.21 

'.'34 
.93 
1.28 
1.05 
1.05 


1.41  .... 


.02 


29 


30     31 


.74 
1.90 
.93 

i'72 

1^02 

.56 

.75 

.70 

."so 

.69 

2.00 

.84 

i.'TO 

.67 

1.05 

1.05 

1.05 

.50 

.90 

.16 

1.31 

".'36 

1.33 

.36 

.55 

.42 

.24 

1.27| 

.80 

2.30  . 


.40 


.35 
1.05 


.40 


.01 


.01 


T. 


^^  Except  as  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the 

R.'gular  W  eather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  of   falls  not 
ollo'.ving  measurement.      liilPrccipitation  measnred  in  the  morning:  amountthen  recorded  is  for  the  preceding24  hours       T 


.10  8.16 
7.87 
6  57 
6.68 
6.61 
5-65 
2.67 

6.66 
3.18 
8.72 
3.91 
7.37 
7.21 
.  •  •  6. 09 
6^09 
4^90 
4.19 
3-16 
8. 66 
5.68 
8.47 
8-67 
3^01 

2 '14 
3.24 
7.00 
•05: 7^21 
.10.6.36 

•  .•t3^31 
..•13.70 
.01:6.82 

•  ••15.55 
.;,••  7.27 
T.  7.85 
■20'8  90 
■  ••16.30 
I-  «-5V 
T^  16.99 
• . • !3. 40 

•  ..|6.32 
•••9. 19 
. • . !3^  75 

7.59 
7.00 
.03{5.73 
T.  ;5^67 
....4.70 
...7.26 
..•|7.00 
. .  •  :4.  .52 
■•  17.18 
T.  ,7.25 
...'4.94 
...  2. 29 
...16.89 
.03:7.58 
. . .  10.  60 
.22  8.39 
•  02:7.49 
...8.00 
.••,7^33 
...2.64 
...J6.64 

i'-'  6.'24 
...6.68 
. ..  3^08 
...6.68 
. . .  4. 56 
4.  ,58 
7.93 
16.00 
'6.48 


'I'. 


r. 


I 


stations. 


l-ort  Smith  ... 

Uardanelle 

littleKock.... 
I'iueBlutf.  .... 
lUackKoek  ... 
'.'alico  Hock.  .. 

Ha'.-'sville 

Newport 

ieorgerown  . 

lareiidon 

llo!ei;a 

■Nrkarsas  City. 

'amden '. 

i'anville 

'iihon 

Vrksd  'phia 

'iittert.on 


Daily  River  Stagres  for  December,   1920. 


24  hours  ending  at  the  time  of  the  observation, 
recorded.  *Precipitation  included  in  the  next 
Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


Rivers. 


Arkansas... 

do 

do 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

(  uacbita . .. 
Arkansas 

Ked 

Ouachita.    .. 

Cllcbn    


10 


11      12 


5. 
2, 

1.6 
4.8 
2.6 
0.3 
5.9 
3.0 
1.0 
9.0 
7.3 
8.3 
6.2 
1.3 
10. 9 
0.0 
3.0 


17 


5.0: 
2.6 
1.5' 


19 


20     21 


4.9 

2.7i 
1.3 


4.8 

4.7 

2.6 

2.5 

0.6 

0.8 

5.6 

5.8 

3.1 

3.0 

1.0 

1.(1 

9.0 

9.0 

8.2 

9.1 

8.  ; 

9.7 

6.(1 

,5.9 

1.2 

l.L 

11.2 

u.. 

l).(i 

n.r 

3." 

3.( 

1.0 

1.0 

9.1 

9.2 

10.0 

10.7 

10.7 

11.7 

5.9 

6.0 

1.7 

1.6 

11.3 

10.5 

1.0 

3. 0 

3.2 

3.3 

22      23 


24      25 


31  8.  3  10.  7  10. 2 

9.0    9.0i  8.6   8.0 

7.5 

6l  2.9;  3.0!  7.0 

8.7 

8.31  7.6,  7.0 

6,'^ 

31  1.3,  1.71  1.8 

2.1 

7.6 

8.0:  7.4 

(!.8 

8 

4.8:  4.8!  5.0 

5.3 

7.1 

10.210.8 

10.6 

7 

3.0|  3.1 

3.0 

3.0 

2.9 

3.5!  3.5 

3.4 

9 

1.2    1.6 

1.7 

1.8 

1.8 

1.6'  4.2 

3,7 

8 

6.91  7.1 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6   7.5 

9.9 

6 

3.9:  3.8 

3.6 

3.8 

4.0 

4. 1|  4.1 

4.0 

6 

2.6    4.0[  4.0 

4.8 

4.9 

5.0I  5.0 

4.9 

0 

10.511.0  11.6 

12.2 

12.7 

12.9:13.0 

13.  0 

0 

12.4'12.8  13.1 

13.1 

13.1 

13.1:13.1 

13.4 

9ll4.4'14.9'15.-t 

15.9 

16.1 

16.2!l6.5 

17.3 

2 

19.021.0:22.0 

20.  8 

19.7 

15.0113.3 

12.3 

/ 

2.7|  2.5    2.3 

2.-1 

2.6 

3.6t  3.3 

3  1 

3 

13.4114. 0  13.9 

13.4 

13.0 

12. 3'  12. 0 

11.7 

6    4.9j  4.71  4.0 

3.7 

3.5 

3.21  2.9 

2.  ,5 

7 

5.5j  5.7 

5.9 

6.1 

6.1 

6.2|  6.2 

6.3 

7.2 

5.7 

6.0 

9.7 

3.2 

3.4] 

9.4 

4.2 

5.5 

13.1 

13.6 

17.7 

11.1 

3.0 

11.8 

2.4 

6.2 


6.  5|  6.2 
5.01  4.5 


4.9 
7.9 
3.0 
2.9 
9.1 
4.8 
).4! 


13.6113.9 
14.9:1.5.4 
I8.4II8.9 


9.4 
2.6 
II.  5 
1.5 


8.1 
2.4 
11.2 
1.4 


6.0I  5.9 


6.2 

4.5 

4.0 

6.6 

3.3 

4.7 

9.1 

6.0 

6.6 

14.1 

1.5.8 

19.3 

7.3 

4.1 

11.0 

1.5 

5.9 


9 
6 

12, 
11, 

6[],5, 
4)17, 
6117. 
OI20. 
2j21. 
7119. 
2]  16. 
7  17. 
l|  7. 


.  n  ». 

0  (i. 
4  9. 
4I1O. 
8j  9. 
4 1  5. 
8112. 

1  13. 
0:17. 
0,18. 
4  18. 
8I2I. 
7  [26. 
6,16. 
6120. 
9 '13. 
51  7. 


26     27      28 


29 


30     31 


8.3 
6. 
8.6 
10. 
7.3 
5  4 


10.8 
8.0 
5.3 

II.9III.9 

13.8:14.0 

I8.2I17. 

20. 0120. 9 

2|I8.819. 

8  2:i.  1  24.2 

30. 0  31 , 5 

14.2  12. 1 

20.8  20.5 

7.6    5.6 

7.9|  8.1 


0|  7.8 
9:  6.9 
3l  e.8 
9:10.5 
5:  9.3 
0  4 
9,11.3 
0:13.9 
O18.0 
0122. 7 
2i20. 5 
1126.9 
8  33.0 
0,  7.1 
618.8  1 


7.0    5.7( 
•  4i  8.5    8.4' 


7.5,  7 

6.  51  6, 

7.81  7, 
10.  3  10. 

9.0    7. 

4.2  ,3. 
10.  9!  10. 
13.5113. 
I8.0I17. 
23.  4  23. 
20.  3120. 
26.  2126. 
32.  8,32. 

6.2    5. 

917. 

4. 

8. 


.2:  6.5 
■  0\  5.7 
2|  6.5 
1:  9.9 
7!  7.0 

7,  3.4 
3,  9.8 
lil2.7 
617.0 
9  24.2 
0]19.7 
3  26. 2 
031.5 

8,  5.5 
0  1«.'2 
9  4.4 
3    8.2 


Mm^M 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


Decemb£b,  1920 


Daily  Temperatures  for  December,     1920 


Stations. 


.     .,  jMaxiinuni.. 

Amity )  Minimum . . 

r,   •        n,  if.  )  Maximum 

„      „       „.  i  Maximum 

Bee  Branch j  Minimum.. 


Bentonville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock  W  •  • 

Camden 

Conway  

Cornine 

ParilanpllP 

Podd  City 

Luaias 

Dutton 

El  Porado 

KnKland 

Kureka  Springs 
Fayetteville  ...• 

Vort  Smith 

tiillett 

arannis 

Gravette 

Hardy 

Hope 

not  Springs... 

Jonesboro 

.Tunetion 

Little  Rock... 

Lutherville 

Magnolia  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  W... 

Marshall  ■ 

Mena  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Mewport 

Osceola   

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Presrott 

Kison     

Rogers   

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco   

Texarkana 

L'mpliers 

Warren 

Wynne ^'J.- . 


'  Maximum . 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum  . 

Maximum 
1  Minimum  . 

Maximum 

(  Minimum  . . 

\  Maximum 

'  i  Minimum 

j  Maximum 

■  (  Minimum  . . 
\  Maximum., 
i  Minimum  . . 
j  Maximum.. 

■  i  Minimum  . . 
Maximum . . 

■  )  Minimum  . . 
\  Maximum . . 

■  *  Minimum  .. 
J  Maximum.. 

■  )  Minimum  . . 
j  Maximum.. 

"  i  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
■ '  (  Minimum  . . 
Maximum 

•  •  j  Minimum 
j  Maximum 

■•  1  Minimum 
\  Maximum] 

•  ■  /  Minimum  ' 
)  Maximum' 

•■  (  Minimum  ' 
Maximum' 
■■  1  Minimum 

S  Maximum' 
•■  I  Minimum  ' 

j  Maximum' 
••  )  Minimum  ' 

\  Maximum' 
■■■  (  Mininuim  ' 

\  Maximum' 

■  ■  •  /  Minimum  ' 
J  Maximum" 

•  •  ■  /Mi  uimum  ' ' 
J  Maximum" 

•■•  (  Miuimum  " 

i  Maximum' ' 

•■•  I  Minimum  " 

\  Maximum" 

"•  j  Minimum  " 

j  Maximum" 

—  (  Minimum  ■ ' 

I  Maximum" 

/  Minimum  ' 

j  Maximum' ' 

(  Minimum  " 

\  Maximum' 

I  Minimum  ■ 

\  Maximum- 

)  Minimum  ■ 

\  Maximum' 

(  Minimum- 

\  Maximum- 

j  Jlininuim  • 

J  Maximum- 

i  Minimum  • 

\  Maximum- 

1  Minimum  ■ 

^  Maxinunn 

(  Minimum 

)  Maximum 

•  I  Minimum 

\  Maximum 

'  )  Miuimum  • 

)  Maximum  •  - 

-  I  Minimum  -  • 
S  Maximum-  ■ 

-  t  Minimum  •  ■ 
(  Maximum- - 

■  i  Minimum  -• 
i  Maximum  ■  ■ 

-  )  Jliuimum  ■  ■ 
S  Maximum 

-  >  Mininuim  ■  • 
ii  Maximum-- 

■  *  Mininumi  ■ 

>  Maximum. 

■  )  Minimum- 
)  Maximum. 

--  I  Mininnnn 

>  Maximum. 

-  ■  I  MininiiUTi  ■ 
)  Maximum. 

••  I  iliniinuin. 

1  M-ximum. 
•■  I  .Minimum  . 

i  Maxinunn. 
-•  (  Minimum  - 

t  MaNiMUUii. 

'  Minimum. 


'i;^::i^;;;^;^^;;r^^^r^^     ...e  mor„in.:'u„.  n..x,n,u^-17^;;i;;^^rTT^  v,..d  i.  .h.vgc-^rclu.  preceding  da.v.  on  w,n,  1,  ic  ainu.,  alua.v 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
ARKflNSflS  SECTION. 


HARVEY    S.  COLE,    METEOROLOGIST. 


''OL.  XXV.        Little  Rock.  Ark.,  Annual.  1920.        No.  13. 


GENERAL    SUMMARY. 

Considered  as  a  whole  the  year  1920  was  not  abnormal  and, 
It  for  the  untimely  cold  spell  in  April  and    the    rather  heavy 
in  in  May,  the  year  might  be  recorded  as  practically  normal, 
le  mean  temperature  for  the  State  was  60.7°,  which    is    0.3° 
low  normal.  The  annual  means  ranged  from  55.4°  at  Button 
6f).2°  at  Huttig,  the  extremes  from    105°  at  Bee  Branch   to 
°  at  Dutton.  The   average   precipitation    was    54.28    inches, 
lich  was  6.18  inches  above  normal,  and  the  extremes  ranged 
)m  28.97  inches  at  Fort  Smith  to  73.02  inches  at  Huttig.  The 
owfall  averaged  about  4  inches  and  ranged  from    16    inr-hes. 
Bentonville  to  none  at  some  southern  !-tations. 
January  and  February  were  mild  months,  no  unu.=ually  low 
nperatures  being  reported,  and  the  precipitation  averaged  a- 
nt  normal.  The  average  rainfall  during  the    growing    season, 
irch  to  September,    was  34.24  inches,  which    is    4.11  inches 
)re  than  the    normal,  most  of  this  excess  occurring  in    May. 
le  spring  months  were  cold  and   wet  and    farmers  got  badly 
lind  with  their  work.  Freezing  temperature  on  April  5th  did 
;ensive  damage  to  fruit  and  berries,  and  necessitated  replant- 
jcotton.  On  April  18th  a  tornado  occurred  in  Yell,  Logan, 
d  Johnson  counties  during  which  18  lives  were  lost  and  prop- 
y  valued  at  $100,000.00  was  destroyed.  In  June  there  was  less 
nfall,  cotton  was  planted,  and  farm  work    of  all   kinds  ad- 
iced.    During  August  there  was  again  too  much  rain  and  boll 
3vil  increased,  but  the  damage  was  not  so  great  as  was  at  one 
le  feared.  Crops  being  late,  warmth  and  sunshine  were  need- 
to  bring  them  to  maturity  before  frost.  Fortunately  favorable 
iditions  prevailed  during  September  and   October    and,  with 
ry  fall,  most  crops  were  harvested  under  favorable  conditions, 
:  delays  inmost  cases  being  due  to  poor  prices  and  not  unfa- 
•able  weather. 

Hiere  was  an  average  of  90  days  with  0.01  or  more  precip- 
:ion  and  9  months  during  which  the  precipitation  depart- 
s  were  positive.  Despite  this  excess,  no  floods  of  consequence 
urred  on  the  rivers,  but  the  dirt  roads  of  the  State  were  in  bad 
dition  more  than  the  usual  length  of  time.  The  Aurora  Bore- 
was  observed  on  the  evening  of  March  22d  and  a  meteor  of 
re  than  usual  brilliancy  on  June  8th.  The  last  general  killing 
!t  in  the  spring  occurred  April  5th  at  which  time  previous 
temperature  records  for  April  were  broken.  The  first  killing 
it  in  autumn  occurred  about  November  3d,  giving  an  average 
wing  season  of  211  days.  For  an  agricultural  state,  Arkansas's 
ther  during  1920  was,  on  the  whole,  favorable  and  the  crop 

ds,  peaches  and  berries  excepted,  were  above  those  of  an   av- 
?eyear. 


w.   c.   H. 
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MLLIN-Q    FROSTS,     0.920. 


Stations. 


jVmity  

Arkansas  City 

Bald  Knob 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Bergman 

Black  Rock 

Booneville 

Brinkley , , 

Calico  Rock 

Camden  

Centerpoint 

Clarendon 

Conway 

Corning 

Danville  

Diiidenelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

England 

Eureka.  Springs... 

Fayetteville 

F^oi't  Smith 

Georgetown 

Gillett  '.'.'.'.... 

Graimis 

Gravette 

Hardy 

Higden 

Mope !;;.'.''|*Apr. 

Hot  Springs *Apr. 

Huttig *Apr. 


Last  in 


N(57 


•Apr.^14 

*Apr.  5 

Apr.  13 

*Apr.  14 

Apr.  5 

*Apr.  5 

*Apr.  5 

Apr.  14 

•Apr.  6 

'Apr.  6 

*Apr.'  '5 

♦Apr.  .5 

Apr.  5 

•Apr.  5 

•Apr.  14 

•Apr.  5 

Apr.  14 

Apr.  5 


Apr.  13 
Apr.  13 
Apr      5 


'-■Vpr. 
Apr. 
Apr. 


First  in 
nrp. 


Nov.    I'i 
Nov.  13 

ifOVr,    3 

Nov.  3 

Nov.  2 

'Oct-  29 

Nov-  12 

Nov.  3 

Nov  .  12 

+Nov.  13 

Nov.  4 


Nov.  4 
+Nov.  3 
Oct.  29 
Nov-  3 
Nov-  3 
Nor-  3 
Nov-  12 
Oct.  28 
Nov-  17 
Nov .  3 
Nov.  2 
Oct.  29 
Nov.  3 
Nov.  3 
Nov.  12 
Oct.  28 
Oct.  28 
Nov.  3 
Nov-  2 
Nov.  3 
Nov.  12 
Nov.  17 


m 


Stations. 


Jonesboro 

Junction 

Little  Rock..  . 

Lutlierville 

Magnolia  

Malvern  

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Meiia 

Mountain  Home. 
Mount  Ida. 

Nail v..: 

Newport 

Okay .'. 

Osceola  

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocidiontas 

Portland 

Prepcot  t 

Princeton 

Risou 

Rogers .'.'[ 

Searcy  

Springbank 

Stuttgart 

Siibiaco 

Te.xarkana 

Umphers    

M'aldron 

Warren 

Whilecliffs 


Last  in 
spring. 


*Apr. 
'Apr. 
Apr. 
•Apr. 
•Apr. 
•.\pr. 
*Apr.  14 
•Apr.  5 
*Apr.  )3 
•Apr.  5 
♦Apr.  5 
*Apr.  14 
*Apr.  14 
'Apr.  13 
•Apr,     5 

Apr.  '5' 

•Apr.  13 

•Apr.  5 

*Apr.  5 

*Apr.  5 

Apr.  5 


Nov.  12 

Nov.  17 

Nov.  12 

Nov.  3 

Nov-  13 

Nov.  3 

Oct.  29 

Nov.  12 

Oct.  29 

Nov.  3 

Nov.  12 

Nov  -  3 

Nov.  3 

Nov.  3 

Nov.  3 

Nov.  4 
Nov. 

Aov-  3 

Nov.  3 

Nov.  12 


*Apr.  12 
•Apr.  14 

Apr.     5 

Apr.  5 
*Apr.     5 

Apr-  5 
*Apr.  5 
*Apr.  14 

Apr.  13 
•Apr.     5 

Apr.     5 


Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Oct. 

Nov- 


^Vynne ---'.rApr 


rS"  ,'^.',''.'"fe'  fi'ost  recorded;  last  freezing  temerature  in  Snriii.r 
tXo  k.lhng  frost  recorded:  first  freezing  temperaTure"n  Ztumn 

TEMPEBATURE  AND  PRECIPI  TATION^FOR  ARKANSAS, 


Nov.  3 

Nov.  13 

Nov-  13 

Nov-  12 

Oct.  28 

Nov.  12 

Oct.  28 

Nov.  13 


Month. 


.lanuary 

FebniaVy 

March  . ." 

-Vpril 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 


Temperature, 
in  degrees  Fahrenheit. 


39.6 

45.0 
51.8 
59-8 
70.8 
74.7 
79.  S 
76.8 
74.9 
64.2 
47.8 
43.2 

60-7 


+ 


1 

3.2 
1 

1.3 

1.8 

1.7 

0.3 

2.6 

+  1.2 

+  2.2 

3.9 

+  1.2 


-0.3    1G5 


82 

79 

88 

94 

96 

101 

105 

102 

100 

93 

89 

74 


19S0. 


Precipitation,  in  inches 


a  ^ 


=    >: 


6.49 
1.26 
5.31 
5.49 
8.17 
.3.41 
4.22 
4.08 
3.50 
4.39 
1.95 
5.95 


f  2.09 

-  2. 15 

-  0.53 
+  0.89 
+  2.86 

-  0.93 
+  0.43 
+  0.27 
+  0.06 
+  1.68 

-  1.47 
+  X.92 


2      54.28    +  6.^t    12.83      90 


Sky 

il 

■3  oj 

6Xj= 

O  — 

o 

s>> 

^  c 

tl 

o 

T3 

3 

d 

V  a 

o 

^ 

o 

12. 83 
3.18 
8.57 

10.66 
7.28 
8.26 
8. -10 
H.fi5 
8.25 
8.18 
5.78 
9.  19 


12 
11 
14 
18 
11 
19 
15 
13 
17 
16 
15 
IS 

174 


COMPARATIVE  ANNUAL  DATA  FOR  ARKANSAS. 


15 

10 

12 

10 

11 

5 

6 

9 

7 

9 

U 

13 

118 


TE,MPERATt.1RE. 


Precipitation. 


Year. 


«  a 


as 


to 


1891 . - • 
1892... 
1893... 
1894... 
1895... 
1896... 
1897... 
1898-.. 
1899... 
1900... 
1901... 
1902... 
1903... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1913... 
1014... 
1915... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 
1920... 


CO.  5 
60.0 
60.7 
61.3 
59.8 
63.0 
62.4 
61.4 
60.6 
62.0 
61.1 
60.4 
59.3 
60.5 
59.  5 
60.2 
61.7 
62.1 
62.1 
61.0 
62.9 
.59.8 
61.6 
61.4 
60,6 
61.9 
59. 2 
61. 4 
61,6 
60,7 


-0.1 
-1,3 
-0,6 
0.0 
-1,5 
+2,4 
+  1,7 
+0.7 
-0,5 
+1,0 
-0,1 
-0,7 
-1,5 
-0,3 
-1,3 
-0,5 
+0,9 
+  1,4 
+  1.4 
+2.2 
+  1.9 
-1.2 
+0.8 
+0.7 
-0.2 
+  1.2 
-1.7 
+  0,7 
+0.6 
-0.3 


108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
lU 
105 
107 
106 
108 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 


6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

—  2 

-  4 
-25 

—  5 

-  6 

—  2 
-12 

-  5 
-29 


44.  49 

57.75 
47.  91 
49,05 
44,69 
.38,  02 
46,  52 
.56.  83 
41,49 
49,  03 
.35  28 
51,70 
44,62 
43,45 
63,  65 
56.97 
49.71 
48,88 
44.05 
45.21 
49.  53 
45.83 
54.01 
42.  85 
53.  OS 
42. 18 
40.72 
44,64 
54,. 52 
.54. 28 


-  1.45 

+  7,79 

-  2,05 

-  0,91 

-  5,27 
-10,04 

-  4.26 
+  6,60 

-  2,40 
+  0,69 
-11,07 
+  5,01 

-  2.09 

-  4.75 
+ 16.  .35 
+  8.60 
+  2,06 
+  2,06 

-  3,72 

-  2,93 
+  2, 15 

-  1.87 
+  5.09 

-  4.02 
+  6.57 

-  5.99 

-  7,15 

-  2.96 
+  7.20 
+  6.18 


Number  of  Days. 


91 
159 
185 
176 
167 
171 
178 
1.59 
170 
1.50 
175 
150 
162 
169 
146 
156 
163 
158 
173 
172 
152 
171 
158 
149 
163 
191 
187 
174 
166 
174 


94 

98 

95 

97 

92 

97 

96 

105 

105 

120 

111 

121 

107 

112 

107 

96 

91 

100 

93 

109 

117 

110 

107 

109 

81 

76 

74 

76 

75 

74 


ISO 

94 

109 

98 

So 

75 

92 

75 

106 

83 

98 

79 

91 

76 

102 

89 

90 

76 

95 

92 

'iH 

65 

94 

81 

96 

84 

85 

78 

112 

103 

113 

95 

111 

86 

108 

;)2 

96 

83 

84 

84 

96 

95 

85 

81 

100 

89 

107 

82 

121 

82 

9<) 

75 

104 

75 

115 

75 

124 

91 

118 

CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Year,  1920. 


Amity  

Arkadelphia  .• 
Arkansas  City 
Bald  Knob  . . . 
Batesville  . .  •  • 
Bee  Branch  .. 
Bentonville  .. 
Bergniau.  ..■■ 
Black  Kock  .. 
Booneville 

Brinkley .  ■  •  • 
Calico  Rock 
Cauiden  ...• 
Clarendon  . 
Conway  ..•■ 
Corning  .-• 
Danville... 
Dardanelle 
Dodd  City  . 
Duuias 

Dutton 

El  Dorado 

England.....  .•• 

Eureka  Springs 
Fayetteville 
Fort  Smith  . 

Fulton 

Georgetown 

Gillett 

Grannis  — 

Gravette 

Hardy 

Helena 

Higdcn  .... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro^. . 
Juuctioh' 
Little  Hock 

Lutherville     X%    ■ 

Magnolia 

Malvern •■■ 

Mammoth  Spring 

Mariaiina 

Marked  Tree  .... 

Marshall 

Mena 

Mountain  Home 
Mount  Ida 

(inrfreesboro  . . . 

Nail   

Newp  ort 

Osceola •  ■ 

Okay 

O/.ark 

ratlerson  

Pint'  Bluff 

I'ocahontas 

Portland 

Prescott  

Princeton  — 

Kison 

Uogers 

Searcy 

Sheridan  ..... 
Spriugbauk  II 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Umpherslt.. 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 
Wynne  — 


100 
167' 

90 
,  52» 

189» 

8» 

194 

101 

162 

109 

202 

44 

208? 

688 

143 

91 

155 

122 

160 

56 

178 

46 

15C 

m 


L_- J ! r--^^ h  «t^Ti<;;;^^iih^elw^orln^el^Irs^ecord:  but  all  complete^orts  are  used  in  det( 


EAR,   1920. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


9<) 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1930,  with  Departures  from  the  Normal. 


Stations. 


nity 

■kacielphia 

•kansas  City 

lid  Knob 

itesville 

■ebe 

se  Branch 

mtonville 

;rgman 

jack  Rook 

joneviUe 

rinkley 

ilico  Rock 

imden  

;uterpoint  

larendon 

iiiway 

[irning    

anville 

ardanelle  

odd  City 

unijis 

niton  

1  Dorado 

ngland 

ureka    Springs. 

ayetteville 

on  Smith 

niton 

eorgetown 

illott  

rannis 

rnv<*tte 

iardv 

li'liMia 

ligden 

lope 

lot  Springs 

lutlig 

oneseboro  


unction  

.ittle  Rock 

.utherville 

[agnolia 

laUern 

lammotli  Spring. 

Inrianna 

larked  Tree 

rlarshall  

ilena 

lorrillton • 

iloniitahi  Home .  . 

,lount  Ida 

liurfreesboro 

iail 

sewport 

)kay 

)sceola 

jzark  

Patterson 

pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

i'rescott 

Princeton 

Kison 

Rogers 

Searcy 

springbank 

Stuttgart 

Siibiaco 

Texarkana  

Umphers 

iValdron 

Warren 

Whitecliffs 

Wynne 


January. 


6.67 
7.75 
7.35 


6.12 


7.35 
2. '27 
4.54 
5.53 

12.83 
8.99 
5.21 
6.10 

4.' 52 
7.15 
3.00 
6.71 
6.45 


February. 


March. 


+2.01 
+3.81 
+2. 73 


+1.74 


+2.93 

0.36 

+1.61 

+1-01 


+4.06 
+1.47 
+1.34 

+6.' 04 
+2.86 
-0-88 

+3.'i4 


+0.62 
+0. 82 
-0.66 
+2.18 
+4.45 
-0.24 
+0. 21 
+  1.38 

7.  50  +3. 40 

8.59 


3.62 
5.82 
3.63 
5.65 
8.53 
3.18 
3.17 
3.89 


6.67 
2.61 

9.31 
8.23 
8.31 
7.1b 
8.06 
6.92 

5.83 
9.19 
5.95 
5.98 
9.21 
4.25 
7.60 
10. 90 
5.36 
7.00 

5.40 
4.83 
7.52 
8.26 
3.26 
7.28 

8.57 
5.92 


5.82 

5.9 

8.19 

8.30 

3.38 

6.20 

2.54 

7.73 

6. 

6.40 


-0.22 
+3'9i 

+3.'2i 

+2.08 
+3.  82 
+1.74 

4-1 
+4. 40 
+2. 21 

+3.56 
+  0.66 

+6.07 

+3.'26 


1.82 
185 
2.63 


0.87 


0.85 
0.66 
074 
1.52 

086 
2.13 
0.80 
2.03 

i.'94 
1.11 
0.85 
1,04 
0.57 

1.03 
2.15 
128 
3.18 


+2.99 

-0.72 
+2.  33 

+3.77 
+3.45 


+0.50 
+  1.54 
+3.56 
+3.90 
-1.42 
+0.34 
-0.14 

+3.2 
+1.27 


6. 02  +2.  74 

8. 39  +5. 30 

6.78 

6.87 

5.31 

7.00 

7.57 


+0.55 
+4.03 
+2.16 


-2.12 
-2.75 
-2.11 


3.20 
4.56 


2.61 


2.37 
-1.86 
-2.20, 
-2.11 


-2.01 
-1.84 
-2.14 

-2.27 
-2.77 
-2.92 

-2  [69 

-2. 20 
-1.76 
-1.92 
-0.96 


1.74 
1.21 
0.74 
2.00 
1.34 


1-96 
0.35 

2.' 6 

0.4 

2.12 

1.30 

1.59 

1.75 

2.24 
1.16 
069 
2.05 
1.70 
0  65 
2.30 
1.94 
1.14 
2.  22 

0.50 
0.53 
1.50 
1-45 
0.37 
1.12 

i'.iii 

0.81 
0.62 

1.76 
0.95 
2.74 
1.60 
1.61 
1.47 
1.20 
1.09 
1.68 
1.71 

086 
1.47 
2.51 
1.21 
1.92 
0.40 
1.42 


-1.21 
-1-31 
-2.  00 
-1. 


-1.72 

-2.83 

-2.00 
-2.57 
-2.  89 
-2.53 

1.24 
-3.18 
-2.66 

-i.98 
-2.76 


-2.0' 
-i.'i8 


-2.61 
-2.82 


-2. 43 
-1 


-2.51 
-2.61 
-1.85 
-1.85 
-2.  40 
-1.49 
-0.80 

-i.'go 

-2.  40 

-2. 09 
-1.49 


-2.64 
-3.09 
-2.26 


5.24 


-1.70 
-1.01 


April. 


May. 


June. 


p. 


July. 


August. 


September. 


October. 


O 


November. 


5.01 
9.23 


+1.38 


0.55 
6.60 
6.47 
6.25 

5.69 
5.65 
4.66 
4.70 

4.'i6 
6.75 
5.  8B 
6.71 
7.42 

5.70 
6.16 

0-15 
5.3U 


+  1.91 

+2.78 
f3 .30 
+2.54 


+0.23 

+1.37 

0.35 

o'oe 

+2.28 
+1.16 

+3.'62 

+1.72 
+1.15 
+3.78 
+0.48 


6.32 
6.03 
3.90 
4.79 
1.9b 


7.97 
4.03 

3.19 

6.80 
5. 

4.83 
5.79 

4.11 

5. 

4.  SO 
6.1. 
6.40 
6.5i 
5.31 
6.40 
4.21 
7.4i 
7.34 


6.37 
8.5' 
3.20 
6.93 
5.66 

•i'-io 

4.15 
3.49 

3.57' 
5.95 
6.39 
4.7b 


+2.72 
+2.03 
+  0.28 
+0.33 


+0.60 
-2.85 


+0. 


4.81 

6.12 
4.71 
7.46 
7.81 
4.69 
4.00 
2.47 


+0.66 
-0.14 
+2.42 

+i.'73 
+2.2 

+6.' 27 

+2.' 28 


+4.00 


+  1.59 

1-1.28 


-3.16 
-0. 40 


— 156 
+1.37 
+1.00 
+0.36 
-1.41 
+0.95 
+2.19 

+6.'ii 

-0.62 

-1-2. 28 
+0.77 


-0.83 
+0.14 
-1.59 


4.69 
4.65 
5.45 
2.54 

3.53 

4.82 
7.6U 
2.65 
7.31 
6.30 
7.86 
4.83 
4.30 
3.68 
5.2i 

3.79 
8.09 
0.6i 
8.2B 


-0. 27 

+4.77 


+0.07 


+  1.11 
-1.35 


-2.01 


+2.63 
—2.  15 
+2.70 
+  0.54 
+  1.68 
+0.54 
-0.28 

+i-m 

-0.33 

+3.59 
+0.38 
+3.04 


2.70 
2.99 
3.40 
4- 44 
6.54 


85 

06 

4a 

6.14 

4.7o 

9.35 
6.59 
o.Oi 
5-73 
7.76 
2.13 
5.  7U 
7. SI 
3.9-1 
5-04 


3.26 
5.7u 
6.7s 
6.94 
6,21 

7.ii6 
6.0', 
6.77 

6-83 
4.15 
9.09 
5.21 
7.09 
6.3a 
1.95 
3-73 
4.3' 
6-22 

4-33 
6-35 
4.73 
5.95 
6.59 
6.88 
6.64 


—  1.80 
1.20 
0.60 

+  0.36 


-2.10 
-3.16 
-6.14 

-hi  .23 
-1.63 
+  1.65 
+0.66 

+4.74 
+2.08 
+0.90 

+2  .83 
-3.33 

+2  [42 

+6 '.42 


+0. 19 


+0. 
+  1.45 


+  4.06 
+  1.9 


+  1.63 
+0.43 
+4.39 
+0.12 
+0 .91 
+2.62 
-2.29 

-■i.bi 

+  1.41 

+0.28 
+1.61 


+1 .32 
+1.17 
+  1.27 


6.65i-H).44 

11.73'+7.31 

8.66 


11.06 
6.03 

12 .00 
5.84 

13.32 

11.52 

2.98 
11.72 
7.39 
7.92 
8.27 
9,92 
7.59 
9.52 
6.21 
7.96 

6.63 
11.50 
5.48 
4.52 
5.77 
8.60 
5.95 
2.12 
9.14 
7.41 

13.37 
15.21 
14.98 
6.55 
8.25 
1.08 
8.36 
U.16 
7.17 
9.34 

5.72 
8.18 
8.07 
6.08 
8.00 
8.30 
6.99 
8.15 
15.32 
8.91 


7.' 

9.96 
11.39 

5.06 
10.06 

'5'.30 
4.0' 
10.16 


+6 .02 


+7.  46 
+0-  62 
+8.70 
+6.89 


+  7.04 
+3.31 
+3.41 
+  1.53 
+  4.83 
+2.67 
+5.49 

+2 '26 

+1.51 
+7.11 
-1-38 
-0.65 
+1.40 
+2.62 
+0.40 
2.79 
+4.45 


-0.91 
+  1.60 

+3.81 

+3'.00 

+5. 15 

1.39 

+5.44 

+1.09 
+3.08 
+2. 

+3.' 22 
+  4.14 

+3^73 

•+2 '.04 


+3.75 


-t.48 
+  6.06 


+0.71 
-  2.10 


4.91 
10.85 
13.91 

8.51 

4.30 

5.35 

5.6L 

9.36! 

8.67  +4 

6.B4+2.03 


+0.16 
+6,15 
+7.9S 
+  3.30 
-1.19 
+1.69 
+0.35 


4.46 
9.56 
7.19 
4.98 
4.70 
9.40 
9.01 


-1.61 
+5.36 


+0.01 
+3.71 
+5.31 


2.631-2.! 

2.95 

4.48 

3,66  -0.58 


7.40 
2.0Z 
1.41 
2.36 

2.38 
3  51 
1.34 
2.57 
2.23 
3.49 
8.26 
9.83 
5-23 
2.74 

063 

4.36 
5.12 
3.3b 
4.20 
1.44 
1.78 
1.71 
1.5s 
4.08 


4.43 
2.85 

4.16 

5.56 
1.34 
2.96 
8.00 
2.60 

2.23 
4.2/ 
3-16 
2.85 
3- S3 
3. OS 
6.21 
1.79 
3.45 
3.79 


1.37 

4.84 
3.14 
2.15 
4.26 

i'.iti 
1.46 
5.4b 

1.97 
2.46 
5.70 
1.79 
3.34 
3 .92 
2.43 
5. BO 
2.48 
3.58 


+3.73 
-2 .54 
-2.72 
-0.72 


+0.13 
-2.43 
-2-24 
-2.25 
-0.27 
+4.41 
-2.34 

-0.88 


-3.65    2.72 

+o.5er  2.7U 

0.37    0-54 


3.90 
5.80 
3.46 
6.13 


4.15 
2.b3 
U.85 
4.01 

5.74 

8.40 
2.08 
3.60 
3.06 
4.0s 
3.12 
3.8d 
3.49 
2.60 


-0.10 
+  1.83 

+2 '94 


+0.59 
-1.48 
-3.27 
+0.17 


+4.19 
-0.56 
-0.39 
-1.08 
+0.40 
-0.41 
+0.13 

-i!i3 

-1.97 

-1.14 
+  1.39 


1.88 
6.07 
4.06 
6.00 


—2.85 
+2.14 


+  1.69 


-1.02 
+0.68 
-4.90 
-2.74 
-2.29 
-1.95 


7  ■9b +4.05 


-2,60 

+6.'i9 

-^3.'66 
-1.78 
■1-3.84 
-1.08 

-1.70 
+0.18 
-1.53 

-6. 21 

-1.38 

-i'33 


+0.42 


-2.91 
+  0.64 


-0.  34 
-2.94 


-l.»2 
-1.2' 
+  1.81 
-1.83 
-U.91 
-0.16 
-2.30 

-i.'-is 

-0.49 


-1.38 
-0.32 


2.64 

3.23 

6.91 

2. 09 

5.05  +  1.00 

1-88—1.1 


1.93 
3.14 
4.71 
i.M 
3. 10 
5.02 


4.7j 
2.26 
1.91 
5.69 
2.54 
7.12 
3.24 
7  .62 

5.62 

7.18 

3.00 

3.9^ 

o.b2 

3.87 

3.21 

3.60 

4 

4.24 

2.03 


4.99 
3.bl 
1.40 

'4.39 

3.'33 
4.2b 
7.25 

3.7b 

5.40 

5 

4.74 

7.40 

4.00 

1.04 

1. 

7.29 

2. 23 


-1.05 
-1.02 
+0.58 
-1.92 
-0.40 


2.58 
2.21 

+1.75 

-f2.  53 

1.30 

+3.71 

+2.49 

+3.06 
-0.93 
+0.34 

+  6.' 45 
-0.79 

+1.38 

-2.39 


-0.01 
+  i".36 


-0.18 
+0.52 


-0.08 
+0.70 
+  1.00 
+1.50 
+3.32 
+0.48 
-3.36 

+4 '29 
-2.13 


+  2.56 
+4.05 


6.04 

7.20 

5.03 

2.47 

3.92+0.25 

3. 80 +1.86 


4.24+1.10:  5.75+2.27 


7.10+3.33 
6 .30  +2.  26 
4.66i+0.44 
3.04  -1,42 


2.34 
4.81 
6.16 
3.04 
2.3b 
2.65 
3.41 
3.46 
1.14 
3.10 


+1.29 
+0.  53 
-0.  14 
-0.97 
-2.33 
-0.27 
-0.04 


4.05+1.58 
2.02-0.88 

2.86 

3.  17  -0.90 


2.00 
4.50 
1.44 

5 .72 


4.821+2.16  1.21 

2.50+0.13  2.85 

2.57+0.65'  3.63 

3.74    ...   .1  1.75 

4.79  +I.74I  0.75 


-1.25|  3.60 

+1.03  5.00 

-2.36  3.36 

+2.14  3.42 


3.15 

2. 361-0. 87 
3.04-0.89 
2.97  -0.47 


-0.721 


2.60 
8.67 
5.64 
3.49 
2.90 


5-55  +0.911 
5.4b +1.65 
4.661+0.28 
4.24'+0.38 


+  1.00    1.20 
+2.191  0.93 
+0.90 
+1.001  1.07 


-2. 84 
-0.85 
-0.13 


-2.59 


-1.94 
-2. 06 


-2.93 


4.34 1  0-78 

4.90142.13'  1.881-2  98 
4.171  +  1.741  0.61  -2  30 
2.56  +0.19!  5.74-1-1,66 


1.49  5.20 
+0.02  3.00 
+  1.96  3.67 
4.30 

0.61   3-60 


4.36 
6.49 
3.49 
1.  6S 
2.41 
2.67 

4.23 
1.99 
6.  Sb 
2.30 
5.68 
S.  60 
2.72 
3.1s 
6.90 
2.56 


3.33 
3.61. 
3.3t. 
5.72 
6.24 
3.  U 
1.8D 
4.71. 
3.6b 


7.87 
2.04 
2.64 
3.84 
4.25 

4.50 

2.'£0 

3.4ti 
2.35 
3.7b 
4.34 
a.  8y 

6.  :o 

4.42 
5.43 
3.12 
4.48 

1.73 
4.69 
2.74 
3.74 
6.38 
2.85 
1.56 


-0.65 
+  1.45 
-0.  69 
-1.98 
-0.30 


+3.29 
-2.  21 
+  1.75 

-6.' 73 
-0.65 
-1-2.  69 
-1.23 


3. 97  +0. 12 

1 -60! -2. 53 
8.25+4.07 
3-61  -1-0,35 


3.08 
6.56 
4.7s 
2.99 


-0. 32 
-0.85 


+2. 26 
+  1.79 


-1.11 


-1.29 


-ho .33 
+0.75 


+1.54 


+0.26 
-2.00 
-0.02 
+  1.01 
-0.63 
+3.76 
+  1.01 

-6.' 75 

+0.  89 

-2.28 
+  1.51 


+2.  52 
-0.57 
-2.86 


2.69-1.28   3.13 


f0+0.S5 
3.0s  -0.44 
2.31-0-86 
2.19-0.29 
5.  85 

2.08 

4.92J 

3.73+0.06 


2.49 
2 .96 
4.68 
2.82 
3.53 
2.S4 
2.37 

3.70 

2.88 
3.1b 
2.  33 
6.69 
2.66 
1.94 
3.46 
3.38 
2.58 


3.99 
6.35 
6.28 
6.98 
2.56 

i'.i'b 

6.37 
4.37 

3.47 
6.30 
1.10 
2.b3 
4.2b 
2.  42 
4.55 
3.21 
1.96 
2.42 


-1.64 
-0.56 

-6.' 26 

-0.05 
-0.32 
-1.21 

+1.41 
-0.38 
-0.46 

+3!  si 

-1.83 
+1.09 
-j.02 


+3.07 

+2.' 31 
-1.33 

+6.' 43 
+3.40 


-0.06 

+2.  78 
-1.90 
-0.16 
+0.97 
—1.49 
+093 

-i'.34 
-1.08 


+2.33 
-0.34 


5.63 

2.45 
4.79 
2.70 
1.13  -3.4' 

1-80-0.481 
4.791  +  1-29! 


6.09 
6.99 

4.74 
4.68 
4.00 

7.42 
6.23 
4.60 
6.20 
3.40 

3.36 
3.13 

0.  40 

5.13 

2.30 

3.23 

5.19 

1.66 

3.62 

4.30 

6.40 

6-4 

3.13 

6.13 


5.19 

7.26 
4.14 
4.  bO 
5.36 

3.80 
3.6b 
4.79 

2.99 
3.20 
3.  I1 
2.95 
2.o7 

4.14 

4.11 
2.08 
4.71 
5.19 

4-27 
8.18 
5.15 
5.67 
4.36 
5.55 
6.70 


+2.321 
+0.44! 
+0.62 

+i'.67 

+0. 09 
+3.821 
+  l-5»' 
+0.80 
+0.68 
+3.32 
+3.91 
+1.91 
+2.  78 


+1.51 
+2.. 57 
+1.12 

+6.1-2 

+0.43 
+3.25 
+2.13 

+0.1 
+0.68 
+  1.63 

+l.'3i 
+  1.66 

+6.93 

+1-88 


+4.03 


+1.09 
+2.95 


+1.57 
+0.  7-z 


-+-0.64 

+0.53 

+0.71 

+0  75 

+0.17 

+  1.  6I!  2.b4 

+1.411  0.33 

i  2.  14 

+2.84    4.93 
+2.43    2.13 


2. 21 
1.77 
0.86 
0.80 
1.18 


4.54 
1.26 
5.78 
2.23 
0.82 
1.17 
0.42 
4.32 
1.88 

4  45! 
2.30 
1.41; 
0.30: 
2. 56; 

2!93l 
0.90 
4.30 
1.6/ 

2.32 
0.8B 
0.76 
5.62 
3.37 
0.59 
1.83 
1.B4 
0.51 
1.49 


0.21 
1.82 
1.10 
1.18 
1.46 

2.10 
0.60 
1.87 

2.28 
1.26 
3.62 
2.63 
2.80 


-1.70 
-2.16 
-2.17 


-2.25 


December. 


Annual. 


8.16+3.89 
7.87  +2.78 
6.571+1.57 

6. 68! 

6. 61  +2. 86 


5.65 
2.67 

6.' 66 

3.18 
8,72 
3.91 
7.37 


+1.90 
-0.09 


+2.44 


+3.70 
+1.05 
+2.57 


55.84 
56. 75 


7.21  +1.69 
6.091+2.03 
6.091  +  2.59 

4.90J 47.76 

4.19+0.93  47.95 


49.64 
65.11 


59.09 


-  2.66 

+15.45 


+11.76 


63.30+18.40 
42.161-  0.86 

1 

53.971+  7.66 

49. 09i 

70.67+19.54 
42.62-  0.70 
55. 91  +  6. 14 


3.161+0.14 
+1.09,  8.661+3.28 
-2.081  5.68  -1-2.73 
+  1.34]  8.47i-f-2.63 
-1.32|  8.  67, +4. 08 
-1.75!  3.01  +0.77 

-1.66' 

-2.861  2.14 
+082  3.24 
7.00 


+  1.18 
+5.98 


+  1.21 
+3.29 
+3.39 


-1.09 
-3.00 
-1.87 

-1.6.5 
-3.52 
+  1.50 
-1.52 

-1.11 

-3.71 
-2.61 

-i.'26 
-2.511 

-2.' 59 

-i.'sB 


-2. 16 
-3.04 


-2.72 
-2.35 


-1.97 
-1.98 
+0.02 
-0.92 
-1.33 
-0.57 
-2.  31 

+i.'s5 

-1.94 


-0.74 
-0.28 


7.21 
6.36 

a.3ii-hi,i7 

3.70+0,12 

6.821 -1-1.  74 

5.55 

7.27j-|-2  82 

'•f>5l+3.55 

8-00+3.77 

6.30+1.69 


6.58 
6.99 
3.40 
6.32 
9.19 
3.75 
7.59 
7.00 
5.73 
5.67 


+2.60 
+2.75 
-0.22 

+4.' 63 
+0.87 

+  2.' 67 

+  i.'54 


4.70    ... 
7.26+2.95 

7.00 

4.  52  +0.  93 
7.181+3.36 
4.94 

+  3.15 
-1.02 


7.25 
2.29 
6.89 


-1.92 
-1.27 


0.99 

1.76 

0.52 

1.02 

5.62  +  1.81 

2.80+0.18 

O.99I-I.82 


7. 80  +2.  63 
6.60+2.07 
8. 39  +2. 62 
7.49+3.26 
8.001+2.35 
7.331+3.57 
2.  64  +0.  48 
6.64 

+1.31 
+1.79 


6.24 
6.68 


+0.07 
+3.13 


3.08 

6.68 

4.56 

4.49 

7.931+2.35 

6.00+1.58 

6.481  +  1.70 


+  3.38 
+  9.64 
+  3.32 


+  3.48 


67.61+  7.58 
59. 50+  7. 80 
63.31+12.62 


48.29 

28'.97 
49.39 
56.81 


69.59 
38.64 

64.55 

56.' 17 
53  74 
73.02 

53. 151 


0.81 


-12.37 

+  7.83 


+  4.59 

+ii.';'i6 

+  3.35 
-  0.54 

+22. 83 
+  6-28 


+  4.51 
t  1.95 


+20. 15 
-  121 


54.  56  - 

49.09 

54.  20  . 

69. 52  ■ 

44.  51  ■ 

.57.05  , 

58.  78+10. 16 

58. 43j 

54.86I+  1.67 


5I.27I. 

66. 671+14. 66 
55.781 

59'.78r-fi2.'92 

.53.65J+'6.'46 

63.91.  ];!;].' 


48.64 
54.4 
71.72 
55. 2:5 
51. 45 
56.22 
36.  .53 
53.70 
56.42 
52.  69 

46.17 
64.56 
58.3' 
49.00 
57.61 
52.36 
57.6: 


-  2.18 
+  6.85 
+19.32 
+  9.44 

-  0.31 
+11.31 

-  4.83 

+  ii.*13 
+  1.16 

+  2.16 

+24. 47 


+  4.08 
+  10.18 
+  9.96 


In  the  above  table  the  departures  from  the  normal  precipitation  are  jiasedjon^recoi^ds  from  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observations. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Year,  1920, 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1920,  with  Departures  from  the  Normal. 


January. 


Stations. 


Amity 

Bates  ville 

Bee  Branch- •• 
Benton ville  . . . 

Bergman 

Booneville .  . . . 

Brinkley 

Calico  Rock  .  . 

Camden 

Centerpoint . . 


February. 


March. 


April . 


May. 


June. 


July. 


August. 


September. 


October.     November.  December.     Annua!. 


0> 

o 

o 

p 

R 

9. 

s 

e 

3 

1 

g 

1 

5 

2 

a 

a 

F 

p. 

ti 

c. 

H 

o 

O 

0) 

« 

OJ 

S 

« 

CH 

O 

1" 

a 

B 

39. 7« 

135. 6 
|38.6 
34.8 
,36. 4 
39.7 
40.0 
35.2 
42.0 


-  3.141.0    +  1.147.4  1-  5.6i56-7     -  2.  i  68.6 

2  7  44.9    +  3.5  54.0  +  1.9  60-5    -  0.4  71-6 

i+  O-7I39-6  1+  1.147.2  -  O.1I54.4    -  2.66<.4 

'  ,+  6-050-9    +  3-lj 66 

53.6    60.4    71.9 

+  3.453.2  +  0.2P0.3    -  1-471.3 

47  6      57.0    68.8 

+  1.452.2  +  4-6002    -  3.472.4 

'  '             61 .8"!-  1.272.1 


0.1141.8 

47-5 
1-  2.2  45. 

41.2 
-  3-1  48-0 


1+  0 
+  3 

1+   I 

1+   1 


+  l-f- 


Conway 

Corning 

Pardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Spvnigs- 
Fayetteville 

Fort  Smith 

Gillett  

Grannis 

Gravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs  -•• 

Huttlg 

Jonesboro 

.lunction 


Little  Rock 

Lutherville  

Magnolia 

Malvern ; 

Mammoth  Spring  - 

Marianna 

Marked  Tree 

JIarshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home  .  ■ 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Pino  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Kison  

Rogers 

Searcy 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Umphers 

Warren 

Wynne 


.-139-8  1-  0.8146.-2    +  3.7  52.8  1+  0-216U.2 

'  '  .   52.0>'  +  1-858.4 

1.444.4    +  1.650-6    -  0-5|60-8 

1.3  40.8    +  2.5  46.2'  -  2.9i55-4 

0-348-2    +  3-354-7    -  2-3G1.4 

.2    +  3.4  44-8"  -  2-9  54.2 

..4M+  4.355.2"  +  0.7  63-0. 

62  6' 

4    +''2.4  49-5    —  0.9  56-3 
.6    +  4.6  49.2         0.0l56-8 


38.5 

34.8 

43.0 

35.4 

44.2' 

38. 4°' 

37-2 

36-6 


+  I 
+  l) 


72.8 
75.0 
71.6 
71.4 
75  6 
75.0 
74-3 
75.4 
76.2 


1.2 
2.2 
6.4 
1.1 
•  2.7 


38.8 

4i.'2 
34.8 

42.6 
43-6 
45-6 

40.2 
45.8 

40.8 

38-8 

44.  r 

41.0 

36.4 

37  -8? 

37-8 

.38-7 

40-3 

39.3 

35.9 
40.4 

37.4 

42*2 
38.0 
39-7 
38.4" 
45.4 

42.7 
41.8 
35.8 
39.8 
41.1 
39-7 
43-6 
36. 6' 
43.8 
36.6 


+  0- 5  44 .2 


-  2.4 


—  2. 
+  0, 

-  3 


-  0.2 


0.2 
1 


2.1 
0.8 
2.5 


-1.5 


-1.8 

+  2.' 8 

-  3-1 
-3-7 

-  0-2 

-  2-0 

-23 

-  1 

-  1.0 

-i, 

-  2.0 
-3.0 

-  1.0 
-3.4 


46.2 
44-7 
50-2« 
46-6 
42.0 
42.9 
40-6 
43-6 
45.4 
43-6 

42.0 
46-4 
39-1 
43-4 

45.4 
44.0 
46.0 
43-  3 
49.9 

49-8 
46.6 
41-2 
46.0 
46-3 
46.5 
51-4 
42-7' 
49-2 
44.4 


+  2.4 


+  S.9 

+  ■3-1 
+  3 

+  2.4 
+  3-2 
+  4-7 

+  2.1 
+  4-2 

+  '2.'6 
+  4.3 
+  0.4 


+  2.2 


-  1-8 

-  1-0 
I-  0.1 

-  4.4 
+  0-1, 

-  1-9 

-  0-5 
0-0 
2-2 

-  1.9 


52-0 

50-8 

47.0'' 

50.4 

57.0'' 

54.6 

54.7' 

5'2.0 

57-6 

53.0 
.50-6 
55. 4"^ 
51.8 
48-0 
50-8* 
50.5 
49.8 
51-3 


+  0-: 


-  2- 
+  0. 
+  1. 
+  1. 

-  2- 

-  0. 
0. 


58.8 

6:}.  4' 

,58.5 

54.7' 

58. 2» 

64.1 

62-7 

65.2" 

61.2* 

63.2 


71. '2' 
69.4 
'1.1 
66-6 
,73-3 
66-0 
.'3.8 
72.8 
67.9 
C8.0 


+  1, 
+  1. 

1+  0. 
-  0 

+  1- 

+  1 

+  2 
+  3 

+  1 
+  1 


+  33 
+  3.0 

+  '3-  4 
+  2-8 
+  1-2 
+  5-3 

+  2 


+  4,7  55.5 
+  3.4  54. 3 


+  0.3 

-  1.2  58.4 
61-2' 

1.8 
1.8 

-  3.2 


49.2 
51.2 
43.0 
53.6 

55.'2' 
49.9" 
53-4 
50-2 
56-2 


+  3-6 


+  4-4 
+  0-4 


49-2 

52-0 

53-3 

53.0 

56-8 

48- 0« 

55,4 

53,4 


1,0 


61,1 
57,1 
60,2 
59,4 
58,6 
58,8 


-5,9 

+  '2,1 

+  '4,4 
-4-0 

-  0-7 

-  0 
-0,5 

+  0,1 

-  0,1 
+  0,7 

+  '6,''2 
+  0,1 
+  0,8 

+'6,"i 
+  2-6 


-  2.9 


-  2-1 

-  0-8 
+  0.4 

-  0-3 

-  0,1 
0,0 

-  0.3 

0,5 
0.9 

'6',3 
1.0 
1.3 


3-1 


7  74-8 
0  74-3 
e  75.0 
71.4 
76.8 
69.2 
77,3 
76.4 
2,8 
72.5 


3.1 
1.3 
2,5 
1,1 


-  2,5 


58,6 
59,6 
50.9'' 
60-6 

si's 

69.9 
62,4 

58.8 
63.3 

62.6 
61 -5' 
56.6 
60.2 
60.6 
59-6 
63-2^ 
57.6 
62.5 
60.6 


72-2 
74 .3J 
69.2 
67-4 
69-0 
3-4 
73.9 
75.6" 
70.3 
75.11 

70-9 
69.8 
73.6' 
75-4 
67-6 
71-8 
71-3 
68.8 
69-8 


+  2-5 


2 
2.6 

2.3 
1.3 
2-1 
4.2 
1.2 

•  2. '2 

•  1-6 

•  1.4 

■  0-9 

■  1-6 


-1.4 
+  1-4 
1.9 
+1.9 

'6!6 


-0.5 

-  1-3 

-0.3 
+  0.5 

-  1-0 

-  3. 

-  0-3 
+  0.3 

-  0-4 

-  0-5 
+  0-6 
+  0.5 


+  1- 
+  1 
+  2 
+  3- 
+  4 
0 
+  4 


-  5-6 

-  1.1 

-'3.6 

-  2.6 

-  0.6 

-  1.1 

-  0.3 

-  0.2 

-  1.2 

-  1,6 

-i 

-  1.3 

-  0,7 

-  0^3 

+  0,2 


67,6 
70-6 
64,0 
69,7 

to'.'? 

71-0 
73,8 
69,6 
74,2 

73,1 
73,5 
67,8 
70,6 
72,1 
71  6 
74,4 
68,7 
73,0 
72,0 


+  0,5 
+  2-1 

+  '6,6 
+  )-9 
+  1,0 


+  0.5 


-  0,5 

+  0,4 

+  '6',3 
+  0,9 
+  2.5 
+  0-5 
+  3-3 


76,1 
76, 4^= 

72.5 

71,6 

72. 9" 

7K-0 

77.0 

79-0" 

76-2 

78.0 

75.4 
74  0 
76.6" 
73.8 
72.9 
74-8 
76,6 
4,8 
73,1 


81-4 
77'.8' 


-  1 
-2.2 
+  0-4 

-  0  1 

-  0  1 

-  1-1 

-  0.6 

1 
1.2 


+  2.3 
+   1- 
+  2 

+  '2-0 
+  2 


72-0 
73.1 
70,4 
74-1 

76,' 4' 
76-7 
76-9 
74,4 
77,6 

76,9 
77,2 
7M 
73.8 
75.1 
75,9 
78.3 
70.6 
76,2 
76.9 


3 

1,0 
4,0 


2,8 


79,6 
82,  3" 
82.6 
82, 7< 
80,3 
80,9 

80.4 
79,8 
80,5 
80-2 


75.0 
76.5 
73  5 
4.7'' 
78.3 
76,8 
75.8 
77,6 
76.6 

77,5 
7.5,2 
76,6 
72,4 
78  3 
72,2 
78-0 
78,2 
74,4 
4,4 


-  4.6;72.8 


+  0.4 


-  1. 

+  0, 
+  2, 
+  1, 
+  0. 
0- 

-  0. 


78,8 


3,4 
3-5 

'6 
1  2 
1.9 
1.6 
1-0 

16 
0.2 
2-1 

'2'.3 

•  1.2 

•  0.7 

''•2.3 
0-5 


-  0.2 
+  0.6 

-'6'.8 

-  0.4 
41 


'8.2 
9-5' 

79'.8' 

80.2' 
80 .2^ 
82.0 
9.4 
SI  .2 

81-4 

81 -O" 
77-0 
79-2 
80,0 
81.1 
82.4 
76.4 
80.6 
80.8 


2.7 

-  3.0 

-  0.7 

+'3.'e 
-"2 

-5.3 

-  2.S 

-  2.9 
-2,9 

5,4 

-  2,5 

-  2 
-2.9 
-1.8 

-  3-3 

-  2.8 

-  1.0 


74.4 
70.6 
70.7 
77.2 
76.0 
73.6 
75-9 


+  0-4 
+  0.2 
+  1.7 
+  0.8 

+'ii9 

+  '6.' 8 


64,2 
62-0 
63-8 
61-3 
64-4 
65,8 
65,1 
62,7 
63.7 


4.2 

3,2 

0,9 

0,1 

0 

1.0 


75.2 
73,6 
74,8° 
7'J-2 
77,0 
69,0 
76,3 
5.4 
72.3 
72.5 

75.8 
76.4 
73.2 
69.8'' 
7'2.6 
78.0 
76.2 
81.0 
6-0 


1.3 

+'6;i 

-  1.3 
0,0 

-0,5 

-  0.2 

-  0,4 

+  0-7 
+  0-2 

-'6','7 
+  0,2 
+  0,1 


7?,  9 
75,8 
72.3 
77.6 

77.7 

79,' 2' 
77.11 
79.6 

78.6 
77.4 
73. 2 
76  8 
79.6 


1.8 
1.9 

'2,'S 
3,1 
4,0 


3,3 


4,3 
2.0 


+  1.5 
+  0.5 
+  1.6 
+  3,3 
+  5,3 

+'3',i 

+  '6,'i 


48,8 
44,8 
47,1 
43.1 


176-8 

5-2 
75.5 
77.0'' 
74.8 

1-7 
5.0 
6.2 
■4 .2' 
4.2 


+  1.4 
+  1-4 
+  0,5 

-  1,6 
+  2.4 
+  0,6 

-  0.3 
1.5 

+  0 
+  0.2 

+  3.1 


1.1 
+  0.1 
+  3.9 
+  1.2 
+  4-5 
+  1,8 
+  1,3 


65,2 

63,4 

62-7 

62. 2° 

65,6 

58,5' 

65,6 

65,6 

63,0 

61,6 

64,8 
64,8 
63,0^ 
60,6 
63,6 
65,8 
64,6 
2 
6.5,4 
65,2 


+  4.0 
+  4. 
+  0.2 

-  3.0 
+  0-4 

-  0.3 
+  1.0 
+  3.1 
+  3.2 
+  1.1 

+  3.1 


49.6 
48-2 
45.2 
47.3 


48.6 
47.0 


49.7 
41.7" 
50.0 
46.6 
45-6 
45.8 


3. 543. 2 


5-6 
4.5 
3.6 


40.7 
41.1 
39.2 


79.4 
75.  3 
1.2  77.7 
0.6l77.8 


2.0 
2.1 

1.2i7H. 

I 
2.5|77- 
2.8  7/- 
4.1  70 

-.,  174, 
0.'2|76 
2,6  76, 
2,6  78 

,,,-74, 
3,6' 
l-7h 


+  2.1 
•2.0 

-  6.4 
0.0 
2.0 


65.4 
64.4 
66.0, 
63-8 
61.2 
64.7 
64.0 
64.8 
63.4 


+  1- 
+  2. 
+  2 
+  0 
+  0 
+  2 
+  1 


0.0 
1.3 

'3 '.6 

•  0.7 
1-9 

■  2.2 
3.3 


+  1.1 
+  'A  2 
-0.6 

+'i-'9 
+  0-9 
+  2,0 

+  '0.h 
+  2.7 


62,2 
62,4 
60,2 
64,6 

64' i' 

64.6 
67.4 
65.4 
65.8 

6,5,8 
66,4 
60-4 
64,0' 
67,6 
64,8 


+  1,0 


+  1, 
+  3. 

+  '3'. 

+  1- 
+  4. 
+  4. 
+  2. 


3.4 

'e.'i 


2.0 
3.8 


-  3.7 

-  6.3 

-  5.1 
-7.2 

-  5.3 

-  4-0 

-  3.0 


4.6 


45.0 
44,1 
40,5 
44.2 


-  8.1 

-  0.6  58,0 

-  1,3  60,7 
+  1 ,7  56, 6 


+  0.8 
+'i.'2 


+ 


i.4 
47.9' 
51.2 
51.3 

46.2 
48.4 
47.6 
48-0 

47.4 


45. 

48. 
43. 

47. 

49, 
45, 
19, 

48, 
4  50, 


+  1.4148,8 
66,4    +  0.9  51,8 


63.7 
65.9 
64.7 


+  1.8 
+  3.6 
+  1.0 

+  5.5 


43.3 

42.7 

40.0" 

39. 6'' 

45.6 

37.6 

46.0" 

44.0 

41.2 

42. 3« 

43.0 
44.0 
42.3 
38.8 
40.9 
47.0 
43.2 
51.8 
43,9 
46,2 


■  2 
-  0 
-0 


62,1 
61,3 
.58,5 
61,6 


+  1.1 

+  1 

0.3 
+  0. 

00 
+  0.2 
+  0.6 
+  1 
+  '2.6 
+  2.9 

+  1.3 


61.3'' 


&2.9 
55. 4« 
63.4 

58,'3 
58-3 

61-0 


+  1-6 
+  1,9 
+  0,4 
+  1,2 
+  5, 
+  3,5 
+  0. 


50.6 

47.8 
44-7 
51.5'' 
18-5 


48.2 
+  -2. 1|49.8 
+  3-3  45.0' 


5.1 


-  4 

-  2.8 

+  '6.'4 
-6.8 

-  4.0 

-  1.9 
-3.5 


44.6 
42.6 
47.0 

2 

3  42.0 
44.3' 
43.4 
42.9 
43.  U 


-  3. 

-  5. 

-  4, 

-'3 

-  3 

-  3 

-'3, 

-  6. 


59-8 
56.6 

63,' 9' 
63,1 
66,2 
61,4 


+  1.161.5 
+  2.0  60.3 
63.5 

+  4.0  5a  6 
+  2.1  60.4 
611,5 
59.9 
60,1 


+  0.4 


41.7 
43.2 
37.6 
43.0 
39.4 
44,2 
41,0' 
46,0 
42,4 
46.4 


3  46. 

044. 
740. 
,|4'2, 
4 144. 
6  43. 
5|48. 
,  143. 
9146, 
9I42, 


-  0 

-"6 


+  « 


-c 
-  ( 
-( 

-( 


+  ( 


+  ( 

+  ( 

+  ; 

+  <l 


+ 

+  : 


+  ' 


+  0,4 
+  1,7 

+'i,'6 
-1,2 
+  1,3 
+  3,0 


+  2.6 
-  0,3 

+  1 

+  '6,8 
+  2, 
+  2,2 

+  '2,0 
+  2.3 


60. 


63.4 
62.4 
57.3 
61.0 
62.1 
61.6 
64.6 
58.8 
63.1 
60.9 


m  the  above  table  the  departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  from  stations  that  have  10  years  or  more  of  observations. 
Referlnce  letters  •  '  "  appearrni  in  the  table  indicate  number  days  missing:  "  reprsents  two  days  missing,  etc. 

Correction:  Mena,  mean  temperature  DeS^mber.  1920.    should  be  43.0,  Departure  fi-om  normal  should  be  +0,4,  Number  of  rainy  days  should  be  10  ■ 


flAt^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU- 
flf^KflrJSflS  SECTIOfJ. 


HARVET  S.  COLE,    Meteorolog'ist. 


)L.  XXVI. 


Little  Rock.,  January,  1921.  No.  1. 


GENERAL  STTMMARY. 

rhe  mild  conditions  which  characterized  December  continued 
•oughout  January,  the  mean  temperature  for  the  month  be- 
;  3.7°  high^'^  than  that  of  December.  This  was  the  fifth  con- 
utive  month  during  which  the  mean  temperature  for  this 
tion  has  been  above  normal  and  only  twice  during  the  past 
years  has  a  higher  .January  mean  been  recorded.  The  abso- 
e  maximum,  85°  at  Centerpoint,  Howard  County,  has  not 
n  exceeded  in  January's  recorded,  the  previous  maximum 
ng  82°. 

[here  were  short  cold  spells  during  the  month,  6^  occurring 
Benton  County,  but  moderate  temperatures  and  very  little 
ifall  were  the  rule.  In  the  northwestern  half  of  the  State  the 
wand  sleet  storm  of  the  13th  did  some  damage  to  timber, 
de  dirt  roads  impassable,  and  interfeied  witli  outdoor  work 
a  few  days,  but  the  month,  as  a  whole,  was  unusually  fa vor- 
3  for  all  outdoor  activities.  By  the  end  of  the  month  a  consid- 
ble  amount  of  truck  had  been  planted  in  the  central  and 
thern  counties  and  preparations  for  planting  were  being 
:le  except  in  the  extreme  north.  Wheat,  oats,  meadows,  and 
turea  were  in  good  to  excellent  condition. 

w.    0.    H. 


was 


TEMPERATURE. 

liemonthly  mean  temperature  for  the  srction,  4(')A)'^ 
^ above  normal.  The  highest  monthly  mean,  57.1",  occurred 
luttig.  Union  County;  the  lowest,  40.5°,  at  Dutton,  ]Madiscn 
nty.  The  highest  temijerature  recorded  was  85°,  at  Center- 
it,  Howard  County,  on  the  29th;  the  lowe.-t,  6°  at  Gravette, 
ton  County,  on  the  14th.  All  stations  showed  positive  de- 
•ures,  the  greatest  being  in  Benton  and  Union  counties. 

PRECIPITATION. 

he  precipitation  for  the  month  of  .January  averaged  2.07 
IPS  which  is  50%  of  the  normal.  All  stations  except  Texar- 
a  and  Springbahk  showed  negative  departures.  The  greatest 
ithly  total  was  3.87  inches  measured  at  Arkansas  City;  the 
t,  0.50  inch  at  Bald  Knob  and  Newport.  The  greatest  a- 
nt  recorded  in  24  consecutive  hours  was  2.00  inches  at  Ri- 
onthe  13th.  Considerably  more  than  the  usual  amount  of 
V  fell  during  the  month  but  it  was  confined  almost  entirely 
16  northwestern  half  of  the  State.  The  average  was  3.6  inch- 
ad  varied  from  8.0  inches  in  Marion  County  to  a  trace  in 
'Sett,  Cross,  and  Arkansas  counties. 


MISCELLAlJEatrS^ATi^  ^ 

<",..' 

Pressure     (Sea-level). 

■""    •     Wind. 

Relative 
bumidity. 

stations. 

w 

E 

30.57 
30.59 
30.60 

i 

a 

e 

o 

1 

•4J 

a  . 

26 
32 
37 

c 
o 
3 
o 

<D 
t-i 

(3 

s. 

sw. 

s. 

i 

Q 

19 
7 
7 

a 

a 

a 

o  c.' 

(-1  a 

Bentonville.. 
Fort  Smith... 
Little  Rock.. 

30.14 
30.17 
30.18 

17 
18 
18 

29.64 
29.08 
29.75 

29 

29 

1 

5,244 
6,630 
6.753 

78 
76 
80 

62 
64 

32 
40 
38 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:-  24th,  5;  25th,  3;  29th,  1;  30th,   1. 

Dense  Fog:-  20th,  1. 

Solar  Ilalos:-   28th,  1. 

Lunar  Halos:-    16th,  2;  I9th,  1;  22d,  1;  28th,  1. 

Light  Hail:-  Mena,  10th. 

Sleet:-    JOih,  1;  Hth,  1;  12th,  7;  1.3th,  12;  26th,  1;  29th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  JANUARY. 


Year. 


Temperature. 


—  -J 


C.3 


Precipitation. 


zz  bo 
■-  d 


OS 


Number  of  dnys. 


_;  ^ 

o     ■ 

o 

^    (. 

1891 

1892 

1893 

1S94 

1895 

1896 

1897 

1S9S 

1899 

1900 

1901 

19U2 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907  .... 

1908 

1909 

1910 

Ibll 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 , 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 


41.6 
34.7 
38.5 
43.  5 
36.9 
41.4 
3S.9 
45.5 
39.3 
43.4 
45.6 
38.0 
40.  2 
38.9 
33.  3 
43.1 
49.2 
41.7 
43.8 
41.8 
47.6 
34.3 
44.0 
46.6 
39.3 
44.3 
44.0 
27  3 
41.4 
39.6 
46.9 


+4.6 
-5.4 
-1.6 
+3.4 
-3.2 
+3.3 
+0.7 
+6.0 
+0.5 
+4.6 
+6.5 
-2.6 
-0.4 
-1.4 
-6.6 
+2.  9 
+9.7 
+1.7 
+3.7 
+2.1 
+7.1 
-5.9 
+3.6 
+6.4 
-1.2 
+3.0 
+2.3 
-13.0 
+0.1 
-1.7 
-t5  7 


71 
81 
80 

78 
78 
76 
81 
75 
78 
78 
79 
80 
75 
73 
82 
82 
78 
82 
78 
86 
79 
78 
82 
74 
82 
82 
80 
75 
82 
85 


5.34 
2.48 
1.13 
3.63 
5.19 
4.09 
6.78 
7.93 
5.91 
2.69 
2. 21 
4.13 
2.60 
3.81 
4.58 
5.19 
5.80 
3.75 
1.79 
2.59 
1.02 
3.01 
8.45 
1.57 
4.38 
9.39 
3.66 
4.  39 
3-00 
6.49 
2.07 


+1.37 
-2.20 
-3.55 
-1.05 
+0.51 
0.00 
+2.72 
+  3.81 
+  1.-18 
-2.40 
-2.  20 
-0.  17 
—  1.56 
-0.76 
+0.  27 
+  1.07 
+  1.38 
-0.32 
-2.  15 
-1.77 
-3.11 
-0.98 
+4.  .34 
-2.  -20 
+0.  21 
+5.44 
-0.42 
+0.44 
-1.23 

+2.09  ; 

-2.08  I 


6 

15 

5 

8 

8 

6 

8 

10 

6 

16 

6 

•    15 

5 

13 

8 

13 

6 

13 

7 

11 

7 

8 

6 

14 

8 

10 

8 

8 

8 

11 

5 

12 

16 

7 

10 

7 

20 

6 

9 

10 

13  1 

10 

R 

7 

12 

9 

9 

6 

15 

4 

19 

5 

15 

*  i 

14 

5 

10 

4 

15 

0 

14 

6 

10 
4 
8 

12 
7 
8 
6 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


January,  1921 


stations. 


Amity  ..•■.•  — 
Arkadelphia.-  . 
Arkansas  City. 

Bald  Knob 

Batesville 

Bee  Branch  ... 
Bentonville  ... 

Berginam 

Black  Rock  ... 
Booneville 


Brinkley 

Calico  Rock  . . 

Camden 

Centerpoint. .  . 
Clarendon  ... 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardauelle  ... 
Dodd  City  . . .  • 


Dumas 

Dutton 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs . 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 
GiUett 


Climatoloffical  Data  for    January,    1921. 


Grannis  

Gravette  

Hardy 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro  

Junctiontt 

Little  Roek...^.... 
Lutherville     1+     .  ■ 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida   

Marfreesborn 

Nail   

Newport 

Okay. 

Osceola    

Ozark 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pocahontas 


Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy •■■ 

Springbank  if.. 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 


ITraphers  Xt 
Waldron . . . 
Warren  — 
WhiteclifEs  . 
Wynne  — 


Counties. 


Clark 

Clark 

Desha 

White 

Independence. 
Van  Buren  — 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monroe. .. 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe.. . 
Faulkner . 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion... 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . . . 

Sebastian 

Hempstead  — 

White 

Arkansas 


Polk 

Benton  ..  .. 

Sharp 

Phillips  .... 
Cleburne  . . . 
Hempstead- 

(iarland 

Union 

Craighead.. 
Union 


Pulaski 

Johnson 

Columbia  — 
Hot  Spring  ... 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Baxter 


Montgomery. 

Pike 

Newton 

Jackson  

Mississippi  . . 

Pope 

Franklin 

Woodruff .... 
JeflVrson  — 
Randolph  ... 


Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  ... 

Benton 

White 

Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller • 


Veil 

Scott •  • 

liradley 

Little  River. 
Cross 


State  Mi>ans  and  Extremes 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


a  . 


250 
160 
145 
2/9 

277 


1303 
1324 
13.!4 
269 

226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 

162 

1590 

265 

229 

1465 

1451 

4b  1 

264 

200 


921 
1250 
643 
1»2 
445 
377 
60tt 


345 

1B2 


28 
25 
37 

2 
22 
29 
15 
24 
19 

7 

39 
17 
35 
24 
17 
37 
21 
6 

35 
39 

14 

19 
17 
14 
19 
35 
39 
30 
H 
3 

3 

23 
24 
5u 
3 
4i4 
28 
14 
26 


45.7 


42.4 
44  8 
42.3 


48.1 
42.6 
48.8 
50.2 

47.'2 
44.5 

44.4^ 

42.7 


+  2.4      74 


+  3.7      69 


+  3.5 
+  8.2 


+  5.9 

+  ■3 
+  4.7 

+  '6.'6 

+  7 

+  '4.5 
+  6.6 


50.5  +  7.2 
40.5  +3.9 
53.2'+  6.8 
47.2  +  2.4 
+  58 


41.1 
45.0' 
45.6 


49.6 

46.0 
42.4 
44.0 


50.0 
48.6' 
57.1 


+  7 
+  7.3 


+  5.2 
+  6.0 


69 


73 

75 
72 

76 
85 

'73' 
67 

'76^ 
71 


286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 
1284 
80U 

730 
367 

2233 
23  L 
24U 

1700 
377 
196 
215 
300 

122 
327 
287 
243 
1385 
236 
240 
228 
lOSO 
332 

20»n 
675 
206 


40  .r> 

51.8 

47.2 

46.3 

50.8" 

50.4'! 

44.1 

47.4 

45.5 

46.2 

46.8 

43.0 

+  5.9 
+  5.4 
+  8.3 
+  4.6 
+  5.8 

+  6.6 

+  5.8 

+  7.3 
+  6.9 
-t-  7.1 


+  &.0 


250. 


25 

5 

37 

29 

15 
39 
14 

17 
30 
8 
9 
3:i 
24 
39 

4 
2 
26 
16 
13 


47.0 

'4i!i' 

46.3 

44.6 
44.0 
47.  0'' 

48.6 
45.0 

52.0 
50.2 

48.8' 
43.2 
45.9 


3.5 

+  7.1 


+  5.2I 
+  5.9 


+  5.2 
+  6.4 


+  4.6 
+  5.9 


+  5.3 
+  6.4 


70' 
80 
71 

77 

71 

77 

76'' 

70 

70 

73 

78 

70 

70 

72 


7+ 

4 
7 

4+ 
29 
..„. 

7t 

•22 

7 

4 

7t 

4 
21 
21 

6 


Precipitation,  inches. 


Number  of  days. 


°  s 

as 


Si! 


20 


24 
20 
24 
25 

'23' 
21 

'24^ 
12 

26 
10 
28' 
26 
19 
18' 
25 


25 

29'' 

37 

23 

24 

29 

24 

27" 

335 

16 

26 

25 

21 

24 

13 


lot 


lot 

15 

15 


101 
16 
10+ 
27 

io 

14+ 

io" 

15 

10 
15 
16 
15 
15 
15 
14 


39 


33 
41 
47 
40 

3S" 

34 

■37' 
39 

40 
40 
3.S' 
42 
32 
36' 
30 


10    I  39 


48.4  +  5.4 
47.-4"  +  -5.7 
53.3    +  6.7 


47.3" 
■51.1 


44. 9> 
46.9 


76 
69 
70 

'7! 
73 

84 


70' 


+  3.5  74 
+  '4.'9r73» 
+  5.7      85 


7+ 
22 

7 
1+ 

lot 

'22" 

7t 

19 

7 

'23" 
21 
22 


20 
24 

18 
25 
22'' 

19 

29 
20 

'■26' 
12 
23 

'26' 
26'l 


27 

13 

10+ 

15 

10 

13 

15 

10 

13 

15 

10 

15 

15 

10+ 

15 

10 

.27 
15 
13 
10 
15 

"io' 

15 


38 
28' 
33 
34 
39 

29 

36 

38" 

•25'- 

38 

43 

32 
34 
36 


10+ 
10 

io' 

15 

15 

'i:'i 
10 
27 


31 
34 
31 

30 
46'' 

l'33'" 
I  30 

44 
37 

'38' 
38 
38 


2.19 
2.12 
8.87 
0.50 
L65 
1.65 
1.48 

'i.'48 
1.80 

1.86 
1.26 
1.49 

1 .  30 
1.62 
1.71 
1.70 
1-87 

1  1.90 

'  2.46 

1 

{  3.39 
2.81 

1  2.51 
2,11 
1.68 
0.92 
1.39 

2.  9N 
0.  72 
2-06 

3.02 
l.fifi 
0.76 
2.07 
1.43 
3.39 
1.61 
3.13 
2.04 
2.11 

1..52 
1.05 
3.18 
2.39 
0.94 
2. 12 
2.3-i 

i.so 

2.  64 
1.69 

2.39 
i  2.34 
'  2.64 

0.50 
I  1  40 
j  2  20 
'  2.24 
I  3.4s 

2.37 
1   1  40 


-2. 47 

1.82 

-0.75 


-2.73i 

-2.771 
-1.15 


0-90 
132 
1.11 
0.20 
0.80 
0.45 
0.51 


-3.04    0.20 
I  1-02 

-3.071  0-76 
-2-481  0-35 


1.5 

0 

0 

2.0 
4.0 
4.5 
5.0 

'2.' 8 
3.4 


12 


-3.27 
-2.  66 

-2.  861 

-2.5m; 

-2.18, 

-i'.ii 
-0.54 

-1.61 

-1.48 
-0.96 
-1,97 
-1.74 
-2.04 
-1.12 
-1.12 


0.  .56 

0 

0.60 

0.96 

0. 34 

1.06 

0.60 

0.68 

1.78 

1-25 

1.52 

0.6' 

0.45 

O.oO 

0, 

1.33 

0.30 

1.40 


-1.1 
-3. 52 
-3.331 

-i.'ri 

-3.49 

-1.11 

-3  14 
-1.741 

-3.2- 
-2. ft 


-3.26 
-2. 65 


-2.45 


1.48 

0.45 
0.40 
0.70 
0. 6;i 

'l.'i4 
1.01 
0.79 
1.08 

1.09 
0-38 


1.10 
0.32 
1.23 
0.63 
,  ...I  0.62 
1.161  1.45 
0-39 


-2-131 


-1.44 
-4.  15 


-2.  601 
-0.231 


-2. 95 
-3-03 


0.92 
0.88 
0  63 
0.16 
0..59 
P.  551 
1.34 
1 .  00 
1-09 
0.40 


26"  j  13+ 
27'  10 
'25'''l"i5 


14    1  47 


3. 62 
3.29 
3.12 
3.07 
1.34 
l.S'i 
3.  68 
1.72 
1.70 
3.30 

2.96 
1.13 
2.98 
2.50 
0.95 

2.07 


■1.011  1-41 
■1.  Hi  1.45, 


1.681 

-2.79 

3.34 

+6-'27i 

3-41| 

-1.58 


+0.21    1.38 


1.23 
0.34 
1.41 
1.20 
0.50 


-1.71 
-0.4 
-4.46 


1.501 
2.00; 
0. 75 
0.65 
1.35i 
0.951 
0-75 


4.0  1 
0  I 
3.0  1 

0   : 

1.5  i 

3-0 

6.0 

3.0 

S-0 

0 
6-0 

0 

0 
4-0 
6.0 
4-3 

0 
1.0 

0 

5-5 
7.0 
4-0 

0 
6.0 

0 
0.5 

0 
2.5 

0 

0-2 
4.0  1 

0 

0 
30  1 

0 

1' 

6.5  j 
2.8  , 
2.5 

3.0  , 
0  I 
6.0 
2.0 
4.0 
0.5 
4.0 
0 
0 
3.0 

0 
T. 

0 

0 

6.0 
1.4 

0 
T. 
3.0 

0 


3 

9 
6 
2 
9 
4 
4 
8 

5 
8 
3 
12 
4 

"2 
5 
9 

4 

6 
3 


-2.08    2.00 


4.5 
2.8 

0 

0 
T. 

3.6 


Observer. 


6 

15 

10 

7 

15 

4 

12 

4 

11 

15 

11 

13 
8 
16 
16" 
23 
14 
16 

6 
9 

9" 

6 

9 
13 
10 

6 
11 
13 

11 

9 

10 
10 
13 
11" 

4.1 

11 
9 


15 
11 

7 

13" 

11 

11 

U 

15 


2 

15 

0 

19 

5 

17 

5 

9 

0 

20 

7 

19 

6 

20 

5 
6 
6 
II 

5 

5 

0 

2 

3 

6 

6" 

2 

5 

5 

11 
8 

13" 
4 
7 
9 

14 


IS 
15 

15 

1     16 

i     17 

1     14 

17 

13 

13 

19 

11 

11 

10 
14 
12 
15 
5 

'is' 

17 
17 


,   Albert  Dillard. 
|F-  j.  Carpenter. 
[(ieo.E.  Payne. 

Allen  Moody. 

Iilrs.  Leia  I.  Tetei- 

J  .  E  .Scanlan  . 

U.  S.WeatberBurcai 
. .  .lohn  '1'.  Maxey  . 

S.  J.  Howe. 
.    Supt-  Tuberculosis 


H.  L.  P.Whifsnn. 
J.  M.  Richardson. 
A.R.  Ouartcrman. 

iC.  M  .liiiri:ileston. 
J.     W.  Bishop. 
E.  E.  Corrirey. 
Rev.  N.  E.  skinnei 
J.  K.  A  vera. 
iK.E.Wiespr 
iNealDcdd. 


n. 

iW, 


ne. 
inv . 


13 
17 
14 
16 
2  ' 

9 

7" 

6 

12 
10 

14 

14 

7'' 
21 
15 

9 


riw. 
ne. 


sw, 
n- 

uw. 


6  ! 

9 

sw 

"  1 

11 

■\v. 

1 

17 

w- 

7 

13 

sw 

0 

22 

e. 

2 

19 

5 

16 

nw 

4 

14 

n- 

3'' 

15" 

s. 

9'i 

n- 

e. 

(1 

20 

s. 

3 

19 

s. 

10 

13 

1  n 

0 

0 

8 

5 

0 
11 
13 

0 

3" 
4 
11 
2 
1 


10 
13 
15 
17 
18 
18 
10 

9 
11 

9 

14' 
16 
9 
18 
15 


sw. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

nw 

s. 


IBen. Johnson. 
J.M.Rii  kctts. 
Mrs.  Virgil  N.Wal 
Dr.  R.  H.  Hardin, 
licorpe  W .  Ni<  hoa! 
I'nivfrsity  01  Arkai 
U.S.  Weather  V.aY 
T.  .1  I.ogiin. 
Cleve  Bell . 
H.  F.  .F.  Beverburi 

Dr.  F.  C.  MuUins. 
,\.  F.  Steveus. 
Mrs.  D.  S.  Madde 
'ames  .V  .Burnett. 
Arthur  Cio.'s. 
N.  P.  ()'  Kcal. 
A.  Si  \.  (ii'u-  lldSl 
C-  A  Hmy. 
ISeiii'diclint"  Sister! 
I .  A.  Lowdeibatk 

U.S.  Weather  Bur 
H  .  Kan  lie  Id. 
Stati-.'  Agriculture  S 
Mrs.    KateL.Smil 
W.  S.  Viucent. 
W    K.  Trousdale. 
Charles  Wa'.tou. 
\V.  F.  Reeves. 
E.  W.St  ..lohn. 
U.S.  llalbert. 

G.  A.  WhittingtoW 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Paxtoii. 
fieorKe  L.  RobiiiSf' 
V.  S.   Forest  Servii 
Atwood  P.  Smith. 
Isham  Burrow. 
W.E.  Raker. 
Roy  F.  Hammond 
Be'iedictineSlsier!! 


W.  E.  Edmiston. 
S.  T.  White,  Jr.     | 
Foote  Coleman,     t 
fieo.H.Tisdale.     1 
Carl  A .  Starek . 
Miss  Sarah  Cyport 
Mi=s  Grace  Field.. 
H.  A.  Buerkle- 
New  Subiaco  Abbf. 
H.  S.  Brashear. 


U.S.  Forest  Per  vi( 
Dr.  Choves.  Bevil 
se-  J.  L.  Clegg.  ,  „  . 
sw.  Miss  Eule'a  M.Sd 
n.    J.M.Larkan. 


..    . 'p    T>,.,^,.>r^^1■ntin^  i  >;  Ifiss  than  0.01  men  ram  or  men*. a  m.  m>.     m  ,    .    _       4.+r^„,^  ^ifi^^  «^^^^^^o^  r»f  thoco  cfa.tinns  as  follow: 


indet' 
'.app 


d  lu  iiiea-us  ttii'A  r-uiiiijjtv,  ii-.o.     ..^.v.. —  --   •  • 

ttPost-office  addresses  of  these  statious  as  follows:-  Jui 


January,  1921. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Daily  Precipitation  for  January,  1921. 


Watersheds. 

Day  of  month. 

Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 
0 

Araitv 

Ouachita 

.09 
.05 
T. 

.48 
.60 
.20 

.90 
1.32 
1.11 
.20 
.10 
.45 
.51 

.72 

2.19 
2.12 

Arkadelphia  .IJ 

do 

.15 
1.06 

•  *.  . 

. . .. 

Arkansas  City  III! 
Bald  Knob 

Mississippi.. .. 

White   

do 

Arkansas 

(Jo     

.26 
.15 

■.'io 

.15 

.80 
.15 

.10 

.02 

T. 

.10 

.03 

.04 

.... 

3.87 
0.50 
1.65 
1.65 
1.48 

Batesville  IPI  

T. 

.10 
.30 
.01 

.80 
.20 

.40 

.06 

T. 

.30 

.28 

.17 
.20 
•  01 

T. 

.  .  .  . 

.02 

'tV 

bee  Branch  

.10 
.02 

Bentonville  **'.. 

T. 

T. 

T 

.06 

.11 

.36 

.05 

Bergman  

White 

Black  Kock!|  i;  ■ . . 

do 

Arkansas. .  • .. 
White..     ..... 

T. 

.03 

.06 

T. 

.08 

'.'64 

.18 
.32 
.12 
.06 
.03 
.75 
.04 
.29 
.27 
.06 
.60 
.48 
.15 
.50 

.16 
.19 
.21 
.12 
.18 

'.'is 

.26 
.07 

.38 

'.'38 
T. 

.74 
.67 

.15 

1.02 

.76 

.22 

.56 

.40 

.60 

.96 

.34 

1.06 

.50 

.30 

1.78 

1.25 

1.52 

.60 

.45 

.60 

.56 

1.33 

.30 

1.40 

1.48 

.30 

.40 

.20 

.63 

3.00 

1.24 

1.01 

.51 

'.'97 
.23 
2.00 
1.10 
.32 
.13 

'."62 

1.45 

.15 

.92 

.79 

.63 

.07 

.40 

.50 

.40 

1.00 

1.09 

.40 

1.41 

1.45 

1.50 

2.00 

.75 

.34 

l.,32 

95 

.10 
T. 

.54 
.20 
.19 

.11 

.15 
.04 

.20 
.11 
.06 
.35 
.17 

.10 

.18 
.05 

.06 

1.48 
1.80 
1.86 
1.26 
1.49 
1.30 
1.62 
1.71 

Booneville- 

T. 

Brinkley    II 11  ..... 

.09 

.  .  .  . 

Calico  Rock  nil.. 

do  .... 

Ouacliita-  .  .. 

iLittle  River. .. 

.10 

.01 

.05 

.04 

.11 

.02 

T. 

.10 

.06 

.12 

.04 

.... 

Camden  11 II    

.... 

.31 

.03 

Cenlorpoint 

.15 

Clarendon  lljl  . . . . 

iWhite 

.oa 

.30 

.25 

.02 

.08 

'.'•25 
.'21 

.05 

'."06 

.08 

Conway  

Arkansas . .  . . 

.14 
.10 

■f." 

Corn  in*'        

White 

.12 

.07 

'.'64 

'.'io 

.13 

1.70 
1.87 
1.90 
2.46 
3.39 
2.81 
2.51 
2.11 
1.68 
0-92 
1^39 
2.98 
0.72 
2.06 
3.02 
1.66 
0.76 
2.07 
1.43 
3.39 
1.61 

DardanoUe    

do 

.40 

.40 

Dodd  City 

White    

.50 

'r.' 

.28 

.68 
.15 
.12 
.25 

't'." 

.•22 
.06 
.07 

't.' 

:".;: 

Arkansas 

White 

Ouachita  • . .  ■ . 

.25 

T. 

.50 

.02 
.07 

Dutton   

.... 

.... 

T. 

.06 

.14 

.60 

El  Dorado!  li    

Kngland  ||  || 

Arkansas  . . .  . 
!Wllil(^ 

.06 

.20 

.30 

.08 
.37 
.32 
.03 

.11 

.... 

Kurclvit  Springs  . 

19 

.25 

T. 

.33 

.22 

Kayctti'ville 

<lo 

.\i'l{  ins-is .... 

Red 

rt'nuc  

.\rkan  as  .... 

Red   

Wliite 

. . . . 

't.' 

'f.' 
T. 

".io 

't.' 

'.'27 
.10 
.10 
.05 
.83 
T. 
.10 
.28 
.30 

'.'37 

'.'69 
1.08 
.38 
.38 
.26 
.10 
.10 

'.'ii 

.18 
.42 
.21 
.38 
.88 
.40 
.11 
.39 
T. 
1.34 
.23 

'.'26 
.20 
.10 
T. 

'.'65 
.14 
.11 
.35 

1.3» 
.63 
.34 
.08 
T 
.05 

'.'i5 

1.13 
.20 
.22 
.34 
.14 

'.'io 

.18 

't.' 

.39 
.10 

'.'i2 

'.'63 

■f." 
.07 
.11 
.21 

'.'27 
.67 

'.'io 

'.'55 

'.'34 
.10 
..37 
.95 
.80 
.62 

'.'io 

1.35 
.21 
.15 

1.30 
T. 

'!47 
1.10 
T. 

'.'6i 

T. 
.02 

I'ortSniilh  *♦•   .. 

.01 

Knlton  II II 

.42 

T. 

ficorgctown  |!  I!  .. 

.12  .... 
.  13  . . . . 

Gillett 

.03 

'i' 

T. 

.... 

'.■35 
.38 
.26 

.08 
.02 

.05 

firannis 

Oravetie 

T. 

T. 

.16 

•  10 

.45 

.07 

.... 

Hardy 

do 

.Mississippi  .. . 

White   

ltd  

Ouachita 

do 

'.'ie 

.12 
T. 

'.'06 

".50 

'.■•22 

i.'oo 

'.■36 

.60 

'.'2.3 

'f.' 

.70 

T. 

.04 
.20 
.35 

.16 

.01 

.10 
'.'64 

lligden  i!  11     

Hopi'  

Hot  Springs 

Hnltig 

't.' 

't" 

Jonesboro  

White 

.24 
.47 
T. 

.79 

'.'6i 

.05 

'.'ii 

't.' 

.08 
.26 
.03 
.30 
.32 
27 

.05 

.13 

't.' 

2.04 
2.11 
1.52 
1.05 
3.18 
2.39 

Junction 

Little  Rook  •♦♦.. 

Ouacliita 

Arkanss 

do 

.... 

'.'6i 

'f.' 

't.' 

l.nilicrville    

.... 

Red   . 

'.'29 

Mnlvern   !'« 

Ouachita    . . .  . 

T 

While 

Mississippi  . .. 
.Si.   Francis. .  . 
White 

'1'. 



.29 
1.23 
T. 

.23 



.... 

".is 

.07 
T. 

— 

Marianua   111!  

'.'62 

'.'4i 

.53 

0.94 
2.12 
2.38 
1.80 
2.64 
1.69 
2.39 
2.34 
2.64 
0.50 
1.40 
2.20 
2.24 
3.48 
2.37 
1.40 
3.62 
3.29 
3.12 
3.07 
1.34 
1.30 
3.68 
1.72 
1.70 
3.30 
2.96 
1.13 
2.9H 
^.50 
0.95 

>Iarked  Tree  ||  ||  . 

.42 
.12 

.63 

T. 

.17 

'.'.35 

a"; 

'.'65 

•  18 

Marshall 

T. 
T. 

't.' 

T. 

T. 

.22;  .38 
42     OK 

Mena  p  li    

Ouachita   .... 

Mountain  Home. 
Mount  Ida    

White 

Ouachila  ..... 
do 

.'.'.' 

.... 

'.'45 

[39 
.37 

.38 

•  2] 

Murfrrioslioro  II 1 

Nail  

White  



T. 
't" 

.35 
.06 

't.' 

T 

.25 

't.' 

.50 

.30 

■  **' 

.46 
'.'59 

T. 

Newport   111! 

Okay 

Osceola  

do 

Arkansas.  .... 
Mississipid. .   . 

do 

Cache 

Arkansas 

White 

Ottachiia 

do 

Ouachita   ... . 

do 

Arkansas 

White 

Red  

Arkansas 

'.'■20 
.... 

'.'20 
.27 

'.'62 

.... 

.... 

'.'46 

.16 

'.'37 

't'.' 

••'■• 

— 

Ozark  

'.'•25 



Patterson  Ji,    .... 

1-00 
.61 

'.'is 

.25 

1.00 
03 

.... 

Pine  HlulT    111!.... 

:::'. 

■■'■'■ 

.19 
.05 
.98 
.05 
.10 

■'05 
.27 
.16 

".80 

'.'■io 

'.'25 

.02 

'.'io 
'.'62 

'.'6.5 

'  .'6.5 

.04 
.10 

'■'•■• 

.07 
.10 

'.'65 

'.55 
.14 
.02 
T. 

Pocahontas 

Portland  I! 

Prescolt 

Princeton  111!   .... 
Kison  ",11 

■••• 

.04 

.10 

.05 
'f.' 

.10 
.14 

.45 
.47 

Rogers  

T. 

't.' 

.11 

.34 

Pcarcy    

Si)ringbanU  ;ii;  ... 
t^tuttgart  

.12 

.50 
.29 
•  27 

'•'so 

.24 
.08 

't.' 

Snhiaco 

do 

Red 

Arkansas 

do...... 

Ouachita 

Red 

St.  Francis..  . 

'.'.'.'J 
1 

b. 

.... 

3 

'.'67 
T 

.75 

i.'23 
.20 
1.41 
1.40 
.50 

T. 

.10 
.45 
.20 
.26 

.06 

".26 
.04 
.02 

't.' 

'f.' 

... 

Texarkana   lill   ... 

Unipliers  

V,-a!dr(in 

Warren    

Widtecliffs 

WynnellJ 

f.' 

i" 

.05 

Except  as  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the '24  hours  endingat  the  time  of  the  observation. 
»"  Heg.ilar  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded.  ^Precipitation  included  in  the  next 
following  measurement.      11  llPrecipitation  measured  in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.     T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  January,   1931. 


Stations. 

Rivers. 

Flood 
St.:  ISP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Kort  Smith 

.\rkaiisas 

22 

6.3 

6.2    6.1 

5.8    5.7    5.61  5.61  5.51 

0.0    5.5 

5.4| 

.5.3 

,5.3 

5.2 

5.31  5.2 

5  3 

6.3    6.3 

6.2 

6.0 

5.6 

5.2    5.6  7.5 

11  4 

14  0 

13  9 

12.7|11.7  10.  3 

Dardanelle 

do 

20 

5.2 

4.7    4.4 

4.2    4.0    3.81  3.7 

3.6 

3.5    3.41  3.3; 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.4 

3.5 

4.0 

4.3 

4.6 

4.4 

4.1 

3.8l  3,8 

3  9 

5  2 

11   7 

11.  5jlO.  510.0 

Little  Rock 

do. ...... 

23 

6.0 

5.4    4.9 

4.2    3.8 

3.5    3.1 

3.0 

2.8 

2.6  2.4 

2.3 

2.3 

2.5 

2.9 

3.0 

3.3 

3.8 

3.9 

3.9 

4.0 

4.3 

4.-?. 

3.9i  3.4 

3  2 

3  5 

3  6 

10.0,12.312  0 

PinelUuff 

do  ....... 

25 

y.t) 

8.4    7.6 

7.0    6.7 

6.5 

6.3 

6.1 

5.7 

5.4 

5.3 

5.2 

5.3 

,5.3 

.5.4 

.5.6 

5.8 

.5.7 

,5.7 

6.0 

6.2 

6.3 

6  4 

6.41  6.4 

6  3 

fi  0 

6  0 

0.8.13.  7  Ifi.  2 

Black  Rock 

Black 

14 

7.0 

6.7 

7.0 

6.7 

6.5 

6.1 

6.nl  5.9 

5.6 

5.2 

4.S 

4.5 

4.3 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.01  3.8 

3.8 

3.8 

3,8 

3  6 

3.61  3.5 

3  5 

3  5 

3  5 

4  8 

5.0i  5.3 
3.81  3.9 

(,'alico  Rock 

White 

18 

3.3 

3.0 

'2.7 

2.5 

2.3 

2.1 

2.1]   1.9 

2.0 

•2.0 

1.6 

1.4 

1.3 

1.5 

1.4 

1.3 

1.6 

1.41  1.3 

1.4 

1.4 

1   4 

1  4 

1.6    ^2.0 

3  ? 

3  7 

3  4 

3  7 

Batesville 

do 

23 

9.4 

9.3 

9.1 

8.6 

8.3 

8.1 

7.81  7.5 

7.6 

7.7 

7.5 

7.1 

6.9 

7.0 

7.1 

7.0 

7.0 

7.2 

7.0 

6.9 

7.0 

7,0 

7,0 

7.0:  7.4 

7  6 

9  ■? 

9  4 

9  4 

9.6    9.6 

Newport 

do 

26 

11.9 

10.4 

8.6 

7.9 

7.5 

7.4 

7.3l  7.2 

6.9 

6.4 

6.4 

6.6 

6.5 

63 

6.0 

5.6 

5.1 

4.8 

4.4 

4.3 

4.2 

4.1 

4.0 

4.O1  3.9 

3  9 

3.8 

3  H 

3.8 

4.1    4.5 

(Jporgetown  . . 

do....... 

•22 

16.0 

15.2 

14.8 

14.2 

r3.8 

13.0 

12.6111.0 

10.4 

9.7 

9.0 

8.6 

8.4 

8.0 

7.6 

7.0 

6.8 

6.6 

6.2 

6.2 

6.2 

6.0 

5.9 

5.81  5.5 

5  5 

5.5I  5.5 

6. 21  6.  Si  7.  1 

Clarendon 

do 

30 

24. 4  24.  5 

■24.5 

•24.4 

■24.  3 

■24.0 

■23.  7  '23. 3 

•22.9 

■22. 3 

21.7 

21.0 

20.4 

19.9 

19.5 

10.0 

18.5 

18.1 

17.6 

17.2 

16.9 

16.6 

16.3 

16.0;15.6 

1,5.3 

15.0  14.8 

14.6  14.8115.0 

Helena 

Mississippi. . . 

42 
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18.5 

18.1 

18.0 

17.9 

17.8  17.7 

17.4 

16.9 

16.3 

15.6 

14.8 

14.3 

13.9 

14.0 

14.7 

1.5^7 

16.9 

18.1 

19.0 

19.6 

19.9 

■20.1,20.2 

■,>o.o 

19. 6  19. 0 

18.4|17.9117.5 

Arkansas  City... 

do 
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•25. 1 
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■24.  3 
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49 
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19.5118.011.5. 9 

14.1 
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13.8 
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ll.OilO.  1  10.9 
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20 

5.2    4.9 
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4.^ 
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3.9 

4.3 

5.1 

6.2 
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5.2 

4.0 

3.6 

3.4 

3.3 
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3.41  4.1 

4  7 

4.7I  4.6 
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Fulton 
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28 

15.^2  13.1 

15.1 

12.4 

12.9  11.4  11.1|10.S 

10.  5 

10.  3';  10. 1 

in.  3 

11.2 

13.8 

17.2119.0 

19.3 

19.2 
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18.5 

17.7 

16.7 

15.4 
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13  0 

12.8  12.7 

12.7112.312.0 

Arkadcphia 

Ouachita-   

18 

4.0    3.6    3.  a 

■2.9 

2  5    2.2    2.01  1.8 

1.8 

1.61  1.5 

1.5 

2.4 

5.5 
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4.9 
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9 

8.2    8.2    8.2 
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8.6]  8.f 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION^ 


Januaby,  1921. 


Daily  Temperatures  for  January,    19S1. 


Stations. 
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Amity 

BfttesviileW j 

Bee  Branch } 

Bentonville j 

Booneville j 

Brinkley ] 

Calico  Rock '5§  ...  | 

Camden ] 

Conway ; 

Corui  ng 

Dardanollo 

Dodtl  City 

Lu.nas 

Button 

El  Dorado 

England  §§ 

Kureka  Springs  .. 

Fayetteville 

V'ort  Smith 

Gillott 

3rannis 

Oravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro  

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  W-.- 

Marshall  

Mena  

Mountain  Home. . 

Mount  I-da. 

Nail 

Newport 

Osceola   

Osark 

Pirn-  BluiY 

P(<cahontas 
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Prescott  •  • 

Hison  
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Subiaco   

Texarkana  
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Wynne \W..  .  .. 
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26 


27 


28 


29 


57 

51 

52 

43 

CI 

43 

52 

33 

53 

43 

61 

45 

53 

42 

70 

51 

63 

48 

45 

40 

51 

43 

52 

33 

72 

55 

54 

32 

72 

56 

56 

49 

51 

31 

55 

34 

51 

38 

69 

54 

60 

3b 

55 

33 

4' 

40 

60 

50 

65 

62 

52 

42 

67 

52 

61 

39 

55 

45 

69 

57 

46 

41 

51 

30 

51 

45 

55 

43 

59 

41 

51 

35 

64 

44 

56 

33 

54 

43 

56 

32 

56 

34 

69 

53 

45 

41 

71 

56 

6' 

56 

6b 

50 

54 

34 

55 

44 

63 

5: 

5i 
40 
68 
55 
69 
37 
70 
52 
53 
47 


65 

38 

35 

34 

55 

29 

34 

25 

43 

32 

52 

31 

33 

33 

44 

38 

48 

34 

41 

30 

43 

34 

35 

25 

58 

35 

35 

25 

65 

38 

46 

40 

34 

25 

36 

25 

38 

31 

58 

34 

39 

29 

35 

•26 

44 

28 

55 

35 

53 

50 

45 

31 
64 

40 

40 
32 
47 
30 
65 
38 
46 
29 
45 
29 
39 
32 
45 
28 
41 
30 
38 
27 
46 
32 
34 
23 
48 
32 
50 
26 
45 
30 
47 
35 
4'. 
3( 
63 
39 
58 
33 
70 
38 
34 
20 
50 

3: 

53 
31 
41 
33 
48 
39 
54 
33 
65 
39 
35 
34 


41 
26 

4 

•22 

47 

24 

47 

25 

47 

27 

49 

29 

48 

24 

51 

30 

48 

29 

45 

25 

41 

30 

45 

18 

49 

31 

46 

•23 

57 

29 

55 

31 

54 

23 

48 

24 

46 

30 

54 

28 

4b 

IS 

47 

24 

40 

21 

50 

25 

52 

46 

4 

26 

5' 

30 

43 

29 

44 

26 

50 

28 

46 

22 

51 

30 

48 

29 

47 

25 

54 

35 

45 

19 

52 

26 

42 

2J 

44 

20 

48 

26 

71 

40 

42 

31 

4 

•23 

45 

32 

51 

29 

4! 

31 

48 

24 

46 

28 

43 

31 

48 

2',1 

50 

2' 

48 

26 

45 

32 

50 

29 


50 
28 
52 
22 
59 
27 
56 
34 
55 
36 
52 
28 
56 
24 
63 
30 
54 
29 
51 
30 
50 
35 
55 
27 
53 
27 
50 
29 
64 
31 
62 
31 
59 
34 
58 
30 
48 
35 
68 
29 
58 
28 
56 
28 
58 
26 

m 

32 

56 

35 

49 

29 

64 

37 

56 

32 

46 

30 

ft 

34 

52 

28 

60 

46 

54 

29 

50 

35 

69 

52 

55 

2' 

58 

•29 

44 

29 

50 

32 

47 

28 

70 

42 

49 

29 

50 

28 

62 

29 

61 

31 

46 

30 

59 

32 

51 

28 

54 

29 

49 

31 

63 

37 

55 

32 

61 

29 

54 

29 


30 


31 


■a 


44,57.6 

35133.8 
39  53.0  1 
36^31.9' 


50 

41 

57 

30 

6.5 

29 

50 

35 

60 

43 

61 

33 

59 

31 

74 

39 

63 

41 

64 

39 

59 

42 

50 

29 

5' 

39 

61 

36 

6' 

45 

61 

40 

47 

37 

5S 

40 

60 

36 

39 

30 

60 

35 

64 

36 

5' 

23 

58 

42 

58 

38 

6; 

36 

fiO 

44 

59 

4' 

63 

49 

62 

42 

6: 

46 
58 
31 
60 
43 
59 
45 
02 
30 
50 
45 
64 
33 
6'.: 
4' 
50 
38 


55.4 
34.1 
50.8 
33.8 
57.3 
38.9 
59.1 
.37.1 
53.0 
32.3 
60. 3 
37.3 
57.7 
36.8 
53.8 
35.3 
53.0 
3.6.8 
63.9 
31.5 
61.3 
39.8 
51.2 
■29.8 
04.1 
42.2 
.58. 2 
36.1 
53.7 
M.  6 


41. 

4(1 

42 

33 

43 

28 

40 

32 

46 

36 

40 

36 

45 

37 

5t 

34 

43 

37 

3b 

32 

46 

38 

40 

31 

46 

34 

45 

38 

3S 

32 

49 

32 

3(: 

31 

4'. 

34 

31 

21 

42 

37 

49 

38 

01 

35 

47 

29 

43 

35 

51 

37 

47 

36 

51 

38 

33 

29 

44 

30 

45 


60.9 
35.2 
.63.5 
31.3 
56.1 
33,0 
01.4 
38.7 
■56.2 
41.1' 
64.5' 
36.6 
64.9 
38.8 
■55.3 
39.2 
•55.7 
.36.9 
03.8 
41.8 
.54.0 
34.2 
■58.2 
35.7 
.56.4 
34.6 
54.8 
37.0 
55.8, 
37.9 
54.0 
31.9 
■iy.O 
34.9 
49.0 
33.2 
.54.8 
37.8 
.54.8 
34.5 
.39.4 
34.5 
58.0 
39.3 
.34.8 
35.  ■J 
62.  <• 
41.  ■i 
01.1 

39.  S 

GO.t 
37.4 
.53.  c 
33. t 
55.7 
;i6. 1 
,37.  f 


30  43.; 
40; 


38 


37.: 
01.: 
40.; 
60.: 

34.. 


sVS     In^trnnuuts  arc  read  i 


u  llie  irii,niin»:  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day,  on  ■\vbicli  it  almost  always  occurs. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 
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flRl^HfJSflS  SECTION- 


MISCELLANEOUS  DATA . 


iXARYET  S.  COLE,    Meteorologrist. 


Vol.  XXVI.  Little  Rock.,  February,  1921.       No.  2. 

GENERAL  SUMMARY, 

The  month  as  a  whole  was  unusually  mild,  the  average  temp- 
erature being  exceeded  only  twice  since  records  have  been  kept 
n  this  State,  and  February,  in  connection  with  the  two  preceed- 
ng  months,  gives  us  a  winter  Avhich  is  one  of  the  four  mildest  of 
he  past  31  j-ears.  During  the  first  half  of  the  month  considerable 
arm  work  was  done  and  all  spring  work  was  well   advanced. 
)n  the  18th  and  1-9,  with  high  pressure  covering  the  Mississip- 
)i  Valley  and  the  Plains,   a  LOW  skirted  the  Gulf  coast  bring- 
ng  Arkansas  the  greatest  snowfall,  with  one  exception,  since 
tate-wide  records  have  been  kept.  In  January,    1918,  the  snow 
.veaged  17.4  inches,  this  month's  11.7  inches   being  the   next 
leaviest  on  record.  The  snow-storm  and  low  temperatures  of  the 
lay  following    stopped  all  farm  work  and  did  some  damage  to 
ruit  in  the  Fort  Smith  district,  but  with  these   exceptions,  the 
DW  temperature    was  beneficial    in  that  it  checked  the  prema- 
ure  budding  of  fruit  trees  and  the  unseasonable  advancement 
f  vegetation,    and   the   heavy  snow  covering  left  the  ground 
1  excellent  condition  for   the  coming  crop.  Practically  all  pre. 
ipitation  occurred  from  the  5th  to  the  10th  and  from  the  18th 
0  the  24th,  the  average  number  of  rainy  days  being  6. 

w.   0.    H. 


TEMPE  R ATURE . 


The  monthly  mean  temperature  for  February  was  48.8°,  which 
3G.3°  above  the  normal,  all  stations  showing  positive  departures, 
'he  highest  monthly  mean  was  58.9^,  at  Huttig,  Union  County; 
he  lowest  was  42.4^  at  Dutton,  Madison  County.  The  highest 
smperature  recorded  during  the  month  M'as  85^,  at  Texarkana, 
liller  County,  on  the  24th  and  25th;  the  lowest  -3,  at  Dutton 
n  the  20th.  In  most  sections  the  highest  occurred  on  the  13th 
r  14th;  the  lowest  on  the  20th.  The  greatest  daily  range  was 
8",  occurring  at  Hardy  and  IMammoth  Spring  on  the  13. 

PRECIPITATION. 

The  precipitation  for  the  month  of  February  averaged  3.59 
iches  which  is  0.18  inch  below  the  February  normal.  The  ge- 
graphical  distribution  was  irregular  but  most  of  the  heavier  to- 
lls were  confined  to  the  central  and  east  central  counties.  The 
reatest  monthly  total  was  8.90  inches  at  Georgetown,  White 
ounty;  the  least,  1.00  inch  at  Whitecliffs,  Little  River  County, 
luch  of  the  precipitation  fell  as  snow,  the  average  snowfall  be- 
ig  11.7  inches,  the  monthly  totals  varying  from  24  inches  in 
ogan  and  Scott  counties  to  none  in  the  extreme  southeastern 
aunties. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
humidity. 
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1 
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1 

o 

09 

(=1 

1 
^11 

11 

l> 

27 
42 
60 

o 

u 

s 

s. 
sw. 
nw. 

i 
« 

15 

7 

24 

d 

Bentonville.. 
Port  Smith... 
Little  Rock.. 

30.07 
30.07 
30.08 

30.52 
30.53 
30.50 

17 
17 
18 

29.55 
29.53 
29.52 

4 
4 
5 

4,45  0 

5. 707 
6.962 

76 
79 
79 

58 
62 

60 
68 
59 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:-  4th,  7;  5th,  7;  6th,  7;  7th,  18;  8th,  2;  9th, 
1;  10th,  2;  2Jst,  1;  24th,  2. 

Solar  Halos:-   17th,  1;  20th,  3;  21st,   1. 

Lunar  Halos:-    ]7th,  2;  20th,  2;  21st,  1. 

Light  Hail:-  4th,  England;  5th,  Booneville,  Conway,  Dumas, 
Gillett,  Higden,  Nail,  Stuttgart,  Waldron;  6th,  Bates ville,  Cen- 
terpoint;  7th,  Nail,  Okay. 

Sleet:-  6th,  Centerpoint;  10th,  Batesville;  18th,  Camden, 
Dumas,  El  Dorado,  Gillett,  Marianna,  Pine  Bluff,  Little  Rock; 
19th,  Stuttgart;  23d,  Prescott, 

High  Winds:-  5th,  Dumas,  Gillett;  15th,  Booneville,  Eureka 
Springs,  Grvett;  18th,  Booneville;  24th,  Gillett,  Little  Rock, 
Okay,  Ozark,  Stuttgart. 

Correction:  Texarkana,  .January  1921.  Maximum  on  30th 
should  be  53°.  Mean  maxmum  should  be  63.2°,  Monthly  mean 
should  be  53.4°.  Departure  should  be  +  6.8°. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—.  FEBRUARY. 


Year. 


Temperature. 


(3  C 
o  <1> 


Precipitation. 


a  a> 

fi3 


Number  of  dnys . 


ftS 

■3  a 


1891.... 
1892.... 
1893.... 
1894.... 
1895.... 
1896.... 
1897.... 
1898.... 
1899.... 
1900.... 
1901.... 
1902.... 
1903.... 
1904.... 
1905.... 
1906.... 
1907  ... 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
lUl.... 
1912.... 
1913.... 
1914.... 
1915.... 
1916.... 
1917.... 
1918.... 
1919.... 
1920.... 
1921 .... 


46.5 
49.0 
42.4 
40.5 
33.5 
45.2 
40.6 
45.8 
31.8 
39.7 
40.8 
3.5.0 
41.0 
44.9 
32.3 
41.8 
44.9 
44.2 
47.3 
39.0 
49.8 
37,9 
41.0 
40.4 
45.9 
4.3.4 
43.4 
44. 4 
44.1 
45.0 
48.3  ) 


+3.2 
+2. 2 
-4.4 
-6.3 
-13.3 
-1.8 
+3.2 
+1.6 
-11.9 
-5.3 
-2.2 
-0.4 
-0.4 
+2.9 
-9.4 
+0.1 
+4.0 
+3.0 
+  6.5 
-2.2 
+8.6 
-3.3 
-0.7 
-1.1 
+4.3 
+  1.8 
+1.7 
+5.1 
+2.1 
+3.2 
+  6.3 


2.92 
3.47 
4.05 
0.32 
0.71 
3.30 
2.59 
2.08 
2.18 
5.06 
2.18 
2.60 
7.63 
2.47 
2.55 
2.  21 
2.77 
5.26 
5.41 
3.66 
4.81 
2.80 
3.74 
4.23 
4.47 
1.78 
1.93 
1.17 
3.34 
1.26 
3.59 


-2.08 
-0.87 
-0.29 
-1.98 
-3.63 
-1.20 
-1.91 
-1.82 
-1.72 
+1.03 
-0.91 
-0.53 
+4.16 
-1.38 
-1.01 
-1.62 
-0.89 
+1.35 
+1.86 
-0.01 
+0.65 
-0.71 
+0.09 
+0.57 
+0.97 
-1.80 
-1.74 
-2.43 
-0.25 
-2.13 
-018 
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Climatological  Data  for    February,    1921. 


Stations 


Amity  

Arkadelphia.- 
Arkansas  City 
Bald  Knob  . . . 
Batesville  — 
Bee  Brancli  .. 
Bentonville  .. 

Bergmau 

Black  Rock  .. 
Booneville 


Brinkley 
Calico  Bock 
Camden  — 
Centerpoint. 
Clarendon  . 
Conway  — 
Corning  — 
Danville  — 
Dardanelle 
Dodd  City 


Observer. 


i 


Dumas  — 
Dvittou  — 
El  Dorado 
England . . 
Eureka  Springs 
Fayetteville 
Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 
Gillett 

Grannis 
Gravette 

Hardy 

Helena Tt. 

Higden  

Hope 

Hot  Springs.. 
Huttig 
Jonesboro 
J  unctiontt 

Little  Rock 
Lutherville 
Magnolia  . 
Malvern  .. 
Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  . 

Marshall 

Mena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesborn  +t 

Nail 

Newp  ort 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 
Prescott . 
Princeton 
Kison . 
Rogers 

Bearcy 

Springbank  It . 
Stuttgart  . 
Subiaco  . 
Texarkana . 

Dmphers  tt. 
Waldron . 
Warren.. 
Whitecliits  . 
Wynne . 

State  Means  and  Extremes. 

^^—r. 1-,  „„.^  f-,^  ^..ph  ..tati'^i^^Iailiaveten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  determin. 

fhi^i^iSi^SfrSi^^^5?iii^nSi^5iS^^^                                                       °  Received  Z  late  to  be  included  in  means  and  summaries.    Reference  letters   .^'.appearing 
,.g  section  means.     T.  r™ta«on  is  less^  ,.,.o  on  other  dates.     « Post- oHice  addressos  olthese  stations  as  folic- --- 

KanSS'tTLu\h:;^ine^ 


Albert  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.E.  Payne. 

Allen  Moody. 

Mrs.  Leia  I.  Teter. 

J.  E.Scanlan. 

U .  S  .WeatlierBureau. 

.Tohn  T.  Maxey  . 

S.  J.  Howe. 

Supt-  Tuberculosis  San . 

H.  L.D.Whitson. 
J.  M.  Richardson. 
A.B.  Quarterraan. 
C.  M.Huddleston. 
J.     W.  Bishop. 
E.  E.  Cordrey. 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
}.R.  Avera. 
F.E.Wieser 
NeaiDodd. 

Ben. Johnson. 

.1.  M.Uicketts. 

Mrs.  Virgil  N.  Walls. 

Dr.  R .  H  .  Hai  din . 

(ieoige  W.  Nichoalds. 

University  of  Arkansas  . 

U.S.  Weallier  Buraau. 

T.  J    Logan. 

Cleve    Bell . 

H.  E  .F.  Bi'verburg. 

Dr.  F.C.  Mullins. 

A.  F.  Stevens. 

Mrs.  D    S.   Madden. 

James  A. Burnett. 

Artl)ur  Cio.'s. 

N.  P.  O'  Neal. 

A  .  A  N  .  Gen .  Hosritnl. 

C.  A  berry . 

BeiieJicliiie  Sisters. 

J.  A.  Lowderback . 

U.S.  Weatlier  Bureau . 

H.  KauftVld. 

State  .Agriculture  School 

Mrs.    Kate  L.  Suiitli . 

W.  S.  Vnicent. 

W.  K.  Trousdale. 

Charles  Walton. 

W.F.  Reeves. 

E.  VV.  St. John. 

B.  S.  Hal  belt. 

G.  A.  Wliittiiigtoii. 
Henry  A.   Davis. 
Cliarles  Paxton . 
George  L.  Robinson. 
U.  8.   Forest  Service. 
At  wood  P.  Smith. 
Isham  Burrow. 
W.E.Baker. 
Roy  F.  Hammond. 
Benedictine  Sisters. 

W.  E.  Edmiston. 
S.  T.  White,  Jr. 
Foote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  Cypert. 
Mi=s  c;raoe  Field. 
jH.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey. 
H.  S.  Brashear. 


s.      U.  S.  ForestService. 
nw.'Dr.  Cheves.  Bevil. 
n.    J.  L.  Clegg. 

Miss  Eiilela  M.Schirmer. 

J.  M.  Larkan. 
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Daily  Precipitation  for  February, 

1921. 

Day  of  month. 

stations. 

Watersheds. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

"3 
1 

imitv 

Ouachita 

.34 
.7C 
.4C 
.37 
.58 
.40 
T. 

.... 


1.64 

.15 
.60 
•  18 

'.'os 

T. 
't'.' 

.50 
.25 
.15 
1.46 
1.50 
1-80 
.33 

.20 

.10 
.03 
•  67 

'.'62 

".'13 
T. 

't.' 

:;:: 

.  .  .  . 

.... 

.... 

.... 

.... 

^rkadelphia  ,15 

do 

Mississippi.. . 

White   

do 

:::■ 

;::: 

.20 
.01 



•  90 
.26 
.04 

.30 
.05 

".in 



.... 

.... 

.... 

. . . . 

2.93 

Arkansas  City  II  || 





.19 

'J'. 
i.l9 
.69 
.10 
.44 

.43 
'.■30 

.... 

:::; 

2.08 

Bald  Knob 

Batesvillellll 

Bee  Branch 

Bentonville  **•.. 
Bergman 

.... 

.  .  .  . 

.... 

.  .  .  . 

.... 

... 

.... 

.... 

2. 69 
4.41 
3  18 

do 

White 

'.'6i 

.01 

.... 

•••• 

■••• 

.  .  .  . 

'.'32 

. . . . 

.... 

.... 

".m. 



.... 



— 

.... 

.... 

.... 

2.40 
1.31 

JlEck  Kocklli;  ... 

do 

.39 

.  .  .  . 

.91 

.05 

.06 

.05 

.18 



40 

15 

08 

>  •  •  t 

T 

. . . . 

. . . . 

.... 



Jooneville- 

Arkansas. .  • .. 
White.     ..... 

do  .... 

Ouachita.  .  .. 
Little  River. . . 

■  3V 
.68 
.21 
.12 

'.'25 

■'67 

1.07 

2.60 

1.37 

.04 

.04 
.40 
.24 
.85 

.48 

1.54 

.70 

1.05 

.65 

.70 

.85 

1.78 

1.45 

2.45 

♦ 

1.30 
.57 
.87 

".49 
.60 

67 

".ii 
.12 

T. 

.02 

".2i 

.... 

".ii 

T. 

..'..' 

.... 

.... 

2.2; 

Hriiikley    1111 

.64 
T. 
■  10 

.96 

.12 

3.52 

Calipo  Rock  III!.. 

Camden  III!    

Ceiiterpoint 

. . . . 

T. 

'.'6i 

.36 

T. 

.73 

7.14 
2.99 
2.72 

.95 

.... 

.... 

.... 

.... 

'.■37 

'.'43 

■'69 

E 

.... 

••'•• 

•••• 

.... 

Clarendon  ill! 

Couwaj' 

White 

Arkansas. .  .. 

.... 

1.60 
.52 
.25 
•  12 
.40 
.09 
.17 
.25 
.04 
.97 

.80 
1.67 
.94 
.04 
.30 

i.'io 

2.15 
.10 

3.55 
.90 
T. 

.48 
.06 
.02 
.07 
.20 
1.76 
.03 
.04 
•  24 

'.'52 
.91 

.36 

1-64 

.13 

.... 

:::: 

.... 

.20 

L68 
6.49 
4  85 

)anville  illi     

Dardanelle    

Arkansas. ..  . 

do 

White  • 

Arkansas 

White 

■Ouachita  ■ . .  • . 
Arkansas  ...  . 
White  ...  .... 

■••■ 



'.'62 

•••• 

".07 

i.'so 
■.'26 

.... 

'.'62 

't. 

".57 

'.'82 
.38 

'.'65 
.21 

T 
T. 
T. 

•••• 

.... 

••■• 

•••■ 

E 

;:;: 

3.07 
2.75 

)oddC'ity 

*  '  *  ' 

2.42 

)unias   

)iitton    

El  Dorado  li;    

England  II II 

.23 

1.23 

.... 

.05 

T. 

.43 

.05 

.67 

.10 

1   35 

3.17 
4  80 

'.'62 
.32 

".07 
.47 

:::: 

••■■ 

.... 

't.' 

't'.' 

.... 

.... 

.... 

.... 

3.95 
2.01 
6.85 

.... 

.... 

.... 

.... 

^'iiyetlijvillc 

do 

.... 



.... 



— 

.... 

— 

2.52 

•'ort  Smith  ***   .. 

Arkansas...  ■ 

.08 

.01 

.79 

.37 

T. 

1  26 

57 

T 

.... 

. . .. 

.. . . 

2.93 

J'liltoii  111! 

Red :.... 

White  

i.'eo 

.16 

■'os 

T 

'."62 

'.'46 

.36 

.50 
.68 

T. 

1.00 
1.80 

•  40 

•  98 
50 

.... 

.... 

.23 
.65 
.55 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

. . . . 

3.03 

iHOrgetOWU  llli  .. 

4.10 

1.59 

.11 

.  .45 

•  25 
.62 
.04 
.19 

1.69 

iillett  

Arkansas  .•■ . 

Red  

White 

.'64 



.10 

.05 

1.32 

05 

.35 

— 

.02 

.... 

•  • .  • 

.... 

.... 

... . 

8. JO 
4.32 
2.51 

jravctte 

.... 

.... 

.... 

.... 

lardy. 

do 

.66 

.80 

1  90 

.... 

.... 

— 

— 

1.24 

Ii'loiialli;    

Mississippi  .. . 

i.i2 

.... 

2.08 

'J'. 

1.06 

1.20 

30 

10 

36 

'in 

.... 

18 

.... 

.... 

.... 

2.65 

ligdeu  il  li      

White  

1.00 

T. 

.07 

T. 

.... 

1  39 

.... 

.... 

... . 

b.Hb 

Hope  

Red 

.... 

..31 

07 

80 

1  12 

.... 

— 

.... 

2.39 

Hot  Springs 

Ouachita 

.50 

2.68 

.05 

1  ''0 

40 

.... 

... 

.... 

— 

2.60 

liittig 

do 

.25 

.42 

.12 

..53 

10 

io 

7'1 

.... 

•  50 

.... 

.... 

.... 

4,83 

onesboro  

White 

.68 

1.98 

•  02 

.39 

T 

1   14 

06 

.... 

.... 

— 

2.  V6 

unction 

Ouachita 

.34 

.19 

'i'. 

,97 

T 

71 

T 

.76 
.05 

.... 

.... 

.... 

4.27 

Jtllrt  Hock   "♦.. 

Arkanss 

.20 

T. 

4.18 

.01 

.17 

,07 

T 

173 

45 

T 

.... 

.... 

— 

2.97 

.uttierville    

do 

1  ..W 

2-80 

.... 

... . 

.... 

.... 

.... 

b.8b 

Vlagnolia •. 

Red  

.32 

.26 

,05 

,33 

* 

•  78 

.... 

.... 

.... 

.... 

4.35 

iliUvorn   III! 

Ouachita   .... 

.i? 

.... 

1.40 

..30 

.•a 

.... 

T 

98 

.  *  ■  > 

. , . . 

T 

.... 

— 

i.V4 

vlammoth  Spring 

White 

.51 

1.10 

30 

T 

3.08 

liirianna   i|||   

Mississippi  . .. 
.St.    Francis. .  . 
White 

1.28 

'.'78 
.80 

1.53 
2.54 

2.1s 

.18 
.42 
.06 

1.54 
.24 

.38 

.10 

•  40 

'  ' 

1.20 

'.'26 

.11 
■".OB 

.... 

.... 

.  .  .  . 

•••• 

.... 

1.91 

larked  Tree  III!   . 

•  69 

.35 

2^05 

b.  V2 

larsiuUl 

3S 

1  31 

.... 

y.iv 

li'Ma  ii  il    

Ouachita   

.65 

04 

1.45 

1.67 
.57 

1.85 
•  98 

'  00 

.... 

.  .  .. 

... . 

.  .  .  . 

.  .  .  . 

. . . . 

4.04 

loinitain  Home. 

White 

.12 

■?..  23 

05 

T. 

T. 

.  .  .  . 

. . . . 

.... 

. .. . 

3.81 

loinit  Ida    

Ouacliita  ..... 

.53 

.74 

* 

... . 

.... 

.... 

.... 

.... 

2.97 

Inrfreesboro  II  ii 

do 

. 80  .... 

.... 

.  .  .  . 

. . . . 

. .. . 

.  •  *  . 

.... 

•• 

... . 

3.12 

iail  

White  

.50 

2.301  .10 

■'6 

T 

. . . . 

.10 

.... 

*  •  *  ' 

.... 

1.78 

Newport   11 II 

do 

.22 

.87i   .32 

26 

09 

1.75 
1   SO 

.40 

.  .  .  . 

.... 

■  •  • ' 

.... 

5.2b 

'kav 

Arkansas 

.77 

,06 

.02 

40 

.01 
1' 

.  .  .  . 

.  . . . 

.  .  .  . 

...  . 

— 

3.91 

)-teola  

Mississippi. .  ,. 

.60 

1.80 

.70 

,60 

T. 

T. 

80 

'  *  '  " 

.30 

. . .. 

3.0b 

i/:>rk 

do 

2.  63 

.04 

. .   . 

1.11 

1  20 

.... 

.... 

.... 

4.80 

'atterson   ,1,    

White 

i.co 

5.00 

.04 

1. 10 

10 

— 

4.98 

'nie  Bluff    !».... 

'ocahontas 

'cirtlaiid  Hi 

-Arkansas 

White 

Ouachita 

.69 
..30 

.32    .29 
.80  .... 
15 

.23 

1.13 

.04 

...  . 

.54 

.58 

•  18 

.... 

.36 

.07 



;.24 

.10 
.65 

■if) 

hu 

1.40 
40 

.... 

.10 

45 



2.70 

'roscott 

do 

.02 

.17    .02 

.04 

,25 

.02 

1  00 

* 

.40 

' 

. . . . 

. . .  . 

2.bO 

'rinceton  |ll|  .... 

Ouachita  .... 

.58 

.12 

sq 

T 

. . . . 

1.10 

. . . . 

.  .  .  . 

. . . . 

..  .  . 

1^92 

ii-ou  ",|1 

do 

.08 

.221  T. 

.70 

,68 

.28 

.  .  .  . 

1  20 

. . . . 

. ... 

2.69 

larcy    

pringl)ank  HI.  ... 

Arkansas 

White 

Red  



'.'46 
T. 

.81 
1.70 
T. 

.10 

'  'w 

■.'21 
T. 

.... 

.... 

.... 

T 

.25 
.20 
.56 
.09 

'.'so 

.60 

1.50 

1.50 

.83 

.80 

2.20 

i.'M 
3.21 

•  57 
1.00 

.70 

T 



".m 

■.'65 

•  50 

•  38 

T. 

.12 

.... 

.  .  .  . 

•'••• 

3.16 

2.56 
4.20 

tiittgart  1 

iibiaoo  ...' j 

fxarkana  i  11   ...  I 

Valdron 

Arkansas 

do 

Red 

Arkansas 

do 

1.08 
.11 

'.'64 
T. 

".22 

"02 

.90 
1.27 

'."25 

1.3l| 

■J' 
•  05 

".04 
T. 

.64 
'.'35 

1,17 
'.'62 

;;:: 

.... 

.22 

i" 

.42 
.16 

•  04 
.02 

'.'63 
T 

;;" 

.... 

.... 

2.21 
5.32 
3.87 
1.57 
i.34 

\arren    

VIdtecliffs 

Ouachita 

Red 

•  13 

.62    .42 

.24 

.61 

.02 





.70 

:::: 

4.64 
3.31 

\  ynnelli 

Bt.  Francis.. . 

1.00 

1.55  .... 

•  40 

.30 

— 

.... 

.... 

i.'so 

'.■46 

.... 

■;:; 

1.00 
5^65 

„      ,      „  generally  made  late  in  the  afternoon ,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of  the  observation 

Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  of   falls  not   recorded.    *Precipitation   included  in  the  next 

amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.     T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


allowing  measurement.      II 11  Precipitation  measured  in  the  morning 


Daily  River  Stages  for  February,   1921. 


Station?. 


Rivers. 


iFlood 

StllSTP 


iirt  smiin 

'anlanelle 

ittleRoek 

'iiie  Bluff 

ilackRock 

alico  Rock.  . . . 

■atesville 

'ewport. 

•eorgetown   .. 

larendon 

lelena 

rkansasCity. 

amden 

'"nville , 

niton 

rkadephia...! 
atterson 


Arkansas..., 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita... 

Pet  tican. .. 

Red 

Ouachita-  . . 
Cache 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


6.0: 

7.3 

10 .5 

15.3 

6.0 

3.5 

9.7 

4.9 

8.0 

15.3 

17.3 

23.6 

9 

3.9 

12^9 

1.1 

6.4 


8.3 

6.7 

7.7 

12.6 

7^2 

A  8 

9^1 

5.8 

8.5 

15.8 

18.0 

23.6 

9.0 

3.6 

11.5 

1.1 

5.9 


7.9 

6.3 

6.7 

11.5 

7.0 

3.0 

9.0 

5^9 

8.8 

16.0 

19.3 

'23.7 

8.5 

3 

11 

10 

5.8 


3.9 

8.7 

5.71  8 

9.6  12, 
16.8  19, 
23.0 
26.4 

7.1 

2.6 
11.0 

1.2 

7.4 


10 


9.2 

8.6 
9.5 

13.1 
10.3 
7.2 
15.1 
15.3 
15.2 
21.8 
24^8 
28^6 
18^7 
14^1 
15^6 
4.3 
8.5 


8.0 
9.1 
13.5 
9.0 
6.2 
13.1 
17.4 
16.0 
22.  6 
25.8 
29.4 
17.2 
12.4 
16.7 
3.8 
8.4 


8.3 


14 


12.3111. 

9^3|  9. 

5.8,  5. 
12^  6  11^ 


14^  8 

17^6 

23.6 

27.8 

31.432. 

15.813, 


8.8 
15^5 
2.8 
8.2 


15     16 


7.0 

6.7 

6.4 

5.6 

.5.3 

5.0 

6,3 

5^6 

4.9 

11.0 

10^2 

9.5 

8.8 

8^5 

8.0 

4.6 

4^3 

3.8 

10.9 

10.5 

10.2 

11.5 

10.6 

10.2 

17.8 

17.3 

16,6 

24.4 

24.6 

24.6 

30.3 

31.4 

32-2 

33.0 

34.1 

34^9 

12.0 

11.5 

9.8 

4.0 

3.6 

3.4 

12.7 

11  9 

11.2 

2^2 

2.0 

1.8 

8.1 

8.1 

8.0 

18 


6.3 

4.8 

16 

9.1 

7.7 

3.7 

9.7 

9.7 

15.5 

)24.6 

:33^0 

135.6 

8.7 

3.2 

10.9 

1.6 

8.0 


19 


6^5 

4.7 

4.4 

8^8 

6.8 

3.5 

9.6 

9^4 

14.8 

24.7 

33^6 

36.3 

8.6 

3.4 

10.6 

1.5 

8.0 


20 


6.2 
4.6 
4.2 
8.6 
6.7 
3.1 
9.3 
9.4 
14^6 
24.6 
34.2 
36.8 
8.9 
4.2 
11.0 
2.2 
8.2 


21 


6.1 

4.5 
4.1 
8.2 
7.0 
2.8 
91 
9^9 
14.6 
24.4 
34.5 
37.2 
9^3 
5,8 
17.7 
3.0 
8.7 


22      23 


24 


6.5 

4.6 
4.1 

7.9 
7.3 
2.7 
9^0 
10.2 
14.0 
24.2 


9.3 

5.0 
4.9 
8.2 
8.0 
3.4 
9^8 
10^7 
14.2 
24^1 


34.7  34.5 
37.  5!37.8 
11.9113.9 


6.9 
19^9 
3.9 
8.9 


9.2 

20.9 

5,1 

9.1 


11.2 

6.3 

5.9 

9.0 

8.8 

4.0 

10, 

10.8 

15^0 

24.0 

34.1 

37.9 

16.5 

12^  6 

19.5 

6.9 

9.3 


25 


26 


27     28 


12  0 

11.6 

10.6 

11,5 

7.8 

11.8 

11.3 

13.7 

9.0 

8^6 

4.1 

4^3 

11.5 

11.1 

11.0 

11.2 

15.8 

16.7 

24.0 

24.0 

33.5 

32.9 

37.9 

37.7 

19.0 

21.0 

21.7 

22 .4 

19.7 

20.  5 

7.8 

8.5 

9.3 

9.2 

110.4 

10. 

13.3 

15.5 

7.5 

4.5 

10.9 

11.3 

17.4 

24.0 

32.0 

37.5 

22.3 

21.7 

20.9 

6.9 

9.0 


9.2 

9.9 
13.0 
16.3 

7.0 
4.5 
10.8 
11.3 
17.4 
24.2 
31.2 
37.3 
22.  8 
20.8 
20.8 
5.5 
8.9 


29     30 


31 


PTJMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


February  ,1921 


Bally  Temperatures  for  February,    1921. 


Stations. 


Amity 

Bftteayillefi | 

B«e  Braneh \ 

Bentonville j 

Booneville 1 

Brinkley.  ........  j 

Calico  RockW  ■■•\ 

Camden j 

Conway 

Corninsr | 

Dardanelle j 

Dodd  City '■ 

Itumas 

Button 

El  Dorado 

England  §§. 

Eureka  SprlnK*  .. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gillett 

arannis 

Sravette 

Hardy 

Hope 

Huttig 

Hot  .Springs...... 

Jonesboro 

Junction 

Little  Hock 

Lutherville 

Magnolia  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  $*... 

Marshall 

Mena  

Mountain  Home . 

Mount  Ida- 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola  

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Frescott .  • 

Rison  -  . . . 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco   .. 

^exarkana  ...... 

Omphers... 

Warren 

Wynne.... sW..  . . 


Maximum . . 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum . . 
Maximum . . 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  . 
Maximum. . 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  . 
Maximum . 
Minimum  . , 
Maximum . 
Minimum  . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum. . 
Minimum  . . 
1  Maximum . . 
!  Minimum  . 
I  Maximum . 
I  Minimum  . 
Maximum . 
I  Minimum  . 
Maximum' 
I  Minimum  . 
j  Ma,ximum' 
)  Minimum  ' 
i  Maximum'_ 
i  Minimum  ' 
(  Maximum' 
i  Minimum  '  ^ 
1  Maximum' ' 
i  Minimum  " 
J  Maximum" 
I  Minimum  ' 
j  Maximum ' 
I  Minimum  ' 
S  Maximum' 
'  Minimum 
j  Maximum" 
)  Minimum  " 
j  Maximum' 
I  Minimum  ' 
j  Maximum" 
)  Minimum  ' ' 
j  Maximum" 
(  Minimum  ' ' 
\  Maximum ' ' 
I  Minimum  ' ' 
j  Maximum" 
I  Minimum  ' ' 
j  Maximum'  ■ 
I  Minimum  ' ' 
J  Maximum'  ■ 
(  Minimum  '  ■ 
\  Maximum- ■ 
)  Minimum  ■ ' 
j  Maximum' 
1  Minimum  • 
\  Maximum- 
I  Minimum  •  • 
j  Maximum- • 
'  Minimum  •  ■ 
j  Maximum-  ■ 
I  M'nimuni ' ' 
)  Maximum-  - 
/  Minimum  -  - 
\  Maximum-- 

■  I  Minimum  ■  ■ 
i  Maximum-  - 

'  )  Minimum  •  • 
\  Maximum-  ■ 

■  (  Minimum  •  • 
S  Maxinnnn  •  ■ 

■  /  Jlinimum  •  • 
'  Maximum-  - 

"  /  Maximum-  - 

J  Minimum  ■  • 
■■  'i  Minimum-  - 

_(  Maximum-  - 
"  I  Minimum  -- 

j  Maximum-  - 
"  I  Minimum  •  ■ 

}  Maximum-  - 
"  I  Minimum  •  - 

j  Maximum  ■• 
■•  )  Minimum  -- 

\  Maximum-  ■ 

■  -  )  Minimum  -  ■ 
j  Maximum  - 

■ '  )  Minimum  -  ■ 
)  Maximum-  - 

■  -  I  Minimum  -  • 
>  Maximum  ■• 

••  )  Minimum  •• 

\  Maximum . . 
••  (  Minimum  - 

S  Maximum- 
"  '  Minimum  ■ 

S  Maximum. 
•  I  .Minimum. 

i  Maximum. 
■  I  -viinimum  ■ 

J  Maximum. 

-  i  Minimum . 
*  Maximum. 

-  )  Minimum . 


^■5     hi.-triiiijeuts 


are  read  in  ihe  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occur* 
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CLIM ATOLOGIC AL    bATA. 
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flRl^fll^SflS  SECTIOI^. 


HARVET  S.  COLE,    Meteorologist. 


L.  XXVI. 


Little  Rock.  Ark.,  March,  1921.        No.  3. 


GENERAL.  StTMMARY. 

^larch  opened  with  temperatures  about  15°  above  normal  and 
values  remained  near  or  above  normal  in  most  sections  of 
State  until  the  28th.  This  condition,  following  an  unusu- 
'  mild  winter,  advanced  vegetation  two  or  three  weeks  beyond 
avernge  season,  increasing  the  damage  to  be  done  by  a  later 
;ze.  In  March,  1907,  the  mean  temperature  for  this  section  was 
9°  which  is  the  only  March  during  the  past  31  years  with  a 
her  mean.  Theextren;es  showed  a  wide  range  but  werewith- 
;he  limits  established  by  previous  records. 
?he  freeze  of  the  2;^th  did  considerable  damnge  in  the  north- 
ami  northwestern  counties,  but  the  loss  will  not  be  so  great 
,vas  at  first  feared.  In  the  Bentonville  District  all  blooms  and 
ing  fruit  were  killed,  but  many  late  buds  were  left  on  apple 
'3  which,  under  favorable  condition'',  will  open  later.  Berries 
e  delayed  and  damaged  somewhat  by  the  freeze,  but  the  loss 
i  not  be  great. 

'uring  the  first  six  days  of  the  month  little  rain  fell,  but  there- 
r  heavy  showers  were  frequent  and  an  excess  was  measured 
)ractically  all  sections.  These  heavy  rainsbrought  most  of  the 
Ts  of  the  State  to  or  above  flood  stages,  but  the  damage  was 
great  except  that  incident  to  the  delay  in  preparation  and 
iting.  At  the  close  of  the  month  most  of  the  corn  and  some 
he  cotton  outside  of  the  overflowed  land  wore  planted. 
)n  the  afternoon  of  the  1 7th  a  tornado  occurred  in  Oil  Trough 
torn,  10  miles  west  of  Newport,  demolishing  dwellings,  barns, 
sheds,  and  injuring  nine  people,  the  property  damage  be- 
estimated  at  S10,000.00.  It  seems  that  the  tornado  did  not 
;h  the  ground  all  of  the  time,  but  bounci d  along,  the  greatest 
lage  being  done  on  the  Meadow  Lake  Farm. 
.  hail  storm  occarred  near  ^leto  and  Kerrs,  Lonoke  County, 
the  16th  during  which  hail  stones  larger  than  hen  eggs  are 
)rted  to  have  fallen.  Near  Boles  and  Park-,  Scott  County, 
arm  occurred  on  the  2.5th  with  stones  as  hn-gp  as  hen  eggs  and 
rcy,  White  County,  reports  large  hail  stones  on  the  17th. 
;le  damage  was  done  except  to  gardens. 

w^  0.   H. 

TEMPERATURE. 

18  monthly  mean  temperature  for  the  section  was  60.8°,  which 
.3°  above  normal,  all  stations  showing  positive  departures. 
!  highest  monthly  mean  temperature  was  r)H.6°,  recorded  at 
•arkana.  Miller  County;  ihe  lowest,  54.3°.  at  Nail,  Newton 
nty.  The  highest  temperature  recorded  during  the  month 
92°  at  Prescott,  Nevada  County,  on  the  iHthand  at  Texar- 
a  on  the  21st;  the  lowest,  18°  at  Button,  Madison  County, 
at  Dodd  City,  Marion  County,  on  the2ULh.  At  practically  all 
ions  the  lowest  temperature  occurred  on  the  29th,  but  the 
lest  occurred  on  different  dates.  The  greatest  daily  range  was 
at  Calico  Rock  on  the  30th. 


PRECIPITATION . 

e  precipitation  for  the  month  averaged  6.58  inches  which  is 
^  inches  above  the  March  normal.  Except  at  four  scattered 
ions  the  departures  were  positive  throughout  the  State.  The 
test  monthly  total  was  11.01  inches  at  Gravette,  Benton 
nty;  the  least,  2.98  inches  at  Mena,  Polk  County.  The  great- 
imount  recorded  in  24  consecutive  hours  was  5.55  inches  at 
vette  on  the  21st  and  22d .  The  average  number  of  rainv  days 
nine. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressiire     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
Uumidit)'- 

" 

Stations, 

% 

1 

o3 

1 

& 
o 

s 

C3   OJ  «1 

g 

30 

3 

o 

s 

s. 

S 

Q 
26 

a 

03' 

a 

d 

Bentonville.. 

30.00 

30.62 

28 

29.61 

26 

6.332 

80 



44 

Fort  Smith... 

30.01 

30.59 

28 

29.66 

25 

7,306 

34 

3. 

5 

80 

64 

55 

Little  Rock.. 

30.04 

30.51 

28 

29.72 

25 

6.448 

39 

S. 

7 

82 

62 

56 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  5th,  1;  6th,  8;  7th,  3;  8th,  10;  10th  1  ; 
11th,  17;  12th,  3;  13th,  13;  14th,  14;  15th,  3;  16th,  10;  17th, 
12;  18th,  7;  19th,  1;  20th,  1;  21st,  3;  22d,  1;  23d,  6;  24th, 
16;  2.5th,  7;  26th,  4;  27th,  17;  28th,  14;  30th,  3;  31st,  1. 

Solar  Halos:-   llth,  1;  12th,  1;  30th,  1. 

Lunar  Halos:-    J  7th,  1;  18th,  4;  19th,  1;  21st,  1. 

Sleet:-  28th,  3;  29th,  1. 

Ught  H'ffl/7:-6th,Grannis,  Nail;  8th,  Dutton;  llth,  Grannis- 
14th,   Lutherville;    16th,    Georgetown,   Little  Rock,    Mountian 
Home;  17th,  Newport,  Okay,  Dodd    City;  24th,   Dutton;  25th 
Bentonville;  27th,  .Junction,  Marianna,  Pocahontas;  28th,  Mal- 
vern; 30th, Stuttgart. 

Heavy  Hail:-  16th,Meto,  Kerrs;  17th,  Searcy;  18th,  Conway 
25th,  Boles,  Parks.  ' 

Killing  Frost:-  Killing  frost  or  freezing  temperature  on  the 
29th  except  in  the  extreme  south. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—-  MARCH. 


Year. 


Temperature . 


O  0) 


^3 


Precipitation. 


Number  of  days . 


.fc-o 


1891... 
1892... 
1893... 
1894... 
1895... 
1896... 
1897... 
1898... 
1899... 
1900... 
1901 . . . 
1902... 
1903... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907  .. 
1908... 
1909... 
1910... 
IbU... 
1912... 
1913... 
1914... 
1915... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 
1920... 
1921... 


46.7 

-3.9 

82 

10 

5.10 

+  1.06 

11 

9 

11 

47.9 

-3.2 

90 

9 

3.44 

-1.54 

14 

8 

9 
9 

10 
11 

50.1 

-1.0 

82 

5 

3.55 

-1.43 

16 

6 

54.6 

+2.5 

88 

8 

9.84 

+4.86 

14 

7 

51.8 

+  0.7 

91 

10 

5.39 

+0.41 

13 

7 

48.7 

-2.0 

85 

12 

5.28 

+  0.47 

10 

7 

14 

55.9 

+5-2 

88 

13 

9.76 

+4.95 

10 

7 

14 

54.5 

+3.4 

88 

18 

5.96 

+0.43 

10 

9 

12 

50.6 

-0.4 

87 

1 

2.97 

-2.21 

12 

9 

19 

51.2 

+0.2 

90 

/ 

2.50 

-2.56 

15 

7 

9 
g 

51.5 

+0.5 

86 

4 

4.67 

-0.25 

14 

8 

52.6 

+  1.3 

89 

14 

5.34 

+0.  02 

12 

10 

9 

54.8 

+3.2 

85 

11 

5.56 

+0.  22 

10 

9 

12 

55.  3 

+3.2 

90 

12 

5.64 

+0.42 

11 

11 

9 

57.1 

+4.8 

92 

26 

5.31 

+0.03 

10 

10 

11 

45.2 

-7.2 

88 

10 

5.69 

+0.04 

8 

6 

17 

61.9 

+9.7 

96 

25 

3. 22 

-1.81 

14 

8 

9 

59.5 

+7.1 

93 

21 

3.79 

+  1.43 

11 

9 

11 

5-2.  7 

+0.2 

84 

16 

3.71 

-1.45 

13 

8 

10 

60.7 

+8.4 

92 

23 

1.39 

-3.68 

20 

7 

4 

50.6 

+3.7 

94 

15 

2.17 

-2.  70 

16 

9 

g 

45.8 

-7.0 

86 

10 

7.86 

+2.  78 

7 

7 

17 

40.7 

-3.2 

88 

8 

4.74 

-0.29 

14 

9 

g 

50.0 

-2.6 

86 

4 

5.13 

+0.01 

12 

8 

11 

42.5 

-10.6 

73 

14 

3.54 

-1.11 

9 

15 

54.5 

+  1.7 

91 

11 

1.93 

-2.76 

16 

6 

9 

.53.0 

0.0 

87 

9 

5.  32 

+0.41 

14 

5 

12 

57.9 

+5.2 

96 

16 

1.31 

-3.29 

11 

8 

12 

53.  2 

+0.6 

86 

11 

5.47 

+  1.05 

17 

5 

9 

51.8 

+  1.5 

88 

•2 

5.31 

+0. 53 

11 

5 

11 

60-8 

+  8.3 

92 

hi 

6.55 

+2.10 

11 

8 

12 

■5° 

3  a 


10 
7 
8 
9 

10 
8 

15 
9 
7 
7 


9 
11 
6 
8 
8 
3 
6 
12 
7 
9 
7 
5 
11 
4 


MM 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


March,  1921. 


Climatoloffical  Data  for       March,    1921. 


Stations 


Amity  

Arkadelphia..-.. 
Arkansas  City.. 

Bald  Knob 

Batesville  .. 
Bee  Branch 
Bentonville 
Bergman  ... 
Black  Kook 
Booneville 


Brinkley.... 
Calico  Rock 
Camden  — 
Centei-point. 
Clarendon  . 
Conway  — 
Corning  ...• 
Danville  — 
Bardanelle 
Dodd  City 


Dumas .... 
Dutton  — 
El  Dorado 
England  •  ■      __ 
Eureka  Springs 
Fayetteville 
Fort  Smith  . 

Fulton 

Georgetown 
Gillett 


Obserrer. 


Granms 
Gravette 
Hardy  .. 
Helena  . 
Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesborp 
junctiontt 

Little  Roclt 
Lutherville 
Magnolia  . 
Malvern   .. 
Mammoth  Spring 
Marianna 
Marked  Tree 
Marshall 
Mena 
Mountain  Home 

Mount  Ida 
Murfreesboro  ■•••••• 

Nail  ■fT--- 

Newp  ort 

Okay. 

Osceola ti 

Ozarli 

Patterson 

Pine  Bluff 
Pocahontai 

Portland 

Prescott +T 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy... 

Springbank  It 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Umphers  tt 
Waldron 
Warren  — 
Whitecliffs 
Wynne 

State  Means  and  Extremes 

I  I ,  .^ , 

-^fKS^i^i^^es  from  normal  temperature  and  precipitation  are  coliput^^ 
ing  section  means.     T.  Precipitation  is  less  than  0.01  mch  ram  or  melted  snow     ^^f  ^^^' ^*';^°°  ,^^^  j^^^.     {tPost-office  addresses  of  these  stations  as  follows  :■  Jun 


Albert  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.E.  Payne. 

Allen  Moody. 

Mrs.  Leia  I.  Teter. 

J.  E.Scanlan. 

U .  S  .WeatherBuroBH. 

John  T.  Maxey  . 

S.  J.  Howe. 

Supt-  Tuberculosis  9l 

H.  L.  D.Whitson. 
J.  M.  Richardson. 
A.B.  Quartorman. 
C.  M  .Kuddleston. 
J.     W.  Bishop. 
E.  E.  Cordrey. 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
J .  R .  Avera . 
F.E.Wieser 
Neal  Dodd . 

Ben.  .Tohnson. 
s.  IJ.  M.Rioketts. 
sw.  Mrs.  Virgil  N .  Walls' 

Dr.  R.  H.  Hardin, 
sw.  ;Geoige  W.  Nichoalds 

University  of  Arkansi 

U.S.  Weather  Burst 

T .  J    Logan. 

Cleve    Bell. 

H.  E.F-  Beverburg. 

Dr.  F.  C.  MuUins. 

A.  F.  Stevens. 

Mrs.  D.  S.  Madden. 

.)ames  A.Burnett. 

Arthur  Cro?s. 

N.  P.  O'  Neal. 

A.  i  N.  Gen.  Hospit 

C .  A  Berry . 

Benedictine  Sister*. 

.) .  A .  Lowderback . 

U.S.  Weather  Burea 
H.  KaulTcld. 
State  Agriculture  Sei 
Mrs.    Kate  L.  Smith 
W.  .4.  Vincent. 
\V.  K.  Trousdale. 
Charles  Walton. 
W.  F.  Reeves. 

E.  W.  St  .John. 
B.  S.  Halbert. 

G.  A.  Whittington. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Paxton. 
George  L.  RobinsoQ 
U.  S.  Forest  Service 
Atwood  P.  Smith. 
Isham  Burrow.         ; 
VV. E.Baker. 
Roy  F.  Hammond. 
Benedictine  Sister*. 

W.  E.Edmiston. 

F.  J.  Johnson. 
Foote  Coleman. 
Geo.H.Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  Cypert, 
Miss  Grace  Field. 
H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear. 

s.      U.S.  Forest Serviot 
sw.  Dr.  Cheves.  Bevil. 
s.     <J.  L.  Clegg. 
se-    Miss  Eulpia   M.Sch 
sw.  Ij.M.Larkan.  I 


March,  1921. 
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Daily  Precipitation  for  March,  1921. 


Stations. 


Watersheds. 


Day  of  month. 


1      2 


4       5       6       7 


9      10      11      12 


Amity 

Arliadelphia  Jl 
Arkansas  City  III 

Bild  Knob 

Bates ville  II  l| 

Bee  Branch 

Beiitonville  '*•.. 

Bergman 

Black  Kock:li;  •  .. 

Booneville- 

Brinkley    111 

Calico  Roelillll.. 

Camden  II II   

Ceiiterpoint 

Clarendon  |||i 

Conway  

Corning       

Danville  HE     

Dardanelle    

Dodd  City 

Dumas    

Diitton   

EIDorado'li;    

England  II II 

Kiireka  Springs  . 

Kayetteville 

Fort  Smith  '•'   .. 

Fulton  II II 

CieorgPtOHii  llll  .. 

Gillett 

Grannis 

Gravette 

Hardy 

Helena  HI!    

Higden  11 1     

Hope 

Hot  Springs.  ... 

Huttig 

Jouesl)oro 

Junction 

Little  Rock  •"  . 

Lutlierville    

Magnolia 

MalvL-ru   111! 

Mammoth  Spring 
Marianna   1!   ... 
Marked  trte  ||  || 

Marshall 

Mena  i  i    

Mountain  Home 

Mount  Ida    

Murfreesboro  II  i 

Nail  

Newport  111! 

(Jkas • 

Osceola  

(teark 

Patterson  J 

?!  lie  Kill  If     ll[... 

Pocahontas 

Portland  Hi! 

Prescott 

Princeton  ||!|   ... 

Kisoii  "II 

Rogers 

Searcy     

Springliaiik  ill  .. 

Stn'tgart  

Subiaeo 

i'exarkana   i\\   .. 

Umphers  

Waldron 

Warren    

Whitecliff.s 

Wynne)  II 


Ouachita... 

do.... 

Mississippi.. 

White   

do 

Arkansas... 

do  .... 

White 

do.  .  .. 

Arkansas. .  - 
White..     ... 

do  ... 

Ouachita.  . 
Little  River. 

White 

Arkansas. . 

White 

Arkansas.  . . 

do.... 

White    

Arkansas. .. 

White 

Ouachita. . . 
Arkan.sas  . . . 

White 

do 

Arkansas . .. 

Red 

White  

-Arkansas  ... 

Ked  

Wiiite 

do 

.Mississippi  .. 

White  

Ked  

Ouachita  .  . . 

do 

White 

Ouachita 

.^rkanss 

do 

Red  

Ouacliita   ... 

Wiiite 

Mississippi  . . 
it.   Francis.. 

White 

Ouachita   ... 

While 

Ouachita .  .. . 

do 

White  

do 

.Arkansas.  .. . 
.Mississippi. . 

do 

White 

.Arkansas 

White 

Ouachita  .. . . 

do.... 

Ouachita  ... 

do 

Arkansas 

White 

Ked 

Arkansas.. . . 

do 

Ked 

Arkansas... . 

do..... 

Ouachita 

Ked 

.'>t.  Frauds.. 


.04 


T. 


.08 


.21 


1.00 
T 
.11 


.08 


T. 


.67 


.54 


.68 

2.e 

1.08 
67 

1.25 
.5i 

.'65 

.60 

1.3' 

69 


1.29 
.23 

'.46 
.60 

1.06 
.98 
•  74 
.03 

i.'io 


.47 

.60 

1.56 

'.'25 


.39 

i.78 
.54 
.86 

i'.so 
.16 

T 

".75 

i.'is 


.45 
1.00 


1.17 


1.45 


.61 


1. 20 
1.10 


91 

i.io 


.87 

1.00 

.30 


1.40 
.28 


1.26 


2.61 
2.' 22 

i.'oo 

.'95 

.90 

1.28 

8.05 

.30 

.42 

1.12 


1.15 

1.63 

.5' 

.31 

i.'ii 

3.26 

1.95 

60 

76 

2.10 

2,68 

54 

1.52 

.'io 

1.44 

82 

1.27 

.78 

2.20 

'.50 

i.'se 

105 


1-60 

.05 

2.00 

■'•'.ib 

.41 
1.50 

1.94 

1.58 
2.00 
1.35 
1.11 
.57 


2  00 
3.00 
1.05 
1.82 
1.65 
.80 


1-85 
.23 
2.86 
1.42 
2.00 
T 
2.48 

i.76 
2.09 


2.20 
1.58 


1.46 
.65 

'.'45 
.20 
1.20 


.41 

3.' 47 
.95 

i.'46 
.46 
.02 
■  43 

2.' 07 
.15 
1.95 


.50 


32 

10 

2.36 

.'75 

2.' 92 


61 

1.15 

•  95 

.32 

'.'46 


13     14 


.19 


2.11 


1.20 


.22 


L50 
.02 
.72 
.93 

.■98 


.47 


.06 


.15 


.41 

2.80 

70 


.05 
1.43 


1.75 

1.85 

.50 

1! 

1.50 
.27 

'.'49 
.67 
.62 
.61 

1.20 
T 
•  66 


.80 

'.53 
■  49 
.32 
.41 
.90 
.50 
.43 

.'58 
.72 
.54 

.■44 

.'56 
.66 
.25 
1.10 
.50 


.03 
2.12 

.42 
1.10 

.32 

."l8 
.72 
.13 
.36 

i.'37 

.50 
.80 
1.87 

".55 
.80 
L02 
.30 
.51 

1.'50 

.'44 
.86 
.30 
.66 
L42 

'.'55 

'.'74 
.80 
.30 


15     16     17     18     19     20 


T. 


.10 


■  10 


T. 


.02 


.20 
i.33 


1.86 


.09 


T. 


.13 


1.(6 


.05 


.06 


.36 


■  45 


.18 


■  03 


T. 


.36 
1.84 
1.20 

'f. 


L67 
i2 


.25 


T. 


.26 


.20 
l'46 


.05 


T. 


..  1.30 


1. 


■  10 


21 


4.01 

.'62 
.'63 


.35 

.25 

2. 10 

■  89 

.15 


.60 


.22 


.11 


.40 


1.66 
01 


22     23 


T. 

.07 

.15 

.25 

.75 

".21 
.08 
T 
.61 

'."si 

.07 

i.'io 

T. 

2!4i 
.02 
.60 
T. 

.08 

2.15 

1.18 

28 


.20 
.07 
5.55 
.50 
.28 
.28 
.35 
.40 

."34 
T. 
.06 
.16 

T 
1.90 

.11 
1.15 

.32 

.02 
2.15 

.16 

."62 
.10 
.17 

■  40 

■  57 


1.10 


.45 
.50 
T. 

'."30 
.10 
.51 

'.ie 

.15 

'.'62 
.46 
T 
.08 

'.'56 
.12 
.70 
.95 

'.■56 
.20 
T. 
.35 
.30 
.37 
.16 
.20 

'!66 
.21 

'.'46 
.07 


24     25 


1.04 
.11 
.58 

'.'29 

■  58 
.14 
.39 

1.20 
.38 

■  40 
.55 
.65 


40 


.03 
1.25 
.62 
.45 
.09 

'.'so 

.02 
.58 
1.35 
.20 

'.62 

.78 
.20 
.52 


09 

1.00 

■  02 

.13 

1.05 

.25 

.11 

1 

1.00 

'.'i2 

.65 

'.'26 
.24 

'.'28 

'!79 

".42 
.13 

.'io 

.65 


.30 


.30 


1.38 
.11 
.SO 
.61 
.dl 
.44 
.97 
.27 
.47 

l!62 
.29 
.35 
.10 

'.'io 

.22 
.74 
1.70 
T 
.28 
.03 


.10    .50 


26 


.04 


.18 


1.40 


27     28     29 


30 


20 

2.08 


T 
.49 
1.00 


1.95 


.38 


.03 


.03 


.05 


■  28 


.07 


.50 
2.'67 


.32 

.47 

2.05 

.30 

1.73 

1.70 


.80 
.11 

1.85 


L42 
1.03 

2.28 
.89 
.05 


.08 
2.70 

T 

.01 

.06 


.39 


1.63 
1.60 
1.65 
1.00 


1.80 
.25 


1.70 


1.06 


.28 

i'.m 


.43 


1.63 

.59 
3.21 

1.56 
2.21 

2.'26 

i.'eo 

.52 

'.'82 

1.60 

.58 

.25 

1.62 

.77 

.87 

'J' 

1.40 

2.00 

1.45 

.25 

.70 

i 
1.12 

138 
2.40 
1.40 
2.02 

'.'46 

.53 

1.74 

2.10 

.65 

."35 
1 

.30 
1.05 
2.25 

.'60 
2.20 
1.34 


.85 
1.50 
T 


1.40 
1.12 
1.50 
Lll 

i.'go 

1.05 
42 
1.78 
2.30 
1.30 
.60 

'.90 

■  54 

1.43 

'.'76 


.12 


.01 


T. 


•  01 


.24 


31 


.75 


.18 


.09 


T. 


.35 


.25 


.46 


.34 


.20 


.09 


1.21 


.12 


.22 


6.09 

7.47 
5^52 
7^87 
6. 41 
7^35 
9.50 

.^66 
3.99 
10.56 
6.50 
7.15 
6.56 
9.98 
6.68 
5.79 
5.39 
6.60 
5.62 
5.81 
6.99 
5.16 
8.93 
9.37 
6.04 
3.81 
5.14 
8.41 
5.65 
3.78 
11.01 
3.01 
10.19 
4^84 
6.06 
7.21 
7.72 
8.42 
6.04 
7.03 
5.73 
6.27 
7.59 
5.87 
8.26 
7.10 
7.67 
2.98 
7.35 
6.35 
4.92 
5.79 
8.70 
9.17 
7.17 
3.69 
7.15 
6.69 
6  05 
5.57 
5.13 
7.92 
6.06 
7.12 
9.05 
5.26 
8.90 
5.29 
5.91 
5. 13 
3.47 
4.57 
4.60 
5.60 


Except  as  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the 24  hours  endingat  the  time  of  the  observation 
•'♦  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.    I  Separate   dates  of   falls  not   recorded 
lollowing  measurement.     iliPrecipitation  measured  in  the  morning:  amountthen  recorded  is  for  the  preceding  24  hours 


Daily  River  Stag-es  for  March,  1921. 


*Precipitation   included  in  the  neit 
T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


Stations. 


Fort  .Smitli 

Dardanelle 

Little  Rock.... 

Pine  Bluff 

Black  Rock  ... 
Calico  Rock.  . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown   . 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

.\rkadephla 

Patterson 


Rivers. 


Flood 
Staee    1 


Arkansas  ■■ . 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita. .. 

Petit  Jean . . 

Red  

Ouachita.  .. 
Cache  


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


7.6 
7.6 
Hi.  8 
14. 
6.2 
3.9 
10.1 
10,6 
16.6 
24.4 
28.9 
.36.5 
18.8 
14.2 
18^9 
4.2 
8,5 


3. 

9 

10. 
16, 

14 

!8.0 
36. 
16. 
11.1 
17.2 

3.7 


7.1 
5.6 
8.0 

12.8 
6.0 
31 
9.6 
9.4 

15.4 

24 


6.4 
5.3 
6.9 
12.1 
5.8 
2^8 
9.2 
9.0 
14.8 
24.3 


27  .0  26.  4 
35^6:M.7 
14.8  12.7 
9.7  8.2 
15.8114.5 
3.2  2.8 
8-2    8, 


6.1 
4.9 
5.9 
11.4 


5.61  5. 
2.6  2. 
8.9 


8.6 
13.8 
21.2 

25.7  25, 
33.!jl33 
U.9|10 
7.1  6 
13.0ll3, 
2.4j  2 
8.1    8 
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4. 

4. 
10. 

5. 

4. 

9. 

7. 
11. 
23. 
24. 
31. 

9. 

4. 
12. 

2. 

8.3 


5.9 

4.7 

4.8 

9.6 

6.0 

3.7 

10.5 

7.1 

11.0 

23.2 

23.8 

31.1 

10.7 

6-2 

12.6 

3.1 

8.2 


12 


13 


15 


6.9 
6.3 
6.0 
U.  1 

6.0 
5.3 
11.3 
8.4 
12.8 
23.0 
•24.5 
30.4 
14.5 
16.4 
14.6 
12.4 


8.7 
7.8 
8.5 
12.0 
10.6 
5.9 
13.2 
10.1 
15.6 
23.3 
25.9 
30. 6 
22-0 
20^7 
16.8 
13.6 
8.9 


7.B 


18 


7.2 


19     20     21      22     23     24     25     26     27     28     29      30     31 


6.2 
6.2 

10.1 

14, 

8.7 
5.0 
11.6 
13.6 
20.2 
25^9 
35.1 
38.7 
32.8 
10.2 
18.9 
4.1 


13. 8 

8.0 

4. 
11. 
13. 
20. 
26. 
35. 
39. 
31. 

7. 
17. 

3. 


6.0 

5.4 

8.3 

13.0 

8.0 

7.1 

10.6 

12.4 

19.8 

26.1 

35. 1 

39.6 

29.9 

8.2 

17.7 

4.0 

8.6 


3|22 

7  19 

«|l3 

11, 


17.7 
18.3 
19.2 
21.4 
19.6 
15.2 
25.6 
28.8 
21  ■O 
26.1 
31.5 
39.1 
19.3 
6.5 
14.4 
3.5 
9.2 


18.8 
15.4 
17.2 
20.3 
21.6 
17.5 
■23.6 
28.4 
24. 0 
26.4 
31.1 
39.4 
19.5 

7.2 
15.6 
12.5 

9.4 


19.8 
I9.5 
17.5 
19.0 
20.6 
17.0 
25.0 
28.6 
•8125. 2 
8  27.5 

3  32. 1 
439.6 

7  26.3 

4  6.0 

8  16.5 
0  4.9 
31  9^3 
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rT.TMATOT.OGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION., 


March,  1921 


Daily  Temperatures  for  March,    1921 


Stations. 

Auiity 

Bfttesville^'i 

Bee  Branch  

Benton  ville 

Booneville j 

Brinkley j 

Calico  RockW  . .  •  j 

Camden ; 

Centerpoint 

Conway 

Cornintr 

Dardanello 

Dodd  City 

Ikuflias 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  .. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gillott 

arannis 

Gravette ! 

Hardy 

Hope 

Hot  .Springs 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  S\'5... 

Marshall 

Mena  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola  

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco   

Teiarkana 

Cmphers 

Warren 

Wynne ■ . .. 


I  Maximum . 
i  Minimum. 
\  Maximum . 
I  Minimum. 
\  Maximum. 
I  Minimum. 
'  Maximum. 
(  Minimum  . 
\  Maximum . 
!  Minimum  . 
\  Maximum, 
I  Minimum 
1  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum,, 

■  )  Minimum  . . 
j  Maximum . . 

■  I  Minimum  . . 
I  Maximum.. 
!  Minimum  . . 
i  Maximum . . 
(  Minimum  . , 

Maximum . 
I  Minimum  _ 
\  Maximum, 
!  Minimum 

Maximum' 
i  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum' 
I  Minimum  ' 
j  Maximum" 
I  Minimum  ' 
\  Maxiianm' 
(  Minimum  ' 
Maximum ' 
)  Minimum  ' 
S  Maximum" 
I  Minimum  " 
\  J.Iaximum' 
i  Minimum ' 
j  Maximum" 
I  Minimum  ■ 
)  Maximum' 
/  Minimum  ' 
j  Maximum' 
I  Minimum  ' 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
j  ^!aximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maxim'am 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum  •  • 
'f  Maximum  •■ 
I  Minimum  •• 
S  Maximum- ■ 
(  M-Liinnmi-- 
S  Maximum  •■ 
I  Minimum  •• 
\  Maximum- • 
(  Minimum  .- 
J  Maximum.. 
I  Minim.ura  •• 
S  Maximum- • 
)  Miniumm  .- 
)  Maximum . . 
(  Minimum  .. 
'  Maximum. 
I  Maximum. 
(  Mininunn  . 
')  Minimum  ■ 
)  Maxinmm . 
'/  Minimum  . 
\  Maximum. 
I  Mininunn  . 
\  Maximum. 
(  Miniunnn  . 
i  Maxinumi. 
i  Minimum  ■ 
\  Maximum. 
(  Minimum  . 
\  Miixinuun 
(  Mini  mum  . 
S  Maxinium. 
(  .Minimum  . 
>  Maximum. 
)  Minimum. 
S  Maximum. 
(  Minimum  . 
4  Maximum, 
(  Minimum  , 
,  \  Maximimi 
I  Miuiimim 
Mr.ximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
.Minimum 


n    m.-trumeiu.  are  rc-a.l  i.,  ihc  morning:  the  n.aximum  ten.perature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day 


which  it  almost  always  occurs. 


fR 


^     ^  U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 

CLIMATOLOGICAL  ^OATA. 

fiJ^KflNSflS  SECTION. 


ilABVEY  S.  COLE.    Meteorologist. 


Vol.  XXVI.         Little  Rock,  Ark.,  April.  1921.         No.  4. 


GENEBAIi  SXJMMART. 

The  cold  rainy  weather  of  March  continued  throughout  most 
c!  April  a  hard  ireeze  occurring  in  the  northern  portion  of  the 
btate  on  the  17th,  freezing  temperatures  extending  to  the  south- 
ern tier  of  counties.  The  weather  was  generally  unfavorable  for 
crops  corn  and  cotton  in  many  localities  having  to  be  replanted 
The  berry  crop  was  injured  by  the  rain  and  cold  weather  and 
the  lowlands  were  flooded  the  latter  part  of  the  month.  Little 
fruit  will  be  harvested  in  the  northern  half  of  the  State  on  ac- 
count of  the  late  freeze. 

During  the  afternoon  and  evening  of  April  loth,  four  torna- 
does occurred  in  Arkansas.  The  most  destructive  of  these  started 
at  Mineola,  Wood  County,  Texas,  at  12: 45  p.m.  with  a  funnel- 
shaped  cloud,  rotary  winds,  and  a  destructive  path  about  100  feet 
wide.  Ihis  storm  moved  northeastward,  increasing  in  intensitv 
and  size  and  crossed  the  Arkansas-Texas  linp  at  a  point  eight 
miles  south  ot  Texarkana  about  4 :  00  p.m.     Moving  northeast 
«^ard  across  Miller  County,  killing  16  people  and  doing  properW 
iamage  estimated  at  v«17o,000.00,  the  tornado  crossed  the  Mil- 
er-Hempstead  County  line  at  Buzzards  Bluff  and  continuing  in 
inortheastly  direction,  cut  a  swath,  varying  in  width  from  one- 
ouilh  to  one  and  one-half  miles,  through  the  center  of  Hemp- 

r^i  fix:  ^V^'n'^r^  '^^"'""^'  ^°^P^^'  Jackajones,  Marl- 
Took,  and  the  \Vallaceburg  communities  being  the  center  of  its 
ury.  In  Hempestead  County  34  lives  were  lost  and  nropertv 
lamage  estimated  at  near  $1,000,000.00  sustained.  Passing  out 
Hempstead  County  near  the  northeast  corner,  it  struck  the 
lountPisgah  settlement  about  5:30  p.m.  killing  one  person, 
iter  passing  Pisgah  the  storm  abated  and  no  further  evidence 
r a  twisting  storni  was  found.  At  points  precipitation  was  heavy 
Dd  hail  occurred  on  the  north  side  of  the  path.    Following  the 

TZ  t'lt  "'^'iJi  '^■"''^'^  ^'■°P  ^^  temperatures  and  a  cold  night 
Ided  to  the  suffering  of  the  injured. 

Starting  at  3;  30  p.m.  another  smaller  and  less  destructive  tor- 
ado  occurred  in  Yell  and  Pope  counties  which  killed  five  peo- 
le  and  did  property  damage  estimated  at  $60,000  00  At  8-18 
■4^  Jf«'-che,  Pulaski  County,  was  struck  by  a  tornado  and  at 
.45  p.m.  at  Wnghtsvdle,  Pulaski  County,  still  another  oceur- 
d.  in  Pulaski  County  no  people  were  killed,  the  property  dam- 
;e  being  estimated  at  $12,500.00.  ^     t-     ^ 

Small  tornadoes  were  also  reported  at  Carlisle  and  Gould  on 
th  noT2  in''  '  damage  being  estimated  at $20,000.00 

'  ^" W.    0.  H. 

TEMPERATUER^ 

The  mean  temperature  for  the  month  of  April  was  59.8°  which 

rtures.  The  highest  monthly  mean  was  66.8°  at  Huttig  Union 
unty;  the  lowest,  54.0°,  at  Nail,  Newton  County.  The  lowest 
^wl^T-  ^,^<^o^ded  during  the  month  was  22°  at  Nail  on  the 
th;  the  highest  91°  at  Huttig  on  the  27th.  In  some  sections 
slowest  was  recorded  on  the  11th,  but  in  most  sections  the  ex 
s46oTprr^'  17th  and  27th.  The  greatest  daily  rlnge 
3*0    at  England,  LonokeJ^nty,  on  the  19th. 

PRECIPITATION^  ~ 

hp!  Z'^^'^  precipitation  averaged  8.87  inches  which  is  3  02 
^oL  T'v.r^f '  .^"^  '^.?f '  ^'^"^  n,e^snred  at  practically  all 
aons.    Thegreatestmonthlytotal  wasl2.52inches,  measured 


at  Conway,  Faulkn^'County ;  the  least  4  54inpbpa   o+  p     i 

eragpjiumber_ofj;ainy_da^^  '   ^^^  ^^" 

iliVyfillBraBirEiLANEOUS  DATA. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
Thunderstorms:—  5th,  3;  6th,  13-  7th    10-   Rfh    9.  in,u    -. 
2th,  1;  13th,  8;  Hth,'20    15th,  2;  16th;  4   '20th    1  '  21st    n 
22d,  6,  24th,  1;  25th.  17;  26th,  12;  27'th,  3;  28tt'4;'29[h,'} 

Solar  Halos:-   9th,  1;  12th,  1. 
Lunar  Halos:-    20th,  1. 
Dense  Fog:-  6th,  1;  8th,  2;  14th    1 

Light  Hail:-  8th,  1;  12th,  1-  J3th   2-  l^rh    R-  lAtK    1    oc.u 
2;  26th,  1;  27th,  l';  28ih,  5;  2Wh    1  '     '  '  ^'  ^^^^' 

ModeiateHa.il:-   15th    3 

„  ,  Corrections  ~ 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS APRIL. 


22 

2.75 

-1.87 

22 

6.98 

+2.30 

29 

7.16 

+2.48 

29 

6.18 

+  1.50 

30 

1.99 

-2.69 

24 

3.65 

-1.15 

27 

4.14 

-0.66 

19 

3.09 

-1.94 

19 

3.28 

-1.30 

24 

4.98 

+0.18 

22 

3.82 

-0.71 

25 

2.87 

-1.37 

26 

1.86 

-2.20 

24 

3.88 

-0.35 

25 

6.29 

+2.13 

27 

2.55 

-1.85 

24 

5.44 

+  1.04 

24 

6.32 

+2.14 

24 

4.52 

+0.27 

22 

5.14 

+0.82 

29 

9.86 

+5.48 

26 

8.14 

+3.59 

2V 

4.91 

+0. 53 

19 

4.57 

+0.15 

19 

2.96 

-1.39 

24 

3.65 

-1.25 

23 

5.69 

+0.92 

25 

7.63 

+2.68 

24 

3. 56 

-1-27 

11 

5.49 

+-0.89 
+  3.02 

22 

7.87 

15 
12 
11 
14 
15 
12 
12 
14 
10 
10 
14 
11 
13 
11 
9 
15 
10 
9 

15 

12 

10 
9 

17 

11 

14 

13 

14 

14 

14 

14 

14 


12 
11 

8 
11 
12 

8 
11 
10 

9 
10 

7 

7 


7 

10 
11 

8 
13 
12 

8 

9 
11 
10 

7 
10 

8 

10 

9 

10 

10 


8 
10 
8 
9 
6 
5 
9 
8 
7 
10 
6 
8 
6 
8 

u 

6 


9 
12 
12 
6 
9 
5 
7 
9 
9 
7 
9 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


April,  1921. 


Climatological  Data  for       April,    193X. 


Observer. 


Stations. 


Amity  — .-••• 
Arkadelphia  .• 
Arkansas  City 
Bald  Knob 
Batesville  .. 
Bee  Branch 
Bentonville 
Bergman  . . . 
Black  Rook 
Booneville 

Brinkley 
Calico  EocK 
Camden  — 
Centerpoint. 
Clarendon  . 
Conway  .... 
Corning  .... 
Danville  — 
Dardanelle  . 
Dodd  City 

Dumas  — 
Dutton .... 
El  Dorado 
England 
Eiireka  Springs. 
Fayetteville 
Fort  Smith 
Fulton 
Georgetown 
Gillett 

Grannis 
Gravette 
Hardy 

Helena 

Higden  .... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro 
Junctionti 

Little  Rock 
Lutherville 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  .... 
Marshall 
Men  a 
Mountain  Home 

Mount  Ida 
Murfreesborn 

Nail  

Newport 

Okay. 

Osceola 

Ozark 

Patterson . . 
Pine  Bluff  . 
Pocahontas 

Portland  ... 

Prescott tt 

Princeton 

Bison 

Rogers 

Searcy ••■• 

Spriugbank  H.. 

Btuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Umphers  It... 
Waldron 
Warren  — 
Whitecliffs 
Wynne  — 

State  Means  and  Extremes 

ing  section  means.     T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melt..     ^=^," " /^f^^'^ ^Also  on  o°her  d.tes.     :tPost-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  Ju„ct. 
In    the  table  indicate  number  of  days  missing :  for  example,  '  represents  two  days  "^^/"f,     +^>^°  Rover  Irk. 
Randolph     T..  ■T.nt.herville.R.F.D.No.2.Lamar.Ark.:Springbank.Doddndge^k..IImphers.Rover,Ark.  ^ ^ _ 


Albert  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.E.  Payne. 

Allen  Moody. 

Mrs.  Leia  I.  Teter. 

J.  E.Scanlan. 

U.  S.WeathorBurcau. 

John  T.  Maxey  . 

S.  J.  Howe. 

Supt-  Tuberculosis  San.  I 

H.  L.D.Whitson. 
J.  M.  Richardson. 
A.B.  Quartc-rman. 
C.  M  .Iiuit;tlestou. 
J.     W.  Bishop. 
E .  E  .  Coidrey . 
Rev.  X.  E.  Skinner. 
J.  R.  A  vera. 
F.E.Wieser 
s\v.  Neal  Dodd . 

Bon. Johnson. 
J.M.Kicketls. 
sw.   Mrs.   Virgil  N.Walls. 
Dr.   R.  li.  Hardin. 
George  W .  NJclioalds. 
t'iiiver.>iiy  ol  Arkansa*. 
U.S.  Weallier  Biueim. 
T.  J    I.ngaii. 
Clevo     Boll . 
Ul.  E  .F-  Boverburg. 

Dr.  F.  C.  MuUins. 
A.  F.  Stevens. 
Mrs.  I>    S.   Madden, 
.lames  .\.Buruett. 
Arthur  Cio.-s. 
N.  1'.  O'  Neal. 
A.  A  N.  Gen.  Hosfit*!. 
.  C.  A  Bony. 
Beiicdiitine  S)stnrs. 
.1 .  A  .  Lowderback  . 

I' .  S .  Weather  Biiroaii, 

II .  Kaiiflold. 

.State  Agriculture  School 

Mrs.    Kate  L.  Siiiitli .      I 

\V.  S.  Viiioeut . 

W.  K.  Truusilale. 

I'liarles  Wii'.tuu. 

\V.  F.  Heeves. 

E.  W.  Ht..loliii. 

U.S.  U albert. 

G.  A.  Whittiiigtoii. 
ileiiry  A.    Davis. 
Clmrk's  Paxton. 

orge  L.  Robinson  . 
V.  a.  Forest  Serviiv. 
Atwood  P.  Smith. 
Isham  Burrow. 
W.E.Baker. 
Koy  F.  Hammond. 
Benedictine  Sisters.      j 

W.  E.Edmiston. 
F.  J.  Johnson. 
Foote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  Cypert. 
Miss  (iracc  Field. 
H  .  A  .  Bnorkle. 
New  Subiaco  Abbey. 
U.S.  Brashear. 

U  S.  Pore.':  Se  vice. 

Dr.  Cheves.  iievil 

J.  T.Ciegg. 
se.   lMi;S  Kuloia   M.Schirn- 
sw.  J.M.Larkan. 


PRIL,    1921. 
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Detily  Precipitation  for  April,  1921. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


10 


13     14 


18 


20 


21 


22 


23 


ii; 


mity 

rkadelphia  J'J 
rliansas  City  II 

■lid  Knob 

ivlesville  l{l|  .... 

ee  Braiiob  

entonvillc  "*, 

ergiiian 

laciv  Kockllii  • , 

ooneville- 

riukley    111 

iilieo  Kockllii. 

uniflen  ||||    

ontcrpoint 

larendon  II II  ... 

oinvay 

oniin?       
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lade  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of  the  observation 
for  24-hoiir  period,  midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  of   falls  not.  recorded.    *Precipitation   included  in  the  next 
in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.     T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 
Daily  River  Stag-es  for  April,   1921. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


Daily  Temperatures  for  April,    1921. 
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63 

69 

75 

84 

76 

60 

52 

41 

62 

,59 

66 

79 

69 

54 

47 

62 

58 

66 

75 

84 

81 

58 

55 

48 

64 

66 

66 

82 

66 

58 

,56 

51 

33 

74 

76 

85 

78 

42 

55 

46 

68 

72 

76 

86 

8b 

,59 

56 

51 

60 

66 

74 

8:i 

81 

58 

,55 

47 

60 

75 

74 

84 

82 

61 

58 

51 

59 

76 

81 

85 

84 

60 

,54 

,50 

52 

71 

75 

85 

81 

,59 

51 

68 

58 

68 

70 

83 

78 

,58 

53 

53 

62 

68 

65 

77 

77 

,59 

55 

45 

60 

68 

1^ 

81 

78 

60 

56 

50 

58 

70 

74 

85 

79 

60 

,54 

49 

64 

70 

78 

85 

75 

62 

56 

,53 

61 

68 

73 

83 

86 

50 

43 

54 

61 

71 

74 

83 

77 

61 

56 

,53 

58 

69 

73 

85 

79 

59 

53 

53 

62 

25 


26 


27 


61     43 


44    Instruments  are  read  in  the  momins!:  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  ovcuri. 
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ilARVEY  S.  COLE,    Meteorolog-ist. 


or-  XXVI.         Little  Rock,  Ark.,  May,    1921.  No.  5. 


GENERAL  SUMMARY. 

If  May  1921  is  compared  with  May  1920  quite  a  contrast  is 
ind  with  regards  precipitation ;  May  1920  being  one  of  the 
ttest  on  record  while  May  1921  is  among  the  dry.  During  the 
St  decade  temperatures  were  below  normal  and  most  of  the  rain- 
1  for  the  month  occurred,  only  light  scattered  showers  occur- 
ig  after  the  llth.  Practically  no  rain  fed  between  the  15th  and 
1.  and  during  the  last  decade  temperatures  were  unseasonably 
rh,  the  highest  May  temperatures  on  record  being  recorded  at 
•eral  stations.  The  month  as  a  whole  was  favorable  for  cotton, 
d  corn  was  not  hurt  where  properly  worked,  bat  it  was  too  dry 

potatoes  and  truck  and  the  berry  crop  was  cut  short  by  the 
c  weather.  Most  of  the  rivers  of  the  State  were  at  or  near  flood 
ge  at  the  close  of  April  and  on  May  4th  the  White  River  levee 
)ke  near  Mc  Clelland,  Woodruff  County,  flooding  approxi- 
itely  110.000  acres  in  Woodruff,  Monroe,  and  Prairie  counties, 
iwning  live   stock,  destroying  crops,  and  delaying  farm  work 

at  least  trto  weeks.  An  accurate  estimate  of  the  loss  is  not 
lilable. 

w  a.  n. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  month  of  May  wa.«  G9.7°  which 
0.7°  above  normal.  The  highest  monthly  mean  was  75.6°  at 
imas,  Desha  County;  the  lowest  64.3°  at  Button,  Madison 
mnly.  The  highest  temperature  recorded  during  the  month 
IS  99°  at  Texarkana  on  the  31st;  the  lowest  29°  at  Dodd  City, 
arion  County  on  the  3d.  The  extremes  occurred  on  or  near 
^se  dates  in  all  sections.  The  greatest  daily  range  was  47° 
annis,  Pope  County,  on  the  22d. 


PRECIPITATION, 

The  average  precipitation  for  May  was  2.25  inches  which  is 
^3  inches  below  normal.  The  rainfall  was  light  in  all  sections, 
wport,  Jackson  County,  being  the  only  station  measuring  an 
3693.  The  greatest  monthly  total  was  5.49  inches,  measured 
Iligden,  Cleburne  County.  No  rain  fell  at  Hot  Springs,  Gar- 
•d  iJounty.  The  greatest  amount  measured  in  24  consecutive 
urs  was  .3.78  inches  at  Higden  on  the  llth.  The  average  num- 
,r  of  rainy  days  was  5. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

.Relative 
liumidity- 

~~-^ 

stations. 

1 

<v 

Si 

s 

1 

o 

1 

•3 

a 

rt    CD    ryi 

g§ 

16 
34 
32 

o 
o 

t-l 

s 

3. 
SW  . 

nw. 

1 
a 

8 
10 
2 

a 

a 

u 

.£■3 

Benton  ville.. 

30.01 
29.98 
30.00 

30.26 
30. 25 
30.24 

15 
4 
16 

29.63 
29.64 
29.68 

26 
10 
]0 

3.641 
5,232 
5.608 

7J 

Fort  Smith... 
Little  Rock.. 

77 
77 

f:1 

74 
77 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms.—  1st,  16;  2d,    1;    8th,  1;    9th,    8-    10th    7- 

nth,  11;  12th,  2;  13th,  2;  14th,  1;  15th,  1;  25th,  1;  26th'  2- 

27th,  6;  28th,  8;  29th,  11;  30th,  13;    31st,  7. 

Solar  Halos:-   5th,  1;  6th,  2;  9th,  1 ;  13th,  1;  16th,  1;  26th, 

Lunar  Halos:-    23d,  1;  26th,  1. 

Ught  Hail:-  3d,  1;  10th,  4;llth,  5;  13th,  1;  28th,  ]. 

Heavij  Hail :  -   1 1  th ,  1 ;  30th ,  1 . 

Killing  Frost  or  Freezing  Temperature :- 2d ,  1;  3d,  5;  4th    2 

Aurora : -    14th,  5.  >        >     ,         ,     . 


Corrections . 
J^^'^'^l^l'   ';^''°''^«t°^^n'  precipitation  should  be  11.08;  Eureka  Spring,   rainv    dav* 
:!:ou!d  Z  5;.0o""°"'  "'"^  '"'^  ''"'''''  ^^  '-    °--^-  ™onthl/Lau  'teZeratr: 


COMPARATIVE  BATA  FOR  ARKANSAS 

MAY 

Temperature. 

Precipitation. 

Number  of  days. 

Year. 

o  p 

ii 

s 

a) 

o 
1-) 

S«3 

[3  . 

«3 

— 
5 

11 

3 

o 
o 

°6 

(is 

■a  a 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

19U4 

1905 

1906 

1907   

1908 

1909 

1910 

lirll 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

67.0 
67.8 
08.6 
70.1 
69.0 
74.3 
68.3 
72.1 
72.9 
69.3 
68.2 
73.2 
67.5 
67.  I 
70.7 
68.8 
63.8 
70.0 
67.0 
66.0 
70.8 
69.9 
69.3 
69.5 
69.9 
71.6 
6.3.5 
72.2 
66.8 
70  8 
69.7 

-1.3 

-0.5 
+  1.0 
-0.1 
+5.4 
-0.7 
+3.4 
+3.0 
-0.7 
-1.8 
+3.1 
-2.4 
-2.3 
+  1.1 
-0.8 
-5.0 
+0.3 
-2.8 
-3.7 
+  1.0 
+0.6 
+0.1 
+0.3 
+0.3 
+2.5 
-5.6 
+3.4 
-2.3 
+1.8 
+0  7 

97 

100 
94 
95 
97 
98 
98 

100 
96 
97 

100 

100 
96 
98 
98 

100 
91 
96 
92 
95 

101 
98 
99 
97 
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99 
97 

102 
96 
96 
99 

36 
32 
38 
35 
36 
46 
33 
30 
44 
37 
31 
42 
24 
31 
38 
28 
31 
30 
28 
31 
26 
32 
35 
34 
34 
34 
31 
29 
38 
39 
29 

2.78 
9.52 
9.71 
3.40 
3.91 
3.54 
2.13 
6.44 
6.45 
3.69 
2.95 
4  34 
7.47 
3.39 
9.58 
4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6.56 
1.11 
2.41 
3.32 
3.34 
5.58 
3.56 
3.15 
3.01 
6.01 
8.17 
2.25 

-1.17 
+4.65 
+4.84 
-1.47 
-0.96 
-1.34 
-2.75 
+  1.37 
+  1.97 
-0.90 
-1.65 
-0.57 
+2.36 
-1.34 
+4.65 
-0.71 
+4.32 
+2.  00 
+  1.49 
+  1.36 
-4.28 
-3.21 
-2.07 
-2. 16 
+0.54 
-1.74 
-1.93 
-2.02 
+  1.U 

-2  83 

15 

8 
14 
12 
13 
15 
17 
16 
10 
12 
12 
12 

9 
13 

9 
15 

7 

8 
14 
12 
19 
15 
16 
12 
12 
18 
15 
17 

9 
11 
18 

9 
11 

8 
12 
11 
10 

9 

9 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
11 

8 

13 
13 

9 
10 
10 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,  1921. 


Climatological  Data  for       May,    1921. 


Stations. 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Bald  Knob 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Bergman •■  ■ 

Black  Rock  

Booneville 


Brinkley 

Calico  Rock  . . . 

Camden 

Centerpoint. .  .. 

Clarendon  

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle  .... 
Bodd  City 


Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  . . . . 
Gillett 


Grannia  

Gravette  . .  ■  • 

Hardy 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs . 

Huttig   

Jonesboro  .. . 
Junctiontt . . . 


tt 


Little  Rock. 
Lutherville 
Magnolia  —  ■     •■• 

Malvern   

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home  . . 

Mount  Ida   

Murfreesboro 

Nail  

Newport 

Okay.  .• 

Osceola •■ 

Ozark 

Patterson 

Pine  Bluff 


Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Risen 

Rogers 

Searcy ...... 

Springbank  It . . 

Stuttgart 

Subiaco 


Texarkana . . . . 

Umphers  Xt 

Waldron ... 

Warren 

Whitecliffs 

Wynne 


Counties. 


Clark 

Clark.. 

Desha 

White  

Independence. 

Van  Buren 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monroe... 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  .. 
Monroe. .. 
Faulkner . 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion... 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke....  . 

Carroll 

Washington . 
Sebastian  — 
Hempstead . . 

White 

Arkansas  . . . . 


Polk 

Benton  ..  .. 

Sharp 

Phillips  .... 
Cleburne  ... 
Hempstead- 

Garland 

Union 

Craighead.. 
Union 


Pulaski 

Johnson 

Columbia  .. 
Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 


Baxter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

Jackson  

Pope 

Mississippi  ... 

Franklin 

Woodruff 

Jefferson 


Miller 

Yell 

Scott 

Bradley 

Little  River. 
Cross 


State  Means  and  Extremes. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


o  t, 


250 
160 
145 

■211 


1303 
1324 
13/4 
925 

226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 

162 
1590 
265 
229 
1465 
1451 
481 
264 
200 


Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Arkansas 

Logan 


921 
1250 
643 
182 
445 
377 
600 

"345 
182 

286 

775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 
1284 
347 

800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 
196 
215 

300 
122 
327 
287 
243 

1385 
236 
248 
228 

lOSO 

332 

20U0 

675 

206 

' "  '256 


a  . 

o_: 


Precipitation,  inches. 


Il 


il 


Number  of  days- 


28 
25 
37 

2 
22 
29 
15 
24 
19 

7 

39 
17 
35 
24 
17 
37 
21 
6 
35 
39 

14 

19 
17 
14 
19 
35 
39 
35 


23 
24 
60 
3 
49 
28 
14 
26 
28 

42 
24 

3 
38 
16 
12 
16 

6 
83 

1 

7 
23 

5 
28 
37 

C 
21 
25 

5 
37 

29 
15 
39 
14 
17 
30 
8 
9 
33 
24 

39 
4 

2 
26 
16 
13 


68-1 


69.2 
66.7 


71.4 

69.6 
69.0 
69.8 
71.1 


+  0.8 
+  0.3 


70.6' 
69.0 


65.1 

75.6 
64-3 
71-4 
71-2 
68. 0 
68.6 
71-4 


L7 


-0-2 


+  L4 
-  0.2 


-LI 
+  0.6 


96 


98 


31 


-  2. '2 

+  4.2 
0.0 
+  0.5 
+  1-4 
+  1-1 
+  2.0 
+  1.7 


69.6'- 

66-2 
66.5 
67.2'' 


72-6 


70-3 
71.2 

70-9 
70-0 
72. 5' 
69.4 
67.0 


72. 2 
68-6 
69.6 


60.6 
68-4 


65.2 
71.0 


70.3 


+  0.9 
0.1 


+  1.4 


+  0.3 
-0.4 


+  0-5 
+  2.3 


0-0 

+  1.3 


+  0.3 


68-9 
70.9 
71.7 


72.0 
67.1 
66.6 

'76,' 6' 

71.0 

74.0 
69.3' 

70.7' 

73.6 

69.7 


+  0.7 
+  0.9 


93 

95 
92 
95 
97 
93 
91 
94 


29+ 


24+ 

23+ 
24 
30+ 
31 


24+ 
29 


92° 

91 
89 
96'' 

'98' 


+  1.2 

+  'i."i 


-0.2 

0.0 

+  0.8 


+  1.3 

+  1.0 


+  0.2 
+  1.2 

+  2.5 


-0.3 

+  '3.'9 
+  0.7 


97 


94" 


97 
92 
93 

'94' 
94 

99 


30 

25+ 

29+ 

31 

29t 

28 

28+ 

31 


36 


31 

24+ 
28 


30+ 

'25' 
24 

27 

30 

29 

30+ 

31 

29 


28 
30 

29+ 
29 


40 
29 

40 

30 

39 

40' 

33 

35 

42 


40 


37 


40'^ 

35 
30 


40 

38 

43 

38 

45'' 

38 

35 


27+ 
30+ 


95'' 
'95' 
99 


31 
30 

30+ 

'36" 
30 

31 

25+ 


31 

'24+ 
31 


42 
36 
37 


43" 
38 


41 
31 

37 

'46' 
40 

43 
39- 


38 


32' 


431) 

'38"' 
29 


L49 
1.15 
1.70 
1.77 
1.60 
1.75 
3.75 

3.42' 
2.92 

2.88 
2.71 
1-60 
4.15 
2.20 
L70 
2-76 
1.43 
2.83 
2.22 

2.04 
2.67 
4.07 
1.83 
2.52 
0.83 
1.18 
1.03 
2.67 
1.40 

1.59 
3.18 
3.11 
1.76 
5.49 
L27 
0 
4. '27 
2.28 
2.64 

0.75 
1.95 
2.21 
1.53 

1.75 


-4.56 
-5.06 
-2.72 

-3.' 44 

-2.79 
-1.47 

-l.'il 


•2.91 
2.92 
2.30 
■2.09 

1.81 
0.84 
1  94 
2. 08 
4.58 

3.15 
3. '23 
2.32 
1.46 

2.95 
3^80 
1.38 
1.73 
2.00 
3.09 
1.76 
2.76 
1.98 
2.48 

2.81 
1.30 
1.90 
2.25 
0.30 
2.10 

2.21 


-1. 

-1.37 
-2.91 
-2. 59 
-2.89 
-3. 22 
-1.27 

-■2.' 93 
-2.90 

-2.35 
-4.19 

-1.10 
-2.54 
-3.52 
-4.72 
-3.73 
-3.66 


-2.71 
-1.84 
-2.68 

-4.'69 
-6.01 
-1.51 
-L62 
-1.99 

-4.35 
-3.34 

-3.25 
•  2. 41 


-1  51 
-4.' 51 


0.90 
0-75 
1.42 
1.27 
0.72 
0.85 
2-75 

i.'64 
0.77 

1.95 
1.05 
1.07 
2.29 
1.53 
0-65 
1.59 
0-52 
1-40 
1.41 

1.58 
1.06 
2.00 
1.10 
1-11 
0.63 
0.56 
0.66 
1.60 
1.40 

1-34 

1  57 
1.50 
1.'24 
3-78 
0-85 
0 
2-0(' 
Ml 

o.in 

0511 
0.73 
1.21 
0.55 
0.64 


-5.3' 


-4. 46 
+0.57 

-i.'44 
-2.94 

-3.'29 

-1.75 
-2. 13 
-3. 81 
-3.76 
-1-66 
-■2.19 


-1.16 
-2.83 
-3.59 

-1.38 


-2.44 
-5.39 
-1.60 

-2.83 


1.19 
1.31 
2.07 
1.07 

0.84 
0.4' 
1.41 
0.80 
1.94 

'6.' 95 
1.42 
1.75 
1.22 

1.70 
2.90 
0.84 
0.93 
2  00 
0.96 
1.15 
1.34 
1.02 
0.71 

2.01 
0.64 
0.78 
•2.00 
0.^20 
0.85 

3.78 


22 

4 

22 

0 

21 

3 

24 

7 

19 

4 

6 

18 

14 

13 

20 
19 

21 
23 
22 
19 
15 
21" 
19 
23 
18 
8 

9 
17 
14 
13 
19 
24 

9 
17 
24 
•24'' 

•23 

10 
18'' 
23 
16 
22 
28 
2.5 
14 
19 

15 
19 
10'' 
14 
24 


18 
12 
13 
12« 

20 
17 
8 
19 
17 

"8» 
13 
•23 
27 

11 
24 
14 
26 
15 
18 
22 
22 
26 
22 

24 

25" 

7 

13 
26 
26 


0 

8 
26 

19 
U 
14 
16 

11 
3 

15 
11 

4 

2b 

3 
14 

4" 
4 
7 
7 
2 
0 
12 


■On 


Observer. 


e.     Albert  Dillard. 

sw.  F.  J.  Carpenter. 

s.      Geo.E.  Payne. 

s.      Allen  Moody . 

s-w.  Mrs.  Leia  I.  Teter. 

s.      J.  E.Scaiilan. 

s.      U.  S.WeatherBuroau. 

John  T.  Maxey  . 

s.      S.  J.  Howe. 

s       Supt-  Tuberculosis  Sa 

s.  H.  L.D.Whitson. 

s-  J.  M.  Richardson, 

sw  A.B.  Qiiarternian. 

se.  C.  M.Huddleston. 

e.  J.     W.  Bishop, 

e.  E.  !•;.  Cordrey. 

s.  Rev.  N.  E.  Skinner, 

sw.  J.  R.  A  vera, 

e.  F.E.Wieser 

s.  Neal  Dodd . 


11» 
10 

8 

4 


SW. 

ne. 


se. 
sw. 


ne. 
sw. 
s. 


Ben. Johnson. 

J.  M.RicUctts. 

Mrs.   Vii-gilN.  Walls. 

Dr.   R.  H.  Hardin. 

George  W.  Niclioalds. 

Uiiiver.-iity  of  Arkansa 

U.S.  Weather  Burea 

T.J    Liigan. 

Cleve    Bell. 

H.E  .F.  Beverburg. 

Dr.  F.  C.  Mullins. 
A.  F.  Stevens. 
Mrs.  D.  S.   Madden. 
ames.\.  Burnett. 
.\rthur  Cro.=s. 
N.  P.  O'  Neal. 
A  .  it  N.  Gen  .  Hoscitf 
R.  M.    lohnson. 
lienediftine  Sisters. 

I .  A.  Lowderback. 

U.S.  Weather  Buroai 

II .  Kauffeld. 

State  Agriculture  Sch^ 
Mrs.    Kate  L.  Sniitli 
VV.  S.  Vuii^ent. 
W    K.  Trousdale. 
Cliarles  VVa'.ton. 
VV.F.  Reeves. 

E.  W.  St.Jolin. 
J.   W.  Jackson. 

U.S.  Halbert. 

G.  A.  Whittiiigtoii. 

Henry  A.   Davis. 

(Uiarles  Paxton. 

George  L.  Robinson. 

U.  S.  Forest  .Service. 

At  wood  P.  Smith. 

Isham  Burrow. 

W.E.  Baker. 

Roy  F.  Hammond. 

Benedictine  Sisters. 
W.  E.  Edniiston. 

F.  J.  Johnson. 
Koole  Coleman. 
Geo.H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  Cypert. 
Miss  (irace  Field. 
II.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey. 

H.  S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Service. 
Dr.  Cheves.  Bevil. 
Mrs.  J.  L.  CJegg. 
Miss  Eulp'a  M.Schir 
J.  M.  Larkan. 


-^iTTdeDartures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  nave  ten  or  more  years  record :  but  all  complete  repun.^  are  used  in  deter. 

■ut  ,prtion  means       T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.    t+Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.    Reference  letters   '.\',  appeal 

i°  the  table  indicate  number  of  days  missing;    for  example.  "  represents  two  days  missing.    +Also  on  other  dates.     ttPost-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  June 

Randolph.    La.:  Lutherville,  R.F.D. No. 2.  Lamar.  Ark.:  Springbank. Doddridge.  Ark. :Umphers.  Rover,  Ark. ^^^^ 


May,  1921. 
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Daily  Precipitation  for  May,  1921. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


9      10      11      12      13      14     15      16     17      18      19      20     21 


Amity^ 

Arkahelphia  ,|'J 
Arkansas  City  I 

Bdlii  Knob 

Batesville  ||l|  .... 

Bee  Branch  

Bentonvillo  •". 

Bergman 

Black  Uock:l  |1  . . 

Boone  vi  lie. 

Briiikley  lill  .... 
Calico  Rock  ||  ||. 

Camden  ||||    

Ccntorpoint 

Chirendon  i|||  ... 

Conway  

Corning       

Danville  lit  .... 
Jiardauelle    . .  .. 

l)o<M  City 

IHiiiias    

Ixitiuii    

El  Dvrarloli:    .... 

Enffiand 

Kiircka  .springs 
Kayetlevllle  .  ... 
Koit  Smith  ••*   . 

Kiilion  nil 

(ieorijctown  ||li  . 

(iillett 

(frannis 

Gravelle 

Hardy 

H(d.Mia  lii;    

Higden  ill     

!lo|ie 

]Iol  Springs  .  ... 

Ihitlig 

Joiiesboro 

J  mclion 

Little  Kook   "* . 

LnllierviUe    

Magnolia •, 

Malvern    III! 

Mauniiot  li  Sprins 
Marianna  l|ii  ... 
Marked  Tree  lilj 

Marsliall 

Meiia  Pi 

Morrillton 

Momilain  Home . 

Mount  l<la    

Mi'.rfreesboro  II  li 

Nail  

NHwport   111 

Okav 

Osceola  

(izark 

Patterson  Ji  ... 
Pine  Kliiff    lit..., 

Pocilionlas 

Portland  111 

Pri'scdtt 

Princeton  ||||   

liisoii  '111 

Rogers 

Searcy    

Springbank  |i|'  .. . 

Stuttgart  

Sidiiaco 

Texarkatia   iJII   ... 

Uinpliers  

Waldron 

\\  arret!    

Wliiipclifis 

Wynneilll 


Ouacliita... 

do.... 

Mississippi.. 

White   

do.... 

Arkansas... 

do  .... 

White 

do.  .  .. 

Arkansas. .  • 
White..     ... 

do  ... 

Ouachita.  . 
Little  River. 

White 

Arkansas. . 

Wliile 

Arkansas.  . 

do.... 

Wliite    

Arkansas. .. 

Wliite 

Ouachita- . . 
Arkansas  .. 
White..     .. 

do  .... 

.\rkaiisas . . . 

Red 

White 

Arkansas  .■  ■ 

Red  

White 

...do  .... 
Mississippi  . 

White  

Red  

Ouachita  .  . . 

...do  .... 

White 

Ouacliita  . . . 
Arkanss.  ..  . 

do.... 

Red  

Ouachita   .. 

White 

Mississippi  . 
St.   Kraiicis. 

White 

Ouachita    .. 

.\rkansas 

Wliitei 

Ouachita  . .. 

do  .... 

White  

do.... 

Arkansas.  .. 
Mississippi. . 

do 

White 

Arkansas 

Wliite 

Ouachita  ... 

do.... 

Ouacliita  ... 

do 

Arkansas 

White 

Red 

Arkansas..  . . 

do 

Red 

Arkansas 

do..... 

Ouachita 

Red 

St.  Francis.. 


.10 
.07 

'.'36 
.14 

i.'os 

'.'78 
.12 
.14 

.52 
.08 
.21 
.29 

i.'os 

'^07 
.35 

'.'is 

.67 
■.'03 
'.'56 

".48 


22     23     24     25      26     27      28     29     30 


10 

02 

1.20 

11 


1.50 
.26 


.53 


■  02 


.21 

52 

.15 

.36 

09 

.04 

12 

•  11 

40 

11 

.38 

78 

.25 

.20 

50 

.25 

.02 


.03 


.02 


.26 


T. 

.90 

.75 

.02 

1.42 

1.27 

.08 

.72 

.70 

... 

2.75 

.'65 

1.'64 

.41 

.08 

1.95 

.17 

.14 

2.29 


.55 


T 

.20 

.85 

i'to 

.11 
.38 
.04 

.'io 


.30 


.50 
1.07 

1.53 

.65 

1.59 

.48 

.80 

1.41 

1.58 

.18 

2,00 

1.10 

'.'26 

.30 

.66 

1.60 

1.40 

1.34 

.60 

1.00 

1.24 

.73 


2.00 
1.11 

.55 
.73 
1.21 
.55 
.53 

.47 

.83 

2.0' 

1.07 

.84 

1.41 

80 

1.60 


.02' 


70 
1.42 
1.75 

.  05  1 .22 
1.70 

.  15  2.  90 

.84 


2.00 

■28 
06|1. 15 
20|l.34 
83,1.02 

.71 
..12.01 

.64 

.57 
T.  12.00  .... 

.'65  '.'85 


LOO 
.35 
.11 


.73 


.07 

.11 

.22 

3.78 


.05 


1.19 
1.31 


.40 
1.94 

".'56 
.46 
.20 
.13 
.20 


.02 


.02 


31 


.05 


.04 


.41 


1.57 
.30 
.60 


.45 


.97 


.45 


■  28 


.03 


T. 


.72 


.05 


.70 


.331  T. 
.15 
T. 
.03 


.03 


.45 


.04 


.02 


.25 


.02 


.41 


.19  .. 

'■'is 

T 


.20 


.44 

i.'io 


.08 


T. 


•  10 


1.00 


Except  as  iiulicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the 
•«  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  of    falls  not 
liil Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding24  hours.      T. 
Daily  River  Stag-es  for  May,   1921. 


T. 


T 
1.57 


.04 


T. 


.46 


1.11 
.04 


1.49 
1.15 
1.70 
1.77 
1^60 
1.75 
3.75 


.95 


.12 


.53 


.02 


.12 


.42 
.92 
88 
71 
.60 
15 
20 
.70 
.76 
43 
83 
22 
.04 
67 
.07 
83 
52 
83 
18 
03 
67 
40 
59 
18 
11 
76 
49 
27 
00 
27 
28 
64 
5 
95 
21 
53 
75 


2.91 
2.92 
2.36 
2.09 
1.81 
0.84 
1.94 
2.08 
4.58 

3.'i5 
3.23 
2. 32 
1.46 
2.95 
3.80 
1.38 
1.73 
2.00 
.09 
1.96 
2.76 
1.98 
2.48 
2.81 
1.30 
1.90 
2.25 
0.30 
2.10 


following  measurement. 


24  hours  ending  at  the  time  of  the  observation 
recorded.  *Precipitetion  included  in  the  next 
Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


Stations. 


Fort  Smitii 

Dardanelle 

Little  Kock 

Pine  Bluff 

Black  Kock 

Calico  Rock.  ... 

Batesville 

Newport 

Georgetown   . . 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

•  'amden 

Danville 

Fulton 

Arkadephia 

Patterson 


Rivers. 


Flood 
Sraec 


.•Vrkansas 

do 

do...... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachila. ,. 

Petit  Jean.. 

Red 

Ouachita.  . . 
Cache  


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


14.9 
10.3 
19.9 
23.9 
22.1 
12.9 
22.9 
30.9 
26.5 
28.1 
37.9 
44.3 
38,1 
17.2 
26.3 
6.2 
9.3 


11.7 
13.7 
19.0 
23.3 
22.  6 
10.7 
19.5 
29.8 
27.4 
28.7 
37.7 
44.7 
36.5 
15.0 
25.7 
4.9 
9.4 


9.8 

9.6 

15.3 

20. 6 

23.0 

8.2 

lo.O 

27.4 

0|27.9 

4  29.  8 

,4  37. 1 

0I45 .2 

.0  33.  4 

112.4 

9  24. 2 

8    4.9 

6    9-5 


9.1 


8.5 

S.O 

511.9 

17  .li 


23.0 

6.9 

14.0 

24.9 

26.1 

30 .5 

3fi.  1 

4  45.  4 

0!30. 0 

ll  9.5 

021.7 

5|  3.5 

4    9.3 


0 

4 

10.6 

15.5 

22. » 

6.3 
13.3 
23.6 
24.8 
30.7 
3.5.5 
45. 
28.0 

7.8 
20.5 

3.0 

9.3 


7. 

6. 

8. 
13. 
21. 

5. 
12. 
22. 
23. 
30. 
33. 
9144. 
72. 


10      11 


7.4 

5.8 

7.4 

12.3 

21 .3 

5.0 

11.5 

22.  3 

23.3 

30.8 

33.0 

S  144.1 

2  20. 0 

81  5.2 


7|16.2il5. 

2  1.9|  3 

3  9.3!  9. 


12 


13 


9.0 

5.5 

6.9 

10-9 

21.0 

8.1 

14.2 

22.3 

22.5 

30.3 

30.8 

42.6 

17.5 

9.1 

15.4 

2.6 

9.7 


2.2 


14      15 


9.7 

9.0 

8.0 

6.7 

7.1 

7.9 

6.7 

7.2 

7.9 

10.9 

10.7 

10.2 

19.9 

19.5 

19.0 

7.9 

6.t 

6.0 

15.0 

14.3 

1.3.(1 

21.9 

21.6 

21.2 

22. 1 

21.9 

21.7 

29.6 

■29.  f. 

29.0 

29.5 

30.2 

31.5 

40.9 

40.1 

39.7 

16.3 

13.1 

15. 3 

6.1 

5,2 

4.7 

'.5.2 

14.3 

13.3 

2.1 

1-9 

L5 

9.7 

9.7 

9.5 

16     17 


9.3 


18     19 


7.21  7. 

6.0    5. 

7.7  6. 
12.1  11. 
17.7  17. 

4.9  4. 
1L410. 
20.7  20. 
21.5  21. 

28. 5  28. 

33.6  33. 
40. 0  40. 


10.5 
3.8 

12.0 
L2 
9.1 


20 


6.6 
5.2 
6.0 

10.7 

16.3 
4.2 

10.6 

19 

21.2 

28.1 

33. 

40.4 
8.7 
2.7 

11.2 
LO 
8.7 


21 


6.2 
4.7 
5.5 
10.4 
15.8 
3 

10.0 
19.4 
21.0 
27.9 
33.1 
40.4 
7.5 
2.5 
11.1 
1.0 
8.6 


22 


23 


5 

4.0 

4.5 

9.3 

14.1 

3.3 

9.6 

17.9 

20.6 

27.6 

30.2 

39.4 

6.3 

2.1 

10.6 

1.0 

8.4 


24      25 


12. 

3. 

9 
16 
20. 
27. 
26 
37. 

5. 

1. 
10. 

1. 
2'  8. 


26 


5.4 
3.5 
3.5 
8.1 

n.7 

3.0 

8.8 

16.3 

19. 

26.9 

24.  t: 

35.7 

5.8 

1 

10.2 

1.0 

8.2 


27 


5.2 

3.2 

3.3 

7 

11.0 

2.5 

8. 

16.0 

19.1 

20.6 

22.  y 

34.1 

5.7 

1.6 

9.8 

1.0 

8.1 


28 


29     30 


5.2 
3.0 
3.(1 
7.0 
9.5 
2.1 
8.2 
14.6 
17.7 
26.1 
19.7 
30.7 
5.6 
1.5 
9.4 
1.0 
7.9 


31 


5.1 

,5.2 

3.0 

3.0 

2.9 

2.7 

7.5 

7.4 

9  0 

8.5 

2.1 

2.0 

8.0 

7.9 

13.2 

12.5 

16.8 

16.0 

25.8 

25 ,4 

18.3  17.4 

29.0 

27.4 

.5.6 

,5.5 

1.4 

1.4 

9.3 

9.2 

LO 

1.0 

7.7 

7.5 

20 
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Daily  Temperatures  for  May,    1921. 


Stations. 


I  Maxiroum..' 

'  Minimum., 
i  Maximum.. 
I  Minimum.. 

B,,  Branch    \  Maximum . . 

Btt  Jirancu ;  Minimum. 


Amity 

BateavilleW. 


Bentonville. 
Booneville  . 


Brinkley 

Calico  RockW  . 


*  Maximum, 
i  Minimum  . 
\  Maximum, 
i  Minimum  . 
S  Maximum. 
)  Minimum  . 
j  Maximum. 
'  Minimum 


rum  den  *«     Maximum . . 

oamaeuvs j  Minimum  . 

Centerpoint j 


\  Maximum 
i  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
i  Minimum  . . 
j  Maximum., 
i  Minimum  . , 

Dardanelle i  Maximum . 

iJaraanuiB  j  Minimum 


Conway . 
Corning. 


Dodd  City. 


Bumas 


I  Maximum.. 

Minimum  .. 
I  Maximum.. 

Minimum 


Dutton (Maximum.. 

^"^''°" )  Minimum 


El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
FayettevlUe  — 
Fort  Smith 


I  Maximum. 
!  Minimum  . 
I  Maximum . 
I  Minimum  . 
I  Maximum' 
I  Minimum  , 
\  Maximum' 
!  Minimum  ' 
\  Maximum  \ 
i  Minimum 


Rillptt  Maximum 

^1"®" I  Minimum 


Qrannis... 


\  Maximum 
'  Minimum  ' 


Hope 

Hot  Springs. 


OrBVBttB        Maximum 

Gravette )  Minimum 

TTnrilv  ....  jMaximum" 

K^™y (Minimum" 

t  Maximum" 
'  Minimum 
Maximum" 
'  Minimum  ' ' 
I  Maximum' ' 
!  Minimum  " 
I  Maxiuuim" 
(  Minimum  " 
\  Maximum ' ' 
!  Minimum  • ' 

T.ttlo  Rnrk            .  J  Maximum' 
Little  KocK i  Minimum' 

i  Maximum' 


Huttig 

Jonesboro  , 


Jvnictiou. 


Lutherville 

Magnolia  

Malvern 

Mammoth  Spring. 
Marked  Tree  W... 


Minimum 
Maximum' 
Minimum  ' 
I  Maximum- 
!  Miuimum  ■ 
j  Maximum- 
I  Minimum  ■ 
S  Maximum- 
Minimum' 


Marshall     Ulaximum- 

™"^"^"  I  Minimum- 

Mena 


Mountain  Home., 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 


\  Maximum- 
1  Jlinimum  - 
\  Maximum  • 
I  Minimum  • 
\  Maximum- 
i  Mininmm  • 
\  Maximum- 
(  Minimum  . 
;  Maximum- 
I  Mininmm  ■ 


Osceola  ■>  Maximum. 

ijBoeoia  I  Minimum- 


Ozark 

Pine  Bluff 


Pocahontas. 


78 
45 

I 

'45 
70 
51 
78 
49 
75 
59 
71 
49 
63 
44 
79 
54 
80 
56 
73 
54 
64 
49 

'57 
68 
48 
74 
55 
71 
54 
83 
55 
76 
54 
75 
51 


10 


12  13 


14 


63 
41 
52 
37 
63 
49 
64 
48 
69 
49 
68 
53 
63 
50 
68 
51 
60 
47 

'"46 
60 
42 
68 
54 
58 
44 
76 
54 
67 
51 
56 
43 
74 
47 
59 
48 
63 
52 
64 
45 
57 
45 
63 
46 
70 
50 


76 
36 

'36 

64 
34 
60 
33 
67 
40 
63 
38 
65 
36 
67 
41 
71 
40 
66 
40 
62 
41 


37 

'36 

67 
39 
62 
36 
71 
43' 
61  i 
37 
66 
38 
70 
41 
74 
43 
70 
40 
62 
44 

'44 
64 
32 
61 
40 
67 
31 
70 
39 
69 
40 
6' 
37 
65 
86 
69 
46 
63 
40 
71 
38 
60 
32 
62 
38 
72 
50 


41 

'46 
75 
45 
69 
41 
75 
46 
75 
41 
76 
40 
74 
44 
76 
46 
74 
44 
76 
43 


42'  48 


54 
89 

'66 

49 

80 

5' 

69 

53 

67 

48 

80 

57 

75 

46 

6 

59 

68 

50 

67 

50] 

82 

59 

61 

48 

80 

58 

64 

52 

69 

5ii 


...  ,1  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
•1  Maximum .  ■ 

)  Miuimum  .- 

\  Maximum. - 
I  Minimum  .. 

p-^'-^ \^SSZ-: 

p--" I^ISS?:: 


50 
69 

'fti 
42 
71 
38 
66 
46 
72 
43 
75 
47 
64 
38 
62 
39 
74 
47 


45 
76 
45 
79 
50 
81 
44 
82 
43 
78 
46 
78 
47 
80 
48 
80 
45 

"47 

77 

40 

78 

45 

77 

39 

80 

46 

81 

48 

79 

47 

76 

43 

78 

52 

77 

47 

77 

40 

76 

41 

82 

42 

78 

48 


50   56 


Rison 

Rogers  .... 
Searcy 


Stuttgart . 
Subiaco  . 


\  Maximum . 
!  Minimum  . 
S  Maximum. 
1  Miuimum  . 
^  Maximum. 
)  Miniuunn. 
S  Maximum . . 
<  Minimum 
.  !)  Miixinniin 
Minimum 


T.xarkana i  Maximum. 

(  Minimum. 


Omphers. 


Warren. 


Wynne. 


)  Maximum. 
1  Minimum . 
i  Maximum.. 
I  Minimum 
i  Maximum 
'  Miuimum 


70 

42 

74 

64 

65 

50 

84 

55 

80 

50 

86 

57 

78 

56 

69 
51 
69 
53 
72 
57 
85 
55 
72 
53 
78 
68 
62 
50 


50 

71 

39 

7! 

54 

6U 

46 

69 

56 

69 

.54 

72 

52 

61 

45 

65 

47 

67 

49 

65 

50 

71 

50 

71 

45 

74 

55 

62 

.50 


641  74 

39   ■" 

68 

46 

64 

39 


43 

70 

38 

63 

42 

59 

37 

62 

44 

68 

42 

65 

41 

61 
31 
65 
37 
61 
40 
08 
40 
75 
43 
62 
39 
65 
45 
59 
38 


46 
82 

'79 
50 
76 
47 
77 
541 
77 
51 
80 
52 
74 
45 
78 
42 
84 
54 
77 
47 
801 
47 
79 
42 
80 
42 
74 
51 
81 
49 


41 

72 

40 

67 

43 

62 

44 

66 

42 

71 

42 

69 

45 

64 

34 
63 
40 
62 
40 
71 
41 
75 
46 
65 
44 
70 
43 
58 
39 


80 

67 

'60 
79 
57 1 
77 
54 
81 
57 
80 
59 
77 
61 
81 
6) 
81 
60 
82 
60 
73 
60 

"59 
72 
51 
78 
61 
76 
55 
84 
58 
82 
61 
76 
55 
77 
56 
80 
59 


61 

79 

51 

78 

58 

76 

55 

80 

5' 

781 

49 

76 

48 

79 

55 
75 
60 
79 
5-1 
76 
50 
78 
48 
70 
64 
79 
63 
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61 
80 

■74 

56 

80 

58 

72 

63 

74 

61 

77 

60 

79 

57 

69 

56 

80 

59 

73 

61 

76 

62 

73 

55 

80 

49 

67 

57 

74 

5' 


811 
54 

'53 

79 
63 
76 
54 
80 
57 
82 
56 
81 
54 
83 
60 
84 
59 
81 
55 
75 
66 

"56 
76 
52 
84 
60 
76 
51 
85 
62 
85 
59 
76 
54 
77 
55 
80 
59 
82 
59 
82 
51 
77 
51 
79 
65 
84 
60 


82 
62 

'54 

82 
56 
76 
62 
85 
59 
86 
56 
82 
55 
88 
66 
87 
59 
83 
59 
82 
64 

"691 
77 
62 
86 
58 
79 
50 
89 
59 
85 
59 
79 
67 
81 
57 
79 
62 
85 
59 
84 
49 
79 
65 


16  17 


69 


59 
86 

'77 
60 
87 
60 
78 
60 
79 
57 
81 
61 
75 
60 
77 
60 
80 
58 
74 
58 
If- 
56 
74 
57 


53 

'48 
79 
64 
67 
49 
74 
61 
79 
67 
79 
48 
76 
56 
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62 
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61 
77 
50 
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73 
43 
80 
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74 
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84 
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81 
62 
70 
49 
77 
51 
70 
59 
78 
60 
74 
56 
69 
48 
83 
47 
77 
48 


58 

78 

64 

76 

60 

76 

56 

71 

58 

78 

58 

67 

58 

78 

63 

73 

58 

74 

58 

77 

65 

76 

6'. 

74 

60 

74 

64 

75 

58 
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69 

73 

61 

79 

57 

75 

58 

79 

63 

70 

59 

80 

5' 
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58 

0' 

60 

80 

61 

85 

67 

77 

58 

72 

61 

78 

59 


60 

'59 

83 
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76 

59 

81 

65 

SO 
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80 

59 

78 

5t- 

IJ 

59 

79 

61 

81 

58 

83 

60 

78 

59 

80 

61 

75 

61 


58 
87 

'81 
58 
91 
56 
81 
63 
81 
59 
81 
59 
84 
56 
79 
51 
84 
.59 
75 
58 
83 
591 
78 
47 
87 
52 
74 
54 
84 
60 


79 
59 

'46 

76 
48 
74 
49 
72 
55 
75 
49 
77 
46 
7' 
51 
76 
5' 
77 
44 
72 
46 

"56 
73 
42 

68| 

52 

76 

41 

77 

51 

77 

52 

77 

46 

77 

46 

73 

55 

74 

52 

76 

43 

81 

47 

74I 

46 
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56 

84 

.55 

85 

60 

77 

53 

86 

64 

85 
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59 

77 

54 
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57 
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58 
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57 
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54 
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81 
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88 

59 

82 

54 

88 

59 
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57 

92 

58 

81 

50 

78 

56 

85 
60 
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92 
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56 
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12 
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73 
59 
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20 


22 


23 


24 
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45 
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57 
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61 
89 
56 
88 
53 
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57 
87 
64 
90 
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66 
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83 
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62 
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86 
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8) 
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58 

81 

55 

82 
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80 

56 

81 

59 

80 
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83 
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57 
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62 
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64 
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58 

59 
75 
59 
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'71 

52 

76 

5: 

73 

55 

75 

52 

71 
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51 

73 

48 

77 

51 
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45 

76 

44 

71 

47 

74 

.S2 


60 


51 
83 
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4' 

SO 

48 

78 

54 
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50 

79 

53 

80 

47 

79 

4 
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56 

76 

50 

81 

5 

8' 

45 
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42 

7» 

48 

8! 
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90 
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86 
61 
88 
66 
91 
59 
92 
66 
89 
60 
89 
65 
93 
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91 
56 

"60 
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54 
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55 
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61 

90 

6 

89 
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86 

61 

89 

66 

90 

61 

87 

57 

87 

58 

90 

55 

93 
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56 

78 

60 

75 

62 

74 

55 

72 

64 

SO 

54 

76 

52 

72 
52 
70 
58 
71 
59 
77 
58 
82 
60 
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56 
76 
62 
70 
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92 

58 

'58 
93 
60 
87 
64 
91 
64 
93 
63 
94 
58' 
90 
62 
90 
64 
94 
63 
92 
62 

"ei 

88 
66 
92 
68 
88 
54 
91 
63 
93 
63 
89 
63 
87 
64 
91 
66 
92 
6! 
89 
42 
87 
59 
92 
.57 
94 
62 


51 

75 

55 

71 

50 

69 

55 

78 

58 

78 

49 

75 

48 

72 

50 

74 

63| 

73 

52 

83 

55 

72 

53 

75 

64 

73 

53 


60 

811 

5-! 

81 

55 

76 

45 

71| 

50 

64 

50 

81 

53 

81 

54 

72 

47 
77 
48 
81 
51 
83 
53 
78 
51 
79 
49 
78 
49 


93 

58 

88 

58 

85 

65 

86 

61 

87 

64 

87 

57 

85 

54 

92 

62 

85 

65 

87 

57 

85 

55 

86 

52 

791 

58 

86 

62 


54 
84 

■93 
5'1 
;i3 
61 
8S 
67 
88 
64 
89 

p;; 
8; 
59 

8' 

51 

9( 

63 

8' 
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88 

61  i 

88 

f8 
55 
81 
13 
89 
62 


93 

58 

61 

96 
62 
87 
62 
91 
70 
95 
64 
96 
60 
90 
65 
91 
63 
95 
65 
95 
64 

'64 
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93 

65 

87 

54 

91 

65 

94 

65 

90 

65 

89 

61 

91 

67 

90 

67 

88 

68 

88 

60 

94 

61 

93 

66 


60 


63 

88 

'93 
61 
92 
62 
89 
65 
90 
64 
89 
05 
88 
59 
8' 
53 
96 
65 
9t' 
6'1 
89 
61 
Hh 
56 
88 
57 
82 
64 
91 
62 


94 
59 

'63 
96 
64 
88 
67 
94 
69 
95 
65 
98 
64 
90 
66 
93 
62 
97 
67 
95 
65 

'67 
91 
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95 
65 
89 
69 
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66 
91 
71 
91 
66 
89 
63 
89 
65 


36 


27 


28  29 
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69 
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66 
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93 
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9' 

63 
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61 
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69 
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66 
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59 

82 

67 

94 
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92 
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61 
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66 
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69 

86 

69 

91 

69 1 

89 

66) 
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61 
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95 
66 
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67 
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82 
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93 
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93 

62 
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72 
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68 

89 

69 

9 

64 

90 

63 
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71 

89 

69 

91 

65 

93 

64 

93 

62 
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68 1 

97 
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94 
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94 
6S 
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92 
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64 
84 
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62 

64: 

97 
63 
89 
65 
94 
70 
92 
66 
96 
66 
92 
68 
90 
68 
95 
66 
96 
69 
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91 
62 
95 
71 
91 
68 
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68 
94 
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93 
64 
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67 
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64 
89 
62 
9li 
65 
9.'^ 
69 
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61 

'eo ' 

98 
63 

88 
63 
94 
66 
93 
66 
95 
63 
89 
69 
91 
70 
92 
66 
97 
66 

"65 

92 

61 

90 

68 

92 

58 

90 

69 

97 

66 

92 

63 

91 

67 

93 

67 

88  . 

68  . 

90 

63 

88 

63 

90 

62 

97 

68 


91 

63 

'63  ' 

98 

64 

88 

63 

93 

69 

95 

6.5 

95 

63 

94 

65 

92 

67 

97 

66  , 

92 

65 

"63 
93 
61V 
94 
67 
9.' 
5-< 
94 
65 
97 
66 
92 
64 
89 
62 
91 


6515; 


97  f 
65! 


94  8) 
055 


95*: 
65-1 
97  C 
67  c 
Sot 
62  = 
86  i 
63.' 
94  i 
67  f 
94! 
67  ■ 
91  ! 
61  , 
87 
61. 
95 
63 
98 
67 


72 
93 

'94 
69 
94 
65 
SS 
68 
90 
67 
8S 
6' 
S8 
64 
87 
63 
,95 
70 


72 
92 

'95  ' 
68 
96 
66 
88 
69 
89 
62 
88 
68 
87 
68 
87 
62 
95 
70 


63 

92 

70 

93 

68 

94 

63| 

94 

66 

91 

72 

93 

67 

86 

58 

84 

63 

89 

67 

93 

65 

94 

70 

88 

65 


68 

91 

68 

95 

68 

93 

65 

91 

63 

91 

69 

94 

67 

89 

66 

85 

65 

91 

67 

90 

68 

95 

70 

93 

66 

90 

65 

95 

6' 


70 
89 
05 
90 
61 
90 
60 
81 
57 
90 
67 


70 

93 

69 

94 

69 

92 

67 

94 

66 

91 
68 

94 
67 
88 
65 
85 
68 
92 
68 
92 
71 
90 
70 
94 
69 
91 
69 
94 
70 


60 

89 

72 

79 

56 

92 

69 

94 

67 

94 

69 

93 

67 

90 
65 
92 
65 
89 
68 
91 
66 
84 
69 
82 
6' 
85 
67 
91 
63 
89 
68 


69 
90 

'97  ' 

68 
95 

65 

87 

70 

92 

67 

92 

71 

89 

65 

92 

64 

94 

70 

91 

70 

89 

66 

94 

63 

90 

62 

85 

66 

92 

70 

92 

71 

93 

69 

96 

71 

94 

67 

94 

67 

92 

69 

91 

69 

91 

62 

82 

65 

92 

68 

94 

69 

93 

70 


68 
9'2 

'97 

67 

95 

70 

90 

70 

95 

67 

91 

69 

90 

68 

95 

66 

94 

69 

88 

66 

89 

65' 

94 

61 

93 

64 

88 

67 

97 

69 

98 

08 

94 

66 

91 

69 

95 

64 

98 

68 

96 

68 

95 

69 

89 

62 

84 

65 

89 

69 

94 

66 

94 

70 

94 

65 

89 

71 

931 

68 


67 
91 

'95 

68 

93 

67 

95 

71 

94 

67 

93 

66 

91 

6' 

91 

65 

96 

1^9 

93 

65 

89 

6:! 

93 

63 

95 

62 

88 

69 

95 

69 

95 

6S 

94 

64 

98 

68 

93 

67 

94 

67 

95 

74 

91 

66 

92 

6-; 

93 
66 
94 
66 
94 
68 
93 
69 
91 
68 
94 
62 
94 
68 


9-1 
66 
92 
70 
92 
67 
93 
66 
95 
66 
91 
63 
9i 
70 


**    lusuunibuts  are  read  in  the  moruinir:  the  maximum 


temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 


flRl^fllSISflS  SECTIOJSI. 


HARVEY  S.  COLE,    Meteorologist. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


L^XXVI.         Little  Rock,  Ark.,  June,    1921.  No.  6. 


GENERAL  StTMMAEY, 

.  survey  of  Arkansas's  weather   during  June  shows   nothing 
r  urupual.     though  the  temperature  and  precipitation  aver- 
\  somewliat  above  normal,  neither  was  record  breaking,  and 
Lit  the  most  noticeable  feature  was  the  large  number  of  days 
1  0.01  inch  or  more  precipitation  and  the  corresponding  de- 
:ncy  of  sunshine.- Rain  fell  at  one  or  more  stations  every  day 
ng  the  month  and  as  high  as  18  rainy  daj^s  were  recorded  in 
e  sections.  Generally  speaking,  the  weather  was  favorable  for 
i-ing  crops,  but  the  continued  showers  and  cloudy  days    fa- 
d  boll  weevil  development,  the  close  of  the    month   finding 
1  numerous  in  practically  all  southern  counties  and  thedan- 
inusually  menacing. 

w  c.  H 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

4 
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28 

28 
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Relative 
liumidity. 

stations. 
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1 
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3 
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BC-. 

SI 

20 
39 
52 

a 
o 

o 

1 

nw. 
w. 
s. 

a 

a 
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Bentonville.. 

29.92 
29.92 
29.94 

30.18 
30.1] 
30.12 

5 
6 
5 

29.63 
29.62 
29.75 

24 
24 

24 

' 

39 
57 
65 

Fort  Smith... 
Little  Kock.. 

87 
83' 

71 
67 

TEMPERATtTRE. 

le  moan  temperature  for  the  month  of  June  was  78.5°  which 
1^  above  normal;  all  stations  except  Dodd  City,  Marion 
ity,  and  Centerpoint,  Howard  County,  showing  positive  de- 
ircs.  The  highe.st  monthly  mean  was  82.0^  at  Osceola,  Mis- 
)|)i  County;  tlie  lowest  72.8^  at  Nail,  Newt  en  County.  The 
'?t  temperature  recorded  during  the  month  was  103°  which 
rnd  at  Texarkana,  Miller  County,  on  the  3d  and  at  Hardy, 
p  County  on  the  12th.  The  lowest  temperature  recorded 
t«°  at  Hardy  on  the  8th,  both  extremes  being  within  the 
-  of  previous  records.  The  greatest  daily  range  was  42°  at 
y  on  the  8th. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
Thunderstorms:-  2d,    8;  3d,  8;  4th,  6;  5th    2-  6th    8-    7ti 
12;  8th,  12;  9th,  11;  10th,  7;  llh,  7    12th   7   isth   7    14     ' 
6;  15th.  6;  17th,  3;  18th,  3;  19th,  8;  20th    9    21      7    22d>' 
23d,^3;  24th,  2;  25th,  2;  26th,  3;  27th.  5;  28thflo;  29fh,';i; 

Light  Hail:-  Subiaco.  2d.  • 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—- 


JUNE. 


Year. 


Temperature. 


r^  CE* 


Precipitation. 


PRECIPITATION. 

e  average  precipitation  for  71  stations  was  4.84  inches  which 
0  inch  above  normal.  The  rainfall  was  near  normal  in  most 
ns  only  a  few  stations  showing  large  departures.  The 
'St  monthly  total  was  12.03  inches,  measured  at  Granni.-. 
County;  the  least,  1.41  inches  at  Osceola,  Mississippi 
y.  The  greatest  amount  measured  in  24  consecutive  hours 
■67  inches  at  Grannis  on  the  11  th.  The  average  number 
ly  (lays  was  11. 
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1905.. 
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1912.. 
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1911.. 
1915.. 
lOlfi.. 
1917.. 
1918... 
1919... 
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3.46 

4.86 
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1.44 
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1.68 
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4.92 
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4.87 

3.55 

5.U 

3.41 

4.81 


-0.  .30 

-0.28 
+  0.95 
-2.86 
+  1.  09 
-2.14 
-0.59 
+  0.80 
-1.22 
+3.  22 
-2.  62 
+  1.37 
-1.27 
+2.  95 
+  2.01 
+  0.33 
+  0.34 
-0.26 
-0.17 
+  0.43 
-1-77 
+  1.82 
-2.  53 
-3.13 
+0.77 
+  1.10 
+0.76 
-0.42 
+1.12 
-0.93 
+".  01 
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Climatolosioal  Data  for       June,    1921. 


Stations. 


Amity  — ;  —  :;• 
Arkadelphia.-.TT. 

Arkansas  City..  . 

Bald  Knob 

BatesviUe  . . . 
Bee  Branch  . 
BentonvlUe  . 
Bergman  ...• 
Black  Rock  . 
Booneville. 


Brinkley . .  •  •  • 
Calico  KocK 

Camden 

Centerpoint. . 

Corning 

Danville. ^^j} 

Dardanelle Marion 

DoddCity I  Marion. 


Dumas 

Button 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Fayetteville  . 
Fort  Smith  . . 

Fulton 

Georgetown 
Gillett 


Grannis 
Gravette 
Hardy  . . . 

H?^d"n'  Cleburne 

5°hfr''^' •••;:::::  Union 

^one^boro  ::■.:: 1  Craighead. 

Junctiontt 

Little  Rock. 
Lutherville 

Magnolia 

Malvern   .•■••• 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 
Marshall 

Me.na 

Morrlllton 

Mountain  Home 
Mount  Ida  ..... 
Murfreesborntt. 

Nail   

Newport 

Okay.  .• •• 

Osceola 
Ozark.  — 
Patterson 
Pine  Bluff 

Pocahontas . 

Portland 

Prescott  . 

Princeton 

Rison. 

Rogers 

Searcy. 

Springbank  It 

Stuttgart 
Subiaco  . 

Texarkana . 
Cmphers  It... 
Waldron. 

Warren 

Whitecliffs  . 
Wynne 

.itate  Means 


Observer. 


I 


ly  for  sucb  stations  as  have  ten  or  more  years  recoru : 


Albert  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.K.  Payne. 

Allen  Moody. 

Mrs.  Leia  [.  Teter. 

J.  E. Scania n. 

U.  S.WeatlierBuroau. 

■lolin  T.  Maxey  . 

S.  J.  Howe. 

Su»t.  Tuberculosis  San. 

H  .  L.  D.Whitson. 
J.  M.  Richardson. 
A.B.  Qnartcniian . 
C.  iM  .Uudaleston. 
.1.     W.  Bishop. 
li.  K.  CorUrey. 
Rev .  N .  E.  akinner . 
J.  K.  A  vera. 
K.E.Wjeser 
iNealDodd. 


Ben.  Jolinson. 
M.Kicketts. 
Mrs.  Virgil  N.  Walls. 
Dr.   R.  H.  Hardin. 
George  \V .  Nichoalds. 
University  of  Arkansas. 
U.S.  Weathe  r  Bureau- 
T.  .)    Logan. 
Cleve    Beil. 
H.  E  .V-  Bevel  burg. 

W.  C.  Mc  Vay. 
\.  F.  sieveus. 
Mrs.  D.  S.   Madden, 
luines  .\  . Burnett , 
Arthur  Cross . 
1'.  O'  Neu). 
A.  A  N.  Gen.  Kosfit»l. 
R.  M.    Johnson. 
Benedictine  yislcrs. 
I .  A.  Lowderback. 


U.S.  Weather  Burtavi . 
II  .  KaulTeld. 
State  Agriculture  Sehoc 
Mrs.    Kate  L.  Siiiitli. 
>V.  H.  N'niCttUt . 
|w    K.  Troutdale. 

-'hiale>  Wu'.lon. 

\V.  F.  Keeves. 

F.  W.  SL.lohn. 
\V.  .iack>oii. 


.  S.  Hiilbert. 

,  A.  Wbittington. 
Bciiry  A.    Davis. 
Cliurles  Paxton. 
licoige  L.  Robinson. 
I'.  S.   Forest  Service. 
Atwood  P.  Smith. 
Isliani  Burrow. 
W.E.Baker. 
Roy  F.  Hammond. 

Benedictine  Sisters. 
W.  E.  Edmistou. 
F.  J.  Johnson. 
Foote  Coleman. 
Geo.H.Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  Cypert. 
Mi=s  Grace  Field. 
H.  A.  Buerkle. 
|New  Subiaco  Abbey. 

H.  S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Service. 
Dr.  Cheves.  Bevil. 
Mrs.  J.  L.  Clegg.     . 
Miss  Eulela    M.ScUir 
J.M.Larkan. 


iipiete  reports  are  used  in  deter 


-ne  departures  from  normal  temperature  and  Precipitation  are  comput^edojily  •°^^j^^^^''^':^'^^';^;;°;;V;;"  bVIncluded  m  and  summaries.    Reference  letters 


appet 


ing  section  means. 


T.  Precipitation  is  less  tlian  0.01  inch  rain  or  melted  snow. 


tAlso  on  other  dates. 


in   the  ta*le  indicate  number  of  days  missing;    '"'^  «'=^"^Pl'^' '  ^'^P'^f  ^^^V^^/^l^kTmphers  Rover,  Ark. 
Kandolph.    T...:  Lutherville.  R.F.D.No.2.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark.,UmpherB.  Rover,  Ar 


111  iLi\si*ii.j  **j.iv»  ,kjm»"— Tiinr 

ttPost-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  Juuc 


1921. 
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Daily  Precipitation  for  June,  1931. 


Drainage- 
basin. 

Day  of  month 

. 

3 
p 

ations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

L2 

13 

14 

L5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ouachita 

1 

T. 

'.'65 

•••• 

T. 

'.'14 

.73 

'."40 
T. 
T. 
.08 

".58 
.62 

't.' 

i.'io 
'.'54 

.30 

T 

.52 

.06 

.20 

.71 

'.'i2 
.17 
T. 
T. 
.11 

'.'08 
.80 
.45 

1.40 

".i4 
.08 

1.50 

.30 

T. 
1.23 

.76 
2.00 

.02 

'."22 
.02 

'.'io 

.19 
.65 
T. 

1.70 
.44 

1.50 
.29 
.63 

1.29 

1.86 
-/■> 
.32 
.17 
.42 
.90 
.38 
.65 
T 

2.88 
07 
.40 

i.'si 
1.00 
2. 00 

.10 
.40 
.29 
.20 
.68 
T. 
1.55 

".89 

'.'42 

J.  15 

.13 

.83 

.02 

"ah 

.06 

'  '.411 
1.45 
.32 
.20 
.14 
.67 
.04 

2.' 66 

2.00 

.03 

3 .21 

'.'22 

.82 
.09 

.20 
.45 
.69 
.47 
T. 

".65 

';65 

'.'21 

■.■92 
.95 
.60 
.19 

t'.' 

.10 
.26 
.45 
.07 
.40 
.10 
.11 
T. 
.11 
1.34 

'  '.62 

3.67 

.06 

".96 
.16 
T. 

.40 

'.'io 

'.'76 
1.25 
T. 

'."23 
.71 
.29 
.40 
T 
.23 

.'65' 

'.'36 
.15 

't.' 

1.00 
'.'65 

t". 

'.'34 

.50 
.33 

'.'29 
.52 
.31 
T. 
.34 
.09 

'.'26 

'^33 
.40 
.84 

'.'55 

.19 
.10 
.3; 

.'i5 
.15 

'  '.25 
.25 

'f.' 

1.41 

".60 
.75 
.06 

't'.' 

.13 

'.'06 
T. 

'.'08 

".26 
.30 
.41 

•  03 
1.44 

•  15 
.13 

'•'62 
T. 
.32 
T. 
T. 

'.'94 

'.'62 
.30 
.10 

'!i6 
.00 

'.'63 
12 

.19 

.12 

'.'40 
.10 

.08 
.20 

".06 

'.'56 

'.'08 

.35 
.02 
.07 

'.'26 

'.'12 
.20 

".03 

".91 

".'24 
.02 

"■hb 
'.'63 
■f.' 

.52 
.05 

'.'95 
.08 

'!52 
.25 

i'.97 
'.'71 

i.'63 

.08 
.02 

'.'69 

".90 
.18 

'.'29 

'.6i 

.09 

't.' 

'.'6i 

'."26 
.20 

T. 

'!ii 
'.'2i 

.06 

'.'26 
.21 

'.■33 
'.'65 

'.'08 
'.'69 

'.'4i 
'.'io 

.06 

'.75 
.40 

'.'ii 
'.'25 

T. 

' .'  i2 
'.'6i 

'•'37 

'.'is 

'^ji 

'.'66 
'.'60 

'.'is 
't.' 

't.' 

'i'  ■ 
']• 

".73 

'.'63 

't'." 

.15 
'.'63 

".io 

.93 
'.'21 

'.■34 

.08 

't.' 

T. 
.11 

'.'62 
.07 

'."ie 
'.'is 

2'26 
T. 

'.'64 

.34 
'.'i7 

T 

'f.' 
'.'io 

'.'95 
.30 

';c9 

'.'34 
i.'34 

't'.' 

.47 
.78 

i'.os 
't" 

2.' 88 

'."14 

.04 
.11 

'f  ■ 
'.'08 
'.'25 

'.'03 
.32 
.93 
.08 
.24 
.43 

't.' 

'.'26 

2.'  io 

'.'ii 
2.' 73 
'.'6i 

.19 
.20 

'!i6 
.10 

■'os 

.09 
.28 
.13 

''06 
.18 
.10 

".03 

T. 
2.47 

T. 

.45 

T 

.44 

.10 

"."67 

".is 

.42 

'•is 
.57 

i.'i2 
.45 

't.' 

.29 
'.'22 

.13 

.10 

'."62 

'.'37 

'.'36 
.30 
.45 
.30 
.15 
T. 
.04 

'.'35 

tV 

".'33 

't'.' 

'.'6i 

.67 
.97 
.61 
.95 

't'.' 

'.'63 
'f.' 

'.'i2 
T. 
.53 
.10 
T. 

'.'is 

".30 

't. 

'.'ie 

.60 

'.'6i 

.08 

'.15 
T. 

.20 

'.'6i 
'.'6i 

2^66 

i!76 

't'.' 

.35 

■'25 

'.■46 

■.'26 
2.46 

'.'29 

'.'ii 

.01 
.67 

'.'65 
.20 
.70 
.83 
.12 
.80 
.05 
.02 
1.10 
1.85 
.97 
.28 

i.'22 

2.80 

T. 

".'44 

.63 

.25 

'^07 
.38 
.71 

1.05 
.26 
T. 
T. 

't.' 

.66 

.20 

'.'98 
.42 
.23 

2.00 

'.'49 

'.'6i 

.55 
.22 
.20 
.50 

i.'ss 

.09 
.40 
.15 
.85 
.45 
.56 
.56 
.20 
.80 

''46 
.35 

'.'ie 

.10 

.27 

'^is 

.22 

.06 
.24 
.22 
.51 
.20 
.01 
.05 
.21 
.20 
.54 
.06 
.78 
.15 
.70 
1.40 
.61 
.07 
T. 
.10 

'.■33 
.16 

■'22 
.34 
.10 

'.'i2 

.08 

'  '.62 
.35 

'.'38 

'.■55 
.04 

.72 
.23 
.70 
.39 
.19 
.64 
.19 
.36 

'.'25 

'."05 

'.'46 

'.'76 
.24 
.05 
.36 
.35 
.65 
.14 
.03 
T. 
.40 

'.'60 

't.' 

.10 
.30 

'.'io 

.04 
".23 
.07 

'.'ie 
'.'28 

.25 

.57 
't.' 

.16 
.10 
.03 
.41 

'.■36 
.02 

.70 

't.' 

.37 
'.'45 

'.'27 

';i2 

'.'2i 
15 

"'.13 

'.'i2 

'.'26 
.76 

'.'i7 

't. 

".6i 
.10 

.17 
.19 

'  '.26 

■'25 

'.'i4 
T. 

.30 

■.'26 

'!62 
.11 

'.'65 

.20 

't'.' 

'.'71 

.40 
.06 
•  40 
.04 
.80 

'i" 
.6i 

'^34 
.10 
.54 

't." 

.12 
T. 

■■i4 

'.'63 
'.'i7 

■'26 
T. 

'.'26 

't.' 

.10 
.25 

'.'os 

'.'67 

'.'69 

'.06 

".i2 
.17 

'."is 

.15 
T. 

'.'22 

".6i 
'.'32 

't.' 

'.'44 
.12 

".'36 
'.'27 

.22 
■■36 

".'26 
".26 

.04 

.... 

5.U 
3.85 
3.43 

ielphia  ,11 

do 

Mississippi  — 
White     

.... 

.... 

;;;: 

iisas  City  II II 

Knob 

villeini 

Jrancn 

Dnville  •••.. 

man  

c  Rockiiil:- .. 

eville 

tley    11 11 

0  Keck  11 11.. 
len  nil    

.04 

.10 

1.27 

'.'i7 
.30 

'."34 

'.'08 
T. 
.31 

'.'67 
.31 

'!66 

'.'93 
•  10 

'.'io 

do 

Arkansas 

do 

White 

do 

::;: 

'.■59 

■.■37 
".a 

'.'06 
.02 

'.'ie 

't.' 

T. 

.10 

.26 

'!66 
.14 
.03 

't.' 

.05 
.07 

3.45 
3.12 
4.43 
9.23 

3.'4s 

4.47 

White 

do  .... 

Ouachita.  .  .. 
Little  River. . . 

Wiiite 

Arkansas .... 
Wliite 

".07 

.02 

.05 
.08 

'.'is 

't'.' 

2.17 
2.59 
4  57 

erpoint 

;ndon  llll  — 

.vay 

ling      

'ille  III:     

anello    

'.'64 
'.'26 

'.'74 

"!2i 

'.'85 

.'si 

".64 

'!64 
'.'75 

".si 
';52 

•  31 

.30 

'.'6i 
'.'i4 

'.'26 
"t." 

.31 

. .. . 

6.86 
2.16 
3.87 
2.87 
5.15 
3  36 

Arkansas. ..  . 

do 

White    

'.'65 

i'.i? 

'.'to 
'i'.' 

T. 

i.'oi 

'.'54 

'.'66 
1.06 

r. 

'i-'.' 
T. 

T.' 

"oB 

'.'67 
.89 

'.'(io 
'.'06 

'.'•23 

".26 
'!24 

i-'.' 

t'.' 

.04 
.51 

.'21 

T. 
.52 

i!72 

'  '.30 

'.'65 
'.'06 

T. 

i.'46 

T. 
T 

.03 

.47 

.57 

T 

.92 

'.'65 

T. 
1.05 

't.' 

.13 

1.64 

.21 

iCity 

as   

i.'ic 

.32 

'.'42 
.S3 

'.'io 

1.19 
3.15 

'■6i 

".08 
T. 

'.'io 
't.' 

.08 

6.21 
5.33 
11.56 
4.15 
3.76 
5.21 
6.89 
6.50 
4.05 
4.22 
4.02 
12.03 
11.71 
5.35 

Arkansas 

White 

Ouachita . 

jVrkansas  ...  . 

White 

do 

.Arkansas ...  ■ 

Ked 

White  

.Arkansas  ... . 

Red  

White      

•••; 

>rado'ir,    

and 

kH  Springs  . 

Hteville 

Smith*"   .. 

oil  llll 

•Retown  111,  .. 

;tt 

inis 

dy 

do 

Mississippi  .. . 

White  

Ked           .     ,  . 

Mialli:   

ieu  i  i     

.IS 

3.60 
4  30 

'!66 
'.'36 

'.'33 

'.'24 

't.' 
't'.' 

.38 

'f.' 
T. 
2.70 

'.'43 

.... 

4.23 
3.40 
2.21 
4.91 
4.01 
4.67 
3.58 
5.94 
5.77 
3.44 

3.' 07 

2.83 
9^31 
6^11 
4.66 
7.29 
5.55 

Springs 

Ouachita  .  .. 
do 

't.' 

.i(i 

esboro 

ction 

leUock   ••♦.. 

White. 

Ouachita  ... 
Arkanss.  .. . 

do.... 

Red        

"Ay 

.it) 
.30 
.11 
.10 

f ' 

.12 
T. 

.47 
T. 
.57 

'.'■73 

'.'45 

".io 

.It, 

■'r'.' 

'.'37 
.12 
T. 

'.'37 
.20 
.12 
.07 

't." 

.39 
.48 
.20 
.10 

".ib 

".2i> 

'.'69 
.60 

.'53 

'.'73 

.07 

'.'is 

.10 
.28 

'.'21 
.03 
.39 
.46 
.10 

.40 
.03 
.20 
.25 

■■48 

.74 

.70 
.87 
.17 
.48 

'iso 

.53 

1.70 

.91 

.00 

2.80 

2.  .59 

2.(J( 

90 

.OS 

1.79 
.30 

1.30 
.29 
.00 
.25 
.02 
•  16 
.45 
.48 
.02 
.70 

.12 

'.'73 

i.'27 

2.97 

.12 

'•12 
.21 
.21 

1.05 
.12 

'.'09 
l.Oo 
l.Oo 
.85 

i'95 
.09 
.00 
.50 
.09 

.;>u 

1.43 
.57 
.36 
T. 
.81 
T. 
2.10 

'.'35 
'.'36 

.10 

'ioi 
.46 

T. 

'.'■27 
.38 
•  22 
.14 
.20 

'.'i7 
.15 

.04 
.40 
.06 
.73 

2.68 
.15 

1.02 
.17 
.20 
.33 

'.'76 

3.10 

1.36 

.28 

r. 

'.'56 
.00 
.12 

vurn   II 11 

iiMioth  Spring 
iiinna  llll  — 
ked  True  11 11  . 

shall 

la  |i  i 

imiiin  Moine. 

lilt  Ilia    

ireesboro  11  i. 

Ouachita   ...  . 

White 

Mississippi  ... 
St.  Francis..  . 

White 

Ouachita   

Arkansas 

White 

Ouachita .  .. .. 

do 

White  

do 

Arkansas 

Mississippi..  .. 

do 

White 

Arkansas 

White 

Ouachita 

do 

Ouaciiita  ... . 

do 

Arkansas 

White 

lU'd 

Arkansas 

do 

Ked 

'.'04 

'.'ij 

T.' 

".io 

.14 

.30 
'.■33 

.'21 
".67 

.'si 

'.'it 
'.'47 

".is 
'.'6-i 

i'.55 

.'i2 

1  

fport  ill 

ly 

>ola  

rk 

ersou  Ji    — 
e  Kluif    lit.... 

aliontas 

eland  1  i 

scott 

R-eton  ;i!|   — 
111  '111 

rcy     

T. 

1.06 
.11 
.80 
.21 

".13 

.30 

.75 

'120 
'.'36 

'f.' 

9^25 
5.09 
4.94 
1.41 
4.4S 
4.43 
4.35 
3.65 
3.51 
4.57 
4.49 
2.76 
4.42 
2.88 
10.24 
3.46 
3.88 
4.65 

5.00 
2.16 
5.45 
5.05 

mgbank  III.  ... 

.... 

Ugtirt  

'.acD 

arkaiia  i  D  . . . 

't.' 

T.' 

'.'6i 
".ei 

I.  OS 
T. 

Dhers  

Idom 

rren    

itecliffs 

Arkansas 

do...... 

Onachita 

Red 

St.  Francis..  . 

'.'56 

'.6'j 
.20 

'.'26 

.00 
.17 

1.04 
.24 
T. 

1.30 
.15 

'.'33 
.37 

.80 
.20 

.29 

.44 

.14 

1.10 

2.10 

i.' 

16 

16 

'.'03 
".15 

J3 
25 

.04 

.12 

T. 

't 

.14 
.52 

r. 

.51 

ixcept  as  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the24  hours  endingat  the  time  of  the  observation. 
Kegular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded.  "Precipitation  included  in  the  next 
owing  measurement.     lllPrecipitation  measured  in  the  morning:  aiuountthen  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.     T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stages  for  June,   1921. 


Flood  1 

Stations. 

Rivers. 

Stase 

1 

2 

3 

4 

5       6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

18 

19 

26 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■t  Smith 

Arkansas 

22 

5.4    5.4 

5.3    e.  1    7.41  7.4| 

7.9    7.9|  7.5  11.3|13.6ill.O 

12.5 

I4.I1I2.9 

11.3 

10.9 

9.9    9.0 

8.7 

8.9 

8.4 

8.3 

12.8 

18.921.4121.2 

21.9,20.7  20.8 

" 

rdanelle 

do 

20 

3.0    3.0 

3.4    3.5    3.4|  4.3' 

5.0    5.3|  5.  Si  6.3I  9.2111.7 

10,5 

11, n 

|-,>,0 

11,0 

9,7 

9.0 

7.4 

70 

7.0 

6.8 

6.6 

12.2|17.4 

18.6 

18.8 

19.2118.5 

tie  Rock 

do... 

23 

2.6    2.5 

2.4    2^5 

2.4    2.8 

2.8 

4.0    4.8    5.4    5.8|  7.4 

12  2 

11  4 

11  4 

1?  () 

11.4 

10,  1 

9.5 

8.5 

7.5 

0.9 

0.5 

6.5 

6.3I1I.2 

10.3 

17.9 

18.3 

18.4 

le  Bluff 

do....... 

25 

7^3    7.1 

7.1    7.0 

7.1,    7.1 

7.2 

7^3    8.2!  9^U 

9.5    9.9 

13  (1 

i,T  4 

14  6 

14,9 

15.2  14.4 

13  7 

12.5 

12.1 

11.2 

10.  h 

10.4 

10. 3  10.  2 

10.5 

19.6 

20.7 

21.7 

ickKock 

Black 

14 

8.0    7.5    7  0    6.5 

6.2    6.0 

6.0 

5.8 

.5.8 

6^1 

6.1 

0  1 

6  4 

0  4 

0,0 

(>  0 

fi.li 

6  0 

5  8 

5,7 

5.7 

,5.0 

5.3 

5.3 

5.3 

6.0 

5-0 

.5.0 

.5.0 

5.4 

ieo  Rock 

White 

18 

1.9    1.8    1.9    1.8 

1.7    2.3 

2.0 

2^6 

2.6 

2.9 

2.6 

4,3 

5.  7 

4,7 

5  5 

4  6 

3,8 

3.8 

3.3 

3.0 

2^7 

2.  0 

2.4 

2.7 

6.1 

8.5 

7.2 

6.6 

7.4 

,5.6 

ttsville 

do 

23 

7.7    7.7    7.6    7.6 

7.5    7.5 

8.3 

8^4 

8.5 

8.7 

8.5 

8,4 

11,1 

11 ,0 

10  0 

10  8 

10.1 

9,0 

9  4 

8.9 

8^6 

8.3 

8-2 

8.4 

9.7 

13. 3 

14.7 

13.1 

13.8 

12.9 

wport 

do 

26 

11.6 

11.0    8.6    7.5 

7.1    6.7 

0.4 

0.1 

6.1 

0.  2 

6.4 

0  f 

r,  s 

6  9 

6  <l 

7  7 

7  0 

7,4 

7,1 

6  7 

0^4 

0.1 

5.9 

,5.8 

5.7 

,5.8 

6.1 

9.8 

10.1 

9.8 

uigetown  . . 

do....... 

22 

14.4 

13.0 

11.8  10.8 

9.8    9.0 

8.4 

7.f 

7.9 

7.  9 

8,0 

K.5 

8.  K 

9,0 

10,5 

11  ? 

11   5 

11  4 

10  9 

10.1 

9^5 

q.n 

8.4 

7.8 

7.4 

6.8 

7.7 

10.3 

11.9 

12.4 

vrendon 

do 

30 

25.0 

24.0 

23. 9  23. 2 

22. 4  21.  6 

20.  0 

19.7 

18.7 

17.8 

17, '.^ 

10  7 

16  4 

10  5 

10  (• 

17  1 

17  0 

17  4 

18   1 

18,1 

17.9 

17,5 

16.9 

16.4 

1,5.8 

15.2 

14.7 

14^6 

15. 5 

10.6 

lena 

Mississippi.  . . 

42 

10.  V 

10.2 

16.0  15.8 

I6.0II6.5 

17.2 

18.1 

i8^4 

18.0 

18.7 

19.1 

19,0 

19,9 

20  f 

20  1 

20  0 

19.4 

18.5 

17.5 

16.9 

10.5 

16.0 

15.6 

15. 2 

15.3 

15.9 

16.0 

17.6 

18.2 

>:ansasCity... 

do 

42 

25.9 

24. 5 

23  •Sii^  6122. 121.9 

21.yl22.3'22.7 

23. 0 

23.  3 

23.  6,23  8 

24,  3 

■«  9 

25.  7 

•>(^  ■> 

20.  3  25. 8 

25.  2 

24.3 

23.  3 

22.  5 

21.7 

21.0 

20. 5 

20.2 

20.8 

■22.9 

■24.5 

mden 

Ouachita 

49 

0.0 

5.5 

5.4    5.4 

5.41  5.4 

5.3 

5.  21  5.2 

.5.2 

,5.? 

10.3'12.1 

11   0 

13  f 

12  0 

10  f) 

9,0 

8,4 

8.0 

7.2 

7.9 

8.5 

9.3 

9.5 

9.0 

8.6 

8^0 

7.5 

7.1 

iiville 

Petit  Jean 

20 

LO 

2.U 

1.. 

1.2 

1.2 

,5.2 

7.0 

6.3   8.9 

10.1 

H  V 

5.7|  4.3 

6  2 

0  7 

0  1 

4  7 

4  0 

3.7 

3  2 

3,2 

3  1 

3,0 

3.4 

3.7 

,3.1 

2.9 

2.0 

S.'z 

7.9 

Iton 

fadephia 

Red 

28 
18 

Ouachita-    

1.0 

l.( 

1.0 

l.C 

1.6 

1.0 

1.0 

1.0!  1.0 

4.8 

3.3 

3.01  2.9 

3  4 

2  9 

2.( 

1   5 

1,2 

1,1 

1.0 

1.1 

1.1 

1.2 

2.0 

1.5 

1.4 

1.2 

1.3 

1.2 

1.1 

iterson 

Cache 

9 

7  ', 

0  <■ 

6  t 

6  ■ 

6  0 

C|  ' 

5  ' 

5.2 

5.4 

c    si    K    K 

5.6 

5.3 

5.0 

4.7 

4.4 

4.1 

4.0 

3.8 

3.8 

3.7 

3.7 

.3.7 

3.7 

4.0 

42 

4  t 

4.3 

' 

1 

24 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTIOI^. 


June,  19' 


Daily  Temperatures  for  June,    1921. 


Stations. 


,     ..  <  Maximum., 

■"■mity )  Minimum.. 

Bat«,Tiuew IS^iZS:: 

B.e  Branch K^^Z^v] 

Bentonville \^S^:: 

T.            -ii-  (Maximum.. 

Booneville j  Minimum.. 

Brinkley l^^ZSV. 

CaHcoEock45...SM-i^--:: 

Camden$§ ll^SZ^V. 

CeBterpoint \^SSZ:: 

r-  „™o^  Maximum.. 

Conway I  Minimum.. 

Pn^ine Maximum.. 

Lornine (Minimum 

Tinrrlanelle     (Maximum.. 

Uaraaneiie j  Minimum  . . 

T.^^^  ritv  j  Maximum.. 

Dodd  City )  Minimum.. 

Ti,-,.^..  S  Maximum., 

""™'^' i  Minimum 

Ts,,tton  Maximum.. 

^""O'^ 1  Minimum 

■B.1  T.„..o,ir.  jMSiximum., 

El  Dorado i  Minimum 

England l^SS^^- 

EurekaSprines..SMaximum., 

Fayetteville JSfSS'- 

Fort  smith l^^^^^- 

„.,,   .^  j  Maximum 

""istt j  Minimum  ' 

Smnnis            ....  i  Maximum] 
arannis ,  Mininnim 

„         n.„  (Maximum' 

Gravette )  Minimum  " 

„„^,„  i  Maximum' 

"^"^"y (  Minimum  ' 

„  )  Maximum' 

^ops )  Minimum  ' 

Hot  springs USum^ 

„   .^._  )  Maximum' 

J^mttig j  Minimum  ' 

,         , i  Maximum' 

Jonesboro i  Minimum  • 

T        .■„„  S  Maximum' 

Jnnction )  Minimum  • 

T  itti„  ■R/^,.v  (Maximum' 

Little  Rock i  Minimum' 

■•    ii,     „!ii„  )  Maximum' 

Lutherville j  Minimum ' 

-,          ,■  (  Maximum' 

Magnolia  j  Minimum ' 

,,  ,      „„  (  Maximum- 

Malvern !  Minimum  ' 

Mammoth  Spring.)  Maximum; 

Marked  TreeW...  I  ^^-i;;--: 

.,      ,    ,,  (  Maximum' 

Marshall  j  Mini,„um' 

.,  (  Maximum- 

Mena j  Minimum' 

MountainHome..|M--~: 

„ „tT/!o  (Maximum- 

Mountlda. )  Minimum  • 

„  .,  (  Maximum 

■■^aii )  Minimum  • 

.,            .  '  Maximum- 

f^ewport ;  Minimum- 

„        ,_  3  Maximum - 

Osceola  -;  Minimum - 

^      ,  i  Maximum - 

'-'^arK ,  Minimum  - 

_.      T.,    ~  (  Maximum - 

P>ne  Bluff I  Minimum- 

_       ,       J  „  (  Maximum- 
Pocahontas i  Minimum- 

„     ,, ,,  )  Maximum- 

Portland  I  Minimum - 

_  .^  (  Maximum- 

Prescott.. i  Minimum - 

„.  (  Maximum 

*^'-'on  j  Minimum  - 

i>  (  Maximum - 

^Offers  (Minimum  ■ 

„  1  Maximum- 

Searcy )  Minimum- 

_.....  (  P.Iaximum. 

Stuttgart }  Minimum 

_   ,  .  (  ^^aximum 

8"l>iaro   i  Minimum 

Taxarkana  \  ^^^ximum 

aexamana (  .\)inimum 

„       ,  j  M".ximum 

iJ'nP'"^'''? /  Miiumuni 

_,  i  Mnximum 

'barren }  Minimum 

„,  i  Maximum 

'^i""e-- )  Minimum 


4   5 


98  95 

63  64 

941  m 

63 1  63 

100 I  99 
66 
89 

651  65' 


94 
62 
91 
65 
96 
63 
99 
65 
90 
70 
99 
76 
97 
70 
90 
70 
94 
74 
95 
69 
95 
67 
91 
66 
93 
61 

9t: 

70 
89 
66 
96 
64 
94 
64 
96 
61 
88 
67 
95 
70 

So 

68 
96 
67 
9S 
71 
93 
70 
99 
70 
97 
69 
98 
69 
88 
65 
93 
68 
94 
67 
97 
67, 
100' 
70 


94 
73 
97 
68 
95 
65 
93 

66 

9'2 

69 

98 

70 

96 

67 

90 

70 

92 

64 

96 

67 

92 

60 

90 

69 

97 

69 

90 

70 

92 

6' 

93 

68 

95 

6' 

91 

64 

89 

65 

94 

66 
10! 

69 

91 

70 

97 

79 

97 

69 

95 

71 

94 

76 

92 

71 

94 
71 
90 
68 
89 
60 
97 
67 
92 
70 
95 
67 
94 
65 
94 
65 
86 
70 
97 
73 
99 
70 
95 
70 
98 
70 
94 
68 
99 
67 
95 
68 
99 
68 
88 
65 
93 
71 
93 
70 


98 
64 
95 
64 
98 
69 
82 
65 
90 
66 
96 
62 
94 
65 
94 
63 
94 
69 
97 
67 
96 
68 
93 
68 
89 
62 
90 
68 
87 
61 
96 
64 
96 
66 
87 
64 
84 
64 
89 
68 
94 
65 
90 
62 
84 
65 
94 
65 
99 
66 
90 
70 
93 
68 
100 
68 
97 
70 
93 
72 
93 
67 
91 
67 
94 
05 
91 
65 
88 
72 
91 
71 
90 
66 
93 
64 
95 
63 
86 
63 
96 
69 
97 
69 
93 
68 
.  95 
69 
94 
69 
97 
65 
95 
68 
99 
66 
84 
65 
94 
67 
95 
66 


91  95 
63  60 

84  90 


96 
72 
961  94 
70  68 
93  93| 
69  70 1 
95  94' 
.71   71 


103 
70 
94 
06 
£3 
62 
95  87 
66 


66 


54 

97 

61 

86 

58 

89 

66 

92 

60 

92 

55 

91 

65 

91 

70 

96 

60 

90 

54 

92 

61 

8S 

53 

96 

64 

88 

53 

91 

65 

92 

63 

88 

55 

87 

65 

89 

66 

94 

64 

88 

66 

86 

61 

92 

54 

91 

68 

90 

72 

94 

73 

93 

60 

96 

69 

91 

68 

90 

66 

90 

68 

88 

64 

90 

53 

96 

68 

86 

60 

8' 

64 


66 
82 
65 
86 
67  66 


10  11 


83 
66 
84 
70 
92 
67 
89 
58 
89 
68 
90 
68 
93 
73 
93 
62 
87 
69 
83 
64 
91 
67 
82 
64 
89 
68 
93 
69 
82 
6 
8' 
69 
88 
6M 
89 
68 
88 
58 
82 
67 
92 
64 
86 
65 
91 
70 
92 
68 
94 
69 
90 
70 
89 
70 
83 
68 
86 
69 
86 
68 
86 
*64 
93 
69 
87 
69 
88 


79 

66 

84 

09 

92 

6' 

86 

65 

84 

69 

88 

67 

86 

68 

85 

67 

83 

71 

82 

63 

89 

69 

81 

66 

86 

69 

86 

68 

82 

63 

79 

67 

84 

69 

87 

68 

84 

67 

79 

66 

88 

46 

80 

69 

90 

69 

87 

71 

92 

69 

89 

69 

81 

70 

8: 

6' 

81 

68 

8- 

69 

85 

65 

91 

72 

86 

68 

85 


54 
90 
62 
85 
58 
94 
62, 
96 
64 
90 
■64 
99 1 
68 
91 
60 
98 
68 
98 
73 


67,  69 

86'  86 

66  63 

88 1  86 

69  66 

79!  77, 

63  62 


92 

86 

71 

'0, 

96 

94 1 

71 

69 

85 

84 

71 

70 

91 

88 

69 

69 

92 

85 

68 

65 

95 

89 

67 

70 

89 

86 

69 

68 

97 

86 

65 

69 

82 

78 

65 

65 

90 

84 

69 

66 

90 

87 

67 

69 

84 

87 

70 

71 

96 

89 

64 

62 

87 

85 

67 

68 

90 

84 

69 

70 

9-1 

90 

62 

70 

1 

63 

78 
6» 
81 
67 
81 
69 
82 
69 
80 
69 
79 
70 
82 
72 
87 
62 
82 
69 
85 
69 
83 
70 
78 
65 
92 
71 
81 
6. 
85 
71 
8-.' 
7i 
82 
66 
81- 
67 
83 

m 

81 

7(. 

7;. 

66 

80 

67 

78 

6S 

S3 

68 

88 

66 

88 

7i 

87 

69 

83 

67 

79 

67 

79 

67 

81 

67 

76 

68 

76 

65 

85 

70 

80 

69 

79 

67 

77 

66 

8 

67 

74 

64 

82 

69 

94 

72 

80 

70 

88 

70 

83 

68 

83 

70 

86 

72 

85 

70 

81 

03 

79 

68 

85 

69 

84 

70 

85 

70 

89 

66 

81 

72 

89 

71 


60 


79 

68 

83 

69 

88 

69 

81 

68 

87 

71 

81 

68 

86 

71 

78 

68 

82 

63 

83 

70 

81 

70 

85 

71 

83 

67 

88 

70 

81 

66 

86 

68 

78 

68 

82 

67 

79 

69 

87 

72 

85 

69 

80 

66 

84 

66 

84 

69 

82 

65 

92 

69 

86 

75 

86 

70 

86 

66 

78 

08 

83 

70 

80 

69 

77 

68 

83 

69 

81   92 

70  68 

83|  85 

70  70 

831  85 

68 

83'  85 

68'  66 
85 
65 
79 
64 
84 
69 
90 
70 
85 
71 
85 
08 
85 
69 
91 
69 
88 
60 


14  15 


84 
65 
88 
67 
91 
67 
89 
66 
90 
69 
88 
65 
92 
68 
89 
68 
87 
66 
93 
67 
92 
70 
95 
70 
89 
63 
86 
70 
87 
62 
90 
69 
90 
66 
88 
65 
86 
65 
89 
70 
87 
69 
85 
67 
87 
65 
103 
70 
85 
71 
91 
70 
93 
781 
94, 
70 
92 
70 
88 
68 
91 
70 
87 
71 
81 
66 
90 
68 
97 
69 
87 
69 
89 
68 
90 
64 
89 
66 
85 
66 
87 
70 
87 
68 
91 
70 
92 
07 
91 
69 
83 
70 
86 
73 
91 
67 
89 
64 
90 
66 
89 
67 
92 
69 
92 
70 


16 


18  19  20  21  22  23  24  25  26 


88  90 
68  69 

89  90 
67 1  66 
89  96 


73 
88 
71 
88 
68 
91] 


CM 

73 

72 

95 

9.1 

70 

70 1 

90 

91 

70 

69 

94 

95 

69 

69 

911 

91 

70 

69 

93 

93 

68 

70 

87 

87 

69 

67 

90 

89 

70 

69 

92 

90 

71 

71 

89 

90 

70 

70 

94 

94 

73 

fil 

87 

'61 

69 

68 

90 

90 

71 

71 

95 

90 

70 

71 

74 
91 
72 
89 
68 
90 
65 
88 
64 
82 
64 
93 
72 
92 
69 
90  92 
71 


71 


93  95 
66  65 


96 


90 

68 

96 

72 

96 

70 

95 

69 

94 

69 

91 

69 

93 

69 

94 

71 

92 

70 

90 

65 

95 

72 

90 

62 

95 

69 

91 

70 

89 

70 

89 

68 

93 

72 

94 

72 

88 

63 

88 

68 

96 

08 

96 

70 

92 

70 

85 

71 

93 

73 

98 

75 

90 

72 

93 

70 

92 

70 

94 

69 

90 

68 

95 

72 

94 

73 

98 

68 

95 

67 

93 

65 

85 

66 

95 

73 

95 

72 

81 

69 

90 

72 

91 

70 

97 

70 

94 

69 

96 

70 

S3 

66 

93 

70 

92 

71 

96 

70 

9! 

90 
80 
94 
73 
94 
73 


92 
63 
97 
72 
91 
60 
94 
70 
98 
69 
91 
69 
89 
68 
92 
71 
95 
70 
88 
64 
87 
67 
96 
67 
98 
68 
95 
69 
86 
73 
97 
72 

loo 

73 
93 
74 
92 
69 
94 
71 
95 
07 
93 
69 
91 
69 
94 
70 
93 
65 
94 
65 
94 
63 
85 
6« 
97 
71 
95 
71 
94 
6: 

10' 1 
72 
96 
72 
99 
72 
98 
69 
97 
70 
91 
65 
95 
69 
96 
71 
98 
71 
15 
,1 
9U 
66 
95 
73 
96 
73 


78  80 
66  67 
91!     87 


81 

83 

70 

67 

88 

84 

73 

72 

86 

85 

71 

67 

72 

69 

74 


69 


27     28     29     30     31 

■ 


93 
66 
93 
701     68 


68 


89 

69 

■  .  •• 

86 

68 

90 

69 

94 

•  .*•  ' 

69 

....  < 

89 

...* 

68 

.  .  .. 

90 

62 

.... 

92 

70 

.... 

86 

59 

.  .•  . 

92 

.  ... 

69 

.  .   • 

88 

7l> 

87 

.... 

64 

.... 

85 

.... 

63 

.  ... 

86 

69 

.... 

91 

.... 

70 

84 

76 

.... 

86 

62 

'94 

.... 

69 

. 

90 

.... 

70 

99 

84 

... 

96 

70 

.... 

93 

72 

.... 

84 

.... 

70 

.... 

83 

.... 

66 

.... 

91 

70 

88 

.... 

69 

.... 

87 

.... 

68 

94 

.... 

71 

.  .   . 

89 

.  •*. 

66 

85 

65 

.... 

95 

65 

.... 

84 

66 

.... 

82 

64 

.... 

95 

70 

.... 

92 

71 

.... 

85 

68 

.... 

92 

71 

92 

69 

98 

72 

.... 

91 

.... 

69 

.... 

"88 

.... 

66 

91 

70 

91 

69 

86 

67 

100 

.... 

74 

85 

.... 

62 

.... 

8S 

.... 

72 

97 

.... 

70 

■D*    ln^t^ml"llts  ..re  icau  in  iiie  mon  inp-;  Die  maximum  icmperaiure  ilieu  tumi  is  cliai-ged  to  ihe  preceding  day,  on  whicb  it  almost  always  occur; 


jr^fl^  / 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 
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ARKflNSflS  SECTIOfl. 


lIARVEy  S.  OOIi£,    Meteorologist. 


L.  XXV^I.         Little  Rock,  Ark.,  Joly,    192L 


No. 7 


MISOELIiANEOXTS  SATA. 


GENERAL  SUMMARY. 

'he  weather  during  the  month  of  .July  was  hot  and  dry,  the 
iperature  averaging  2.2'^  above  normal  and  the  precipitation 
i  inches  below,  but  these  values  are  well  within  the  limits  of 
vious  years.  The  dry  weather  following  a  rather  wet  June, 
favorable  for  cotton,  causing  it  to  put  on  squares  and  check- 
boll  weevil,  but  weevil  were  numerous  as  far  north  as  Law- 
36  and  Independence  counties,  sections  heretofore  untouched. 
,as  too  dry  for  corn  and  some  (damage  resulted  to  the  late  crop 
lorlheastern  counties,  but  the  bulk  of  it  escaped.  A  small 
2h  crop  was  harvested  under  favorable  conditions  and  most 
?rs  were  favorably  effected. 

W   C.  H. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
humidity. 

Stations, 

•s 
s 

1 

P 

o 
1^ 

1 

«  CD  CO 

^a  a 

SI 

18 
42 
33 

d 
o 

n 

a. 
nw. 
nw. 

1 

a 

A 

0,2 
0  i 

S3 
£•3 

Bentonville.. 

30.00 

29.97 
29.99 

30.16 
30.15 
30.19 

n 

12 
26 

29.64 
29.72 
29.77 

2 
2 
2 

2,989 
4.210 
5.030 

3 
14 
14 

74 
81 
77 

Fort  Smith... 
Little  Rock.. 

83 
86 

67 
60 

TEMPERATURE. 

he  mean  temperature  for  the  month  of  July  was  82.0°  which 
2^  above  normal;  all  stations  except  Dodd  City,  Marion 
tity,  showing  positive  departures.  The  highest  monthly  mean 
88.2°  recorded  at  Huttig,  Union  County;  the  lowest  76.4° 
lail,  Newton  County.  The  highest  temperature  recorded 
ng  the  month  was  107°  at  Wynne,  Cross  County,  on  the 
and  at  Bee  Branch,  Van  Buren  County,  on  the  31  st.  The 
;st  was  54^  at  Dutton,  Madison  County,  on  the  23d.  In  most 
ions  the  highest  occurred  on  the  3 1st  and  the  lowest  about 
23d.  The  greatest  daily  range  was  39°  at  Mountain  Home, 
ter  County,  on  the  23d. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  Ist,  2;  4th,  1;  5th,  5;  6th,  8-  7th  10- 
8th,  iO;  9th,  9;  10th.  2;  11th,  2;  12th,  2;  isth,  11  14th  o'- 
15th.  7;  16th,  2;  18th,  2;  19tb.  9;  20th.  3;  23d.  1-  24th  - 
25th,  3;  26th,  1;  30th,  4;  31st,  4.  '     '      ^'    -^'  ^^th.  .. 

Solar  Halos:-   5th,  1;  lUh.  1;  18th,  1;  30th.  1. 

Lunar  Halos:-   13th,  1. 

Light  Hail:-  8th,  1. 

Dense  Fog:-  16th,  2;  17th,  1. 


PRECIPITATION. 

be  average  precipitation  for  the  State  was  2.42  inches  which 
43  inches  below  the  July  normal.  Although  the  geograph- 
distribution  was  irregular,  most  of  the  heavier  totals  are 
d  in  the  southwestern  sections  with  positive  departures  at  a 
stations  in  the  eastern  and  northeastern  counties.  The  great- 
aonthly  total  was  5.46  inches  measured  at  Fulton,  Hemp. 
1  County;  the  least  0.30  inch  at  Ozark,  Franklin'  County, 
greatest  amount  measured  in  24  consecutive  hours  was  2.80 
es  at  Huttig,  Union  County,  on  the  13th.  The  average  num- 
>f  rainy  days  was  6. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS JULY. 


Year. 


Temperature 


a  i: 

o  aj 


1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898. . 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1908.. 
1904... 
1905.., 
1906... 
1907  .. 
1908... 
1909... 
1910. . . 
11>11... 
1912... 
1913... 
1914... 
1915... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 
1920... 
1921... 


76.5 
79.0 
80.9 
78.4 
78.9 
83.4 
82.4 
79.9 
79.0 
79.7 
83.7 
79.4 
79.6 
77.9 
76.7 
76.7 
81.4 
79.2 
81.9 
79.4 
78.4 
81.3 
81.5 
82.6 
77.1 
82.8 
79.6 
79.6 
81.2 
79-8 
82.0 


-1.3 
+0.6 
-1.9 
-1.4 
+3.2 
+2,2 
-0.1 
-LI 
-0.7 
+3.5 
-0.7 
-0.6 
-2.0 
-3.3 
-3.4 
+1.2 
-0.9 
+1.7 
-0.7 
-1.8 
+L4 
+L6 
+2.8 
-1.8 
+3.2 
-0.3 
-0.1 
+L2 
-03 
+2.2 


103 
104 
103 
108 
104 
110 
109 
105 
100 
102 
116 
105 
.105 
104 
106 
99 
108 
103 
106 
105 
106 
104 
104 
110 

lo: 

106 
106 
111 
104 
105 
107 


50 

7.24 

+4.14 

13 

bO 

3.58 

-0.44 

10 

59 

2.94 

-1.08 

17 

51 

3.98 

-0.04 

17 

56 

7.84 

+3.32 

1? 

52 

1.61 

-2.  30 

16 

50 

3.25 

-0.66 

16 

50 

4.25 

-0.38 

1? 

62 

5.14 

+1.97 

15 

61 

4.46 

+0.68 

10 

60 

2.49 

-1.36 

15 

60 

4.49 

+0.26 

14 

63 

3.86 

+0.06 

13 

49 

4.43 

+0.59 

13 

51 

7.60 

+3.67 

10 

48 

5.96 

+2.17 

13 

63 

1.96 

-2.08 

?1 

48 

3.00 

-0.97 

15 

60 

2.51 

-L73 

19 

41 

5.46 

+  1.50 

15 

43 

4.83 

+0.97 

9 

56 

2.82 

-1.61 

15 

65 

4.31 

+0.35 

13 

64 

2.69 

-1.05 

11 

48 

2.40 

-1.74 

20 

56 

2.09 

-1.93 

19 

60 

5.10 

+1.18 

15 

49 

1.53 

-2. 58 

19 

54 

L9] 

-1.82 

19 

62 

4.22 

+0.43 

15 

64 

2.42  ' 

-1.43 

19 

10 


10 
10 
6 
6 
12 
4 
5 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


July,  1921. 


Grannis 

Ciravftte •■• 

Hardy tt 

Helena 

HigcU-n  

Hope ■ 

Hot  Springs ... 
Huttig 
Jonesboro 
Junctiontt 

Little  Kook 
Latherville 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Mariaiina 

MarlsedTree 

Marshall 

Mfina TT.. 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida    

Mur£reesborn  It.. 

Nail   

Newport 

Okay. •  •• 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott ++ 

Princeton  ...+t. 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbauk  Xt  ■  ■ 

Stuttgart 

Subiaco 


Texarkana 

Cmphers  It 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

Wynne 


W.  E.Mc  Vay. 
,\.  K.  Stevens. 
Mrs.  D.  S.  Madden. 
lilme^  A.Buruott, 
.\vlhur  Cio=s. 
S.  r.  O'  Ncal. 
A  .  it  N  .  (ieii.  HosrU« 
K.  M.    Johnson. 
Benedicliiiu  Si>ters. 
I .  A.  LowdtubacU. 


.-^tate  Agriculture  Sch 
Mrs.  Kate  h.  Suiitli, 
VV.  S.  Viu<:eiit. 


Charles  Walton. 
\V.  K.  lieeves. 
K.  \V.  St..Ioi!n. 
I.  W.  .lacUson. 


B.S.  Kaibert. 
J.  A.  Wlullinirtoii. 
Henry  A.    l)avi>. 
i:iiaili's  l';iNton. 
ii'orge  L.  Koliiiisou. 
(I.   S.    l''<iresl  Service. 
Atwond  I'.  Smith. 
Ishara  Hunow. 
W.li.  Haker. 
Itoy  F.  Hammond. 

Keiiedicliue  Sisters. 
\V.  I'l.  Kdmiston. 
i<\  .1.  .John^<n. 
Koole  Coleman. 
Geo.H.Tisdale. 
CiU-l  A.  Slarck. 
Miss  Sarah  Cypcrt. 
Mi?s  (Jrace  Field. 
II.  A  .  HuerUle. 
New  Subiaco  Abbey. 

H.  S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Service. 
Dr.  Cheves.  Bevil. 
Mrs.  J.  L.  Clegg. 
Miss  Eulela  M.Schii 
T.  M.  Larkan. 


State  Means  and  Extremes 

, , ,        .    '    „„„,  „,  J    "e  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  in  det^ 

-    Thedepamue.  iron,  nora.u  le.upeKUure  and  precipnat.on  are  computed  ouly  '"""«''.  ^^'^'""^.^.l'^^^^^^^^  in  „,eans  and  summaries.    Reference  letters   ^^^  aPP 

i„g  section  means.     T.  l-recipitatio.i  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.    ++I^«^:''^'''^;°f^'''^Xer  dates      ttPostoffice  addresses  of  these  stations  as  follows:-  Jm 

in  the  table  in,licate  ntnnher   of  days  missing;    for  example,,'  represents  two  flays  missiug.    t  Also  on  other  dates. 

Ka.i.b.lpb      T,a  •  Lutlu.rvillc.K.F.D.Ko. 2.  Lamar. Ark. :S„ringhank. Doddridge,  Ark. tXlmphers.Rover.Ark 


ULY,    1921. 
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Daily  Precipitation  for  July,  19S1. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


10 


14 


15 


20 


21 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


mity 

rkadelphia  J!l 
rkansas  City  I! 

iid  Knob 

itesviUe||l|  .... 

ee  Biancli 

eiitonville  "*. 

ergnian 

lack  KockllilJ.. 

ooneville- 

rinkloy  llll  .... 
iilici)  Rock  II II. 

imilen  I!  II    

eutnrpoint 

larendon  ||||  ... 

onway  

cm  in?       

anville  llll  .... 
ui'dunclle    . .  .. 

0(1(1  City 

uinas    

iitton    

I  Doradoll    .... 

iiglaiiil 

liieka  .Springs 
iiyt'tti'villi-  .  ... 
orl  .Siiiitli  '"   . 

iillon  III; 

I'orKclown  llli  . 

illett 

rnnnis 

ravcile 

ariiy 

("leiialll!   

igdpii 

ope 

ot  Springs 

iittig 

)n('sl)oio 

iiictiuii 

iHleU(jck  ••*.. 

iillierville    

aguolia 

alvi^rn   111! 

ainnioLli  Spring 

arianna 

arkpd  True  ||  ||  . 

arshall 

(>iia  /t    

orrillton 

omuain  Home. 

oniit  Ida    

iiri'reosboro  II  ii 

M  

■wport   III! 

;av 

ceola  

;.irk  

uterson  Ji 

HP  lilllff 

icahontas 
)rtlaiui  llli 

■I'SCOlt   

■iii('(!ton  llll  

i>(>ii  

jgprs  

arpy    

iriiigbank  W',,  ... 

iittg,irt  

i!>iaco 

•xarkana  ill  ... 

iiiplicrs  

al(jnm 

;irr>.'n    

lutecliffs 

yniKiil 


Ouachita, 
do. 


III!.... 


Mississippi..  . 

White   

do 

Arkansas... . 

do 

White 

do 

Arkansas... . 

White 

do 

Ouacliita-  . . 
Little  River. . 

White 

Arkansas . .  . 
White  ...  ... 

Arkansas.  . . 

do 

White^ 

Arkansas. .. . 

Wliite 

Ouachita- .  .• 
Arkansas  ... 

Wliite 

do 

Arkansas . ..  • 

Red 

VViiite  

.i^rkansas  ... . 

Red  

White 

....do 

Mississippi  ... 

White  

Red 

Ouacliita 

do 

White 

Ouacliita 

Arkaiifas.. 

do 

Ited  

Onachita   ...  . 

White 

Mississippi  . .. 
St.  Francis. .  . 

White 

Ouachita    

Arkansas 

White 

Ouachita .  ••  .. 

...do 

White  

do 

Arkansas.  .. . . 
Mississippi. .  .. 

do 

White 

Arkansas 

White 

Onachita 

do... 

Ouachita  . 

do... 

Arkansas . . 

White 

Red 

Arkansas. . 

do... 

Red 

Arkansas.. 

do... 

Ouachita ... 

Red 

St.  Francis. 


.02 


1'. 


.03 


1.28 


.06 


29     30       31 


f. 


T. 


1.03 
'.'67 


.50 


1.10 


.0.5 


.18 
.42 
1.2U 


.10 


1.53 


.06 

i.'io 


1.09 


.65 
).31 


i.on 

.40 
.28 

.'■22 

.'i2 


1.28 
60 


.04 


1.25 


.32 


30 
2.45 
T. 

.7;i 
.08 
.0 
.0 


1.40 


.30 


.30 


.05 
.11 
.02 

'.'65 
.48 
T. 
•  01 
.53 
.30 

0."37 
T 

.'58 

1.14 
10 


.4iJ 

Ai'j 

".07 

'.'84 

'.'32 

.60 

.70 

.60 

.ii 

.64 

.40 

1.25 

.m 

'C. 

T 

.45 

.65 

.03 

.04 

.80 

'1'. 

..56 

.30 

T. 


2  05 


.33 


.30 


.21 


.22 


.02 


. ..     .10 
73 


.OJ 


.32 


.02 


.05 


.38 


.90 


..30 


.07 


.22 
1.46 
.29 


1.50 

i.'so 

f 
'.'63 

'.'85 

'.'08 
.28 


T 

.30 

i'' 

i.'ie 
.io 

.21 
.'64 

.59 

.14 


.31 


01 
1.30 


1.47 
45 


.15 


1.20 
.32 


1.17 


1.03 
.05 
.61 
.42 


.37 


.41 
1.62 


.21 
•  07 
1.52 


.85 


.03 


.30 


.43 


.20 


•  01 


1.15 


T. 
2.'i2 


1.20 
1.05 


.62 


2.04 
.26 


.14 


.10 


.18 
.20 
T 
•  46 
T. 
T. 
1.70 


.05 


1.07 


.48 
1.62 


2.20 


2.06 
12 


T 
T. 

'.'65 
.40 
.67 

'.'83 

i.'35 

2.' 66 


.02 


.42 

!24 

.07 

.15 

2.00 

f.' 
.60 


1.22 


.63 
1.10 


.30 


.25 


T. 


.02 


T. 


.67 


.20 


.60 


.22 


.34 


.04 


.05 


.01 


.05 


.19 


.70 


.65 


..    T. 


.04 


.83 


.43 


.10 


.04 


.05 


3.45 

2.55 
4.97 

i.'so 

1.15 
O..54 

2.' 62 
2.17 
1.69 
2.41 

3.14 

3.' 79 

6.' si 

3.18 
2.75 
2.01 
3.17 
1.41 

i.oo 

0.69 
1.08 
3.15 
5.46 
1.89 
2  •OS 
5.43 
0.38 

4' 38 
2.27 
3.51 
1.85 
4.47 
4.26 
0.72 
1.44 
1.23 
1.56 
4.90 
1.32 

2.' 55 
1.96 
3.36 
2.22 
0.87 
3.01 
3.33 
2.20 
2.27 
2.39 
2.71 
0.30 
0.50 
1.68 
3.42 
2.40 
3.27 
3.65 
1.89 
1.64 
2.50 
4.24 
1.27 
1.67 
5.25 
2.89 
1.37 
3.39 
3.21 
2.37 


hxcppt  a>  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  endingat  the  time  of  the  observation 
Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  tor  24-hour  period,  midnight  to  midnight,        ^  -  ' 

lowing  measurement.      1 II Precipitation  measured  in  the  mornin 


t  Separate   dates  of   falls  not   recorded.    *Precipitation   included  in  the  next 
amount  then  recorded  is  for  the  preceding24  hours.     T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


Daily  Kiver  Stag-es  for  July,   1921. 


Stations. 


rt  Smith. ... 

rdanelle 

ttleRock.... 

rie  Bluff 

■Ac.k  Rock .... 
lico  Rock.  .. 

.t(sville 

•wport 

orgetown   . . 

■ircndon 

■leiia 

kansas  City. 

mden 

iiville 

Iton 

<adelpliia . . . 
tterson 


Rivers. 


Flood 
Stiia-p 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita... 

Petit  Jean . . 

Red 

Ouachita-  .. 
Cache, 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


18.0 

18.6 

18  1 

21.1 

5.3 

5.4 

11.6 

9.7 

12.7 

18.0 

19.5 

26.6 

6.8 

5.1 

22.  5 

1.2 

4.3 


15.2 

16.0 

18.1 

21.0 

5.2 

5.2 

11.2 

9.0 

12.3 

18.3 

20-3 

27.4 

6.7 

4.7 

21.6 

4.0 

4.3 


9.6 
9.3 
12.1 
17.5 
5.0 
3.7 
10.0 
8.6 
11.0 
18.5 
22.5 
29.6 
7.3 
3.0 
18- 1 
1.5 
4.2 


8.7 
8.0 
8.6 
13.5 
4.6 
3.1 
9.1 
8.3 
9.8 
18.1 
22 .2 
29.7 
5.9 
2.3 
14.6 
1.1 
4.2 


8.4 
7.4 
7.9 
12.3 
4.5 
2.7 
8.7 
8.1 
9.0 
17.8 
21.9 
29. 3 
6.1 
2.6 
13.8 
1.2 
4.2 


/.o 
6.5 
6.5 
10.8 
4.0 
1.8 
7.6 
48 
6.9 
16.0 
20.1 
27.3 
6.0 
2.7 
12.6 
1.1 
3.7 


5.4 
5.5 
10.1 
4-0 
1.0 
6.8 
4.4 
5.8 
14.6 
!8.0 
25.3 
6.9 
2.1 
11.8 
1.0 
3.5 


18 


20 


22 

23 

24 

25 


1 

6. 

3. 

3. 

U. 

9  11. 

16. 

6. 

7. 
13. 

1. 

3. 


7.5 

6.8 

5.0 

9.3 

4.6 

1.7 

7.0 

4.2 

3.6 

11.6 

10.9 

15.6 

6.7 

5.3 

15.3 

1.2 

3.0 


7.3 
5.3 
5.0 
9.6 
4.0 
1.2 
6.6 
4.5 
3.6 
11.4 
10.8 
14.6 
6.2 
3-1 
16.9 
1.2 
3.0 


7.9 

5.5 

5.0 

9.8 

3.8 

1.1 

6.5 

4.5 

4.0 

11.5 

10.9 

14.4 

6.1 

2.8 

16.0 

1.1 

3.0 


26 


28     29 


8.7 

4.7 

4.9 

8.9 

8.4 

0.5 

6.0 

4.0 

3.0 

11.0 

11.8 

15.0 

5.9 

21 

11.9 

0-0 

3.1 

30     31 


6.5 

6-0 

3.7 

8.2 

3.4 

0.8 

5.9 

3.8 

2.0 

10.4 

12.3 

15.1 

5.8 

1.9 

11  3 

0.0 

3.0 


6.1 

5.2 

4.6 

8.0 

3.4 

0.7 

6.0 

3-5 

1.7 

10.1 

12  4 

15.6 

5.7 

1.7 

10.8 

0.0 

3.0 


I' 


28 


nUMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


July,  1921 


Daily  Temperatures  for  July,    1921. 


Stations. 

Amity 

Batesvine55 

Bee  Branch  

Bentonville 

Boone  villa 

Brinkley 

Calico  Rock$5  . 

Camden^i 

Corning- •••  •  •• 

Dardanelle 

Dodd  City 

Suflias 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville  ... 
Fort  Smith  .... 

Gillett 

arannis 

Gravette 

Hardy 

Hope i 

Hot  Springs j 

Huttig j 

Jonesboro j 

Junction j 

Little  Rock ; 

Lutherville : 

Magnolia  

Malvern 

Mammoth  Spring. 
Marked  Tree  $'5... 

Marshall  

Mena 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola  

Ozark 

Pine  BluS 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Risen  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco   ••• 

Texarkaua 

Ilmphers 

Warren 

Wynne 


I  Maximum. 
I  Minimum. 
\  Maximum. 
)  Minimum. 
S  Maximum. 
1  Minimum, 
j  Maximum, 
i  Minimum  . 
j  Maximum. 
I  Minimum . 
\  Maximum . 
i  Minimum  . 
\  Maximum . 
i  Minimum  . 
\  Maximum, 
i  Minimum  . 
j  Maximum. 
(  Minimum  . 
\  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
)  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
!  Minimum  . . 
j  Maximmn . . 
'  i  Minimum  . . 
(  Maximum., 
'  i  Minimum  . , 
S  Maximum., 

■  (  Minimum  . 
\  Maximum. 

*  (  Minimum  . 
\  Maximum. 

■  i  Minimum  . 
S  Maximum' 

■  i  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum  ' 
\  Maximum' 

■  (  Minimum  ' 
\  Maximum ' 

■  )  Minimum  ' 
S  Maximum' 

■  '  Minimum  ' 
j  Maximum" 

■  )  Minimum ' 
j  Maximum' 

■  I  Minimum  ' 
j  Maximum' 

■  I  Minimum  ' 
)  Maximum" 

■  I  Minimum  " 
)  Maximum' 

■  i  Minimum  " 
\  Maximum" 

■■  I  Minimum  ' 
\  Maximum' 

■■  )  Minimum  ' 
I  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 

•  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum' 
\  Maximum  •  • 
i  Minimum  ■• 
5  Maximum  •  ■ 
(  Minimum  •  • 
\  Maximum  •■ 
(  Minimum  ■• 
\  Maximum  •• 
1  Minimum  •  ■ 
)  Maximum- 
i  Minimum  - 
;  Maximum- 
I  Minimum  • 
j  Maximum- 
I  Minimum- 
I  Maximum  • 
I  Minimum  - 
\  Maximum - 
i  Minimum  - 
\  Maximum - 
(  Minimum  - 
\  Maximum - 
I  Minimum  ■ 
\  Maximum  - 
i  Minimum  - 
j  Maximum  ■ 
)  Minimum  ■ 
\  Maximum - 

'  i  Minimum  - 
)  Maximum- 

•  )  Minimum- 
\  Maximum 
\  Minimum 
\  Maximum 

•  i  Minimum 
\  Maximum 

•  (  Minimum 
)  Maximum 

Minimum 


-instruments  are  read  in  the  morniny;  tli6  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occi 


NAPv 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


OTlVEBSiTY  OF  ILLWOIS  immi 

OCT  14  .... 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


flRl^flNSflS  SECTIOJSI. 
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)L.  XXV^I.        Little  Rock.  Ark.,  Aojust,    1921, 
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GENERAL  SUMMARY. 

The  temperature  for  August,  1921,  was  in  decided  contrast  to 
it  of  August,  1920,  tlie  monthly  mean  being  2.4^  above  nor- 
il  while  that  of  the  previous  j-earwas  2.6'^  below.   The  means 
■  August  for  7  of  the  past  31  years  have  been  higher  than  that 
the  past  month,  but  the  temperatures  were  rather  high  dur- 
;the  entire  month.     Temperatures  of  100°  or    more  were  re- 
•ded  at  a  number  of  station?  from  the  1st  to  the  7th  and  from 
-  19th  to  the    25th.  the  liighest  recorded  being  106°,  which 
s  not  unusually  high.    Lower  temperatures  have  been  record- 
in  August  every  year  except  three  in  the  past  81  years. 
rhe  mean  precipitation,  -5. 4(5  inches,  is  the  greatest  on  record 
ce  1915  and  has  been  exceeded  but  three  times  in  August  in 
:  past  31    years      The  10.72  inches  rainfall  at    Mount  Ida, 
lUgh  heavy,  has  been  exceeded  many  times      The  rains  were 
leral  and  the  amounts  rather  If  rge  from  the  3d  to  the   16th, 
'  ."^bowers  being  light  an.]  scattering   the  remainder    of   the 
ntli.     There  were   slightly  more  than  the  usual  number  of 
j.ly  and  rainy  days  with  the  re.=?uking deficiency  of  sunshine. 
V  wiiid.storm  of  more  than    usual  severity    occurred  at  Gra- 
te on   the  otii,  considerable  corn,  a  number  of    trees,  and 
le  small  buildings  being  blown  down. 

rhe  rainy  weather  was  very  favorable  for  corn,  rice,  hay,  po- 
les, sweet  potntiies.  truck  and  fornge  crops,  but  very  \mfa- 
ahle  for  cot'on.  Boll  weevil  and  army  worms  were  very  de- 
ictive,  causing  the  crop  to  deteriorate  rapidly  during  the  en- 
mjiith. 


TEMPERATURE . 

'he  monthly  mean  tempernture  for  the  State,  as  indicated  by 
stations,  was  SI  5^,  the  highest  mean  being  84.6°  at  Junction, 
lowest.  76.0°  at  Okay.  The  departure,  as  shown  by  43 
ion.«,  wa3  +2.4^,  the  departures  being po.'^itive  at  all  stations, 
1  usuHliy  larger  in  southern  and  central  than  in  northern  por- 
is.  Thf^  highest  tetnperatiire  recorded  during  the  month  was 
•  at  Booneville  on  the  5th  and  at  Junction  on  the  20th  and 
;  the  lowest.  56'  at  Dodd  City  on  the  8th. 


PRECIPITATION. 

'he  monthly  mean  precipitation  for  the  71  stations  reporting 
aigiist  was  5.46  inches,  the  greate.st  at  anv  station  being  10  72 
les  at  Mount  Ida,  the  least,  0.37  inch  at  Junction.  Amounts 
IX  to  eight  inches  were  reported  from  the  northeastern,  cen- 
,  west-central,  and  extreme  northwestern  stations,  smaller  a- 
ints  being  reported  from  the  remaining  stations,  especially 
36  in  the  southern  counties.  The  greatest  24  hour  amount 
4.00  mches  at  Arkadelphia,  several  stations  reporting near- 
■s  much.  The  average  departure  from  the  normal  for  the  52 
ions  having  a  record  of  ten  years  or  more  was  +1.40  iiich- 
most  ofthe  departures  in  the  northern  and  central  portions 
;g  positive,  those  in  the  southern  being  negative. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
humidity. 

Stations. 

_^ 

s 

a>. 

a 
o 

s 

1 

ft 

o 

1 
ft 

■7^3     ■ 

CO   (D    c« 

go 

24 
51 

3 
o 

a 
ft 

nv7. 
w. 

1 

ft 

4 
2 

d 

Si 

Bentonville.. 

30.02 
29.99 

30.16 
30.13 

25 
12 

29.79 
29.77 

5 
6 

3,345 
4.717 

58 

Fort  Smith... 

88 

63 

72 

Little  Rock.. 

30.02 

30.19 

13 

29.81 

6 

4.807 

33 

nw. 

4 

88 

67 

63 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  1st,  1;  2d,  4;  3d,  7;  4th,  6;  5th.  8-  6th 
5;  7th,  10;  8th,  4;  9th,  1;  11th,  9;  12th,  12;  13th,  5-  n'th  9- 
15th  3;  17th,  3;  18th,  5;  21st,  2;  22d,  1;  24th,  4-  25th'8' 
26th,  3;  27th,  11;  28th,  5;  30th,  4;  31st,  5.  • 

DenseFog:-  3d,  1;  4th,  1;   10th,  1;  13th,  3;  26th    1 

Hail:-  12th,  1;  24th,   1;  27th,  2. 

Solar  Holos:-  10th,  1. 

Lunar  Halos:   17th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  AUGUST. 


591. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 


900. 

901. 

902. 

903. 

.904. 

905. 

906. 

907 

908. 

909. 

910. 

■all.. 

912. 

913.. 

914., 

915,. 

916.. 

917.. 

918.. 

919.. 

920.. 

92!.. 


76.4 

78.3 

77.3 

78,1 

79.4 

82,6 

79.6 

79.4 

82, 2 

81.1 

80.5 

80.7 

78,7 

78  1 

79.1 

77.9 

82.0 

79.3 

82.4 

79.2 

78.0 

78.7 

82.1 

78.5 

74.7 

81.8 

77.1 

82. 9 

80.6 

76.8 

81.5 


-1.9 

108 

39 

2.75 

+  0.1 

106 

40 

4.39 

-0.9 

102 

48 

■    3.08 

-0.1 

104 

48 

4.63 

+  1.2 

102 

55 

2.64 

+4.5 

112 

48 

2.32 

+  1.5 

111 

45 

2.59 

+0.6 

108 

54 

4,35 

+3.6 

112 

54 

2.04 

+2.3 

108 

57 

2,95 

+  1.5 

109 

52 

2.95 

+1.1 

108 

51 

2.55 

-0,4 

105 

47 

4.34 

-1.1 

105 

46 

2.81 

0.0 

103 

51 

3.73 

-1,4 

100 

42 

4,92 

+2.7 

113 

54 

2.92 

-0.4 

103 

52 

4.48 

+3.0 

111 

47 

1.27 

-0.4 

104 

43 

3.92 

-1,6 

107 

45 

8.19 

-0,4 

105 

45 

3,30 

+3,0 

107 

46 

1.62 

-0.8 

104 

57 

6,81 

-4.9 

102 

40 

10,44 

+2.8 

107 

46 

2.63 

-2.1 

104 

43 

4. 10 

+3.2 

115 

52 

3.90 

+  1.3 

113 

55 

4,29 

-i.6 

10.^ 

46 

4  08 

+  2.4 

106 

56 

5,46 

-0,06 

+1.03 

-0.28 

+1.27 

-0.72 

-0.90 

-0.63 

+  1.01 

-1,13 

-0,15 

-0,25 

-0.56 

+  1.39 

-0.57 

+0.60 

+  1.04 

-0.30 

+  1,40 

-2.21 

+0,81 

+4.37 

-0,17 

-2,07 

+3. 19 

+7,37 

-1.05 

+0.59 

+0.37 

+  0.50 

-fO.27 

+  1.40 


21 
13 

18 
12 
18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 
14 
16 
15 
20 
13 
11 
15 
20 
8 
9 
17 
16 
15 
16 
13 
15 


10 
6 
8 
4 
8 

12 
7 
3 

12 

11 
5 
8 
7 
7 
8 
8 


30 


atatloBS. 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City.. 

Bald  Knob 

Batesville 

-Bee  Branch 

Bentouville  

Bergman 

Black  Kock 

Booneville 


Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint. . 
Clarendon  . 
Conway  — 
Corning  ...• 

Danville 

Dardanelle 
DoddCity  .. 


Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

E\ireka  Springs. 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 
GlUett 


Grannis  

Gravette  — 

Hardy 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs . 

Huttig   

Jonesboro  . . . 
Junctiontt.-  • 


Little  Rock........ 

Lutherville     +1     .  • 

Magnolia • .  • 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton  


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 

CUmatological  Data  for       August,    1931. 


August,  1921 


Counties. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


is  =8 


Precipitation,  inches.  Number  of  days 


£a 


i2 

CI 

3 

CM 

3^ 

fl 

SS 

1 

gg 

(A 

c3 

O 

o 

H 

Clark... 

Clark.. 

Desha ' 

White 

Independence.. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monroe  — 

Izard  

Ouachita  . . 
Howard ..  ■ 

Monroe 

Faulkner . . 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion  — 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington.. 

Sebastian 

Hempstead ... 

White 

Arkansas 


Polk 

Benton  ..  .. 

Sharp 

Phillips  .... 
Cleburne  ... 
Hempstead- 
Garland 

Union 

Craighead.. 
Union 


250 
160 
145 

2?.9 
277 

'ms 

1324 
1324 
925 

226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 

162 

1590 
265 
229 
1465 
1451 
481 
264 
200 


921 

1250 
643 
182 
445 
377 
600 


28 
25 
37 

2 
22 
29 
15 
24 
19 

7 

39 
17 
35 
24 
17 
37 
21 
6 
35 
39 

14 
19 
17 
14 
19 
35 
39 
85 


345 
182 


Mountain  Home  . . . 

Mount  Ida 

Murfreesboro  tt 

Nail   

Newport 

Okay. 

Osceola •■• 

Ozark 

Patterson 

Pine  Bluff 


286 
775 
315 
277 
512 
235 


Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy ■  • 

Springbank  II 

Stuttgart 

Subiaco 


Pulaski 

Johnson 

Columbia  . .. 
Hot  Springs. 

Fulton 

Lee -     I 

Poinsett 229 

Searcy J^»^ 

347 

800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 
196 
215 


Polk . 

Conway 

Baxter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

.lackson 

Pope 

jlississippi  ... 

Franklin 

Woodruff 

Jefferson 


Texarkana . . 
Uraphers  T-t.. 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  .  . 
Wynne 


Randolph  ... 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . 

Benton 

White 

Miller 

Arkansas 228 

Logan I    1050 

332 

2000 

675 

206 


300 
122 
327 
287 
243 
1385 
236 
240 


Miller 

Yell 

Scott 

Bradley 

Little  River  — 
Cross 


State  Means  and  Extremes. 


250 


8L0 


80.0 
81.3 
78.4 


+  L3    100 


+  I.4I 
+  2.1 
+  1.9 


82.9 

83.4 
80.6 
82.0 


82.4 
79.8 

82.0 
78.0 

82.4 
76.8 

84.2 
82.7 
79.3 
80-86 

82.7 


23 
24 
50 
3 
49 
28 
14 
26 
28 

42 
24 

3 
38 
16 
12 
16 

6 
33 

1 

7 
23 

5 
28 
37 

21 

25 

5 

37 

29 
15 
39 
14 
17 
30 
8 
9 
33 
24 

39 
4 
2 
2 
16 
13 


82- 4b 

79.3 

78.2 
80. 4'' 


84-2 
83.8 


102 
103 
96 


+  3.6 

+'i:7 


+  4.6 

+  L7 

+'2.'5 
+  0.2 

+  L6 

+  1.9 
+  3.3 

+  2.7 

+  i.e 
+  3.6 
+  3.3 


+  1.0 
+  2.0 


+  4.7 
+  4.3 


83.0 
84.6 

81.4 
82.0 

81.9 
78-9 

81- i 
80.8 
80.5 


79.6 

80.2' 

'76.'?' 
81.9 
76.0 
80.8 
83.8- 


106 

101 
101 
99 


102 
102 

462' 
98 

101 
95 

103 

102 
98 
97° 

101 


lOl^ 

96 
96 
103" 


103 
102 


65 


+  3.3 
+  4.2 

+  2.2 
+  3.5 

+'2.'3 
+  L8 


+  L3 


1 

1+ 

'io" 

20 

1 

2t 
21+ 

1 

6 
26 


7 
20+ 


30 


103 
106 

97 
101 

ioo' 

99 

ioo' 

98 
102 


+  0-1 

1+  2.3 

+'2.' 4 
+  2.2 


84-6 


1C3 
102» 

'93' 
100 
93 
99 
101 


19 
20+ 

24 
1 

"21  " 

1+ 

'19+ 
1+ 
6 


84.2 
83.6" 

'84.2' 
78.5 
84.4 

82.7 
82.8 

84.6 
80.8'* 

'83.'4' 


+  3. 4    104 


+  L5 
+  3.4 
+  2.5 


101 
104 
100 


66 
60 

'hi' 

56 

63 
60 
66 
62 
58 
63 
68 


65 
59 
60'' 


65 
69 
64 
62 
61 

68 
67 

'ee" 

59 

'62 
64 
65 

68 

59 
63» 

'62" 
65 
61 
62 
69J 


33 


15 

9+ 


10+ 


30+ 

8 


29 


24 

10+ 


30 
8 

8+ 


29 

7 
28+ 

9 
29 

4 
5t 

'29' 


15 

29+ 
7+ 


30+ 

"sf 

9 
15 
10 

29+ 


34'' 

28 
32 
34" 


7. 04 
8.15  1 
2.16 

6.' 19' 
6.15 

7.89 

'7.'84' 
4.12 

5.65 
6.30 
3.  62 

''i.'ig 

3.68 
3.00 
5-44 
5.88 
5.79 

6.74 
5.92 
1.06 
6.92 
9.85 
6-50 
4.45 
3.78 
7.81 
3.99 

6.84 
8.68 
3.28 
6.30 
5.58 
2.95 
4.40 
4.43 
3.46 
0.37 

7.08 
4.59 

Y.ih' 

5.19 

'7.'5i' 
3. 64 
8.59 
7.57 


+2.75    3.92 


r3.42 
-1.77 

+i'.88 
+2.38 
+3.85 

+3.38 


+2.13 
+0.67 
+0.44 

-2.' 491 

0.00 

-0.50 

+2 '.06 
+1.15 

+2-91 

+1.54 
-2.80 
+  1.91 
+4-31 
+2-32 
+0.79 
+1.0' 


23 
28 
26 
28 
28' 


+5.09 
-L23 
+  2-47 

-o.'so 

+0.57 
+0.16 
-0.33 
-3.02 

+3.43 
+0.14 

+4.' 39 
+0.74 

+3.55 

+3.' 82 


4.00 
0.63 

i'oij 

1.35 
3.18 

2  .97 
1.61 

2.90 
3.44 
3.15 

'6.75 
1.09 
1.62 
2.98 
3.30 
2.15 

1.80 
2.55 
0.38 
3.47 
3.19 
3.85 
1.2 
1.82 
3.50 
2. 75 

2.61 
L83 
1.75 
2.64 
2.03 
1.85 
1.4B 
1.60 
1.07 
0.22 

2.09 
2.60 

■i'.gb 

1.39 

'2.' 58 
0.92 
2.9-1 
2  1 


27        30 


+  4.0    104' 

+  1.2      "" 


1+  2.9 

1+1- V] 

+  2.61 


82.4 
81.5 


96 
100 


102 
102 


105 
99" 


101 


+  2.2 

+  2.91  101 

+  2.41 


106 


2 
1+ 
20+ 

■■i+' 

24 
1+ 


23 
23+ 


62 
65 
68" 


1+       67 


1+       64 
5+       56 


27+ 
31 

'27' 

4+ 
9 

"24" 
7+ 

30 
28+ 


31 
34 
30" 

'34' 

I  36 
21 

'36' 
1  30 

32 
28" 

'32' 


6.50 
10. 72 
4.40 
3.66 
4.97 
7.50  I 
7.13 
2. 83 
7.30 
4.98 

.15 
3.73 
3.  23 
3.81 
3.47 
6.67 
7.55 
U.75 
4.61 
6.13 

1.76 
6.73 
7.56 
4.44 
6.05 
7.72 


+7.39 

+6.'  is 

+  1.47 

+  4'.  17 
1.08 


+  1.78 


2-45 

3.62 

3.37 

1.65 

1.9( 

2.  60 

2.!5(.i 

1.38 

2, 

1.97 


0 
0 
0 

"6' 
0 
0 

'6  " 
0 

0 
0 
0 

"6' 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

■"6" 

0 

"'6' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


12 
10 

11 
is 

13 

10 
13 
6 


11 

10 
3 

8 

11 

6 

8 
4 
10 
2 


+2 .80 
-0  07 
-0.10 
+  0.55 
+0.53 
+  3.261 


37 


1.70 
1.32 
1.93 

i.n 

1.79 
2,10 
2.00 
3.121  0.43 
+  1.02  2.'J3 
+2.12    2.11 


-1.25 


+0.58' 
+L63 
+4.42 


0.57 
1.81 
3.16 
2.35 
2.60 
3.301 


15 
21 
23 

'13' 
5 
11 

'is' 

15 

11 
16 
11 

ii' 

20 
15 
19 
20 
19 


11 
13 
17 
10 
17 
12 
15 
23 
12 

19 

16 

17" 

20 

11' 

21 

21 

13 

15 

22 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 


5.46    +1.40    4.00       0 


12 

8 
9 

10 
8 

"9' 

9 

12 

9 

6 


6 
4 

5 

6 

7 
12 

4 

7 
13 

4 
10 
11 
6 
5 
7 


9 
0 

4 

"2" 
19 
14 

i 

10 

17 
6 
13 

10 
9 
11 

0 
4 
11 

23 

17 

8 

7 

18 
10 
U 
7 
5 
14 


7" 
6 
9« 
5 
3 
9 
11 
3 


12 
17 

'i2" 
13 

ii  " 
3 
14 
10 

19     t 
15' 

"5"  I 
16  I 
17 
12 
8 
22 
22 

9 
17 
21 
20 
16 
18 
19 
17 
16 
13 

18 
18 
12 
14 
20 
20 


12 


10 

2 

5 
12 

7 
1 

5 
3 
10 
7 
3 
4 
8 
9 
3 
5 

6 

7 

5" 
5 

10' 
5 
7 
9 
5 
6 


18 
4 

3 

7 

13 

9 

8" 


s. 

sw. 

s. 

se. 
sw. 

s. 


18 

7 
11 

t 

9 

0 

2 

14 
10 

6 

0 

9 
10 

4 

4 
13 
12 

6 
7 
9 
14 
5 
1 


sw. 

sw. 


s. 

sw. 

sw. 


sw. 

sw 


se. 

sw 


sw. 

n .. 

sw 
sw 
s. 
sw. 

sw. 
ne. 


Albert  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo.E.  Payne. 
Allen  Moody. 
Mrs.Leia  I.  Teter. 
J.  E.Scanlan. 
U .  S  .WeatherBurei 
John  T.  Maxey  . 
S.  J .  Howe . 
Supt.  Tuberculosis 

H.  L.  D.WhitsoH. 
J.  M.  Richardson. 
A.B.  Quartermau. 
C.  M.lluddleston. 
J.  W.  Bishop. 
E.  E.  Cordrey. 
Rev.  N.  E.  Skinn. 
J .  K .  A  vera .  _; 
F.E.Wieser.  -^m 
Neal  Dodd .     H 

Ben.  Johnson. 
J.M.Ricketts. 
Mrs.  Virgil  N.Wf 
Dr.  R.  H.  Hardin 
George  W .  NichoB 
University  of  Arka 
U.S.  Weathe  r  Bu 
T.J    Logan. 
Cleve    Bell . 
H.  E  .  F.  Beverbui 

W.  E.Mc  Vay. 
A.  K.  Stevens. 
Mrs.  D.  .S.   Madd 
lames  A. Burnett. 
Arthur  Cro>s . 
N.  P.  O'  Neal. 
A .  &  N .  Gen .  Ho: 
F .  M.    lohuson.- 
Benedictine  Siste 
J.  A.  Lowderbaa 


U.S.  Weather  Bu 
H .  Kauffeld. 
State  Agriculture 
Mrs.   KateL.Sm 
W.  S.  Vincent. 

Charles  Walton. 
W.  F.  Reeves. 
E.  W.St  .John. 
J.  W.  Jackson. 

B.  S.  Halbert. 
G.  A.  Wliittiiigto 
Benry  A.  Davis. 
Charles  Pa^ton. 
Georse  L.  Kobiii 
U.  S.  Forest  Her 
Atwood  1'.  Sniitl 
Isham  Burrow. 
W.E.  BaUeJ-. 
Uoy  F.  Uauimor 

Benedictine  Sisti 
W.  E.  Eoraiston 
|F.  J.  Jolin>on. 
Foote  Colemau. 
Geo.  H.Tisdale. 
I'm-l  A  .  HtarcU. 
Miss  Sarah  Cypt 
iMiss  Grace  Fieli 
111.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  At 

H.  S.  Brashear. 
U.S.  Forest Ser 
Dr.  Cheves.  Be- 
Mrs.  J.  L.  Clegf 
Miss  Eulela  At 
J.M.Larkau. 


s. 

sw. 

ne. 

sw. 

sw. 

s. 


"    The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are 

ing  section  means.     T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow 


irthrtablemdicate  number   of  days  missing;    for  example,  "  't'''''^f'^"'%^;°  t5\"f .^^phers  Rover,  Ark 
Randolph.    T.,.  •  r.nt.herville.  R.F.D.No.2.  Lamar  .Ark.:  Springbank  .Doddridge.  Ark.,Umphers.  Kover,  A 


-— ^^J^i^ITI^Tili^bitations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  comple  e  ^^if^^'l^'f,  T 

omputed  oniy  included  in  means  and  summaries.    Reference  letters     ,,  . 

+AIS0  on  other  dates.     ttPost-office  addresses  of  these  stations  as  follow,.- 


August,  1921. 
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Daily  Precipitation  for  August,   192 It 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


10      11      12     13      14      15      16     17      18      19      20     21 


Amity 

Arkailelphia  J 11 
Arkansas  City  II 

Bdld  Knob 

Bates ville  II i|  .... 

Bee  Brancli 

Bentonville  '", 

Bergman 

Black  Kocklli;  .. 

Boone  ville- 

Brinkley  llll  .... 
Calico  Kockllll. 

Camden  |||l    

Ceulerpoint 

Clarendon  il||  ... 

Conway  

Corning      

Danville  III     

Dan  lane  He    . .  ., 

Dortd  City 

Dinnas   

Dntroii   

El  Dorado !lli    .... 

Kiiglaiid 

Kureka  Springs 
Krtyetri'vill<>  .  ... 
Fort  Smith  **'   . 

Kidloii  !|  II 

<J(H>i'i?elo\vn  ll  ii  . 

Oillett 

^irannis 

(Jravetle 

llar.ly 

Helena  111;    

lligden 

Hope 

Hot  Springs .  ... 

llmii;,' 

Jii:ii-^horo 

Ju;i<'ti()ii 

Lillle  Itock  ••*. 
l.iulii'rviile    .... 

MagMDJia  .' ■ 

Malvcni    III! 

MiiiMiiioi  ll  spring 

Maviiiiiia 

.Miu-lc.'.l  Tree  |||| 

Mivr>luill 

Meni  8  ii    

Morrillton 

Mountain  Home  . 

Mi>ini<  Ida    

MiMM'reesboro  II  ii 

.\,iil  

Newiicnt   ill 

<>k;iv    

0<ce  )la   

Ozarl;    

Patterson   ,1 1,    

I'lii'- HUil'f    (11.... 

PoiMllDlltilS 

I'orilaml  lit 

PlVsfOU   .  • 

Priiicetou  1111   

Kisoii   

Ko  fMS 

S^ea^<•y     

Spriugbank  ;■[  . .. 

.Siutlsfiirt  

Subiacu 

Texarkaiia  illl   ... 

I'ini)ii"is  

Waldroii 

Warren    

Whiieeliffs 

WyiiiieNli 


Ouachita. . 

do... 

Mississippi.. 

White   

do.... 

Arkansas.. . 

do  .... 

White 

do.  .  .. 

Arkansas.  .• 

White 

do  ... 

Ouacluta-  . 

Little  Kiver. 

White 

Arkansas. . 

White 

Arkansas.  . 

do.... 

White    

Arkansas... 

White 

Ouachita- . . 

Arkansas  . . , 

White 

do.... 

Ark lusas . . . 

Keil 

Willie 

Arkansas  .-• 
Lif.a   

iVnite  

do  .... 

.Mississippi  .. 

W'liite   

IttHl   

Ouaciiita  .  . . 

do 

WliitP 

^>iuu'liita 

Arkaii>a.- .. 

iUi 

K.-d  

I'liiu-hita    ... 

While 

-MississiiHji  . 
St.    l''r,UK'is.. 

\Vliite 

Diuicliila    ... 

Arkansas 

Wliiti; 

Ouaeiiila  .  • .  . 

do 

While  

ilo 

Arkansas.  .. . 
.Mississipiii, . 

do 

Whit- 

.Arkansas 

iWliit'> 

;Onac  liia  .. . . 

i do,... 

Onaoliiia  ... 

ll  ) 

.Ark an  -as 

White 

Itfd 

Arkansas. .  . . 

do 

lied  

Arkansas.. .  . 

■l}..    ... 

Ouachita 

Kcd 

"^t.  l-"raiifis. . 


.08 


.21 


.20 


T. 


.  ;-.9 


1.60 
.03 


1.00 


.10 
1.G2 


.35 

.47 

3.' is 

.'ie 

i'V 
.'69 


.08 
.70 
.09 

;o3-- 


.70 

.'6t; 

1.07 


T 
1.90 


1.10 


1.35 


1.92 
.-13 

'.'83 


1.71 

'.'so 


.35 


.12 

1.10 


.14 

.'ii 

.78 
1.90, 


-73 

i.'75 
.40 
.65 


1.46 
'.'•26 


01 

06 

1.05 

!72 

.'06 
T 


.25 


2.  as 
-04 
.15 
.30;2.07 
.03 


.30 
.65 
95  2.  80 


T. 


.23 


1 

1.35 
.81 

2.'97 
1.61 

3!44 


.40 

i.io 


.■/1I.-..I1.70 
.53[   -73    .33 

1.18     .09'2'.2 

.07'. -..I  .4; 


.08 


.50 


1.00 
.30 
2.98 
3.30 
2.15 
.40 
2-55 


1-44 

3.85 

.90 

.i.50 

.'  in 
1.83 
.85 

2.' 03 

.40 
.4» 

!6» 

2.60 


2.35 
.92 

2.'i) 
.47    .65 
..  [-16 

!!  i.'05 
49  1.2  i 
20  .  70 
1.('5 
1-.3S 
2.  /5 
28 
1.70 

.99 


2.10 
1.90 


.9ti2. 11 

.'iuL -'.'.' 
-.-1 1.39 

...   ....|2, 


1.12 


.06 


.63 


.18 
.18 
.231 


.11 

3.20 


2.61 
T. 


.53 


.85 


.10    .50  3.10' 


1--50 
-15 
.16 

f 

.'65 


.50 


1.20 
.(4 


.16 
1.10 
T 

".ib 
.67 
.44 
.25 
-12 

-'24 
.33 

'f ' 

.10 

i.'io 

T 

T. 

3-47 

3.19 

75 

1.27 

T 
2.75 

i'.ffi 

.50 


.05 


.01 


.15 


.2 


.43  , 


.47  . 
.04  . 
.46. 

2.' 60'.' 


2.90 


1.16 
.36 

1.39 
.53 
!.  45  . . . 
...  3.92 
.BlL... 
.23     .41 

.06  1.60 

...|  .4. 
-..|  .12 
...  2.  35 
...!1.2:i 


.  (0 
.21 
.0-.; 
.'-00,1.31 

.07 


T. 

't. 

".12 

i.'oo 


.05 
.35 
T 

.50 
.48 
.45 
.49 
.03 
T. 
1.82 
.57 
.39 


3-92 


.16 

'.'63 

.'85 
.22 
.49 
.37 
.19 

.'i7 
.03 

.'39 

'.97 

-'65 
1.14 


.31 

1.74 


.-.'1.30 
.01  1.56 
'J'. 


.12 


T. 


T 
.31 

T. 

.'20 

'.48 

.88 

.05 

.'ei 
.'76 

ibi) 

i."93 
i.'25 


1.82 
.24 
1.12 
1.09 
.15 

.34 
.12 

1-85 
-99 
-98 
-03 
T. 

1-34 


.18 

2.94 

.75 

.04 

3.62 

'.'io 
.'is 

T. 


4.00 
.10 


.01 

-26 

.09 

3.15 

'-'35 


.14 
-10 

'.32 

.'30 

2.' 64 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


.56 


T. 


T. 

.10 
1.19 


T 

1.03 
.52 
.48 

1.44 
T. 


.27 


2.61 
24 


3.37 

'.'oe 

.03 
T 


.01 


.82 


-03 
1.17 

i.'re 

'".05 

'.'■47 

.13 
.57 
.50 

1.72 
80 

1. 10 


1.9' 
i.'32 

i.'ii 


.04 


1.55 
3-30 


.75 


.26 


.65 


.12 


.11 


.15 


r. 


T. 

.'26 
2.' 90 


.85 


1.39 


.12 
1.'64 


T 

1-46 


.03 


1.10 


1.04 
T. 


28 


29 


30 


31       « 


.13 
r.'75 

'.'78 

.'08 
.'63 


.38 


."  ,rr,^  ,  u  I  «  observations  are  generally  made  late  in  the  afiernoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the 
follown  i  m  I"n  m2"''^ar  '  \  '';.^'''P"'^"°"  '^  f"''  '^^-^o"-'  Period,  midnight  to  midnight,  t  Separate  dates  of  falls  not 
follow  n.g  mea>,nement.      lilPrecipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding24  hours.      T. 

Daily  River  Stages  for  August,   1921. 


T- 


.30 


.11 


.45 


1.33 

.'73 

.'97  . 

.'60 
2-' 60 
'!64 

'.'65 


-19 
i.*CI2 

'.'64 

".30 
.16 

.44 

i.'og 
't 


.15 
.03 

i'.si 

.40 
T. 
.12 
.10 

'.'49 


.03 


.10 


.27 


.06 


■f.' 


.07 


■  13 


,9'7  'T.' 


.05 
.33 
.31 

't. 


.22 


.21 

.02 

T. 

1.81 

T.' 


.15 


.04 


■■ 


1.80 
26 


't. 

.10 

2.' 75 
.29 


7.04 
8.15 
2.16 

6.19 
6.15 
7.89 

7."84 
4.12 
5.65 
6.30 
3. 62 

2.' 49 


.38 

.10 

.08 

.07 

.05 

-.30 

.'25 

1-60 

.11 

.22 

T. 

.95 
.15 

3.00 
5.44 
5.88 
5.79 
6.74 
5.92 
1.06 
50  6.92 
9.35 
6.50 
4.45 
3.78 
7.81 
3.99 
6.84 
8.68 
3. '28 
6.30 
6.58 
2.95 
4.40 
4.43 
3.46 
0.37 
7.08 
4.59 


.10 


.23 


.10 

1.05 

'-'62 

'..36 

T. 

'!23 

.25 

.15 

'J'. 

.04 

.20 

T. 

.10 

.35 

.21 

.55 

7.85 
5.19 

7.' 51 
3.64 
8.59 
7.57 
6.50 
10.72 
4.40 
3.66 
4.97 
7.50 
7.13 
2.83 
7.30 
4.98 
7.15 
3-73 
3.23 
3.81 
3.47 
6.67 
7.55 
0.75 
4.61 
6.13 
1.76 
6.73 
7.58 
4.44 
6-05 
7.72 


24  hours  endingat  the  time  of  the  observation, 
recorded.  *Precipitation  included  in  the  next 
Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


Stations 


Kort  Smith 

Dardanelle 

Little  Rock 

Pineliluff 

Black  Koek 

Calico  Rock 

Batesville , 

Newport , 

Georgetown   .. 

Clarendon 

Helena , 

Arkansas  City... 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia.... 
Patterson 


Kivers. 


Flood] 
Siagp 


Arkansas..., 

do 

do..-.. 

do..-.. 

Black 

White 

do 

do 

do..-.. 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita. .. 

Petit  .Jean.. 

Red 

Ouachita.  .. 
Cache 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5.9   5.9 

5.9 

5.9i  5.9 

5.9 

5  K 

5 

4.5    4.0 

4.0 

3.9 

4.6 

4.0 

6  0 

5 

4.9 

4.0 

3.3 

2.9 

3,0 

3  5 

3  5 

4 

8.6 

8.8 

8.0 

7.9 

7.8 

7,7 

7  6 

7 

3.2 

3.2 

3.5 

4.2 

3.5 

4  n 

4  4 

3 

0.5 

0-5 

0.6 

0.3 

O.fi 

0.7 

2   1 

1 

6  1 

5-8 

6.1 

6.5 

5,7 

5-9 

8   1 

7 

3-2 

3.0 

■2.9 

2.9 

3.3 

4,0 

4  ? 

4 

1-4 

1.0 

0.8 

O.R 

1.3 

1,8 

3  R 

4 

9-9 

9.6 

9.5 

9.3 

9.3 

9,4 

')  6 

10 

12.4 

12.1 

11.5 

10.  S 

10.1 

9  4 

9  1 

8 

l.'3.7 

15-7 

15.5 

15.2 

14.6 

13.7 

1?  9 

1-^ 

5.6 

5.4 

5. a 

5.2 

5.  :> 

5,1 

4  9 

4 

1.6 

1-4 

1.4 

l.r 

l.h 

1,h 

C.  -7 

9 

10.3 

10-1 

10.0 

9-9 

9.7 

9-.'^ 

q  3 

9 

02 

0.2 

0.3 

O.-i 

0.5 

0.2 

0  1 

n 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.2 

3.3 

3.4 

3. 

10 


11 


13 


16 


18 


19 


20 


21 


6-0 
4.4 
5.5 
8.3 
3.4 
1.3 
7.0 
7.5 
5.0 

10.5 
8.9 

12.6 
4.6 
6.7 
9.7 
0.4 
5.6 


6.3 

6.4 

8.9 

9.4 

9.1 

5.3 

4.8 

6.( 

6-7 

7.3 

6.0 

5.1 

4.4 

4-4 

,5.7 

10.2 

9,9 

9-5 

8-4 

8.5 

3.7 

3.4 

3-4 

3.4 

3.0 

2.8 

7.7 

7.9 

5,4 

4.1 

8-8 

8.3 

14.5 

12,9 

10.3 

6.0 

6.2 

6.3 

8-2 

8.4 

3.9 

4-9 

5,8 

7-1 

9.7 

12.0 

11.8 

11.9 

12.4 

13.2 

12.5 

12,7 

12.9 

13.3 

13.8 

15.4 

16.0 

16.5  16.8 

17.0 

8.0 

8.6 

14.0 

IS. 5 

21.5 

9.4 

5.8 

4.2 

5.2 

4.7 

hl.O 

10.1 

10.8 

12.7 

12-8 

'2.8 

7.0 

4.9 

4.8 

4-8 

6.0 

6.0 

6.0 

5.8 

5.6 

1 

8.2 

7.3 

6,5 

8.5 

3.0 

3.3 

9,3 

8.7 

10.4 

14.6 

14.4 

17.4 

121,9 

4.2 

11.6 

3.5 

5.4| 


7.9 
6.5 
6 
10.2 
3.0 
3.0 
8.7 
6.4 
9 

15.6 
15.0 
18.0 
11.4 
3.9 
10.6 
3.0 
5.2 


22 


23     24     25 


5.7 
5.0 
4.6 
8.9 
2.7 
1.3 
7.7 
3.7 
5.2 
14.4 
15.3 
19.9 
6.9 
3.2 
9.2 
1.6 
4,0 


26 


5, 

4,6 
4,4 
8.6 
2.7 
1.3 
6.6 
3-6 
4.3 
13.6 
15.4 
19-8 
6.6 
3.0 
8-4 
1.3 
3.8 


27     28     29 


5.4 
3.8 
4.4 
7.9 
2.7 
1.2 
6.4 
3.7 
3.1 
12.2 
15,6 
19,6 
6.1 
25 
8-0 
1-0 
3-4 


5-3 
3,6 
3,0 
7.5 
2.7 
1,3 
6,4 
3.5 
2.5 
11.6 
15.6 
19.6 
5.9 
2.2 
8-0 
0-9 
3.4 


30     31 


5,1 
3,0 
2,5 
7.1 
2.6 
1.0 
6.6 
3,4 
2,3 
10.7 
15,0 
19.3 
5.8 
3.8 
8.2 
0.8 
3,4 


tti 


'■iK'.SW 
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CLIMATOLOGTCAL  DATA:  ARKANSAS  SECTIOt^ 


August,  1921 


Daily  Temperatures  for  August,    1921. 


Stations. 


Amity ) 

Batesville^? ) 

Bee  Branch  

Bentonville 

Booneville | 

Brinkley j 

Calico  Rock'5'J  •  •  •  j 

CamdenW j 

Conwav ] 

Corning ; 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gillett 

arannis 

Gravette 

Hardy i 

Eope i 

Hot  Springs ; 

Huttig ; 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern 

Mammoth  Spring. 
Marked  Tree 'SsV.. 

Marshall  

Mena  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola  

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison  

Rogers  

Searcy 

Subiaco ••• 

Stuttgart 

Texarkana 

Omphers 

Warren 

Wynne.- 


Maximum . 

Minimum . 

Maximum. 

Minimum. 

Maximum . 
:  Minimum, 
i  Maximum . 
I  Minimum  . 

Maximum. 
(  Minimum  . 
\  Maximum, 
i  Minimum  . . 
\  Maximum., 
I  Minimum  . 

Maximum. 
(  Minimum  . 
\  Jlaximum . 
(  Minimum  . 

\  Maximum. 

1  Minimum  . 

\  Maximum . 

)  Minimum  . 

\  Maximum. 

I  Minimum  . 

\  Maximum. 

I  Minimum  . 

\  Maximum, 

I  Minimum  .. 

Maximum . . 

'  i  Minimum  . . 

Maximum  . 

■  I  Minimum  , . 
j  Maximum. 

■  (  Minimum 
Maximum], 

■  (  Minimum  " 
\  Maximum' I 
)  Minimum  " 
\  Maximum" 
i  Minimum  " 
I  Maximum" 
(  Minimum  " 
S  Maximum" 
I  Minimum  ' 
\  Maximum' 
)  Minimum ' 
\  Maximum' 
)  Minimum  ' 

Maximum' 
)  Tilinimum  ' 
)  Maximum" 
)  Minimum  " 
\  Maximum' 
)  Minimum  • 
(  Maximum' 
1  Minimum  ' 
Maximum- 
I  Minimum  ' 
\  Maximum  • 
(  Minimum  • 
Maximum' 
f  Minimum  ■ 
Maximum' 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum" 
\  M-nimum" 
Maximum  ■■ 
!  Minimum  •  • 
\  Maximum  ■  ■ 
(  Minimum  ■  • 
\  Maximum  •  ■ 
i  Minimum- 
\  Maximum-' 
(  Minimum  •  ■ 
\  Maximum- 
(  Minimum  - 
;  Maximum- 
I  Minimum  • 
(  Maximum - 
"l  Minimum- 
J  Maximum- 
/  Minimum  . 
\  Maximum. 
(  Minimum  • 
\  Maximum - 
)  Minimum  - 
\  Maximum  ■ 
I  Minimum  • 
S  Maximum- 
/  Minimum  - 
j  Maximum. 
)  Minimum  - 
i  Maximum - 
(  Minimum  • 
>  Jlaximum 

•  )  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
J  Maximum 

•  (  Minimum 
\  Maximum 

•  t  Minimum 
)  Maximum 

Minimum 


••(Minimum..      /'-      i^      '^      '^      '"      "      w     -.  j  ,  ( '  ; -— ■ 

I  ' — -. .  ■    ,.,,o,.„„H  ir.  ihP  nreceding  day,  on  which  it  almost  always  occu' 

n    instruments  aTTTF^TI^the  mornine-;  the  maximum  temperature  then  reaa  .s  cha.ged  to  the  preceamg 


LfldH 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


DEC  2     1921 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS   SECTION. 


HARVEY  S.  COLE,    Meteorologist. 


PL.  XXVI.     Little  Rock,  Ark.,  September,    1921.    No.  9. 


GENERAIi  SUMMARY. 

The  month  of  September,  1921,  was  marked  by  unusually  high 
?mpprature  up  to  and  including  the  29th,  every  day  being  nor- 
lal  or  above.  The  monthly  mean,  79.0°,  has  not  before  been 
ijualed  during  the  past  HI  years,  79.0°  in  1911  and  78.5°  in 
912  bemg  the  next  highest  recorded.  This  was  the  fifth  consecu- 
vp  month  with  a  positive  temperature  departure  and  April  1921 
1  the  only  month  with  a  mean  temperature  below  normal  since 
ovember,  1920  Higher  temperatures  than  the  extreme  of  104° 
^ve  frequently  been  recorded  during  September,  but  never  before 
nve  temperatures  been  so  continuously  above  normal.  On  the 
W\  a  fllfiil  from  the  Nnrthwe.'^t  overspread  the  Mississippi 
alley  bringing  with  it  the  first  cool  weather  of  the  fall,  Gravette 
■porting  light  frost  with  a  temperature  of  H5°. 

Rain  fell  at  some  point  in  the  State  every  day  during  the 
onth  except  the  3d  and  the  24th,  but  the  amounts  were  sel- 
)ni  heavy  and  the  weather  was  generally  favorable  for  farm 
r>rk._  Mo.st  of  tlie  cotton  was  open  at  the  close  of  the  month 
id  picking  was  in  progress,  the  rice  harvest  was  beginning,  and 
her  crop?  were  being  taken  care  of  under  favorable  conditions. 

On  the  afternoon  of  the  7th  a  tornado  occurred  in  Oil  Trough 
-ittom,  10  miles  west  of  Nei\-port.  A  few  barns  and  tenant 
)U.se3  were  blown  down  but  tlie  damage  was  not  great. 

vv.   0.  H. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determinated  from 
p  records  of  .oo  stations,  was  79  f5°.  the  departure  from  the nor- 
■il  bemg  +5.7°  with  all  stations  showing  positive  departures 
!ie  highest  monthly  mean  was  83  8°  recorded  at  Huttig-  the 
(vest  73.8°,  at  Nail  and  Dutton.  The  highest  temperature  re- 
rded  durmg  the  the  month  was  104°  at  Huttig  on  the  2d  and 
Jonesboro  on  the  5th ;  the  lowest,  So",  at  Gravette  on  the  30th 
le  highest  occurred  on  different' dates,  but  the  lowest  came 
the  30th  in  all  section.-^.  The  greatest  daily  range  w^as  38° 
.Marked  Tree  on  the  29th  and  at  Gravette  on  the  30th 


MISCELLANEOUS  DATA. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation,  as  shown  l)y  the  record  of  69  sta- 
►ns,  was  3.38  inches,  which  is  only  0.05  inch  above  normal 
16  geographical  distribution  was  irregular,  but  most  cf  the 
avier  totals  were  in  the  southern  counties  with  the  lighter  in 
e  northern.  The  greatest  monthly  total  was  6.9(i  inches  niea- 
•ed  at  Arkansas  City:  the  least,  0.67  inch,  at  Huttig.  The'great- 
amount  measured  in  24  consecutive  hours  was  3.43  inches  at 
xarkana  on  the  25th.  The  average  number  of  rainy  days  was  7 


Corrections:  August  1921. 
Joneville,  lowest  temperature  should  be  G'o  on  7th. 
llett.  lowest  temperature  should  be  630  on  29th. 
oimt  Ida.  greatest  24  hour  precipitatior  should  be  3.92  on  12th. 
ail.  clear,  partly  cloudy,  and  cloudy  days  should  be  13,  10,  8. 
:ark,  clear  and  cloudy  days  shoidd  be  9,  13. 

"6  Bluff,  daily  river  stages  27th,  8.4;  28th,     7.9;  29th,  7.5;    30th, 
n  8. 6,  .  ' 


stations. 

Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

1 

Relative 
humidity. 

1 

■A 
% 

1 

1 

i 

4 

^e  s 

!: 

16 

29 
89 
36 

§ 
1 

o 

s. 

s, 

e. 

nw. 

i 

si 
ii 

S"3 

Benton  villa.. 
Fort  Smith... 
Little  Rock.. 
Memphis.... 

29.98 
29.96 
30.00 
30.05 

30.15 
30.15 
30.14 
30.19 

30 
30 

22 
22 

29.81 
29.75 
29.78 
29.86 

4 
29 
29 
29 

3,279 
4.872 
5.266 
5.093 

20 
9 
6 

21 

57 

89 
91 
81 

64 
67 
66 

6S 
67 

72 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

^"-^f7^---  iBt.  3;  4th.  1;  5th.  9;  6th,  2;  7th.  2;  8th, 
3;  9th,  5;  10th,  1;  11th,  5;  12th.  5;  13th,  9;  14th,  4-  15th  1- 
18th,  1;  19th,  1;  20th,  1;  21,st.  13;  22d.  3  23d  1  25th  S-' 
26th.  2;  28th,  1;  29th,  14;  30th,  1.  '       '     ^^'  ^'  ^^^h,  3, 

Solar  Holos:-  3d,  1. 

Moderate  Hail:-  29th.  1. 

Light  Frost:-  Gravette,  30th. 

Dense  Fog:-  27th,  2. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS--  SEPTEMBER. 


Year. 


Normal' 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

IbU 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

192T 

1921 


Temperature. 

^J 

• 

A  bfl 

•j  . 

S  u 

*  ^: 

.q 

a 

o  o 

Is 

t5 

o 

Precipitation. 


73.9 

73.4 
70.8 
74.0 
73.1 
77.1 
73.3 
76.6 
75.2 
71.9 
78.0 
72.6 
68.4 
70.7 
75.4 
74.2 
75.7 
73.9 
73.4 
74.7 
76.4 
79.0 
78.5 
71.7 
74.4 
74.9 
72.5 
71.8 
67.3 
74.6 
74.9 
79.6 


a  3 


-0.5 
-3.1 
+0.1 
-0.8 
+3.2 
-0.6 
+2.7 
+1.3 
-2.0 
+4.1 
-1.3 
-5.5 
-3.2 
+1.5 
+0.3 
+1.8 
0.0 
-0.5 
+0.8 
+2.5 
+5.1 
+4.6 
-2.2 
+0.5 
+  1.0 
-1.4 
-2.1 
-6.6 
+0.7 
+  1.0 
+  5.7 


V.2;  31st.  7.0. 


103 

102 
96 
103 
100 
105 
106 
108 
104 
109 
104 
101 
99 
102 
101 
100 
100 
106 
101 
108 
101 
102 
106 
108 
101 
100 
102 
99 
104 
108 
100 
104 


36 

40 
32 
36 
38 
32 
35 
33 
40 
28 
48 
32 
30 
34 
37 
44 
47 
38 
29 
31 
44 
46 
32 
33 
38 
34 
30 
37 
29 
40 
30 
35 


Number  of  days. 


3.33 

0.94 
2.14 
3.75 
3.56 
1.36 
3.25 
0.60 
7.36 
1.21 
4.25 
3.08 
5.06 
2.47 
2.46 
3.90 
6.24 
2.22 
4.00 
2.84 
2.41 
3.67 
2.40 
10.10 
3.19 
1.43 
3.40 
1.76 
4.63 
2.72 
3.56 
3.38 


-2.39 
-1.19 
+0.  42 
+0.23 
-L97 
-0.08 
-2.7.H 
+4.02 
-2.12 
+0.92 
-0.25 
+1.73 
-0.86 
-0.87 
+0.67 
+2. 91 
-1.11 
+0.67 
-0.49 
-0.92 
+0.34 
-0.93 
+6.77 
-0.14 
-1.96 
+0.07 
-1.57 
+1.S0 
-0.61 
+0.23 
+0.05 


17 

22 
23 
19 
14 
19 
11 
21 
15 
20 
12 
18 
15 
18 
15 
16 
11 
19 
13 
18 
18 
18 
18 
9 
16 
16 
19 
18 
16 
15 
17 
14 


?  3 

US 

0,  i 

~7 

6 
4 
5 

8 
7 
9 
7 
6 
7 
12 


3a 

6 

2 
» 
5 
6 
4 

10 
2 
8 
3 
7 
4 
8 
5 
5 
8 

10 
4 
7 
5 
5 
6 
4 

13 
5 
3 
6 
4 
7 
4 

0 

6 


Based  on  30  years  record. 
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September,  If 


StftT.lons. 


Amity 

Arkadelphia  .• . 

Arkansas  City. 

Ratesville 

Bee  Brauch  ... 
Bentonville  ... 

Bergman 

Black  Kock  ... 

Booneville 

Briukley 


Calico  Rock  . . 

Camden 

Centcrpoint. . . 
Clarendon  ... 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle  . . 
Dodd  City  . . .  • 
Dumas 


Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

(iillett  

Graunis 


Gravette  

Hardy 

Helena 

Higden  

Hope 

Hut  Springs.. 

Huttig   

Jonesboro 

Juuctiontt 

Little  Rock... 


n  . 
.  t+.. 


Lntherville 
Magnolia  . . 

Malvern    

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

M  ar^hall  

Mi^na 

Morrillton  

Mountain  Home  . 

Moinitlda   

Murfreesborn  ..... 

Nail   

Newport 

Okay .+t... 

Osceola • 

Ozark 

I'attcrson  

PineBluflf 

Pocahontas 


Portland 

I'rescott 

I'rincBton  

I ;  i  >on 

Rogers 

Searcy 

Springbank  Jt- 

Stuttgart 

Suhiaco 

Texarkana 


Pniphers  It 

Waldron 

Warren 

Whitceliffs  .  ... 
Wynne 


Climatolog-ical  Data  for       September,    1921. 


Counties, 


Clark. 

Clark.. 

Desha 

Independence. 

Van  Buren 

Benton 

Boone  

Lawrence 

Logan 

•Monroe 


Izard  

Ouachita  — 

Howard 

Monroe 

Faulkner  — 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 

Dosha 


Madison 

Tnion 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 
Sebastian  — 
Hempstead  .. 

White 

Arkansas  — 
Polk 


Benton 

Sharp 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead- . 

fJarland 

Union 

Craighead. .. 

Union 

Pulaski 


Johnson 

(Columbia 

Hot  Springs  .. 

Fulton 

I^ee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 


Montgomery. 

Pike 

Newton 

.laokson 

Pope 

Mississippi  ... 

Kranlclin 

Woodruff 

JefferKon , 

Randolph  ..._. 


Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . 

Benton 

Wliite 

Miller 

Arkansas 

LogfH   

MilUr ■ 


Temperature  \  Degrees  Fahrenheit  K 


a  . 


Precipitation,  inches.  Number  of  days- 


250 
160 
145 
'277 


1303 
1324 
1324 
925 
226 

361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 
162 

1590 
265 
229 
1465 
1451 
481 
264 
200 

"921 

1250 
643 
182 
445 
377 
600 

"3J5 

182 
286 

775 
315 
277 
512 
235 


28 
25 
37 
22 
29 
15 
24 
19 
7 
39 

17 
35 
24 
17 
37 
21 
6 
35 


19 

17 

14 

19 

35 

39 

85 

8 

3 

8 

23 
24 

50 
3 
4!) 
28 
14 
26 
28 
42 

24 
3 
38 
16 
12 


79-4 


78-8 
79.6 
76-2 


80-8 
81.8 


79.6 
80.2 


81-9 
76-2 

80.2 
76-0 
80.8 

73 .8E 

81.6 
76-4 
770 
80.1 


76-3 

78.8' 


+  5.3 


+  6-4 
+  5-2 

)-7.3 


+  7.7 


99 


97 
100 
9.-< 


93 
100 


5.1;     97 


+  8. 
+  4- 


101 
94 


+  5.9  98 

+  4.-2*  91 

+  6-2!  100 

+  5.4I     91S 

+*6.  1!  lOii 

+  4.7i  100 
+  4.51  93 
+  4-71  92 
4      96 


+  5.4      91 
+  6.31     99= 


Yell 

Scott 

Bracjiey 

Little:  River- 
Cross" 


Slate  Means  and  Kxtrenies- 


229 

16 

10S3 

6 

1208 

33 

347 

1 

800 

7 

7.30 

23 

367 

5 

2233 

2^ 

231 

37 

1700 

fi 

240 

21 

377 

25 

1% 

5 

215 

37 

300 

29 

122 

15 

327 

39 

287 

11 

243 

17 

1385 

30 

236 

8 

240 

9 

228 

33 

10.50 

2t 

3:12 

39 

2000 

4 

67.'^ 

2 

206 

2 

16 

250 

l.T 

82.1 
79.7 
83.8 
81-8 
82-1 
79.6 

79.6 

80.  6J 

79.3 

77-0" 

79.6 

79.4 

78-8 

78.6 

80.0 

78-0 

79-4 

'ra'.s" 

80.1 

'si.o 


82. 8 
79.4 

82.  6 
82.5'-' 

'82'-5' 
76.4 
82.6 

'si.'.V 

80.6 
82-4 

77. 0'' 

'iii'-Y 
'si'-i' 
79.6 


-0 


102 
-1-4.71  '."S 
f  7.3j  104 
f  7.6  104 
f  66!  101 
-I-  6. 5'  95 


6.1 

-f'i'g! 
+  2.5 

+  6.6 


+  S.1 
+  6.4 

+'y.'6 

+  4.3 

^■7:1 
+  6.5 


S6 
94" 
95 
99 
95 
95 
91> 
99 

98 

'fe9« 
95 

'9.5' 
99 

ioi' 

98 


+  6.  5  101 
+  6.6   99'' 


-I-  7-3 
+  5-2 


+  7-4 
+  5-5 
-I-  5.6 


101 
94 
97 

"99' 
98 
100 


92'' 
+  5.3'  99' 
+  '8^0!  "99' 
+  6. 7'  104 


1.5t 
18 

15 
19+ 


16+ 

4+ 

".5+' 
16 
13 

15 
14 
11  + 
15+ 
22 
4 


l-5t 


23 
3+ 


5+ 
11 

2+ 

5 

15+ 
14 

4 

16 
11 

4 
14 
22 

4 

13+ 
15+ 

4 


4+ 
5+ 

'ikV 

16  . 

5+' ■ ' 
16 

13 
5 

■■5+' 
15 
15+ 

'].5+ 
4 
18 

13* 

"24" 

"19 

2+ 


55 


47 
47 
40 


49 
47 

48 
39 
57 

40^ 
57 
56 
42 
42 
49 


47 

49' 

57 

40" 

56 

45 

47 

52 

61 

43 

48 

'42>' 
52 

'54" 
46 

-56' 
49 

59 
CO'' 

'hi" 

41 
58 

"57' 
49 
61 

62'> 

"58' 

"54' 


30 


30 
30 

'29+' 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 


30 


30 
30 


30 
30 

31) 
30 
30 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

26+ 

30 

30 

'36" 
30 

"36" 
30 

'36' 
30 

30 
30 

30 
30 
30 

.30 
30 
30 

21+ 


35 


30 


m 

S 

a 

s-f 

0 

^ 

J5 

^^  ^ 

0  S" 

C-4 

S? 

>   (D 

u 

93  *i 

a> 

c 

0 

0 

CS 

H 

30 


38 
35'= 


2.92 
4-05 
6.96 
3.40 
3-65 
0.86 

'3' 60' 
3-86 
4.20 

3-04 
5-36 

■ihi)' 
1-06 
2.46 
3.91 
1.93 
1-94 


-0-41 
+1.58 
+4.06 
-0-07 
+0-40 
+2.61 

+6-' 62 

+6.' 97 


l-70i 
0.951 
2.001 
O.94I 
1.60 
0-34 

1-73 
2.42 
1.12 


-0.89  0.92 
+1.92    3.36 

-6]59;  i-56 
-2.591  0.34' 
-1.22    1.2b] 

1  1.78| 

-1.58:  0-731 

-1-91;  0.47' 

5.72    +1-59;  1.90 


5: -24 
2-66 
4.82 
1.30 
1.24 
5.  '23 
4.02 

'2!52' 

1.66 
0.81 
3. 62 
2.  53 
5.68 
3.29 
0-67 
4.14 
■/.21 
2. 18 

4.35 
■2.90 
3.57 
2.  '23 
2.  '28 
■2.93 
2.46 
3-^25 
2-38 
4.43 

1.04 
2.48 
2.38 
3.62 

3  -59 
1.88 
3-07 
3.13 
3.91 
3.28 

4.89 
6.05 
4.. 39 
2.^24 
2  82 
2.21 

4  44 
.3-84 
5-74 
4.16 


5.34 
5.72 
4.15 
5.90 
2. 95 


+  1.98    2.22 
-1  31'  0-86 

+0.971 
-2. -22' 


1.93 
+2.75 


2-01 
3.32 

-fO.li 

+2.66 
■4-0.  ^29 
-2.49 


2-60 
0-80 
0.54 
2.13 
2.30 


0.66 

0-44 
0-4(i 
1-30 
0-62 
2. 00 
1.16 
0.39 
-0.561  0.80 
-0.08  1-18 
-1.08    0.78 


4-0.71 

+6 '.-19 
-2. 25 

-6.56 

-6.' 35 


1.45 
1.60 
0.95 
0..53 
0.44 
0..54 
(!.C4 
1.641 
0.73J 


.;::.-! 

3A.0 

-2.24,  0.65 

2.48' 

-2. ■29!  0.76i 

-11.27 

1.56 

1.30 

-0.84 

1.^25 

+0.10 

1.121 

1.05 

+6.  38 

1.  '22 

-0.'29 

1.30 

+1-89 

3.05 

+3. 06 

195 

+  1-08 

1.50 

-1.67 

0.S9 

-0.80 

0.  92 

0-52 

+1.14 

3.U0 

-1-0.34 

1.71 

+2.14 

■2.28 

+1-37 

3.43 

1.70 

3-31 

-6.45 

2.57 

+3-62 

2.40 

-0.55 

0-60 

+0.05 

3.43 

3 

1 

9 
10 
9 
5 
8 
5 
10 
9 


22 
11 
16 
12 
3 
13 

'14  " 
■20 
15 

20 
16 

"9  " 
15 
12 
20 
18 
15 
2 

9E 

13 
18 
11 
21 
10 
17 
23 


13" 
18 
13 

2 
13 

3 
12 

18 
-14 
14 
10 
12" 

"3" 

16 

20 

2 

15 
11' 
21 
6 
17 
13 
17 
16 
15 
19 

15" 
7 
12 
15 
16 


1 
0 
8 
2 
21 
9 

"4 

8 
12 

6 


7 
11 
13 

0 

0 
14 
22 

IV 

8 

9 
18 

7 
11 

2 

2 


OS 

2 
16 

9 

8 

0 
16 


12 

0' 

8 
13" 

2 
13 
26 
11 
22 
15 

8 
10 
10 
14 
13'' 
.  ..^. 

0 
3 

■21 

11 

6"> 

0 
24 

7 

7 

1 

10 
13 

5 

9" 

13 

12 

4 

1 


7 
19 

6 
16 

6 

8 

'n" 

2 
3 

4 
6 

'i-i' 

4 

5 
10 
12 

1 

6 


6 

3S 
15 

2 

5 

2 
10 

3 


3 

13J 
15 

3» 

10 
4 

0 

0 
5 
3 

4 
6 
6 
6 
3I' 

'18 
14 


4h 
10 


Observers,  f 


se. 
ne. 


SAV 

sw. 


sw. 
s. 

sw 


ne. 
sw. 


se. 
sw. 


Albert  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo.E.  Payne. 
Mrs.  Leia  I.  Teter.     ' 
J.  E.Scanlan.  ! 

U.  S.WeatlierBuroai^ 
.lohn  'J'.  Maxey  . 
Vernon  C .  Howe .     | 
Supt-  Tuberculosis  Si 
H.  L.  D.Whitsou. 

J.  M.  Richardson. 
A.B.  Quarterniaii . 
C.  M.iluddlestou. 
J.     \V.  Bishop. 
E.  IC.  Cordrey. 
Rev.  N.  E.  Skiniier 
J.  R.  A  vera. 
J.  D.  Riley 
NealDoiWU 
Bon. Johnson. 

M.Ricketts 
Mrs.  Virgil  K  .  Wall 
Dr.  R.  H.  Hardin. 
George  W .  Nichoald 
University  oi  Arkaii; 
U.S.  Weather  Biiri 
T.J    Logan. 
Clove    Bell. 
H.E  .F-  Bi'verburg. 
W.E.  Mc  Vay. 

A.F.Stevens. 
Mrs.  D    S.  Madden 
James  A.Burnett, 
Arthur  Cross. 
N.  1'-  O'  Neal. 

A.  A  N.  Gen.  Hosti 
L.    Collett. 

Benedii  lini'  Sisters 

I.  A.  Lowderbaok. 
U.S.  Weather  Burc 

H .  Kaudold. 
State  Agriculture  Sc 
Mrs.    Kate  L.  S mi  11] 
W.S.  Vmcont- 
S.  G-  Helm 

harlosWa'.ton. 
W.K.  Reeves. 
E.  W.  St. .lohn  . 
J.   \V.  Jackson. 

B.  S.  Ihiiberi. 

G.  A- Whittington, 
tienry  A.  Davis. 
Charles  Paxton. 
George  L.  Robinsoi 
U.  S.  Forest  Servio 
Atwood  P.  .'■^mith. 
Isliam  Buriovv. 
W.E.  Balior. 
Hoy  F.  Hanmond. 
Benedic'tine  Sisters 

W.E.  Edmiston. 
P.  J.  John^on. 
FooteColenian. 
Geo.H.Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  Cypert. 
Miss  Grace  Field. 

II.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbej 
H.  S.  Brashear. 

D.  S.  Forest  SerTlC! 
Dr.  Cheves.  Bevil. 
Mrs.  J.  L.  CI  egg. 
Miss  Kulda   M.Scl: 
J.M.Larkan. 


T~r~- — ■ r,  ,„pri  onlv  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  in  date 

The  departures  (rom  nornml  temperature  and  pil-opitation  are  con.  mltcl  on  >  "f^               too  late  to  bo  included  in  means  and  summaries-    Reference  letters   '.\\  app( 
ing  section  means-     T-  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  ram  or  melteri  SI.o^^ .  JJ^      '       +m,o  on  other  dates.     «Post-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  Jun 
in  the  tabic  indicate  number  of  days  missing;    for  example,  »  rapreseius  two  d.iys  missuig-      -^  - 
Kandolnh.    I.,,..:  Lntb,..rvil1e.  R.F.D.  No.2.  Lamar.  Ark. :  fipringbank .  Doddridge^U^k^l^hpi s.  Rover,  Ark.  ^ 


September,  1921. 
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Daily  Precipitation  for  September,  1921. 


Stations. 


Drainage 
basin. 


Amity    Ijll    

Arlcadelphia  ,11 
Arlsansas  City  II 
Baiosville||i|  ... 
Bee  Brancti  ... 
Bentonville  **' 

Bergman 

Black  Itoekilli  • 

Booueville- 

Brinldey  llll  ... 
Calico  Kock  ||  || 

Caiinlou  lill    

Ccnterpoint 

Clarenilon  i|||  .. 

Conway  

Coriiii)!?       

Danville  ill,'  ... 
iianhuiollo    . .  . 

imdvi  City 

Dumas    

Diiltou   

El  OorarloK'    ... 

Kiisrlanil 

I'jirck.i  .Springs 

Payt'ttin-ille  .  ... 

Fort  Sjnitli  *•*   . 

KuUou  III 

•  i-'Orff'town  ill;  . 

(iillott 

Oraiinis 

Onuetle 

Harly 

ii-'ioiia  :ii;  

UigVn 

H0!>' 

2(ot  Springs 

Iltitiis 

Jruesboi-o 

Jcrii'tioii 

Little  Kock   •"  . . 

l.iitli.-rville    

.Ma^aoliallll 

Malv-i!ni   !!! 

Mam  not  li  Spring 

Marianna   ||||   

MarU-l   Croe  II  l|   . 

Ma-shall 

.M.MI.I     1     

>forrilltoii 

Monnlaiii  Home . 

.Moiiiii  Ilia    

.Mun'nioshorn  ||  [, 

Nail 

Newport    ill 

okav 

iJice  ila  

Dairk I 

I'.Uterson  J,  I 

fine  Bluff  ( 
t'jcahontas 
I'ortlanii  il;, . 
I'i'.'scott  .  •  . 
I'l-inceton  lil| 

Risi  1  

i{')?TS 

ii'AVfS      

-prinijbank  li 
-tiittjan  ... 

'iibi.ico 

I'px.irkaiia  (i 
I'mu  ler.;   .... 

'\'nlilroii 

A'arr>;ii  .  . . 
'Vhi!.'cliffs.  .. 
•Vynn.'iir 


Ouacliita. . 

do... 

Mississippi. 
\Vl>ite  ..., 
Arkansas.. 

do  ... 

Wliite 

do.  .  . 

Arkansas. . 
White  .  ... 
...do  .  .. 
Ouachita.  . 
Little  liiyer. 

White 

Arkansas . . 

While 

Arkansas. . 
•  ••do.... 

White    

Arkansas. .. 

White 

Ouachita  • . . 
Arkansas  . . 
Wliite  ..  ,  ,. 
..do.... 
.\rlcansas . . . 

Bed 

»\'hite  

.Vrlcansas  ... 

lio.l  

Wiiiii. 

......do 

-Mississipiji  .. 

White  

Itud 

[Ouachita  .  .. . 

I do 

Wliite 

Ouachita 

.\rkaiisa;.. 

do 

Ised  

Ouachita    ... 

White 

Missis.sippi  . . 
■St.  Francis,. 

iVhite 

Ouacliita   ... 

.Arkansas 

Wiiite 

Ouachita . .. . 

do 

White  

do 

.Vrkauiias.  .. . , 
i.\li.-:sissipiii. .  .. 

I   do 

I  White 

jArkausas 

I  White 

Onacliita 

io 

Ouacniia   . . .  . 

do 

Arkaii-ias 

White 

Red 

Arkausas. .  . . 

do 

iHed 

I.Vrkansas.. 

I    do... 

')imchita  , . 

t.'d 

-t.  iM-ai!cis 


Except  as  indicated  ob.scrvations  are  made  near  sunset  and  precipitation  is:  for  oi  h^„.,„,i-        7~Z~  ' ~ —— — _ 

^^i:^l^iZfL?!ff!fi°^eptember,   1921.       "'""''' ™°"""-     ^^    Trace,  or  less  than  0.01  inch . 


Stations. 

Rivers. 

Flood 
.Stiisre 

ortHiuu.u  

Arkansas 

22 

>ardanelle 

do 

20 

.ittleRock 

do....... 

23 

'ine  BlulT 

do....... 

25 

ilackKock  

Black 

14 

alico  Hock 

White 

18 

iatesville 

do 

23 

-ewport 

do 

26 

•eorgetown   .. 

do..... 

22 

lareudon 

do 

30 

lelena 

Mississippi. .. 

42 

rkansasCity... 

do  .  .... 

42 

amden 

Ouachita 

49 

ir.villa 

Petit  Jean.... 

20 

ulton 

Red 

28 

rkadelphia 

Ouachita.   .... 

18 

Htterson 

Cache 

9 

5.1 

3.0 
2.0 
6.8 
2.6 
1.0 
6.3 
3.2 
2.0 
10.8 
14.4 
18  9 
5.8 
3.6 
8.2 
1.4 
3.4 


5,0 
3.0 
1.8 
6.6 
2.6 
0.8 
6.1 
3.1 
2.0 
10.2 
13.4 
18.2 
6.0 
3.2 
8.2 
1.2 
3.3 


49 
2.7 
1.7 
6.2 
2  5 
0.4 
5.9 
2.9 
1.5 
9.8 
11-3 
Ifi.  2 
5.5 

2.e 

8.1 

■O.b 

3    3.3 


49 

2.5 
1.6 
60 
2.4 
0.4 
5.6 
2.8 
1.0 
9  6 
10.2 
14-8 
5.11 
2.3 
8.1 
0.4 
3.3 


10      11 


4.3 
3.0 
lb 
5.8 
2.4 
0.5 
5.7 
2.8 

-0.1 
9.0 
8.0 

11.0 
5.4 
2.5 
7.8 
0.8 
33 


4.3 
2.5 
1.8 
5.9 
2.6 
1.1 
5.7 
2.9 

-0.1 
8-9 
7.6 

10.3 
5  6 
2.3 
7.7 
0.7 
3.2 


12      13 


14      15 


4.3 
2.5 
1.7 
6.0 
2.4 
0.5 
6.1 
2.9 
-0.1 
8-8 
7.7 
9.6 
5.9 
4.6 
7.6 
0,9 
3.1 


16 


4.2 
2.4 
1.4 
5.6 
2.4 
0.5 
5.8 
2.8 
-0-2 
8.7 
9.0 


4.5 
2.4 
1.4 
5.6 
2.4 
0.5 
5.6 
2.6 

-0.3 
86 

10.9 


17      18 


9-11  9-8 
6.1  6.1 
6.7,  5. 1 
7.4  7.3 
0.6!  0.2 
3.1   3.0 


4.7 
2.3 
1.3 
5.5 

0.6 
5.7 
2.5 
-0-3 
8.5 
12.2 
12.1 
5.0 
4.0 
7.3 
01 
3.0 


4.9 
2.7 
0.9 
5.0 
4.5 
2.4 
7.8 
^.7 
-0.41 
8.5: 
I'-J.  7| 
1^.6 
5.0 
32 
7.8 
0.1 
3.0 


5.8 

l.'l 
4.9 
4.0 
1.7 
7.7 
3.0 
0.1 
8-4 
12.3 
14.9 
4.9 
2.7 
7.8 
01 
3.0 


19     20 


7.6 

6.3;  5.5 

3.9 

5.8!  5.4 

1.8 

2.1 

2.8 

5.8'  5.9 

6.0 

4.4'  3.6 

3-3 

0-8:    0.6 

0.5 

6.0'  6-1 

5.8 

3.1i  3.0 

3.0 

4.0!  4.0 

4.0 

9.9  10, 3' 10.  4 

110  11.4!l2.8 

13.  9j  13.513.5 

i.5<  4,4'  4.4 

1.7|  1.7|  l.S 

0.9    6.9|  7.1 

0.1    O.li  0.1 

3.0I 

3.0' 

3.0| 

III     •iiiiiiiiirfiaMf 


vOiSsga 
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Daily  Temperatures  for  Septemlaer,    1921. 


Stations. 


Amity  §5 

Batesville  $*.... 
Bee  Branch  — 
Bentonville.... 
Booneville  — 

Brinkley 

Calico  BockW 


\  Maximum . 
I  Minimum.. 
S  Maximum . . 
'  I  Minimum.. 
\  Maximum 

■  I  Minimum., 
t  Maximum. 
(  Minimum  . 
i  Maximum. 

■  i  Minimum . 
j  Maximum. 

■  i  Minimum  . 
\  Maximum. 

■  i  Minimum  . 


Camden** j^iSmum.. 

Comvav (Maximum. 


Minimum  . 
Maximum . 
Minimum  . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
I  Maximum.. 
!  Minimum  . . 
i  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
i  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
I  Minimum  \ . 
i  Maximum" 
i  Minimum  ] 
\  Maximum' ■ 
i  Minimum  " 
\  Maximum" 
t  Minimum 
\  Maximum" 
I  Minimum  '  ] 
\  Maximum" 
(  Minimum 
\  Maximum" 
(  Minimum 
S  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum" 

•  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 

•  Minimum  ' ' 
)  Maximum " 
'  Minimum  '" 
\  Maximum" 
(  Minimum  "■ 
S  Maximum" 
(  Minimum  " ' 
S  Maximum  ■  • 
I  Minimum  ■• 
\  Maximum ' ' 
I  Minimum  •" 
\  Maximum-  ■ 
'  Minimum  • 
\  Maximum' 
I  Minimum  •  • 
\  Maximum  ■ 
(  Minimum  •  ■ 
\  Maximum  •■ 
'  Minimum  ■• 
\  Maximum- 
<  M-nimum' 
\  Maximum  • 
I  Minimum  •• 
\  Maximum  ■• 
(  Minimum  •  • 
\  Maximum- 

'  (  Minimum-- 
I  Maximum •• 
'  Minimum  ■  - 
\  Maximum- 

■  '  Minimum  •■ 
;  Maximum-  - 

'  I  Minimum  -  - 
j  Maximum- - 

-  I  Minimum  •- 
)  Maximum  •• 

■  I  Minimum  •  - 
i  Maximum-  - 

'  (  Minimum  •  ■ 
j  Maximum-  - 

•  <  Minimum  -  - 
S  Maximum  - 

■  '  Minimum  - 
i  Maximum- ■ 

•  '  Minimum  •  - 
i  Maximum 

■  '  Minimum  -  - 
\  Maximum -- 

■  I  Minimum  -  • 
'  Maximum- - 

•  '  Minimum  •• 
S  Maximum.  • 
'  Minimum  - 
S  Maximum- • 

•  '  Minimum  •• 
S  Maximum.. 

Warren (  Minimum.. 

j  Maximum . . 
Wynne (  Minimum.. 


Coming j 

Dardanelle j 

Dodd  City ] 

Dumas ; 

Button ; 

El  Dorado ; 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

arannis 

Gravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction - 

Little  Rock 

LutherviUe 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna** 

Marked  Tree**... 

Marshall  -  • 

Mena  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida- 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Blufl 

Pocahontas 

Portland  

Prescott ■.  •• 

lUson  

liogers  

Searcy 

Subiaco ••  • 

Stuttgart 

Toxarkana 

I'mphers 


*« 


Instruments  are  read  in  the  morning:  the,  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs 


U/V/\K 


#\1«i^^ 


li  tJf  ^^* 


SUi'i  ^ 


•■J,^;*»»1 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 

CHARLES  F.  MARVIN,  Chief. 


HOV 


t'^  - 


■y.'A 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


flRl^fl^lSflS   SECTION. 


iIA.RVBsr  S.  COLE,    Meteorolog-ist. 


I'or..  XXVI    Little  Rock,  Ark.,    October,      1921.    No. 10. 


GENERAL,  SUMMARY. 

Tho  wcathrr  in  Arkansas  during  the  month  of  October  was 
ihnorinal  in  that  the  rainfall  was  deficient,  the  average  for  the 
■;tat(>  as  a  whole  being  only  24%  of  the  normaL  This  was  not 
he  driest  October  on  record,  October  1908  with  0.48  inch  hav- 
nt;  that  dit^tinction,  Octol>er  1891  with  0.65  inch  being  the 
;econd  driest,  and  October  1921  with'0.72  inch  the  third.  The 
Irv  weatlicr  was  favorable  for  liai vesting  but  it  was  too  dry  for 
all  ploM'ing.  but  little  being  done,  j  n  1  the  close  of  the  month 
ound  little  wlieat.  oats,  and  cover  crops  sown.  Ranges  were  dry 
t  the  close  of  the  month  and  the  rivers  of  the  State  at  low 
tages.  The  first  killing  frost  of  the  season  occurred  at  a  few 
tations  in  the  northwestern  counties  on  the  8th,  at  others  on 
2th,  IHth,  and  14tli,  two  stations  in  the  southwestern  counties 
pporting  killing  on  the  iBth.  There  was  little  damage  as  prac- 
ically  all  vegetation  had  matured. 

Dining  the  crop  season  just  closed,  April  1st  to  October  31st, 
he  temperature  averagfd  1.4"' above  normal  and  1.12  inches 
iiore  than  the  normal  precipitation  ^occurred.  Late  frost  in  the 
pring  cut  th(>  peach  and  apple  crops  stiort  and  cloudy  rainy 
.•(■atlier  during  July  and  August  favored  boll  weevil  develop- 
ucnt;  otherwise  the  year  was  satisfactory. 

vv.   c.  H. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
I'Cdrds  of  52  stations,  was  fil  (^^  which  is  0  7"  below  the  Oct- 
>hpr  normal.  Positive  and  negative  departures  were  noted  in 
11  sections,  but  gen(>rnlly  the  river  valleys  showed  somewhat 
i'dier  temperatures  than  the  uplands.  The  highest  montldy 
lean  was  ()6.4°  recorded  at  Texarkana:  the  lowest,  55.7°,  at 
orning.  The  highest  temperature  recorded  during  the  month 
•as9n^  at  Iliittig  and  Texarkana  on  the  19th;  the  lowest.  27°, 
I  Dutton  on  the  Sth  and  12tl)  and  at  Gravette  an  the  12th. 
n  most  section-^  the  lowf^st  occurred  from  the  8th  to  the  14th, 
II'  highest  on  different  dates. 


PRECIPITATION . 

The  averag<>  precipitation,  as  shown  by  the  records  of  G8 
ation.s,  was  0.72  inch,  which  is  2.28  inches  below  the  Octo- 
■r  normal.  The  totals  varied  from  a  "Trace"  at  Patterson  and 
ortland  to  1.47  inches  at  Springbank,  all  sections  of  the  State 
■porting  less  than  the  normal  rainfall.  The  greatest  amount 
leasured  in  24  consecutive  hours  was  1.26  inches  et  Arkadel- 
hla  on  the  Bd.  The  average  number  of  rainy  days  was  3. 

Correction:  Bontonvillc,  Septfmbcr. 

Miniimur;  temporature  Soptoinljfr  (itli  slioulil  be  (i3. 

Mfan  iiiinimuin  slioiild  ho  i;5. '.). 

Monthly  moan  should  bo  70. 1- 

Eureka  Springs:    Days  uiili  0.01  or  u  o;o  procipilalion  shniiM  bo  7. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

,  Relative 
Qumidity. 

Stations. 

K 

1 

S 

^    (D    r^ 

ii- 

14 

42 
42 
33 

a 
o 

CD 

s. 
sw. 
nw. 
sw. 

1 

Q 

25 

29 

2 

29 

B 

a 

a 

1-^ 

-■s 
si 

Oh  O 

Beutonville.. 

30.00 
29.99 
30.01 
30.06 

30.40 
30.40 
30.45 
30.50 

13 
13 
13 
13 

29.54 
29.56 
29.66 
29.76 

25 
25 
25 
25 

2,999 
6.159 
5,708 
5.685 

81 
83 
82 
86 

Fort  Smith... 
Little  Rock.. 
Memphis 

76 
77 
71 

47 
50 
61 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA, 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

mcnderstorms:-    2d,  8;    5th,   1;    7th,  1;    11th.  2;  12th     1- 
14th,  1;  18th,  1;  23d,  1;  25th,  2;  26th,  2;  28th,  6;  29th .2. 

Lunar  Holos:-  loth,  1. 

Dense  Fog: ~  28th,  1. 

Moderate  Hall:-  Batesville,  Ozark,  2d. 

Light  Hail:~  Booneville,  26th. 

KdUag  Frost:-  Button,  Gravette,  8th;  Bentonville,  Clinton 
RogcTS,  12th;  Fulton,    Hardy,    Mount    Ida,    13th;    Batesville'. 
Bee  Branch,  Cornnig^_RLnmno^^  Hth. 

COMPARATIV^^lTrP^^^:i^^I^^^^7:7og^Q3^^^ 


Year. 


Temperature. 


.C  bo 


Normal* 

62.3 

l»>j  I 

60.4 

1892.      .    . 

6:?.  8 

ISflo 

GO.  5 

1894 

63.0 

1895 

67.1 

1896 

60.8 

1897 

67.6 

1898 

60.0 

1S99 

65.6 

1900   .      . 

66.0 

1901 

63.7 

1902 

62.5 

19(W 

60.9 

1904 

62.5 

1905 

61.1 

1906 

58.2 

1907   

61.9 

1908 

59.2 

1909 

6:^.0 

1910 

62.9 

ISll 

62.  7 

1912 

6:!.  8 

191;; 

60.1 

191-1 

63.0 

1915 

63.4 

1916 

62.8 

1917 

56.6 

1918 

65.6 

1919 

66.6 

1920 

64  2 

1921.... 

61-6 

Precipitation. 


-1.9 
+  1.5 
-1.8 
+0.7 
-5.2 
-1.5 
+5.3 
-2.3 
+3. 3 
+3.7 
+  1.4 
+0.2 
-1.4 
+  0.2 
-1.2 
-4.1 
-0.4 
-13.1 
+0.7 
+0.6 
+0.4 
+  1.5 
-2.  2 
+0.7 
+  1.1 
+0.5 
-.5.7 
+3.3 
+4.3 
+1  9 
-0.7 


96 

92 
92 
99 
96 
95 
98 
99 

100 

101 
97 
95 
90 
97 

100 
92 
94 
96 
93 
98 
96 

101 
96 
95 
93 
94 
96 
99 

100 
98 
93 
96 


24 

27 
27 
23 
24 
21 
25 
28 
23 
28 
32 
27 
27 
26 
20 
23 
25 
23 
24 
24 
16 
25 
22 
18 
21 
26 
21 
12 
30 
33 
25 
27 


o  ^ 

sToo" 

0.65 
3.26 
1.30 
1.52 
1.44 
3.59 
2.01 
5.44 
2.88 
4.31 
2.07 
2.68 
2.  22 
0.94 
4.49 
2.38 
3.03 
0.48 
2.15 
5.19 
1.67 
2.  97 
5.41 
1.74 
2.83 
2.30 
1.89 
3.99 
10.90 
4.39 
0.72 


-2.  35 
+0.  26 
-1.70 
-1.4,S 
-1..56 
+0.59 
-0.99 
+2.  44 
-0.  12 
-L31 
-0.93 
-0.32 
-0.78 
-2.06 
+  1.49 
-0.  62 
+0.  03 
-2.  62 
-0.  85 
+2.  19 
-1.33 
-0.03 
+2.  41 
-1.26 
-0.17 
-0.70 
-1.11 
+0.99 
+  7.90 
+1.  39 
-2.28 


Number  of  days. 


Based  on  30  years  record. 


— ^^ — • 

^2 

>> 

3 
O 

O   jj 

a)  " 

(i,  o 

o 

cu  o 

i» 

6 

7 

5 

25 

4 

2 

2 

16 

7 

8 

6 

24 

4 

3 

3 

22 

5 

4 

3 

19 

6 

6 

4 

18 

5 

8 

6 

21 

6 

4 

3 

16 

7 

8 

8 

19 

7 

5 

5 

14 

10 

6 

18 

9 

4 

4 

18 

9 

4 

4 

17 

8 

6 

4 

23 

5 

3 

2 

15 

11 

5 

18 

5 

8 

6 

16 

7 

8 

6 

21 

6 

4 

2 

21 

6 

4 

3 

21 

5 

S 

6 

14 

9 

8 

5 

IS 

8 

5 

4 

13 

9 

9 

9 

13 

8 

10 

5 

22 

4 

5 

4 

21 

4 

fi 

4 

21 

5 

f> 

5 

13 

5 

13 

8 

6 

5 

20 

14 

16 

6 

9 

7 

23 

4 

4 

3 

B8 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 

CUmatological  Data  for       October,    1921. 


OCTOEEK,   19i 


Number  of  days- 

c  • 

•— 

o  ^ 

'C  o 

^ 

Is 

c 

u> 

Observers- 

^ 

'2* 

"ci  " 

1 

u 

5 

o 
o 

Gravette  . .  • 

Haniy 

Helena 

IliRacn  .... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonosboro 
J\in('tioni+. 
Little  Rook 

Lutherville     *.- 
Magnolia  ...    . . 

Malvern    

Mammoth  Sprin 

Mariaima 

Marked  Tree  . . . 

Marshall  

M>»na ■•  ■ 

Morrillton  

Mountain  Home 

Mount  Ida   

Murfreesborn  .. . 

Nail   

Npwp  ort 

Okay 

Osceola  

Ozark 

Patterson  

Pine  RhiiT 

I'ocahontas 

Portland  .. 
Prcscott  . . . 
Princeton  . 

Kison 

Rogers 

Bearcy 

Springbank  Jt 

Stuttgart 

Pubiaci 
Texarkana. 

Hmphers  Tt. 

Waldron 

Warrcu 

\Vbite<-litTs  . 
Wymie 


Albert  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Goo.K.  I'ayno. 
Mrs.  Leia  1.  Tetpr. 
.1.  E.Scanlan. 
n.  S.WeatherBurcau. 
Vernon  C.  Howe. 
Supt-  Tubercniosi-i  Pii 
H.  L.  n.Whitson. 
J.  M.  lUcliardsoii. 

A.B.  Quartermau  . 
C.  M  .Hudd)esto  u  . 
J.     W.  BLshop. 
Dr.  K.M.  Hunter 
K .  E .  Gordrey  . 
Rev.  N.  K.  Skinner. 
J.  U.  A  vera. 
J.  D.  Kiley 
s.  NealDodd.  I 

Ben.  Johnson. 

.r.M.Ricketts 
Mrs.   \irgilN.  Walls 
Dr.  R.  H.  Hardin. 
(ieorgeW.  Niclu)aldj 
University  of  Aikaus 
U.S.  Weather  Uurii 
T.J    I.ogan. 
Oleve    Bell. 
H.  K  .V-  Reyerburg. 
W.  K.  Me  Vay. 

A.  F.  .Stevens. 
Mrs.  I)    S.  Mad.'ien. 
ames  A.Burui'U. 
irtlmr  Ci'o.-s. 
N.  P.  O'  Ni-al. 
A.  &  N.  Gen.  Hosti 

L.    Collett. 
Beneilietine  Sisters. 
I .  A.  Lo«derback. 
U.S.  WeallierBurea 

n.  Kauffeld. 
State  Agriculture  Scl 
Mrs.    Kate  h.  SiiiilU 
\V.  S.  Vincent. 
S.   G.   Helm. 
vUiarles  Wa'.ton. 
W.F.  Reeves. 
E.  \V.  St. John. 
J.  \V.  Jacks-on. 
U.S.  Haiberl. 

G.  A.  Whittingtoiil 
ilenry  A.    Davis. 
Charles  Pax  ton. 
George  h.  Kobinsoil 
U.   S.   Forest  Service 
Atwood  I'.  Smitli. 
Isham  liunow. 
W.F.  Baker. 
Roy  F.  Hammond. 
Benedictine  Sisters. 

W.F.  Fdmi.'ton. 
F.  J.  Johntcn. 
■''ooie  Coleman, 
ileo.  H.  Tisciale. 
Carl  A.  Slaick. 
Miss  Sarah  Cypert. 
Miss  CJrace  Field. 
II .  A.  Ruerkle. 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear. 

U.S.  Forest  Service 
s.  X>r.  Cheves.  Bevil. 
se.  Mrs.  J-  L.  Clegg. 
sw.JMiss  Enle'a   M.Sch 
J.M.Larkan. 


.      .    Z:ZZd  onl V  for  <uel'  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  m  detc 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitatmu  .^''^  ^°  "  "  '^^^^^^^^^^^^   ^^^^^^.  ..^  ,^^  ^^,^  ,^  x>e  included  in  means  and  summaries.    Reference  letters   •.\'.  app« 
ing  section  means.     T.  Preeiphatiou  is  less  than  0.01  inch  rain  "^^^^^  ^^^.;^^     ,^^„o  <,„  ^.^.v  dates.     MI'ost-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  Juu 

in  Che  table  indicate  number   of  days  ™|;f^=J°;™.7^Vi„,U,nk.  Doddridge,  Ark.;ITmpbers.  Rover,  Ark. 

Kandnleh.    T,ii.:  r.utherville.  Il.F.T).  .No.2,  Lamar.  Ark.,  om  n  t^  ^ _ — 


OOTORER,    1921. 
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Daily  Precipitation  for  October,   1921. 


Stations. 


Drainase- 
ba.-in. 


Day  of  month. 


18     19 


20     21 


22 


23 


24 


25 


Amity    lill     

Arkailulpiiia  ,|!l 
Arliaiisas  City  lill 
riatfsvillcllil  .... 

Beo  Kiancli 

Beiitonviile  '**. 
Biaelv  iiockljii  . . 

Bdonuville- 

Bi-iiikloy  lill  .... 
Calico  Kockllll. 

CaiiiUcii  Ijjl    

CtMiterpoiiit 

Clarendon  il||  ... 

Clinton 

Conway  

Coining       , 

Danville  Hi:  .... 
Danlancllo    ..  .. 

Dr.iUl  City  

PiMua-i    

Diilion    

El  Dorado i;;    .... 

Knffhuiil  ■ 

KiM'i'ka  .Springs 
Ka.vcitovillo  .  ... 
Kort  .Sniilli  •*•   . 

Kullon  !li| 

(iooriTi'town  ll  li  . 

Oillett 

Grinni^ 

Gnu  ■•lie 

Karly 

iiidiMuiii:  

Hiali'ii 

IIOI):! 

Hot  Sprinjjs 

Hnttiij 

Joiieslioro 

Junction 

Lillli,'  Kock   ♦♦'.. 

I.iitliiirvillH    

Masnolia  III! 

MalviTii   II:! 

Maiiiinoi  ll  .Spriiiif 

Marianna   ||||   

Markrd  Crue  III!   . 

Mar.-ilial  1 

Mmia  iii 

Morrililo'i 

MoiMitaiii  Home . 

Mount  Ida    

lliirtree.-iboro  II  ii 

Nail  

Ni'wport   til! 

(Jkay 

Osceola  

Ozark 

Patterson  Ji,    

I'Mie  Uluff    111!.... 

I'oca'iontas 

I'oriland  111, 

l'n'S(otl 

I'riiuelon 
liisoii  ..  . 

UoKcr..: 

Searcy  . . . 
.*<prinKlianli 
Sliilttfarl  . 
Suhiaeo  . .. 
Tuxarkana 
I'lnpii^rs  . 
Walilroti . , 
Warren  . 
WluieeiiUs 
Wyun-li,:.. 


!l!l  .... 


nil  ... 


Ouachita. . 

do... 

iMississippi. 

White    

Arkansas.. . 

do  ... 

Wiiito 

A-rknnsas.  ., 

White 

do.    .. 

Ouachii;:i  .. 

LitlleKiver. 

White 

do..  .. 

Arkansas.  . 

While  ...  .. 

Arkansas.  . 

do..., 

White    

Arkansas. .. 

White 

Oiiacliila. . . 

Arkansas  . . 

White..     .. 

do.... 

.Arlcansas . . , 

Red 

Wliile 

Arkansas  .. 

Red   

Willie 

do  .... 

Mississippi  . 
White  

i;ed  

Ouachita  .  . . 

do  .... 

While 

Ouachita 

Arkansas,. 

do.... 

H.'d  

Omichila   .., 

White 

Mississippi  . 
.St.   Francis. 

White 

Ouachita    ... 

Arkansas 

White 

Ouaeliila . .. 
..do  .... 

White  

..do 

Arkansas.  .. . 
Mississippi. . 

..do 

White 

[Arkansas 

White 

Ouachita  .. . . 

do,... 

Ouachita   ... 

do 

Arkansas 

White 

Red 

Arkansas..  . . 

do 

Red 

.Arkansas.. , . 

do..... 

Ouachita 

Red 

St.  Francis, , 


.03!.,.. 
.11.2,5 
,30 
.58 
T 


.00 

,02'   .65 

.20 

.30 
.0 


...I    .05 
...11.10 


.80 


.101  T. 
.28;... 

.o:;i, .. 
.11  ... 


.091... 

'.'.'.\'.2. 
.53! . . . 
.  ..1    .14 
. ..     .32 

■2t;|. 

!!!!'. 48 

.10 

.43 


..I.. 


.02 


.98 
.19 
OS  .. 

....I  .73 
.37  .03 
.li'-... 
....I  .35 
. ...  .4(1 
•  •■     1.20 


•  OB 


.24  ... 
.14 


.50 


.35 


.20 


T. 


.11 


.30 


.11  .... 


.27 


.54 


29  I  30     31 


.02 


.12 


.30  . 
.  12 
.60!. 


.05 
.051 


.43 


.45 


.49 


T. 


Bxeopt  as  indicated  observat 
hours,  miiiniglu  to  midnight,    X 


0.83 
1-35 
0,41 
0  77 
0,20 
0.69 
0.49 
1.44 
0.87 

0  55 
0.86 

6.35 
0-55 
1.37 
0.57 
0.27 
0.38 
0.41 
0.88 
1.03 
1.20 
0.62 
1.27 
0.85 
0. 13 
0.73 
1.21 

i!6i 

0.90 
0.95 

1  16 
0'22 
0'59 
0'49 
0-39 
0-'23 
0.51 
0.14 
0.48 


0.55 
0.91 

T 
0.88 
0-80 

T. 

o'.52 
0.58 
1.25 
0.23 
1-47 
0.22 
0-37 
0.94 
082 
1.12 
0.35 
0.40 
1.32 


ions  lire  made  near  sunset    and  i 
Separate    dates  not   recorded.  '■' 


iveeipitation  is  for  24  liours  endingat  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  station ;   precipitation  for  24 
Ineluled  ill  next  measurement,   lill  Precipil;ation  measured  in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0  01  inch 
Daily  River  Stages  for  October,   1921.  •         t   . 


Stations 


Fort  Smith... 

Uardaiielle 

Little  Rock.... 

I'ineBlulY 

lilaekUock  ... 
Calico  Rock.  .. 

JSatcsvillo 

Newport 

<;eorgetowii   .. 

Clarendon 

Hcleni 

Arkaiuas  City. 

Cam  len 

i-'iiiiville 

Kiilton 

Arkadelphia... 
Patterson 


Rivers. 


Flood    , 
Staere     ' 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Onachita. .. 

Petit  Jean.. 

Red 

Ouachita.  .. 
Cache 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 


10 


11 


13 


14 


16 


0.2 

4.9 

4.6|  4.4 

4.1 

3.9 

3.7 

3.5 

3.4 

3.3 

3.1 

2.9 

2  9 

2.8 

2.9 

3.4 

3.41  2.9 

2.6 

2.3 

2.0 

1,7 

1.6 

1.4 

1.4 

1.4 

13 

1  9 

1.7 

i.b 

1.8    2.1 

1.9 

1.7 

1.4 

1.1 

0.7 

0.4 

0.1 

0,0 

'0.1 

0,0 

b.y 

0.3 

6.0    6.0 

6.2 

6.) 

6.0 

0-8 

5.5 

5.0 

4.9 

4,7 

4.5 

4.4 

3.7 

3.V 

3.7    3.5 

3.0 

3,7 

3.7 

3.U 

3.5 

3.5 

3.4 

3,4 

3.2 

3  2 

"0.  1 

0.1 

*0.  li*0.2 

*0.3 

*0.3 

*0.3 

*0.3 

0.  1 

0.0 

*0.2. 

*0.  2 

*0.2 

*0  V 

u.l 

b,4 

6.11  5-0 

SO 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

5.1 

,S.l 

4,9 

4.M 

4  9 

3  1 

3,0 

3.0|  2.9 

2.8 

■I.b 

2.7 

2.7 

2  7 

2.6 

2.4 

■?.  4 

2.5 

■>  fi 

2.V 

2.0 

2.4!  '^-i 

2.0 

1-8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.1 

1.0 

0,9 

0  7 

0  7 

U.2 

9  3 

9.2I  9.1 

9-0 

9.0 

8  9 

8.  V 

8.6 

8.5 

8.4 

8  3 

X  ■' 

8. 1 

20.3 

20.6 

20.7  20.5 

20.0 

19.2 

18.1 

17.0 

15.9 

15.0 

14.2113.4 

1  •'.(■, 

11   8 

22.  V 

23-2 

23.523.7 

23.6 

23 .3 

22.  6 

21-6 

20.7 

19.6 

18.4|l7.3 

16  4 

15  6 

0.0 

5.2 

5. 2;  5.  1 

0.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.6 

4.0 

4.5    4.4 

4  3 

4.3 

3.1 

2.7 

2.4|  2.2 

2.0 

1.9 

1-9 

1.8 

1.8 

1.6 

1.6    1.5 

1  5 

1   4 

7.2 

V.l 

7.2    7.1 

V.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7-2    7.2 

7,0 

6.9 

0.0 

0.1 

0  ll  0.2 
3-1^1  3.0 

0.1 

00 

0.0 

0.0 

0.  1 

0-0 

0.0    0-0 

0,0 

n  0 

3.0 

30 

3.0 

3.0 

3.0 

3  u 

3.1. 

3.0 

3.0 

3.1 

3.0 

3.0 

•  Below  zero  of  g'auge . 
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19 


20 


9|  2. 
0  0. 
,4|*0. 
2  4. 
61  2. 

2;'0. 

9|  4. 
5!  2. 
11*0. 
91  7. 
3'  9. 
3112. 
2'  4. 
2i  1. 
3!  6 
0!  0. 
0   3. 


8i  2.8 
,9!  0.8 
6|*0.  7 
2  4.1 
6  2.6 
2*0.3 
81  4.8 
5!  2.5 
2!*0.3 

8  7.7 

9  9.4 
7I11.4 


21 


2.8 
0.7 

*0.8 
4.1 
2.6 

''O  4 
4.8 
2.5 

*0.3 
7.  7 
8.8 

11.1 
4.0 
1.0 
6.3 
0.0 
3.0 


23 


24 


25     26     27     28 


2.6 
0 

•0.9 
3.9 
2.4 
0.5 
6.7 
2.4 

"0.5 
7.5 
7.7 

10.3 
3.9 
0.9 
6.3 
0.0 
3.0 


2.6 
0. 

*1.0 
3.9 
2.3 

y.o 

5 

2.3 
'0.6 
7.4 
7.2 
9.8 
3.9 
0.9 
6.3 
0.0 
3.0 


2.5 
0.7 

*1.2 
3 
2.0 

*0.4 
4.8 
2.2 

*0.5 
7.4 
6.3 
8.5 
3.7 
0.9 
6.1 
0.1 
2.9 


2.5 
0.7 
'1.2 
3 

1.8 
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3.7 
1.0 
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0.1 
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nUMATOLOGTCAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


October,  1921 


Daily  Temperatures  for  October,    1921. 


Stations. 


11     12 


la     14 


Amity  %  ■■■■ 

Batesville  S'>'5i ) 

Bee  Branch \ 

Bentouville j 

Booneville J 

Brinkley j 

Calico  KockS^'5  •  •  •  j 

Camden§\$ ; 

Conwav ; 

Corning 

Dodd  City 

Duinas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

grannis 

Gravette 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Koct 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna§'5 

Marked  Tree  S^SV.. 

Marshall  

Mena  

Jlorrillton  ■ 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola  

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott  •• 

Rison 

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

Texarkana 

Omphers 

Warren 

Wynne.- 


Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Jlinimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Miuimmn  . . 
Maximum.. 

'.  Minimum  .. 

I  Maximum.. 

i  Minimum  .. 

S  Maxinuim.. 

I  Minimum  .. 

\  Maximum.. 

i  T,Iinimum  .. 

\  Maximum . . 

1  Minimum  .. 

\  Maximum.. 

I  Minimum  .. 

)  Maximum.. 

t  Minimum  .. 

\  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
\  Maxinumi.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
'  Mininnim  . 
\  Jilaximum_ 
(  Minimum  '[ 
\  Maximum '_  ] 
(  Minimum 
\  Maximum" 
(  Minimum  " 
i  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum" 
I  Minimum  " 
j  Maxiuuun" 
I  Minimum  " 
\  Maximum" 

'  /  Miuinunn  " 
\  Maxiuuun  " 
'  Miuinunn 
(  Maxiuuun' ' 

■  I  Jlinimum  ' ' 
\  Maximum" 

■  I  Miuinunn  ■' 
\  Maxiumm" 

'  (  Minimum  ■' 
\  Maximum" 
'  Minimum  • ' 
i  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum' 

■  I  Jlinimum  ' 
I  Maximum' 
'  Jlinimum  • 
S  Maximum' 

■  '  Jliuimmn  ■ 
\  Maximum- 
t  Jl-nimnm' 
\  JIaximum- 

'  (  Jlinimum  • 
)  Maximum- 

■  I  JIi\umum  ■ 
i  Maximum- 

■  I  Minimum- 
\  JIaximum - 

'  '  Minimum  - 
S  Maximum - 

■  (  Jlinimum  • 
;  Maximum- 

■  I  Jlinimum  ■ 
J  Jlaxiunnn- 

■  I  Jlinimum - 
J  Maximum- 

■  I  Jlinimum  - 
)  JIaximum - 

■  '  Jlinimum  • 
j  Maxinium- 

•  (  Minimum  - 
S  JIaximum - 

■  '  Minimum  ■ 
S  Jlaxipium- 

•  '  Jlinimum  - 
i  JIaximum 

■  '  Jliniumm  • 
S  JIaximinn- 

-  '  Jlinimum  • 

'  JIaximum 
■■  '  Jlinimum  ■ 

j  Maximum 
-    '  Jlinimum 

S  Maximum 
■■  <  Jlinimum 

S  Maximum 
■-  (  Jlinimum 

')  JI".ximum 
•-  '  Jlinimum 


42 

74 

45 

76 

47 

85 

54 

79 

4» 

8-2 

47 

82 

42 

69 

44 

75 

40 

70 

48 

72 

37 

84 

59 

80 

44 

77 

45 

74 

42 

76 

50 

77 

45 

73 

42 

84 

47 


78' 

45 

80 

46 

86 

52 

76 

58 

91 

64 

90 

54 

Si 

49 

88 

48 

93 

54 

72 

49 

75 

49 

76 

60 

80 

50 

89 

65 

89 

57 

79 

58 

77 

68 

86 

6') 

86 

59 


08 

4 

76 

59 

78 

62 

73 

56 

78 

64 

84 

61 

72 

55 

71 

52 

75 

64 

71 

52 

87 

65 

80 

64 

74 

49 

73 

51 

76 

57 

79 

59 

70 

44 

86 

64 

80 

60 

91 

65 

74 

58 

86 

63 

74 

60 

83 

51 

89 

65 

82 

64 


80;  83 

44   44| 

72 

41 

7l| 

40 

73 

44 

79 

50 

76 

44 

74 

42 

79 

47 


46 

62 

39 

73 

37 

65 

44 

74 

52 

80 

57 

78 

4i 

70 

47 

73 

44 

80 

49 

77 

46 

74 

37 

80 

49 

85 

49 

83 

48 

69 

43 

74 

48 

76 

49 

79 

46 

7 

49 

73 

45 

68 

39 

70 

"■7i 

39 
71 
44 
78 
47 
78 
46 
73 
38 
80 
42 
68 
45 
71 
43 
82 
56 
80 
46 
81 
47 
70 
42 
77 
48 


39 

78 

40 

79 

45 

80 

51 

78 

42 

79 

42 

80 

48 

81 

47 

64 

36 

72 

40 

65 

45 

75| 

53 

82 

53 

78 

44 

81 

44 

78 

48 

82 

53 

79 

50 

70 

45 

85 

49 

82 

53 

82 

48 

76 

39 

76 

47 

76 

50 

77 

48 

78 

49 

78 

47 


75 
47 
S3 
41 
84 

47 

82 

57 

84 

60 

83 

49 

87 

4; 

83 

49 

86 

49 

75 

44 
87 

42 
75 
48 
78 
46 
85 
54 
84 
49 
85 
56 
81 
60 
85 
58 
81 
51 
82 
45 

55 
85 
57 
86 
48 
86 
47 
86 
49 
80 
55 
83 
54 
81 
56 
80 
49 
82 
43 
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82 
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81 
5' 
81 
54 
83 
52 
88 
47 
81 
46 
76 
52 
82 
49 
79 
40 
79 
48 
85 
69 
85 
45 
83 
48   49 


46 

38 

73 

50 

81 

58 

75 

48 

81 

51 

80] 

47 

75 

45 

77 

43 

72 

54 

68 

42 

85 

56 

79 

52 

72 

43 

76 

44 

70 

45 

73 

50 

76 

43 

82 

54 

80 

60 

8' 

50 

81 

48 

87 

52 

77 

46 

76 

48 

8: 

5l', 

74 

55 

78 

4 

79 

66 
35 
74 
46 
72 
57 
76 
52 


69  85 
53 
81 


43 


84 

70 

35 

69 

36 

73 

33 

57 

33 

70 

30 

68 

3' 

6' 

27 

70 

37 

70 

35 

69 

34 

68 

32 

72 

37 

69 

35 

69 

29 

72 

38 

79 

40 

85 

39 

70 

35 

76 

6(- 
41 
69 

3(; 

81 
36 
69 
33 
05 
32 
64 

"so 

40 
70 
37 
71 
35 
67 
39 
70 
'3l 
73 
31 
65 
35 
66 
35 
83 
48 
87 
41 
71 
40 
6b 
35 
6' 
39 


53 

74 

49 

86 

37 

81 

38 

8' 

40 

73 

46 

87 

40 

76 

54 

77 

46 

82 

45 

81 

46 

82 

54 

84 

56 

86 1 

47 1 

801 

40 

83 

54 

S3 

44 

80 

50 

84 

38 

83 

4s 

74 

38 

76 

4 

84 

49 

7; 

41 
73 
43 
82 
4t. 
80 

"83 
52 
76 
55 
81 
49 


73] 

45 

85 

49 

87 

47 

80 

50 

86 

61 

86 
54 
85 
47 
86 
42 
88 
49 
7-1 
50 
83 
47 
75 
48 
83 
42 
88 
5'. 
80 
52 
87 
52 
84 
52 
86 
53 

s; 

4 

821 
64 
89 
49 
80 
54 
90 
45 
88 
54 
76 
42 
81 
53 
.  85 
56 
82 
51 
80 
48 
82 
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82 
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53 

a 
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69 

50 

63 

50 
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51 

59 

36 

78 

56 

73 

54 

64 

49 

74 

48 

69 

55 

74 

49 

75 

43 

76 

54 

65 

44 

75 

40 

75 

56 

69 

42 

74 

44 

69 

48 


70 

32 

65 

35 

67 

35 

63 

30 

65 

39 

6 

86 

68 

32 

66 

38 

69 

33 

55 

30 

65 

•28 

68 

38 

63 

27 

68 

37 

68 

37 

68 

31 

06 

32 

64 

40 

66 

34 

64 

2 
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45 

84 

42 

75 

41 

63 

35 

71 

40 

64 

42 

69 

37 

74 

41 

68 

3 

63 

30 

61 

67 
32 
75 
35 
64 
38 


75 1 

32 1 

68 1 

33 

70 

34 

68 
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68 

4i 
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35 

70 

33 

69 

35 

71 

33 
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30 
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34 
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35 
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35 

71 

35 
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6' 
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3' 
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3. 

72 
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60 

M 

63 

'■71 
32 
6 
3' 
67 
•M 
75 
37 
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61 
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73 
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77 
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42 
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79 

39 

73 
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83 
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43 
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51 

84 

54 
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44 
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3 

S3 
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84 

45 
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84 

44 

80 

44 
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40 
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84 
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46 
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52 
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47 

88 

49 
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54 

88 
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46 
8 
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60 
96 
52 
84 
46 
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85 
55 
83 
48 
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40 
81 
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36 

71 

32 

73 

85 

73 

37 

75 

42 

75 

30 

74 

34 

73 

37 

75 

35 

05 

32 

74 

36 

65 

38 

69 

30 

75 

38 

75 

37 

76 

38 

72 

37 

76 

42 

73 

41 

71 

32 

73 

38 

79 

52 

76 

38 

71 

■A' 
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70 
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^v^     rnstrnmnnts  arc  read 


In  the  morning:  the.  n.aximnm  temperature  U,eu  read  is  charged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUR] 

CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


fflWHisiTY  OF  luiMis  mm 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


R^KRfiSRS  SECTIO^l. 


ilARVEr  S.  COLE,    Meteorologist. 


Vol.  XXV^I.  Little  Rock.  Ark.,  November,     192L    No.ll. 


GENERAL  SUMMARY. 


LOW,  Nov.  16th  to  19th  inclusive,  the  State's  rainfall  was  ex- 
cessive, over  eleven  niches  beingrecorded  at  Conway  and  Searcv 
f]f!'%%^fji-'imil!^^^^^(irol  stations.  The  greatest 
tail  m  24  cons^(?OtiTe  Tiours  was  5.85  inches  at  Waldronon  the 
18th.  The  average  number  of  rainy  days  was  7. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


The  outstanding  features  of  Arkansas'  weather  during  the 
month  of  November  were  the  positive  departures  from  the  nor- 
mal in  both  temperature  and  precipitation.  During  the  past  31 
^ears  a  mean  temperature  higher  than  54.9°  has  been  recorded 
3nly  three  times  while  the  average  precipitation,  5.35  inclies, 
ivhich  is  nearly  two  inches  above  normal,  has  frequently  been 
jxceedod. 

Exo(>pt  in  a  few  favored  localities  the  dry  weather  of  Octol)er 
;ontinucd  until  the  middle  of  November  at  Avhiehtime  pastures 
md  ranges  were  extremely  dry,  stock  water  scarce,    the    rivers 
)f  the  State  at  very  low  stages,  and  forest  fires  were  filling    the 
lir  with  smoke  throughout  the  northern  half  of  the  State.    Rain 
n  sufficient  quanities  to  break  the  drought  occurred    in    a   few 
ocalifies  on  the  1-lth,  Init  not  until  the  IGth  were  they  general. 
•"mm  the  KUh  to  the  ]9th  tlie  fall  was  heavy  throughout    most 
if  the  Statf  and  from  the  24th  to  the  27th   moderate   amounts 
|ccurred  while  during  other  periods  theamounts  were  negligible. 
'he  nuinl)er  of  rainy  days  was  practically  normal,  the  number 
f  cloudy  days  slightly  above  normal,  and  the  sunshine  percen- 
age  corres|)ondingly  below. 

During  the  afternoon  and  evening  of  November  17th  two  tor- 
adoes  occurred  in  Arkansas  in  wliich  11  people  were  killed,  39 
r  more  injured,  and  near  §20,000.00  worth  of  property  de- 
troyed.  The  first  occurred  in  southern  Polk  County  and  follow- 
d  a  "est  east  course,  the  principal  damage  being  done  about 
ne  mile  west  of  Wicks  where  eight  lives  were  lost  in  one  home, 
'he  other  started  in  Clark  County,  near  De  Gray,  and  moved 
orthoastward  across  Hot  Springs  County  into  the  southeast 
:lge  of  (iarland.  Along  this  track  three  lives  were  lost.  Both 
orms  were  very  destructive  when  touching  the  earth,  but  seem 
)have  bounc(d  from  place  to  place,  not  touching  all  the  time. 

w.   c.  H. 


stations. 

Pressure     (Sea-level). 



Wind. 

Relative 
liumidity. 

a 

.a 

a5 
la 
P 

O 
1^ 

1 

III 

P 

12 
40 
43 
40 

o 

£ 

sw. 

w. 

nw. 

nw. 

i 

« 

16 
16 
18 
18 

a 

(3 

a 

4 

1=  a 
U*  o 

Bentonville.. 
Fort  Smith... 
Little  Rock.. 
Memphis 

.30.00 
30.00 
30.08 
30.12 

30.40 
30.40 
30.40 
39.43 

19 
19 
19 
19 

29.67 
29.67 
29.61 
29.77 

18 
18 
18 
18 

2,653 
5.564 
6.314 
6,381 

57 

78 
80 
76 

60 
j60 
64 

58 
54 
58 

TEMPERATURE . 

Tlie  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
cords  of  53  stations,  was  54.9°  which  is  3.4°  above  the  Novcm- 
^rnormal.  Positive  departures  are  noted  in  all  sections  except 
iay  County,  Coming's  mean  being  50. G°  which  is0.2~-'  below  the 
ovcrnliei-  mean  for  that  station.  The  highest  monthly  mean 
af' 01.fi  recorded  at  lluttig:  the  lowest,  49.9°,  at  Dutton.  The 
ghest  temperature  n-corde'l  during  the  month  was  88°  at 
'Hint  J.ia  on  the  1 7th ;  the  lowest,  17°,  at  Dodd  City  and  Moun- 
in  Home  on  the  12th.  'I"he  lowest  temperature  oi"  the  month 
fiiiTpd  about  the  12tb  in  all  sections  and  on  that  date  kilhng 
:)st  was  general  throughout  the  State. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  as  shown  l)y  the  records  of  70  sta- 
•ns,  was  5.58  inches,  which  is  1.9(5  inches  above  the  Novem- 
rnonnal.  1  he  monthly  totals  ranged  from  1.10  inches  at 
[ringbank  to  13.77  inches  at    Searcy.  With  the   passage    of  a 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

ThnmleMorms:-    8th,  4;  9th,  8;  13th,  1;  14th,  2;  16th 
l/th,15;  18th,  16;  19th,  5;  20th,  l;24th,  8;  27th,  2.        ' 
Limar  Halos:-  5th,  1;  6th,  1;  10th,  1;  15th,  1;  IGth    1 
Hravij  Hail:-  Amity,  17th. 
Light  Hail :-JMh,  1;  17th,  2;  18th,  2. 

COMPARATIVE  BAtZ^^^^I^^^^^^s-..  NOVEMBER. 


17; 


Temperature. 


Year. 


^  n< 


Precipitation. 


0.P 


Noi-mal* 

IhVI  1 

IhDJ 

IS'.Ki 

IS'.)! 

IM.5 

ISllfJ 

1S97 

1898 

1^:99 

19' lU 

lynl 

19(12 

I'.KK 

1904 

190.T 

li)06 

19(17   

1908 

19(19 

1910 

li-ll 

1912 

1913 

1914 

1915 

1910 

1917 

I'llS 


1919. 

]9'n. 


51  5 

49.7 
49.9 

49.  3 

50.  4 
49.  9 
52.8 
51.0 
47.5 
54.3 
51.4 
50.5 
50.5 
47.0 
51.4 
63.  2 
50.2 
4!».  0 
53.8 
59.3 
51.5 
40.8 
60.5 
57.6 
o2.  6 
54.8 
52.1 
50.7 
49.7 
51.4 
47  8 


rt  cS 


aa 


Nmnberof  days. 


o 


-1.'8 
-1.6 
-2.2 
-1.1 
-1.6 
+  1.3 
+0.1 
-4.0 
+2.8 
-0.  1 
-1.0 
+5.0 
-2.  9 
—0.1 
+  1.7 
-1.3 
-2.5 
+2.3 


87 

87 
79 
84 
81 
82 
88 
88 
8/ 
87 
90 
8S 
90 
89 
89 
88 
88 
84 
88 


13 

10 

20 

10 

12 

16 

8 

15 

9 

17 

18 

15 

18 

2 

17 

9 

13 

10 

5 


+7.8 

90 

16 

O.O 

85 

17 

-4.7 

86 

5 

-1.0 

89 

13 

+  0.1 

85 

20 

+  1.1 

88 

11 

+3.  3 

88 

17 

+  0.6 

87 

10 

-0.8 

85 

U 

-1.8 

88 

18 

-0.1 

86 

14 

-■■'.7 

89 

10 

+  :'.  1 

88 

17 

3.57 

5.56 

5.83 

4.21 

1.12 

4.82 

4.34 

2.82 

3.20 

2.61 

4.  28 

2.99 

6.(56 

0.64 

1.38 

3.28 

5.90 

5.71 

5.40 

3.75 

0.47 

3.  18 

1.66 

2.47 

2.32 

5.40 

2.95 

1.90 

3.91 

6  .'27 

1.95 

5.  53 


+  1.99 

+2.26 

+0.64 

-2.45 

+  1.25 

+0.77 

-0.  75 

-0. 37 

-0.96 

+0.71 

-0.58 

+3. 09 

-2.  93 

-2.  19 

-0.29 

+2.  33 

+2.  14 

+  1.83 

+  0.18 

-3.10 

-0.39 

-L  91 

-1.10 

-1.25 

+  1.83 

-0.  62 

-1.01 

+0.34 

+2.70 

-1.02 

+1.90 


15 

13 
11 
14 

19 
14 
14 
16 
13 
13 
15 
16 
8 
13 
17 
16 
14 
16 
15 
13 
10 
14 
19 
10 
15 
16 
20 
17 
15 
17 
15 
13 


P-i  " 

7 
7 
8 
6 
5 
7 


9 
9 
9 
9 
9 
5 
8 
4 

11 
9 
9 
6 
9 

11 

10 

11 

11 


o  ^ 
.  ^ 

'3  a 

cu  o 
6 
8 
9 
5 
2 
6 
7 
6 
4 
6 
6 
5 
9 
3 
3 
5 


w 


Ba.seii  i)X\  30  yij&Ts  record. 
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CLIM ATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION . 

Climatological  Data  for    November,    1921. 


November,  192: 


Btationi 


Amity 

Arkadelphia.- 
Arkansas  City 
Batesville  ., 
Bee  Branch 
iieutonville 
Black  Kock 
Boonevllle 
Briukley  — 
Calico  Kock 


Camden  — 
Centerpoint. 
clarendon 

Clinton 

Conway  ... 
Corning  ... 
DaTiville... 
Dardanelle 
Dodd  City 
Dumas... 


Button 

El  Dorado 

Knglaiid 

Eureka  Springs 
Fayetteville 
Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Hillett 

Grannis 

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hisdeli   

Hope 

Hot  Springs  . 

Uuttig   

Jonesboro  . . . 
Junctioutt. 
Little  Rock 

L-atherville 
Magnolia  ...    .  ■ .. 

Malvern    

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena •.  . . 

Mnrrillton   

Mountain  Home 

Mount  Ida    

Murfreesboro  .■ .. 

Nail   

Newport 

Okay ■    ■  ■  • 

Osceola  

0/ark 

Patterson  

Pine  BUiff 

Pocahuntas 

Portland 

I'rescott 

Princeton 

Kison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  }t. . . 

StattSiart 

Subiaco 

Texarkana 


State  Means  and  Kxtreines 


0 

8 

6 

11 

6 

14 

0 

14 

4 

13 

11 

6 

12 

7 

8 

6 

3 

13 

5 

1.5 

6 

10 

3 

10 

0 

13 

6 

11 

„.  Dr.  R.  H.  Hardin. 
s\\ .  George  W .  Nichoaids. 
"  u  ,  Oniver.sity  of  Arkansn 

e.iU.  S.  Weather  Bur»a 

n.  jT.  J    Logan. 

e   Cleve    Bell. 

!h.  E  .¥■  Beverburg. 
■"siJw.E.  Mc  Vay. 

sw.  lA.F.  Stevens, 
sw.  Mrs.  D    S.  Madden. 
n.  i.lames  A.  Burnett, 
n   Arthur  Cross. 
-„  iN.  P.  O'  Neal. 
r,  ^L.  M.   MacRae. 
■  J.  L.   Collett. 
Benedictine  Sisters. 
.1.  A.  Lowderback. 
U.S.  Weather  Burea 

n .  ICantYeld. 
State  Agriculture  Sch 
Mrs.    IvaLe  L.  .Suutll. 
W.S.  Vincent.      J^ 
S    G.  Helm  ^ 

Charles  Walton.   "Tb 
W.  F.  Reeves. 
E.  W.  St. . I  oil  M. 
':J.   W.  .lackson. 
ilJ.  S.  Uaiberi. 

e  |G.  a.  Whittiiigtoii. 

e'  Henry  X.   Davis. 

V  'charles  Pa.xtoii. 
Svv'iGeortse  L.  Itoi.iii-on 

s'lU.  S.   Forest -Service 

s'  iAtwood  P.  Smith. 
sw'  llsliam  Burrow. 
S,\     W.K.  Baker. 

s.  ''toy  F.  Haiiuiiond. 

si  Benedictine  Sister*. 

W .  K .  Edmistoii . 

F.  J.  Johnson. 

Foote  Colemai!. 
'ueo.  H.Tisdai''. 

Carl  A  .  StaicU  . 
Miss  Sarah  Cyperl, 

Miss  Grace  Field, 
ill .  X.  Buerkle. 
iNew  Subiaco  Abbey 
iU.  S.  Brashear. 

s  jtT.S.  Forest  Service, 
Mv"  Dr.  Cheves.  Bevil. 
'  n.  Mrs.  J.  I-.  Clfgg. 
sw.   Miss  Kul"ia   M.Schi 
n.    J.M.Larkau. 


sw. 
nw. 


nw. 
w. 


"  The  departnres  from  normal  temperatiuc  and  precipitation  are  conn-nted  only  1 
ing  section  means.     T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  ram  or  melted  snow 
i„  the  table  indicate  number  of  days  missing;    ''''■ '"''«™^'*-; '/''TnL  ,Hrt!r/ 
K.uv'.d-".  la  :t.'.rh..r,-Hh.   U   FD   Vo   J-I.^nm-    Xrl;  :  Son  ngbank .  Doddridge 


— ;^:;^;^-;:;7;;;;7etenorm^^^ 

ttRcce>ed  loo  late  to  be  included  in  niean=  and  summaries  Keieience  letters  ...  app 
s  misliilg!  t.Uso  on  other  dates.  JtP.ist-office  addresses  of  these  stations  as  follows .-  Jm 
Ark.:nnn>be>->;.  l^nvi-.  Ark. 


^kHiSeasi^&y. 


^ 
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NOVEMBKR,    1921. 


CLJMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION, 


Daily  Precipitation  for  November,  1921. 


Day  of  month. 


Stations. 


Di-ajnage- 
basiii. 


Aniitr    nil     

Arkiiflelpiiia  ,|!l 
Arkansas  City  III 

Jiatesvillol|i| 

bee  Braiicti  

UL'iitonviUc  •". 
Bl:K'k  Rock:!!;  •• 

BoDueville. 

Briiikley  iij  ..... 
Calico  Keck  II II. 

Camden  1;  II 

Ceiiterpoint 

Clarendon  il||  ... 

Clinton 

Conway  

Cornii;?       

Danville  lit     

Iiardanelle    . .  .. 

Dodil  City  

Dumas    

Dutton   

ElDoraiioU    .... 

KuKland 

Kuroka  Springs 

?\iyi'ttrtville 

Fort  Sini 111  *••   .. 

Kiiilonilll 

Georgetown  ilii  . . 

Gillett 

Grannis 

Gravelte 

Hardy 

Il'ilenaili;   

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jf'Uesboro 

Jmictlou 

Little  Kock  •".. 

Lutlierville    

Magnolia  l||| 

Malvern   II:: 

Mammoth  Spring 

JIarianna  ||||  

Marked  Tree  II  ||  . 

Mar>liall 

Meiia  II  i    

Morrillton 

Mountain  Home . 

Mount  Ida    

Murfreosboro  il  i 

Nail  

Newport   111! 

Okay 

Osceola  

Ozark  

Patterson  Ji  ... 
ruieKUiff  18.... 
Pocahontas.  .  .. 

Portland  lili 

I'rescott 

Princeton  ||!l  

Itisou  

Kog.-rs 

i^earcy    

Siiiingbank 
^luttgart  . . 

.^ul>iaco 

Texarkaua 
I'lnphers  .. 
Waldron... 
\\arren  .  . 
Whitecliffs. 
Wynne  1 1... 


Oiiaohita. .. 

do.... 

Mississippi.. 

White    

Arkansas.. . 

do  .... 

While 

•Arkansas.  . . 

White 

do.    .. 

Ouachita   ... 

I.ittleliiver. . 

White 

do..  .. 

Arkansas.  .  . 

White  ...  ... 

Arkansas.  . . 

do 

Wliite    

Ai'liaiisas . ..  . 

While 

Oua'hiia .  ... 

.\rkall^as  . .. 

White 

do 

Arkansas . .. 

Kcd 

White  

Arl;ansas  .. . 

Ked   

Wlutc 

do  ..... 

Mi.ssi^>ili|)i  .. 

Whiie   

Red  

Ouachita  .  . . . 

do 

White 

Ouachita 

Arkansas.. 

do 

Red  

Ouaeliila   ... 

While 

Mississippi  .  • 
St.   I'rancis.. 

While 

Onachiia    ... 

Arkansas 

While 

Ouaeliila  .  ■  ■  . 

.lo 

While  

do 

Arkan.vas.  -. . 
Mississippi. .  . 

.do 

White 

Arkansas. . .. 

White 

Ouachita 

.do.... 
Ouaeliila   ... 

..do 

Arkansas 

White 

[Red 

Arkansas..  . . 

do 

Red 

j  Arkansas 

I do..    ... 

Ouachita 

Red 

St.  Francis..  . 


9      10     11 


13      14 


17  I  18      19      20     21      22      23     2i     25     26      2' 


2'J  i  30 


T. 


14  ... . 


.07 


.06 


, . . .  I  23 
....il.2s 
IB 


.2S 
.72 
.19 
.20 
•  15 

.'30 
93 
.31; 
.55 
.42 


T       .06 


.31 

.'6i 

2^38  . 

:59! 


.44 


1.74 
.30 
'C. 

■  22 

■  30 
.51 

'.74 

'•23 
.52 


1.03 


.20 


1.70 


.01    T. 


\'.'.'.'. 
.'.'.'. 

".20 

.35 

•  53 

■f.' 

!io 

.02 

.04 

i.'25 

'f.' 

■f." 

.29 

•  60 

65 
,72 
,:w 
30 
62 
..50 

.30 

T, 
■  4f 

.51 

l.lu 


.35 

.45 
2.  00 
ISO 

■  13 

l.7a| 

4.50 

21 ! 

l.OOJ 

.31 


.93 

'f 

1.60 
2.40 

.94 
2.63 
2.28 

.71 
1-88 

.42 


.60 


.05 
T. 


.40 
.91 
811 
.,53 

r. 

.31 
1.55 


•  80 
.4' 

•  39 

i.'62 

•  62 
1.05 

.70 

•  72 
.70 
T. 


75    .12 

404.20 

3.51  4., •i3 

1.45 1 2.  00 

I.2S'1.32 

:..50'1.20 

•  90:3.35 

T.  I    .07 

1.55;  2.  lb 

..'    .04 

2611.43 

T.  1 2. 00 

....L3.00 

2.9r.il05 

.05    .12 

2.00,1.40  1 


2.0) 
T. 
•  60 
.86 

2.00 

'.'56 

3.'i^ 

.'82 
2.21 


1.10 

.37 

2.0c, 

1.40, 

T 

2.48 

.49 

1.76 

2.64 

1-41 


1.40 
.75 
1 .40I3. 101 

.•5,sl 
,85: 
.06 
1,01 
1.23! 
1.24J 

.'6i 
.74 


.71 

50 

.45 

,25l2 

.95 
1 
3 

29 

90 


1,20 

.'36 
5. 25 
T, 

4,' is 

.'60 
3.32 

•  90 
2.10 


T 
3.25 
1.10 
3.01 

•  15 
3,76 

.87 
1.76 
2.02 

'.'36 
3.41 
.0^ 
% 
60 
73 
11 
88 
00 
43 
60 
65 
.60 
.80 
.49 
.50 
.60 
,40 


l.lt 
4.  5u 


1.58 

1.87 

■30 

5^85 

f.' 
.90 


•  80 
.77 
.60 
.88 
.02 
.41 
.25 
.91 
.00  j 

.501 
•03| 

•  SOj 

•'is 

•  45 

.32 

•  90 
.63 

,'.50 

•  55 
,12 
,12 
.10 
.3:i 
■  59 

!l0 
.12 
09 


.60 


.35 


•48 


.09 


.05 


.74 


1.13 
.90 
■  13 
T 


.10 
1.02 
117 

.31 

".05 
T. 

,14 

25!  T, 

I  '''■ 

Oi|  ■'• 

.'55 

.04 


1.10 
.24 
■  76 


.90 
,06 


01:   .11 
l.Olii   .07 


.  10  . . 


.20' 

■  10 

.'  i 

■  12 

■  24 
1.  00 

.0'. 
■3b 

''l" 

.'ff' 
.50 
•  73 


.20 


T 
1.05 


.02 
1..55 


.38 
.55 
.22 

•  12 

'•'in 
.'52 

•  30 
.90 


.02 

i.'26 


.14 


1.80 
•  04 


1.98 
'.'79 
■f.' 
•'45 

.'27 
'.'62 


•  05 


2.40 


120 


.48 


•  23 


.11! 


■  09 


.02 


::::!'''' 


.02 


1  30 


43 


31       ^ 


.05 
•081.... 


1 1 .  25 


3.43 

1.90 
2.87 
7.24 
6.70 
1.63 
10.40 
9.21 
3.98 
6.99 
2.72 

5-28 
9^18 
12. 95 
8.87 
7^39 
8.45 
5.79 
2.37 
5.44 
1.70 
4  04 
2.87 
3.68 

5.  22 
3.30 

6.  45 

5 '26 
1.65 
6. 23 
6.50 
7.75 
3.89 

5.  89 
1-73 

10.  90 
M9 
3.89 

6.  53 

2!  SO 
7,87 
4.21 
7.28 
9.05 
li  .07 
7  .59 
6.15 
6.42 
2. 40 
4  70 
7^37 
7. 56 
6.  ,55 
•  7.10 
0.90 
4 .66 
9.90 
2. 48 

2.  SO 

3.  02 
2.17 

13.77 
1.  10 
4.05 
8.67 
4.02 
3.21 

10,48 
2,08 
2.20 
7, 22 


Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset   and  precipitation   i.s  for  24  hours  ondingat  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  .station 
hours.midnight  to  midnight,    t  , Separate   dates  not   recorded.  *  Inc'uded  in  next  mea,surement.   II!  Precipitation  measured  in  the  morning.     T 
Daily  River  atag-es  for  November,   19S1. 


precipitation  for 
Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


Stations. 

Rivers. 

Flood 

Sthb-p 

Fort  Smith 

Arkansas 

22 

Dardanelle 

do 

20 

Little  Rock 

do....... 

23 

Pine  Bluff 

do....... 

25 

Black  Rock  

Black 

14 

Calico  Rock 

White 

18 

Batesville 

do 

23 

Newport 

do 

26 

Georgetown  .. 

do...... 

22 

Clarendon 

do 

30 

Helena 

Mississippi.  . . 

42 

Arkansas  City... 

do 

42 

Laniden 

Ouachita 

49 

Tianville 

Petit  Jean.... 

20 

I'ulton 

Red , . 

28 

Arkadelphia 

Ouachita.   

18 

Patterson 

Cache,  

9 

2.3| 
0.61 
1.4i 
3.61 
1.7| 
♦0.3' 
5.0' 
2.2 
'0.7 
7.1 
5.  4 
6,7 
3.5 
1.1 
5.8 
0,u 


•0.7 1 '0.7 

7.1  7.0 

5. 2  5. 1 
6.5j  6.3 
a.  5  3.5 
1.0'  0.9 
5.8,  5.8 
0,0.  0.0 
2.  si  2.8 


2.3 

0.5 

•1.5 

3.4 

1.6 

•0.4 

.51  4.5 

.0!  2.0 

•0.7 

.0!  7.0 

.1!  5.1 

6.2 

.41  3.4 

.91  0.9 

.81  5.8 

.0;  0.0 

.8   2,  8 


2.2 

0.5 
'1.5 
3.4 
1.6 
•0.1 
4 

2.0 
'0.7 
7.0 
5.4 
6.2 
3.4 
0.9 
5.7 
0.0 
2.8 


2.2 
0.5 

•1.5 
3,3 
2.0 

*0.3 
4.9 
2.1 

•0.7 
6.9 
7.0 
6.5 
3.3 
1.0 
5.7 
0.0 
2 


10 


12 


13 


15 


16 


2.2,  2. 
0.5  0. 
•1.5*1. 
3.3  3. 
2.0  2. 
'0.3:^0. 
4.9I  4. 
2.II  2. 
'0. 7  *0. 
6.9:  6. 
8.3  9. 
7.3  8. 
3.3  3. 
l.ll  I. 
5.6!  5. 
0.  li  II. 
8,8    2, 


2|  2. 
5-'  0. 
5|'l. 
3  3. 
0!  2. 
4 1*0. 
8'  4. 
2'  2. 
0«0. 
9  6. 
7  11. 
2  12. 
3;  3. 
2:  1. 
7:  5, 
;■!  0. 


2. 

0. 

•1. 

3. 

2. 

'0. 

4. 

2. 
71'0. 
9I  6. 
5[I2, 
0113, 
3I  3. 
2;  1. 
61  5. 

0:  0. 


21  3. 

111   I!. 
sl  2. 


2.2 
0.4 

•1.6 
3.4 
2.0 

•0.2 
4 
2.3 

•0 
6.9 

13.4 

11.4 
3.2 
1.0 
5.6 
0.0 
2,8 


2.3 
0.4 

•1.6 
3.4 
2.0 

•0.1 
4.9 
2.2 

•0,9 
6.9 

13.5 

1,5, 
3.3 
1,1 
5,6 

0,n; 

2.81 


17 


18 


4.3 
2.1 
1.6 
3.4 
2 

*0.2 
5.7 
2.2 

*0.8 
6.9 

13.6 

1-3.1 
3.3 


6.2 
3.9 

•0.4 
3.5 
4.2 
0.9 
7.8 
6.1 
3.0 
7,0 

13, 

1.5. 


19 


20 


21      22 


23 


24 


25 


26 


27      28 


29      80      31 


3,4    3.5 


2.2  1,5.2|21, 


.5,0 

o.oi 

4.8 


8 

6.51  6.3 

2 

6.6    5.7 

7 

10.3    9.5 

.0 

13.  Itl3.4 

5 

19.0117.0 

2 

4.2    3.2 

8 

12.61  9,8 

5  16.  818.9 

4  17.8:19.4 

8  15.  oin.i- 

5  12.4,13.7 

2  15.0  15.7 

9    9,3  21.8 

3.23.5  21.8 

3  12.0,14.1 

5!  9.1:  4.: 

61 

7.9    8.1  1 

4.4|  3 

5.1    4 

8.1    7, 

12.4  11 

10.0  15. 

l.ol  2 

't.0|  8, 

18.4:1.5, 

19.  3;  19, 

19.3  20, 

17.0  211, 

0  20, 

5  IS, 

17.412, 

13.9'l2, 

3.y   2. 

8,7;  X- 


3.8 

4.0 

6.8 

10.7 

1.5.0 

3.2 

8.0 

12.7; 

19.0: 

21.1] 

23.8: 

7124.0! 

3112.21 

1:14.1! 

6,11. ll 

9,  2.5! 

71  8,7! 


3.5:  3, 

3.1   2, 

6.4:  5, 
10. 8j  8, 
14.014, 

3,7l  3, 
10.010, 
12. 1I12, 
18.818. 
21.8  22. 
26. 3  27. 
20.  5'29. 

9.6:  8. 
13.3;l!. 
111.2:10. 

2..3|  2. 

8.7:  8. 


3.21  3.2 

2,0    1.8 

3.7   2.8 

8.  It  7.51 

13.8il3.8! 

2.4!  2.0 

8.  li  7.9 

11.7:11.6 

18.518.0 

23.2  23.5 

7  28. 3128.7:29.  li 

0;30.3l3i.2  3l.7i 


4:  3.3 

7I  2.6 

8'  4.4 

9!  8,8 
5!  13,  8 

1:  2.6 

31  8.8 

0:11.9 

818.7 
4  22.9 


7.2  6.6 
6.7,  5.8. 
9.21  8.71 
1.9'  i.el 
8.8'  8.8l 


^Bi 


Zero  ui  ,av,^ 


48, 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


No\t:mbee,  192 


Daily  Temperatures  for  November,    19S1. 


Stations. 


Amity  %  .-.. 

Batesvine$5 \ 

Bee  Branch j 

Bentonville j 

Booneville j 

Brinliley j 

Calico  Rock*?  . .  •  | 

Camden^'J j 

Conwav j 

Corning ) 

Dardanelle j 

Dodd  City j 

Bumas ] 

Button ; 

El  Dorado ; 

England ; 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis 

Gravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianiia§§ 

Marked  Tree'SsV.. 

Marshall  

Mena  

WorrilUon  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida- 

Nail '••••••• 

Newport 

Osceola  

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Rison  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Suhiaco 

Texarkana 

Umphers 

Warren,.., 

Wynne 


Maximum . . 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum . . 

Maximum . . 

Minimum . . 

Maximum . . 

Minimum  . . 

Maximum . . 

Minimum  . . 

Maximam.. 

Minimum  . . 

Maximum . . 

Minimum  . . 

Maximum . . 

Minimvun  .. 

Maximum . . 

Minimum  . . 

Maximum . . 

Minimum  .. 
I  Maximum . 
J  Minimum  . 
i  Maximum. 
!  Minimum  . 
j  Maximum.. 
i  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum 
\  Maximum]] 
'  Minimum  [  [ 
\  Maximum'] 
I  Miniunnn  ]] 
\  Maxinnnn]] 

<  Miuinium  " 
\  Maximum]] 

<  Minimum  " 
\  Maximum]] 
'  Minimum 
\  Maximum" 
'  Minimum  " 
i  Maximum" 
'  Minimum  " 
S  Maximum" 
'  Minimum  " 
S  Maximum" 

<  Minimum  " 
)  Maximum" 
'  Minimum  " 
j  Maximum' ' 
'  Minimum  ' ' 
)  Maximum' ' 
'  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 
I  Minimum  " 
j  Maximum" 
I  Minimum  " 
j  Maximum" 
'  Minimum  " 
j  Maxinnnn' ' 
I  Mininnim  ' ' 
!  Maximum' 
'  Minimum  •  • 
\  Maximum" 
'  Minimum  •  • 
S  Maximum' ' 
'  Jlinimum  •  ■ 
j  Maximum'  ■ 

'  '  M'uimum' ' 
i  Maximum- 
'  Minimum  •  ■ 
S  Maximum- 
[  Minimum  • 
)  Maximum- 

'  [  Minimum  • 
!  Maximum- 
'  Minimum  - 
S  Maximum- 

■  '  Minimum  - 
'  Maximum - 

■  [  Minimum  • 
J  Maxinnim- 

■  '  Jilinimum' 
J  Maximum- 

■  I  Minimum  • 
j  Maximum- 

■  '  Minimum  - 
j  Maximum- 

■  '  Minimum  - 
j  Maximum - 

■  '  Miuinunn  • 
)  Maximum - 

■  '  Minimum  - 
j  Maximum - 

■  '  Miuiinum  - 
j  Maximum- 

■  '  Minimum  - 
5  Maximum - 

■  '  Minimum - 
S  Maxinnnn. 
I  Minimum 
S  Maximum. 

'■  '  Minimum  ■ 
>  Maximum. 

••  .'  .Mininnun. 
j  M^.ximum. 

"  "  Minimum . 


70     75 
41     40 


74 
49 
69 
50 
75 
50 
70 
51 
70 
50 
C5 
42 
66 
55 
69 
41 
64 
35 
65 
39 
62 
56 
71 
51 
68 
49 
72 
45 
62 
46 
70 

ei 

62 
50 
68 
5C 
69 
50 
68 
53 
72 
47 
71 
45 
59 
46 
74 
42 
73 
47 
71 
52 
76 
48 
67 
51 
73 
54 
72 
47 


35 

62 

27 

64 

37 

70 

31 

62 

34 

67 

39 

65 

35 

64 

28 

72 

30 

64 

48 

64 

38 

60 

3, 

70 

84 

65 

40 

65 

85 

65 

4U 

68 

38 

65 

29 

67 

36 

65 

33 

70 

36 

74 

45 

6! 

51 

07 

40 1  39 

63  m 

30  31 


30 


83 
35 
79 
35 
73 
38 
75 
43 
77 
42 
72 
32 
79 
30 
75 
37 
77 
33 
■  76 
40 
77 
41 
78 
33 

m 
3: 

82 

•29 

6J 

411 

78 

35 

62 

35 

81 

36 

1: 

3' 

83 

32 

79 

36 

78 

36 

77 

38 

80 

36 

79 

34 

81 

38 

82 

37 

80 

46 

7 

3' 

71 

34 


83 

40 

73 

4r 

78 

44 

76 

50 

79 

50 

75 

3' 

73 

33 

73 

43 

71 

39 

75 

46 

80 

49 

76 

41 

76 

36 

83 

32 

65 

42 

74 

44 

64 

40 

7S 

39 

75 

45 

75 

41 

82 

42 

81 

44 

80 

58 

75 

39 

8! 

38 

80 

42 

84 

45 


48 
80 
50   46 


10 


39 

42 

80 

75 

41 

42 

82 

73 

41 

50 

81 

80 

44 

47 

82 

79 

45 

55 

80 

74 

60 

53 

79 

75 

42 

M 

78 

14 

45 

52 

59 

■20 

74 

30 

60 

28 

61 

89 

73 

40 

59 

34 

64 

29 

57 

36 

55 

30 

56 

34 

56 

■29 

51 

35 

68 

3 

58 

34 

60 

2' 

65 

34 

76 

28 

50 

25 

54 

2' 

56 

43 

60 

38 

59 

28 

56 

35 

58 

32 

61 

42 

62 

32 

59 

25 

58 

32 

58 

31 

61 

31 

64 

31 

58 

32 

61 

36 

57 

31 


15 


16 


38 
51 
42 
50 
41 
57 
36 
66 
34 
58 
34 
57 
35 
73 
34 
64 
41 
75 
32 
62 
42 

30 

62 

39 

58 

39 

68 

36 

53 

35 

64 

38 

57 

25 

52 

46 

62 

88 

61 

36 

51 

35 

67 

26 

49 

38 

51 

39 

66 

26 

56 

35 

61 

3' 

5' 

39 

72 

33 

68 

37 

52 

40 

66 

33 

68 

36 

59 

36 

73 

35 

60 

46 

73 

38 

65 

40 


61 

44 

70 

43 

68 

38 

65 

46 

66 

34 

66 

45 

58 

20 

62 

34 

62 

46 

79 

44 

52 

39 

78 

47 

57 

48 

65 

43 

59 

45 

59 

38 

57 

40 

61 

4' 

6' 

45 

6' 

51 

60 

46 

65 

32 

63 

46 

5U 

38 

5J 

42 

68 

34 

05 

47 

64 

42 

57 

37 

74 

42 

69 

44 

68 

39 

56 

43 

62 

43 

65 

45 

81 

53 

58 

35 

71 

46 

52 

42 


59 
47 
62 
44 

61 
47 

62 

41 

72 

52 

58 

50 

64 

41 

68 

53 

62 

50 

55 

41 

64 

53 

60 

39 

69 

35 

62 

38 

77 

52 

57 

51 

66 

43 

67 

45 

65 

49 

67 

46 

62 

44 

60 

40 

70 

51 

64 

49 

80 

65 

58 

47 

64 

40 

60 

49 
63 

49 

60 

.54 

61 

38 

6; 

39 

70 

39 

61 

46 

6' 

53 

6 

36 

62 

42 

fiH 

54 

64 

40 

58 

47 

68 

36 

66 

54 

56 

44 

59 

48 

82 

60 

65 

53 

67 

45 

60 

50 

57 

51 

65 

53 

77 

51 

60 

45 

68 

57 

58 

50 


1 
78 
34 
63 
29 

58 

88 

69 

39 

60 

45 

58 

39 

63 

30 

69 

47 

56 

35 

59 

28 

58 

3' 

61 

29 

6' 

47 

70 

31 

70 

52 

74 

39 

70 

35 

68 

37 

61 

43 

58 

44 

72 

46 

61 

27 

60 

45 

58 

44 

72 

55 

61 

36 

67 

44 

53 

43 

58 

48 

61 

43 
61 

27 
57 

42 

76 

35 

61 

38 

68 

44 

54 

47 

61 

30 

67 

30 

.59 

40 

60 

35 

68 

86 

59 

39 

59 

44 

62 

34 

72 

53 

5' 

44 

69 

35 

50 

40 

55 

89 

59 

43 

64 

4' 

56 

40 

61 

49 

58 

39 


18 


20  21  22  23  24  25 


58 

71 

60 

74 

56 

71 

50 

80 

69 

87 

64 

79 

60 

81 

58 

72 

61 

72 

59 

72 

53 

76 

42 

84 

66 

74 

55 

80 

67 

78 

68 

78 

59 

81 

53 

74 

57 

84 

62 

67 

56 

83 

53 

85 

70 

81 

62 

82 

70 

70 

59 

76 
45 

81 
63 

75 
59 
80 
67 
76 
60 
79 
64 
80 
60 
77 
60 
76 
64 
77 
59 
79 
59 
88 
64 
69 
55 
71 
59 
74 
60 
78 
60 
82 
64 
75 
58 
79 
72 
82 
65 
75 
60 
76 
6u 
83 
63 
78 
60 
84 
70 
70 
60 
80 
65 
73 
60 


31 

80 

40 

57 

31 

50 

85 

70 

30 

50 

36 

72 

33 

46 

30 

75 

38 

62 

36 

67 

38 

85 

44 

75 

40 

69 

36 

54 

41 
74 

35 
73 

40 
60 
38 
79 
44 
59 
32 
55 
35 
52 
34 
59 
40 
50 
33 
57 
39 
50 
29 
75 
40 
76 
42 
55 
38 
74 
44 
74 
38 
80 
45 
79 
40 
45 
81 
75 
40 
79 
41 
54 
37 
70 
37 
77 
59 
60 
42 
63 
42 


&6|  45 
67 
38 
61 
64 
76 
58 
67 
55 
78 
59 
68 
47 
73 
42 
73 
49 
72 
31 
70 
59 
67 
45 
82 
60 


681  56 
49  41 
701  54 
39 


73 
63 
84 
60 
80 
68 
71 
43 
75 
64 
74 
60 
76 
63 
77 
54 
79 
57 
73 
58 
75 
63 
75 
64 
76 
58 
79 
57 
77 
65 
65 
42 
78 
66 
70 
60 
69 
46 
79 
64 
76 
53 
84 
57 
82 
62 
69 
50 
75 
57 
82 
60 
77 
54 
82 
67 
74 
42 
81 
64 
78 


26 


27  28  29 


30 


35  60 


65 
45 
77 
58 
62 
40 
74 
47 
54 
42 
59 
42 
65 
45 
49 
38 
64 
42 
77 
42 
63 
39 
55 
45 
56 
42 
48 
38 
58 
47 
44 
39 
52 
41 
73 
60 
67 
45 
68 
45 
50 
39 
74 
49 
69 
44 
58 
41 
52 
42 
64 
43 
55 
44 
72 
53 
67 
42 
71 
48 
58 
41 


62 

40 

53 

50 

67 

37 

55 

33 

67 

47 

76 

43 

50 

45 

65 

51 

66 

46 

57 

37 

68 

40 

57 

32 

69 

55 

61 

86 

73 

55 

71 

53 

63 

40 

62 

34 

60 

40 

66 

49 

63 

36 

62 

37 

73 

52 

70 

52 

76 

59 

60 

39 

67 

42 

65 

42 

63 

39 

73 

51 

57 

37 

72 

53 

57 

39 

60 

40 

64 

46 

68 

45 

58 

36 

69 

60 

57 

32 

63 

38 

75 

40 

62 

41 

73 

55 

57 

38 

70 

57 

74 

54 

62 

38 

68 

46 

72 

64 

63 

44 

74 

52 

64 

40 

71 

57 

70 

40 


84 
28 
61 
29 
58 
28 
62 
35 
65 
34 
63 
31 
69 
31 
64 
30: 
60j 
29 
55 
30 
62 1 
30^ 
69 
26 
67 
29 
60 
27 
64 
35 
63 
31 
6:3 
39 
63 
35 
63 
34 
59 
42 
64 
25 
65 
25 
63 

3; 

61 
35 
67 
30 
64 
32 
64 
30 
59 
35 
58 
35 
56 
29 
64 
26 
61 
33 
63 
32 
64 
'36 
64 
36 
59 
30 
68 
25 
64 
25 
60 
32 
61 
83 
71 
48 
61 
31 
62 
33 
61 
29 
66 
31 
65 
31 
64 
28 
60 
31 
62 
30 
61 
31 
68 
35 
60 
31 
64 
32 
63 
32 


"Sx^     Instrninents  am  read  in  the  morn 


in?:  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day,  on  wliich  it  almost  always  occurs. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 


ARKANSAS   SECTION. 


HARVET  S.  COLE,    Meteorolog'ist. 


)L.  XXVI    Little  Rock.  Ark.,    December,    192L    No. 12. 


GENERAL  SUMHART. 


The  month  of  December  was  marked  by  light  precipitation 
d  high  temperatures.  The  average  precipitation  for  December 
3  frequently  been  less  than  during  the  past  month,  but  the 
'an  temperature,  47.1°,  has  been  exceeded  only  once  since 
,te-wide  records  have  been  kept.  In  December,  1918,  the  mean 
aperature  was  47.6°,  0.5°  higher  than  during  the  past  month, 
e  warm  dry  weather  was  favorable  for  outdoor  work  and  en- 
led  farmers  to  do  considers^  'e  idl  pi  wi  ;  'Vinter  trv  k  was 
■ntiful  in  central  and  southern  portions  of  ihe  iS.u'  ■  :  i  1  the 
:h  when  a  cold  wave,  overspreading  the  State,  brought  tem- 
•atures  ranging  from  11°  in  the  northwestern  to  about  25°  in 
!  southern  counties. 

i  tornado  occurred  near  Clakedale,  Crittenden  County,  about 
)0  p.  m.  December  23d  during  which  six  lives  were  lost,  15 
■sons  seriously  injured,  a  plantation  store  building,  cotton  gin, 
rohou.^e,  a  number  of  residences,  and  40  or  more  tenant  hous- 
wreckcd.  The  property  damage  in  Arkansas  is  estimated  at 
;0,000. 

W.  C.  H. 


TEMPERATURE. 

'ho  monthly  mean  temperature  for  the  State,  as  determined 
the  records  of  55  stations,  was  47.1°,  or  5.0°  above  the  De- 
iber  normal,  all  .stations  showing  positive  departures.  The 
liest  montlily  mean  was  53.4°,  recorded  at  Texarkana:  the 
est,  41.4°,  at  Bentonvillc.  The  highest  temperature  record- 
cUiring  the  month  was  82°,  at  Mount  Ida  on  the  loth;  the 
est,  11=,  at  Dutton  and  Xail  on  the  25th.  The  greatest'daily 
ge    was  53-,  at  Dodd  City  on  the  27tli. 


PRECIPITATION, 

he  monthly  mean  precipitation  for  G9  stations  reporting  in 
ember  was  2.78  inches,  or  1.31  inches  less  than  the  Decem- 
nomial.  Light  snowfall  was  reported  at  a  few  northern  and 
tern  stations,  but  practically  all  the  precipitation  fell  as  rain, 
■w  scattered  stations  measured  slightly  more  than  the  normal 
■ipitation,  but  m  most  counties  the  month  was  drier  tJian 
average.  The  precipitation  totals  ranged  from  5.16  niches  at 
■las  to  1.35  inches  at  ^lagnolia.  The  greatest  amount  meas- 
'■  m  24  consecutive  hours  was  2.90  inches  at  Camden  on  the 
Ine  average  number  of  rainy  days  was  6, 


MISOELIiANEOtrs  DATA. 


Stations. 


Bentonville 
Fort  Smith.,. 
Little  Rock 
Memphis... 


Pressure     (Sea-level). 


S 


30.12 
30.12 
30.12 
30.16 


30.57 
30.56 


30.58 


29.6' 
29. 4y 
29.49 
29.57 


11 
1 
1 
1 


Wind. 


CO   0)    U5 


3.079 
6,»43 
6.843 
6.839 


sw, 
nw. 
sw. 


Relative 
humidity. 


80 
77 
76 


67 


67 


42 

49 
40 

46 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorm..        let,  5;  16th,  1;  17th,  3;  23d,  10;  24th  8 

Dense  Fog ■.-<dih,  1;  20th,  2;  22d,  3.  ' 

Lunar  Hnlos:-  11th,  1 ;  12th,  2;  15th,  5. 

Solar  Halos:- nth,  2;  26th,  1;  27th,  1. 

Sleet:-  Grannis,  24th. 

Light  Hail:-  1th,  1;  2d,  2;  3d,  1;  23d,  2. 

Grteflr-Gravette,  21st. 

Delayed  Report:  Magnolia,  November,  1921.  Mean  temperature  59. 10.  Total  precip- 
Itation,  2.32  inches.  Xuniber  rainy  days  4.  clear  8",  partly  cloudy  10^  eloudy  S'*. 

COMPARATIVE  DATA  FoTaRKANSAS-—  DEGEMBEK. 


Temperature. 


Year. 


Xormul* 

mn 

1S9J 

1893 

189-1 

1895 

189fi 

1897 

1898 

1899 

190U 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907  

190S 

1909 

1910 

IMl 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 


iJ,2 
46.9 
40.9 
45. 4 
44.6 

43  8 
45.8 
40. 3 
39.5 
-11.0 
44.9 
38  5 
40.8 
89.7 
42.9 
H8.5 
46.5 

44  4 
-16.0 
35.3 
40.8 
43.0 
41.7 
43.6 
36.1 
43.  9 
42.1 
34.8 
47.6 
40.4 
4.J  L' 
47.  1 


Precipitation. 


Number  of  diiys. 


go 


+4.8 
-1.2 
■^1-3.3 

+  2.h 
+  1.7 
+3.7 
-1.8 
-  2,  6 
-1.1 
+2.8 
-3.6 
-1.3 
-2.4 
-f-0.8 
-3  6 
-4.4 
+2.3 
+.3.9 
-6.ci 
-1-3 
+0.9 
-0.4 
-^1.5 
-6.0 
+  1.8 
0.0 

+.5.' .5 
-1.7 
-1  1.1 
4  5.0 


83 
79 

82 
78 
SI 
86 
76 
74 
82 
87 
86 
74 
80 
70 
S3 
85 

S2 
75 
78 
76 


82 
81 
88 
78 


5 

13 

-  7 

3 
—11 


10 

-  4 
8 

10 

-  6 
5 
6 

a 

10 

u 

II 

1 

9 

3 

8 

14 

-11 

II 

-16 

-21 

9 

1 

6 

11 


A.O'J 

4.69 

8.79 

1.83 

3  48 

3.96 

0.84 

6.00 

1.87 

4-08 

2.76 

4.42 

6.71 

3.44 

fr.  10 

4.96 

5.64 

2.70 

1.5f) 

6.26 

3.57 

7.00 

2.63 

3.26 

6. 26 

4.73 

3.  35 

1.29 

5.62 

194 

8.  9,i 


+0.60 

+4,70 

-2.20 

-0.61 

-0.13 

-3. 25 

+  1.91 

-2. 22 

-001 

-1.33 

+0.33 

+  1-62 

-065 

+  1.01 

+0.87 

+  1..55 

-1.39 

-2.  59 

+1.17 

-0.52 

+2.91 

-1.46 

-0.83 

+2.  17 

+0-84 

-0-74 

-2.  SO 

+  1.53 

-2. 15 

•H.80 

—  1.31 


a  I     13 

7  10 
6        18 

8  I      9 
6  i     11 

6  I     12 

7  16 

8  16 

6  i      9  I 

7  ,      9 
6         9 

13 
15 
8 
12 


6 
6 
5 

7 

a  i   12 


16 
13 
U 
11 
12 
14 
10 
17 
19 
15  I 

11 ; 

12  i 
12  I 
14  ' 
13 
12 


7 
8 
S 
5 
7 
6 
6 
8 
6 
7 
9 
8 
7 
5 
9 
6 

12 
7 
9 

12 


m\ 


Based  on  3')  y.-^ars  reconl. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


December,  192 


■tatloni. 


Amity 

Arkadelphift... 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bee  Branch  ... 
Benton ville  ... 
Black  Rock  ... 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Kock  ... 


Camden  — 
Centerpolnt. 
Clarendon  . 

Clinton 

Conway  .... 
Corning  — 
Danville.... 
Dardanelle 
DoddCity  .. 
Dumas 


Dutton 

El  Dorado 

lingland 

Eureka  Springs. 
Fayetteville  — 

Port  Smith 

Fulton 

Georgetown  .... 

OlUett 

Grannis 


Gravette 
Hardy  . . 
Helena  . 
Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro  . . 
junctiontt.. 
tittle  Rock. 


+t... 


LntherviUe    *-     . . 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

MoTshall  

Mena 

Mon'illton  

Mountain  Homo  . 

Mount.  Ida  

Murfreesboro  .■ ... 

Nail  

Newport 

Ofcay 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pine  Bluff 

Pocahontas 


Portland 

Prescott 

Princeton 

liison 

Rogers 

Benrcy ■  •• 

Springbank  U. 

Btuttgart 

Sublaeo 

Texarkana — 


tJmphers  tX 
\Taldron... 

Warren 

Whitecliffs  , 
Wynne .... 


CHinatoloerical  Data  for    December,    1921. 


Temperature  «  Degrees  Fahrenheit    )   \  Precipitation,  inches . 


CountSe*. 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Independence. 
Van  Buren  — 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard  


Ouachita . . . 
Howard  — 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner . . . 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 


Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 
Sebastian  — 
Hempstead . . 

White 

Arkansas  . . . . 
Polk 


Benton  ..  .. 

Sharp 

Phillips  — 
Cleburne  . . . 
Hempstead- 

fiarland 

Union 

Craighead . . 

Union 

Pulaski 


Johnson 

Columbia  ... 
Hot  Springs . 

Fulton 

Leo 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway . . . . . 
Baxter 


Montgomery. 

Pike 

Newton  

.Taokson 

Pope 

Mississippi  .. 

Franklin 

Woodruff 

Jefferson 

Randolph  ... 


Ashley.  .. . 
Nevada — 

Dallas 

Cleveland  , 

Benton 

White 

Miller 

Arkansas.. 

Logan 

Miller 


260 
160 
145 

277 

"ms 

13/4 
926 
226 
361 

158 
470 
171 
550 
309 
293 
337 
330 
1175 
162 

1590 
265 
229 
1465 
1451 
481 
264 
200 

"921 

1 
!  1250  i 
643 
182 
I  445 
377 
600 

"345 
182 
286 


315 
277 
512 
235 
229 
1083 
1208 
347 
800 

730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 
196 
215 
300 


28 
25 
37 
22 
29 
16 
19 
7 

39 
17 


46.2 


+  3.2  79 


Yell 

Scott 

Bradlev 

Little  River. 
Cross 


State  Means  and  Extremes. 


43.0 
44.9 
41.6 

49.0 
48.4 
43.2 

48.4 


35 
24 
17 

0  1.... 
87  !47.3 
21  43.2 

6 
35 


2, 
+  2. 
+  4, 


47.1 

.1' 
48.8 

43.  J 
52-6 
48. 6 
44.4 
43.7^ 
45.2 


49.6 


+  6.1 


+  30 


+  5. 
+  2- 

+  '6.' 
+  4. 

+  3. 


12 


+  5.8 


+  6. 
+  5. 
+  4. 
+  3. 


42.1  +  4.9 

45.0'  +  6.0 


51  •2" 
48.0 
53. 3' 
46.6 
51.7 
48.0 


122  1 

327 

287 

243  I 
1385  I 

236  i 

240 

22s  i 
1050 

332  I 

2000  i 
675 
206 

'■256 


23 

5 
28 
37 

0 
21 
26 

5 
37 
29 

15 
39 
14 
17 
SO 
8 
9 
33 
24 
39 

4 
2 
2 
16 
13 


47.0 

47 '9 
43.2 
48  0 
44.7 
46.6" 
47.5 
47.0 
44.4 

46.5 

43 '.3' 
46. 3 

si.' 2' 

46.8 

49^8 
4b- 0 

52.4 
50.4' 


+  4.6 
+  4.2 

+  7.2 
+  6.2 
H-  6-2 

+  4.5 

+  6.4 

+  '4.0 
+  S.2 
+  5. 


+  4.9 


74 

72 
72 

"76' 

78 
79 


73 
66 

'73' 

75° 
77 

72 

77 

73 

72 

71* 

72 


78 


70 

73 

73 

72' 

70 

71 

76 


13 
13 
13 

'is' 

14 
13 

13 


13 

23t 


18 


I8t 


18 
15 
14 

'io' 

23 
20 

20 


20 
22 


18 
25 
25 

'25' 
18 
25 


25 
18+ 


23    19    25 

13    14°  I  24+ 
2    22    18 


13 
6+ 


13 
13 
3 
13 
20 
13 

13 


11 

26 

23 

13 

13* 

19 


18 


14 
15' 


25 

18+ 

18 

25 

25 

26 


25 


25 
19 


18 
25 
20 
18 
18 
25 


40 
36 

?4  " 
53« 
38 

41 

33 

38 

37 

3S^ 

35 


1-1 

21) 

18+  ! 

13+ 

17 

18  ' 

13 

24 

18  1 

12 

25 

24+  I 

13 

17" 

25  ! 

23 

17 

2't 

23 

19 

2.") 

13 

10 

18+ ; 

25  1  40 


82  !  13 


+  6.1 
+  5.0 

+'8-'b 

+  4.6 

+'5-1 
+  5.6 

+  5-4 
+  6-6 


51.0 
43.0 
46. 6 

48 '.2 
48.8 
53.4 


48.0 
50.' 6' 
45."  8 
47  1 


+  5.6 
+  4. 


72 
72 


+  4.4 
+  7.1 
+  6.8 


+  R.3 


77 
67 

74 

'75' 

71 


20 
13 


+  5-5  72 

+  6.0!  82 


13 
6 
13 

is' 

13 
13 


20+ 


11 
21 


21 
14 

21 

'23' 
18 
24 

16 


25 
25 


25 


18 
18 


43 
38 


38 
40 


45 
40 


23 


18 
25 

18 

is" 

2,5 
18! 

25 


18t 


o 


Number  of  days- 


Si'" 


3.83 
4.02 
4.54 
3-42 
2.75 
1.86 
3.75 
1-42 
2.76 
1.82 

4.74 

's'ig 

3.02 
3.6-. 
2.43 
2.13 
1.55 
1.81 
5.16 

3.31 
2.49 
2.46 
2-51 
2.92 
2-23 
3.  Oil 
2. 69 

2.' 86 

1.50 
2.00 
3.54 
3.46 
3.05 
3.62 
3-21 
1.93 
1.78 
2. 06 


0.441 
1.07 
0-46 
0.33 
1.00 
0-90 
+0.19 

-2.'26 
-1.04 

—0-06 


1.70 
0-95 
1.11 
1.84 
1.00 
1.16 
2.45 
1.11 
1.34 
0.81 

2.90 


— 2.33i  1.80 
;  1.04 
—0.14 
-1.07 


2.13 
1.35 
1.50 
1.20 
0.80 
1.50 

1.67 
0.90 
0-60 
1.03 
1.72 
1.53 
127 
1.35 

'2 '.62 


-0.64  0.80 

-1.38  1.30 

-1.541  0.94 

1.05 

-1.40  1-40 

-0.68  0.88 

-1-92  1-00 

-1.25  1-25 

-2.20  0.93 

[-1.66  1.14 


—1.71 
— 1 .21 
—0.22 

+036 
3.35 
2.13 
+0.27 
+0.31 
-  0. 65 
-0.4:3 


2.8U-0.81 

1.35 

4-78 

1.99! 

2.  5<.) 

2-60 

179 

2.74 

3.20 

2.89 


0-22 
0.f9 


-1.73 
-i'39 


18     i  35 
18+  1  38' 


2.73 
2. 80 
2.05 
1.53 
2  03 
3.05 
2-00 
1.45 
3.27 
2. 90 

4. 23 


29 


18       33 
25       53 


-1.58 


-1     .54; 

-2 .29 


-1  05' 

-1.3;  1 


-1  90 
063 


-1.54 


1-30 
0.65 
1.80 
0.50 
1.32 
1.43 
1.02 
1.75 
1..38 
1.05 

1.56 
0.97 

i.oa 

0.62 
1.43 
1.20 
1.50 
0.75 
1.50 
1.50 

1.47 


—2.22 
— n  M 
-0.06 


3.43 
317 
2.10 
1.94 

3.471-1  46 
2  79'-2.10 
1.46'— 1.55 
3.79+0.24 


2.4! 
2.42 
2  99 


2.78 


-2.-59 
—0.98 
-1.31 


0.96 
1.28 
0-72 
1.00 
1  00 
124 
1.12 
L08 

1.26 
1.32 
0.90 


2.10 
2.90 


T. 
0 

n 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

(1 

0 

(1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

T. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

T. 

0 

0 

0 

■   0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 


Observers 


6 
12 
12 
15 
11 
15 

9" 

7 

10 
11 

18 

9 

6'' 

8 
14 

9 


16    I 

12 

12 

9  ! 
19    1 

4  I 
14     I 

12 
12 
13 
13 
U 

y 
5 
12 

15 
9 

12 
12' 

16 
12 
11 
Ifi 
13 
15 
9 
17 

IB 
10 
11 
13 
24 


11 

2 
2 
1 

10= 
12 

9 
10 

1 
12 

10' 
8 
3 
9 


7 
6' 
3 

13° 
3* 
3 
4> 
5 
6 


9" 

8 

1 
10 
10 
15 

3 
16 

1 


20 
14 

8 
14 
18 
15 

9= 
12 

12 
10 
12 
111 

13'' 
15 
14 
13 


5 
6 
8 
9 
1 
0 
0 
10 

in 
4' 
0 

8 
6 
2 
5 
3 
13 
7 


9 
11 
16 

15 
10 
13 
12 
12 
13 
25 
19 
16 
12 

9 
5' 
15 
U 
14 
13 
13 
13 
9 


15 
15 
11 
15 


Albert  Dillard. 
F.  J .  Carpenter. 
Geo.K.  I'ayiie. 
Mrs.  Lelia  I.  Tuter. 
J .  E..Scanlaii. 
U.  S.Weatb   rBiiri'au. 
Vernon  C.  Howe. 
Siipc-  'l'iit)erculosi>  .Sai 
II.  L.  l).WIiit>...i. 
J.  M.  Kkhardson. 


n.  ]  A  B.  Quartermaii 

"n.i.i-'w.   Bishop 
^\■  iDr-R.M.  Hunter 

s.  Ili.  K.  Dordiey . 

■.T.Iltev.  .N.  K.  Skiiiiier. 
[;v    !l.K..\vera. 

1,  .1.  D.  Riley 
liu  Ncul  lii'lo . 
....  iion.  JoliDsou. 

n    '.  M.Uiokctis 
n    Mrs.   Virgil  S.  \Va!N. 
Dr.   K.  a.  ilariliu 
1  n'    'ji'orire  W.  NiriMj.iUls. 
-\.  Uiiivi'tsity  ot  Ai-kiiii>iii 
L  .  S.  WeatKer  liiii-'ai 
I  .  .1    l.ogan. 
|,:.  L.  Uailey. 

\V .  K.  Ale  Vay. 

\.  F.  Stevein. 
Mr.-;.  1>    S.    M>idil.f:i. 
ajiii.--  .\  Buiiii-U. 
Art.ur  .'to.-'. 

I'    (»    S.al. 
L.    M.    Mtciiae. 

L.   CoUett. 
Beiifdiclin.  Sisl<T.- 
.1 .  A  .  I.owilirl'iick  . 
U.S.  We.itlier  llui'  ai 

II.  KaudeM. 
.State  Agriculluie  Scbi 
.\lis.    Uiite  I,,  i^inilh 
nw     \V.  .*<.  Vim  eht. 
.ce.  C    F.  Houtk. 
luiili  s  UiiUon. 
W  .  F.  l{eeve>. 
K.  \V.  SI  ..l.>liii 
J.   W.  Jack.-ion. 
Ii.fi.  Uaiben. 

(i.  A.  Whittiiigiuii. 
Fli-iiry  A.    Diivis. 
Cliarles  Paxtoii. 
(Icorse  1..  RoliiiisiMi 
V.  S.   Forest  .S(!rviee 
Atwood  P.  .Sinilli. 
Isliain  BiiiioH  . 
W.li.  Hake'-. 
I'oy  F.  Ilaininond. 
Beueiliciiuo  .Si.-.;bi.> 

W.  E.  Edmiston. 
O.  J.   Sttphtii.-:0». 
Koole  ColiMiiii  1) 
lieo.  H.  Ti.'idalH 
Carl  A.  Slarck. 
Miss  Sarah  (;.vi'en. 
Miss  (irace  F. 'Iii. 
H.  A.  Huerkle. 
N'ew  .Subiaeo  Alilicy 
U.S.  Biashear. 

U.S.  Forest  Scrv.ice. 
nw.  Dr.  Clieves.  Bevil. 

n-'Mrs.  .!•  L.  Cleg?, 
sw.  Miss  F.ii!"ia    M.Sclii: 
n.  J.  .M.  Larkaa. 


Sh:^=;:te:^:r=s;i:rrs:SoZ:^ 

RandoToh    La  :  LSherville.  R.F.D.  No.  2.  Lamar. Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark. :Umphers.  Rover,  Ark. . 


If 
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Daily  Precipitation  for  December,  1921. 


Drainage- 
basin. 

Day  of  month. 

Stations. 

1 

.■ 

3 

4 

6 

6 

7 

•* 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

26 

27 

28 

29 

SO 

81 

0 

Amitv    nil    

Ouachita '  .75 

do .... 

Mississippi..  ..    T. 

White    !  .01 

Arkansas 1.00 

do 1.16 

White 1  .05 

Arkansas 1. 11 

■.■96 
.76 
.29 

.12'.... 

.... 

.... 

.35 
.42 
.52 
T. 

'.'is 
.20 

T. 

.... 

.... 

,46 

.70 

T. 

.78 

.40 

.20 

.05 

.07 

.42 

.14 

.01 

".36 
.15 
.51 
.40 
.15 

.45 
.90 
1.11 
.50 
.35 
T. 
.94 
.02 
.06 
.30 
.14 

'.'36 
.40 

1.70 

3.83 
4.02 
4.64 
3.42 
2.76 
1.86 
3.75 
1.42 

Arkadelphia  ,11 

■.'45 
T. 

.95 
.90 

1.84 
•  90 
.01 

2.45 
.13 

1.34 
.39 

2.90 

i.'so 
.93 

2.13 
1.35 
.06 

Arkansas  City  ill 
F'.atesviUe  IPI  

T. 

.... 

.... 

.62 
T. 

.04 

T. 

.... 

T. 

1 

.10 

.22 

.03 

'.'67 

'.'62 
•  30 

Beiitonvillo  •".. 

.01 
.23 
.02 
.68 
.81 
1.03 

■38 

■.■06 

.03 

■••'• 

T. 

.23 

Black  llockii;  ... 

'.'67 
.14 
.05 
.56 

'.'22 

.... 

.... 



.... 

Booneville 

:::: 

•••■ 

■f.' 

•  ••• 

Brinkley    III 

Calico  Kockliil.. 

Camden  llll    

Centerpoint 

Clarendon  iljl 

Wlute 

■•'20 

.12 
.01 
.05 

".ii 

..'.. 

do 

Ouachita  ... 
LittleKiver. .. 
V\hue 

.01 

.02 

.04 
.02 

.... 

.... 

.... 

2.70 
1.82 
4.74 

i'ig 

3.02 
8.62 
2.43 
2.18 
1.66 
1. 81 
6.16 
3.31 
2  49 
2.46 
2.61 
2.92 
2.23 
3.09 

Clinton 

do 1.04 

Arkansas .  .  . .  |  -81 

Whue i  .08 

Arkansas.  ..  .1 .50 
do 1.2' 

'  *      * 

Couway  

.08 

•  >•  > 

Corninif       

.65 
T. 

.50 

.  >  >  . 

.05 

i 

"" 

.20 

T. 

■■ 

.... 

.. 

Dardauelle    

.35 
.46 
.60 
.47 
.12 
.42 

.... 

Di)dd  City  

White    

Arkansas 

White 

Ouacliita . 

Arkansas  .... 

80 
.70 
1.67 
.07 

.24 
.05 

■'ii 

.13 
13 

.'35 

.'66 
.08 
.29 
.i7 

.18 

.24 
.18 
.15 
.12 
.112 

■'.03 
.13 

■v.' 

T. 

.05 

.02 
.45 
.04 

.80 
.28 

T. 

.65 

.24 

.32 

.28 

.... 

.... 

'.'6i 

.01 

I'so 

.70 

T. 
•  36 
.80 
1.72 
.46 

".03 

''07 
.22 

i.'oo 

.... 

".'oi 

..  . 
.... 

•  08 

't.' 

.04 

.02 

Pulton   

.03 
.05 

f.' 

.... 

El  noradoU    

T. 
T. 

.90 
.60 

.... 

.... 

Eni?laiul  ■ 

.05 
.15 

"t'.' 
T. 

't'.' 
.08 

Knreka  .'Springs  . 

Willie 103 

. . . . 

Kayctti;viUi^ 

do 

1.20 

'tv 

.45 
.06 

".U 

.... 

.... 

.... 

'  '-ii 

•  68 
.45 

'!63 

.40 
.40 
.10 
.75 
1.05 
.76 

.... 

.... 

'f  ■ 

.... 

— 

Kort  .Smith  "•   .. 

Arkaiisas  ...  • 

Ked 

White 

.\rkansas 

Hed  

153 
1.27 

2  "6-2 

.80 
.30 

1  io 
.90 
.83 

1.00 
.09 

T. 

.36 

1.35 

Kulton  'III 

'J'. 
.01 

.20 
.28 

'.'47 
T. 

(ieorsfetown  ill,  .. 

■  16 

.... 

'tV 

.... 

Gillett 

*  •  '  ' 

r. 

■.'is 

.... 

.... 

.... 

Graimis 

T. 
T. 

1.30 
.94 

1.40 
.30 
.88 
.40 

1.26 



2.86 
1.50 
2.00 
3.54 
3.46 
3.05 
3.62 
3  21 
1.93 
1.78 
2  68 
2.81 
1.35 

'iravetie 

White 

do 

Mississippi  ..  • 

White  

Ked  

Ouachita 

do 

T 



Hardy 



Helena  ill 

.06 

.... 

..36 

.10 

.70 

.56 

.... 

T. 

.06 
05 

.... 

Hi;jdeii 

.... 

Hope 

.41 

T. 

.07 

T. 

.17 

.70 

'.'23 
.85 

'.'66 

•  06 
.43 

.... 

Hot  Springs 

02 
.08 
.07 

T. 

.... 

HiUlig 



Joneslioro 

White. 

T. 

.52 
.48 
.83 

T. 

.37 
.63 
.18 

.... 

Junction 

Ouacliita 

.9t 
.02 

Little  Kock   ••♦  . . 

Arkansas.. 
do • 

.68 

1.30 

.50 

■■.50 
.31 

i.^62 

1.75 
1.09 
1.05 
1.56 

1.00 

i.^i2 

.1-5 

1.50 

■.'08 

.06 

.31 

.06 

Liitherville    

1.25 

.... 

Magnolia  |||| 

Ked  

.6.1 

■.'37 

•  17 
.04 
.03 

.04 

?7 

.02 

.... 

Malvern   B;! 

Ouacliita   .... 
White 

Mississippi  .  •, 
St.   Francis..  . 
Wliite 

1.80 

.21 
.42 

.'25 

.'14 

■'ie 

T. 

'.'64 
■  20 
.44 

.'89 
.14 
.16 
•  16 
.50 
.04 

.74 
.48 
.24 
T. 

'.'36 
T. 
.08 

.70 
.37 
.16 
.26 
.22 
.48 
.38 
.55 
.42 
.33 
.10 
.62 
.21 
.80 

T. 

.10 
.15 

't'.' 
T. 
.03 

.80 
49 

Mammoi  h  Spring 

".a 

.17 

■.•97 
.15 

".ie 
.45 

■.62 

.... 

1  ou 

Marianua  ||||  

.02 

1  32 
1.43 
.40 
.16 
1  S8 

2.69 

2.6U 

Mil  iked  True  II  ||  . 

.... 

Marshall 

■'65 

.... 

.... 

.... 

Menalii    

Ouachita   

Arkansas 

White 

Ouachita  .  • . .. 

do 

White 

do 

Arkansas 

Mississipid. .  .. 

do 

White 

.... 

.05 

2.74 
3.20 
2.89 
2  7f 

Morrillton 

Mountain  Home. 

'.'63 
T 

f 

'^07 

'.'25 

.95 
.35 

—  1  — 

Mount  Ida    

.... 

'•'87 

.... 

Murfreesboro  1 1, 

....l.... 

2.80 
2.05 
1.53 
2.03 
3.05 
2.00 
1.45 
3.27 
2.90 
4-23 

Nail 

T. 
.06 

::;: 

.10 

"tv 

.20 
'.'45 

.80 
.61 
.30 

1.20 
.22 
.75 
.05 

1.50 
.76 

1.05 
0,i 

......... 

Newport   111 

.08 

.... 

....j.... 

Okay 

.10 
.45 

Osceola  

T. 

T. 

.24 
50 
.41 
.50 
1.47 
•  70 
.45 
.34 

Ozark  

Patterson  J 

PlncJiluff    I'll.... 

Arkansas 

While 

Ouachila 

do 

Ouachita  .... 

do 

Arkansas 

White 

Red 

'.'26 
•  60 

.'45 

.72 

.26 

1.0(5 

.25 

1.12 

1  08 

1.26 

1.32 

.67 

'!49 

.08 

'.'be 

't.' 
.01 

'.'3i 

".'38 

.28 

'.'76 

".''X9 
.42 

.16 

Lio 

.36 

.60 

.15 

.45 

.55 

.21 

.42 

.15 

T. 

•  26 

'.'io 

1.50 

::::i"" 

I'ocaliontas.  .   .. 

I'ortland  II  jj 

Prescott 

.... 

— 

.... 

.10 

■f.' 

........ 

Princeton  ||||   

..30 
.33 

H  43 

Itisou 

1.28 
T. 
1.00 

3  17 

Kogeiu 

T. 

.18 
.03 
T. 

.62 
.02 
T 

2.10 
1.94 
3.47 
2.79 
1.46 

Searcy    

•  04 

•  63 

".io 

.27 
.50 
.52 

■73 

^pringliank  ;||,  ... 

'!6p 

•  03 

'.'io 

.02 

■•'•■ 

Stuttgart  

Arkansas 

do 

Red 

.08  1-24 

Subiaco 

'.'42 
.20 
■09 
■  90 
T. 

.... 

.... 

.... 

T 
'.'i4 

.09 
1.00 
.05 
.34 
.67 
.80 
'•10 

Texarkana  ill  ... 

.08  ...   1 

•7  rn 

I'mphers  

Arkansas 

do 

Ouacliita 

Red 

T.' 
T. 
T. 

.40 

■f  ■ 
T. 

.05 
.06 
.75 
.10 
.30 

.25 

......... 

Waldron 

T. 

'1 

.45 
T. 

2  42 
2^9 

V\arre;i    

T. 
T. 

*"  *i"  " 

Whiteclifls 



"'']•'  *  * 

Wynne  lii 

St.  I'-rancis.. . 

1 

i 

.40 

■ 

.20 

.40 

....,        1 

i 

3.80 

1 

i 

1 

i 

! 

1        i 

i 

Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset   and  precipitation   is  for  24  hours  endingat  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  siaticn :    precipitation  for 
bours.midnight to  midnight.    ^  Separate   dates  not   recorded. *  Included  in  n(»xi  measurement.   iiJPrecipitation  measured  intho  morninpr-     T.    Trace,  or  loss  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  Deceember,   1921. 


Stations 


I'on  .-iiiiui 

Dardanelle 

Little  Kock 

Pine  lUutr 

Black  Kock  

Calico  Hock 

Batesville 

Newport , 

Georgetown   .. 

Clarendon 

Ileleiia 

Arkansas  City... 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia.... 
Patterson 


Rivers. 


Flood 

Siiitre 


Arkansas 

do 

do...... 

do.... 

Black 

White 

do 

do 

do.... 

do 

Mississippi. 
do  ..  .. 

OuBchiin 

Petit  Jean.. 

Red 

Ouachita.  . . 
Caelum     


22 
20 
23 

25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
IS 
9 


3.6 

l.y 

2.0 

6.8 

13.8 

1.9 

7.6 

11.4 

17.8 

23.7 

29.4 

32, U 

b.l 


6.8 
3.6 

1.81 
6.3 
13.6 
3.1 
8.2 

r..i 

i7.5 

23.9 

29.5 

32.3 

6.1 

12.4 

8  !" 

1.' 

8.2 


5.81 
4.2 
3.3 
6.9 

13.5 
8.5 
8.9 

in.  5 

17.3 

■23, 

■29 

32.0 
6.6 
19 
II. 3 
5.2 
8.1 


8 


10  I  11 


12 


13 


14     15      16  !  17  I  18 


19  I  20 


21 


4.2    3. 

4.7;  4. 

5.6    5. 

8.5  9. 
0il2  7ill 

3.5j  3. 
31  9.2  8. 
3|l0.0l  9 
4117. 3|16 


8 '23.8: 


.30.4 
32  9 
U.7 
6.8 
14.7 
4.( 
8.' 


80 


3.7 

3.(1 

4.7 

8.9 
II 

2.9 

8^5 

9.8 
10.6 
23, 51-28. 
31.5132. 
33.7I34. 
11.5  10 

5-2l  4. 
13.9]12 

2.8   2. 

8.0  8. 


3.0 

2.5 

2.8 

7.5 

10.6 

2.8 

83 

9.5 

15.4 

■23.3 

32.7 

34.8 

8.6 

4.0 

10.9 

2.2 

8.0 


9.5 
2.6 

8.0 
9.4 

14.8 
■23.1 
33.2 
35.2 

8.11  7, 
4..'i|  4 
10  .Oi  9 
2.U|  1 
8.0   a 


3  4 
1.9 
1.4 

5.9 
8.0 
2.2 

7.7;  7. 

8.9!  8, 
13  Sill, 
■22.  6r22, 
34  0,34 
35. 9  36, 


3.; 

l.i 
0    0, 

6. 


0    8, 


0 
1 

4 
8 
910 

3!^21 
2I34 
2i36. 

1    6. 

0|  3 
7i  8. 
2,  1 

0:  8, 


8- 

10. 

21, 

334. 

4  [36. 
8  6 
hi  3. 
21  8. 
1  1, 
01  8. 


I  •^■- 
1.4 

8   0.6 

2    61 

0    6.(1 

0!  1,2 

2!  7.2 

9 


1 

0|  9.2,  8 

4|'20,9'20, 

0i3:i.4!32 


•36,6'3fi. 
6  5|  6 
3,3    3 

7.9  7, 
1.2  1 
8.0I  8 


2|  3. 1 
3|  1.2 
5:  0.4 

ol  4.9 

,0  6.(1 
1!  n.8 
81  0.5 
7  7.6 
,81  8.4 
3il9.7 
3  30.  4 
5'35,8 
3|  6,2 
1|  2.9 

s!  7.5 

5,  2.0 
0,  8,0 


3 

1 

1, 

0 

l» 

0 

4 

8 

5 

- 

1 

1 

8.0  7 
19. 2  18 
28. 0  25 
34.0  33 

6.1  6 
2.7|  -z. 
'■il  6 
1.8'  2 
8  0'  8. 


3. 
1. 
0. 
4. 

5^ 
0. 
6;   6^ 
21  6. 

6j  7. 

5;23^ 
4i32. 
01  6, 
ej  2. 
,.9    7, 


22 


23     24 


25 


26 


27 


28 


29 


3, 
1. 

0. 
4. 

51  5. 
7  0. 
3!  5. 
9!  6, 
2|  fi. 

2|21. 
0130. 
0  7, 
4|  2, 
3 


u  3. 

1. 
0. 


0;   1,1 
Oi  7.' 


17. 

no. 

Oi'28. 

21  7 

2!  2. 

3|  7, 

5  1. 

5!  7. 

I 


;i,o.  3 
1.3  1. 
O.fil  1, 
6,4i  5, 
8.5  8, 
1,6'  1 

10.51  8 
6.9  7. 
6.3i  8, 

17.0:16. 

18.3117. 

■2(5. 31^24 
7  8|l(), 
2.2|  2. 


3 

,3 
0 
1 

0|U), 
9116 
817, 
4I23, 
1113, 
4!  2, 
9i  8, 
5|  4. 
0    7, 


3,1, 

5.91 

7.51 

2.4] 

8,0| 

7,61 

11.4|n. 
17,5ll8 
19.1^21. 
■22. 9123. 
23. 8 118. 

■2.2!  2, 

8.0'  7, 

S.3    2. 

7.0    7. 


80 


31 


3.2 
1.4 

1.0 
56 
7.6 
1.81  1, 
7.3    7 

10!  Si  1(1. 

18.61 18. 
7114. 7|27. 
8'24.9!27. 

i;]2 1,10. 

r  2.01  2, 

7    7  4  7, 

4   2.21  2. 

Oj  6.8!  6. 


3.2 
1.4 

0..T 

4.0 
6.;-) 
1.4 


2 

■7' 

•1 
.8 
.9 
.31 

,1!  7.0 
.4]  9.!< 
,8118.7 
■  4!2y.6 
5|29^4 
0  8.7 
0|  l.g 
21  7. 1 
0  1.8 
8!  0.8 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


December,  1921. 


Daily  Temperatures  for  December,    1921. 


Stations. 


Amity  *$ 

BatesvilleW 

Bee  Branch  . . ,  • 

Bentonvllle 

Boone vllle 

Brlnkley 

Calico  KockM  •  •  • 

Camden?^ 

Conwav 

Corning  — 

Pardanelle 

Dodd  City, 

I^umas 

Putton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . 

FayetteviUe 

Fort  Smith 

arannls 

Gravette 

Hardy • 

Hope 

Hot  Springs 

lluttig... 

Jonesboro 

Junction. 

Little  Rook 

Uitherville 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 5^... 

Marshall  

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

Oiark 

rine  Bluff 

Pocahontas. 

Portland 

Risen  — 

Rogers  

Searcy...... 

Stuttgart 

Subiaco, ••• 

Texarkana. 

Urnphers 

\¥arren 

Wynne.. 


I  Maximum . 
I  Minimum. 
S  Maximum. 
(  Minimum. 
\  Maximum.. 
(  Minimiun.. 

*  Maximum . . 
!  Minimum  . . 
S  Maximum . . 
(  Minimum .. 
S  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
i  Maximum.. 
(  Minimum  . , 
\  Maximum . 
(  Minimum  . 
\  Maximum, 
i  Minimum  . 
\  Maximum. 
I  Minimum  . 
\  Maximum. 

'  (  Minimum  . 

\  Maximvim. 
'  I  Minimum  . 

\  Maximum. 

■  (  Minimum  _ 
S  Maximum. 

'  )  Minimum 
\  Maximum] 

■  I  Minimum 
\  Maximum' 

*  I  Minimum  . 
\  Maximum' 

■  '  Minimum  ' 
\  Maximum' 

■  '  Minimum  ' 
\  Maximum' 

■  (  Minimum  ' 
)  Maximum 

'  '  Minimum 
)  Maximum 

■  I  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 

■  *  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
!  Maximum 
'■  Minimum 
)  .Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 

♦  Minimum 
\  .Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
<  Minimum  •  ■ 
\  Maximum"' 
'  .Minimum  • ' 
\  Maximum" 
'  Minimum  "  ■ 
)  Maximum" 

♦  Minimum  ■  • 
I  Maximum  ■■ 
'  Minimum  "■ 
\  Maximum " " 
'  Minimum" 
\  Maximum  •  • 
'  Jlinimum-- 
!  Maximum  •■ 
f  Minimum  •  ■ 
)  Maximum  •  • 

*  Minimum-  ■ 
\  Maximum  ■  ■ 
J  Minimum  ■  • 
\  Maximum  •  • 
'  Minimum  •• 
.'  Maximum  •■ 
j  Minimum  •  ■ 
J  Maximum  • 
'  Minimum- 
3  Maximum - 
j  Minimum  . 
!  Maximum- 

'  I  Minimum  - 
}  Maximum  • 
j'  Minimum  . 
\  Maximum . 
j  Minimum  • 
j  Maximum . 

*  Minimum  . 
!  Maximum  • 
[  Minimum  . 
}  Maximum . 
•■  Minimum  . 
!  Maximum . 
'  Minimum - 
J  Maximum . 
I  Minimum 
j  Maxinaum  ■ 
'  Minimum  ■ 
I  Maximum- 

■  '  .Minimum. 

!  M^.ximum 

Minimum 


^<.    instrmnonts  are  read  m  the  morning:  the  maximum  temperature  tnen  read  is  charged  to  the  preceding  day.  on  whicn  it  a.mo.t  always  occui.. 


:-sSiasss^<fiii:. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


flRKflNSflS    SECTION- 


HARVEY  S.  COLE,    Meteorologist. 
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XXVI      Little    Rock,    Ark.,    Year,     1921.    No.l3. 


KILLING    FROSTS,     1921. 


Stations. 


GENERAL  SUMJIARY. 

The  outPtancling  characteristic  of  the  weather  in  Arkansas 
iring  the  year  1921  was  the  positive  departure  from  the  nor- 
,al  toniperature  in  all  sections  of  the  State.  During  only  four 
lonths  were  negative  departures  recorded  at  any  station  and  of 
le  four,  only  two,  April  and  October,  showed  a  negative  depar- 
irc  for  the  State  as  a  whole.  Several  stations  did  not  record  a 
onthly  mean  below  normal  during  the  entire  year.  The  aver- 
se temperature  was  G4.2-,  or  3.2°  above  normal,  the  annual 
eans  ranging  from  59.0°  et  Button  to  68.8°  at  Texarkana.All 
ations  showed  positive  departures  for  the  year,  varying  from 
0.8°  at  Dutton  to  +8.1°  at  Dumas.  This  was  the  warmest  year 
iring  Arkansas's  Climatological  History,  the  next  warmest  be- 
g  1896  with  an  average  temperature  of  63.0°.  Although  thean- 
lal  mean  is  considerably  aliove  normal  the  extremes  were  well 
ithin  the  limits  established  by  previous  years,  ranging  from -3" 

February  to  107°  in  July.  The  average  precipitation  was 
'.46  inches  which  is  0.47  inch  below  normal,  the  extremes 
nging  from  29.29  inches  at  .Junction  to  61.12  inches  at  Helena, 
be  snowfall  averaged  about  15  inches  and  ranged  from  27  inch- 
1  at  Waldron  to  none  at  a  few  stations  in  the  southern  border 
mnties. 

January,  February,  and  March  were  unusually  mild  months 
id   vegetation  advanced  two  to  three  weeks  beyond  an  average 
ason.  April  was  cold  and  rainy,  generally  unfavorable    for  all 
;ricultural  pursuits.  On  the  17th  of  April  a  hard  freeze   occur- 
'd  in  the  northern  portion  of  the  State,    freezing   temperatures 
lending  to  the  southern  counties,   damaging  the    berry    crop, 
illing  practically  the  entire  peach  and  apple  crops  in  the  north- 
•n  counties,  and  necessitating  the    replanting   of   considerable 
>rn  and  cotton.  May,  June,  and  July  were  hot    and    dry,    but 
1  August  and  September  cloudy  rainy    Aveather    prevailed,    fa- 
oring  boll  weevil  development  and  considerable  damage  to  the 
itton  crop  resulted.  October  was  more  favorable,   dry    weather 
revailing  throughout  the  harvest  season.  During  the  crop    sea- 
in,  April  to  October,  the  temperature  averaged  1 .4'^  above  nor- 
lal  and  the  precipitation  1.12  inches  above.    The    last    general 
illing  frost  in  the  spring  occurred  about  April  10th,    the    first 
1  autumn,  November  11th,  giving  an  average  growing  season  of 
08  days.  Killing  frost  occurred  at  a  few  stations  in  the    north - 
•est  on  Octo])pr  Sth,  luit  was  not  general  until  the  11th   of  No- 
ember  at  wiiich  time  all  crops  had    matured.    There    were    no 
i.-^astrous  floods  on  the  rivers  during  the  year  nor  were  the  dry 
leriods  of  prolonged  duration  except  in  the  northwestern   Conn- 
ies where  little  rain  fell  from  September  26th  until  the   middle 
1'  November.  The  drought  interfered  seriously  with    the  germi- 
lation  of  winter  grains  in  that  section. 

Gn  the  17th  of  March  a  tornado  occun-ed  in  Oil  Trough  Bot- 
om  which  did  property  damage  estimated  at  $10,000.  April 
■')th,  four  tornadoes  occurred  in  the  State.  The  most  destruc- 
ive  originated  in  Texas  and  moved  northea.stward  traversing. por- 
ions  of  ^liller,  Hempstead  and  Pike  counties.  The  others 
iccurred  in  Yell,  Pope,  and  Pulaski  counties.  The  four  storms 
:illed  fifty  six  people  and  destroyed  property  valued  at  about 
U,80n,(XK).  On  November  1 7th  two  tornacloes  occurred,  one  in 
*olk  County,  the  other  in  Clark  and  Hot  Springs  counties.  Dur- 
!ig  these  storms  eleven  lives  were  lost  and  820,000.  w(nlh  of 
)roperty  destroyed.  The  passing  of  the  LOW  in  Avliich  these  tor- 
undoes  occurred  brought  excessive  rains  in  Arkansas  from  the 
Uitli  to  the  19th,  eight  to  eleven  inches  being  measured  at  sev- 
.^ral  stations.  December  23d,  at  Clarkedale,  Crittenden  County, 
1  tornado  occurred,  killing  six  people  and  doing  property  dam- 
;.ige  e.'^li mated  at  S150,0l)l).  w.  c  "ir. 


Amity  

Arkadelphia 

Arkansas  City  .. 

Biitosville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock.  . .. 

Camden 

Centerpoiiit 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corniiiff 

DanviUe   

Daidenelle 

Dodcl  City 

Dinnas 

Diitton   

El  Dorado — .. 

Kngland 

Enreka  Springs. 
Fayetteville. ... 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Gillett  

Grannis 

Gravette 

Hardy ■.:... 

Helena 

Higden 

Hope  

Hot  Springs. ..  . 
Pluttig 


Lust  in 
spring. 


Apr.    19 


Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr- 
Apr. 
Apr. 
*Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 


First  in 
autumn. 


+Nov. 
Nov- 
Nov 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Nov- 
Nov. 
Nov. 
Nov. 


Apr. 
Apr. 
Apr. 
'Jlar. 
May 
Mar. 
'May 
Mar. 
'Mar. 
May 
May 
Apr. 
Apr. 


•Mar. 
Apr. 
May 
Apr. 


Oct. 
Qct- 
Nov. 
Oct- 
Nov. 
Nov. 
Nor- 
Nov. 
Oct. 
tNov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 


Apr. 
Apr. 
'Apr. 


Nov.  12 
Oct.  8 
Oct.  13 
Nov.  12 
Nov.  11 
Nov.  10 
tNov.  V2 
tNov.  11 


Stations. 


.Toneeboro 

Junction 

Little  Rock..    . 

Lutherville 

Magnolia  .% 

Malvern  

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Jlarshall 

Menu 

Morrillton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Mutf  reesboro  — 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Patterson 

Pine  Blnffi 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers    

Searcy  

Springljank 

Stuttgart 

.Subiaco 

Texarkana 

Umphers    

Waldron 

Wan-en 

Whitecliffs 

Wviine 


Last  in 
spring. 


.Apr.  18 
Mar.  29 
Mar.  29 

*Apr.  17 
Mar.  29 

*Apr.  18 
-■Vpr.  18 

■*Mar.  29 
Apr.  18 
Apr.  J8 
Apr.  17 


Apr. 
*Apr. 


*Apr.  18 
Apr.  19 
Mar.  29 
Apr.  11 

■^Apr.   17 


Mar. 

Apr. 

Mar. 

Apr. 

Apr. 

Mar. 

May 

Apr- 
Apr. 

Mar. 

Apr, 
*Apr. 
•Apr. 

Apr. 
*Mar. 

Apr. 
•Apr. 


First  in 
autumn. 


Not- 

tNov- 

Nov- 

Nov. 

Nov- 

Nov. 

Oct. 

Nov- 
tNov. 
tNov. 

Nov. 
tNov. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov- 

Nov. 
tNov. 

Nov. 

Nov- 


Nov- 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Nov- 
Xov- 
Nov. 
tNov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 


■^Nokillini 
+No  kiUinii 


frost  recorded;  last  freezing 
frost  recorded;  first  froezinj; 


temerature  in  Spring- 
temperature  in  Autiimn- 

TEMFERATTJRE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS, 


1921. 


Month. 


Temperature, 

in  degrees  Fahr*^iiheit. 

- 

^ 

a> 

<j 

rt 

^ 

be 

f-=i 

a 

a 

J 

Precipitation,  in  inolies. 


.la unary  . . . 
Feljrua'ry  . . 

March 

.\pril 

May 

.June 

.Inly 

A\igust  . . . . 
September. 
October.  .. 
November  . 
December. - 
.Annual     .. 


46-9 

+  6.0 

85 

6 

48.3 

+  6.1 

85 

-     3 

60.8 

-H  8.2 

92 

18 

59-8 

-   1.4 

91 

22 

69.7 

+  0.5 

99 

29 

7B.5 

+  1.7 

103 

46 

82.  0 

-4-  2.1 

107 

54 

81.. 5 

+  2.1 

106 

56 

79.6 

+  5.7 

104 

35 

61.6 

-  0-7 

96 

27 

54.9 

+  3.4 

88 

17 

47.1 

+  .5.0 

b2 

11 

642 

+  It.  2 

li-7 

-     3 

•2.07 
3.59 
6.55 
7.87 
2. '25 
4.84 
2.42 
5.46 
3.  .38 
0.72 
5.53 
•2.78 
47.46 


Sky. 


-  2.16 
f  0-31 
+  1.85 
+  3.09 

-  2.h7 
+  0.7f 

-  1.50 
+  1.63 
4-  0.05 

-  2.28 
+  1  90 

-  1.31 

-  0.47 


3.87 

6 

11 

6 

14 

8.90 

6 

15 

5 

8 

11.01 

9 

11 

8 

12 

12. 62 

9 

14 

6 

10 

5.49 

5 

18 

8 

12.  03 

11 

12 

10 

8 

5.  46 

6 

19 

8 

4 

10-  72 

8 

15 

9 

6.96 

/ 

14 

9 

7 

1.47 

3 

23 

4 

4 

13.  77 

7 

13 

6 

11 

5.  16 

6 

13 

6 

12 

13.77 

S3 

17S 

85 

102 

COMPARATIVE  ANNUAL,  DATA  FOR  ARKANSAS. 


Year. 


Temperature . 


Precipitation. 


o  j; 


Normal  61.0 


1891  ■■ 
1892... 
18V3.., 
1894... 
1895.. 
1S96.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902 . . 
1903.. 
19U4. . 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 
1912.. 
1913.. 
1914.. 
1915.. 
1916.. 
1917.. 
1918,. 
1919.. 
1920.. 
1921.. 


60.  5 
60.0 
00.7 
61.3 
59.8 
63.0 
6'2.4 
61.4 

60.  6 
62.0 
61.1 
60.4 
.59.3 
60.5 
59.5 
60.2 
01.7 
02. 1 
62.1 
61.0 
&2.  9 
59.8 

61.  6 
61.4 
60.6 
61.9 
59-  2 
61-4 
61-6 
60. 7 
64.2 


-05 
-1.0 
-0.3 
+0.3 
-1.2 
+2.0 
+  1.4 
+0.4 
-0.4 
+  1.0 
+0.1 
-0.6 
-1.7 
-0.5 
-1.5 
-0.8 
+0.7 
+  1.1 
+  1.1 
0.0 
+  1.9 
-1.2 
+0.6 
+  0.4 
-0.4 
+0.9 
-1.8 
+  0.4 
+0.  6 
-0.3 
+  3.2 


108 

103 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
T05 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
105 
107 
106 
108 
110 
107 
1U7 
106 
115 
113 
105 
107 


-10 

6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

-  2 

-  4 
-■25 

-  5 

-  6 

-  •> 
-VZ 

-  5 
-•29 

-  7 

-  8 
0 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

.-  3 
-16 
-21 
-23 
-10 

-  3 


Number  of  days . 


47.93 

44.  49 
57.75 
47.91 
49.  05 
44.69 
38.02 
46.  52 
56.  83 
41.49 
49. 03 
35  28 
51.  70 

44.  62 
43.45 
63.65 
56. 97 
49.71 
48.88 
44.05 
45.21 
49.  .53 

45.  83 
54.  01 
42.  85 
53.  OS 
42.  IS 
40.72 
44.64 
.54.-52 
.54.28 
47.46 


-  3.44 
+  9.82 

-  0.02 
+  1.12 

-  3.24 

-  9.91 

-  1.41 
+  8.90 

-  6.44 
+  1.10 
-12.65 
+  3.77 

-  3.31 

-  4.48 
+  15.72 
+  9.04 
+  1.78 
+  0.95 

-  3.88 

-  2.72 
+  1.60 

-  2.10 
+  6.08 

-  5.08 
+  .5.  15 

-  5.75 

-  7.21 

-  3. '29 
+  6.59 
+  6.35 

-  0.47 


67 

180 
159 
185 
176 
167 
171 
178 
1.59 
170 
150 
175 
150 
162 
169 
146 
1-56 
163 
158 
173 
172 
152 
171 
1.58 
149 
163 
191 
IS7 
174 
166 
171 
17S 


t*  -^ 

>. 

--   C,' 

o 

98 

100 

94 

91 

9S 

109 

95 

85 

97 

92 

92 

106 

9V 

98 

96 

91 

105 

102 

105 

90 

1'20 

95 

111 

79 

121 

94 

l07 

96 

112 

85 

107 

112 

96 

113 

91 

111 

100 

108 

93 

96 

109 

84 

117 

96 

110 

85 

107 

100 

109 

107 

81 

121 

76 

99 

74 

104 

76 

115 

/-T 

124 

74 

lbs 

S-) 

i02 

SCO 

£^  c 


84 

94 
9S 


8;> 

79 


SI 
84 
7S 
10:1 
95 
86 
92 
S3 
84 
95 
81 
89 
82 


m 


\m 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Year,  1921. 


Climatological  Data  for  Year,  I92I. 


Stations. 


Counties. 


Teraperatwe,  Degrees  Fahrenheit. 


Amity  . . .  ■  •  •  •  •  • 
Arkadelphi&.-. 
Arkansas  City. 
Batesville  . . .  •  • 
Bee  Branch  ... 
Bentonville  ... 
Black  Rock  . . . 

Booneville 

Brlnkley....... 

Calico  Kock  . .  ■ 


Camden  . . . . 
Clarendon  . 
Conway  .... 
Corning  .... 
Danville.... 
Dardanelle 
DoddCity  . 

Dvunaa 

Dutton 

Kl  Dorado . 


Clark. 

Clark 

Desha 

Independence. 
Van  Buren  — 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard  


250 
160 
145 

277 


1303 


o3 
t 

3 


Precipitation 

,  inches . 

"O 

^ 

1 

h 

Si 

i» 

u 

C3 

s 

V 

0*: 

•si 
3 

u 
o 

"S 

H 

a 

O 

3 

a 

Number  of  days. 


^£1 


28     62.6       101 


England... 

Eureka  Springs. 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 

Grannls 

Gravette 

Hardy 

Helena 


226 
361 

158 
171 
309 
293 
337 
330 

1175 
162 

1590 


Ouachita . . . 

Monroe 

Faulkner . . . 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

Union 265 

Lonoke....  ...■       229 

Carroll Wra 

1451 
481 
264 
200 
921 
1250 
643 
182 


Washington . 
Sebastian  — 
Hempstead . . 

White 

Polk 

Benton 

Sharp 

Phillips 


Cleburne  

Hempstead-  ... 

Garland 

Union 

Craighead 


22 
29 
15 

"7" 
39 
17 

35 

"37 
21 

"35' 
39 
14 
19 

17 

14 
19 
85 
39 


63.4 
60.5 

65.8' 
65.3 
62.4 

64.7 

65.' 6 
62.4 


60.4 
66.1 
59.0 
67.5 

65.8 
62.2 
62.3 
64.3 


445 
377 
600 


345 
182 
286 
775 
315 
277 


Higden  

Hope 

Hot  Springs 

Huttis   

^,°''^?l'„°„^° 1  Union 

Junc«°P:;,: Pulaski 

^".wvm«  "  i* Johnson 

Lutheryille    I Columbia... 

Mafvern  .■.■.: . '. ". ". '. ".  '• ".  |  Hot  Springs  . 

MammothSpring...     Fulton 512 

^larianna^. Poinsett ::::....!  229  I 

Marked  Tree 1053 

Marshall  |  j,^,,^  ■; 12O8 

Mena ,v'' ••,•••"  Rnxter  .  800 

ll°"ntMV     *"'  '•■■     Montgomery.-;;!      730 

Mount  Ida  ;  „..  |      367 

Marfreesboro  .  • I  'i^e .^^^^ 

^"'"   '  Jackson I      231 

Mississippi j  240 

Franklin 3ii 

Woodruff !  196 

Jeflferson 1  215 

Randolph 300 

Ashley 122 

Nevada 32/ 

Dallas 287 

Cleveland 243 

Benton |  1385 

236 
240 
228 

1050 
332 

20UO 
675 
206 

■'256 


62.7 
60.5 


104 

107 

99 

'ioe 

105 
101 

99 

162" 
104 

'162 

100 

102 

98 

103 

104 
101 
98 
101 


July 


JulV 
July 
July 

Aug. 
July 
July 

Aug. 

Aug. 
July 

Aug. 
July 
,Iuly 
July 
Aug. 

July 

July 

1  July 

Aug. 


31 
31 
80 

"5' 
31 
3lt 


1 

13 

'i9  " 
30 
31 
31 
21t 

31 

30t 

30t 

6 


49 
28 
14 
26 
28 
42 
24 
3 
38 

16 
12 
16 
6 
33 


66.7 


96 
99 
103 


103 
102 


Aug. 
July 
June 


Aug. 
Aug. 


11 


15 

U 

16 
20 
4 

20 
10 

"is' 

-  2 
22 

—  3 
24 

20 

13 

6 

12 


Feb.      20 


6 

30 
12t 


Feb. 
Dec. 
Feb. 

Dec. 
Feb. 
Feb. 

Dec. 

'Feb. 
Feb. 

'Feb.' 
Feb. 
Dec. 
Feb. 
Feb. 

Feb. 
Dee. 
Feb. 
Feb. 


13 

—  1 

12 


20 
25 
20 

25 
20 
20 

18 

'26" 
20 

"26' 
20 
18 
20 
20 

20 
25 
20 
20 


Feb. 
Feb. 
Feb. 


7 
20t 


65.0 
67.4 
64.8 
64.0 

'64;8" 

61.7 


64.1 
63.8 
63.6 
61.9 
63.3 


Nail 
Newport. 


Osceola 

Ozark 

Patterson . . . 
Pine  Bluff  . . 
I'ocahontas . 
Portland  . . . 
Prescott  — 
Princeton  .. 

Kison 

Kogers 


Searcy v;;-"' 

Springbank  11.... 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

UmphersTt 

\Yaldron 

Warren 

Whltecliffs 

Wynne 


104 
106 
99 
102 
105 
100 

99 


101 
99 
102 
103 
lO'i 


Sept. 
Aug. 
July 
July 
July 
July 

Aug. 


59.2 
64.8 


64.6  I 

66;  9 
68.8 
67.9 


90 
102 

102 

101 

'ioi' 
101 

104 
100 


July 
July 
Aug. 
Aug. 
Aug 


5 

20t 
31 
31 

8 
3lt 


22 
20 
26 
20 
23 
21 
16 


3 
30 
6 
It 
6 


July  1 
July 

July 
July 

Juiy 
July 
Aug. 
July 


White 

Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Yell 

9cott 

Bradley 

Little  River...- 
Cross 


67.0 
60.9 


105 
101 


July 
July 


31 
C 

14 
30t 

'31+ 
lit 
1 
Ot 


20 

3 
21 
24 
14 
16 
12 

2 


Feb. 
Dec. 
Dec. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 

Feb. 
Feb. 
Feb. 
Fob. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


20t 
25 
26 
20 
18 
25 
26 


28 
25 
37 
22 
29 
)5 
19 
7 

39 
17 

85 

17 
37 
28 
6 
35 
39 
17 
19 
17 

14 
19 
35 
39 
35 
8 
3 
23 
24 
60 

3 
49 
30 
14 

26 
28 
42 
24 
3 


48.06 
47.79 
48.66 
44.73 
45.15 
43.28 
50.36 
45. 62 
52.46 
43.10 

46.42 
50.47 
54.75 
39.51 
46.03 
44.47 
43.17 
52.88 


8.72 
9-10 
9.54 
7. '24 
7.35 
9.50 
10.40 
9.21 
10.56 
6.99 

8.45 
9.98 
12.95 
8.87 
7.39 
8.45 
6.21 
7.47 


49-81 
48.36 
39.34 
37.73 
46-14 
60.07 
59. 29 
48.82 


Apr. 
Apr. 
Apr. 
Nov. 
Mar. 
Mar. 
Nov. 
Nov. 
Mar. 
Nov. 

Apr. 
Mar. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
June 
Apr. 


8.93 
9.37 
6.89 
6.50 
9.70 
11.08 
12.48 
11.71 


61.12    12.18 


18t 

20 
20 
21 
20 
20 
20 
20 


64.2      103       July 


65.5 

65.2 
68.8 
64.1 


66.7 
'65;2 


105 
103 
105 
100 


101 


31 


July 
July 
July 
July 


July 
■juiy 


31 
29+ 
7+ 
31 


20 
10 


23 
19 


20 


Dec. 
I  Feb- 

Feb. 
Feb. 

Dec. 

1  Jan. 

Dec 

Jan. 


25 
14+ 

19 

20 

'is  " 

]5t 
18 
10 


10 


31+ 


Dec. 
Feb- 


Feb.  I    20+ 


Feb. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 


28    I  Dec. 
is"  'Feb- 


20 
20 
18t 
25 


18+ 

'io' 


16 
10 
16 

6 
33 

7 
23 

5 
28 
37 

21 
25 
5 
37 
29 
15 
39 
14 
21 
30 


9 
33 
24 
39 
4 
3 
26 
16 
13 


47.11 
46.04 
45.66 
41.09 
55-73 
29-29 
45. 54 
43.83 

55;  is' 

40.54 


7.75 
8.92 
9.07 
7.72 
10.90 
6.04 
7.40 
7-20 

16; i9' 


Mar. 
Mar. 
June 
June 
Apr. 
Apr. 

A-PT. 

June 


0.83 
1  15 
0.41 
0-77 
0.20 
0.54 
0.49 
1.42 
0.87 
0.55 

0-86 
0.85 
0.74 
0.51 
0.27 
0.38 
0-41 
0.88 


0.62 
0.69 
0.83 
0.13 
0.73 
0.72 
1.01 
0.38 


Oct- 
May 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
July 
Oct. 
Dec. 
Oct 
Oct. 

Oct. 
Oct. 

Julv 
July 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 


Oct. 
July 
May 
Oct. 
Oct. 
Jan. 
Oct. 
July 


7.5 

78 

2.5 

67 

0.0 

93 

2A0 

98 

22-5 

88 

12-4 

108 

15-8 

103 

21.7 

106 

8.5 

87 

15.0 

110 

Apr. 

Nov. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Nov. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 

Apr- 

Nov. 


54-75 
47-  24 
55.9: 
47.29 
52.60 
39. 92 
48.71 
50.98 

49.85 
41.99 
52. 53 
50.01 
51.47 
43.09 


8  40 
9.05 

10.51 
7.35 

10.72 
7.44 
9.25 
8.70 

I 
9. 25 
7.16 
8.63 
11.33 
9-90 
6.26 


1.16 

0.22 
0.59 
0.00 
0.39 
0.23 
0.37 
0.14 
0.48 

'6;  70 

0.51 


40-92 
41. 12 

53. 55 
49. 36 
49.86 
48-01 
48.53 
4:3.75 
55- 12 
39.10 


Apr. 
Xov- 
Apr. 
Mar- 
Aug- 
Apr- 
June 
Mar. 

Apr. 
.\pr. 
Apr. 
Apr. 
Nov. 
Apr. 


Oct. 

Oct. 
Oct. 
May 
Oct. 
Oct. 
Aug. 
Oct. 
Oct. 

'oct. 

Oct. 


T. 

6.0 
20.5 
15.0 
26.5 
25.0 
19.0 

2.0 
18.0 

00 

13.1 

14.0 
15.0 
22. 6 

'i9.6' 
12.5 
12.  h 
16.0 
1.5 

23. 0 

T. 
13.5 

0.0 
14.5 

U.O 
11.8 
24.5 

"6;6 


95 
96 
76 
94 
76 
61 
85 
120 


101 
78 
55 
99 
66 
78 

104 
87 


0.85 
0.75 
0.93 
0.87 
0.27 
0.48 
0.37 
0.50 

0.55 
0-30 

T- 
0-88 
0.80 

T. 


75 
64 
102 

47 
105 
78 


200 
163* 
199 
159 
97 
153 
201 
207 
191 
206 

155 
135 
200' 
179 
222 
18:31 
128° 
84 
161* 
149' 

186' 

168 

208* 

140 

173 

221 

210' 

153'' 

161* 

202 

158^ 
209* 
235' 
224" 
193 
239 
163 
198 


41 

1* 

53 

39 
141 
104 

40 

69 

87 

37 

96 

81 

98* 

106 

8 

67) 
187" 
206 
118« 

88^ 

79° 
143 
60* 
99 
59 
50 
59J 
98" 
74' 
32 


64'' 
45' 
49' 
103 
57 
99 
78 


T24 

170* 
113 
167 
1'27 
108 
r24 

89 

87 
122 

114 
149 

66' 

80 
135 
1051 

47° 

75 

79« 
llOf 

95° 
54 
64' 

1'26 

1.S3 

88 

86' 

86* 

1     44' 

131 

110'' 
88'' 
76' 
91* 
69 
69 

103 


S. 

sw. 


sw. 
s. 

s. 


sw. 
ne 


sw 
sw 


11.0       79 


9.32 
9.50 
7.12 

13.77 
10. 24 
11.70 

8.67 
10.37 

7.06 
10.48 

6.43 


54.33 


9.60 


Apr. 
Apr. 
Mar. 

Nov. 
June 
Apr. 
Nov. 
Apr. 
Apr. 
Nov. 
Apr. 


Oct. 
Oct. 
Oct. 
July 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Jan. 

Oct. 

July 
Oct- 
Oct. 
Oct. 
Oct. 


Apr. 


0.52 
0.58 
1.25 

0.23 
0-75 
0.'22 
0-37 
0-94 
0-82 
1.12 
0.35 


Oct. 
Oct. 
Oct- 
Oct. 
Aug. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 


0.95     Jan. 


8.5 
14.0 
18.3 

9.5 
21.5 

5-5 
19.0 
17.0 

8  5 
22. 0 
12  0 

3.1 
11.0 

0.0 

1.0 

T. 

2.8 

16.0 

16.4 
0.5 
2  6 

27.0 
T. 

22-5 

27.2 
T. 
2.0 
9.5 


95 

102 
105 
88 
68 


126 

190'  I  102' 


65       174 


102 

87 

77 
71 
57 
99 
93 
73 


63 


108 
71 
92 

102 
66 
92 
98 
67 


161 

HI 

170" 

188 

180 

135* 

178" 

168 

HI* 

86* 
200 
235 
120 
185 
177* 
235 
136" 
181 

194 

194 

207 

175 

217 

212' 

131 

168 

191 

■253 


72' 


148 

206 

105* 

69 

84 
67* 

sob 

100 


70* 

4 

32 
148 
114 

75* 

3 

130° 

74 

39 
43 
90 

118 
62 
59' 
89 

125 
40 
6 
I 


56 

48 
89* 
108 
100 
132* 
105" 
97 

141* 
16.5* 
161 
98 
97 
66 
71* 
127 
94° 
110 

1  132 

I  128 

68 

72 


145 
72 
IM 
106 


computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years 


record:  but  all  complete  reports  ar.^  used  in  det 


Reference  letters 


~^=Sr==-::^»^^  --'■ 


api 
J 


in  Ing  section 


for  example. "  represents  two  days  missing 


,,,  ,u  the  table  ind^ca^enunj^r^of^da^^^^^^^^^  Ark.:Umphers^Rover^^ 


•  27  or  more  days  missing. 


tion,  Randolph, 


iiaiiissi&&sismmim 


Yeah,  1921. 
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1921,  with  Departures  from  the  Normal. 


St&tioni. 


mity 

rkadelphia.,. 
■kansas  City. 

lid  Knob 

itesviUe  

M  Branch  .  .. 
mtonville.... 
ack  Rock.... 

joneville 

■inkley 


ilico  Rock  . 

imden  

interpoint  , 
areDdon  . . 

inton 

)uway  ..... 
)rniiig  ..., 
inville  . ... 
irdanelle  . 
3dd  City  . . 


iimas 

llllOU 

I  Dorado 

ngland 

tireka    Spriugs. 

Liyettevilie 

ort  Smith 

niton 

Borgetown 

illett  


rannis 

ravette. 

ardj- 

elena 

igden  

ope 

ot  Springs 

UttlK 

aneseboro 

anction 


iltle  Rock 

utherville 

[agnolia 

[alvern 

[ammoth  Spring . 

[iiriauna 

larked  Tree 

larshall  

leiia 

lorrillton 


lountain  Home .  . 

lount Ida 

lurfreesboro 

;ail 

Cewport 

)kay 

)sceola 

)iark 

'atterson 

■iiie  Blutr 

'ocahontas 

'ortland 

'rescott 

'rinceton 

tison 

toners 

ii-arcy 

.pringbauk 

itiittgart 

iubiaco , 

fexarkona 

jinpliers 

Valdron ......... 

A'lirrcii 

■Vhilecliffs 

Aynne 


January. 


February. 


March. 


•2.19 
2.12 
3.87 
0.50 
1.65 
1.65 
1.43 
148 
1.80 
1.86 

1.26 
1.49 
1.30 
1.62 


1.71 
1.70 
1.87 
1.90 
2.46 

3.39 
2.81 
2.51 
2,11 
1.68 
0.92 
1.39 
2.98 
0.72 
2  06 

3.02 
1.66 
0.76 
2.07 
l.<3 
3.39 
1.61 
3.13 
2.04 
2.11 

1.52 
1.05 
3.18 
2.39 
0.94 
2.12 
2.3s 
1.80 
2.64 


1.69 
2.39 
2.34 
1^.64 
0.50 
1,40 
2. 20 
2.24 
3.48 
2.37 

1.40 
3.62 
3.29 
3.12 
3.07 
1.34 
1.30 
3.68 
1.72 
1.70 

3.30 
2.96 
1.13 
2.98 
2.50 
0.95 


-2.47 
-1.82 
-0.75 


-2.73 
-2.77 
-1.15 
-3.04 

-3."  07 

-2.48 
-3.27 
-2.66 
-2. 86 


-2. 58 
-2.18 

-1.41 
-0.54 

-1.61 
-1.48 
-0.96 
-1.97 
-1.74 
-2.04 
-1.12 
-1.12 


-1.17 
-3. 52 
-3.33 

-3.49 
-1.11 
-3. 14 
-1.74 

-3.27 
-2.68 

-3.26 
-2.65 

-2.45 

-i.'ie 


-2.13 

-i.'44 
-4.45 

-2.' 60 
-0.23 

-2."95 

-3.03 
-1.01 
-l.U 
-1.68 
-2.79 
-1.34 

+6.' 27 
-3.41 
-1.68 

+0.21 


-1.78 
-0.47 
-4.46 


2.93 
2.08 
2.69 
4.41 
3.18 
2.40 
1.31 
2.27 
3.52 
7.14 

2.99 
2.72 
1.68 
6.49 


-U.30 
-0.82 
-1.21 
-1.36 

+  3.' 66 

-1-0.35 
-1.45 
-1  74 

+2.28 


4.85 
3. 07 
2.75 
2.42 
3.17 

4.80 
3.95 
2.01 
6-85 
2.52 
2. 9.1 
3.03 
1.59 
8.90 
4.32 

2.51 
1.24 
2.65 

6.86 
2.39 
2.50 
4.83 
2.70 
4.27 
2.97 

6.86 
4.35 
l.;4 
3.08 
1.91 
6.72 
7.17 
4  84 
3.18 


2.97 

3.12 

1.78 

5.26 

3.91 

3.06 

4.80 

4 

7.24 

4.43 

2.70 

2. 

1.92 

2.69 

3.16 

2.  .56 

4.20 

2.  21 

5.32 

3.87 

1.57 
2.34 
4. 54 
3.31 
1.00 
5  65 


-1.01 

-2.02 
2.05 


-0.97 
-0.70 

-6.74 
0.06 

+0.89 
+0.75 
-213 
-1-2.78 

0.43 
+0.41 
+0. 29 

1.49 


-0.83 
-0.63 
+1.96 


-1.62 
+0.96 
1.72 
-0.01 
-0.51 

-1-2.68 
+1.00 

-o'.eo 

1.50 
+3.16 
-6.22 


-1.55 

-f2.'28 
-0.03 

+6.67 
+2.29 

+6!  16 

-0.86 
-1.99 
-1.59 
-1.32 
+0.2O 
-rO.56 

-i'.37 
-hi  21 
-1-0 -92 

-1.39 


-1.25 
-2.49 
+1.97 


6.09 
7.47 
5-52 
7.87 
6.41 
7.35 
9.50 
5.66 
3  99 
10.56 

6.50 
7.15 
6.56 
9.98 


+1.16 
+2.57 
-0.05 


+2.55 
+2. 71 
+5. 68 
+  1.95 

+5.' 14 

+3.21 
+2.10 

+1.74 
+5.76 


5.79 
5.39 
6.60 
5.62 

5.81 
6.99 
5.16 
8.93 
9.37 
6.04 
3.81 
5  14 
8.41 
5.65 

3.78 
11.01 
3.01 
10.19 
4.84 
6.06 
7.  .!1 
7.72 
8.42 
6.04 

7.03 
5.73 
6.27 
7-57 
5.87 
8.26 
7.10 
7.67 
2.98 


April. 


+2-21 
+1.12 

+2  [26 
+1.64 

-fO.80 
+2.62 
•f-0.34 
+4.37 
-1-5.77 
+2.01 
+0.19 
4  0.68 


-1-7.58 
-1.24 
+4.15 

+6!  84 
+2.13 
+2.50 
+3.98 
+0.84 

+2.09 
+2 .02 

+2.' 76 
+2.83 

+3.'  13 

-2!68 


7.35 
6.35 
4.92 
5.79 
8.70 
9.17 
7.1V 
3.  t.9 
7.15 
6.69 

6.05 
5.57 
5.13 
7.92 
6.06 
7.12 
9.05 
5.26 
8.9(1 
5.29 

5.91 

5.13 

3.4' 

4.5 

4.60 

5.60 


+  1.78 


+  1. 


+  1.47 
+C.1H 
+0.71 
+3.72 
+  1.49 
+3.6: 

+  i.'68 
+3.47 
+1.45 

+1.9- 


-0.95 
to.  74 
+  1.54 


8.72 
9.10 
9.54 
6.24 
5.95 
6.95 
4.54 
5.40 
6.7U 
8.70 

5.94 
8.45 
10.00 
9.42 


+1.33 
+2.61 
+0.65 
-0.14 

+3."  73 

+1.14 
+3.84 
+5.24 
+3.24 


12.52 
5.48 
7.12 
6.36 
5.74 

7.47 
7.93 


+8.23 
+090 

+2-42 
+1.62 

+2.97 
+2.64 


8.63 
5.51 
5.40 
5.40 
9.76 
11.08 
7.38 

12.48 
5.  25 
5.09 

12.18 
6.85 
8.92 
9.07 
6.10 
8.89 
4.74 

7.40 
7.20 
8.58 
10. 19 
7.52 

'8.46 
7.53 
10.51 


+2.90 
-+1.01 
+1.21 
+1.60 
+5.67 


7.27 
6.26 
7.31 
9.32 
9.50 
5.91 
5.96 
9.74 
11.70 
7.05 

10.37 
7.06 

10.41 
6.43 
6,00 
9-60 


May. 


+3.03 

+3.82 
+5.08 


+1.41 
+0.51 
+6.76 

+3.' 63 
+3.01 
+  1.51 
+4.80 
+0.13 


06 


+2.71 
+5.05 


+2.86 


+6  13 

+2 
+  1.66 
+2.2 
+3.14 

+5-79 
+  1.70 

+3.  3U 
+6.  89 
+3.00 

+5.6 


+  l.lf. 


1.49 
1.15 
1.70 
1.77 
1.60 
1.75 
3.75 
3. 42 
2.92 
2.88 

2.71 
1.60 
4.15 
2.20 


1.70 
2.76 
1.43 
2.83 
2.22 

2.04 
2.67 
4.07 
1.83 
2.56 
0.83 
1.18 
1.03 
2.67 
1.40 

1.59 
3.18 
3.11 
1.76 
5.49 
1.27 
0.00 
4.27 
2.28 
2.64 


1.81 
0.84 
1.94 

2.08 
4.58 

'3.15 
3.23 
2  32 
1.46 

2.95 

3 

1.38 

1.73 

2.00 

3.09 

1.96 

2.76 

1.98 

2.48 

2.81 
1.30 
1.90 
2.25 


+i'.2d|  0..30 
+4.23i  2.10 


P. 

0) 

a 


June. 


-4.56 
-5.06 
-2.72 

-3.44 
-2.79 
-1-47 
-1.21 


-1.37 
-2.91 
-2.59 
-2.89 


-3.22 
-1.27 

-2.' 93 
-2.90 

-2.35 
-4.19 
-1.10 
-2.54 
-3.48 
-4.72 
-3.73 
-3.66 


-2.71 
-1.84 
-2-68 

-4.'69 
-6.01 
-1.51 
-1.62 
-1.99 


-4. 


4.45 
9 


-0. 

-1.66 

-0.94 


5.14 

3.85 

3.43 

3.45 

3.12  -1.12 
+0.78 
+4.67 


3.43 
4.47 
2.17 

2.59 
4.  57 
6.86 
2.16 


3.87 
2.87 
5.15 
3.36 
6.21 


-5.37 

-4.46 
+0.67 

-i.'44 
-2.94 

-3.29 

-1.75 
-2.13 
-3. 81 
-3.  76 
-166 
-2.19 

-i'.ie 

-2.83 
-3.59 

-1.38 


-2  44 
-5.39 
-1.60 


12.03 
11.71 
5.35 
.3.50 
4.30 
4.23 
3.40 
2.21 
4.91 
4.01 

4.67 
3.56 
5.94 

5.77 
3.44 

3.' 07 
2.83 
9.31 
6.11 

4.66 
7.29 
5.65 
9.25 
5.09 
4.94 
1.41 
4.48 
4.43 
4.35 

3.65 
3.  .51 
4.57 
4.49 
2.76 
4.42 
2  8b 
10.24 
3.46 
3.88 

4.65 

3.56 

5.0 

2.16 

5.45 

6.05 


+0.36 

-1.21 

-1.18 
-0.24 

+2.38 
-1.06 


+0.02 
-1.30 

-6.26 
+1.93 

+1.47 
+6.07 
-0.26 
+0.24 
-1.13 
+2 .37 
+2.50 
+  0.52 


+6.26 
+  1.02 
+0.47 

+6.' 17 
+  1.34 
-1.95 
+  1.23 
+0.08 

+0.58 
-1.13 


+  1.73 
-1.02 

-6.65 

+4!  45 


+2.87 

+4.'i9 

+  1.47 

-■i.'oe 

+0.09 

+6."  56 

-0.07 

-0 

+0.95 

+0 .24 

-1.32 

-031 

+6.' 53 
-0.61 
-0.14 

-1.10 


-1.89 
-1 
+  1.91 


July. 


3.45 
2.55 
4.97 


0.64 
-1.45 
+1.00 


1.80 
1.15 
0.54 
2.62 
2.17 
1.69 

2.41 
3.14 


3.79 


0.74 
0.51 
3.18 
2.75 
2.01 

3.17 
1.41 


1.00 

0.69 

1. 

3.15 

5.46 

1-89 

2.98 

5.43 
0.38 

4 '.38 
2.27 
3.51 
1.85 
4.47 
4.26 
0.72 

1.44 
1.23 
1.56 
4.90 
1.32 

2.' 55 
1.96 
3.36 
2.22 

0.87 
3.01 
3.33 
2.20 
2.27 
2. 39 
2.71 
0.30 
0.5i 
1.68 

3.42 

2.40 

3.2' 

3.66 

1. 

1.64 

2.50 

4 .24 

1.27 

1.67 

5.25 
2.89 
1.3' 
3.39 
3.21 
2.37 


August. 


-1.39 

2.41 

-3.77 

-1.22 

-2.' 52 

-0.83 
-0.86 


+0.11 


-2.79 
-3.2] 


-0.98 
-2.68 


-0.67 

-2.74 


-1.98 
3.47 

-3.05 
0.69 

+1.96 


-4.45 
+6.' 54 


-1.08 
-2 .69 
+0.36 
+1.13 
3.40 

-2.55 
-2.35 

+i."48 
-2.68 

6!46 

-1.06 


7. 04 
8.15 
2.16 


September. 


+2.75 

+3.42 

1.77 


6.19 

6.15 

7. 

7.84 

4.12 

5.65 


3.62 
2.49 


0.81 

-2.94 
-0.82 

-6.80 
-3.46 

-2.' is 

—1.28 
-2.37 
+0.03 
-0.43 
-1.63 
-•>..  76 

+i.'24 
-3.09 
-1.81 


3.68 
3.00 
5.44 
5.88 
5.79 

6.74 
6.92 
1.06 
6.92 
9.36 
6.60 
4.46 
3.78 
7.81 
3.99 

6.84 
8.68 
3.28 
6.30 
5.68 
2.95 
4.40 
4.43 
3.46 
0.37 

7.08 
4.59 

5.19 

7.' 51 
3.  64 
8.59 
7.57 

6.50 
10.72 
4.40 
3.06 
4.97 
7.50 
7.13 
2.83 
7.30 
4.98 

7.15 
3  73 
3.23 
2.81 
3.47 
6.67 
7.55 
11.75 
4.61 
6.13 


+2.10  1.76 
6.73 
7.56 
4.44 
6.06 
7.72 


-0.28 
+1.27 
-1.11 


+1.88 
+2.38 
+3.86 
+3.38 

+2.13 

+0.67 
+0.44 


-2.49 


0.00 
-0.50 

+2 '.66 
+1.15 

+2.91 
+1.54 
-2.80 
+1.91 
+4. 31 
+2. 32 
+0.79 
+1.07 


+5.09 
-1.23 

+2.47 

-^6.' 56 
+0.57 

+0.16 
-0.33 
-3.02 

+3.43 
+0.14 

+4.'39 

+0.74 

+3.55 
+3.' 82 


2.92 
4.05 


3.40 
3. 65 
0.86 
3.60 
3.86 
4.20 

3.04 
5.36 


3  50 


106 
2.46 
3. 91 
1.93 
1.94 

5.72 


5.24 
2.66 
4.82 
1.30 
1.24 
5.23 
4.02 


+1.98 
1.31 

+0.97 
2.22 
1.93 

+2.75 


+7.39 

+6.' is 

+  1.47 

-f4!i7 
-1.08 

+  1.78 

+2.80 
-0  0 
-0.10 
-0.45 
+0.53 
+3.26 

-3  12 

+  1.02 
+2. 12 

-1.25 


-+0.58 
+1.63 
+3.30 


2.52 
1.66 
0.81 
3.62 
2.63 
6.68 
3.29 
0.67 
4.14 
2.21 

2. 18 
4.35 
2.90 
3.67 
2.23 
2. 28 
2.93 
2.46 
3.25 
2.38 

4.43 
1.04 
2.48 
2-38 
3.62 
3.59 
1.88 
3.07 
3.13 
3.91 

3.28 
4.  89 
6.05 
4.39 
2.24 
2. 82 
2.21 
4.44 
3.84 
5.44 


October. 


November. 


-0.41 
+1.58 
+4.06 


-067 
-H).40 
-2.61 
-H).02 

+6.'97 

0.89 
+1.92 


-0.59 


-2.59 
-1.22 

-i.'es 

-1.91 
+1.69 


-2.01 
-3.32 

+0.10 

+2.' 66 
-0.29 
-2.49 
+0.56 
-0.08 

-1.08 
+0.71 

+6'.49 
-2. 25 

-6.' 56 

-6.'35 


-2.24 

-2.29 
-0.27 

-6.'84 
+0.10 

+6.38 

-0-29 
+1-89 
+3.  Ob 
-f-108 
-1.6 
-0-80 

+i!i4 
+0.34 
+2.14 


4. 16  +1. 37 

5.34 

5.721 

4.15-0.45 

5-90+3.62 

2  95  -0. 55 


0.83 
1.35 
0.41 


0.77 
0.20 
069 
G.49 
1.44 
0.87 

055 
086 


035 
0.55 
1.37 
0.57 
0.27 
0.38 
0-41 

0.88 
1.03 
1.20 
0.62 
1.27 
0.85 
0.13 
0.73 
1.21 


1.01 
090 

095 
1.16 
0.22 
0.59 
049 
0..S9 
0.23 
0.51 

014 

0.48 

O'.TO 
0.51 

l.OOl 
0.85 
0.761 
0.93 
0.44 

1.03 
0.27 
0.48 
0.37 
121 

0.'55 

0.91 

T. 

0.88 

080 
T. 

6.52 

0.58 
1.25 
0.2;i 
1.47 
0.22 
0.37 

0.94 
0.82 
1.12 
0.35 
0.40 
1.32 


-1.83 
-1.02 
-1.61 


-2.28 
-2.40 
■2. 12 
-1.93 

-i-96 

-1.88 
-1.51 


-2.53 


-1.19 
-2.38 

-2.i5 
-2.69 

-1.85 
-2.17 
-0.99 
-183 
-1.60 
-2. 23 
-2.70 
-1.17 


-2.09 
-168 
-1. 20 

-2.' 65 
-2. 21 
-1.81 
-2. 77 
-2.12 

-2.41 
-3.08 

i.'ei 

2.18 
3'69 
2!32 


2.95 

6!34 
1.19 

i.'es 

2.05 

-i!47 

-1.87 
-2 .43 


-i.'ss 
-1.95 
-1.45 

-6"46 
-2. 54 

-2.72 
-126 


-2. 80 
-1.86 
-1.99 


8.43 
1.90 
2.87 


7.24 
6.70 
1.63 
10.40 
9.21 
3.98 

6.99 
2.72 


5.28 
9.18 
12.96 
8.87 
7.39 
8.45 
6.79 

2.37 
5.44 
1.70 
4.04 
2.87 
3.68 
6.22 
3.30 
S.45 


5.20 
1.65 
6.23 
5.56 
7.75 
3.89 
8.89 
1.73 
10.90 
1.19 

3.89 
6.53 

'i'so 

7.87 
4.21 
7.2s 
9.05 
6.07 
7.89 


9.90 
2.48 

'i'so 

3.02 
2.1 
13.7 
1.10 
4.05 
8.6' 

4.02 
3.21 
10. 48 
2.08 
2.20 
7.22 


-0.62 
-  1.80 
-0.89 


+8.90 
-1-3.58 
-1.36 
+6.40 

-6.' 88 

+4.08 
-1.36 


+1.37 

+9.' 62 
+6.84 

+5.'62 

+2.80 

-1.08 
+2.10 
-2.74 
+0.49 
+0.30 
+0.85 
+1.94 
-0.20 


-0.85 
+2.93 
+1.11 

-6.' 68 

n.42 

-1.07 

+7.71 

2.24 

-0.70 
+3.16 

-i.'ss 

+4.77 
+2. 85 
+2.' 70 


+2.33 

+  1.39 

+2.87 

+  1.73 
+4.15 

+6.41 

+6.67 
-1.02 

-i.'33 
-0.39 
-0.47 

-i.'98 
-0.02 
15.76 

+1.00 


December. 


p. 


Annual. 


3.83 
4.02 
4.54 


3.42 

2.75 

1. 

8.76 

1.42 

2.76 

1.82 
4.74 


3. 19 
3.02 
3.62 
2.43 
2.13 
1.66 
1.81 

5.16 
3.31 
2.49 
2.46 
2.51 
2.92 
2. 23 
3.09 
2. 69 


2.88 
1.50 
2.00 
3.54 
3.46 
3.05 
3.62 
3. 21 
1.93 
1.78 

2.68 
2.81 
1.35 
4.7» 
1.99 
2.59 
2.60 
179 
2.74 
3.20 

2.89 
2.73 
2.80 
2.05 
1.  53 
2.03 
3.05 
2.00 
1.46 
3.2 

2.90 
4.23 


I... 


-1.73 
-0.42 
+4.41 


3.43 
3  17 
2  10 
1.94 
3.47 
2.79 
1.40 

3.79 
2.4J 
2. 4'^ 
2.99 

'3.' 80 


-0.44 
-1.07 
-046 


-0.33 
-1.00 
-0.90 
+0.19 

-'2.'26 

-1.04 
—0.06 


—2.33 


—0.44 
—1.07 

— i.'n 

-1.21 

—0.22 
+0.36 
-3.35 
-2.13 
-f-0.27 
+0.31 
-0.65 
-0.43 


—0.64 
-1. 68 
—1.54 

*1.40 
—0.68 
— 192 
—2.68 
-2.20 

-1.66 
-0.81 

+6.'22 
-O.fcO 

— i.'ra 

-i!39 


-1.58 


-1  64 
-2 .29 


48.06 
47.79 
48.66 


5.70 

—  4.51 

—  1.00 


44.73 
45.15 
43.28 
50.36 
46.62 
52. 46 

43.10 
46.42 


50.47 


54.75 
39.51 
46.03 
44.47 
43.17 

52.88 


49.81 
48.36 
39.34 
37.73 
46.14 
60.07 


59.29 

48. 82 

ei.'ii 

47.11 
46.04 
45.66 
41.09 
55.73 
29.29 


8oi+ 
99i- 
531. 
1.90  50.0li- 


-1.05 
-1.31 


-0-63 
— 154 

-2.' 22 
-0.69 
-0.06 

-i.'46 

—2. 10 
-1.55 


—  2.60 
+  0.25 
+  0.26 
+  3.39 

+'i.'33 

—  0.  -22 

—  3.35 


1.99 


+  7.64 

—  6.97 

— '6.'66 

—  2.75 

+  2.85 


+  0.93 
+  0.88 

—  4.75 

—  3.61 
+  4.68 


+  5.69 
'-+'7.' 87 

—  '6.78 

-  8.62 

—  9.05 
+  8.86 
-16. 25 

-  4.35 

-  3.31 

+  '5.' 76 

—  6.18 


6.13 
2.93 


47!+ 
09!l 

••I.. 

871- 

921- 

12i- 

551 

a6!- 

86|- 

01I  + 


0.59 

'4.'4i 
4.12 

'3.'26 
2.24 

o.'si 

3.85 
9.31 

4.' 89 
3.99 
0.24 

4. '07 
1.67 
4.(X» 


+0.24  48.53 

;43. 75 

155.12 

-2.69139.10 


+  8.34 


—14. 42 

—0. 98154. 33|+'6.'67 


In  the  above  table  the  departure.s  irom  the  normal  precipitation  are  based  on  records  from  stations  that  havo  ten  or  more  ears  ol  observation.s 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION, 


Year 


,  192^ 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  192J,  with  Departures  from  the  Normal. 


Stations 


Amity 

Batesville 

Bee,Branch..- 
Bentonville . . . 
Booneville .... 

Briukley 

Calico  Rock . . 

Camden 

Centerpoint... 
Conway 


Corning  — 
Dardanelle. 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville  — 
Fort  Smith 


In  the  above  table  the  departures  from  the  normal  temperatures  aro  basod  °- Vf^^  v'^„^°}uo  ^"  mi^L^'^I^ '"  '"'''  °'  "°''  °''  '''^'"^*'*'"'" 
Kelereuce  letters  "  "  '  appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing:  "  repr^ents  two  da\s  ml^slng,  etc. 


!Mitea»S8Bafe«»^^ 


I-  6^ 

]  c^K 


MAR  3-3  1922 
U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICUi^^jREWEAlTOlR  BUREAU. 

CHARLES  F.  iV^^^I'^r^'^f^*''**^ 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 


ARKAI^JSAS    SECTION, 


HA.aVEV  S.  COiE,    Meteorolog-ist. 


)(..  XXVII     Ltiti.f,  Rock.    Ark..    January.    H)-22.     No.  1. 


GENERAL  STTMMAKY. 

Tho  mean  tPinperaturf?  for  the  State  during  tlie  month  of  Jan- 
ry  was  39.1°  or  1.8°  below  normal;  the  average  precipitation, 
38  inches  or  1.60  inclies  below  normal.  If  the  past  month  is 
mpared  witii  January,  1921.  quite  a  temperature  contrast  is 
m<l.  January,  1921.  being  the  warmest  since  1911,  the  tem- 
raturc  averaging  6.0°  above  normal  and  7.8'^  higher  than  dur- 
j  the  jsast  month.  Although  the  ni(>a.n  temperature  was  1.8°  i 
low  normal  th(>re  were  no  low  temperatures  recoided.  10°  at 
ntonville  and  Gravette  on  the  19th  being  the  lowest.  Temper- 
ires  slightly  I)elow  zero  are  usually  recorded  in  the  northwcst- 
i  counties  during  January.  The  difference  in  pr^ci()ita.tion  bc- 
?en  January  of  this  year  and  last  is  not  marked,  both  montlis 
ng  considerably  below  normal.  Despite  the  fact  tliat  tlie  pre- 
litation  was  deficient  last  month,  tlie  numlier  of  rainy  (lays 
S  normal,  the  cloudy  days  decidedly  aliove  normal,  and  the 
isliine  correspondingly  below,  xhe  Aveather  was  favorable  for 
rn  work  in  tbe  soutliern  counties,  i;nd  more  than  the  usual  a- 
unt  of  plowing  was  done,  but  in  tbe  northern  counties  the 
und  was  frozen  mo.Nt  of  the  montli.  At  the  close  of  the  month 
I'at  and  oats  were  in  good  condiiiMU  excc|)t  iit  tbe    nortliwest- 

counti(-s  ;Mid  I'l'uit  buds  were  :-ti!l  d(.)rniant. 
^  toinadi^  occurred  near  I'allsvillc,  Newton  County,  about 
lOa.ni.  .ianunr\-  4tb  wbicli  l^illed  tliru'  people,  injured  two, 
i  did  i)ro;i(i-ty  damage  estimaied  at  .S2,()()t).  On  .lantiary  T'.b, 
''a.  111.,  near  Jack.-^onville,  Pulaski  County,  a  tornado  killed 
)  nef;r.:es  and  did  property  dnmagt-  e.-^tiniated  at  .S'o.UOO. 

\V.  ('.   II. 


MISCELLANEOUS  DATA  . 


Pressure      (Sea-level). 


Wind. 


1 

Stations. 

e 

Bentonville.. 

30.14 

Fort  Smith.. 

30.  IS 

l.ittle  liock.. 

30.  IS 

Meiiipliis 

'60. '/'.J 

o 

c 

o 

be 

c 

P. 

30.  CI 

2-1   I 

30.  fiO 

24 

30.  61 

24 

3^63 

24 

29.65 
29.51 
29.  43 
20  41 


10 
10 
10 
10 


a 

s  s 

5  C. 

G     1 
O     1 

s 

4.796 

28 

S.'i 

G.438 

54 

sw.i 

6.309 

41 

i 
nw.  i 

6.3Ti! 

34 

M-: 

Kelative 
humidity. 


80 


79 


66 

68 
73 


TEMPiSFvATURE. 

"be  luontlily  mean  teuiperatui'e  for  tlie  .State,  as  determined 
the  records  of  oT  statioii<,  was  H'.).!-,  or  1  S^  below  tbe  .lan- 
y  normal,  all  stations  except  ilentonville  and  l^ort  Smith 
wing  negative  departures.  Tbe  highest  monthly  mean  was 
i°,  recorded  at  Junction;  tbe  lowest,  33.0-  at  Dodd  City.  The 
lest  temperature  recordi^d  (b.irir.ti-  ib(>  month  wa^  ZT^  at  llut- 
m  the  4tli;  the  lowest,  10-  a,i  lient(,nvilie  and  (ii-a\-ette 
19tli.  The  greatest  daily  range  was  V.r^  at  .M(,uiit  Ida, 
Nth. 


on 
on 


PRECIPITATION, 

he  average  precipitation  for  72  station,--.  lefiorting  in  .Januar\- 
2.63  inches,  or  1.60  inclies  le.ss  than  nonmil,  all  stations 
'pt  a  few  in  the  extreme  south  and  one  in  the  .'^outJienst  re- 
ling  less  than  normal.  The  snowfall  averaged  l.il  mehe.-;  va,-\-- 
frcm  7.2  ineh.es  at  Jonesboro  to  none  at  a  few  slation.-;  in 
southern  counties.  Tlie  monthly  totals  ranged  from  0.77  incli 
iorrillton  to  7. ',18  inclies  at  El  Dorado.  The  greatest  amount 
siircd  in  24  consecutive  hours  was  2.66  inches  at  Patterson 
he  llth.  The  average  number  of  rainy  days  was  7. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Tkuiulerstorins:—    3d,  1;  4th,  4. 
Dense  Fog:- m^,  1;  9th,  2;  17th,  1;  ISth,    2. 
Lviuir  Halos:-  4tli,  1;  Sth,  2;  9th,  2;  15th,  1. 
.Solar  Ilalos:- 6th,  1;  7th,  1;  9th,  1. 
.Sleet:-  7tli,    1;   17tli,    2;  19th,  2;  20th,  22;  21st,  6 
2Sd,  6;  24th,  7;  2oth,  3;  26th,  3;  29tb,  2. 
Glaze:- '2()th,  3;  22d,  1;  24th.  2;  2<;tli,  2. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  JANUARY. 


Vi'nr. 


Temperature. 

>i    ■ 

1 

-    =£ 

C   IJ 

p.  P 

% 

•'^  5 

C.Z 

t: 

I'ri.'cipitatioii. 


Xumber  of  d:iv> 


.■^  (irniiW 

1           .'(".  'J 

l.-'Ul 

41.6 

!ftU2 

34.7 

lb'.)3 

3S.  5 

1S94 

43.  5 

ISi'.j 

36.  9 

18'Jfi 

41.4 

ISilT 

3.S.  9 

Ki95 

4.5.  5 

1»99 

1          39. 3 

I'.WU 

43.  4 

lUOl 

45.  6 

1902 

:;^.  0 

1903 

4n.2 

1904 

3.S.  9 

1905 

33.  3 

1906 

43.  1 

19U7   

4'.i.  2 

19I1S 

41.7 

1909 

■lo.  s 

191(1 

41.8 

IvU 

47.0 

1912 

34.  3 

191:j 

44.  0 

1914 

46.  6 

1915 

3.1.  3 

1916 

44.3 

wai 

44.1) 

191^ 

27.3 

1919 

41.4 

11120 

39.1; 

1921 

411. y 

J"^^ i 

39.  I 

+  0.7 

—  6.2 
-2.4 
-i-2.  6 
-4.0 
+0.  5 

+4.6 
-1.6 
+  2.5 
+  4.7 
-2.  9 

—  0.  , 
-2.0 
-7.  6 
+2.  2 
+  6.  .3 
+  1).  b 
+  .i.  9 
+  0.  9 
t6.  7 
-6.6 
+  3.  1 


71 
SI 

SO 


-1.6 

74 

+  3.4 

s2 

+  3.  1 

S2 

-  1.6 

.SO 

-fO.  5  ■ 

75 

-1.3 

S2 

-,  6  (1 

85 

-  l.S 

74 

13 
-12 
-13 


4 

—  2 

lu 

—  9 
1 

•> 


—  ,S 
6 

-19 

—  9 
-16 

—  1 


-  4 
-23 


5.34  I 
2.48 
1.  13  , 
3.63  ' 
5.  19 
4.09 
6.78 
7.  93  I 
5.91  I 

1^\ 

4.  13 

2.  6(1  , 

3.  .SI 
4.58  j 

5.  19  I 
5.80  ] 
.3.  75  I 
1.  79 
2.59 
1.02  i 
3.01  I 
S.  45  I 
1.57 

4.38  I 

9.39  \ 
3.66  i 
4  39 
3.00  ' 
6.49  ' 
2-07  I 
2.63 


+  1.11 
-  1 .  75 
-.3.  1(1 
—(I.  611 
+0.  96 
-0.  14 
+  2.56 
+.3.  70 
+  I.6S 
-1.54 
-2.  02 
-0.  1(1 
-1.6i 
•■  0.  42 
+  0.  35 
+  0.  96 
+  1..57 
-d.  4S 
--2.44 
-1.64 
-3.2! 
-1.22 
+  4.22 
—2.  66 
+  'i.  15 
+  .5.16 
-0  57 
+0. 16 
-1.23 
+2.  26 
-  2.  16 
-1.60 


iJ 
1(1 
IS 
17 
13 
9 
10 
13 
10 
12 
13 
16 
U 
13 

15 ; 

12 

14  I 

•^ 

4 
16  i 

s  t 
13 

12  i 

13  ; 

11  ! 

13  I 

11  i 


t>^ 

■c 

r-  z 

o 

-^  - 

C 

•'"  - 

li 

;. 

15 

\'l 

s 

fj 

6 

1(1 

r 

16 
15 
13 
13 
13 
11 

S 
14 
10 

8 
11 
12 
16 
10  i 
20 

9 
13 

8 
12 

9 
15 
19 

It! 

10  , 

15 

14 


liiisi'ii  III]  39  y, ■;(!•.>  rccdri 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION, 


January,  192: 


etatinns. 


Amity 

Arkadelpliia  .■ 
Arkansas  City 
Batesville  .... 
Bee  Branch  .. 
Bentouville  .. 
Black  Kock  .. 
Booneville.... 

Brinkley 

Calico  Kock 

Camden 

Clarendon  .. 

Clinton 

Conway  

Corning 

Danville 

Dardanelle  . 
DoddCity  ... 

Uumas 

Dutton 

El  Dorado 
England . . 
Eureka  Springs 
FayetteviUe  ... 
Fort  Smith  — 

Fulton 

Georgetown  ... 

Uraunis 

Gravette 
Hardy 

Harrison 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs... 

Huttig   

Jonesboro 
Junction^ .  • . 
Little  Rock 
Lutherville 

Magnolia 
Malvern 
Mammoth  Sprin 

Marianna 

Marked  Tree  ... 

Marshall 

Mf.na 

Morrilltou 

Mountain  II(jiii 
Mount  Ida 

Murfreesborn 

Nail   

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

I'attcrson  ... 
Pine  Bluff  ... 
Pocahontas. . 
Portland 

Prescott 

Princeton 

Kison 

Rogers 

Searcy 

Rpringbank  U 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana. .. 
Umphers  Jt 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  . 
Wynne 


Climatological  Data  for    January,    1923. 


Connties. 


Temperature  ,  Degrees    rahriiheit* 


pitaticn,  inches. 


o 

i 

J= 

s 

.^-3 

-* 

a  £ 

•=n- 

C  c 

*^ 

'i  " 

p 

t;« 

OJ 

^ 

is 

a 

tc 

o 

e= 

;-. 

>*i 

a 

K 

c; 

^ 

G 

a 

C'- 

^    1 

o  j5 

^ 

c^      1 
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W.  K.  Edniiston. 


I 


n.jO.  J.  Stephenson, 
ne.  I  Koote  Coleman . 
ne-  IGeo.H.Tisdale. 

n.  iCarl  A.  Slarck  . 
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CLI.AIATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTIOiN. 


Daily  Precipitation  for  Januasy,    1922. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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Daily  Temperatures  for  January,    1922. 
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'  Miuinnuii 
y  Maximum" 
'  Mininuuu  " 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 


RRKflNSfiS   SECTION. 


HARVEV  S.  COXiE,    Meteorolog-ist. 

Vol.  XXVJI      Little  Hock.    Ark.,  Fkbrlwrv,  .1922.   No.  2. 


GENERAL  SUMMARY. 


The  month  of  February  was  marked  by  a  mean  temperature 
md  an  average  precipitation  in  exceps  of  the  normal,  the  past 
nonth  being  the  warmest,  with  but  three  exceptions,  since  state- 
,vide  records  have  been  kept.  During  tJie  past  eight  years,  19ir, 
0  lil22.,  the  mean  temperature  for  February  has  been  above 
lormal.  Temperatures  of  zero  or  beJow  are  usually  recorded  in 
Jie  northu-e.^tera  coimtie-i,  but  !()•"  at  Gravetto  was  the  low- 
'St  recorded  during  February  1922.  Although  the  temperature 
or  the  month  as  a  whoJe  was  decidedly  above  normal,  there 
vere  frequent  changes  from  25^^  above   normal    to    ]5'-    I)olow. 

Precipitation  fell  from  the  1st  to  tlie  (ith,  14th  to  tlic  loth, 
md  from  tlie  20th  to  the  2Sth,  the  bulk  tailing  during  the  last 
)erioi!.  Dirt  roads  were  bad  during  most  of  the  month,  impass- 
])h  in  many  localities  after  the  2od.  Winter  wh<at  and  oats 
iiado  satisfactory  progress  during  tlie  month  and  at  the  close, 
•otatoes,  truck,  and  vegetai>les  were  being  planted  intliesonth- 
rn  counties.  Fruit  buds  were  swelhng  but  \ver(>  not  damao-ed 
y  the  freeze  oftlie  2Sth. 

w.  c.  ir. 


TEMPERATURE. 

The  monthly  mean  temperature  for  the  State,  as  determined 
■om  records  of  otj  station.-^,  was  47.8°,  oi'  .">.(;'-'  above  the  Feb- 
lary  ni>.rnial_,  all  stations  sjiowing  positive  dojiarturcs.  Th(>re 
ere  cold  pei'iods  exteiKbng  from  the  (ith  to  the  Nth,  18tli  to 
le  lC)th,  and  24th  t.^  the  2.sth  inchisive,  wliile  from  tiie  9tii  to 
le  12th  and  U-.m  the  ISih  to  tlie  22(1  temperatures  were  b")  -  to 
r-^nbove  normal.  T!;e  highest  temperature  recorded  was  84"^ 
.  Texarkana  und  El  Dorado  on  (he  1  lih.  The    lowe.^t    was    10'^ 

(iravette  on  the  7th.  in  most  sections  tiie  hiyjiest  occurred  a- 
uit  the  lOth  or  ;he  2ist.  tlie  lowest  on  the  7th  or  th(>  IClli. 


PP.ECIPITATIOM. 

The  average  precipitation  h.r  lheSfat(\  as  .letennined  from 
cords  of  7:5  stations,  was  4.8it  inches,  or  l.C.l  inches  more  than 
e  February  normal.  Thei-e  were  positive  and  negative  depart- 
•03  recorded  in  both  the  northern  and  southern  half  of  the 
ate,  but  most  of  the  heavier  totals  occurred  in  the  southern 
'r  of  counties.  A  sleet  and  ice  storm  covered  practieallv  all  ex- 
pt  the  extreme  southern  cnmties  on  tJic  2Sth.  but  lliei-e  was 
ry.liUle  damage  reported.  The  greatest  monthlv  ])recipitation 
13  9.70  inches  at  Portland  and  the  least  was  1.70  m(-hes  at 
■ceola.  The  snowfall  av(>roged  1.5  inches  varying  from  n.r-,  Jn- 
es  at  Conway  to  none  at  some  southern  stations.  Ibo  average 
.niber  of  days  with  0.01  inch  or  more  precipitation  was  S. 


MISCEEEANEOUS  DATA  . 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  .stations  reporting.) 

Tlinndcrslnrms:-        2d,  l;Gth,  l;.14th,  7;   Llth    2-   19t 
20th,  5;  22d,  8j  23d,  9;  27th,  1;  28th,  7.  '     ' 

Dense  Fog:-  5th,  2;  21st,  3. 

Lunar  Hdlos:-  4111,1;  9th,  3;  10th,  1;  13th,  1.   ' 
.War//r(/as:-Gth,  1;  24th,  1. 

Sleet:-  ."ilh,     1;    14th,    7;   Llth,  3;   22d,  1;   28(h,  3(). 
Li!//il  Jfiulr.-Cth,    1;   23d,   1;   2Sth,    1. 


1,   I 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  FEBRUARY 


Your. 


-\(.riiinl* 
'■■■91.... 
1  «I2 
1S'.)3,... 

ksm 

1»95 

IS'./H 

1^97   .., 

1M)S 

1  sni) 

I'.ll'l)   ... 

1901 

liKL' 

1903 

1901 

1905 
19hC>.... 

19(17   

lOdlS 

I'.Ni".! 

191(1 

IMI 

19VJ.    . 

lOl.-, 

1914 

1915 

1916 

1917 

V.fW 

1919 

1920 

1921 

1922 


Temperature. 

>>   ' 

^ 

^   CO 

'-/; 

—  l^ 

^  -i; 

c; 

O   1> 

&0 

;; 

^'  c* 

p^ 

£ 

rrccipitntion. 


>f umber  of  dnys. 


Q  a; 
C5 


46.5 
49.  0 
42.  4 
40.5 
33.  5 

45.  2 

46.  6 
45.  ,S 
31.  S 


•■' 

•  HO 

+4.  3 

KO 

+  6.8 

S5 

+0.  2 

74 

-1.7 

io 

-H.  7 

7S 

+  3.0 

79 

+  4.4 

K) 

40.  S 
35.  0 
41.0 
44.9 
32.  3 

41!  ,S 

44.  9 
44.2 
47.  3 
39.0 
49.  .S 
37.  9 
41.0 
4(1.4 

45.  9 
43.4 
43,4 
44.4 
44.1 
45.0 
4-<.3 
47.3 


4  3.  (; 

-10.4 
-2.  5 


-1 

2 

+  2 

7 

—  9 

9 

-0 

4 

+  2 

7 

+  2 

(1 

-,-0 

1 

— ;j 

■J 

+7 

6 

•       +4 

:; 

-1 

2 

-1 

8 

+  1.2 
+  1.2 
+  2,2 
+  1.9 
■+2.S 
■+6.1 
+  5.  6 


83 


-  7 
6 

IS 
'2 
0 

II 
8 

-25 

-  5 
10 

-Ti 

1(1 

-29 

4 

0 

5 

-13 


.*.  l.'A 

2.  92 
3.47 
4.05 
6.  .32 
0.71 

3.  3(1 
2.59 
2.08 
2.18 
5.06 
•2.18 
2.60 
7.63 
■2.47  ! 
2.55 
2.21 

5! '26 
5.41   I 
3.66  ; 
4.31   I 

2.  SO 
3.74 

4.  2;; 
4.47  I 
1.78 
1.  93 
1.17  I 
3.34  i 
1.^26 

3.  5;i 

4.  8!! 


-0.36 
+  0.19 
+  0.77 
+  3.04 
-2.57 
+  0.02 
-0.69 
-l.^il) 
-l.lii 
+  1.7S 
-1.  10 
-0.68 
+  4.  35 
-0.,S1 
-0.73 
-l.f7 
-0.51 

+  i.;;s 

+  2,13 
+0.  3S 
+  1.03 
-0.48 
+  0.46 
+  n.  95 
"1.19 
-1.50  I 
-L35 
-2.  1 1 
+0.06 
-•2.02 
+•'1.31 
+  1.61 


J! 
1(1 
11 
9 


10 
15 
12 


10 
12 
9 
15 
12 
12 
13 


9 

13 
13 
II 


ID 
12 
II 
11 

9 
13 

8 
10 
12 


11 

6 

il 

s 

12 

s 

11 

6 

11 

7 

11 

5 

14 

4 

l.D 

5 

12 

6 

i:; 

4 

11 

8 

III 


I'liscil   otl  .".(i  yi  ar  rci  oid. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION, 


February,  192 


Amity 

Arkadelphia.-. 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bee  Branch  ... 
Bentonville  ... 
Black  Rock  ... 

BooneviUe 

Brinkley 

Calico  Rock  ... 


Camden 

Clarendon  ... 

Clinton ■ 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle    . . 
Uodd  City  . . .  • 

Uuraas 

Dutton 


El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 

Grannis 

Gravette  

Hardy 


Countii-s. 


Harrisou 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   ■• 

Jouesboro 

lunctiontt.. 

lattle  Back 

Lutherville    ;i    . 

Magnolia  ...++..• 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Miina ••  •■ 

Morrillton 

Mountain  Home 
Mount  Ida   

Murfreesbo.ro  .• .. 

Nail  

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 


Prescott 

Princeton  — .... 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tl  — 

Stuttgart .' 

Subiaeo 

Texarkana 

Omphers  It 


\Yaldron . . . 

Warren 

Whitecliffs 
Wynne  — 


Clark. 

Clark 

Desha 

Independence., 
Van  liuren  .... 

Benton 

Lawrence 

Logan 

.Monroe 

luard  


Ouachita  . . . 

Monroe 

Van  Buren.. 
Faulkner... 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison... 


Union 

Lonoke 

Carrol  1 

Washington . . . 

Sebastian 

Hempstead  — 

White 

Polk 

Benton  

Sharp  — 


Boone 

Phillips  .... 
Cleburne  . . . 
Hempstead. 

Garland 

Union 

Craighead.. 

Union 

Pulaski 

Johnson  — 


Columbia  

Hot  Springs  .. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Coav^ay 

Baxter 

Montgomery. 


Pike 

Newton  — 
•laoksou  — 

Polk 

Alississippi. 
[■'rankliu . . . 
Woodruff. . 
Jeff>'rson  . . 
Randolph. 
Ashley 


Nevada 

Dallas 

Cleveland  . 
Benton  — 

White 

Miller 

Arkansas... 

Logan 

Miller 

Yell 


Scott 

Bradlev 

Little  Pviver. 
Cross 


Climatological  Data  for    February,      1932. 


Temperature 


Degrees    Fahrnbeit^.    I  Precipitation,  inches. 


-■at 

a 

fi  .« 

0 

c  o 

■3 

bo 

o. 

250 
160 
145 
277 


29  |47.4 

26 

38 

23  UO.8 


1303 
1324 

925 

226 

361 

158 

171 

550 

309 

293 

337 

330 
1175 

162 
1590 

205 

229 
1465  i 
1451 

481 

264  I 

200 

921 
12,50 

643 

1052 
182 
445 
377 
6U0 

'  '345 

182 
286 
775 

315 

277 
512 
235 
229 
1083 
1208 
347 
800 
730 

367 
2233 
231 
1700 
210 
377 
196 
215 
300 
122 


327 
287 
243 

1385 
236 
240 
228 

10,50 
332 

2000 


675 
206 


250 


30 
16 
20 

8 
40 
18 

36 
18 

1 
38 
22 

7 

86 
40 
15 
20 

18 
15 
20 
36 
40 
36 

9 

4 
24 
25 

1 
81 

4 

50 
29 
15 
27 
29 
43 
25 

4 

39 
17 
13 

!  '? 
'  ^^2 

I    8 
24 

6 
29 
38 

7 
22 
26 

6 
38 
30 
16 

40 

15 
18 
31 
9 
10 
34 
25 
40 


45.7 
l42.0 

49.6 

49.4 
43-2 


+  4. 


+  0.7 
+  4. 
+  3.5 


+  7.1 


80 

'es' 
79 

76 

80 
80 


oj    £-3 


Number  of  days. 


5Z- 

:"0 


Observers. 


i 


50.6  !+  4.0     81 


49.0  1+  7.5      80 
42.8  !+  5.8      70 


41.4 
51.2 
42.9 

54.5' 
50.2 
43.5 
44.3 
47.2 


49.0 
42.4 


+  3.1 
+  6.3 
+  6.1 

+  8.4 
+  5.2 

f  4.5 
-1    7.0 

r  5.4 


■t-  6. 


45-2''  +  6.8 
+  7.6 


43.4 


,53. 4' 
.50.0 
,56.7 
45.4 
54.8 
48.2 
46.6 

53.2 
51.2 

143. 2 
|48.5 
43.6 
ii.i 
49.0 
-18.4 
42.  2 
48.4 


40. 0 
46.2 

44. 1 
51.3 
49.6' 


+  6. 
H-  3.9 
+  7.2 
+  5.0 
+  8.9 
+  4.1 
+  6.1 


+  7.2 
H-  5, 
+  60 


+  5.8 


+  4.2 
+  5.8 


+  9.3 

+  8.4 


51.5    +  6. 
44.  6    +  6.  6 
53.4    +  6.4 


5L9 

5i."7' 
43.1 
47. 2' 


49 .6 
48-2 
54.4 
48.2 


+  6-8 


+  8.5 
+  5, 


83'' 
80 
83 
78 
81 
78 
76 

81 
79 

72 
79 
73 

79 
78 
79 
79 


76 

78 
SO'' 

'so' 

76 
82 

82 

"m 

77 
78» 


11 

lot 


10 
21 
10 

n 
11 

21 
10 
10 


11 

11 

21 

21 

11+ 

11 

10 

12 

11 

10+ 

22+ 

20 

19 

11 

10 

10 

17 


20 


15 
15 
15 

'26' 
22 
15 

25 


2« 

10 
13'' 


24'' 
22 
23 
20 
24 
25 
21 

27 

23 

15 

24 

22 

16 

22 

■£V 

13 

16 


8+       58 


+  6-0 
+  7.0 

+  7 


10 
10 
10 
21 
10 

li' 

10 
21 


11+ 
10 
10 


state  Means  aad  Extremes. 


5'2.4  j+  7.6  81 
47!3'!+"3.'3  "79' 
47.8    +  5.6      84 


20 
10 
11 
11+ 


16 
16 
28 

le" 

8+ 
16+ 


16 
8 
10 

16 
16 
16 
16 
28 


16 
16 
16 


16 
16 

16 
8+ 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
16 


8+ 
16 
16 
1.5+ 
16 

"s 

16 
8 


44 
36 

37 

'32' 
32 
50 

46 


11  25 

'21     I  "21' 

n      10 


5.08+1.14 
5. 01 5+0.91 
6.431  +  1.69 

2.50  -0-S8 

4.05+0.83 

1.87-0-65 

2-60-1.03 

3-381... 

2.66+1.48 

2. 80+0. 16 


16 
16 
16 

'ie' 

16 
16 


41 
33 
35 

,39'> 

30 

42 

32 

31 


34'' 
34 
42 
30 
42 
29 
29 

38 

36 

43 

30 

38 

30 

32 

32" 

37 

49 


42 
38 
33' 

■28 
37 
29 
43 


5.38 
3.00 
3.82 
3.57 
•2.92 
3.81 
3.31 
2.93 
7.89 
3.44 


+1.21 
1.21 

-o.'sil 

-0.85 

+6.' 151 
-0.30 
+3.96 
+0.'24l 


+3.74 
4.87+0.80 
2.361+0.59 
1.901-0.62 
2.44-0.30 


4.98 
2.87 
5.33 
2.24 
2.17 

1.81 
3.24 
3.34 
5.79 
4.21 
8.52 
3.10 
5.68 
3.95 
4.04 

7.03 
3-70 
2-63 
3.74 
■2.01 
•2.91 
2.86 
•2.81 
4.19 
3.98 

4.51 
2  98 
2. 72 
5.74 
1.70 
2  .,58 
2,  62 
2.51 
3.30 
9.70 


+  1.90 


-O.V 
-1.11 


-1.13 
-L66 


104 
1 .25 
1.80 
0.96 
1.10 
1.05 
0.84 
1.75 
0.68 
1.07 

1.86 
0.75 
1.30 
124 
1.05 
1.78 
1.43 
1.'20 
2.05 
1-30 

2.05 
1.30 
1.30 
0.80 
0.95 
1.40 
0.77 
1.30 
0.82 


0 

0.5 
2.0 
3.0 
4.0 

T. 
4.2 

T. 

0 

0.2 
T. 

3  5 

5.5 
0 

3.0 

1.0 

4.8 

T. 
0.5 
LO 
L5 
0  6 

0 

0.1 
0.5 
4.0 


+1.  6- 

+  0.341 

+4.04 

-1.18 

+2  .'20    1.78 

-0.-n\  1.33 

+0.691   1.70 


1.25 
0.90 
1.05 
1.88 
1.18 
1.80 
0.71 


+0.02 1 
0.  78 1 


-2.00 
-6."  54 


-0. 


0.00 
-1.'22 

2-43 
-0.11 

-i.761 
-0.26i 
+  5.11 


-0.90 
+0.8S 
+1.20 
-0.08 


16     1     29 

'i(>"j":« 

7         58 


4.47 

4.90 

4.16 

1.92 

3.53 

5.681+2.10 

4.29+0.18 

3.  53+0 .58 

5.45+2.49 

3.35 


3-59  ... 
6.55;+i.99 
5. 50 1 +2. 01 
2.33;- 1.35 

4.89+1.01 


2  .00 
1.04 
1.00 
0.78 
0.01 
0.02 
1.00 
1.04 
1.40 
1.19 

LlO 
1.40 
0.80 
2  00 
0.60 
1.34 
0.77 
0.73 
1.40 
3.70 

1.09 
1.00 
1.05 
1.32 
0. 68 
2.15 
0.97 
1.48 
1.70 
1.35 

1.15 
1.45 
2.40 
0.60 

3.70 


0.5 
0.2 
2.0 
0.5 
T. 

'r. 

2.5 
T. 
0.1 
1-5 

0 

0 

T. 
1.0 

T. 
3.5 
0.3 
5.0 
1.5 
4.0 

0 

1.0 
3.0 
1.0 
1.0 
4.5 
1.0. 

T. 

0 
0.5 


0 

T. 
2.0 
3.5 

T. 

0 
2.2 

T. 
4.0 

2.9 
T. 
0 
0 

1.5 


5 
11 

6 
10 

9 
9 
0 

5 
9 
10 
10 

7 


16 

4 
2 
7 
8 
12 
12 
12 
12 


10 
10 

7 
10 

5 

5 

10 
10 
10* 

15 
11 

8 
lOl' 

8 
12- 

9 
12 


9 
W' 

8 
10 

7 
11 

9 
13 

4 

7 

9" 
10 
10 

9 

12 
13 

4 
12 

7 
15 


12 

4" 
12 


4 

6 
16 
10 
12 
15 
18 

5 

3 

9 

4 
9 
11 
3 
4" 
0 
1 


15 
24 
15 
17 
12 
12 
20 
12 
13 
10 

20 
18 

9 

9 
13 
15 
16 
10 

8 
13 

11 

12 

7 

4 
14 
18 
15 
11 
11 
11'' 

6 
15 


n. 

sw. 


13 
14 

10 
10 
14 
12 
16 
10" 
20 
17 
13 
9 

9 

13 
11 
13 
14" 
18 
10 
13 
12 
15 

16 
7 
15 
13 

12 


n. 


Albert  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo .  E .  Payne . 
Mrs.Lelia  I.  Toter. 
J.  E.Seanlan. 
U.  S.WeatherBureau. 
Vernon  C.  Howe. 
Supt-  Tuberculosis  Sar; 
H.  L.  D.  Whitsoii. 
J.  M.  Richardson. 


sw.  A.B.  Quarterman. 
n.  J-     VV.  Bishop. 
Dr.  R.M.  Hunter 
E .  E .  Cordrey . 
ne.lHev.  N.  E.  Skinner. 

e.  J.  R.  A  vera. 
....  J.  D.  Riley, 
nw.   Neal  Dodd . 
...  Ben.  Johnson. 
s.U.M.Ricketts 

sw.  Mrs.  Vi-'gilN.  Walls. 

s.  Dr.  R.  H.  Hardin, 
sw.  George  W.  Nicbualds. 
ne.  University  of  Arkansa; 

U.S.  Weather  Buraai 
s.  T.  J    Logan. 

R.  L.  Bailey. 

W.  E.  Mc  Vay. 

A.  F.  Stevens. 

Mrs.  D.  .S.  Madden. 

nw.  •\.  C.  Brooks. 

,lan\es  A. Burnett. 
n.i Arthur  Cross. 
s.  N.  1'.  O'  Neal. 
<  II.   M.   MacUai'. 
i.\v.!.I.  L.  Collett. 
s.  I  Benedictine  Sisters. 
n.  .1 .  A  .  Lowderback. 
S  lu.  S.  Weather  Biiri!»« 
sw.  !H.  Kaulleld. 

s.  IStatP  .^gricuUure  Sclv 
n  ]Clark  Houston, 
ne.  \V.  S.  \'incent. 
ne .  C.  F.  Houck. 
iw    Charles  Wa'.ton. 
ne.jW.F.  Keeves. 
sw.  1 15.  W.  St.Joiiii. 

s.L).   W.  Jack,.i0i\. 

n.  B.  S.  lialberi. 
sw.tG.  A.  WhiUingioii. 

e.iUenry  A.   Davis. 
Charles  Pax  tun. 
Georgi-  L.  Kobiusoi*. 
U.  S.   Forest  Service. 
.Alwood  )'.  Sniltli. 
Ishani  Burrow. 
W.E.  Uaker. 
Koy  F.  Hammond. 
Hei'iedictine  Swifrsi. 
W.  K.  Edmiston. 

O.  J.  Stephenson. 
Foote  Coleman.. 
Geo.H.Tisdale. 
s.  Carl  A  .  Starck  . 
ne.  Miss  Sarah  Cvpert. 
Miss  Grace  Fl.'ld. 
H.  A.  Bnerkle. 
New  Subiaeo  Abbey, 
u.  H.  S.  Brashear. 
s.  U.S.  Forest  Service 


I 


ne. 
n. 


Dr.  Cbeves.Bevll. 
Mrs.  J.  L.  Clegg.     , 
Miss  Knle'a   il.Sclii 
r.M.Larkan. 


m  Bine  s.-ction  means.    T.  Precuntatwn  is  le.^  than  0;°'   ""^  J"  "  ™^^^  ^„,„  ^^y,  „i,,i„„.  tAlso  on  other  dates  V. 


years  record :  but  all  complete  reports  are  used  in  ae 
in  means  and  summaries.  Reference  letters  V\'.  app. 
tPost-officeaddres.ses  of  these  stations  as   follows:-  Ji 


i 


i-H 


FlCBRUAHY,  19:^2. 


CLIMATOLOUICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


Daily  Precipitation  for  February,   1922. 


Drainajre- 
basin. 


Day  of  month. 


Amity    nil     

lOuachita. 

Arkadelplna  JS 

do.. 

AJkaiisus  Citj  III! 

;. Mississippi 

l.aicsvilK'  li'l  

IWiiiie    ... 

hee  Hranoli 

.\rkansas.. 

lieiitoiivillo  •••.. 

do  .. 

Klack.  Rue  kill;  ... 

White..  .. 

Booueville- 

Arkansas. 

Briiikley    ilil 

White 

Caliro  Ko(:k  ||||.. 

do.    . 

Camden  Ilil   

Ouachita  . 

Clarendon  Ilil 

White 

Clinton 

do..  . 

Conway  

Arkuii.-.as.  . 

("orniner       

While  ...  . 

Danville  ill;     

Arkan>aa. 

Oardanclle    

no . . . 

DoddClty  

Wtiite    .... 

Itunias   

.•Vricansas. . 

I'lition   

While 

El  Dorado!; 

Oiiiu-hita. . 

England  ■ 

.\rkan.-as  . 

Knr«ka  Springs  . 

While..      . 

Kayotti.'villi- 

dn  ... 

Kort  Smith  "'   . 

,U-k.u.>.i... 

Knltou  III; 

Keil 

(ieorgelown  ||  I,  . . 

WInie 

Grannis ... 

Hod   

ttravfttf 

While 

Hardy 

.io... 

Harrison 

do.... 

Ilrlnnii  III 

.MississipiM 

Higdrn i 

While   

Hop.- 1 

Ked 

Hoi  'Springs 

i.»l:iieldlil  .  . 

Hn*lig 

do  ... 

Ji>nt'>iM)ro 

Whih'. 

lin,<-iion  , '. 

Iliiichita  .. 

Little  Rock  "♦ 

Arkan.-a.- ,. 

I,inlii-r\  iilf    

(IO 

Magnolia  ^lil 

it'll  

.Malvern    !;:i 1 

niiUdiila    .. 

Mannnoih  .^i.ring 

While 

Marianna  iill   

.Mis:-lS.-i|>pi 

.Marked    free  |j||   . 

■St.   KraiU'is 

Marshall 

While 

Menu     ,    

Uiaciiiia    . 

Mi>rrdlton 

\rkan.sas. . . 

Muiintain  Home  .  : 

While 

Mount  Ma    

nia(diiia  .  . 

Mnrn-eeslioro  ||  i,    i 

do  ... 

\ail  

While 

Newport    1  i' 

do.  .. 

>ka» 

Arkansas.  .. 

>srt*olH    

\li^.•.issipld. . 

zark 

do..  .. 

'atlprson   ,!,,    ... 

M  lllle 

■ineHh.ff    i!:.... 

VrkaiiSiii;. . . 

'onilionias. 

Vhllr 

'onland   m  ..    . 

Hiai  hlia  .. . 

've-coil 

...    ilo     ... 

'linceton  liil   

)Uarh,l;l     .. 

;i<OM   

Oil... 

togers 

U-kai.-ii-... 

~eiin>       

l\  hi!e 

-pringhank  ;||,  ... 

ted 

-inligait   

\rkaiisa>. .  . 

"iil)iiii-ii 

lexarkiinn   li ;.   ... 

ied 

niplier-   ,. 

\rkaii-a>. . 

\a!dron 

do..    . 

\«rrpn    ( 

niiichita 

Vliileclifls :1 

ted 

\  ynne- 1 ^ 

t.    1'  l.ll:CiS  . 

.20 


.02 


.1   .671.... 
.11.25'.... 

!  1.2(1 

I  .21  .... 
.SO  ... 
.131.... 
.43 
.34 

.'55 
.96 
.32 

.60 
.68 
•  52 
.S2 
.48 

I'-Io 

.8Si 
.94 
.53| 
,1-1 
i  'J 


.20,...,  ... 
...  .60  ... 
...  1.20  ... 
...    .16i  T. 


.38 
.50, 
.88 
.38| 
l.Uil 
.71 

•  60 
.83 


■  18 


.  01 
.81 

l.liO 

.54 

.80 

•  62 

.42 

.3^ 

.78 

.60 

.98 

i.ai 

.65 

.71 

1.50 


14 

Oil 
1  4( 


.nt.....    . 

I  ..58    .08  . 
■  ..5ni....i. 

I.  ■,'...,...,  i, 

.96.... I. 

I.M0||.(XII 

.08' I. 

.  Cli  ...  I . 


.46 

.;.i 
.65, 
.401 
..5C.! 
.97! 
1 . 0(>' 
.48 


.12 


.60 
.30 
.04 

'.'i4 
.08 

'.'Oii 
.1: 
.05 
.12 

'.'at 

.'o' 
T. 
.09 
■.  (19 
.Oi 


.Oil 

:!^3 


.  15' 


.07 


.02 


.48 


.16 
T 


.61 
1-80 
.20 
.20 

.05 
.02 

.12 


20 


21      22 


23 


24      25 


26     27 


29 


■•i  T-  |l   10    .69 
■^l ''!"•'!  1: 15' V54 


'•■••     .12 
l-Io  .... 


•■j   .43 

•  ■!'."  35 


.201 


.16 

r. 
.20 


.42 


.05 
T. 
.10 
.19 

'.'61 


•  34 


.90 
.09 
.52 
.33 
.80 
.'■"2 

I'r 

T. 
.15 
■  50 
.64 

'."68 
.61 

'■40 
.20 

"io 

.(» 
.10 

.n 

.10 

'."25 

.55 


.02  .. 


.031... 

^:|'T. 
.'40.;; 


T. 

'r. 
".io 


125    .60 

■61 

.50 

1.05 

'.'56 

.■■■  T,  I  .60 
...  j  .10  .54 
....  .24^.... 
....I  .501  T. 
...  I  .50  .20 
....I  .*.,  .31 
....i|.10(  .55 
.60 
.40 


•  19 


•  03 


.29 


.241 
T.' 


.  05' . 


.101  T. 


1.05 


.70 
'.'•12 

't 

i'65 


1.04' 


I 

.'801 ; 

.63  . 
.96  . 

1.10;. 
.09'. 

■«?|- 

l./0| . 

.681. 
1.071. 

•  411. 

..55'. 
I.30I. 


■65j 
,..  1.78' 
..  i....!l  43 
.O.'l  1.201... 

I   .65 

.!l.30|, 

.58; 

■  71:, 
1.30 
•  80 


.02 


.65 


.59 


113! 
.82 


1.25 

■56 

1.05 

■  59 

1.18! 

.47! 
.51| 

ro.... 

.50!  .10 
,...1.70' 


.201 

.84, 

.46, 

.31' 

■  62 1 

1.00' 

1.041 

,1.40i 

I1.I9' 

11.05:, 

11. 4o;. 


...|... ,11.54! 


].,34: 

.59 
I  .34 

140 
.58  , 
.59  , 
.,55 
..501, 

1.07', 


.15 


,.50 


.68 
.65 

i.'48 
•  GO' 
1.35, 
,  .  65| 
T.  I 


.4.' 

.20 

T 

.(■8 

.65 

.15 

'.'6: 

.;-.8 
.01 

'.'('2 

.5'. 
.39 
.04 
.31: 
.35 
,20 
.12 

•  24 

•  28 
.35 
.15 
•10 

26 
.09 
.14 

•  70 
.10 
.30 


.51 
.11 
.54 
1.00 
.18 

.'36 
.47 
.80 
.30 
.08 
•  19 
■*•  I 
.28' 
.311 


.95 

1.25 
.76 
•  42 
.20 
.06 
.16 
.23 

■  12 
.17 

l.tt: 
.  75 

■  26 
.4 
.20 

■  42 
.45 
.20 

1.37 
.14 

1.58! 
91, 
T. 
.11 
.12 

1.40 
.65 
.611 
T 

.40 

l'i9 
69 
70 
21 


.02 


T. 


481.... 

15'.... 

. .  |2. 00 

1.04    .11 


.55 

■  31! 
:i2!   .50; 


I.lHl  .26 
.18  T. 
.36  .11 
.30!.... 
60! ... . 


.73 

..50 
1.18 
1.09 

-4(1 
1.00 

.13 


.15 
.9 
■  20 
.10'1.70 
,37  .43 
17  .47 
T.  11.  4,5 
..12.40 
.20'    .60, 


1.29  . 
.20  . 

.501. 
.36|. 

.81 ' .' 
T.    . 


.18 
.05 
.70 
1,24 
.05 
.09 


26 
2.  05 

.68 
2.05 
1.30! 

.33 

•  36 
.64 
.32 

i.'30 
.30 

•  20 
.01 

'■'56 
1.88 
.79 

1-80 

.24 
1.78, 
1.33 

.65! 

.85! 

.15! 

T. 

.68' 

"46' 
.21 

•;7o! 

.80; 
.12 


2.00... 
.201.. 


.051. 

.2.3  . 
.20'. 

,25  ! 
.62  . 

.47;. 

.92  . 

.70,. 

1.35^ 


■89, 
!l.28 
i  .20' 


31        S 


....'.5.(8 
...15.0! 
. ,  •  |6.  43 
...  2..5(( 
...  4. 05 
...  1.87 
..,  2.60 

...  3.;.;8 
...  2. tit; 

...  2.b0 
...  o.'cti 

•  •  •  3. ( 0 

• . •  |3  .82 
•••|3.  57 
..■2.92 
...3.81 

"^12^93 
.  ..M.  89 
•••13.41 
...7.88 
.  .■|4.87 
. ..  2.36 
. ..  1.90 
. . .  2.  44 
...  4.98 
. . .  2.  87 
...15.33 
...2.24 
•••2.17 

•  ■■1.81 
■•■I3.24 
..•|3.34 

•  •.I5.79 

•  ••14.21 

■  ■•|8^52 

•  •  •  3. 10 
• . .  5. 68 
■•■  3^S5 
•■•  4.04 
...  7.03 
. .  •  3. 70 
...  '2.  6,', 
...  3.74 
...2.01 
...2.9! 
...12.86 
..■12.81 
...4.19 
■..J3.98 
.  ..!4..51 
,..|2.9S 
,.     2.72 

■  ■  I5.74 
,..|1.70 
,..!2..58 

..2.62 
. .  2. 51 
..  3.30 
..  9.70 
-  4  47 
. .  4  .90 
..  4.16 
..  1.92 
. .  3.  53 
. .  5.  68 
..  4.29 
..  3.53 
. .  5. 45 

. .  ;3. 35 

. .  ;3. 59 
..6  ,55 
..  .5.50 
. .  12.  33 


Kxcppt  as  indiralod  ohservaiion-  are  ma  le  u  'n-r  s'mser 
lonrs. midnight  10  iniilnight.    7  .-separan*   d  iies  noi    rwon 


and  in-eoipitarioii   is  for  24  iuv.w- 

led    '■    [iielndii  1  in  noT!  ine:l.sui-..iil. 


Uilingat  observation.  ***  liegnlar  W  cather  Hiirpan  slatirn:      preci]iitation 
r.   ti'lMveinitavioii  measured   in  tlie  moniinsr.     'V.    Trace,  or  less  than  0.01  in 
Daily  River  Stag-es  for  F,  torjary,   1928. 


fe.v 
(di. 


Stations, 


Mit.'sniiiii   ... 

lardauelle 

ittlcKoek 

'inp  liluiT 

'■larklioek  .... 

nlico  Ko(k 

Intp.isville 

•  ewport 

ieorgetowii    .. 

larpiuion 

Ii  lena 

rkniisas  l.'ity... 

anidpii 

'anville 

"lion .' 

rkailelphia  .... 
atlprson 


Rivers. 

riood 

.Sl:vtre 

.Vrkaiisas 

22 

do 

20 

do...... 

23 

do..... 

25 

Black 

14 

White 

IS 

do 

■Jo 

do 

26 

do...... 

22 

do 

3(1 

Mis.sissippi.  .. 

42 

do  ..  .. 

42 

(  I  r<  iiiia 

49 

f'etil  .lean 

20 

l!(^d 

28 

Ouaohiia.    

Cacle'   

l^ 
9 

3.3i  3.61  3.: 
1.    I  1.8' 

0.4| 
4.4! 


0^ 

4. 
4.0 
0.9| 
6.5| 


4.8|  5.0 
15.3|14  Ojl-I 


10      II       12 


14      15 


2.4 
1.3 
4.5 

8.3 
1.8 
7.0 
5.2 
6.5 
14.7 


1.5. 


■24.2l24.Hi26.2!25-6i26, 
27.2l27.5l27.9  2S.2  28 


6.  3! 
3.  Sj 
6.  6t 
1   6, 


^.tli  10.(1 

3.2 

6.4 


-I' 
'    9, 

2   7:    2 

7,2|  7, 


i.fii  1 
0 

6,  8.6'  8 

81  1.8  1 

2    7.3i  7 

6    5.9'  6 

4I  8.1!  a 

0:15.6ll<l 
0  25, 7  24 
6,28.928 
71  9,7!  0, 
61  2.4;  2, 
8'  8,6  8, 
7;  1,6  1 
5    7  :;    7 


3  2 

2 .0 
1.2 
5.0 
8.5 
1.3    1 

7. 1  6 
6. 1  5 
8.7    8, 

16.5  16, 

23.4  21, 

28.5  27. 
9.5!  9 
2.1I  2 

91  8.8,  8, 
.51  1.4|  1, 
21  7,0!  7 


2  3.2 

.7  l.-l 
0  0  9 
9    4.8 

3  7.5' 
5    1.4' 

8  6,8 

9  5.7' 
8  S.7 
8116.8 
8  20-5 
6126  ^5 
1!  8  61 
1|  2.0 
71  8  4 
3  1.2 
,n!  6.8 


2  3.2 
7    1.6 

.7'  0.5 

7  4.6, 

3  7.0 

4  1.3j 

8  6.8' 
7    .5.5: 

5  8  2I  7 
,8  16.7  II), 
5  18.6  17. 
5  24.5  23. 
0    7  4    7, 

0  1.9:   1, 

1  7.9  7. 
1  1  ,'!■  1, 
7    <;.  7!  6, 


2,  3. 
6'  1. 
5,  0. 
51  4. 
8'  6. 
3  1. 
6'  6. 
4;  5. 
9!  7. 

5  16. 
9  17. 

6  22. 
Ill  6. 
9,  1  , 
8;  7, 
0    1 

7  6 


3.2 
1.4 
0.4 
4.3 
6.6 
0.8 
6.4 
■5.1 
7.3i 
16.1 
16  6 
22. 2| 
6.8' 
1  8' 
7.4 
1.0 
6  9 


16  1   17 


18 


19 


211 


22      23 


24 


25 


26 


2!  3. 

41  1. 


0. 

4. 

5. 

0. 

6. 
91  4, 
8|6. 
611.5. 
;|!.5^ 
6119. 


2i  3  21  3 
2'  I.2l  2.5 

0;  O.Ol  00 
('!  4.('! 
6;  6.21 


0.7!   1.5    2.5 
5-9!  6.(     7.6 


4. 
5. 

8  14. 

9  15, 
7|l,S. 
9|  7. 
hi  1. 
9  7. 
2  1. 
6    7. 


4.6!  4.5 
5. -i'  5.4 


6  .4.31  M.  I 
6  16.  9' 18,  9 
518.S,2, 
6,  7.0I  6.8 
9'  19;  4  2 
3  7.2I  7.2 
0  l.Oj  1.2 
9    7.4,  7.2 


4.8'  4 
3-9!  4 
1.1    3. 


4 
4 

6 

9 

5  10 


12.6 


6.  1 1  S 
14.0  14 
21.0|23, 
2l.5'23, 

6.7|  6, 
I0.5|16. 

7.3    9. 

3.3    ,5. 


.ti;il, 

,  l|l5, 
,  ',^;25, 

,6 '25. 
,7113. 
7'U. 
,2'11. 


7 

28      29 

30 

31 

.5 

4.-'  .... 

■ 

•  61  -1.51.... 

.21  5.8 

•1    8.7,,.. 

.l|lO.II  .... 

■  6!  5. -  ... 

■2 

12.0.... 

.8 

9.7  .... 

.8 

14. 8  ... . 

.(1 
.1.1 

IS.41.... 
28.3,,,,. 

.12s. 8'.... 

.0  10.0'... 

.7!ll.2.... 

•  8:14.0;.... 

61  6  9'... 

2 

••!-[iriliiifiiirtiiiii' 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   AUKANSAS  SEl'TlOX 


FEBRrARV. 


Daily  Temperatures  for  February,  1922. 


Stations. 


16  I  17  I  lb     19     20 


22     23     24     25     26 


27 


28 


A     ■^^  i^A  \  Maximum.. 

Amity  W  .• j  Miuimum.. 

r,  »       •ii„  t!.K\  1  Maximum.. 

Batesville '5'^ j  Minimum.. 

„       „         I,  i  Maximum.. 

Bee  Branch iMinimum.. 

„     ^        .,,„  (  Maximum.. 

Bentonville i  Minimum.. 

.,,  S  Maximum.. 

Booneville (Minimum.. 

„  .    ,  ,  i  Maximum . . 

B"iikley iMinimum.. 

,-,  1-      ij>„„i-vW         i  Maximum.. 
Calico  KockS^*  ...  iMinimum.. 

1  „i^A  )  Maximum., 

Camden'5* iMinimum., 

„  i  Maximum. 

*^""^^  *y i  Miuimum  . 

„        .    „  J  Maximum . 

Oormue •■••  iMinimum. 

„    , ,  „..„  )  Maximum. 

I^odd  Citi iMinimum. 

-  \  Maximum. 

l"-''"*^^ i  Mininnnn  . 

1,  .*   „  S  JIaximum, 

•Juttun  j  Minimum  . 

„,  T,        .„  )  Maximum. 

ElDoraao iMinimum. 

„     ,      1  i  Maximum. 

li»gla""^l (Minimum 

EurekaSprings..|Maxi^r: 
^♦„„nio  (Maximum, 

tayetteville (Minimum 

„     .  a  .,;ti,  )  Maximum 

Fort  Smith iMinimum; 

j  Maximum' 
ai-annis iMinimum  ' 

,,.  )  Maximum ' 

Gravette iMinimum  ' 

i  Maximum' 

HaiTisim iMinimum  ' 

'i  Maximum' 

"OP'^ '  Minimum  ' 

,,   ^  1.     •,,„^.  1  Maximum' 

Hot  bpnng.s j  Minimum- 

„   ...  j  Ma.vinuim' 

MilUg )  Minimum  ' 

,,,.,■.  'l  Maximum' 

Jonesburo (  Minimum  • 

)  Maximum' 
•Junction )  Minimum  ' 

,  .,,,     ,1,1.  )  Maxinuinr 

Little  Kock (  Minimum  ■ 

,    .,        ■u„  ;  Maximum' 

Lutlierville )  Minimum  ' 

,  ,  )  Maximum' 

Malvern (  Minimum  ' 

MamnK,thSp,-inK.!«?,^.~: 

)  Maximum' 
Maruunia- /  Minimum  ' 

,     ,     1  „.   ,    ,5ii       (  Maximum' 

Marked 'li'ce  *'•>..  ■  (Minimum- 

,    ,,-  i  Maxinmm 

Marshall  )  Minimum  ' 

1  Maximum - 

Mena  )  Minimum  • 

.,,,   „  \  Maximum- 

^I"i'"llt""  ■  1  Minimum- 

.   ■    II   ,,,  .     \  iMaximimr 
Mountain  Home..  \  Minimum- 

.  ,  1  \  Maximum - 

Mount  Ida. i  Minimum- 

„  .,  \  Maximum- 
Nail (  Miuinuim- 

i  Maximum - 
NcwPUi-t (  Minimum  • 

\  .Maximum - 

•Osceola  i  Minimum - 

,,       ,  .'  Maximum- 

t>ztti'k - I  Minimum - 

ni    ,v  ^  Maximum- 

t^i'iu  Bli'll I  Minimum- 

„       ,       .  3  Maximum- 

Pocahontas i  Minimum  • 

„     ,,      ,  ^iMaximum- 

Portland  (  Minimum  ■ 

\  ^Maximum. 
P'-i'^-ott i  Minimum 

)  Maximum 

''•1=5011 (  Minimum  • 

„  )  Maximum 

■Rogers  (  Minimum 

\  Maximum 

■''earcy /  Miuimum 

,,   „       .  \  Maximum 

••Stuttgart (  .Minimum 

;  Maximum 
Subiaco  ■•..     Minimum 

S  Maximum 

Texarkana Minimuni 

Maximum 
"'npher.-; (  jiinimnm 

\  Maximun! 
Warroii I  .Minimum 

'  M?.ximum 
Wynne (  iMinimum 

\v\  Jn>.trument; 


55 
47 
66 
26 
65 
44 
56 
29 
(i2 
49 

m 

48 

66 

26 

67 

44 

68 

49 

57 

45 

61 

42 

65 

45 

57 

45 

6' 

51 

65 

50 

5S 

45 

57 

47 

59 

44 

62 

47 

56 

46 

60 

45 

68 

45 

6S 

50 

68 

52 

61 

47 

6'J 

.52 

67 

49 

■59 

47 

59 

50 

61 

45 

55 

40 

.53 

38 

60 

48 

6H 

4 

65 

4: 

64 

4i. 

(i( 

4i) 

58 

4, 

6 

4 

64 

32 


62 

33! 

53 

36 

.59 

29 

46 

25 

57 

34 

61 

39 

60 

32 
57 

42 

53 

32 

57 

34 

57 

26 

58 

40 

52 

24 

60 

5' 

60 

40 

49 

25 

53 

21 

4' 

34 

54 

oS» 

51 

19 

52 

3U 

61 

4! 

5i' 

30 

66 

39 

56 

36 

63 

43 

51 

4'-' 

55 

33 

53 

38 

60 

31 

54 

42 

56 

33 

55 

31 

50 

3'-' 

57 

36 

51 

28 


51 
38 
52 
32 
55 
40 
46 
32 
63 
46 
55 
42 
55 
26 
'49i  65 
35  40 


62 

44 

47 

41 

50 

33 

60 

40 

58 

30 

67 

46 

62 

45 

4' 

38 

4' 

39 

59 

41 

60 

4 

4 

38 

55 

32 

65 

4' 

64 

46 

69 

39 

55 

43 

71 

47 

59 

41 

5'f 

41 

58 

38 

51 

40 

53 

41 

39 

31 

56 

40 

65 

46 

59 

'53 
39 
64 
45 
50 
35 
50 
42 
58 
32 
60 
35 
60 
45 
49 
41 
61 
43 
65 
46 
64 
44 
47 
3 
55 
43 
5 
44 
61 
43 
67 
46 
62 
44 
63 
42 
.50 


381  43 


56 

40 

43 

29 

54 

30 

36 

24 

57 

66 

49 

34 

44 

32 

49 

40 

.53 

35 

47 

■29 

42 

23 

52 

37 

40 

26 

58 

38 

65 

35 

43 

26 

40 

27 

43 

31 

,50 

08 

40 

21 

4.'i 

28 

54 

40 

56 

3' 

•52 

30 

50 

32 

66 

34 

44 

34 

49 

3: 

48 

37 

42 

2'S 

54 

40 

34 

23 

40, 

28 

50 

86 

57 

35 

42 

27 

54 

32 

35 

25 

50 

33 

60 

32 

56 

28 

56 

46 

47 

29 

56 

38 

60 

38 

01 
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arc  read  in  tl.c  morning:  the  maximum  tempeuituie  tl.eii  read  i.-^  cliarged  to  the  pi-eccdins  day.  on  uliie.i  ii  almost  aivvays  occurs. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 


ARKflNSflS  SECTION. 


HARVEY  S.  COLE,     Meteorologist. 


loL.  XXVII       Little    R(^ck.    Ark.,    MARcrf.    1922.  No.    3. 


GENEKAL.  SUMMARY, 


The  unusual  features  of  the  wether  for  March,  1922,  we  re  the 
leavy  preciptation,  the  sleet  storm  and  the  high  winds.  The 
verage  precipitation  for  the  Ptate  was  8.58  inches.  This  a- 
lount  was  exceeded  only  twice  in  March  in  the  past  31  years; 
lese  were  9.84  inches  in  1894  and  9.  76  inches  in  1897.  A  heavy 
eet  storm  occurred  on  the  night  of  February  28th  and  March 
St,  one  to  three  inches  being  reported  in  most  central  and  north- 
rn  portions.  Three  small  tornadoes  occurred  the  morning  of 
le  14th  ,  at  Arkansas  City,  Ken^et,  and  Gethsemane,  and  two 
a  March  30th,  one  near  Crossett  and  one  near  Prescott.  At 
rkansas  City  one  person  was  killed  and  10  injured,  and  prop- 
•ty  valued  at  $15,000  destroyed.  At  Kensett  a  tornado  destroy- 
1  one  cottage  and  injured  three  persons,  one  fatally.  The  prop- 
•ty  loss  was  slight.  At  Gethsemane  six  persons  were  killed  and 
ght  injured,  the  property  loss  being  estimated  at  $40,000. 
igh  winds  on  this  date  did  some  damage  in  the  eastern  portion 

the  State,  one  negro  being  killed  and  a  few  persons  injured, 
n  March  30th  a  tornado  occured  at  Cro.ssett  in  which 
•opertj-  valued  at  $5,000  was  destroyed  and  one  occurred  near 
rescrtt  the  same  date  in  which  slight  property  damage  occur- 
d.  No  lives  were  lost  or  per.sons  seriously  injured  in  either 
arm  The  mean  temperature  for  the  State  was  less  than  a 
■gree  below  normal  and  the  departues  at  all  stations  were 
ther  small.  The  highest  temperature,  83°,  has   been  exceed- 

every  March  but  three  since  189L  The  rains  were  rather 
;ht  but  frequent  from  the  1st  to  the  25th,  heavy  the  remain-  | 
r  of  the  month,  making  the  soil  too  wet  to  work  the  f-ntire 
lie  except  in  the  northwestern  portion.  Only  a  small  amount 
corn  and  practically  no  cotton  were  planted,  all  farm  work 
ing badly  behind.  Dirt  roads  were  impassalde  in  many  portions 
(1  streams  were  high.  All  growing  crops  made  excellent  prog- 
?-  and  at  the  end  of  the  month  were  in  good  to  excellent 
adition. 


wbere  from  ten  to  fourteen  and  one  half  inches  occurred  The 
amounts  decreased  rapidly  from  there  northwestward,  being 
trom  three  to  five  inches  over  quite  an  area  in  that  section.  The 
greatest  monthly  amount  reported  was  14.59  inches  at  Marked 
Tree,  the  least,  3.24  inches  at  FayetteviUe.  The  greatest  24-hour 
amount  was  3.96  inches  at  Patterson  on  the  10th 


MISCELLANEOUS  DATA . 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms:—       4th.  1-  fith    4-  mh    Q-  in+K    o    ioii    n 

Solar  Halos:-  2 2d,  1. 

Sleet'.-  l.st,    13;  2d,    1. 

Light  Hail:- 9th,  3;  13th,  1;  19th,  1. 

Killing  frost  or  freezing  temperatures  at  all  stations  first  few  davs 

oi  month,  at  many  stations  8th,  few  stations  20th  to  ^d     l  «h 
tion  24th.  '        ^'^' 


TEMPERATURE, 

The  monthly  mean  temperature  for  the  .%  stations  was  .".j  7^, 
>  means  ranging  from  56-7°  at  'iexarkana  to  45. -j  «  at  Nail' 
edep«rture  for  the  State  was -0.9^  the  areas  of  positive 
(1  negative  departures  being  unevenly  distributed.  Freezing 
ii|)eratures  occurred  in  all  portions  from  the  1st  to  the  4th 
'  lowest  temperature  for  tJie  month  occurring  at  all  stations 
tins  period  Tlie  lowest  temperature  reported  was  7-  at  Gra- 
te on  the  3d.  Other  cold  spells  occurred  about  the  L>th  and 
m  the  20th  to  the  2->i..!.  The  highest  tempreature  reported 
f  83^  at  Portland  on  the  2.sth. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  MARCH 


Temperature. 


Year. 


p-E 


Precipitation. 


PRECIPITATION, 

rhe  monthly  precipitation  for  the  73  stations  was  8.-58  inches 
ich  was  3,88  inches  morr  than  normal.  The  amounts  were 
ve  normal  at  all  stations  except  Dutton,  Favetteville  and 
rk,_  in  the  northwestern  portion.  The  area  of  heaviest  pre- 
tation  occurred  over  a  broad  area  extending  from  the  north- 
corner  of  the  State  south  west  ward   to  the  Louisina  border 


yonnal' 

l»9l 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

19(KJ 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907   

1908 

1909 

1910 

IbU 

1912 

1913 

1914 

1915 

191C 

WIT 

1918 

1919 

1921 

1921 

1922 


P.  =« 


6'j.i; 

46.7 

47.9 

50.1 

54.0 

51.8 

48.7 

55.9 

.54.5 

50.  fi 

51.2 

51.5 

52.6 

54.8 

55. 3 

57.1 

45.2 

61.9 

59.5 

52.  7 

00.  7 

56.6 

45.8 

49.7 

50.0 

42.5 

.54.5 

53.0 

57.9 

53. 2 

51.8 

60.8 

.51.7 


Number  of  d.iys. 


-5.9 
-4.7 
-2.6 

+2.  0 
-0.8 
-3.9 
H-3.3 
+  1.9 
-2.0 
-1.4 
-1.1 
D.O 
+  2.2 
+2.7 
+  4.5 
-7.4 
+  9.3 
+6.9 
+  0.1 
+  8.1 
+4.0 
-  fp.  8 
-2.9 
-2.6 
-10.1 
+  1.9 
+0.4 
+5.3 
+0.6 
—0.8 
-t8.2 
-0.9 


82 
90 
S2 
88 
91 
85 
88 
88 
87 
90 
86 
89 
85 
9() 
92 
8S 
96 
93 
84 
92 
94 

86 

88 

86 

73 

91 

S7 

96 

86 

88 

92 

85 


10 
9 


10 
12 
13 
18 
1 

ll 

12 

26 

10 

25  ' 

21 

16 

23 

15 

10 

8 

4 
14  ' 
11 

9 
16 
11 

2 
IM 


5.10 

+0.40 

3.44 

-1.26 

3.55 

-1.15 

9.84 

+  5.  14 

5.39 

+0.69 

5.28 

+  0.58 

9.V6 

+5.  06 

5.96 

+  1.26 

2.97 

-1.73 

2.50 

-2.20 

4.67 

-0.  03 

6.34 

+  0.64 

5.56 

+  0.  SO 

•3.64 

+  0.94 

5.31 

+  0.01 

5.69 

+  0.99 

3.  22 

-1.48 

3.V9 

-0.91 

3.71 

-0.99 

1.39 

-3.  Si 

2.17 

-2.  53 

7.86 

+  3.  16 

4.74 

+  0.  04 

5.13 

+0.  43 

3.54 

-1.16 

1.93 

-2.77 

5.  32 

+  0.67 

1.31 

-3.39 

5.47 

i"0.77 

5.31 

+  0.61 

6.  55 

-M  85 

S.58 

-Is!.  88  , 

11 
14 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
10 
11 
10 
8 
14 
11 
13 
20 
16 

14 
12 
9 
16 
14 
11 
17 
11 
11 
12 


« 

!    ^' 

9 

'1 

8 

1      9 

6 

9 

7 

10 

7 

11   i 

7 

14 

7 

14 

9 

12   1 

9 

10  ' 

7 

9 

8 

9 

10 
9 

9 

12 

9 
11 
17 

9 
11 
10 

4 

6 
17 

8 
II 
15 

9 
12 
12 
9 
11 
12 
13 


8 
lit 
7 
8 
9 
10 
8 
15 
9 
7 

6 

7 

8 

8 

9 
11 

6 

8 

8 

3 

6 
12 


5 

11 


8 
9 

II 


kw 


Ba.seii  oil  3  i  y.iar  ryconl 


10 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


March,  192^ 


stations. 
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Climatoloeical  Data  for    March,      1923. 
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Texarkana... 
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State  Means  andExtremes 


s.  Albert  Dillard. 
n.  F.  J.  Carpenter, 
se   Geo.E.  Payne, 
e.  Mrs.Lelia  I.  Toter. 

J.  E.Scanlan. 

U.  S.WeatherBnreau. 

Vernon  C.  Howe. 

Supt-  Tuberculosis  Sai 

H.  L.  n.Wliitson. 

J.  M.Richardson. 

A.B.  Quarterman. 
J.      W.  Bishop. 
DrR.M.iiunti-r 
E . E .  Cordrey . 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
J.R.  A  vera. 
J.  D.  Riley, 
nw. |Neal  Dodd. 

Ben.  Joluison . 
J.M.Ricketts 


n.  Mrs.  Virgil  N .  Wall! 
s.   Dr.   R.  H.  Hardin.;.' 

sw.  JGeorge  W .  Niclioali 
University  of  Arka: 
U.S.  Weather  Bu 
T.,)    Logan. 
R.  L.  Bailev. 
W.  E.  Mc  Vay. 
A.  F.Stevens. 
Mrs.  B.  S    Madden 


A.  C.  Brooks. 
Janes  A.Burnett. 

.Arthur  Cross. 
N.  P.  O'  Neal. 
L.  M.   MacKae. 
.1.  L.   Collett. 
Heiicdictiiie  Sisters 
.  A.  Lowderback. 
U.S.  WeatlierBureai 
II.  KaulVcld. 

State  Agrieultiire  Sell 
Clark  Houston. 
W.  s.  Vnireui. 
C.  F.   Hovick. 
liharles  Walton. 
W.  F.  Koeves. 

W.8t..l(ilin. 

W.  .lacksoti. 

S.  llailierl. 

A.  WliitliugiMi: 


Henry  A.   Diivi-^. 
diaries  I'axtoii 
(leoi'fie  L.  Kolii : 
V.  S.   l''<)r(!St  Si  . 
.Xtwood  1'.  Siiiiiii 
Isham  Burrow. 
W.E.  liaUcr. 
Koy  V.  llaiuinon<l. 
Hi^Mi'dicliii''  Sist.'rsi. 
W.  K.  Ediuistori. 

O.   J.  Stephi'iLsoii. 
Koote(;oli',iiitn]. 
Geo.  H .  Tisdali" . 
Carl  A  .  Star<'k . 
.Miss  Sarah  Cyinil. 
Mi~s  (irace  I'U-UI.      i 
11.  A.  Hiierlile.  I 

Now  Subiaco  .\lil)cy.| 
U.S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Slmv  ne 

Dr.  Chcves.  Bevil.  ; 
Mrs.  .1.  L  Clegg.  J 
Miss  Kul"ia  .M.Sc.hl* 
.T.M.Larkau.  ' 


are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record : 

""'"" ■ „    .     V       ■, „aitn,i  C.1AW    ++Rp(.pitred  too  late  to  be  included  in  moans  and 

n^inmgsectionmeans.    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  mchra.n™^ 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation 


r„\i':c^'""a»rr.?k'"rrrLr.;rs^^ 


-10.62 


but  all  complete  reports  sue  used  in  .iott-r 
summaries.  Reference  letters •,''.»,  ftppeas 
Iresses  of  these  stations  as    follows:-  Jinic^ 


;-ffi»aeiHc 


UxRcn,  1922. 
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Daily  Precipitation  for  March,   1922. 
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2.04 
1.C8 

.90 
1.40 

.22 
2.' 15 
l.O" 
1.66 

2.05 

.89 

2.16 

I.  .51. 

.85 

-57 

1 .  42 
1-81 

1.1)0 
.21 
L.79 
1.90 
1.09 

U37 
.Is 
1.49 

2.  30 
1.21 

.'.5i 

2.20 
l.Oil 
.05 
.10 

1  81 

2.07 
.08 
1.99 
1 .  32 
i,  10 

.95 
•'.  0 '. 
2  00 

■  10 

.13 
2.  19 

.03 
2.14 
1.80 
1.56 
2.05 

.04 

i.'ii 

1.76 
.05 
.10 
.04 
.36 
.11 
.12 
.04 
01 
1.40 
2. 43 
.02 
.»' 

.8(> 

.17 
.70 
.40 

•  73 
•40 
T. 
.59 
.31 
.86 
.29 

•  82 
1.38 
1.19 

•91 
.36 
•48 
.55 
■  75 
.88 
.40 
.85 
1.21 
.18 
.19 
.03 
.60 
.67 
.86 
.42 
.50 
.8" 
.02 
.68 
4.5 
.77 
.10 
.72 

'.'-jl 
.48 
.66 

1.45 

!')3 
1.07 
.60 
.99 
.74 
.47 
.85 

.67 
..51 
.64 

1.26 
.21 
.65 

1.20 
.32 
.  62 
.0)9 
.37 
.86 
T. 

•  39 
.66 
.56 
.71 
.92 

.80 

'.'75 
.10 
.61 
•  85 
•18 
.98 



2.32 

.03 

2.30 

.05 

.62 

'.'37 

i.'32 
.50 
.19 
.65 

''26 
'.'67 

'.'20 
.04 

.... 
.04 

''i''.' 

'.'06 

T. 

'•'io 

•  42 
.02 
.58 

'.'26 

'.'30 
.21 
.63 
.05 

i.'o5 

.57 
.41 
1.78 
.53 
.39 

1.60 

1.50 

.76 

1.00 

.58 

.96 

.82 

1.72 

1.59 

2.18 

1.58 

1.33 

1.38 

.97 

-70 

.85 

.36 

3.^0 

.65 

1.22 

1.15 

.49 

.26 

.66 

1.46 

1.24 

1.30 

.56 

.30 

.60 

.4^1 

.87 

1.61 

2.50 

2  30 

i.n 

.83 

.45 

.88 

1.80 

1.22 

.92 

2.46 

3.03 

1.12 

.91 

.25 

.90 

1.98 

123 

.70 

.81 

1.20 

1.00 

.63 

1.23 

1.52 

.85 

.91 

1.71 

2. 00 

.93 

.39 

.88 

2.  40 

1  2; 

i.'i' 

3.13 
1.20 
1.28 
1.17 
1. 00 
.10 
1.70 
.17 
1.62 
.61 
1.2-1 
1.42 
.60 
.96 
1.33 
.89 
.8-1 
.44 
1.50 
.14 

i.'is 

.1(, 
.20 

i.'eo 

2.17 
•  12 
.19 

1.10 
.20 

1.66 

1.02 

.'i 
1.20 
1.93 

t" 

.22 
.85 

1-57 
.91' 

1.01 

2.32 
.06 
.62 

1.34 
.28 

2.'07 
.05 

1.84 
.50 

'•'25 
1.65 
1  12 
1.05 
1.52 
1.48 
1.40 
1.62 
.24 
1.70 
1.50 
.97 
.74 
1.25 

9.  30 
10.15 
10. 14 
7.24 
5.70 
5.06 
8.90 
4.05 
12-  99 
8.43 
10. 19 
12.  98 
9-34 
9.05 
8.67 
6.22 
6.82 
6.17 
12.19 
4.33 
8.69 
10. 58 
5.00 
3.24 
4128 
9.04 
13.01 
7.93 
5. 90 
6.20 
5.46 
9.54 
7.97 
8.87 
9.58 
11.90 
11.36 
10.95 
8,30 
6.04 
10.80 
10.10 
7  70 

do 

.Mississippi..  .. 
White    

1.  6ft 

2.  2.5 
■2.5 

1 

05 
T. 
.13 

Aikansiis  City  III 

.63 

.... 

.1 

.0-1 

i'V 

't.' 

.47 

'.'26 
.16 

.'38 

^82 

.94 
1  00 

T. 

.92 

■  70 
1.10 
1.35 
1-90 
1.08 
1.65 
2.51 
1.71 
1.04 
1.10 
1.10 
1.06 

.40 

2.93 

2.14 

1.40 

87 

.21 
2.34 
1.59 
1.02 

.57 
1.10 
LOO 

•  40 
L30 
2.64 
2.29 
2.40 
1.73 

i.77 
1.02 
100 
1.73 
1.15 
.94 
.66 
1.68 
1.61 
1.66 
1.39 

2!  67 

.70 

1.90 

•r'.' 

.49 

1.40 
1.17 
1.20 
1.23 
2.  50 
1.49 
2.87 

.64 
2.55 
3.15 
1  93 

.76 
1.80 

r-atesville||l|  



'."15 
.19 

'.'27 

'.'io 

1.98 
'.'21 

lientonvillu  '•'.. 

do 

White 

Arkansas 

White 

do 

Ouachita  ... 

White 

do 

Arkansas .... 

White 

Arkansas.  ..  . 

do 

White    

.■Vrkausas 

VVliite 

T. 
.I'J 

i.'iu 

•  57 
.92 
1.10 

'.'ve 

.78 

'.'io 

.S5 

T. 

.  2; 

".■21 
.30 
.10 
.1.6 

.... 

t'.' 

.21 

lilaek  Kockli:;  ... 
liooneville- 

.22 

.18 
.25 

'.'02 

.05 

Brinkley    II II 

1.74 

.68 

1.09 

2.81 

.'7i 

.36 

..50 
29 

Calieo  Koek  ||  || . . 

''07 

'.'64 

.38 

.06 

.30 

O.iO 

•  20 

•  78 

•  08 
T. 
.66 
.  20 
T. 

.  13 
1'. 
.10 
.1-1 

'.'50 
.01 
.02 
.,50 
•01 
.10 

.'is 

.82 
06 
.28 

.  12 

Camden  II II    

.09 
.10 

■■.55 

'•85 
.91 

'.'2-1 
T. 

't'.' 

T. 

.22 
.22 
.31 

'71 
.41 
.20 
.30 

'^25 
.56 
..35 

'.'67 
.18 
.57 

.85 

■.■35 
.76 

i.'io 

..58 

.60 
.90 
"■iji 

'.'•26 
.01 

'.'31 
.36 

Clarendon  |||| 

'i'i 
'tV 

'  ■  2i 

.!» 
.20 
.42 
•  15 

'.'78 
.12 
T. 
.21 
.23 
.12 
.02 

.'40 
.10 
.50 

' .'  15 
.00 
.09 
.27 
.05 
.81 
.11 
.01 

Clinton 

Conway  

. ... 

.05 
.22 

(;orniiii?       

Danville  llli     

Dardanelle    

Dodd  City  

Dumas    

.03 
•  12 
■40 
.79 
.15 
.06 
.02 
.37 
1.17 

'•'16 
.90 
.30 
.52 

.80 

i.'45 

M 
■  02 
.60 
.52 
.80 
1.80 
2.11 
.11 
.43 

'.'38 

'."io 

1.07 

.... 

i.'35 

3  06 

.95 

.47 

I'.es 

.20 

■.■35 
2.76 
T. 

.... 

T.' 
.04 

'i''.' 

T. 
•  93 

'.'28 
.50 
!.10 

'.'76 
.98 

EIDorado'lli    

Kiigland  ■ 

Knreka  Springs  , 

Ouachita.  •  .• . 
Arliansas  .... 

White 

do 

.;">8 
.53 

'f.' 
■'20 

Fa.vetlevi!le 

'.'12 
'.'32 

Fort  .Smitli  "*   .. 

KiiUonllll 

Geortretowii  llli  .. 

Crunnis 

tiravetle 

Hardy 

.\rkaiisas  . . .  • 

Red 

White 

Red  

White 

do 

do 

Mississippi  .. . 

White  

Ked 

Oiiacliita 

do 

White 

wiiachita 

Arkansas.. 
do 

i.'is 

2.  Ou 
.03 

'/io 

.05 

l-Ot- 

'.'33 

2. 00 
1.00 
L.  1^ 

.02 

'.'io 

.92 
•  01 

".'34 

'.'('li 
.04 

.76 

'.'57 
•  34 

'.'so 
'.'so 

1-34 
.40 
.87 
.12 

3. 96 
■  72 
.50 

1.50 

'.'56 
.07 

'.'65 
.01 
.11 
.52 
.55 

'.'50 

■.'.56 
T. 
.  76 

'.'46 
■76 
T. 

i.'sf'; 

.50 
.15 
.06 
.48 

llarrison 

Helena  ;ii;    

llisiien 

2.' 76 
■'38 

'.'(is 

.80 
t.2(i 

.18 

.  5.^ 
2.  Oil 

.20 
1.59 

.08 

1.81 
T. 

1.97 
.  3.'' 
T. 

:i.9i; 
1.55 

'."21 
88 

1.60 
.18 
.10 
.01 
.75 
.  19 
T. 

.... 

'.'i'i 

'.'i7 
.58 
•  50 

i.'sO 
.98 
.20 

2. 50 

Hope 

Hot  Springs 

Hutliij 

Jonesboro  

.hinetion 

Little  Koek  **♦ 
Liillierville    

'.'io 

.'36 
.07 

'.'oi 

".ie 

'.'64 
.37 

.'29 
■.■36 
'.'90 

.'oo 

1.0., 

■.'23 

1.40 

'.'41 

.06 
'.'65 

T. 

.03 
.20 

'.'64 
T.' 

'  '.03 
.02 

.... 


Magnolia  1||| 

Ked  

.)- 

Malvern    !« 

Maiiniiot  li  Siiriiis 

(inachila   .... 

While 

Mississipiu  .  ■ . 
St.   I'"raiicis..  . 

White 

ihiaeiiiia    .... 

Arkansas 

While 

Onaiduta ..... 

do 

White  

do 

■Arkansas 

.Mississipiii. .  .. 

do 

Wliile 

Arkansas. ... 

White . 

Ouachita 

do 

Otiachiia  .... 

do 

Arkansas 

White 

Ked 

Arkansas 

do 

Ked 

.\rkansas 

1.3H 
.3b 

i.'t'..5 
.IS 

8',i 

!(io 
i.  7.; 

..5n 
.  55 
1 .  02 
1..5e 
l.O'.J 

.50 

I  .on 

.Hi 

.  35 

T. 

:oi 
.11 

'1''. 

T. 

','J7 
T. 

i  '.-io 

'.'38 
.li 

'r. 

.  ]<. 
.21 
.73 

.35 

.15 
.  2  ' 

.'ii 

,  2( 
.  18 

'r. 

.20 

'6; 

01 

.  2:' 
.07 

.'12 

.70 

.  27 
.30 

.Hi 

■  08 

.66 

.  12 

']'. 

.  36 

.41 

.10 

.  :',0 

T. 

.1) 

.16 

T. 

Marianna   ||||    

Marked  Tree  II  ||    , 

Marshall 

Mein  Hi 

MunilUoM 

'.'02 

'.'83 

'.'08 

.'62 

'•'is 

1.10 
'.'36 

i.'oo 
'.'ii 

i'io 
't',' 

.27 

9.  82 
14.59 
7.11 
7.49 
7  113 

Mountain  Home . 

Mount  Ida    

Mijrl'reeshoro  II  ii 

Nail  

Newport   111 

Okay • 

Oseeola   

Ozark  

Pailersnii   J,    .... 
Pine  Hlnff    HE.... 
Poeahonias.   .   .. 

Portland  11! 

Preseott  .  

Prineeion  IHI   

'.'26 

'."65 

.01 

7-38 
7.77 
9^70 
5.60 
9.25 
7.58 
7.15 
4.49 
10.79 
13.  .53 
8.22 
7.78 
9.  86 
11.53 
13.  83 
4.47 
8.70 
10.57 
11.38 
4.64 
7.52 

Kisoii  

Kogers 

Searcy     

Spriiighank  i|[i  ... 

Stuttgart  

Siiliiaco 

Texarkana  lill   ... 
I'liilihers  

] 

.20 

.18 
.08 
.1)4 

'i'.' 

Waldron 

Warren    

Whitecliffs 

Wynne!  II 

do...... 

Onaehila 

Ked 

St.  I'laiicis  . .  . 

i.2li 
1.5' 

i'".'' 

1 

1 

.11 

T. 

.'io 

1.87 
1.45 

i.80 

T. 
I.  li) 

.31 
.20 

'.'■io 

/ 

1 

.26 

.77 
1.40 
•  •50 

'  '.32 

't.' 

.30 

.40 

2.45 

.33 

.22 
2.10 
T. 

1.00 

■'jr.' 

2.00 

.71 
1.10 
T. 
.9t 

1.27 
1.55 

1  i;o 

1.20 

.18 
1.72 
1.9( 
1.50 

6.33 
9.79 
9 .90 
11.75 

txcept  as  indicated   observations  are  made  near  sunset    and  priudpitation  is  for  24  hours  endingat  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  staticn  ;      precic-tation  for 
hours,  midnight  to  midnight,    i  Separata    dates  not   recorded  *  lueln.ied  in  aexl  inoasurement.   II 11  Precipitation  measured  in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  tha,n  0.01  inch. 

D-aily  River  Stag-es  for  March,  192S. 


Stations 

Rivers. 

Flood 
Sl!\2e 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7        8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20      21 

22 

23      24      25 

26 

27 

28 

29 

,30 

3) 

Kurt  Smith    

Darilaiieiii! 

Little  Rock 

Pine  BUitl' 

Black  Ko(4c  

Arkansas 

22 

1..") 

6.  3 

6.3 

4.8 

4.6 

4.6 

4.8    4.8 

4.7 

4.7 

5.61   6.5 

6.8,  6  9|  7. 1 

8.412.5,14.0' 14.7, 15. 0.13.7, 12. 3 

11.2 

10.2,  9.7.  9.7 

10.013.3:14.2,14.0  16.2 

do 

20 

4.2 

4.2 

4.4 

4.2 

4.2 

4.0 

3.9    3.7 

3.5 

7.1 

B.3    5.6 

5.4    6  4 

6.6 

6.4:  6.61i.0!l2.8 

13.4 

13.4  11  8 

10.3 

9.7 

8  8 

8.1 

9.2'  9.5  11.9 

13  6 

14  9 

do... 

23 

6.0 

5  / 

.•3.  t) 

6.6 

6.6 

5.5 

5.  5    5.  7 

5.6 

6.3 

9.0    9.3 

9.0'  8.2 

S.4 

9.2    8.91  8.4ill.5 

14.0 

14.814.5 

13.0 

11.6 

10.3 

9.6 

10.211.0  12.0 

13  V 

16-0 

do....... 

25 

9.) 

9.8 

9.6 

9.4 

9.4 

9,1 

9.3    9.2 

9.4 

9.6 

10.4:12.8 

1.3.2  12.5 

11. ft 

.2.2:12.6il2.3 

12.3 

16.6 

I7.1I17.7 

17.0 

16.6 

11.3 

13.7 

13.  6!  13. 9  14.  6 

16  3 

17  4 

Black 

14 

Ill  0 

10  0 

9.3 

9.0    9^0 

8,8 

9.5    9.3 

9.1 

16.0 

17,4 

16.0 

15.445.4 

15.3 

15.514.9:14.5 

1,5.3 

16.5 

16.6:i6.3 

16.8 

16.1 

14.8 

14.3 

16.0:16  si  16.  9 

17  7 

20.  7 

(  alieo  Rock 

Batesville 

Newport 

(ieorgetowu    .. 

Clarendon 

Ihdena 

Arkansas  City... 

Camden 

Danville 

Kulton 

Arkadelpliia 

Patterson 

White 

18 

6.  1 

4.6 

4.4 

4.1    3.1 

4.1 

3.5    3.7 

3 ,  (> 

10 .9 

U.l 

9.  9 

8.2:  7.7 

8.3'  7.8;  O.Sl  (!.  0 

6.4 

7.0 

6.  5|  6.2 

6.0 

ft.  6 

6.  2 

,5.2 

8.  1  10.  1 

9.9 

10  6 

13  4 

do 

23 

11.  < 

11.0 

10.6 

10.2  10.2 

10.0 

10. 6  10. 1 

9.8 

19.9 

19.8 

18.3 

16.415.2 

15.3-15.6:14.4  13.1 

14  5 

14.1 

13.  6i  13.0 

12.  6 

12. 2 

11.7 

ll.i, 

15,3 

16.5 

17,6 

18  1 

■y>  8 

do 

26 

10.2 

10.4 

10.  3 

10.0 

9.8 

9.7 

9.6    9.7 

9,7 

15.  6 

19.7 

21.4 

22.0  21.8 

21.5i21.2'''0.9  2().  ti 

20  2 

■>0  0 

20.0(19.7 

18,9 

18.1 

17,2 

16.7 

18,0 

19  5 

20  7 

•'1   3 

•22.7 

do  ... 

22 

15.5,1.6.9 

10.0 

16  9 

13.8 

15.9 

16.0  16.1 

:6,2 

17.0 

18.9 

19.0 

20.  5  20.  7 

21.2-21.8,22.2  22.2 

22 .3 

22.  3 

22.4:22  2 

21.9 

21   ft 

21.4 

21.3 

21,4 

21.5 

■'1   7 

21.  s 

•)■/  1 

do 

30 

9. 9 1 20. 9 

21.6 

22.  0 

22.  4 

2 '.7 

22.9  23.1 

23. 2 

23.  8 

24.1 

21.4 

24.6  25.1 

25.  5  25.  8|26.  2  26 .5 

27.1 

27.  4 

27.6  27.7 

27.8 

27.8 

27,8 

27.7 

27.9 

27.9 

','7.8 

28  ( 

28  2 

Mississippi.  . . 

42 

19.4  30.3 

31.2 

32.  2 

3,3. 2 

34  0 

34.8  36.4 

36.0 

36.8 

38.0 

38.  (i  39. 3 

39-9  40.4|40.9  41.3 

42.1 

42.8 

43.  5' 14  .4 

45.4 

46.  6 

•17.4 

48.1 

.!9.  1 

49.8 

,60,  3 

60  9 

61.4 

do 

42 

20.  8!31.8 

32.  8 

33  7 

34.6 

36.  4 

30. 1 

36  7 

37  4 

38.1 

38.7 

39.  3 

39.  8  40.  7 

41.2  41.7142.2  42.7 

43.  2 

43.6 

44.3I4.5. 1 

46.0 

46.9 

47.8 

48.9 

49,8 

,50.  6 

61   3 

,52  V 

ft".  0 

C)nach;la 

49 

32.3125.0 

26.4 

27.9 

28.4 

28.7 

28.  0 

26.  9 

24.6 

23.  5 

24. -• 

.■"6.8 

27.7  28.3 

2S.0  27.8'27.8  27.6 

27.1 

25.  9 

26.5]25.  1 

2)  0 

22.  1 

19,7 

19  2 

19,2 

24  4 

28  0 

30  ( 

3  '  1 

Petit  .lean.... 

20 

29,210.7 

13.4 

12.1 

9.7 

7.9 

7.1 

6.4 

6.2 

18.2 

21,2 

21.  ■! 

18.917.1 

18.3  16.2:14.4  n.3 

10.7 

1O.4 

9.  1  i   8.  I 

8.0 

7.8 

.  7.5 

7.8 

10.2 

13.1 

14.2 

16  4 

>'l  I 

Red , 

28 

15.  3  16.0 

16.6 

16- 8 

16.8 

16.-! 

15.6 

14.4 

13.2[12.y 

13.:. 

M.4 

15.3  16.4 

15.2115.2:15.0  14. i) 

14.2 

14.1 

13.5!l3.0 

12.3 

11.8 

11.6 

11.7 

12.9 

16  7 

16  7 

17  ; 

18,6 

Ouacliita.    

18 

8.9|  9.7 

/.4 

6.1 

5.3 

4.9 

.5.3 

6.0 

6.  l|  9.7 

10.1 

8.4 

6.2,  6.0 

7.5I  8.''l  6.2    4.9 

5.8 

6.3 

4.91  4.5 

3.9 

3.5 

3.2 

4.0 

11.3 

10.6 

7.6 

8.1 

16-() 

Cache     

9 

7.-1     -  - 

1    ,.6 

/.9 

8.1 

8.3 

8.1 

8.1 

8.1 

8.2 

8.6 

9.( 

9.1 

9.1 

|9.1 

9.1 

9.0 

9.0 

8.9 

9.0 

9.5 

9.6 

9.7 

9.6 

9.6 

9.5 

9.4 

9.7 

9.8 

9.8 

9.^ 

10. 2 

0m 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


March,  1922 


Daily  Temperatures  for  March,  1922. 


Stations. 


.     ■*„  ««  \  Maximum.. 

Amity  5» }  Minimum.. 

BatesviUe$5 l^nSuS:: 

Bee  Branch l^^tSmum;: 

„     ^       .„„  (Maximum.. 

Bentonville j  Minimum  . . 

I,          „iii<.  i  Maximum.. 

BoonevlUe \  Minimum  . . 

„  .  ,  ,„„  i  Maximum.. 

Brinliley i  Minimum.. 

calico  KocVW...lMf-™r: 

Camden*^ UlSum] 

S  Maximum . . 

Conway i  Minimum.. 

„ ■„-  (Maximum.. 

Corning (Minimum.. 

T^     ji       ii„  (Maximum.. 

Dardanelle I  Minimum.; 

T^  jj  r.;t^  (Maximum.. 

Dodd  City i  Minimum., 

„         „  (  Maximum . , 

Bumas j  Minimum  ., 

T>  **  „  (  Maximum . . 

D««on i  Minimum;, 

0.1  T>„.»/i«  (Maximum. 

El  Dorado i  Minimum;; 

_     ,     .,  ( Maximum 

England i  Minimum  ; 

■!.       1     o«.ir<ota      (  Maximum' 
Eureka  Springs  ..  j  Minimum  • 

»;.      ii^^iiio  ( Maximum' 

Fayetteville }  Minimum  ' 

«.     .o^itv.  (Maximum' 

Fort  Smith i  Minimum ' 

(Maximum' 
arannis i  Minimum ' 

i.„  (  Maximum ' 

Gravette (Minimum' 

.     „  (Maximum' 

Harrison ;  Minimum  ' 

„  (Maximum' 

IIOP® '  Mi  uimum  ' 

rr  ^  a   .:.,™o  (Maximum' 

Hot  Springs I  Minimum  " 

_   ...  (  Maximum' 

"""'8 (  Minimum  ' 

v,„,«  (Maximum' 

Jonesboro (Minimum- 

(  Maximum' 
Junction )  Minimum  • 

.■ill    Tj«„ir  (Maximum" 

Little  Rock I  Minimum- 

»    i.1.     „;iio  (Maximum- 

Lutherville i  Minimum - 

.,  ,       „  (  Maximum- 

Malvern (  Minimum - 

Mammoth  spring,  i  Maximum; 

»r     •„„„„  \  Maximum" 

Mananna (  Minimum - 

Marked  TreeW...lMaximum; 

.,      .    ,,  (  Maximum- 

Marshall  (Minimum- 

(  Maximum - 

Mena  \  M=nimiim" 

.,,^„„  (  Maximum- 

Momllton  \  Minimum- 

.   ■„  u„,v,o     (  Maximum  • 
Mountain  Home. .  j  Minimum  - 

„        .  ,  ,„  (  Maximum- 

Mountlda j  Minimum- 

„  .,  (  Maximum - 

"**' '  Minimum  ■ 

.,            »  (  Maximum - 

Newport j  Minimum- 

^         ,  ;  Maximum - 

Osceola  j  Minimum. 

_.,  ,  j  Maximum- 

0«»rk • I  Minimum- 

„.      T>^   a  i  Maximum - 

Pine  Bluff I  Minimum- 

„       .       .  (  Maximum- 

Pocahontas j  Minimum  • 

_     .,      J  (  Maximum- 
Portland  (  Minimum - 

__        .,  (  Maximum- 

Prescott (Minimum- 

_.  (  Maximum - 

liison  j  Minimum  ■ 

p  (  Maximum 

tvogers  (  Minimum  - 

(  Maximum- 

Searcy j  Minimum  ■ 

„.   „       .  'Maximum 

Stuttgart )  Minimum- 

_   ^.  (  Maximum 

Subiaco  }  Minimum 

„         ,  (  Maximum 

Texarkana (Minimum 

_,  5  Maximum 

barren )  .Minimum 

„  (  Maximum 

Wynne )  Minimum, 


30 

27 

"26 
35 
20 
29 
14 
34 
•23 
•33 
29 
36 
■24 
38 
30 
37 
27 
30 
26 
50 
19 
31 
17 
37 
30 
31 
16 
38 
30 
32 
29 
33 
14 
29 
15 
34 
22 
33 
25 
30 
141 
34 
18 
36 
■29 
33 
26 
42 
32 
33 
•25 
51 
30 
32 
26 
37 
•22 
38 
34 
34 
•24 
48 
34 
30 
25 
32 
18 
32 
23 
38 
26 
34 
20 
32 
26 
26 
14 
36 
•2' 
63 
28 
38 


83 
21 

'23 
38 
16 
•29 
12 
31 
18 
31 
25 
35 
22 
41 
25 
34 
21 
31 
21 
39 
20 
27 
14 
33 
25 
29 
14 
42 
25 
32 
24 
29 
12 
27 
13 
30 
19 
34 
18 
27 
11 
32 
16 
39 
24 
32 
21 
40 
26 
31 
•22 
46 
26 
31 
21 
35 
17 
37 
30 
33 
22 
43 
32 
34 
25 
30 
15 
27 
17 
37 
21 
32 
20 
32 
18 
26 
11 
34 
•23 
65 
26 
36 


10  11   12  13  14  15 


52 
19 

'is 

38 

17 

39 

14 

38 

22 

35 

23 

37 

21 

40 

22 

37 

22 

36 

28 

37 

25 

36 

20 

38 

23 

39 

20 

44 

2? 

35 

•22 

43 

17 

36 

16 

41 

25 

40 

19 

39 

41 
•22 
40 
21 
32 
21 
44 
23 
35 
28 
50 
24 
35 
23 
37 
•23 
36 
30 
38 
23 
33 
27 
51 
26 
36 
20 
36 
'20 
37 
25 
37 
23 
33 
lb 
33 
18 
37 
24 
66 
26 
41 


66 
17 

'19 

47 

17 

51 

24 

52 

24 

511 

27 

54 

20 

54 

22 

50 

22 

43 

27 

52 

•25 

49 

12 

52 

25 

37 

15 

49 

23 

53 

26 

55 

23 

50 

24 

54 

27 

50 

•20 

52 

12 

52 

19 

57 

22 

51 

20 

56 

23 

50 

2' 

63 

30 

51 

26 

50 

24 

53 

28 

50 

20 

46 

26 

61 

27 

48 

•24 

52 

21 

47 

22 

50 

19 

51 

14 

44 

21 

46 

25 

66 

26 

53 

24 

52 

25 

48 

21 

54 

27 

54 

21 

55 

•22 

.52 

21 

49 

23 

49 

26 

56 

24 

57 

23 

54 


65  62 
26  38 


25  27 


18 

63 

29 

63 

38 

67 

39 

66 

33 

66 

20 

70 

23 

67 

33 

58 

34 

69 

36 

61 

23 

64 

31 

59 

34 

72 

35 

66 

35 

63 

37 

59 

38 

69 

37 

69 

30 

65 

38 

63 

34 

70 

37 

62 

32 

70 

30 

63 

32 

72 

32 

67 

37 

64 

34 

56 

37 

61 

28 

58 

36 

65 

48 

68 

35 

65 

38 

65 

34 

6: 

30 

65 

30 

56 

28 

62 

35 

66 

30 

67 

37 

68 

34 

62 

30 

70 

32 

70 

31 

70 

32 

64 

42 

64 

30 

65 

34 

67 

37 

71 

38 

68 

32 

64 

41 


631  47  51  65  66  71 
35  25|  25  39  42]  33 


43 
64 

47 

62 

35 

66 

45 

65 

49 

64 

39 

70 

37 

66 

48 

60 

47 

65 

52 

61 

44 

68 

45 

59 

42 

70 

57 

63 

50 

62 

40 

67 

40 

67 

40 

65 

48 

64 

40 

62 

42 

68 

50 

65 

49 

69 

57 

61 

49 

64 

44 

63 

45 

64 

49 

67 

51 

61 

49 

58 

50 

58 

38 

60 

46 

63 

53 

64 

49 

61 

45 

66 

49 

56 

35 

(3 

50 

62 

30 

59 

36 

68 

48 

60 

47 

70 

50 

68 

60 

68 

45 

63 

42 

64 

50 

64 

49 

67 

49 

68 

52 

66 

54 

64 

50 


43 
56 

32 

52 

30 

55 

34 

59 

40 

581 

36 

60 

37 

56 

34 

56 

36 

58 

36 

52 

29 

57 

38 

51 

30 

65 

54 

58 

37 

52 

29 

52 

29 

55 

34 

56 

33 

53 

28 

50 

32 

61 

39 

56 

4'2 

65 

30 

56 

37 

59 

35 

55 

37 

61 

32 

63 

42 

55 

35 

51 

39 

60 

39 

52 

3-- 

55 

34 

54 

37 

55 

32 

58 

35 

48 

28 

5' 

36 

62 

30 

59 

35 

57 

38 

60 

37 

57 

39 

6'2 

3' 

62 

35 

5; 

30 
56 
38 
56 
37 
56 
35 
66 
37 
60 
38 
56 
38 


•23 

60 
■25 
59 
32 
61 


28 

59 

26 

63 

29 

56 

23 

63 

35 

62 

30 

60 

34 

57 

33 

61 

36 

61 

32 

63 

27 

55 

25 

60 

36 

62 

30 

65 

31 

63 

29 

64 

30 

60 

38 

59 

32 

66 

35 

60 

24 

59 

30 

49 

3' 

57 

35 

61 

29 

60 

32 

61 

25 

62 

•22 

54 

33 

61 

29 

62 

30 

61 

30 

62 

31 

60 

27 

65 

30 

65 

■29 

65 

28 

60 

26 

61 

53 

60 

SO 

62 

32 

65 

36 

63 

30 

64 


35|  43 

64 

30 

66 

24 

64 

28 

63 

30 

54 

28 


301  42 


44 

47 

35 

46 

33 

47 

38 

49 

42 

48 

43 

52 

41 

49 

40 

45 

42 

66 

30 

43 

35 

54 

42 

45 

.33 

59 

41 

51 

40 

45 

3-. 

48 

32 

49 

38 

49 

39 

46 

32 

48 

35 

54 

43 

50 

40 

66 

43 

48 

41 

60 

35 

51 

40 

54 

46 

56 

47 

46 

41 

48 

44 

51 

44 

46 

37 

4 

37 

48 

40 

52 

38 

67 

41 

42 

30 

48 

42 

60 

45 

58 

40 

,52 

40 

48 

42 

64 

45 

.50 

41 

53 

38 

4 

30 

48 

41 

54 

41 

48 

40 

53 

42 

53 

42 

48 

43 


42 

58 

38 

58 

36 

58 

40 

55 

43 

58 

41 

65 

S9 

56 

43 

50 

41 

68 

31 

56 

35 

54 

42 

60 

35 

70 

35 

53 

44 

63 

35 

57 

35 

60 

41 

65 

35 

60 

33 

52 

32 

66 

37 

60 

41 

66 

36 

53 

42 

62 

31 

55 

42 

57 

38 

62 

49 

49 

41 

48 

43 

61 

37 

56 

38 

64 

38 

53 

41 

56 

38 

68 

28 

58 

32 

.53 

42 

60 

40 

.59 

39 

53 

43 

.50 

41 

& 

41 

65 

36 

59 

42 

,57 

37 

5" 

41 

59 

43 

59 

40 

69 

33 

62 

41 

52 

32 


61  70  72 
46  47  49 


29 
63 

28 

68 

38 

67 

39 

63 

33 

67 

32 

66 

37 

65 

32 

58 

31 

68 

38 

65 

30 

62 

33 

64 

33 

78 

44 

65 

33 

70 

30 

66 

40 

67 

41 

67 

35 

69 

37 

65 

35 

69 

37 

66 

34 

66 

40 

62 

36 

66 

36 

61 

39 

60 

38 

70 

43 

60 

2* 

58 

34 

65 

41 

63 

40 

6' 

3' 

61 

34 

64 

32 

68 

34 

60 

3; 
60 
34 
68 
38 
64 
41 
63 
38 
65 
33 
04 
38 
66 
36 
67 
35 
07 
45 
64 
32 
60 
34 
66 
38 
71 
40 
65 
37 
02 
45 


46|  54 
62   6,5 


44 

69 

54 

68 

50 

68 

55 

68 

49 

62 

43 

73 

55 

63 

43 

75 

50 

71 

55 

65 

46 

65 

46 

65 

50 

68 

48 

66 

43 

65 

48 

82 

52 

71 

46 

79 

55 

71 

54 

77 

55 

63 

54 

6.5 

48 

67 

54 

65 

51 

62 

53 

65 

49 

68 

,52 

70 

4-'^ 

67 

50 

60 

49 

69 

44 

62 

46 

6 

5:i 

71 
39 
65 
49 
74 
54 
6' 
55 
75 
61 
75 
50 
73 
54 
66 
46 
6' 
,52 
71 
56 
66 
50 


16  17  18 


20  21 


22 


23  24 


70 
41 

35 
69 
40 
68 
46 
70 
48 
72 
40 
73 
37 
74 
43 
70 
41 
58 
37 
68 
46 
68 
37 
66 
42 
65 
12 


66  60 

44  53 


50  58 
69  61 


64 

57 

'57 

64 

40 

57 

37 

65 

40 

67 

49 

57 

52 

57 

53 

53 

45 

66 

43 

65 

43 

60 

35 

70 

48 

60 

35 

70 

41 

66 

45 

62 

34 

62 

35 

62 

41 

63 


50i  61 

73 1  75 1 


72  77 
34  34 


59 
•29 
56 
28 
60 
35 
65 
43  j  35 
57 


36l  37 


76 
34 

'36 
78 
42 
73 
57 
77 
52 
7' 
47 
81 
31 
77 
40 
78 
48 
69 
44 
80 
48 
76 
41 
7ci 
45 
70 
49 


25  26  27 


33!  52   52 


54   46 


28 


50   46 


29 


30 


70 
54 

'49 
65 

46 
60 
41 
62 
48 
72 
53 
54 
47 
62 
60 
64 
52 
61 
44 
70 
50 
50 
38 
67 
54 
55 
41 
72 
50 
70 
54 
62 
45 
58 
42 
59 
50 
68 
54 
60 
39 
58 
42 
70 
50 
72 
53 
75 
60 
68 
48 
70 
52 
63 
53 
63 
47 
62 
66 
60 
43 
74 
54 
70 
53 
68 
50 
63 
50 
70 
50 
51 
42 
67 
52 
54 
40 
71 
49 
78 
62 
62 
51 
74 
55 
68 
43 
72 
60 
71 
55 
68 
54 
60 
40 
71 


49 

50 

76 

69 

50 

54 

68 

60 

51 

60 

1') 

57 

58 

55 

-59 

50! 


l^^mnents  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  enarged  to  the  preceding  day.  on  which  it  alm,.st  alwa.vs  oceurs. 


'^iisaiisa»!». 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTITRE.  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


mmwi  OF  u\m%  UBRf 
MAY  3  0  1922 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


flJ^K^NSflS   SECTION. 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist. 


^OL.  XXVII.      Little    Rock,    Ark.,    April,      1922.  No.    4. 


GENERAL,  SUMMARY. 


The  unusual  features  of  the  weather  for  April  were  two  small 
ornadoes,  high  winds  from  the  8th  to  the  11th,  a  dust  storm  in 
he  extreme  west  on  the  10th,   and  high  water  in   the  streams 
n.  the  eastern    portion    of    the    State.    A  tornado   occurred    at 
Joughton  on  the  4th  in  which  property  valued  at  about  $5,000 
as  destroyed.  No  one  was  seriously   injured.    On  the   16th  a 
3rnado  occurred  at   Dyer  in  which  one  person  was  killed    and 
bout  S  dwellings  destroyed.  High  winds  occurred   in  all  por- 
ms  of  the  State  from  the  8th  to  the  11th  and  in  some  localities 
n   other   dates,    doing   considerable    damage    to  timber   and 
nail  l)uildi!-ig-;  including  instrument  shelters  at  four  substations 
f   the     Weatlier    Bureau.    A    dust     storm     was    reported  at 
Irannis,  Mena,  and  Waldron  the  afternoon   of  the  10th,  the 
u?t  being  so  thick  that  the  sun   was   partially  obscured.'  The 
verage  precipitation  for  rhe  month  was  only  0.72   of  an  "inch 
bove  normal,  but  the  rains  fell  on  wet  soil  and  were  so    dis- 
•ibuted  that  the  soil  was  too  wet  the  entire  month  except  in  the 
ortlnv(-st  portion.  The  low  lands  in  most  eastern  districts  were 
verflowed  making  farm  work  in   those  portions     impossible, 
t  the  end  of  the  month  some  corn  and  a  great  deal  of    cotton 
■ere  still  unplanted.  Wheat,  oats,  meadows,  pastures,  potatoes, 
•lilt,  truck  and  berries  made  excellent  progress  and  by  the  last 
f  the  month  were  in  good  to  excellent  condition. 


TEMPERATURE. 

The  monthly  mean  temperature  for  54  stations  was  63.5- 
hich  is  2.3°  above  normal.  The  monthly  means  ranged  from 
S.2°  at  Huttig  to  57.5°  at  Nail,  the  departures  being  positive 
t  all  stations  having  normals.  The  highest  temperature  re- 
^rded  was  90°  at  Huttig  on  the  7th,  highest  temperatures  oc- 
.UTing  at  nearly  all  stations  from  the  6th  to  the  9th.  The  low- 
st  temperature  was  26"  at  Dutton  on  the  1st, lowest  tempera- 
ires  in  w.'Stern  and  southern  sections  being  reported  on  the 
^t,  those  in  the  northeastern  portion  on  tJie  18th  or  20th 
he  highest  temperature  recorded  lacks  3°  of  being  as  high  as 
le  average  highest  temperature  for  April  and  tin-  lowest  lack* 
■  of  being  as  low  as  the  average  lowest  temperature  tV.r  the 
lonth. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation   for    78   stations  was  5  54    inches 
Inch  la  0.76  inch  greater  than  normal- The  rainfall  was  heavv 
1  the  southwestern  counties  and  in  the  higher  portions  of  th'e 
/.arks  north  of  tb.e  Arkansas  River  where  six  tcrtwelve  inches 
viirred,  the  largest  n)onthly  amount  being    12  8]    inches   at 
prnig  I'.ank.  In  central,  extreme  northeastern,  jiortli   central 
id  extreme  northwestern  portions  the  amounts  were  less  than 
innal  at  most  stations  and  in  most   instances  were  Ic^s  than 
-ur  mehes.  The  .smallest  amount    was  2.77   inches  at  Pfardy 
lie  greatest  24-hour  amount  was  ().15  inches  at  ^Vhite  Cliffs  on 
le  _2/th.  Light  to  moderate  local  showers  were  report (>d  at  mo«t 
ationson  the  4th  and  .5tb,  from  the  8th  to  the  1  Itli,  and  from 
'?  loth  to  the  18th;  heavy  rains  occurred  in  most  se(;ti()n. from  - 
le  24ili  to  the  2Sth. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 

Tkunderstorms:-        1st,  1;  2d,  2;  3d,  2;  4th    8-  5tb    "•  -fi 
1;  8th,  15;  9th,  4;  10th,  16;  11th,  1;     4th,  6  'l6tl      o'  r  h' 
10;  24th,  4;  2.5th,  5;  26th,  6;  27th,  5;  28th    9  '    ^'    ^''^'' 

Dense  Fog:- 26th,  1;  ■27th,    1. 

Solai'  Halos:-Svd,  1;  23rd,  1. 

LvAiar  Halos :  -  2d ,  1 . 

Light  Hail:-  10th,  1;  14th,  1;  16th,  3-  17th    I 

KdnngFmd:-Ut,  5;  ISth,  1;  20th,  l'. 


COMPARATIVE  BATA  FOR  ARKANSAS- 


APRIL. 


Year. 


Temperature. 


a? 

R2 


be 


Preoipitation.  Number  of  dnys 


Aonnal* 
1891 
189-2 
1893 
1891       . 
lS9o     . . . 

1896 

Ih97     .    . 
1898 

l««'J  .... 
19UU 
19U1 
1902 
19(« 
1904  . . 
1905 

1906  .    . 

1907   

I'.IOS  .... 

1909 

1910 

li^ll   .... 
1912 

1913 

1914 

1915   ... 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 


^ 


in  .2 

VS 

62.8 

+  1.6 

93 

61.4 

+0.2 

97 

64.9 

+3.7 

94 

6:3.1 

+  1.9 

91 

63.1 

+  1.9 

98 

67.8 

+  6.6 

94 

61.4 

+  0.2 

90 

59.2 

-  2.U 

93 

60.7 

-0.  5 

96 

62.0 

+  1.0 

96 

58.1 

-3.  1 

96 

61.  2 

0.0 

96 

60.6 

-0.6 

91 

56.  H 

-4.4 

89 

61.  1 

-U.  1 

96 

63.7 

+2.  5 

97 

54.9 

-6.3 

89 

63.3 

+2.1 

93 

60.9 

-0.3 

88  1 

59.8 

-1.4 

90  i 

60.  5 

-0.7 

90 

01.9 

+  0.7 

93 

61.2 

0,0 

94 

61.0 

-0.2 

94 

64.3 

+3.1 

96 

59.9 

-1.3 

92 

60.4 

-0.  S 

90 

59.  B 

-1.6 

96 

61-6 

fO.4 

96 

69.8 

-1.4 

94 

59.8 

•  1.4 

01 

63  5 

+  2  3 

90 

c  = 


*  Hased  on  30  year  reconi. 


.^.v 

U.  7fi 

22 

2.  75 

+2.03 

22 

6.  98 

+2.  20 

29 

7.16 

+2.38 

29 

6.18 

+  1.40 

30 

1.99 

-2.  79 

24 

3.65 

-1.  13 

27 

4.14 

—0.64 

19 

3.  09 

-1.C9 

19 

3.28 

-1.50 

24 

4.  98 

+0.2I) 

22 

3.82 

-0.96 

25 

2.87 

-1.91 

26 

1.86 

-2.  92 

24 

3.88 

-0.  90 

25 

6.29 

+  1.51 

27 

2.55 

-2.  23 

24 

5.44 

+  0.  66 

24 

6.32 

+  1.54 

24 

4.52 

-0,26 

22 

5.14 

+0.36 

29 

9.86 

+  5.  08 

26 

8.14 

+3.  36 

27 

4.91 

+0.  13 

19 

4.57 

-0.21 

19 

2.96 

-1.82 

24 

3.65 

-1.  13 

23 

5.69 

+0.91 

25 

7.63 

+•'.  85 

24 

3. 56 

-122 

H 

5.49 

+0.71 

22 

7.87 

+  3.  (i9 

26  1 

5.34 

+0.  76 

I 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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Climatological  Data  for    April,        1922. 


Stations 


Amity 

Arkadelphia.- 
Arkansas  City 
Batesville  .. 
Bee  Brancli 
Bentonville 
Black  Rock 
Booneville 
Briukley .... 
Calico  Rock 


Caroden  ... 
Clarendon 
Clinton.... 
Conway  ... 
Corning  ... 
Danville... 
Dardanelle 
Devils  Tea  Table.. 
Dodd  City 
Dumas  — 


Putton 

El  Dorado 

England..., — 
Eureka  Springs 
Fayetteville 
Fort  Smith  . . 

Fulton 

Georgetown  . 

Grannis 

Gravette 


Observers- 


Hardy  

Helena 

Higden  .... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro  .. 
Junctiontt.. 
Xiittle  Ro  ck. 
LtttherviUe    Xi    . 

Magnolia.... ++... 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  .... 

Marshall  

Meua ■•  •• 

Movrillton 

Mountain  Home 
Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail  

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 
Patterson . . 
Pine  Bluff  . 
Pocahontas 
Portland 

Prescott 
Princeton 

Bison 

Rogers 
Searcy. 
Springbank  it 

Stuttgart 

Subiaoo 

Tesarkana 
Umphers  Xt 


Albert  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo.K.  Payne. 
IMrs.Lelia  I.  Teter. 
J.  E.Scanlan . 
U.  S.WeatUerBnroau. 
Vernon  C.  Howe.  I 

Supt-  TuDerculosis  San. 
H.  L.I).  Wliitson. 
J.  M.  Richardson. 

A.B.  Qnarterman. 

W.   Bishop- 
Dr- R.M.  Hunter 
K .  li .  Cordrey  . 
Rev.  N-  E.  .Skinuc^r. 
J.  R.  A  vera. 
J.  D.  Riley 
R.  M    Tromas. 
Neal  Dcdd- 
lien-  JoliMson. 


,1.  M.Rick.'tts 
Mrs.   Virgil  N' .  Wiills. 
l)r-    It-  11  -  ilardiii . 
(i('or!<e  \V.  Nicliualda. 
(luivcrsily  of  Arkansas 
11.  S.  WVather  IJurraii 

-I    I,..!!an- 

L--  r.ailcv- 

K.  Mr  Viiy. 

K.  Sleveus- 

Mrs-  D    S     Maddi'ii. 
KDics  ,\  .Bnrni:li . 
Artiiiir  Cr()>s. 
N.  1'.  (>■  Seal. 
L-   M-    Macliai'. 
J.  L.   CoiUtl. 
lUMif'diiliiic'SisliT-. 
.1 .  A  .  l.owdt-rl'Hi  k  . 
I' .  S.  Weill  iier  Hiii' nil 
H.  KaulVeld. 

Slat.-^  Agricultvire  Sohu 
Claik  Houston. 
\V.  s.  \iiiicia. 
C    F-    Hoiick. 
.  luirli'S  Wa'.loil. 


w 

.  K. 

Keeves. 

10 

W 

.  Sl..)olui. 

; 

vv 

.lackson. 

i; 

s. 

Hallierl. 

'i 

A- 

WliiUingu.ii 

0 

9 

If. 

0 

10 

11'- 

0 

12 

11 

0 

5 

15 

0 

6 

15 

0 

8 

17 

0 

9 

13 

15 
8 
15 
13 


s. 
sw- 
sw- 


nvy  A-   Davis- 
Cluult's  I'axtoii- 
(ieorwc  ly.  Kol.ih-iin. 
(I.   S.    Korc'St  SiTv'ii*. 
Atwood  P.  Sijiilli- 
slKiui  Hui-roW. 
\V.K.  liiiki-r. 
i;ov  K-  liaiiiiiionil. 
Heni'diciine  Sisifrs. 
\V .  E .  Eduiiston . 

O.  J.  Stephenson. 
Koote  Coleman . 
Geo.H.Tisdale- 
Carl  A  .  Stank  . 
Miss  Sarah  Cyiu-n. 
Mi=s  (irace  Ki."ld. 
11.  A.  Buerkle. 
New  Ruhiaco  Abliey. 
H.  S-  Krashoar. 
U.S.  Forest  Service 

iDr.  Cheves.BevJl. 
iMrs.  J.  L.  Clegg.      . 

Miss  Euleia  .vl.Schi 

J.M  Larkan. 


^^;^i^,^^.omnormaltemperatu.andpr.ipitat^^^ 


xniningsection  means.    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  '^^jf^^^'^;^^^;::^:;^;:;:^  ttPost-otiice  addresses  of  these  stations  as 


appear, 
follows:-  Jure- 


.•«M%fli3»i¥: 


April,  1922. 
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Daily  Precipitation  for  April,  1922. 


Stations. 

Drainage- 
basin. 

Day  of  month. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30 

31 

^ 

Amitv    nil     

Onachita 

1.35 

't.' 

.59 
1.'20 

.60 

.75 
.73 

'.'39 

'.'45 
.43 
.91 

'.■■78 

i.'ee 

.30 

.65 

1.02 

.76 
.47 
.38 

'.'55 
■.'77 

... . 

.46 

.22 

.40 
.28 

'.■77 
'.■72 

.25 

.89 

'.■6i 

.35 
.19 

T. 

T 

.15 
.25 

".■22 
.04 

'.'36 

r. 

.30 

■.■56 
.13 

't.' 

.02 

.02 

.08 

T. 

T. 

.40 

T. 

.15 

.08 

.04 

.10 

■.'6'2 

•  37 
.08 

2.31 
.12 

".6i 
.32 

•  01 
.83 
T. 

".60 
.17 
.62 
.65 
.85 
•  SO 
.82 
.12 
T. 
.41 
.06 

2.' 63 
.50 
.■24 

2.' 66 
.42 

•2.40 
.93 
.13 

i>23 
.58 

.;>4 

3.34 
.48 

2.. 37 

2.00 

1.40 

.73 

■  30 

.73 

.  75 

.03 

3.41 

.86 

3.20 

1.15 

1.05 

.30 

.95 

.98 

1.10 

.80 

1.00 

.95 

.'26 

4.25 

i.'ig 

.65 
.30 
.15 
].'22 

T. 

.15 

.63 

■  48 

.20 

T. 

.64 

.08 

.80 

.27 

.14 

.27 

Ark-adelpliia  ,111 
Arkansas  City  II  || 

do 

Mississippi..  . 

White    

Arkansas 

tV 

.90 
1.37 
1.03 
.80 
.04 
.34 
.15 
.42 
.65 
.09 
.65 
.30 

i'.i'i 

1.  6S 
.90 
.85 
.97 

.56 
1.  56 

i.'is 

.57 
.18 

'.■72 

.... 

. . . . 

4.99 

4.86 

Bales ville  II  l|  

.28 

.43 
.35 
.04 
.59 
•  98 

Bee  Branch  

4.71 

Bentouville  •".. 
Blade  Kock;||;i... 

BooneviUe. 

Brinkley    II II 

do 

White 

Arkansas 

White 

.01 

.01 
.11 

'.'32 
.39 
.62 
.12 

.18 

.64 

't.' 

'.'08 

T. 

.■32 

T. 

'.■68 

•  41 
'.'26 

3.89 
4.99 
4.84 

Calico  Rock  II II.. 

do 

Ouachita  ... 

Wliite 

do 

.\rkansas.  .  . . 
White 

"■(yj. 

'.'yy 

T. 

i.'62 

.77 

.... 

.... 

.38 
.18 

' '  *  * 



6.73 
2.85 
6.77 
3.39 
3.  62 
5.49 
5.52 

Caiiulen  II II    

.10 
•  10 

Clarendon  |||| 

Clinton 

. ..  ■ 

■•65 
.48 



.38 
.06 
.66 
.31 

.54 
.37 
1.42 
.40 
.72 
.30 

'.'62 

Conway  

Corning       

Danville  lit     

Dardanelle    

.45 
.10 
.08 
.41 
■54 

'.'63 
T. 

'T.' 
•  31 

'.'65 

do 

White    

do 

Arlcansas 

White 

Ouachita-  . .  • . 
Arkansas  ...  . 

While 

do 

Vricaiisas  . . .  ■ 

Red 

Wliite 

do 

i.'.ig 

..  . 

tv 

.70 
1.07 

't  ' 

.85 
1.81 

'.■22 

M 

.82 
.40 

'.'ii 

.42 
.21 
.15 

.62 

".88 

.... 

'.'27 
.02 

't" 

04 

't.' 

'f.' 

■.■36 
.42 

'.'i-i 

.OS 
.75 
.79 

.10 
.05 

4.41 

Devils  Tea  Table. 

.35 
.58 

■:77 

■.■76 
.93 
.27 
.37 

4.00 
5.42 
5.36 
5.40 
7.89 
9  12 

IJod.l  City 

Dninas    

Diitton   

K!  Donnlo'll,    

Emtlanii  • 

Kinvkit  Springs  . 
Kayi'iicville 

5.' 19 

3.59 
4.  .30 
7.96 
4.60 

Fori  .SmilU  •"   .. 

Kiilloiiilll 

(i>r;)|-;;elown  jl  li  .. 
(dil.tt 

'.'ig 

.80 
.32 

.02 
.17 

't" 

.06 

.06 

tiranuis 

Ked   

Wliite 

do 

.'6s 

i.78 
.13 

■10 
.90 
.  7o 

i.'  io 

.73 
.75 

".62 
.60 

'.'56 

'.'eo 

.56 

.'8-5 
.43 

1:24; 
.80 

.'71 

'.'S3 

.04' 
.75 
.14 
.  90 
1.03 

.45 

.78 

1 .  30 

::;; 

.67, 
.13 
.97, 

■.■-16 
'.'54 

.40 
.13 
'i' 

'.'25 
.24 

.27 
.'lO 
.27 
.22 

.14 
.55 

■.■65 
.11 
.41 

i.'28 

T. 

.10 
.90 

.78 

i.'oo 
i'i'i 

'.'ii 

.12 

'.2i 
.22 
.18 

'.'in 
.57 

■■.72 
.82 
.60 

.... 

.04 

.10 
.28 

.70 
T. 

.27 
.16 

.05 

.06 
T. 

.49 
.31 

.81 
.46 

.96 
.83 
.40 

'.'is 

1.00 
2.31 
1.29 

'.'si 
'.'so 

1.03 

t' 

■  Oa 
.32 
1.34 
.45 
90 

.30 
.85 

i.'66 

•  87 
1.90 

•  58 
4.00 

.78 
4.67 

.82 

.60 
3.(0 
1.73 

.38 
2.06 

.99 

■  •26 
1.44 
1.43 

.60 

•  26 
2.28 

.55 
.98 
.75 
.50 
.16 

■  98 
1.96 

.80 
].'26 
3.  75 
2-20 
2.45 

.79 
1.44 
4.45 
1.04 

.14 
4.10 

.•26 

.56 
d.lO 
6. 15 
1.40 

.32 
.02 
.75 

'.'■76 

7.U 
4.92 
2.77 

5 '.66 
3.37 
9. -26 
4.80 
8.50 
5.07 
7.  .58 
3.55 
5  15 

yravi'Uo 

Ilnnly 

.77 

Jlurrison  

ll.-l.-iiaHi;   

do 

Mississippi  .. . 

White  

Ited   

Ouachilii 

do 

.f>2 

2.011 

.7i; 

'.'42 

'.'66 

'.'is 

.38 
.05 
.25 
.05 
.78 
.17 
.42 

'.'42 
1.03 

".63 
.85 
.48 
.10 

2.00 
.55 
.23 
.90 

'.'53 

'!64 

'.03 

'.'23 

.'i7 

.04 
.83 
.11 
.80 
.30 
.24 
.73 

.as 

".44 

't.' 

i.^55 
.95 

1.10 
.41 
T. 
.43 
.20 
.90 
.12 

'.■62 
T. 
.03 
.47 

Iligili'ii 

.15 
.  75 
.90 

Hope 

lioi  Sprin;,'s 

.03 

.12 
1.00 

".ii 

.85 

i.'o/i 

.  35 
.40 
.83 
1.81 
. «',) 
.78 

i.'42 

1.2:) 

.49 

1.50 

.45 
.  56, 
.75, 
.68 

1.4,i 
i 

■  ■    '  [ 

■  20' 
.71 

2.  45 
.761 
.20 

/.  96 
.96 
.23 

.13 

Illlttl!? 

1.20 
'.'42 

'.'i6 

.45 

•■■• 

'.'64 

■'f.' 

.04 
.10 

Jo;i"slii)ro 

Wliite 

.10 
'.'16 

'.■61 
.44 

■.■72 

't.^ 

1.50 
'.■62 

't. 

't'.' 

.05 

''37 

'.'55 

Jiitu'i ion 

Litds  Book**^ 

L;i|iii'rv:il.'    

Duiichila 

■Vrkansa-,. 

do 

Ited   

<  »iiiicl\ila 

While 

\llSSl.Soi|>!>i  .  ■. 

-it.   Francis. .  . 

.Vhitc 

i>ii;ichi!a    

.\rkansas 

While 

Onacliila ..... 

.lo 

While  

do 

Arkansas 

Mi.-sissippi. .  .. 

do 

While 

.\rkansa-- 

White 

Oiia(diita 

do 

Onachiia  .... 

do 

Arkansas 

White 

Iteil 

Arkaii>as 

lo 

Ite.i  

Arkansas 

do 

Ouacdiita . 

Red 

St.  Francis..  . 

i'V 

"•ui 

l.Uii 



::::i 

■  98 
.05 
.5-1 
1.15 

'.'04- 
.19 

i.'-ij 
.'io 
".eo 

'..  !2, 

1.3)1 

.08 
.90, 

".'34; 
2.73 
1.50 

.... 

■■   • 

.51 
•  36 

.81 

".SO 

•.•65 
.50 
.25 

■:6o 

6(1 
i'77 

■.'75 

1.26 
.62, 

■■.68 

'."26 

.41 
T. 

'lis 

'.■'26 
.05 
.21 
.60 

'.'6i 

.31 
i.'6^7 

'.■86 

•  40 
T. 

:l^ 
.10 
.47 
.37 

.15 

■.■flei 

.191 
.20; 
.05 
.03 
.35! 
T.  1 

•  12i 

■■■76 
.42 

.V:a;;iio!ia  l!l| 

M,ilv.-rii    a? 

.Maiiiuiolli  Si>nn(f 

Mariuiina   ||i|   

.Marked  't'lve  III!   . 

.Marshal  1 

-Mi'llii     ii    

.lu 
'.05 

6.55 
3.98 
2.94 
4.35 
3.95 
5.47 
6.49 
4.09 
6.52 
5.27 
7.39 
6.35 
4.86 
6. 99 
•2.87 
6.63 
4.77 
4.86 
3  53 
5. '20 
8.41 
6.  45 
7.74 
5.  03 
4.58 

12.81 
3.98 
4.88 

10  34 
4^'22 
0^66 
5.  .58 

12.  ^25 
4.09 

Morrilllon 

MuiMitain  Home. 

'.'si 

".31 
l.,J0 
.32 

■  70 
.28 

.OS 

■••• 

.'i2 

.25 

'.'i,3 

.03 
.12 

.08 

.  32 
■.'45 
'.'36 

'.ii 

'.'io 

'.'64 

't. 

.02 

OK 

.16 
.55 
.32 
.50 
.02 

■  19 

'.'66 
.10 
.36 
.65 
.25 

1.16 
.10 

V63 
•  32 
.09 
.85 
.30 
.08 
T. 

1.40 

.50 

1..50 

1.06 

l.'iO 

1.04 

.75 

.45 

.97 

.60 

.64 

.60 

18 

.74 

^■25 

1.'45 

1.'20 
.85 
.47 

1.18 
.92 
.81 
.67 
T. 

1.30 
.'20 

■'63 

'f.' 

•••• 

.v'.oiiiit  Ida    

Miirireusboro  II  i 

Nail 

.Newport    III 

•ikav 

Osceola   

1  izark 

I'.itlerson   J,,    

I'llle  Ulllff     1111.... 
I'ocalioiiias.   .   .. 

I'ortlaiid  II  ii 

I'rescolt  .  . 

i'rnio^um  ||||   

l.lsO.i     

liOIIels 

!-cmcj     

Ny. in^ihiink  ii|.  ... 

.<iilti;r.iil   

Siil.jaro 

'.'6-J 

'.'07 

i.io 
.10 

T. 

".55 

'^52 

•••■ 

.... 

.14 

.'oo 
T. 
.09 
.12 

'.'26 
'.'47 

'  .■■24 
.21 

't.' 
".ib 

■.■24 
.17 

lexarkana   lili   ... 

tiiipliers  

Waldron 

Warren    

.IS 

't.' 

.40 

■t'. 

'f.' 

■!is 

.28 

't'.' 

.26 
.10 

;::: 

Wliiiecliffs 

Wyinieiiii 

^.50 
.85 

;::: 

ICxccplas  iiidicaleil  observalioiiN  are  made  near  sunset   and  precipitalion   is  for  24  hours  endiugat  observation.  *■**  Kegnlar  Weather  Bureau  staticn  ;      preoicitation  for 
V\  iius.iindiujjht  to  nudniglit.    :;  Soparalu    dates  not   recorded.*  Included  in  next  raeasur.jinent.   11  lll'recipitation  measured  inthe  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  incli. 

Daily  JRiver  Stages  for  April,   192S. 


iitations. 

Rivers. 

Flood 
Srasre 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith  

Arkansas 

22 

19.1 

19.7 

17.8,15.1  117.2 

20.6  21.1 

21. 0^20. 0,^22.  II 

Zil,.  3  27. 5 

■27. 3 

25. 4 

23. 6  22.  3 

■22.0 

21.6,21.0 

21 . 0 

19.8,16  61I2.  7i  9  6(  9.3 

9.5,11.6 

17.8,18.6,17.1 



Iiardanelle 

do 

20 

16.! 

17.6 

17.5 

15.9  14.9 

17.  h 

19.  3 

19. S 

19.5 

19.0 

21.0 

■23 .6 

■2,5.2 

25.  0 

23.  7 

■21.9 

■20.8 

•/!().  5 

19.5 

is.  9 

<lS.9il7.4 

15.0 

11.6 

9.,-i 

8.6 

8.7 

11,4 

16  1 

17  0 

Little  Rock 

do....... 

23 

IV.  1 

18.1 

18.7 

18.5 

17.5 

16.8 

18.5 

20.0 

20.  2 

•20.11 

19.8 

20.8 

•22.3 

•23 .2 

23. 2 

22.8 

■22.  2 

21.6 

21 . 1 

20.  6 

■20.1 

19.6 

18.7 

:6.9 

14.2 

10. 3 

9.4 

iO.O 

12.5 

16.8 

Fine  HlulV 

do....... 

25 

19.4 

JO.  3 

21.3 

21.7 

■21.3 

•20.  4 

21.4 

21.8 

2J.9 

■23. 1 

■22.8 

■23. 0 

■23.  9 

■25.1 

■25.  9 

26. 0 

■2,5.4 

24.7 

■/!-!.  3 

■'3.  9 

■,^3.  7 

■24.4 

•22.  5 

21.8 

19.'/ 

16.9 

15.7 

14.4 

17., 

19  i| 

Black  Rock  

Black 

14 

•22.  a 

■22. 9 

J2. 2 

21.7 

■22.0 

■22.  7 

23.  3 

23.3 

■23.  4 

23. 2 

23. 0 

22. 6 

2'2.2 

21.6 

21 . 3 

21.0 

20.  5 

■;o,4 

■;0.  2 

19.  K 

19.3 

19.0 

18.3 

17.9 

17.2 

16.7 

16.2 

16.5 

16,4 

16  0 

<  alico  Rock 

Wliite 

18 

14.  (i 

12  ■) 

1 1  4 

'0  2 

9  4 

9.9 
17  4 

10.0 

17.8 

10.1 
17.2 

14.2 
17.S 

12.6 
20.  6 

10.3 
18.9 

9.2 
16.8 

8.2 
16.0 

7.1 
14.5 

7.6 
14.0 

9.1 

18-0 

7.6 
15.3 

6.3 
13.9 

6.9 
13.7 

6.2 
13.0 

5.6 
12. 3 

51 
11.5 

4.7 
11.0 

4.6 
10. h 

5.1 

10.  \l 

7.5 
12.7 

9.5 
15.4 

9  6 
16  5 

iiatesviUe 

Newport 

do 

23 

■22.  6 

•21.2 

19.  6 

18. 4 

17^5 

17.3  18.3 

do 

26 

•24. 2 

■2.5 .3 

25.7j'25.4,-25.2 

■25.  Ii24.9 

21.7 

24.9 

25.  0 

24.9 

■25.7 

•26.2 

26.  2 

■25. 3 

24.6 

■23. 9 

■23.8f23.9 

•23.  7 

■22.  3 

21.8120,5 

19.8 

19.1 

io.  5 

18.5 

18.3 

18.9 

19  8 

Ireorgelown    .. 

do....... 

22 

■22.6 

■23. 2 

•.J3.6l^23.7j^23.8 

23.9 

23. 9 

2.i.9 

■23 .9 

23.  S 

■23.9 

■23.  8 

23 .8]-2:;.  8 

■•«.  9 

23.  S 

•23,7 

■23. 5 1 23. 3 

■23,0 

■22.  Si'22.  6h22. 3 

■Z2.0  21.7 

21.5 

^1.4 

21.3 

21  2 

■-"1    1 

Clarendon 

Helena 

do 

30 

■2S.4 

•28.7 

2S.9;29.2:'29^6 

29.  9 

30. 1 

30. 2 

30,4 

30.6 

:iO.  7 

30.7 

30.7130.7 

30.7 

30.  7 

30.  7 

30.7:30.7 

30.7 

30.7  30.6130.6 

30.4  30.3 

.«).  1 

30.  I 

29. 9 

•.'.9.  7 

■,^9  5 

Mississippi.  . . 

42 

,51.8 

52.0 

52^  315-2. 3152 .3 

52  3 

.52. 1 

52. 0 

51-9 

51.8 

51.7 

.51.7 

51.5 

51.4 

51.4 

51  .3 

51  4 

.Tl.6151.7 

51.7 

51.  slot.  91.52.0 

.52.0.52.0 

,52. . 

.52.4 

M-l 

,52,8 

52.9 

Arkansas  City... 

do 

42 

03.6 

51.2 

54.7155.15.5.6 

56. 0|.56. 3 

56.4 

.56.6 

■56.7 

,56.9 

57.0 

.57.0 

,57.1 

57. 3 

57.3 

57.  5 

57.7|57.8 

57. 9 

,57.91,58. 0.58.(1 

58.  0 

,58.0 

,58.0 

,58.  (! 

57 .9 

,57.  S 

.57.7 

''amden 

Danville 

Onach:la 

49 

33.4 

34.6 

3-).9  36.2'35.6 

3-1.0  33.3 

32. 8 

32.  8 

32.  5 

32. 0 

31.1 

30.  0 

.'8.  3 

'.'.6.5 

■24.0 

21 . 2 

18.9  16.  8 

15,7 

14.6 

13,5|r2.  1 

11. 0 

10.2 

9.7 

13.  ^ 

22.3-27.4 

30  1 

Petit  .lean.... 

20 

21.  8  •22.7 

2).  5, 17. 6  19.2 

2 1. 7  ■22.6:21.  8 

20. 2 

18.9 

17.8 

IS.  2 

16  3 

13.8 

11.2 

10.4 

9.2 

8.II  7.0 

9.  6 

9.4 

7.7!  6.9 

6.0 

,5.7 

4.6 

9.9 

16.31 1,5. 5 

12  I 

.••idton 

Arkadelphia 

Red 

28 

•20  5 

■22. 0 

22.3  22.0  21.8 

26. 3j27.  9  '28 .4 

28.5 

■28.  0 

•27.3 

■26.6 

■27.2t'2C.71'2,5.5 

23. 8 

•22.3 

20- 5^19.  6 

19.4 

18  9 

17.6il4.9 

14-3 

13.1 

14, 4 

■20.0 

■24.4'^26.4 

■'l  4 

Ouachita.   

18 

17.1 

11.0 

7.  .5;  6.0;  7.6 

9.9I1I.5;  7.0!  6.2 

,5.7 

5.3 

4.5 

4.8|  4.0I  3.8 

3.5 

3.0 

2.9i  2.8 

2  ,5 

•2.2 

2.0|  1,8 

1.6 

1.5 

2.1 

,5.(1 

9.01  8.0 

5  9 

Hatterson 

Cache.  

9 

10.3 

10.1 

9.8 

,  9.6 

9.4 

9.3 

9.2 

9.2 

9.1 

93 

9.5 

9.6 

9.7 

9.7 

9.8 

9.6 

9.4 

9.2 

90 

8.7 

8  6 

8.5 

8.4 

8.2 

8,0 

8.0 

7.9 

7.9 

7  9 

7.9 

'1    ? 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Aprii.,  1922 


Daily  Temperatures  for  April,  1922. 


Stations. 


Amity  5'5 

Batesville  §§ 

Bee  Branch 

Bentonville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  KockS'i'J  •  • 

CamdenW 

Conway 

Corning 

Pardanells 

Bodd  City 

Bumas 

Dutton 

E)  Dorado 

Kureka  Springs 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

grannis 

Gravette 

Hope 

Hot  Springs... 

Huttig i 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock 

Lvitherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  W... 
Marshall  .......•• 

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola  

Ozark 

PineBlufE 

Pocahontas 

Portland  

Frescott 

Rison  .... 

Rogers  

Stuttgart 

Seracy 

Subiaco  

Texarkana 

Vi?arren 

Wynne 


\  Maximum. 
(  Minimum. 
\  Maximum . 
i  Minimum. 
\  Maximum . . 
i  Minimum . . 
\  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
i  Minimum . . 
\  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
'  I  Minimum  ., 
\  Maximum. 

■  )  Minimum  . 
S  Maximum. 

■  i  Minimum  . 
(Maximum. 

■  I  Minimum  . 
i  Maximum. 

■  (  Minimum  . . 
\  Maximum.. 

'  (  Minimum  . , 

\  Maximum.. 

"  (  Minimum    . 

\  Maximum]. 

"  i  Minimum  .. 

\  Maximum' . 

■ '  i  Minimum 

\  Maximum'] 
■■  f  Jliiiiraum  '[ 
\  Maximum]] 
'■  (  Minimum  " 
\  Maximum' 
"  (  Minimum  ' 
(  Maximum ' 
■'  (  Minimum  ' 
\  Maximum' 
"  )  Minimum  ' 
\  Maximum' 
'■■  '  Minimum  ' 
S  Maximum' 
'"  '  Minimum  ' 
\  Maximum" 
"'  '  Minimum  ' 
\  Maximum" 
■■■  (  Minimum  "" 
[  Maximum"" 
■"  '  Minimum  "" 
Maximum"" 
Minimum  "" 
Maximum" " 
Minimum  " " 
Maximum"" 
Minimum  " " 
Maxinnnn"" 
Minimum  •■ 
Maximum "  • 
Miuiunim  ■  • 
Maximum-  ■ 
I  Minimum  •  • 
I  Maximum" 
'  Miuim\un  •  ■ 
S  Maximum  ' 
'  Minimum  • 
\  Maxim\im  ■  • 
'  Minimum  •• 
\  Maximum-  ■ 

<  Minimum" ' 
\  Maximum-- 

<  Minimum  -■ 
S  Maximum  ■  ■ 
'  Minimum  -- 
S  Maximum  •  ■ 
'  Minimum  •  • 
i  Maximum  •  ■ 
'  Minimum  ■  ■ 
)  Maximum-  ■ 

<  Minimum  •• 
'  Maximum-  • 
'  Minimum  ■  ■ 
3  Maximum-  ■ 
I  Minimum-  ■ 
3  Maximum- • 
j  Minimum  -  - 
S  Maximum  •• 
'  Minimum  -• 
j  Maximum- ■ 
[  Minimum  •• 
\  Maximum- - 
I  Minimum  -• 
)  Aiaximum-- 

.liniunnn  .  - 
j  ifaximiim.- 
'  Minimum  •• 
j  Maximum  •• 

<  Minimum  •  • 
!  Maximum- - 
'  Minimum- - 
j  Maximum.. 
J  Minimum  ■ 
!  Maximum-  - 
'  Minimum  •• 
\  Maximum.. 

<  Minimum.. 
JMaximvnn. . 
'  Minimum . . 


16   17   18   19   20  21   2-2  23  24   25  26  27   28 


■S-S    I  nstrumen; 


:  are  read  in  tin-  morning:  the  maxinnim  temperature  tl>c-n  read  is  charged  to  the  prtceding  day.  on  which  it  almost  ahvay 


:9x6dBiCiisinsisasia^^ 


.of: 

I 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


JUN  28JS2^ 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


flF?K;flNSflS  SEGTIO^l. 


Il^.KVSZ  3.   G3L,3,M3taorolog>ist. 


/or-  XXVII.     Little    Rock,    Ark.,    May,      1922.     No.    5. 


GENERAL.  SUMMARY. 


As  a  whole.  May,  1922,  was  not  an  unusual  month.  With  re- 
ards  both  temperature  and  precipitation  the  month  was  near 
orinal  and  no  record  breaking  extremes  occurred.  Although  the 
irecipitation  was  slightlj'  less  than  normal,  the  nuuiberof  rainy 
ays,  11,  was  3  above  normal.  This  was  due  to  the  great  number 
f  local  thundershowers,  leveral  stations  reporting  10  or  moredur- 
ng  the  month.  The  geographical  distribution  of  the  rainfall 
'a.s  irregular,  but  most  of  the  heavier  totals  occurred  in  the 
luthern  and  southeastern  counties,  the  lighter  in  the  northern, 
howers,  falling  on  wet  soil  in  tlie  eastern  lowlands  and  in  .the 
nitliern  counties,  delay(>d  farming  operations  and  grassy 
m  fields  were  the  rule  in  those  sections  at  the  close  of 
lontli,  while  in  most  northern  counties,  the  dry  weather 
ivorable  and  work  advanced  accordingly. 

A  wind  storm  occurred  at  Dyer,  Crawford  County,  near  mid- 
ight  of  May  2()th  which  wrecked  a  church,  damnged  several 
■sidences,  and  destroyed  a  number  of  barns  and  shade  trees 
le  total  damage  being  estimated  at  $10,000.  This  was  not  a 
wnodo.  Moderate  hail  fell  at  Huttig,  Junction,  Subiaco,  and 
1(1  Dumas  during  the  month,  doing  some  d;t,mage  to  gard 
u[  truck  crops. 


cot- 
the 
was 


lens 


W.   C.   H. 


TEBIPERATURE. 


The  mean  t(>mperatare  for  tlie  State,  a,s  determined  from  tl^e 
cords  of  02  stations,  was  70.8^  which  is  l.fio  above  the  I\!av 
jnual.  Pusitive  departures  prevailed  in  all  sections.  The  high- 
t  UKjnthly  mean  was  77.0°,  recorded  at  iJuttig;  the  lowest 
1.4%  at  Dutton.  The  highest  temperature  recorded  during  the 
onlh  was  100"  at  Texarkana  on  the  llth.  The  lowest  wa^  40^ 

several  stations.    The  greatest  daily    range  was  43^  at    Ozark 
1  theoth. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation,  as  determined  from  tlie  records  of 
1  stations,  was  5.00  inches,  which  is  0.12  inch  less  than  nor- 
ah  Ihe  monthly  totals  ranged  from  12.(59  inches  at  Huttie  to 
a?  inches  at  Cornirig  The  greatest  fall  in  24  consecutive  hours 
IS  3./5  inches  at  Arkadelphia  on  the  2lst.  Th(>  average  num- 
rof  rainy  days  was  11.  ^ 


lorrillton,  cloudy  davs    March,  1922,  sliouM  be  10 

■mity,  oloiidy  days,  April,  1922.  sl,oul<]  be  15 

Jiiiity,  greatost  24  hour  prccipifatiou,  April,  1922,  sliould  hi-  9 

larreu.  days  with  0.01  or  i„ore  precipilati<;n,  April,  Yii-i.i|,o„l.l  bo  4. 


37. 


MISCEIiLANEOXrS  DATA. 


Pressure 

(Sea-level). 

Wind. 

Kelative 
humidity. 

Stations. 

.a 

s 

a; 

& 
O 
1-1 

ft 

*3 

d 

(D 

«  (D    cfl 

P 

33 
42 
52 
38 

O 
0) 

u 

fi 

e. 

w. 

w. 

n\y  . 

1 

a 

20 
21 
20 
13 

a 

i 

a 

Bentonville.. 

29.91 
29.89 
29.99 
29.97 

30.17 
30.17 
30. 22 
30.30 

1 
1 
1 
1 

29.60 
29-59 
29.59 
29.51 

18 
18 
18 
18 

3,677 
5.326 
5.737 
4,421 

58 
01 
87 
66 

Port  Smith... 
Little  Kock.. 
Memphis 

82 
80 

77 

G2 
65 
61 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:—  3d,  12;  4th,  14;  6th,  11;  7th  8-  8th  2- 
9th,  2;  10th,  4;  llth,  8;  12th,  8;  13th,  10;  14th,  2-  IGth  '4' 
17th,  1;  18th,  3;  20th,  18;  21st,  11;  22d,  19;  23d  14-  24th' 
6;  2.5th,  2;  26th,  8;  27th,  16;  28th,9;  29th,  1;  30th  1  •'  31st    3- 

Dense  Fog:-  3d,  1;  25th,    1.  '       '  ' 

Solar  Hal  OS :-  14th,  1;  17th,  3;  20th,  1. 

Lunar  Halos:-  7th  ,1. 

TAghtllail-.-Sd,  1;  6th,  2;  7th,  2;  13th,  1;  20th    2<  2'>d    1- 
23d,  1;  27th,  2;  28tb,  2.  ,     1     ^a,  i, 

Moderate  m//:- Iluttig,  4th;  Junction,    20th;  Subiaco,    22d- 
Dumas,  23d.  ' 


Yenr. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  MAY. 


Temperature. 


o  OJ 


tllJ 

E 


Precipitation. 


jVormiii* 

1891 

1892 

1893 

1894 

1 895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907   

1908 

1909 

1910 

IMl 

1912 

1913 

191  I 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 


6W.3 
67.0 
67.8 
68.6 
70.1 
69.  0 
74.3 
68.3 
72,1 
72.9 
69.  3 

68.  2 
73.2 
67.5 
67.  1 
70.7 
68.8 
63.  8 
70.0 
67.0 
06.0 
70.8 
09.9 

69.  3 
69.5 
69.9 
71.6 
63,5 
72.2 
60.8 
71)  8 
69.  7 
70.8 


!>7 

-2.2 

97 

-1.4 

100 

-0.6 

94 

+0.  9 

95 

-0.2 

97 

+  5.1 

98 

-0.9 

98 

+2.  9 

100 

+3.7 

96 

+0.1 

97 

-1.0 

100 

+  4.0 

100 

-1.7 

96 

-2.1 

98 

+  1.5 

98 

-0.4 

100 

-5.4 

91 

+0.8 

90 

-2.2 

92 

-3.2 

95 

+  1.6 

101 

+  0.7 

98 

+0.1 

99 

+  0.3 

97 

+0.7 

101 

+2.4 

99 

-5.7 

97 

+3.0 

102 

-2.4 

96 

+  1  6 

96 

+-0.5 

99 

+-1.6 

mo 

s. } 

2.78 

9.52 

9.71 

3.40 

3.91 

3.54 

2.13 

6.44 

6.45 

3.69 

2.95 

4  34 

7.47 

3.39 

9.  ,58 

4.71 

9.  48 

7.05 

6.76 

8.56 

1.11 

2.41 

3.32 

3.34 

5.58 

3.56 

3.15 

3.01 

6.01 

8.17 

2.25 

5.  00 


QB 


-2.34 
+4.  40 
+4.59 
-1.72 
-1.21 
-1.58 
-2.  99 
+  1.32 
+  1.33 
-1.43 
-2.  17 
-0.78 
+2.  35 
-1.73 
+4.40 
-0.41 
+  4.36 
+  1.93 
+  1.64 
+  1.44 
-4.01 
-2.  71 
-L80 
-1.78 
+0.46 
-1.56 
-1.97 
-2.11 
+  0.89 
^3  05 
-2  87 
-0.12 


Number  of  days. 


u 

lu 

A' 

15 

9 

7 

8 

11 

12 

14 

8 

9 

12 

12 

13 

11 

7 

15 

10 

6 

17 

9 

5 

16 

9 

6 

10 

12 

9 

12 

12 

12 

13 

6 

12 

12 

7 

9 

11 

11 

13 

12 

6 

9 

11 

11 

15 

8 

8 

/ 

13 

11 

8 

13 

10 

14 

9 

8 

12 

10 

9 

19 

10 

2 

15 

11 

10 

10 

5 

12 

13 

6 

12 

9 

10 

18 

7 

6 

15 

7 

9 

17 

8 

0 

9 

9 

13 

11 

9 

11 

)8 

8 

5 

12 

10 

9 

O  oj 

p.  o 


7 
13 
11 

8 

7 

5 

7 

10 

9 

7 

8 

12 

8 

12 

8 

13 

10 

10 

11 

3 

6 

7 

6 

9 

6 

6 

4 

12 

12 

b 

U 


Kaspil  on  30  yi>ar  record. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,  1922 


Albert  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo.E.  Payne. 
Mrs.Lelia  [.  Teter. 
J.  E.Scanlan. 
U .  S  .WeatlierBuroau. 
Vernon  C.  Howe. 
Supt-  '1  uberculosis  Saq 
H.  L.  D.  Whitsoii. 
J.  M.  Richardson. 

A.B.  Quarterman. 

W.  Bishop. 
Dr.  R.M.  Hunter 
E.  li.  Cordrey. 
Rev.  N.  E.  Skinner, 

R.  A  vera. 
J.  D.  Riley 
R.  M    Thomai?. 
Neai  Uoda. 
Ben.  Johnson. 

.1.  M.Ricketts 

Mrs.  Virgil  N.Walls. 

Dr.   R.  H.  Hardin. 

George  W.  Niolioalds. 

University  of  Arkansai 

U.S.  Weather  Bureai 

T.J    I  ogaii. 

Cleve  Boll 

W.K.  Mc  Vay. 

A.  F.  Stevens. 


Mrs.  D.  .S     Madden. 
.Iame>  A.Burmtt. 
Arthur  Cio?s . 
N.  P.  0'  Neal. 
L.  M.   MaeRae. 
I.  L.   CoUett. 
Benedictine  Sistsrs. 
J  .  A.  Lowdert'ack. 
U.S.  Weather  Bureai 
n.  Kaiifteld. 

State  A  griculture 
Clark  Houston. 
W.  S.  Vniceiit. 
C.  F.   Houck. 
Charles  Wa'.ton. 
W.  F.  Reeves. 
l£.  \V.  St. John. 
J.   W.  Jackson. 
1!.  S.  Halljeri. 
0.  A.  Whittington. 

Henry  A.   Davis. 
Charles  Paxton. 
(leorge  L.  Robinson 
U.  S.  Forest  Service. 
Atwood  P.  SniiLli. 
Ishani  Burrow. 
W.E.  Baker. 
Roy  F.  Hammond. 
Benedictine  Sistem. 
W.  E.  Edinistun. 


O.   J.  Stephen  sen, 
Foote  Coleman. 
Geo.  Jl.Tisdale. 
(;arl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  Cyt'crt. 
Miss  (irace  Fi.-ld. 
H.  A.  Biierkle. 
|Ne\v  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear. 
V.  S.  Forest  Service 

Dr.  Cheves.  Bevil 
Mrs.  J.  L  riegg. 
Miss  Eul-'a    M.Scli 
.1.  M.  Larkan. 


:  Springbank. Doddridge,  Ark.;Umphers,  Rover,  Ark. 


^"^i^^^^^^^^^^^^^^°°^°°^^^^^^^                                           orm'el^d  snow.  ttReceiyed  too  late  to 
naming  section  means.    T.  Precipitation  ^^''=^2'^^";^°^^'2e'  represents  t,vo  days  missing.  tAlso  on 
inginthetableindicateHumberofdaysmissmg.  for  example,    rep  ^, 

^on    Randolph,  La.:  Lutherville.  R.F.D.No.2.  Lamar.Ark 


•xisQViaiK^. 


May,  1922. 
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Daily  Precipitation  for  May,   1922. 


Drainage- 
basip. 

Day  of  month. 

Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 
0 

Amity    llll     

Arkadelphia  Jl 
Arkansas  City  II II 

Batesville  II i| 

Bee  Branch 

Bentonvillc  *•'.. 
Black  Rock:|i;:... 

BooneviUe- 

Briukley    llli 

Calico  Rockllll.. 

Camden  nil    

Clarendon  |||| 

Clinton 

Conway  

Corning       

Dam  No.  1  . . .  .  • 

Danville  llli     

Dardanelle    

Dodd  City 

Ouachita 

do 

.23 
.60 
.27 
.04 
■  30 
.02 

.03 

.15 

2.80 

.35 

■'66 

•'6 

.31 
.60 
.50 
.32 
•  30 
.01 
.33 
.06 
.31 
.50 

'.■54 

.27 

'.'26 
.27 
T. 

't.' 

.23 

.20 

.27 

1.05 
.20 

'tv 

.15 
■f.' 

'.'95 

'.'is 

1.15 

'f.' 
T. 
.03 
.08 

T. 

.15 

T. 

.71 
^.75 

1.08 
.50 

i.'os 
1.00 

.19 
.38 
.82 

'.'25 
.18 
.04 

1  3=1 

i.'55 
.56 
.16 

....1 

.77 

T. 

"."26 
.63 

.36 

5.76 
7.90 
10.33 
4.94 

Mississippi..  .. 
White    

".'26 
.'05 

1.25 
.40 

'.'35 
.73 

1.18 
.64 

'.'12 
1.60 

.01 

.... 

1.07 
.98 
.35 

.'05 

't'.' 
.28 

'.'i2 

't.' 
T. 

f.' 

'•'64 

.05 
T. 

■f.' 

.05 
.06 

.47 

1.07 

1.05 
T. 

'.'oi 

.43 

Vio 
■.■32 

.46 

'.'is 

.13 

'  '.32 
•  07 
.03 

'."67 

'."39 
'.'25 

.23 

'.'6i 

'.'i2 

.04 

tv 

■  15 
.28 

'.'26 

".37 

'f.' 
.06 

do 

T. 

■.■32 

'.'■26 

'.'62 

. . . . 

.58 
.31 
.45 
1.00 
T. 
1.09 
1.85 

T. 

".6i 
t.' 

".i2 

.09 
.51 

1.57 

.59 

4.32 
3.23 
5.11 
6.98 
2.84 
6-09 
5^3B 
5.91 
3.40 
1.54 
3.56 
4.07 
2  72 

Arkansas 

.26 

tV 

.13 
1.12 
.10 
.26 
.59 
.24 
.28 
.10 
.15 

1.51 
1.30 

'.'41 
1.13 

'.'65 

'.'08 

■.'75 
.40 
.76 
.40 

T. 

.05 
.08 

.15 

.58 

.18 
.06 

do 

Ouachita  . . . 

.14 

.39 

.12 

'.'io 

31 

.43 
.01 
1.40 
1.07 

'.'ei 

1 

'.'io 

.30 
.08 
.13 

.11 

.30 

.... 

.01 

2.47 
■  13 

.01 
.10 

.01 
T. 

.38 

.39 

.26 

'.'33 

.05 

'.'ii 

do 

Arkansas .... 

White 

do 

Arkansas.  ..  . 
.    do 

.05 

.... 

.07 
.06 

.10 

•  09 

.31 

.27 
.20 

1.08 
.67 
.90 
.70 

1.08 
.30 

t.' 

.06 

'.'63 
.21 

.21 
.17 
1.40 
.36 

.60 
.06 
1.54 

'.'08 

.12 

•  58 

'.'56 
'.'26 

.01 

.03 

.15 
.08 

.... 

f.' 

1^54 
•  12 
.15 

.52 
.38 

T. 
.33 

.... 

.30 

.68 

'■6i 

T. 

.10 

T. 

T. 

Whltp 

10 

.12 
1.20 
.04 

.50 

".18 
T. 

".2b 

1.55 

.15 

.36 

.25 
.10 

.20 
.10 

'.'08 

.38 
.05 
■  10 

".'63 

.02 
T. 

't'.' 

't'.' 

3.83 
8  94 

.\rkansas 

White 

Ouachita . 

._35 

T 

T. 

1.58 
i.'32 

1.23 
.15 

T. 
.04 

'.'ie 

.25 
'.'56 

.88 

T. 

.35 

.03 

'.■44 

.38 
2!66 

.02 

4.86 
7.44 

El  Dorado  Vii    

England  • 

Eureka  Springs  . 

.20 

Wliite 

T. 

.13 

.29 
.32 

T. 

.16 
'f.' 

•  13 
.08 
.05 

'.'24 
.06 
19 

f.' 

.10 
.52 
.27 

'.'28 
■  07 
.79 

.63 

.55 
.29 
.67 
32 

1.76 
.05 
.04 
■  87 

2.25 

.31 
T. 

T. 

■.■62 

.22 

.27 
.14 

.21 
.40 
•  01 

3  94 

do 

.18 
.01 

'.'78 

T. 
T. 

i'.-io 

.51 

2  89 

Fort  Smith*"   .. 

Fulioullli 

Georgetown  |||;  .. 
<Mllett 

Arkansas ...  ■ 

.06 

.37 
.79 
.33 

'!6i 

.73 
T. 

.01 
'.'74 

T. 
T. 

T. 

.57 

T. 

.15 

1.37 

.87 

'.'is 

.01 

2.86 
6.13 
6.94 

do 

T. 

.90 

.23 

Red  

White 

.do 

.02 

.24 
.11 
.10 

'.'21 

.23 
T. 

1.00 

.25 

■••• 

1.46 

■'io 

.02 

.13 

.04 
T. 

.03 
.04 

.05 
.06 

.99 
.50 

'.'63 

1.68 
.91 
.89 

•  03 
.29 

.02 
T. 

'.'46 

T. 

'.'io 

T. 
T. 
1.70 

.09 

.05 

T. 
T. 

'.'•43 

5  33 

firavpttP     .... 

3.52 

Hardy    

.45 

4.64 

Harrison 

Helena  111;    

Mississippi  ..  • 

White  

Red 

.04 

'.'87 
.84 

1.65 
35 

2.04 
.43 
.06 

1.50 

"Ai 

.88 
l.ll 
.07 
.10 
.36 
.05 
.19 
•  48 
.26 

1.84 
.16 

2.'i6 

i.'io 

.54 
.26 

'."32 

.20 

'.'19 
.98 

1.60 
.56 
.60 
T. 

'.'47 

.60 
.86 
.10 

.76 
.12 

.12 

•  30 

.20 

'.'27 
1.20 

1.26 

3.' is 

1.00 
5'' 

.22 

1.94 

.20 

6.42 

4  19 

.04 

.05 

.92 
1.02 
1.29 
1.05 

.13 
1.04 

.58 
MO 

Hope 

Hot  Springs 

1.36 
'.'06 
2.'i6 

1.00 

T. 

5.58 
7  41 

.... 

.05 

.11 

.09 

.05 

f. 

'.'69 

do 

.89 
.37 

!66 
31 

'f.' 

.30 
.06 

1.80 

12.69 

Jouesboro 

Junction 

Little  Rook  "• 

White 

Ouachita 

Arkansas., 
do 

•••  • 

.19 

f.' 

T. 

.05 
'.'06 

.03 

2.25 
7  59 

".'67 

t  " 

2.73 

1.29 

.15 

.81 
1.21 
.33 
.40 
.56 
.44 
.59 

i.'26 
.87 
.46 

■  40 
2.38 
1.78 

.20 

■  32 

'.'si 

.05 

T. 

'f. 

T. 

.13 
1.19 

T. 

T. 
.17 

'!20 

.27 

.23.... 

4.74 
4  60 

Magnolia  llll 

Malvern    11"  .     ... 

Red 

.05 
.43 
.51 
.14 

.12 
.36 

1.35 

Ouachita   ...  . 
White 

.50 
'.'08 

.02 
.37 
.97 

■'68 

"eo 

'.'■76 
.52 
.12 
.12 

tV 

.63 

f.' 

"■ih 
.02 

.07 

■'68 
.10 

".i'l 

1.10 

".09 

'f.' 
1.20 

'.'46 

'.'ii 

.15 

.'^9 
1.55 
■  12 
.24 

■f.' 
.47 
.47 
.30 
.85 

".19 

'.'63 
.26 
.32 
.14 
.21 
■  05 

'."■io 

T. 
T. 

.45 
.45 

'.'64 

f.' 

'."oe 

.10 
.21 
.36 

.... 

t'^' 

4  24 

Manunotli  Spring 

Marianna  ||||  

Markpcl  Tree  llll   . 
Marshall 

■••• 

".m 

'.'62 

1  89 

Mississippi  . .. 
St.   Francis... 
White 

.30 
.04 
.06 
.01 
.45 

.40 

.08 

't'.' 

.04 

5.14 
4  58 

.08 
.22 

'.'54 
.84 

'.'50 
.24 

•  05 
.53 
.90 
.12 

.18 
.97 

".bh 
1.10 

i'.ii 

.  92' . . . . 

....1.... 

.72 
.01 

'.'91 

i.'es 

T. 

5.06 

Ouachita   — 

7.65 

Morrillton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida    

Murfreesboro  II  li 
Nail        

.04 
.06 
.17 

.36 
".92 
'[46 

2  .83 

White 

Ouachita .  .. .. 

do 

White 

.... 

T. 
".34 

.05 

.11 
".i5 

.... 

.11 

'.'67 
.25 

.53 

".04 

T. 

.56 

'.'60 

'."23 

.98 

'."46 

2.72 
7  82 

'.'6-i 

.34 
'.'06 

i.is 

.11 
1  45 

tv 

''331' V! 



5  27 

.87 

5.73 

do 

.19 

3  44 

()l;ay 

Arkansas   • 

Osceola  

Mississippi 

1.60 
.46 
.36 
.76 

i'.25 

.10 

'.'22 
.72 
■  30 

2.35 

.10 
.'08 

".n 

.27 

'.'41 
'^45 

.10 
.47 
•  74 

•'46 

.30 

.40 

.10 
.20 
.68 
.44 
.20 
.17 
.80 
.20 
.79 
.58 
1  45 

2.55 

1.11 

.18 

1.20 

'.'60 
1.68 
2.50 

'.'65 

.20 

.... 

.30 

5.75 

do 

White 

Arkansas 

White 

.38 

'.'21 
.20 
.80 
.98 

T. 

.23 

3.78 

'.'65 

.OS 

..56 
.25 

'.'31 
.10 

.15 
■  80 

.      .  . 

'.'io 

.17 

.37 

'.'22 
.20 
.62 

'.'45 

.12 
'.'56 

.20 
.54 

'.'os 

3.  06 

Pine  Hlul'f    111 ..   . 

1.37 

7.35 

'.'42 
.02 



'.'62 

2.  .55 

Ouachita 

....do    .   .  • 

13 

.49 
.06 

'f.' 

.04 

2.90 
1.00 
.60 
.15 

■'65 
1.15 

'.'96 

10  .,54 

.10 

T. 

T. 

.28 

T. 

T. 

.70 

T. 

.07 

5.28 

friMCi'ton  llll    .... 
Kls<IM      

Ouachita  ...  . 
do 

.50^1  -40 

5  90 

1.25 

'.'•27 
2  10 

'.'62 

.71 
'.'24 

'.'76 

'.'62 

tv 

i.'29 
T. 
4.^ 

'  '.2.4 

'.'69 

.38 

.12 
T. 

.48 

.20 

.02 

T. 

.32 

.34 

.44 
■  3l 

.44 
.41 
.72 

4.  64 

Koi^prs    

Arkansas 

Wliite 

'.'33 

'■'30 
•  10 

f.' 
".'46 

.36 

2.17 

5.03 

.Spriiigbank  |||'  ... 
Stuttgart   

Red      

T. 

.10 

.78 

.67 

1.18 

.15 
.41 
■  59 

3'i 

. . . . 

3.83 

Arkansas. . . . 

981 

.39 
.03 

'■36 
.04 
.85 
T. 

.20 

61 

.07 

.54 

.30 
.68 

4.78 

Siiliiiico 

Texarkana   liH 

do 

Ked 

.23 
.75 
.31 
.34 
1.3n 
.40 

.55 

■■46 
.54 
T. 

i'.-io 

■  55 

tV 

.38 

.08 

.05 

1.38 

T.' 

.04 
.12 
.56 
.54 

.07 

'.'27 

'tv 

■f.' 
■  04 
.55 
T. 

.13'.... 
.  10  . . . . 
.49, .... 
•  13  . . 
23 

'  '.6.5 
T. 
T. 

■'15 

4.93 
4.03 

t■||lpll^-r^  

Waldron 

\Varren 

.49 
.29 
1.48 
.60 
.80 

.70 

'.'55 
T. 
.10 

do...... 

Oua  cliita 

Red 

'.'37 

.03 
T. 

.77 
.83 

t'.' 

1.70 

i'35 
T. 

.05 

.03 
'.'25 

.23 

T. 

.07 
.50 
T. 
.12 

.08 

T. 

.60 

T. 

.41 

6.62 
6.  66 

^VIlite(•Uffs 

.40 
1.10 

1.25 

4.60 

\Vynn'-i!ll 

.St.  Francis  . .  . 

T. 

.io    .-4.5 

.25 

4.  82 

' 

Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset   and  precipitation  is  for  24  liours  endingat  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  station  ;     precipitation  for 
hours, midnight  to  midniglit.    t  Separata   dates  not   recorded,  *  InclU'led  in  next  measurement.   13  Precipitation  measured  in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch 

Daily  River  Stag-es  for  May,   1922. 


Stations. 

Rivers. 

Flood 
Staire 

1 

2 

3        4 

5 

6 

7        8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27      28 

29 

30 

31 

Fort  Smith 

Arkansas 

22 

14.9 

12.9 

11.5  12.9 

14.5 

14.6 

14.6 

14.9 

14.6:16.0 

i;.o 

17.!- 

17.4 

15.4113.2 

11. h 

10.5 

9,7|  9.3 

8.8 

9.5110.5 

12.7 

18.1 

18.3 

16.7 

17.4 

10.8 

15,  ■, 

12.6  lu.  3 

Dardanelle 

do 

20 

15.3 

13.6 

11.9 

10.9 

11.5 

12.9 

13.  7 

14.0 

13.7 

13  2 

14.2 

15.4 

15.8 

1,5.4 

13.9 

I2.( 

10.5 

9.5I  8.9 

8.3 

7.8 

8.9 

8  6 

U.O 

16.7 

16.1 

14.  b 

16.6 

15.1 

13.4  11.5 

Little  Rock 

do....... 

23 

17.8 

16.8 

14.6 

1.3.0 

12.2 

12-6 

14.1 

14.8 

15.0 

14.0 

14.0 

14.8 

16.1 

10.5 

Ifi.O 

14.5 

12.5 

11.1 

10.0 

9.1 

Hh 

8.0 

7.8 

8.3 

U  2 

la.V 

16.  b 

1.5.6 

15.8 

15.214.4 

Pine  muff 

do....... 

25 

19.9 

20.  S 

19.7 

18.1 

17.0 

16.2 

16.7 

17.6 

18.2 

18.4 

17.9 

17.7 

18.5 

19.5 

19.6 

19.1 

17.7 

Ifi.O 

14.7 

13.  f. 

13.2 

12..') 

12.4 

12.2 

12. 8 

16,  4 

18.8 

19.1 

18.6 

18  8|18.  4 

Hlack  Rock  

Black 

14 

1.5.7 

15.7 

15.5 

15.4 

15^2 

li.O 

11.8 

14.fi 

13.9 

13.4 

i2.7 

12.1 

11.5 

11.0 

10.  0 

9.2 

8.7 

8.2 

7.6 

7.  1 

6.7 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

6.6 

6..') 

6. -J 

6.3 

6.2 

,5.7 

Calico  Rock 

White 

18 

9. a 

8.1 

7.2 

7  4 

6.7 

6.1 

8.1 

7.4 

6  7 

.5.9 

.5.2 

4.8 

40 

4.1 

4.0 

3.8 

.3.9 

3.1 

3. 0 

2.5 

2.0 

2  2 

2.3 

2.0 

4.6 

3.  1 

3.8 

4.3 

4.6 

3.i 

3.6 

Baie.sville 

do 

23 

16.4 

15,8 

14.5 

13.3 

13.21 12- 8 

14.4 

14.5 

13.7 

12.8 

11  8 

U.  1 

10.7 

10.7 

10.2 

9.9 

9.7 

S  9 

9.1 

8.H 

8.4I  8.4 

8.2 

7.9 

8.0 

9.7 

8.9 

9  8 

10.  0 

10.2 

9  6 

Newport 

do 

26 

20.5 

20.6 

20. 4 

19.8 

19.7 

19.3 

19.4 

196 

19.0 

18.7 

18.4 

18.2 

17.3 

1.5.9 

13.8 

13.1 

12.8 

11.5 

10.7 

10.5 

10. 1    9.3 

9.0 

8.6 

8.4 

8.5 

8.5 

8.3 

8.0 

7.8 

7.6 

Georgetown   .. 

do....... 

22 

21  0 

20.;: 

20.9 

21.0 

21.0 

20.9 

20.9 

■JO.  9 

21.0 

21.0 

20.9 

20.8 

20- 6 

20.4 

20.  2 

19.9 

19.6 

19.3 

18.6 

17.7 

16.7  15.7 

14.9 

14.6 

13.3 

12.8 

12.4 

11.9 

U.8 

11-8:11.6 

do 

30 
42 
42 

29.4 
53.0 
57.6 

29. 2 
53.0 
57.6 

29.2 
53.1 
57.7 

29.2 

■m  9 

29  1 

29.0 
52  4 

29.0 
52.  0 
.57.4 

28.9 
51.fi 
■57,2 

28- 7 
51-0 
,56.9 

28.6 
50. 3 
56.7 

28.4 
49.5 

28.  2 
48  6 

28.0 
47.5 
,55.  7 

27.9 
46.3 
5S.2 

27.7 
45.0 
54.7 

27.4 
43.8 
,54.1 

27.2 
42.3 
53. 3 

26.9 
40.7 
,52.  5 

26.5 

26.126  7 

25.3 
31.9 
48  1 

24.9 
.30.0 
46.7 

24.3 
28.5 
44,9 

23.8 
27.2 
43.1 

23.2 
26.1 
41.7 

22.  6 
25.  2 
39  9 

22.  1 
24.4 
38.6 

21.6,21.1 

Helena 

Mississippi.  .. 
do 

.53.0  52.  9',52.  7 

38.  f.i30.  2133.  9 
51.6'.50.6,'49.4 

24.425.1 

Arkansas  City... 

,57.7 

.57.7 

57 .6. 57.  5 

.56.4156.1 

37.  5  36.  8 

('Rinden 

Otiachita 

49 

31.9 

32. ' 

31.7 

30.9 

29.  9 

29. 1  28.  5 

27.7 

25.  9 

23. 0 

20.0 

18.1117.2 

lfi.3 

15.8 

14.2 

13.  (; 

11.4 

10.1 

9.810.I'14.0 

16.9 

22.  3 

26.  0 

27.  4 

28.  0 

26.3 

23. 0 

19.718,1 

Danville 

Petit  Jean 

20 

10.2 

7.4 

7.1 

14.3 

21.0 

20.5il7.8 

20.  2 

20.  6 

18  3 

14.7 

10. 4l  7.3 

5.7 

4.3 

4.2 

3.9 

.3.8 

3  7 

3.6    3.9l  4.8 

5.6 

6.0 

5.2 

4.'/ 

4.2 

4.0 

6.2 

5.7|  5.1 

Fulton 

Red 

28 

28.2 

2,8-4 

27.7 

26,9 

25. 5 

23.  7 

22.  0 

20.7 

21.7 

24.2 

25.  2!26.  4127.0 

27.8 

28.3 

28.4 

27.5  25.6 

23.4 

21.4  I9.s!l8.4 

17.4 

16.9 

17.0 

16.6 

la.  6 

14.6 

14. 7 

15.9  16.0 

Arkadelphia 

Ouachita.    

18 

4.9 

4.0 

4.S 

4.5 

6.li  6.0 

4.9 

4.1 

3.4 

3.1 

3.2[  3.6|  4.2 

3.3 

3.0    2.7 

2.3    1.8    1.6 

l.sl  2.91  3.4 

9.5 

9.7 

9.5 

68 

4.6 

3.7 

3  6 

3.8'  3.4 

Patterson 

Cache,  

9 

7,8 

7.7 

7.7 

7.5 

7.5 

7.4 

7.4 

7.3 

7.5 

/.  / 

8.0 

8.2 

8.3 

8.3 

8.2 

8  0 

7.9 

7.7 

7.51 

7.3 

7.0 

6.8 

65 

6.3 

6.1 

6.0 

6.9 

5.8 

5.7 

5.f 

5.3 

20 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,  1922 


Daily  Temperatures  for  May,  1922. 


Stations. 


Amity  §5". ;'...."..  } 

BatesVille§5 \ 

Bee  Branch { 

Bentonville j 

Booneville j 

Brinkley j 

Calico  Kock5§  . . .  j 

Camden^^ j 

Conway j 

Corning  — ] 

Dardanelle ; 

Podd  City 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

araunis 

Gravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  S^SV.. 

Marshall 

Mena  

Morrillton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Risen  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

Texarkana 

Umphers 

Warren 

Wynne 


Maximum . . 

Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum . . 
Maximum . , 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  . . 
Maximum.. 
'  Minimum 
I  Maximum  \  \ 
!  Minimum 
j  Maximum  ■'. 
I  Minimum 
j  Maximum;; 
I  Minimum  .. 
j  Maximum 
*  Minimum  " 
\  Maximum" 
i  Minimum 
\  Maximum" 
I  Minimum 
\  Maximum" 
!  Minimum  " 
S  Maximum" 
(  Minimum  " 
\  Maximum" 
'  Minimum 
i  Maximum" 
i  Minimum 
j  Maximum" 
(  Minimum  " 
i  Maximum" 
'  Minimum 
j  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum"  ■ 
'  Minimum  ' ' 
j  Maximum" 
'  Minimum  •' 
\  Maximum  ■■ 
I  Minimum  ■ " 
S  Maximum" 
'  Minimum  •  ■ 
i  Maximum" 
'  Minimum  ' ' 
S  ilaximum' ' 
'  Minimum  •  • 
\  Maximum" 
'  Minimum  " 
j  Maximum" 
j  Minimum  •  • 
Maximum" 
j  Minimum  - 
j  Maximum' 
j  Minimum  • 
j  Maximum- 
'  Minimum  • 
)  Maximum- 
'  Minimum  • 
!  Maximum- 

<  M'liimum- 
S  Maximum- 
'  Minimum  ■ 
j  Maximum- 
I  Minimum  - 
j  Maximum  • 
'  Minimum  • 
!  Maximum- 
'  Minimum  • 
j  Maximum - 

<  Minimum  • 
'  Maximum- 
j  Miuinuun  - 
J  Maxiunun- 
'  Minimum - 
i  Maximum. 
'  Minimum  . 
!  Maximum, 
j  Minimum  . 
j  Maximum- 
I  Minimum  . 
j  Maximum. 

Minimum  - 
S  Maximum. 
"  Minimum  . 
j  Maximum - 
'  Minimum  ■ 
j  Maximum- 

■  '  Mini  mum 
5  Maximum 

■  '  Minimum 
j  Maximuu\ 
I  Minimum 
S  Maximum 

-  <  Minimum 
5  Maximum 

■  ;  Minimum 
\  Maximum 

Minimum 


70 

50 

68 

45 

74 

50 

67 

56 

67 

56 

69 

53 

75 

45 

73 

5-2 

71 

65 

63 

50 

72 

40 

70 

51 

65 

54 

69 

53 

74 

50 

71 

53 

69 

54 

71 

58 

06 

54 

66 

53 

71 

48 

72 

52 

74 

45 

73 

57 

71 

51 

74 

55 

68 

57 

68 

54 


80 

55 

68 

45 

66 

53 

69 

56 

85 

55 

67 

58 

69 

45 

72 

57 

67 

57 

63 

55 

70 

54 

68 

52 

70 

59 

63 

55 

75 

59 

70 

53 

71 

55 

68 

58 

65 

55 

69 

52 

68 

54 

71 

58 

68 

56 

79 

60 

66 

57 

77 

6u 

66 

57 

65 

55 


82 

57 

75 

52 

79 

55 

76 

55 

86 

58 

791 

59 

80 1 

66 

81 

58 

77 

57 

74 

59 

66 

56 

76 

51 

74 

59 

75 

49 

80 

62 

80 

53 

75 

63 

78 

58 

79 

56 

70 

51 

76 

58 

85 

61 

80 

56 

80 

63 

77 

61 

84 

61 

75 

58 

76 

56 


63 

71 

49 

65 

51 

68 

58 

72 

56 

67 

54 

70 

54 

72 

52 

72 

51 

64 

41 

70 

64 

71 

50 

72 

52 

71 

49 

75 

55 

70 

64 

76 

53 

69 

55 

70 

53 

69 

54 

72 

56 

76 

57 

68 

54 

70 

55 

69 

52 


69 

59 

67 

55 

66 

60 

74 

60 

06 

52 

72 

55 

67 

56 

64 

51 

71 

56 

65 

50 

67 

57 

71 

58 

72 

60 

66 

5(i 

75 

60 

72 

50 

72 

56 

68 

55 

70 

5' 

70 

58 

66 

56 

80 

59 

63 

55 

71 

59 

68 

69 


87  86 

55  52 

80  85 

53 

77 

50 

78 

50 

82 

55 

77 

57 

81 

58 

82 

60 

78 

57 

70 

57 

76 

63 

76 

50 

78 

53 

78 

45 

84 

62 

79 

51 

76 

51 

80 

5B 

82 

65 

78 

4' 

83 

56 

83 

60 

77 

55 

81 

6j 

79 

58 

86 

62 

76 

58 

77 

51 


68 

76 

65 

72 

60 

78 

59 

76 

56 

81 

57 

75 

68 

79 

.63 

79 

60 

72 

64 

76 

56 

78 

57 

78 

68 

77 

58 

74 

62 

81 

58 

82 

69 

77 

56 

75 

58 

76 

57 

78 

50 

86 

60 

77 

51 

76 

61 

75 

60 


69 

79 

56 

73 

68 

83 

66 

75 

53 

81 

55 

80 

50 

77 

51 

80 

53 

74 

52 

81 

5' 

79 

40 

78 

59 

SO 

55 

78 

59 

83 

57 

79 

55 

77 

48 

7' 

55 

78 

58 

80 

53 

88 

65 

77 

54 

78 

58 

78 

58 


54 

79 

52 

88 

57 

80 

62 

88 

61 

84 

63 

76 

52 

88 

63 

76 

63 

75 

62 

84 

63 

82 

57 

85 

68 

77 

56 

90 

68 

81 

60 

81 

65 

89 

66 

86 

63 

8i> 

64 

84 

60 

91 

68 

88 

64 

91 

67 

79 

63 

92 

64 

80 

66 

77 

63 


82 
64 
80 
60 
81 
61 
76 
60 
74 
64 
86 
65 

'53 
87 
69 
82 
64 
75 
58 
82 
65 
78 
54 
84 
68 
71 
56 
87 
72 
77 
58 
78 
60 
74 
66 
79 
63 
76 
55 
82 
56 
85 
66 
83 
62 
92 
72 
S3 
63 
88 
65 
83 
67 
74 
63 


87 

73 

82 

56 

79 

62 

83 

64 

77 

62 

87 

64 

79 

63 

76 

57 

89 

59 

79 

57 

79 

61 

84 

63 

86 

58 

83 

60 

88 

67 

89 

66 

90 

66 

79 

59 

77 

61 

80 

67 

88 

02 

90 

70 

88 

59 

88 

69 

8; 

59 


11   12   13 


85 
64 
84 
66'  68 


86 

75 
80 
55 
81 
65 
88 
66 
77 

6; 
79 

63 

78 

63 

78 

59 

81 

62 

77 

56 

82 

62 

81 

61 

86 

68 

83 

72 

90 

71 

86 

68 

89 

69 

76 

60 

82 

62 

84 

67 

77 

64 

88 

72 

79 

64 

88 

73 

85 

65 


67 

85 

70 

88 

66 

84 

63 

82 

70 

87 

70 

89 

66 

86 

71 

80 

70 

87 

68 

85 

68 

86 

66 

84 

70 

80 

61 

84 

70 

84 

62 

80 

61 

85 

64 

83 

67 

83 

63 

87 

6' 

89 

63 

86 

68 

89 

70 

91 

70 

91 

69 

87 

71 

85 

63 


71 

84 

61 

81 

70 

88 

68 

82 

70 

82 

62 

81 

67 

83 

65 

83 

65 

75 

60 

85 

70 

81 

68 

87 

68 

84 

64 

91) 

69 

86 

64 

87 

6' 

79 

66 

85 

70 

81 

6S 

85 

67 

88 

70 

81 

65 

87 

09 

87 

70 


90 

66 

85 

65 

90 

64 

79 

70 

88 

69 

90 

65 

85 

64 

88 

67 

87 

65 

88 

62 

88 

69 

83 

61 

80 

65 

78 

66 

81 

67 

79 

65 

79 

68 

83 

73 

83 

67 

80 

52 

87 

61 

91 

65 

87 

65 

90 

65 

92 

64 

92 

67 

86 

67 

85 

69 


16 


18 


20 


21 


22 


23 


25 


26 


27 


87 

62 

84 

68 

86 

64 

80 

57 

89 

70 

86 

6' 

80 

61 

8.5 

70 

86 

66 

88 

70 

89 

68 

83 

64 

84 

70 

71 

57 

80 

70 

83 

58 

80 

59 

85 

65 


74 
83 
65 
81 
69 
85 

83 

68 

88 

03 

89 

69 

85 

64 

89 

67 

80 

62 

86 

09 

85 

70 

85 

08 

85 

70 

84 

70 

87 

65 

87 

65 

84 

50 

85 

69 

84 

71 

88 

67 

92 

69 

83 

65 

84 

68 

84 

68 


82 

57 

83 

53 

87 

57 

79 

53 

85 

59 

86 

60 

86 

64 

85 

61 

81 

60 

82 

53 

89 

61 

80 

50 

86 

62 

78 

46 

81 

65 

81 

53 

79 

52 

83 

62 

85 

59 

76 

42 

81 

51 

92 

62 

85 

53 

86 

65 

86 

59 

91 

66 

84 

62 

81 

62 


72 
82 
581 
80 1 
61 

58 

76 

55 

80 

55 

80 

62 

82 

51 

85 

52 

76 

54 

85 

60 

88 

65 

87 

66 

83 

56 

80 

65 

87 

61 

87 

62 

79 

49 

82 

59 

83 

60 

84 

59 

96 

65 

81 

62 

84 

60 

87 

59 


83 
57 
76 
oO 
78 
61 
75 
58 
75 
5') 
78 
64 
82 
51 
79 
62 
85 

5; 

50 
82 
57 
85 
56 
78 
61 
78 
53 
82 
64 
82 
60 
79 
58 
■77 
47 
79 
55 
78 
58 
83 
56 
99 
65 
76 
55 
80 
62 
74 
58 


80 

48 

76 

56 

80 

51 

71 

56 

73 

55 

81 

54 

75 

54 

80 

53 

78 

54 

77 

57 

79 

52 

67 

54 

78 

60 

68 

4 

80 

58 

71 

52 

69 

52 

72 

56 

75 

52 

71 

63 

77 

65 

84 

52 

78 

51 

81 

61 

81 

56 

8; 

59 


74 

68 

To 

47 

78 

59 

80 

59 

68 

53 

7li 

58 

77 

56 

71 

49 

68 

63 

67 

51 

75 

56 

82 

64 

77 

66 

77 

50 

74 

60 

75 

59 

78 

Of 

70 

48 

74 

55 

72 

58 

73 

6(. 

95 

61 

73 

59 

71 

60 

75 

55 


51      51 


82 
53 
72 
56 
75 
62 
81 
59 
70 
50 
74 
48 

62 
70 
52 
80 
46 
67 
61 
77 
56 
73 
57 
80 
59 
76 
58 
79 
61 
79 
54 
71 
54 
73 
53 
77 
65 
78 
53 
75 
53 
81 
57 
T 
63 
78 
58 
80 
56 


85 

64 

76 

54 

81 

53 

73 

59 

78 

60 

79 

60 

78 

50 

83 

57 

78 

59 

77 

58 

82 

52 

75 

53 

72 

59 

79 

4( 

82 

60 

74 

55 

73 

57 

75 

62 

78 

55 

"?'> 

58 

79 

53 

86 

5« 

70 

61 

86 

58 

79 

60 

9! 

74 
60 
T 
59 


8M  78 

55  58 

75  73 

48  54 

75  72 

57 1  59 

78  83 

59,  54 


28 


29 


30 


31 


78,  78 
64!  62 
813      80 


86 

9'.  ■ 

66 

fj: 

82 

S;'. 

60 

."),- 

85 

b^ 

61 

6' 

78 

(r 

58 

78 

77 

66 

t; 

85 

^: 

(i4 

.•i' 

87 

^ 

62 

,7' 

82 

^■' 

66 

(■,1 

83 

^! 

64 

C: 

85 

h 

6(J 

7- 

8r> 

S 

67 

('. 

78 

, 

,52 

t 

82 

62 

1, 

'oo 

fii, 

76 

85 

61 

62 

79 

71 

.57 

6(^ 

78 

71 

58 

t\: 

79 

; 

67 

IV 

80 

s_ 

65 

1. 

» 

7. 

.54 

i>\ 

8:j 

811 

68 

57 

SI 

81 

67 
81 

62 

S4 

65 


1 4.V. ^^/t  ic  r.Vioro-cil  tn  thp  nrecedins  day.  on  which  it  almost  always 

Instruments  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  chargtil  to  tne  preteuins 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  B'JREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 
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HARVE?  S.  COLE,  Meteorologist. 


XXVII.     Little    Rock,    Ark.,    June,      1922.    No.    6. 


GENERAL  SUMMARY. 


'he  month  of  June  was  marked  by  a  mean  temperature  1.8°a- 
e  normal  and  an  average  precipitation  65%  of  the  normal.  No 
)rd  bipaldnc  extremes  occurred ,  all  values  being  well  within  the 
Kdsof  previous  years.  Precipitation  was  deficient  in  the  north- 
half  of  the  State  while  in  some  southern  and  southwestern 
nties  an  excess  was  measured.  May,  preceding,  was  amonth 
h  a  large  number  of  rainy  days  and  a  corresponding  deficiency 
?unsliin'\  On  June  1st  crops  were  grassy  and  farm  work  was 
icvvhat  behind,  so  from  an  agricultural  viewpoint,  the  defi- 
icy  in  precipitation  was  unfavorable  for  early  corn,  but  the  hot, 
•  weather  halted  boll  weevil  development  and  enabled  farm- 
to  clean  their  fields.  Temperatures  were  rather  high  from 
9th  to  the  25th,  being  above  normal  every  day.  Midday  tera- 
atures  of  9o'=  to  98°  were  recorded  in  all  sections  with  100° 
104°  in  some  localities.  At  the  close  of  the  month  the  agri- 
tural  situation  was  generally  satisfactory  in  the  northern  half 
.he  State  while  in  the  southern  half  the  situation  with  regards 
ton  was  not  so  good.  Rice,  potatoes,  truck,  melons,  and  fruit 
re  promising  and,  with  continued  favorable  weather,  Arkan- 
's  peach  crop  will  be  large. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE. 


rhe  mean  temperature  for  the  month  of  .June,  as  determined 
III  the  records  of  5:-5  stations,  was7!->.6°  which  is  1.8°  above 
rmal.  Practicnlly  all  sections  showed  positive  departures.  The 
jhest  monthly  mean  was  82.5°  at  Pocahontas,  the  lowest  74.2° 
(Jravette.  The  highest  temperature  recorded  during  the  month 
s  104°  at  Bee  Branch  on  the  14th;  the  lowest,  44°  at  Button 
the  4th.  The  highest  occurred  on  different  dates  but  the  low- 
about  the  3d  or  4th  throughout  the  State.  The  greatest  daily 
ige  was  46°  at  Button  on  the  22d. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
-stations,  was  2.64  inches  which  is  1.44  inches  less  than  nor- 
il.  This  was  the  driest  June  experienced    in    Arkansas    since 

14  when  the  average  precipitation  was  only  1.00  inch.  The 
mthly  totals  ranged  from  0.32  inch  at  Marshall  to  6.35  inch- 
at  Murfreesboro.  Bepartures  were  negative  except  in  the  south- 
a  and  southwestern  counties  where  an  excess  of    2.00    inches 

15  measured  at  a  few  stations.  The  greatest  amount  for  24  con- 
^-utive  hours  was  2.81  inches  at  Portland  on  the  29th.  Theav- 
it'i'  number  of  rainy  daj's  was  7. 
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MISCELLANEOUS  DATA. 

Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
humidity. 

stations. 

a 

Si 
be 

K 

ft 

OJ 

o 
1-1 

s 

•:3a      ■ 
03   03    t« 

^  a  a 

II 

a 
0 

0) 

s 

0 

03 

a 

0)  CD 

Ma 

fi'S 

Bentonville.. 

29.99 
29.97 

30.16 
30.14 

25 
25 

29.78 
29.79 

27 

27 

2.773 

4.223 

20 
30 

se. 
nw. 

26 
26 

C9 

Fort  Smith... 

82 

55 

79 

Little  Rock.. 

29.98 

30.14 

24 

29.80 

27 

4.577         32 

s. 

6 

84 

64 

68 

Memphis 

30.02 

30.20 

25 

29.86 

19 

4,652          28 

w. 

11 

79 

00 

73 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Bates  and  number  of  stations  reporting.) 

TImnderstorms.—  1st,  2;  2d,  1;  6th,  9;  7th,  8;  8th,  4;  9th, 
2;  nth,  2;  Kith,  1;  17th,  3;  18th,  7;  19th,  6;  20th,  3;  24th, 
2;  25th,  8;  26th,  7;  27th,  8;  28th,  8;  29th,  5;    30th,  7. 

Dense  Fog:-  2d,  1. 

Lunar  Hnlos:-  3d,  1. 

TAght  Hail:-  Mena,  25th. 

Correction:  Symbol  [tt]  page  18,  Climatological  Data,  May,  1922,  after  the  following 
stations,  Arkansas  City,  Clinton,  Kugland,  Fulton,  Marianna,  Okay,  Osceola,  and 
Whitecliffs  should  have  been  [tt] . 

Annual  1921:  Dardanelle  total  precipit.ation  should  be  44.41.  January,  1922:  Fayette- 
ville,  total  precipitation  sliould  be  1.58.  Hnttig,  precipitation  lOtli  should  be  1.30.  Port- 
land, precipitation  10th  should  be  1.62.  Rogers,  precipitation  10th  sliould  ben. 73.  Um- 
phers  precipitation  4tli  should  be  0  40.  February,  1922:  Fort  Smith,  precipitation  1st 
should  be  0.34.  Ozark,  precipitation  25th  should  be  0.40.  March,  1922:  Bentonville,  pre- 
cipitation 25th  should  be  1.93.  England,  precipitation  14th  should  be  1.61.  Higdcn.  pre- 
cipitation 29tli  should  be  0.08.  Little  Rock,  precipitation  ;Wth  should  be  1.45.  April,  1922: 
Murfreesboro,  precipitation  25th  should  be  0. 82.  May,  1922:  Patterson,  precipitation  7tli 
should  be  0.94. 


COMPARATIVE 

DATA  FOR  ARKANSAS  — 

-  JUNE. 

Temperature. 

Precipitation. 

Number  o 

f  days. 

.S-J 

^ 

.2  M 

a> 

OJ 

2g 

03     . 

^■& 

0.0 

Year. 

O  'P 
«5  tJ 

bo 

o 

S  OS 

Dep 

ture 

0) 

5 

3 

o 

76.1/ 

103 

4.5 

i.(W 

IS 

11 

6 

a 

1891 

77.9 

+  1.1 

1U3 

55 

3.71 

-0.37 

11 

11 

8 

17 

1S92   

70.9 

+0.1 

106 

44 

3.8'? 

-0.21 

16 

10 

4 

8 

1893  

76.3 

-0.5 

99 

49 

5.20 

+  1.12 

12 

12 

6 

9 

1894 

76.6 

-0.2 

106 

42 

1.39 

-2.  69 

17 

10 

3 

4 

1895 

76.9 

+  0.1 

100 

47 

5.94 

+  1.86 

12 

10 

8 

10 

1896 

77.7 

+0.9 

103 

48 

1.91 

-2. 17 

14 

10 

6 

5 

1897 

78.0 

+  1.2 

106 

41 

3.46 

-0.62 

12 

13 

5 

6 

1 898 

78.7 

+  1.9 

100 

60 

4.86 

+  0.78 

8 

14 

8 

11 

1899 

77.3 

+  0.5 

102 

50 

2.74 

-1.34 

13 

12 

5 

6 

1900   

76.6 

-0.2 

100 

43 

7.  10 

+  3.02 

7 

14 

9 

13 

1901 

79.4 

+2.6 

110 

41 

1.44 

-2.  64 

16 

12 

2 

4 

1902 

77.5 

+0.7 

105 

42 

5.27 

+  1.19 

16 

9 

5 

6 

1903 

70.5 

-6.3 

99 

37 

2.53 

-1.55 

13 

10 

7 

7 

1904 

75.3 

-1.5 

99 

50 

7.14 

+  3.06 

11 

13 

6 

10 

)  9(i5     

77.9 

+  1.1 

104 

44 

5.90 

+  1.82 

12 

10 

8 

10 

1906  

76.  2 

-0.6 

101 

44 

4.60 

+0.  52 

14 

10 

6 

8 

1907   

1 908  .    . . 

75.2 

-1.6 

103 

39 

4.48 

+0.40 

14 

11 

5 

8 

76.0 

-0.8 

98 

46 

3.85 

-0.23 

13 

11 

6 

8 

1909   

76.9 

+0.1 

104 

49 

4.08 

0.00 

12 

12 

6 

io 

1910 

74.1 

-2.7 

99 

44 

4.85 

+0.  77 

12 

13 

5 

10 

1911 

80.9 

+4.1 

106 

47 

2.53 

-1.55 

16 

11 

3 

6 

1912 

1913 

73.1 

-3.7 

97 

42 

5.83 

+  1.75 

U 

12 

7 

9 

77.0 

+0.2 

103 

39 

1.68 

-2.40 

16 

11 

3 

4 

1914 

82.3 

+5.5 

109 

.52 

1.00 

-3. 118 

19 

10 

1 

2 

1915     ..    . 

76.0 

-0.8 

106 

45 

4.92 

+0.84 

12 

9 

9 

9 

1916 

1917 

75.4 

-1.4 

99 

43 

5.15 

+  1.07 

12 

10 

8 

8 

75.2 

-1.0 

105 

37 

4.87 

+  0.79 

18 

7 

0 

6 

1918 

1910 

80.5 

+  3.7 

110 

49 

3.55 

-0.53 

15 

9 

6 

7 

70.9 

+  0.1 

101 

45 

5.11 

+  1.03 

11 

10 

9 

10 

1 920 

74.7 

-2.1 

101 

42 

3.41 

-0.67 

19 

6 

5 

6 

1 92 1 

7s. 5 

+  1.7 

103 

46 

4.84 

+0.  70 

12 

10 

8 

U 

1922 

7S.6 

-H,8 

104 

41 

2.01 

-1.44 

10 

8 

6 

7 

•  Base 

i    on  3;) 

years  rec 

ord. 

Jiiaviassam. 
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Jr>'E, 


stations. 


Amtty 

Arkadelphia 

Arkansas  City.-. 

Batesville 

Bee  Brauch  

BentonviUe  

Black  Rock  

Booneville 

Briukley 

Calico  Kock 


Camden 

Clarendon  . . 

Clinton 

Conway 

Corning 

IJam  No.  1. 

[JauviUe 

Dardanelle  . 
Dodd  City  . . . 
Dumas 


Dtattori.... 

El  IJorado 

England 

Eineka  Springs . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Grannis 

Gravette  


Hardy 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro  

Jnnctionit 

Little  Rock.  .. 
Lutherville     tt 

Magnolia. 

Malvern    

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  — 

Marshall 

Mima •.  .. 

Morrillton . 

Mountain  Home. 
Moimt  Ida   

Murfroesboro  .... 

Nail  

Newport 

Okay.. ■ 

Osceola 

Ozark 

I'atterson 

Pine  RlulV 

I'ocaiiontas 

Portland 


Prescott  ....■.',, 

Princeton  .., 

Rison.. 

Rogers 

Bearcy 

Springbank  tt 

8t\ittgart 

Pubiaco 

TexarUana 

Uinphors  It 


Waldron 

Warren 

WhitecliiTs  . . 
Wynne 


Climatolog'ical  Data  for    June,       1922. 


Counties, 


Temperature  v  Degrees  Fahrenheit).      Precipitation,  inches 


Clark... 

Clark 

Desha 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard  


Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Marion ,. 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . . 

Sebastian 

Hempstead  ... 

White 

Polk 

Benton 


Sharp 

Phillips  .... 
Cleburne  ... 
Hempstead. 

Garland 

Union  ...... 

Craighe.ad.. 

Union 

Pulaski 

Johnson 


Columbia 

Hot  Springs.. 

I'ulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy  

Polk 

Conway. . . . ; . 

Baxter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

Jackson 

Polk 

Mississippi. . . 

Franklin 

WoodrulV.  ... 

Jefferson    

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . . 

Benton 

White 

Miller 

Arkiinsas 

Logan 

Miller 

Yell 


Scott 

Bradley 

Little  River. 
Cross 


250 
160 
145 

277 


77.3 


1303 
132-1 

925 

226 

361 

15S 
171 
550 
309 
293 
190 
337 
'  '330 
1175 
102 

1590 
265 
229 

1465 

1451 
4bl 
264 
200 
921 

1250 

613 

182 
445 
377 
6U0 

'"345 
1«2 
2SG 
775 

315 
277 
512 
235 
229 
10S3 
1208 
317 
800 

367 
22:i:i 
231 
17u0 
240 
377 
196 
215 
31  u) 
122 


21S7 
243 

i;iS5 

236 
240 
22s 

10.50 
332 

20U0 

675 
206 

"256 


State  Means  andExtremes. 


29 
26 
38 
23 
30 
16 
20 
8 
'  40 
13 

36 

18 

1 

38 

22 

1 

7 

36 

40 

15 

20 
18 
15 
20 
30 
40 

3(; 

9 

4 

24 

25 
51 
4 
50 
20 
15 
27 
29 
43 
25 


39 

17 

13 

17 

7 

34 

2 

8 

24 

6 
29 
38 

7 
22 
26 

6 
38 
.■>() 
16 

40 
15 
18 
31 

9 
10 
34 
25 
40 

5 

3 
3 

17 
14 


?8.0 
F9.7 
i5.2 


80.0 
80.4 
78.8 

78.  C 


78.7 
78.2 


+  0.5 


+  2.1 

3.4 

+  1-1 


+  2.9 


+  0.5 


Q-i 


m     ' 

\^ 

CJ 

0 

r^ 

s:. 

s 

CM 

n 

0 

p: 

+^ 

0 

c3 

a> 

0 

Number  of  day 

3. 

n 

sa   ■ 

0 

"^ 

la 

ti 

I. 

^  ^ 

■o 

-CB 

.„o 

0 

Ui't 

2-g 

>> 

>< 

1° 

%% 

0) 

5 

3 
0 

2 

PL, 

Observer 


99 


98 
104 
95 


99 
99 
103 

96 


25 


16t 

14 

24 


80.2 
74.8 
78.8 

75.5 
79.9 

76.';! 
74.8 
79..6 


+  1.6      98 
-h  2.9      98 


+  3.1 
.—  0.8 
+  0.8 

+  4.1 
+  LQ 

+  '2^6 

+  0.-7 
+  2.8 


76. 1 
74.2 


+  0.8 
+  2.7 


aoo 
97 

103° 
98 

'98" 
95 
99 


54 
53 
50 


58 
56 
53 


24 
15+ 


17 
30 

IGt 

24 
14 

'24', 
24 
24 


97 
96 


100'> 


81.0" 
79. 3 
78.4 
81.1 

80.0 
79.  4 
78.0 

79.4 
80.2 
75.8 
78.2 
70.  6 
77.7 
76.3 
79.4 

76.8 


76.  2 
81.0 
78.0 

7S.'C 

82.' 2 
82.5 
,80. 3 

F«.8 

ra.'f';" 
75. 0 
79. 0" 

79.' 3 

80.6 
81.0 


+  3.4 
+  2,2 

—  0.7 
+  3.8 
+  1.4 

+  22 

+  2.8 


+  2 
+  1.9 
0.6 


78.8 
SO.'') 
78.6 


+  4.1: 
+  3.4 


+  0. 

+  ■3.' 4 
+  6, 

+  1.7 

+  0.3 

+  '2 
+  1.8 


+  \. 
+  3, 
-}-  2.  0 


+  0-3 
+  ■'2.' 8 


101'' 

97 

98 
102 
101 

96 

97 

98 

101 
96 
96 

■  mo' 
95 
97 
99 


9.3 
100 
95 


101 
98,, 
99 


98" 
97 
97» 

'97 
102 
102 


12+ 


56 
50 
57 

44 
61 

'si' 

50 
58 


57 
45 


53'i 


95 
'99' 


1.8    104 


17 

24t 

16 

1.5+ 

17 

25 

24 

26  ' 

14+ 

14+ 

14 

27 

16 

/4 

24+ 

25 


24 

13+ 

25 


17 

U+ 

15 


24 
24 
16 

'ie' 

24 
25 


14 


60>' 
56 
62 
58 
60 
62 
57 

60 
58 
52 
58 
57 
53 
56 
57 

54' 


59 

'58» 
48 
57» 

'58' 
56 
62 


37 


39 
39 

30 


30 
35 
33 

46» 
28 

'34' 

34 


30 
34 


60 
'58' 


44 


32'' 
30 
29 
36 
33 
25 
27 

29 

37 

35 

25 

37" 

28 

33 

33 


21 
35 
23 

3.3 

'36' 
'30 
32 

29 

'34^ 

34 
32" 

'28' 
33 
32 


3.94 
3.77 
5.59 
0.53 
2.35 
2.48 
0.34 
1.03 
2.49 
0.97 

3.17 
2.87 
0.53 
3.11 
2. 40 
3.01 
0.61 
2. 1'. 
0.81 
5.66 

1.55 
3.81 

'i.'OB 
1.47 
1.04 
5.27 
L36 
3  17 
1.41 

2.68 
1.23 
2. 03 
3-04 
3.40 
3., 51 
0.34 
4.75 
2  21 
1.55 

4. .38 
4.56 
0.45 
2.47 
0.8: 
0.32 
2.  63 
0.68 

'2!  75 

0. 35 
l.«;( 
0.71 
1;  42 

i.6:; 
l-Cl 
3.01 
3. 25 
4.13 

4.55 
5.32 
5.07 
2.99 
1.64 
4.93 
3.70 
0.63 
4.39 


1.68' 

1.74 

+1.20 

■3.71 

L32 

—2.08 

-2.74 

^.89 
■2.80 

-l'.64 
—0.85 

•^3.'74 
1 


1.50 
—3.44 
+1.80 

-3.94 

-0.59 

'■5.' 26 
—3. 05 
—2. 96 

+L74 


-4.04 

—1.65 
—2.74 

+i.'3(> 
—1.34 
—0.66 
-3.34 
+  0.82 
-L88 
—3.14 


+0. 52 
-4.01 

—2.' 30 

+2. 20 


-1.67 
-3.  43 

-2.yi 


—2.  76 

6.' 78 
—0.4' 
7+0.24 

+0.93 
+1.07 
+0. 99 
-1.74 


+  1.9.2 
— 0. 37 
—3.39 
+0.84 


1.32 

1.07 
2.10 
0.18 
0.85 
1.73 
0.10 
0.41 
1.  11 
0.60 

1.14 
L25 
0-30 
1.32 
0.88 
1.69 
0.'4 
0.90 
0.43 
2.75 

1.13 
1.07 

'6.55 
0.63 
0.61 
2.27  I 
6.45 
0.02 
0-76 

1.86 
0.46 
0.  m 
0.85 
0.75 
1.30 
0.10 
0.98 
0.88 
0. 97 

1.25 
2. 3(1 
0.23 
0.56 
0. 33 
0.12 
0.72 
0.35 

6.' 75' 

1  07 
1. 15 
0.40 
0.92 

'6.75' 
0.85 
0.80 
1.30 
2.81 

1.14 
1.25 
1.57 
2.46 
0.60 
1.38 
2.00 
0.47 
1.93 


2.08 
6. 15 
5.90 
2.12 

2.64 


+2. 10 
+2. 38 
-L02 

—1.44 


0.90 
2.70 
2-00 
1.20 

2.81 


5 
6 
4 
4 
10 

4 
9 

'2 
5 

7 
9 
8 
15 
4 

5 
9 
7 
9 
9 
6 
6 
8 


19 
26 
10 
20 
21 
17 
13 

15'' 

17 

21 

IS'' 

20 

16 

17 

17 

11 

20 

12 
20 
18 
15 
21 
12 
12 
15 


6 

15 
19 
23 

16 


1 

0 
16 
21 

13 
11 

'io" 

3 
12 

2 

4 
12 
13 

10" 
3 

8 
6'' 
3 
6 

10 
7 
8 
8 

10 

2 

8 
11 

8 
17 

9 
11 


7 
9 
12 
7 

5. 
'5 
6 
3 
3 
2 


6 
2 
3 

1 
,12 

"i," 

1  . 

8 
8 
5 
1 
4 

in 

10 

■I' 
41. 

7 
8 
3 
6 
11 
2 

8 
8 
4 
4 
1 
1 
9 
1 


s. 
w. 

s. 
sw. 
sw. 
sw. 


ne. 

■    s. 


w, 
sw. 


J 


sw. 

S\V. 


se- 
ne. 
nw 


Albert  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo.E.  Payne. 
Mrs.  Lelia  I.  Tete 
J.  E.Scanlan. 
U.  S.Weat!.  ■■"■■- 
Vernon  C .  V 
Supt-  Tubfi 
H.  L.  D.W: 
M.  Richai 

A.B.  Quarb-i  iu.ii] 
J.      W.  Bishop. 
Dr.R,.  M.  Huut.^r 
E.  E.  Conlr-- 
Rev.  N.  E. 
R.   M    Tlio;: 
R.  A vera. 
J.  D.  Riley, 
Neal  Dodd . 
Bon. Johnson . 

J.  M.Ricketts. 
J.  J.  j;al)b. 
Ur.  R.  11.  i 
(ieorge  w .  : 
Univevsitv  , 
1).S.  Weal' 
T.J,  1.0!,';in 
Cleve  P,i;ll 
W.E.  Me  \' 
A.F.  S^eve: 

Mrs,.-  D  8 
.lames  A  .1; 
J.  A.  Ingi: 
N.  1'.  O'  i\ 

L.  m:  mh. 

J.  L..  Coll 
Hi'neiliclii,, 
J.  A.  Low. 
.U.S., Weill  I...., 
llVKauffeld.    • 

.State  Agrici'i'M''. 
Clark  Huu 
W.  s.  Villi, 
C-  N.   Hoi:. 
Charles  W,: 
W.F.  Keei 
K.  W.  St..l.;:,... 
.).   W.  .laclisoii. 
U.K.  llaibert. 
(!.  A.  Whilt!!"!" 


sw. 

s; 


sw. 
ne. 


Henry  A. 

(Jliarles  p! 
iJeoiHJo  L.  \ 
U.  S.   K01V 

.Steve'  Halp; 

Ishaiii  Buii'DW. 
W.K.  Bake)'. 
Miss.  Tlnre.^a  Sfl 
Heiiedicline.Siste 
W.  \i.  Edniiston. 

0.  .T.  Rtephensoi 
Koole  Coleiiiai!. 
Ceo.  H.TiKdiile. 
Carl  k.  SUirck. 
Miss  .'iarali  (;yi)ei 
Miss  Grace  l'"i.«lii 
11.  A.  Buerl;le. 
New  Subiaeo  Abl 
U.S.  Brashear. 
U.S.  Forest  Serv 

Pr.  Choves..Bftv 
Mrs.  J.  L.  Clegg. 
Miss  Eule'a  iAX 
J.M.Larkaii. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  puch  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  in  (ie 
section  means.    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  iuch  rain  or  molted  snow.  ++Received  too  late   to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •,'',",  ,i!ii"'iiti 
table  indicate  number  of  days  missing;  for  example, ''  represents  two  days  missing.  +Also  on  other  dates.  HPost-office  addresses  of  these  stations  as   follows':-'  Jun'  1 
I,a.;  Lutherville,  R.F.D. No. 2,  Lamar. Ark.;  Springbank,.  Doddridge.  Ark. ;TJ'mphers.  Rover,  Ark.  .         ,       :     '  


■«SKfi:i:«;:i9!;: 


June,  1922. 
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stations. 


Drainage- 
basiu. 


Imity    III!    .... 

VrkailoIpUia  il! 

'"':  "Kas  City 

illelPl  .. 

iLlIK!)!    ,  . 

iiville  •• 

liociv.i  II 
■•ille.... 
'■y  III!  .. 
Hock  II 
11  III)    ... 

>..ioii  III!  . 

'lintou 

!oii\v;'iy 


ity  . 


Mo'ii;  ... 

Springs 

villi-.  ... 
.ilh  "•    , 

own  111;  . 


ravcue. 
ardy  ... 


1  illgs  .  ... 

■■■■  -I'OI'O 

MlCtioil 

ittle  Kock  " 
'■■■■■vnifi   .... 

.aim 

1  II!..... 
.■.. iir.tli  Spriiij 
.iriaiina  ||||  ... 
:irb.<l   True  |||| 


II  lloDie 

■iioroYli 

wpori   III: 

ay 

■Bolil    

ark 

Mersoii   J,    ... 

•alio  lias.  .   ., 
rtlanil  liii 

iSllHC 

eton  11!)  

■O'l  

,'''r« 

I  '•py    

■iriRliank  11!'.'.', 


'a   III 

iilron 

rri»u  .  . . 
itccliffs.  .. 
iiiielS 


Ouachita. 

do.. 

Mississippi 
WliiLe  ..  . 
Arkansas.. 

do  .. 

VVliite 

Arkansas. 

Wliite 

do.    . 

Ouacliita  , 

VVliitf 

do..  . 

Arkansas.  , 
Wliite  . ..  . 

do.... 

Arliansas. 

■  ••do... 

Wliite-  .... 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
.\rkansas  . 
Wliite  ...  . 
...do... 
Arkansas. . 

Ked 

White , 

do.... 

Ked  

White 

....do  .... 

....do 

.Mississippi  . 

White  

Kod  

Ouacliita  .  .. 
..do.... 

White 

Oiiacdiita  ... 
Arkansas.. 

do.... 

Rod  

Ouachita   .. 

Whiio 

Mississippi  . 
St.   Francis,. 

White 

Ouachita    ... 

Arlvausas 

Whit.- 

Onacliila .  .. 

do 

Wliiie  

do 

Arkansas.  .. . 
Mississipjii. .  . 

.....do 

While 

Arkansas 

White 

Ouachita  ... . 

do.... 

Inachila  ... 

.....do 

.\rkansas 

While 

Hcd 

Arkansas. .  . . 

do 

Ked 

.\rkaiisas. . .  . 
■lo...... 

Ouacliita 

itcd 

.St.  Francis.. 


Daily  Precipitation  for  June,  1922. 




i.'HK 

.... 

.92 

■J'. 

'.'co 

'.'62 

2.00 

i'V 

.... 

1.20 

14 
2.70 


1.  C:', 
l.(i4 
3.01 
3. 2") 
4.1:; 
4.  ,5  I 
5. 32 
5. 07 
2.<)li 
1.(1 1 

4.u;i 

3.  70 
O.G:i 
4  3i) 

6.1") 
5.<j'. 
2. 12 


sxceptasindicated  observationsarcmadenearsiin.set  aiidprecipita.ti(M,   i.ror  ■'ihoirsp.wrn,.  .,,  .1  *.*  ,>       ,      „. 

irs.muhn^ht  to  midnight,    t  Separate   dates  not   recorded.*  Inched  ni  nJ.T.i™^^^^^  P.eci.ita.ion  for 

Daily  Kiver  Stages  for  June!   1922  """"     nithe  n.oviun..     T.    Tr.co.  or  less  th.n  0.01  i„cl 


stations. 


-t  Saiitii 

r<1n.iiolle 

tie  Kock. . 

'<•  liUitV.  ..... 

'■kliock  .... 

ice  Rock.  . . . 

■^Vill,! 


(Jity.. 

'Ullc. '.'.'. '.'.'.'. 
ton ;.  ... 

.iiiolphia 

lerson 


Rivers. 


Arkansas.. 

do.... 

do...., 

do  ... ., 

lilack 

White 

do.... 

do...  . 

do.... 

do...  . 

Mississippi 
do... 

Ouachita. . 

Petic  Jean. 

Red 

Ouachita.  . 
Cachf>  


1:1 
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Daily  Temperatures  for  June,  1922 


June, 192 


stations. 


Amity  55 

Batesville*?-." 
Bee  Branch  — 

Bentonville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock's*  .  •  • 

Camden** 

Conway 

Corning- •••  

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Button ' 

El  Dorado 

Eureka  Springs  . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

arannis 

Gravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs J 

Huttig J 

Jonesboro J 

Junction i 

Little  Rock i 

Lutherville i 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  W... 

Marshall  

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Risen  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

TexarVana 

Warren 

Wynne 


\  Maximum 
I  Minimum 
[  Maximiim 
j  Minimum 
\  Maximum 

■  i  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 

■  i  Minimum 
Maximum 

■  I  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
\  Maximum 

•  i  Minimum 
\  Maximum 

'  •  1  Minimum 
\  Maximum 

■  ■  i  Minimum  . . 
\  Maximum . . 

•  •  (  Minimum  . . 
\  Maximum . . 

'  *  (  Minimum  . . 
\  Maximum.. 

•  *  I  Minimum  . , 
(Maximum., 

•  ■  )  Minimum  . 
\  Maximum. 

■  ■  (  Minimum  . 
\  Maximum . 
••  i  Minimum  . 
\  Maximum. 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum  . 
\  Maximum. 
I  Minimum  ' 
S  Maximum' 
I  Minimum  ' 
\  Maximum" 
(  Minimum 
S  Maximum" 
'  Minimum 
(  Maximum" 
'  Minimum 
\  Maximum" 
I  Minimum 
\  Maximum" 
(  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 
'  Minimum  '  * 
\  Maximum" 
!  Minimum  ' 
\  Maximum' 
'  (  Minimum  • 
\  Maximum' 
)  Minimum  ■ 
\  Maximum  ■ 
■  '  Minimum  " 
Maximum' 
Minimum  ' 
Maximum' 
Minimum  ' 
Maximum' 
Minimum  " 
Maximum" 
Minimum  ' ' 
Maximum'  • 
!  Minimum" 
I  Maximum '  ■ 
I  Minimum  ■  ■ 
I  Maximum ' 
I  Minimum  • 
\  Maximum- 
I  Minimvim- 
\  Maximum- 
I  Minimum  ■ 
\  Maximum- • 
1  Minimum  •  ■ 
;  Maximum - 
I  Minimum  ■ 
i  Maximum - 
I  Minimum - 
j  Maximum - 
I  Minimum  ■ 
\  Maximum- 
i  Minimum  - 
\  Maximum-  • 
(  Minimum  -  • 
S  Maximum  •  - 
'  Minimum  •• 
\  Maximum  ■■ 

■  '  Minimum  ■  • 
\  Maximum-- 

•  '  Minimum  •  - 
\  Maximum-- 

'  (  Minimum  -• 
!  Maximum  • 

•  '  Minimum  • . 
S  Maximum. - 

■  <  Minimum  ■ 
\  Maximum  '■ 
'  Minimum  . . 
\  Maximum.. 

Minimum .  • 
Maximum.. 
Minimum . . 


24     25     26     27     28     29     30     31 


.V 


4*    Instruments  are  read  in  tlie  morning: 


691     ^     ^^1     ^M     '        '•»      ''*|     ■'■"■-•    I  1         .        • 


ays  oc( 


wnrnsHY 


nP HL'^J^'^^  int»'U:fS.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 

Ur  IW*"^'''  nHART.TTS  F    MARV7M   Phi^f 


CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 


flf^Kflr«ISflS    SECTION- 


HARVEY  S.  COXiEjMeteorologrist. 


L.    XX VII.      Little    Rock,    Ark.,   July,     1922.    No.    7. 


GENERAL,  SUMMARY. 

rhe  month  of  July  was  slightly  above  the  30-  year  average 
temperature  and  precipitation  with  no  record  breaking  ex- 
mes  recorded  in  any  locality.  The  temperature  excess  was 
atest  in  the  northwestern  and  northeastern  counties  while 
otlior  sections  of  the  Ptate  both  positive  and  negative  depar- 
es  occurred.  The  first  eight  days  were  cool,  temperatures  be- 
;  below  normal  throughout  the  State,  but  thereafter  teniper- 
ires  were  normal  or  above.  Precipitation  was  rather  unevenly 
tributed,  practically  all  stations  in  the  Arkansas  Valley,  the 
St  central  counties,  and  along  the  northern  border,  measur- 
;  less  tlian  normal  amounts  with  an  excess  in  other  sections. 
riie  weather  was  generally  favorable  for  the  growth  of  cotton 
1,  as  a  rule,  fields  were  clean  and  the  crop  well  cultivated, 
it  dry  weather  held  boll  weevil  in  check  and  the  plants  were 
itiiig  satisfactorily  at  the  close  01  the  month.  In  the  west 
itral  counties  it  was  too  dry  for  corn,  but  in  most  other  sec- 
iis  conditions  were  favorable-  The  weather  was  also  favorable 
truck,  melons,  cantaloupes,  and  peaches,  large  crops  being 
[•vested. 

riiere  were  14  clear  days,  11  partly  cloudy,  and  6  cloudy, 
practically  normal.  Hunshino  averaged  about  70  per  cent  of 
'.  possible.  The  prevailing  wind  was  from  the  south,  averaging 
)ut  (5.4  miles  per  hour.  The  maximum  velocity  recorded  dur- 
?  the  month  was  at  Fort  Smith,  58  miles  per  hour  from  the 
itheast  on  the  12th. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE. 

The  moan  temperature  for  the  month  of  Jul}',  as  determined 
>iu  the  records  of  53  .stations,  was  <S0.2"  which  is  0.3°  above 
riiial.  Positive  and  negative  departures  were  recorded  in  all 
•tions  The  highest  monthlj^  mean  was  83.2°  at  Sabiaco,  the 
ivest,  7G.8°  at  Dodd  City.  The  highest  temperature  recorded 
;ring  the  month  was  106°  at  Subiaco  on  the  31st;  the  lowest, 
'^  at  Dutton  and  Mount  Ida  on  the  5th.  The  highest  occurred 
iring  the  lust  deca(^in  all  sections  of  the  State,  the  lowest  on 
tiler  the  4th,  5th,  or  Gth. 


PSECiriTATION. 

The  nverage  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
•  stations,  was  4.12  inches  which  is  0.20  inch  above  normal, 
onthly  totals  ranged  from  0.06  inch  at  Mena  to  8.90  inches 
Marked  Tree.  Positive  and  negative  departures  were  recorded 
all  sections  except  the  west  central  counties  where  amounts 
TO  less  than  normal  at  all  stations.  The  greatest  amount 
easured  in  24  consecutive  hours  was  3.75  inches  at  Fayette- 
ile  on  the  11th.  The  average  number  of  rainj'  days  Avas  7. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

EeJative 
humidity. 

Stations. 

a 

1 
bo 

W 

30.28 
30.22 
30.20 
30,25 

P 

& 
o 

3 
-J  ■ 

CO   (D    (/] 

a; 

s 

24 
53 
33 
40 

a 
o 

a; 

S 

S. 

se. 

s. 

n\v. 

1 
Q 

9 
12 

7 
23 

a 

a 

am 

Bentouville.. 

30.01 
29.98 
30.01 
.30.07 

13 
13 
13 
13 

29.76 
29.76 
29.85 
29.91 

0 
6 
3 
3 

3.363 
4,889 
5.764 
5,2.55 

68 

Fort  Smith... 
Little  Rock.. 
Memphis 

83 
86 
82 

59 
67 
68 

76 

62 
78 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:—  1st,  5;  2d,  15;  5th,  1;  Gth,  2;  7th,  11;  8th, 
4;  10th,  4;  11th,  8;  12th,  10;  13th,  8;  14th,  5;  15th,  5;  17th 
4;  18th,  11;  19th,  1;  22d,  1;  23d,  5;   24th,  6;  25th,  12;  2Gth, 
8;  27th,  4;  28th,  1;  29th,  8;  30th,  8;  31  st,  7. 

Dense  Fog:-  13th,  1;  14th,  1. 

Lunar  Halos:-  2d,  1;  7th,  1;  31sfc,  1. 

Solar  Halos-.-nth,  1;  12th,  1;    13th.  1. 

Correction:  Subtract  0.2   ft.    from    river    stages    Little   Poek 
April  12,  1922  to  June  30,  1922. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  JULY. 


Temperature. 

Precipitation. 

Number  of  days. 

Year. 

>>  • 

3 

11 
P 

11 

(L,  O 

p 

o 

3 

S   01 

it 

Oh  ° 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907   

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

7«.y 

70.  5 
79.0 
80.9 
78.4 
7S.9 
,S3.  4 
82.4 
79.9 
79.0 
79.  7 
83.7 
79.4 
79.6 
77.  9 
76,7 
76,  7 
81,4 
79.2 
81.9 
79.  4 
78.4 
81.3 
81.5 
82.6 
77.1 
82.8 
79.6 
79,6 
81. -2 
79.8 
82,0 
80,2 

-3.4 
-0.9 
+1.0 
-1.5 
-1.0 
+3.5 
+2.5 
0.0 
-0.9 
-0.2 
+  3.8 
-0,5 
-0.3 
-2.0 
-3.2 
-.3.2 
+  1.5 
-0.7 
+2.0 
-0.5 

-1.0 

+  1.4 
+  1.6 
+2.7 
-2.8 
+2.  9 
-0.3 
-0.3 
+  1.3 
-0,1 
+2,1 
+0.3 

106 
103 
104 
103 
108 
104 

no 

109 
105 
100 
102 
116 
105 
105 
104 
106 
99 
108 
103 
106 
106 
106 
104 
104 
lU) 
lO'i 
106 
106 
111 
104 
105 
107 
106 

52 
50 
50 
59 
51 
55 
52 
50 
50 
52 
51 
50 
50 
53 
49 
51 
48 
53 
48 
50 
41 
43 
60 
55 
54 
43 
55 
50 
49 
51 
52 
54 
48 

3-92 
7.24 
3.58 
2.94 
3.98 
7.34 
1.61 
3.25 
4.25 
5.14 
4.46 
2.49 
4.49 
3.86 
4.43 
7.60 
5.96 
1.96 
3.00 
2.51 
5.46 
4.83 
2.82 
4.31 
2.69 
2.40 
2,09 
5,10 
1.53 
1.91 
4 .22 
2,42 
4.12 

+.3. 32 
-0.34 
-0.  98 
+0.06 
+3.  42 
-2.31 
-0.67 
+0.  33 
+  1.22 
+0.54 
-1.43 
+0. 57 
-0.06 
+0.51 
+3.  08 
+2.04 
-1.96 
-0.  92 
-1,41 
+  1.54 
+0.91 
-1.10 
+  0.39 
-1.23 
-1.  52 
-1.83 
+  1.18 
-2. 39 
-2.01 
+  0.30 
-1.50 
+0.  20 

IS 
13 
10 
17 
17 
12 
16 
16 
12 
15 
10 
15 
14 
13 
13 
10 
13 
21 
15 
19 
15 
9 
15 
13 
11 
20 
19 
15 
19 
19 
15 
19 
14 

11 

8 

U 

11 

9 

10 

11 

11 

13 

11 

15 

13 

12 

12 

13 

13 

9 

8 

12 

9 

12 

14 

13 

14 

15 

7 

9 

9 

7 

8 

10 

8 

11 

5 
10 
10 
3 
5 
9 
4 
4 
6 
5 
6 
3 
5 
6 
5 
8 
9 
2 
4 
3 
4 
8 
3 
4 
5 
4 
3 
7 
5 
4 
6 
4 
6 

« 

10 
10 
6 
6 

12 
4 
5 
8 
8 
9 
G 
6 
9 
10 
13 
10 
4 
8 
15 
10 
U 
6 
8 
7 
5 
G 
8 
4 
.5 
7 
G 
7 

♦  Based    on  30  years  record. 
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July, 1922. 


Climatolog-ical  Data  for  July,  1923. 


Stations 


Amfty 

Arkadelphla.- 
Arkansas  City 

Batesville 

Bee  Branch 
Bentonville 
Black  Rock 
Booneville.. 
Brinkley  — 
Calico  Rook 

Camden  — 
Clarendon  . 

Clinton 

Conway  .... 
Corning  .... 
Dam  No.  1. 
Danville.... 
Dardanelle 
D  odd  City  .. 
Dnmas 


Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Fayetteville 

Fort  Smitli 

Fulton 

Georgetown 

Graunis 

Gravette 


Otoervers. 


Hardy 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro 

Junctiontt 

Little  Bock. 

Latherville     It     . . . 

Magnolia 

Malvern    

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home... 
Mount  Ida 


Murfreesboro 

Nail  

Newport 

Okay •• 

Osceola 

Ozark.   

Patterson 

Pine  BlulY 

Pocahontas 

Portland  — ,  — 


Albert  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo.E.  Payne. 
Mrs.  Lolia  F.  Teter. 

E.Seanlan. 
U.  S.Weatbi^rBnreau. 
Vernon  C.  Howe. 
Supt-  Tuberculosis  .Sau. 
II.  L.  D.Whitsou. 
J.  M.  Richardson. 

A.B.  Quartcrman. 
J.      W.   Bishop. 
Dr.R.M.  Huiilor 
E.  K.  Coriirey . 
Kev.  N.  K.  .Skinner. 
R.  M    Thomas. 

P.   ICvans. 
J,  ]).  Rjl.'V 
Neal  1);.h1(I  . 
lil'U.  Joluisou. 


I.  M.Ricl;<'tls. 

.1.  .1.  Babb. 

Ur.   R.  11.  Hardin. 

George  \V .  NicluuUds. 

'Jniversily  uf  Ai'l">iisa». 

U.S.  Weallier  Bureau. 

T..I    I.ogan. 

Cleve  Bell 

\V.  E.  iVIc  Vay. 

A.  F.  Hlevoics. 

Mrs.  D    R     Madden, 
.lames  A  .Burnett. 
.).  A.  Ingram . 

N.   P.  O'  Neiil. 
I,.  M.   Mflcl;;. 
).  1j.   Colletl. 
lU'Uedii-line  .Sisleri. 
.1 .  A  .  I.owderbiicl; . 
U.S.  VVuiillier  Bill-,  all. 
H.  Kaulleid. 

Stat?  .Ssrjculture  s.  ho- 
Clark  HoU--tou. 
\V.  S.  Vincent. 
C    N-    Ilouck. 
Chavli'S  Wii'.lun. 


.  !•".  Reeves. 

\V.  St..l()iii). 

W.   .la(k>()n. 
,  S.  llailien. 

A.  Wliilliugluii. 


Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy.  •..•■;: 

Springbank  |I 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Omphers  Jt 


Vfaldron.., 
Warren  — 
Whitecliils 
Wynne  — 


Henry  A.   Davis, 
diaries  Paxtoii. 
(ieorSe  L..  Ri)biii>' 
(I.  S.   i''orest  Sei-x  i 
SU'\e  Halpii  .!r. 
Isliajn  burrow. 
\V.I<:.  Bake>-. 
Miss.  Theresa  Schcu. 
Heuedieline  Sislar.i. 
W.  E.  lidmislon. 

0.  J.  Stephenson. 
Foote  Coleman. 
Ueo.H.Tisdale. 
Carl  A.  Starek. 
Miss  Sarah  Cyptrt. 
Miss  Grace  Fi.eld. 
11.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abl)ey. 
il.  S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Service 

Dr.  Chcves.  Bovil 
Mrs.  .1.  L.  CleftK. 
Miss  Eni"ia   M.ScIiirD' 
I.M.Larkan. 


State  Means  andE.>ctremes 


"■""=":;"i"r=r;:r"r:i;;crrrs-L"r«..^ 


The  departures  irom  nor 
Section  means.    T.  Precipitation  i  _    . 

tnblPindicutenumborofdaysmissing;  for  example,  "represents  cwo  days  missing 

\!    ■T.nM!e:^vilirR.K 


Also  on  other  dates.  itPost-office  addresses  of  these  stations  as 


years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  aetcnni 

",".  appearing  in 
follows:-    Juiicion,  Hando 


ULY, 1922. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


27 


Daily  Precipitation  for  July,   1922. 


Drainage- 
basiu. 

Day  of  month. 

Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
H 

lanity    llll    

iTkiuiclphia  il'J 
Irkaiisas  City  llll 

^alfsvillol|l| 

ttec  tji'aiK'li 

.q.'i 

23 

.07 

.04 

T. 

T. 

1.29 

4.30 

2.68 

6.39 

4.95 

3.79 

6.62 

2-19 

5.02 

3.01 

0.40 

2.97- 

2.78 

3.65 

3.10 

5.92 

do 

Mississippi..  .. 

White    

Arkansas 

do    

"."75 

.20 

'.'io 

.50 
.10 
.50 

1.20 

.32 

2.12 

1.00 

3.' 60 

.78 

.18 

1.50 

1.53 

T. 

.80 

2.13 

1  15 

2.80 

.08 

.  75 

■.'85 
1.32 
1.30 

'.'21 

1.00 

i'.72 
1.05 

.20 
.15 
.10 

'.'54 
2.' 24 

.65 
.52 

.40 
T. 

'.'26 

1.65 

T. 

.02 
T. 
1.23 

.05 
.22 

'.'62 
.05 

05 

.80 

•  04 
.02 

T. 

^7 

.64 
.15 
.02 
.98 

i.'is 

.37 

'.'•25 

'.'48 

i.'43 
'.'49 

't.' 

2. 112 

.74 
1.05 

T. 
1-15 

.06 
.10 

.08 

.95 

'.'ii 

.25 
.11 
.03 

1.15 

Seiitouville  "'.. 
Black  Uookili  •  . . 

White 

'.'62 

.38 
.06 
.03 
.51 
.68 
.28 

''ig 

T. 

.14 

jooiu'viilo- 

^liiikli^y    llll 

.:  Kookllll.. 

■11  llll    

..loii  ill!  .... 

.01 

' 

.60 
T. 

'.'28 

.54 
'.'47 

.28 
i.'45 

do 

Ouachita  ... 
White 

i'.ob 

T. 

'  .'23 
.23 

'."67 

.72 

.23 

.11 

•  06 

.05 

.00 

.38 
1.2G 

■  18 
.18 

.17 

.01 

'.'65 

.... 

.22 

do 

Arkansas .... 

While 

do 

i.'oo 

.90 

.69 

.10 

.10 

'  *  '  * 

.17 
.15 

.06 

.57 

.03 

•     1       '  u<r 

.40 

.11 

.07 
.25 

.15 

i.'75 

)lllll  Xo.    1    

)aMvillo  II  li     

Javdaiielli;    

JoiM  City  •. 

>iiiiias    

'.'io 

'.'26 



.57 

.55 

1.98 
1.15 
2.76 

'.'62 

.36 

.83 

.32 

T. 

.11 

.64 

do 

Wliite    

Arkansas 

Wliito 

Ouacliila . 

Arkansas  ...  . 

Wliile 

do    

'.'45 
i.'yy 

".-20 

tV 

".67 
.57 
.38 

2.'62 
2.' 25 

.05 

.40 
.90 

3.18 
0.95 
2.16 
4.  76 
4.45 

.26 
T. 

.04 
'.'62 

'.'69 

.12 

.05 

.04 

.60 
T. 

'.'78 

57 

T. 

T. 

T. 

.05 
•  44 

■  .(lo'll     

T. 

.45 

.60 

T. 

,1,1 

'.'is 

T. 

■y. 

'.'ri 

2.' 29 
3.  75 
1.40 

i.'64 
1.30 
.26 

.31 

.03 

.07 

.05 

.15 

.64 

::i  .'springs  . 

.18 

'.'6i 

.36 
.09 

't.' 

't.' 

'tV 

't.' 

'tV 

.... 

6.62 
2  05 

|Cl)ll  Slilil  ll  '•*    .  . 

Arkansas. ..  ■ 
ICcd     

'tV 

.45 

T. 

T 

2.08 
2.45 

'   town  ill;  .. 

White 

.    ...do 

.39 

.00 

.08 

•  33 

.... 

* '  ■  ' 

■  , 

Ucd   

T. 

.15 
.20 
.10 

'.'6s 

.77 
.09 
.50 
.05 

■  11) 
.11) 
.80 

'.'24 

1.42 

1.6C. 

•  71 

1.00 
3.1il 
■>  (15 

i.'si 

T. 
'.'76 

i'35 

T. 

.16 

.10 

't.' 

.24 

T. 
1.60 

T. 

1.48 

.05 

■'i''.' 

T. 

.06 
.18 

'.'ii 
1.40 
T 
.71 
.50 
.45 

1.44 
2.'34 

.31 
".'i2 

'.'io 

.40 
'.'26 
'.'06 

.... 

2.55 
4.12 
2.07 

•i.'98 
4  25 

1  '0 

Wliite 

do 

do 

.Mississippi  .. . 

White  

t;cd        .    .     .  . 

'  "..54 

T. 

'.'io 

••'•• 

.10 

".'12 

-11 

,  ;||'     

09 

T 

T. 
.01 

.32 
.08 

2.84 
4.44 
4  29 

Hu.  ^Pi-intrs 

Iliitlit?    

Ouacliila 

do 

1.28 
.15 
.17 
.40 

'.'67 

'.'50 

.'67 

.52 

.11 
1-00 

.02 

'.'84 
T. 

.91 

'.■36 

T. 

T. 

.84 

.47 

.38 

T. 

.25 

Wliite. 

Ouachita 

.08 

.13 

T. 

.10 

2.33 

.15 

7.  96 

5   4n 

Jii'ii'l  ii)ii    

2. 20 
.02 
.22 
T. 

.18 
.08 

.42 
T. 

T. 
■J'. 

T. 

Little  Rook  "' 

Arkansas.. 

do • 

i;ed  

Ouachita   ...  . 

While 

^lis^^issippi  . .. 
;Si.   Francis..  . 

White 

Ouachita    .... 

.\rkansas 

WhiU' 

'.'65 
".36 

T.' 
.03 

.01 
.45 

't.' 

.32 

.  (15 

1.77 

1.011 

1.05 

1.03 

.1.0 

3.  U) 

.42 

.88 

.49 

.85 

'.'36 

.26 

'.'is 

1.06 

'.'25 
.54 
.17 

.17 

.03 

'.'46 

'.'36 

2.02 

.63 

2  39 

Lmli'Tvill..    

.... 

"46 
1. 23 

'.'i5 

.32 

2.34 

Masiiolia  llll 

Malv.Tii   11? 

•■' 

3.94 
3.74 
3  30 

.15 
'.'93 

.10 
.31 
.  17 

:i.88 

".V2 
.15 

'.'ii 

.52 

.02 

T. 
.57 

\!,rn:'ii)t)i  Spriiijf 

.12 
3.' 30 
'.'44 

■  nna  ||!|   .... 

.09 

4  53 

1    True  II  jl   . 
:ll 

Mm.;  I'l 

1.01 

'.'6.5 

'.'62 
.03 

.... 

.45 
'.'08 

't. 

'.'ii 

.... 

.05 

't.' 

2.  07 
.63 

■'6.5 

'.'26 

.03 
'.'64 

'f.' 

8.90 
8. 30 
0.  96 

NlorrPltoii 

.25 

2. 29 

\li)iiiit5i ill  Home . 

Ouachita ..... 

do 

While 

do 

".hi 

.18 

■I'm- 

'>:'. 

.21 
'.'45 
'.'(;5 

1.13 

i'0.5 

.61 

.12 
.27 

■."56 

'.'47 

'•'is 

.24 

2.72 
3  20 

Miirl'i'M'slioro  ||  |i 

l.Crll 

1..% 
1.98 
l.d'.i 
2.  in 
1  '15 

i.'22 
i.65 

'i'.' 

.52 
.'91 

i.'is 

2 '.0.5 

'  '30 

'.'9.5 
'.'21 

.84 
T. 

.15 

't.' 

.12 
.  16 
T. 

i.'i'j 

.52 

Vail  

.  ,1-1    llll 

T. 

04 

i'.M 

7.10 
6.91 
4  44 

.\ikansas.  — 
Mi.ssissipi.i. .  .. 
do 

,1^, 

83 

7  07 

i..iik 

T. 

'.'ie 

.15 

't.' 

1.60 
5.43 
1.13 

I*atlrr*;(>u   jn      . 

\\  mie     

2.  OC 
.01 
.7(1 
.811 
.1)4 

1.21 
.70 

3!  02 

2.  30 

.48 

.i'8 

1.90 

.32 
.07 

.78 
.11 

.55 
.27 

.1.5 

'.'ii 

1.2s 

.  o."> 

.211 
.03 

.0.' 
.  .50 

.88 

.95 
T. 

.... 

fill'- Ifhiff    ill.... 

Arkansas 

Wiiilc 

Ouachita 

do 

Oua.(diila 

<U> 

..ju 

i'.70 

.41! 

■  05 

'  '03 

i .'  12 
T. 

.58 

'.'15 
2.' .59 

.20 

'T.' 
l.t.O 
.... 

T. 

.'45 
.22 

.07 
2 '.37 

T. 
4,5 

.01 

'.'45 

.15 

45 

1  ocaliouias.   .   . . 

'  .27 

'.'30 
.16 

'.'60 

'f. 

'.'io 

T. 

.19 

1.80 
■f.' 

5  08 

I'ortlaii.l  ill 

I'l-ticuU 

I'niH-oloii  nil   

Hisim     

.03 

2.'  12 

'.'30 
.44 
.25 
T. 
99 

.76 
l.,5S 

'.'is 
.43 

'.'ss 

'■04 

.56 

i.'oo 

l.'ifi 

'.'25 

■•36 

"."•20 

'  '.ij 

4.51 
2.30 
7.17 
4.91 
4.43 
5.  30 
6.38 
2.02 
2.25 
4  41 

!l.,;-r> 

Arkansas 

While 

Kcd 

Arkansas 

do 

'.'(« 

.47 
..51) 

r. 

. 06  . . . . 
.28; 

;li:uik  111   ... 

.60 

rivl    ' 

.62 
.62 

.  40 

't. 

.07 

T. 

.13 

'I't^xarkaiia  ill;   ... 

Ked 

T. 

T. 

.30'  -in 

Arkansas 

Wnliirou 

Wiiiioii     

\Vliii..(lilfs; 

Wymii'iii; 

do 

Ouachita 

Rod 

.-SI.  I'^rancis ..  . 

.02 

T. 

.43 

1  .no 
1.70 
2. 12 

i.'io 

.... 

.66 

i.'40 

.'78 

!■••■ 

.27 

.17 
.25 

'.'26 

't.' 

.28 

T. 
T. 

j.... 

•   •• 

T. 

.45 

j.... 

'tV 

T. 

T, 
'.'is 

i.'5( 

■f.' 

'.'40 

■••■ 

.28 

2.13 
1.70 
2.10 
7.81. 

texoept  as  indicated  ohservalions  are  made  near  snnset  and  precipitation  is  for  24  hours  ending  atohservalioii.  ***  IJeKular  Weather  Kurean  staticn  ;   precicitation  for 
hours. iiiidiiighl  to  niiduight.    t  Separate    dates  not   recorded.  *  lucludo.d  in  noxt  measurement.   II 11  Precipitation  measured  in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  tha,n  0.01  inch 

Daily  River  Stages  for  July,   192S. 


.stations 


Fort  .Smith   .■■■ 

liardiinclli' 

Little  Rock. 

I'ioe  liUuV 

Hlnck!;ock   .... 
I'alico  Hook.  .. 

liatesville 

.Newport 

'leor!?elo\VU    .. 

clarendon 

Helena 

.Arkansas  City. 

Cniiulen 

r>aiiville 

KuUon 

Arkadi-lphia... 
>-alter>oii 


Uivers 


Flood 


.\rkausas 

do 

do....... 

do 

I'.lack 

White 

do 

do 

do....... 

do 

Mississippi.  . . 
do 

Oi'ficliita 

Petit  .Jean 

Ked 

Ouachita-    ... 
(;ache  


22 
20 
23 
25 
14 
IS 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


7.1 
3.0 
2.0 
6 

3.4 
0.2 
5.4 
3.6 
2.0 
9.8 
19.2 


8.1 
3.8 
1.9 
6.6 
3.4 
0.4 
5 

3.5 
2.0 
9 
18.6 


23.5  23.1 

7.0  8.3 

1.1  i.o' 
10.  2I  9.6 

1.0'  0.5 
2.9    2,9 


8.4 
5.0 
1.8 
6.6 
5.4 
0.8 
7.2 
3.5 
2. 
9. 

is.u 
22. 
8.9 
1.4 
9.6 
0.7 
2  9 


5.7 
2.9 
6.5 
6.0 
1.6 
6.4 
3.5 
2.8 
9.8| 
17.8 
.2.0 
8.4! 
1.6| 
9.7 
Ml 
2.9 


U.3 
6.4 
4.7 
8.6 
4.6 
0.6 
6.4 
3.7 
4.5 
10.9 
17.8 
20.  9 
9.5 
1.1 
9.3 
0.7 
3.0 


10 


12.0 
8.5 
4.8 
8.7 
3.8 
0.7 
6.0 
38 
4 
11 

18.0 
21.0 
8.3 
1.0 
8.9 
0.2 
3.0 


7|10.5' 

Oi  9.5 

9.0 

9il0.9 


,5.0 

1.9 

6.2 

3.8 

4.8 

2il2.3 

l:i8.4 

4i21. 

1:  7.41 

,4|  4.1 

s'  8  9I 

Oj  0.0, 

0,  3.0 


8.9 
9.0 
8.5 
12.8 
4.8 

1.; 

7.4 
3.6 
4.3 
12.1 
18.8 
22.0 
7.1 
3-2 
9 

0.0 
3.0 


11 


12 


7  51  ?.3 

7, 


o;9 

7.3 

12.2 

4.5 

l.S 

6.0 

3.6 

4.1 

11.7 

19.2 

23. 5 

6.8 

2,1 

9.6 

0  0 

3.0 


13 


14 


15      Ifi 


19.5 
16.0 
13.1 
11.9 

2.1 
7.3 
3..-; 
3.0 


17 


'.8.7 
16. 9 
16,  0 
1:..9 
3.5 
1.5 

3'.5 
2.8 


11.4tll.l 
19.9il9.4 
24.5;24.3 


6- 

1 

9 

0.0 

3.1 


18 


18.5 

16.3 

17.1 

18.9 

3.5 

2.0 

0.9 

3.4 

2.6 

10.8 

19.2 

24. 

7.3 

1.7 

11.3 

0.1 

3 


19      20 


17  I 

16.0 

1 6. 9 

19.0 

3.5 

1.6 

7.8 

3.4 

2.6 

10.8 

20.2 

25.5 

7.3 

1.6 

12.4 

0.0 

3.2 


21 


15. 
14. 
1.5. 
19. 

3. 

1. 

6. 

3. 

2. 
10. 
21. 
27. 
~7'. 

1. 
..  11. 

oj  0. 

2I  3. 


22 


15. 

13. 
14. 
18. 

2. 

0. 

6. 

3 

3. 
11. 
21. 
28. 

6. 

1 
2:10. 
0!  0. 
2!  3. 


23      24 


25 


26 


1.5.  7:14. 5 
13.013.4 


13.6 
17.4 

2.8 

0.8 

6.0 

3.6 

2.8 
11 

21.0,20.6 
5128.0,28.4 


12.7 
16.9 
2.6 
0.5 
6.0 
3.6 
2.4 
11.4 


6.7  6.6 
1.1:  1.0 
9.7:  9.1 

0.0:   0.0 

3.21  : 


14.7 

12.7 

12.9 

16.4 

4.5 

0.4 

5.8 

3.8 

2.0 

11.1 

20.  4 

28.  0 

6.6 

1.0 

8.7 

0  0 

3.3 


12.0 
11.8 
12.3 
16.4 
4.0| 
0.3 
5.5 
3-8 
1.8 
10.7 
20. 2 
27.6 
6-6 
1.0 
8.4 
II.  0 
3.3 


27 


28      29 


30 


31 


7.8 

7.8 

7.2 

8.6 

6.8 

6.0 

10.1 

8.6 

6.4 

14.9 

14.0 

12.2 

3.8 

3.8 

3,0 

0.9 

O.H 

1  .3 

5.3 

5.8 

5  9 

3.7 

3.6 

3.5 

1.6 

1.5 

1.4 

10.11 

10.1 

10.  0 

19 .3 

18.6 

18.  1 

27.0 

26.  5 

25. 2 

6.7 

6.8 

6.6 

0.9 

0.8 

0.8 

8.3 

8.2 

8.2 

0.0 

0.0 

0.0^ 

3.3 

3.3 

3.3. 

5.,- 
5.  -I 
10.;. 
3.1', 
1.2 
0.  ■ 
3. :, 

I.:; 
9.  s 
17. '-. 
4.1, 

G.  r. 
0  .- 
8-  ■.,' 


■i# 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION . 

Daily  Temperatures  for  July,  1932. 


July,  1922. 


stations. 


18   19   20  21   22  23  24   25  26  27  28  29 


Amity  §§ 

BatesvilleW 

Bee  Branch 

Benton  viUe 

Booneville 

Brinkley 

Calico  EockW  ••• 

Camden^S^ 

Conway 

Corning  — 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Eureka  Springs  . 

Fayettevilie 

Fort  Smith 

Qrannis 

Gravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs.... 

Huttig 

Jonesboro 

Junction i 

Little  Rock ) 

Lutherville ] 

Magnolia ) 

Malvern \ 

Mammoth  Spring,  j 

Marianna i 

Marked  Tree  *SV . .  ; 

Marshall  

Mena 

Morrillton  

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Osoeola 

Ozark ■ 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison 

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

Texarkana 

Warren 

Wynne 


\  Maximum. 
(  Minimum. 
\  Maximum. 
(  Minimum. 
\  Maximum. 
'  (  Minimum. 
*  Maximum . 
I  Minimum 
[  Maximum 

■  i  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
i  Maximum. 

■  i  Minimum  . 
\  Maximum . 

■  !  Minimum  . 
\  Maximum . 

■  (  Minimum  . 
\  Maximum . 

'  ■  !  Minimum  . 
\  Maximum . 
(  Minimum  . 
(Maximum. 
I  Minimum  . 
i  Maximum, 
i  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximvim 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum  . 
\  Maximum  . 
'  (  Minimum 

\  Maximum,. 

'  I  Minimum    _ 

\  Maximum' 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
S  Maximum' 

■  (  Minimum  ' 
i  Maximum' 

■  '  Minimum  ' 
\  Maximum' 

■  '  Minimum ' 
\  Maximum ' 

'  (  Miuimum  ' 
\  Maximum' 

■  I  Minimum  ' 
\  Maximum' 

■  '  Minimum  ' 
\  Maximum' 

■  (  Minimum  ' 
\  Maximum' 

"  i  Minimum  ' 
\  Maximum' 
■■  *  Minimum  ■ 
\  Maximum' 
■■  <  Minimum  ' 
Maximum 
^iinimum 
Maxinuim 
Minimum 
I  Maximum 
I  Miuimum 
j  Maximum ' ' 
'  Minimum  ■• 
[  Maximum- • 
>  Minimum" 
S  Maximum  ■  • 

<  Minimum  •• 
\  Maximum  ■• 
I  Minimum  •  • 
\  Maximum  •■ 

<  Minimum  ■■ 
\  Maximum- 

<  Minimum  • 
i  Maximum  • 

<  Minimum  • 
)  Maximum- 
I  Minimvim  • 
)  Maximum- 
I  Minimum- 
j  Maximum  -  - 
t  Minimum  •• 
j  Maximum  ■  - 
'  Minimum  •  • 
\  Maxinunn-  - 

<  Minimum  -■ 
S  Maximum.  • 

<  Minimum  ■• 
)  Maximum-  - 
'  Minimum  •  - 
S  Jiaximnm-- 

Minimum  -• 
j  Maximum  -  ■ 
'  Minimum  - 
\  Maximum  - 
'  Minimum- 
\  Maximum. 
<  Minimum  ■ 
S  Maximum 
1  Mininmm  • 
\  Maximum. 

Minimum. 

Maximum. 

Minimum. 


V 


U    Instnmientf  are  read  in  the  morning: 


^ '■ : 7,    „  v^..,i  ;>:  Plnrgpd  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  or( urs. 

the  maximum  temperature  then  read  is  cnargca  lu  tut  px>.il  -us 


N^^^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  B'JREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


ARK;fl]SSflS   SECTION. 


HARVEY  S.  COIiE,  Meteorolog'ist. 


XXVII.  Little    Rock,    Ark.,    August,    1922.    No.    8-. 


4  7  wn 


GENERAL  SUMMARY. 

rhc  outstanding  characteristic  of  the  weather  in  Arkansas 
ring  the  month  of  August  was  the  deficiency  in  precipitation, 
le!  average  for  the  State  was  1.90  inches  which  is,  with  two 
ceptions,  1909  and  1913,  the  driest  August  experienced  since 
,te  wide  records  have  been  kept.  Temperatures  were  above 
rmal  over  the  greater  portion  of  the  State,  but  no  record  break- 
j  extremes  were  recorded.  A  temperature  of  100°  or  higlier 
s  recorded  17  days  during  the  month  at  Ozark,  Frankhn 
unty,  and  with  a  mcynthly  mean  of  84.2°,  2. G°  above  normal, 
ark  was  the  hottest  station  in  the  State. 
The  month  was  generally  unfavoral)le  for  growing  crops,  be- 
y  too  dry  except  in  a  few  favored  localities.  Despite  the  hot 
y  weather  boll  weevil  activities  continued,  doing  serious  dam- 
e  throughout  the  cotton  growing  sections  of  the  State.  Con- 
let-al)lo  cotton  was  open  at  the  close  of  the  month  and  picking 
d  begun  Late  corn  was  injured  by  the  dry  weather,  especially 
the  uplands.  All  oth^r  crops  were  needing  rain  badly  at  the 
tse  of  the  month. 

There  were  18  clear  days,  8  partly  cloudy,  and  a  cloudy,  the 
iniber  of  clear  being  above  and  the  others  below  normal.  Sun- 
ine  averaged  about  75%  of  the  possible.  The  prevailing  wind 
vsfrom  the  south,  averaging  about  6  miles  per  hour.  Themax- 
luni  velocity  recorded  during  the  month  was  at  Fort  Smith, 
)  miles  per  hour  from  the  northwest  on  the  26th. 

W.   C.   IT. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  month  of  August,  as  (letermin- 

1  from  the  records  of  56  stations,  was  80  4°  which  is  1°  above 
arnial.  Monthly  means  were  somewhat  below  normal  through- 
.it  the  counties  drained  by  the  St  Francis  River,  but  in  other 
'Ctions  of  the  State,  practicallj'  all  stations  showed  positive  de- 
artures.  The  highest  monthly  mean  was  84.2  °  at  Ozark,  the 
iwe.st,  75.7°  at  Button.  The  highest  temperature  recorded  dur- 
ig  the  month  was  111°  at  Llope  on  the  23d,  the  lowest,  51° 
L  Dutton  on  the  27th  and  28th.  The  greatest  daily  range  was 
2°  at  Mammoth  Spring  on  the  26th. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 

2  stations,  was  1.90  inches  which  is  about  50%  of  the  normal, 
'ho  geographical  distribution  was  very  irregular  with  all  stations 
scept  three  showing  negative  departures.  Monthly  totals  rangfd 
orn  8.43  inches  at  Marked  Tree  to  0.21  inch  at  Wynne,  these 
tations  being  within  about  30  niiles  of  each  other.  The  greatest 
mount  measured  in  24  consecutive  hours  was  7.63  inches  at 
larked  Tree  on  the  23d.  The  average  number  of  rainy  days 
"as  5. 
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Pressure 

(Sea-level). 

Wind. 
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humidity. 
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0 
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bo  0 

a 

be 
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> 

V 

03  0)    tf) 
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a 
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w 

fi 
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Bentonville.. 

29.99 
29.9.5 

30.16 
30.12 

1 
27 

29.73 
29.77 

24 

24 

3.071 
4,536 

18 
35 

s. 
nw. 

31 
26 

71 

Fort  Smith... 

77 

51 

77 

LitHe  Rock.. 

29.97 

30.11 

15 

29.81 

25 

4.693 

29 

w. 

7 

82 

55 

75 

Memphis 

30.02 

30.19 

15 

29.  «3 

25 

4,464 

27 

sw. 

25 

76 

61 

76 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thvnderstorms.—  1st,  5;  2d,  5;  3rd,  10;  4th,  2;  6th,  1;  7th, 
12;  12th,  1  ;  13th,  1;  14th,  5;  15th,  4;  16th,  8;  I7th,  7;  iSth,' 
8;  19th,  5;  20th,  2;  21st,  1;  22d,4;  23d,  1;  25th,  3;  26th,  11; 
29th,  1;  31st,  1. 

Dense  Fog:-  19th,  1. 

Lunar  Hnlos:-Gth ,  1;  9th,  1;  30th,  1;  31st,  1. 

Solar  Hal  as:-  25th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS AUGUST. 


Year. 


Kdrrrud' 
lh9L.... 
1892.... 
1S93 .... 
1894.... 
1895.... 
1896.... 
1897.... 
1898.... 
l.'^H9.... 
l'.H)0.... 

1901 

1902.... 

1 9(>3 

1904.... 
1905.... 
1906.... 
1907  ... 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
1911.... 
1912.... 
19ia.... 

1914 

191.=).... 
1916.... 
1917.... 
1918.... 
1919.... 
1920.... 
I92I... . 
1922.... 


Temperature. 


Precipitation. 


o  j; 


«5 


Number  of  d:iys. 


■79.  i 

itn 

1,8 

76.4 

-3.0 

108 

39 

78.  3 

--1.1 

106 

40 

77.3 

-2.1 

102 

48 

78.1 

-1.3 

104 

48 

79.4 

0.  i! 

102 

55 

82.  6 

+3.  2 

112 

48 

79.  (i 

+  11.2 

111 

45 

1       79.4 

0.(1 

108 

54 

82.  2 

+2.8 

112 

54 

81.  1 

+  1.7 

108 

57 

1       SO.  5 

+  1.1 

109 

52 

!       80. 7 

+  1.3 

108 

51 

78  7 

-0.7 

1U5 

47 

78   1 

-1.3 

105 

46 

79.1 

-0.3 

li»3 

51 

•  77.  9 

-1.5 

lllO 

42 

82.  0 

+2.  6 

113 

54 

79.  3 

-0.1 

103 

52 

1       82. 4 

+  3.0 

111 

47 

7^).  2 

-0.2 

104 

43 

78.0 

-1.4 

107 

45 

7S.  7 

-0.7 

105 

45 

82.1 

+2.  7 

107 

46 

7S.  5 

-0.9 

104 

57 

74.  7 

-4.7 

102 

40 

81.8 

+2.4 

107 

46 

77.  1 

-2.  3 

104 

43 

82  9 

+  3  5 

115 

52 

80,  0 

+  1.2 

113 

55 

;6.8 

-2.0 

1112 

46 

81.5 

+  2.1 

106 

66 

8f)  4 

+  1.0 

111 

51 

S.  f>.i 
2.75 
4.  39 
3.08 
4.63 
2.  64 
2.32 
2.  59 
4.35 
2.04 


.34 
.81 
73 
4.  92 
2.  92 
4.  48 
1.27 
3.92 
8.19 
3.30 
1.62 
6.81 
10.  44 

2.  03 
4.10 

3.  90 
4.29 
4  08 
5.46 

'  1.90 


-1.08 
+0.56 
-0. ',5 
+U.  SO 
-1.  19 
-1.51 
-1.24 
+  0.52 
-1.79- 
-0.88 

—  0.  88 
-1.28 
+0.51 
-1.02 
-0.  10 
H-1.09 
-0.91 
+0.  65 
-2.56 
+  0.09 
+  4.  30 
-0.  53 
-2.21 
+2.98 
+  6.61 
-1.20 
+0.  27 
+  0.07 
+  0.46 
H-1)  25 
+  1  63 

-  1  93 


ir, 

21 
13 
18 
12 
18 
17 
17 
.13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 
14 
16 
15 
20 
13 
11 
15 
20 
8 
9 
17 
10 
15 
16 
13 
15 
18 


7 
5 
9 
5 

8 
4 

5 
5 

7 
4 

5 
0 
4 

8 
6 

6 

10 

6 

8 

4 

8 

12 

7 

3 

12 

U 

5 

8 

7 

7 

8 

8 


I  *  H:isimI     on  30  yi  ;us  rui  unl. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


August,  1922. 


8tatloii8. 


Amity 

Arkadelphja.-. 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bee  Branch  ... 
Bentonville  ... 
Black  Rock  . . . 

BooneviUe 

Brinkley 

Calico  Rock  . . . 


Camden 

Clarendon  .. 

Conway 

Corning 

l)am  No.  1. 

Danville 

Dardanelle    . 
Dodd  City  . . . 

Dumas 

Dntton 


El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 

Grannis 

Gravette  

Hardy ■ 


Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs  .... 

Huttig   

Jonesboro 

Junotion+t 

Lincoln 

Little  Rock. 
Liitherville     tl 


Magnolia  

Malvern    

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morvillton 

Momitain  Home . . 
Mount  Ida   


Prescott 

Princeton 

Risen 

Rogers 

Searcy ■•. 

Springbank  XX- 

Stuttgart 

Ruhiaco 

Texarkana 

Umphers  tt.... 


Waldron  — 

Warren 

Whitecliffs  . 
Wynne  — 


Counties. 


Murfreesboro+V 

Nail  

Newport 

Okay •■■• 

Osceola —  • 

Ozark.   

Patterson 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 


Clark... 

Clark.. 

Desha 

Independence. 
Van  Buren  — 

Benton 

Lawrence 

Logan 

.Vlonroe 

Izard  


Ouachita 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 


Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington.. . 

Sebastian 

Hempstead 

White 

Polk 

Benton  

Sharp 


Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  .. 

Garland 

Union 

Craighead 

Union 

Washington.  . 

Pulaski 

Johnson 


CKmatological  Data  for  August,  1923. 


Columbia 

Hot  Springs 

Pulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy  

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery.  .. 

Pike 

Newton 

.laokson 

Polk 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

JelTerson    

Randolph 

Ashley 


Nevada 

Dallas 

Clevpland  ... 

Benton 

White 

Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Yell 


Scott 

Bradley 

Little  River.. 
Cross 


State  Means  and  Extremes 


Temperature  (Degrees  Fahrenheitl.      Precipitation,  inches. 


Number  of  days. 


i;  s 


B-^ 


H    a 


186 
145 

277 


1303 
259 
600 
205 
361 

158 

200 

309 

293 

190 

337 

330 
1175 

162 
1590 

270 

229 

1465 

1451 
4b  1 
264 
200 
900 

1250 
643 

182 
445 
377 
600 

"345 

182 

1500 

286 

775 

315 

277 
512 
235 
229 
1083 
1208 
347 
■800 
730 


367 
2233 
231 
1700 
240 
450 
196 
215 
3()» 
122 

327 
287 
243 

1385 
236 
240 
228 

1050 
332 

2000 


29 
26 
38 
23 
30 
16 
20 
8 
40 
18 

36 
18 
38 
22 
1 
7 

36 
40 
15 
20 

18 
15 
20 
36 
40 
36 
9 
4 
24 
25 


80.1    +  0.4 


79.6 
78.6 

83.'  6 
80.6 
80.4 

79.8 

si.  2 

8  0 


82.2 
77.0 
80.6 
75.7 

82.0 
80.8 
79.5 
79.0 
83-0 


0.8 
+  0.4 
+  2.1 


+  0.8 


—  0.5 

+'l4 

-  0.1 


102 


103 
104 
102 

16.5 ' 
100 
106 

99 

'164' 
100 


78.0 
79.4' 


+  2 

—  0.8 

—  0.2 
+  0. 

+  I.l 
+  0.8 
+  1.8 
+  1.8 
+  3.6 


+  0.8 
+  1.0 


50  82. 6« 
29  80.2 
15  ^81. 8 
27  179.6 
29    82.1 

1     

43  81.5 
25  i81.2 


106 
98 
99 
99 

101 
100 
102 
101 
103 


97 
101 

102" 


24 
25 
24 

■24 
19 
24 

2lt 

'24" 
24 


25 
24t 
22 
24t 

20+ 

19+ 

24 

24t 

22 


22+ 
22 

7 


54 


54 
,54 
54 

'62' 
55 
55 

53 

'55' 
53 


61 
52 
56 
51 

59 
55 
54 
55 
62 


57 
52 
54" 


+  3.1 
+  0.7 
+  1.0 
—  0.1 

+  L7 

+'2.' 3' 
+  2 


675 
206 


250 


4 
39 
17 
13 
17 

7 
34 

2 

8 
24 

6 
29 
38 

7 
22 
26 

6 
38 
30 
16 

40 
15 
18 
31 

9 
10 
34 
25 
40 

5 

4 
27 

17 
14 


81.7 
82.5 
77.5 
76.8 
79.3 
78.7 
179.6 
181.6 
1,78 .8 
79.4 


+  2.9 
+  0.4 
-3.9 


+  0.4 


77.0" 
81.4 

8.2 
78.2 
84.2 

81.5 
82.1 
8L4 

81.3 

81.8 
78.2 
81.1 

si's 

84.0 
82.8 


IIP 
99 

101 
99 

103 

"os' 

99 


23 

24+  I 

1 

7 
23 

'i9' 

21 


100 
104 

20+ 
20 

J03 

24 

91 

23+ 

98 

24 

99 

24 

101 

24 

101 

21 

107 

24 

103 

25 

+  0.4 
+  1.8 

—  '0.2 
+  2.6 

+  0.3 
+  3.0 
+  0.0 

+  0.2 

+  'i.'6 
+  0.9 


+  2.0 
+  2.9 
+  0.8 


79.4 


0  0 

— 'o.'i 

+   LO 


99" 
101 
100 
100 
104 

ioo' 

99 
99 

100 

163' 
104 
105 

'ioi' 

110 
102 


24 

24+ 

24 

19 

20+ 

'io" 

19+ 
21+ 


21+ 

24 

24 

'i9+' 

24 

1 


56" 
58 
58 
58 
56 

63 
61 

57 
57 
53 
58 
5() 
56 
57 
.59 
53 
52 


27+ 


26+ 
28 
28 

28 


10+ 


27+ 
27 
28 
27+ 

28 
28 
27 
28 
26 


29 
27 
28 


28 
28 
27 
28 
28 

'28" 
27+ 

27+ 

28 

30 

28 

111 

27 

28 

27+ 

27+ 

28 


38 
41 
36 

'32" 

37 
37 

38 

'37 
39 


3.25-1-04 
1.60—3.13 
1.22—2.71 


1.07 
1.85 
0.78 
2.7( 
1.10 
3.70 
2.01 


■3. 24 

•1.92 

—3. 26 

1.76 

—6.' is 

3.62 


-2.32 
—4. 20 
-3.33 
—2.13 


100 

ioo' 

111 


56' 
59 
57 
54 
63 

'.57' 
63 
60 


25 
23 


2 1 
Kit 
9+ 

'•28+' 
27 
28+ 

28 

'28"' 

9+ 

28+ 

'28' ' 
27+ 

28 


33 

38 
36 
40 

33 

38 
36 
37 

27 


33 
30 
38" 


38" 
33 
35 
35 
34 

'25" 
30 

41 
38 
42 
23 
33 
28 
34 
35 
38 
40 


33" 
29 
40 
41 
35 

'37' 
29 
33 

33 

'39' 
39 

40 

'  3.^ 
35 
32 


—1.88 
3.43 


•2.20    0  60 
—1.38    0.93 


0, 

0.78 

0.35 

1.37 

0.73 

2.29 

1.94 

1.21 

1.63 

3.00 

3.27 

0.81 

2.28 

2.54 

1.88 

3. 06  +0. 35 

2.78 

4.30 

1.47 

2.37 

0.84 
0.55 
2  40 
2.22 
1.75 
2.09 
1. 20 
1..54 
0.83 
3.94 


1-08 
0.80 
1.05 
0.46 
1. 25 
0.2:3 
1.94 
0.62 
3.22 
0.66 

0.30 
0.20 
0.18 
1.00 
0.33 
1.60 
1.00 
0.39 


—0.59 

—4.20 
2 .76 
■1.64 

1.78 


2. 12 
-2. 14 


-2.99 


1.75 
0.45 
1.79 
1.58 
1.07 
1.05 
2.05 
1.73 
0.55 
1.20 


0.20 
0 .20 
0.80 
0.60 
1.35 
1.31 


—1.05 
— 161 
—2  .,52 
-1.70     ..- 
-2.I9I  0.8 
0.57 
—2.  82 
0.51 


0.29 
1.23 


28 
27+ 


1.38 

1.40 

1.63 

1.0 

S.43 

2.03 

5.21 

0.  33 

0 .95 

2.11 

1.57 
2.  32 
(1.75 

0. 90 

1 

0, 

0.33 

2.98 

3.10 

3.13 

1.45 
0.90 
2.02 
1.17 
0.36 
3. 12 
1.78 
1.16 
4.74 


2. 06 
—2.  s:' 


+  4.47 
+6.' 44 


-1.2'. 


-1.19 
-2.75 


— 1 . 9-1 
-3.36 

— 6".22 
•1.2.5 
■0.67 

— 1.8S 

—2.36 

0  92 

—2. 24 


30 


0.75 
— 1  81 
—2.  85 
—1.73 


0.50 
0  74 
0.92  I 
0  36 
7.63 
1.03 
2. 75 
0.22 
0.  66 
0.  :>7 

0.93 
1  Oil 
0.  39 
n.35 
0..56 
0.  55 
0. 20 
2.0:! 
1.20 
0.96 

1.04 
0.90 
1.24 
0. 36 
0.15 
1.43 
0.95 
0.62 
2.25 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


2.43 
1.25 
1.88 
0.21 

1.90 


-2.6! 
—1.54 
—4.21 

—1.93 


1.32 
1.25 
0.80 
0.08 

7-63 


O         Ph 


Observers. 


25 

6 

18 

0 

22 

5 

19 

3 

10 

16 

22 

4 

20 

0 

15 

12 

23 

4 

9 

22 

14 

10 

15 

6 

18 

8 

17 

9 

25 

0 

22 

2 

25 

0 

14 

16 

9 
17 
10 
21 
12 
20 
22 
16 
14 
16' 

2.1 
25 
18" 
25 
18 
20 
21 
24 

15 

17 

8 
25 
1; 
13 
21 
11 
12 
IS 
25 
17 

16 
16" 
20 
15 

25 

'     25 

1     21 

!     12 

18 

21 
27 
11 
16 
25 
18 
16 
16 
17 


22 
15 

10 
10 
15 

2 
14 

4 

4 
12 

9 

14" 

4 
6 
9" 
1 

6 

8 

3 
11 
U 

i  9 
5 

I  8 
11 
8 

1  20 
16 
10 
5 
10 

6 

12" 
8 
14 
0 
4 
0 
5 
13 
12 

8 
0 
20 
9 
1 
5 
15 
13 
7 


10 
16 
18 
26 

18 


0 

s. 

13 

ne- 

4 

s. 

9 

se. 

5 

sw. 

5 

s. 

11 

4 

s. 

4 

s. 

0 

w. 

7 
10 
5 
5 
6 
7 
6 
1 
2 
0 

12 

4 
0 
8 


12 
13 


s. 
sw. 
ne. 

e. 


Albert  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo.K.  Payne. 
Mrs.  Lelia  I.  Toter. 

E  .Scanlan . 
U.  S.WeatherBuroau. 
Vernon  C.  Howe. 
Supt.  Tuberculosis  Sau. 
n.  L.  D.Whitsou. 
J.  M.  Richardson. 

A.B.  Quarterman. 
J.      W.  Bisliop. 
E .  1£ .  CorUrcy  . 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
R.  M    Thomas. 
0.   P.  Evans. 
J.  D.  Riley. 
Neal  DuUU  . 
Bell,  .lohnsou. 
J  .M.Ricketts. 

J.  J.  Babb. 

Dr.  11 .  U .  Hardin  . 

IGeorKe  W  .  Nichoalds. 

LiuiviTsiiy  of  Arkall^a^ . 
111.  S.  Wcallier  BurHau. 

1.  J  .  l.ogaii. 

Cleve  Bell. 

W.E.  Mc  Vay. 

A.  F.  .■5levell^. 

Mrs.  D    K    Madden. 

.lames  A.Buruott. 

.).  A.  Ingram. 

N.  P.  O    Nual. 

L.   M.   MacRao. 

J.  L.   ColU'tl. 

UiMiedictiiie  Sisters. 

.1 .  A  .  Louderback. 

L.  E.  N  abers. 

U.S.  Weatliur  Buii'iui. 

11.  Kuuileld. 


State  Agi-icuUure  Sclioul 

Clark  n(JU^Ioll. 

Dell  Bkiuu. 

C     N.   llucu-k. 

Cluulor.  Wa:tnii. 

W.F.  K^f\o^. 

K.  W.  Sl.lDiiii. 

J.   W.  .lai'kson. 

li.  S.  UiUberi. 

G.  A.  Wliilliual"'!'. 

Ileiiry  A.   Davi.-. 
Cllarle^  Paxiuii. 
Gi'ortie  L.  ItDbiiiMm. 
L'.  S.   Forest  Service. 
Steve  Ralpii  .Ir. 
Isliani  iJiarow. 
W.I..  Baker. 
Miss.  Theresa  .Sclieii. 
Beiiedi>:Ulie  SisU'K- . 
W.  E.  Edmision. 

O.  .1.  Stephenson. 
FooteColeiiiai!. 
GeO.H.  Tisdale. 
Carl  A.  Slarck. 
,|.   E-   Liglitle. 
Miss  Grace  Field. 
11.  A.  HuerUle. 
NiiW  Subiaco  AObuy 
U.S.  Brasiiear. 
U.  S.  ForuBi  Service. 


ne. 

s. 


nw- 
nw. 


Dr.  Cheves.  Bevil. 
Mrs.   J.  L.  Clegg. 
Miss  Eu!''ia,    .M.ScliiriTKj 
.l.M  Laikaii. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation 


are  computed  on 


;77;;^i=s==^^j;?^='^:^^E^ 


melted  snow. 


•t+Reccived  too  late  to  be  inc 


section  means.    T.  P->P>-ion  is^l^s  than  0.1  inch  ra^^^^^  ^^^^^  ^ 

ngha,nk. Doddridge.  Ark.:Tlmpher-=.  Rnver.  Ark. 


hided  in  means  and  summaries.  Reference  letters 


table  indicate  number  of  days  miss 
La.;LutherviIle.  R.F.D.N0.2.  Lamar,Ark.:Spn 


other  dates.  nPost-office  addresses  of  these  statio 


lis  as    follows:-    Jiini-inii 


Kandnli 


fSfiV-AiO-X'X 
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Daily  Precipitation  for  August,  1922. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


aity    nil     

kadelpiiia  JJ 
■kausas  City  III! 

ilesville||l| 

!e  Brancn 

iiitonvilie  *'•.. 
ack  Kockllll  ■ .. 

)onevillo- 

•iiikley    111 

ilico  Kockllll.. 

imden  III!    

arendon  illl 

)nway 

jrning       

im  No.   1 

mville  II  [■    

irdaiielle    

Hid  City  

Unas   

itton 

Dorado  III    

iglaud 

jri-ka  Stirings  . 

i,yt'tti!ville 

)rtyiiiitli  •••   .. 

illoii  Illl 

'orKi'town  Illl  .. 

lletl 

■aiinis 

■avene 

ftrdy 

!lrri^0ll 

I'leiia  ili:    

igdfH 

ope 

r>t  Springs 

.litis 

illrsliiUO 

motion 

ncoln 

itlle  Kock  ••♦ 

uhi-iville    

agiiolia  Illl 

alvcrn   III! 

ammof  li  Spring 

Hrianna  Illl  

arkcd  Tri'e  II  ||   . 

arsliall 

ena  !' »    

orrillton 

o'.iiitain  Home . 

ount  Ida    

nrfrei^sboro  ||  ii 

all 

I'lvport    ill 

kav 

iceola  

ziirk 

itlerson  ,li,    

I'll- 'duff   Illl.... 
noahoiitas.  .   .. 

ortland  II  ii 

resi-ott 

rmci'ton  Illl   

ison .*  . . 


ogers 

iarcy    

lu-iiigliank  i| 
.mtgart  .. . 

ibinvo 

t'xarkana  li 
mpliprs  . .  . 

aldroii 

arrPii  •  . . 
Iiitcclifts.  . 
■yim'iiii 


Ouachita 

do 

Mississippi..  . 

White    

Arkansas 

do 

White 

Arkansas 

White 

do 

Ouachita  ... 

White •  .. 

Arkansas .  .  . . 
White  ...  ... 

do 

Arkansas.  .. 

do 

Wliite    

Arkansas 

Wliite 

Ouachita- . .  • , 
Arkansas  ... 

White 

do 

Arkansas . ..  ■ 

Red 

White  ....:.. 

do 

Hed  

White , 

do 

do 

Mississippi  ... 

While  

Red  

Onaciiita 

do  ...... 

White 

tMiacliita 

Arkansas.. 

..     ..Jo 

do 

Ked  

CMiacliila    ... 

White 

.Mississi|)iji  .  •. 
.St.    Kraucis. .  . 

White 

Ouachita    

Arkansas 

Wlule... 

Ouacliita .  .. ,. 

<io 

While  

do 

Arkansas 

Mississippi..  .. 

do 

White 

Arkansas 

White 

Ouaohila 

<!().... 

Ouachita  ...  . 

do 

.\rkausa.s 

Wliite 

K.-d 

Arkansas..  . . 

do 

Ked 

Arkansas 

do 

Ouacliita  .... 

Red 

Kt.  l''rancis. . 


T. 


1.79 
.08 


.03 


T. 


.CO 


.9;i 


1.-13 


.30 


l.tiO 
1.00 


.19 

1.07 

.30 


.6f; 
.3.5 
1.35 


■1. 03 


.00 


1.24 
.11 


l.,S2 
'.50 


.02 


.02 


.20 


.23 


.80 


1.25 
T. 


.95 


1.94 
.01 


.10 


00 


11.05 


.35    .30 
•19  ... 


.25 


.18    T. 
.20... 


...  .50 
...1  .7-1 
.31  .... 


1.03  .... 

....i  .11 
.221.... 
T.  .... 
.57'   .40 


10 


1.75 


.151 


.90 


.14    T. 


.02 
T.  I.... 
.10 


.08,--.- 
.15  2.25  .... 


.051....  .... 

...|...  !..  . 

. . . .  i   .  80' . . . . 


18 


20     21 


.05 


.35 


.01 


.05 


.02 


.04 


1.05 
.12 


3.22 
07 


.20 


.10 


...|. 


.55 


T. 


.02 


.06 


.03 


2.05 


.60 


11    .47 


.02 
.02 
.15 

.'26 

.30 

.08!   .58 

.22 1    .12 

.18 

.04 

.05 


.40 


34    .09 


.20 
.23 
.  30  1.  20' 
.60  .21 
...  1.04 


.11 


.40 
.19 
.11 

•  is:  '1 

.181  .08 
.15]  .01 
.62  .... 


.02* 
T. 


.11 


1.08 


.06 


.30 


T. 


1.15  1.23 


•  06 


.321 


05    .12 


T. 


.flG, 


.05 


.321... 


.18 


.07| 


.01 


T. 


1.73 


.07 


.31 


.06 


22     23     24     25     26     27      28 


.03 


1.00 


.26 


.23 


.30 


20 
T.  ;7.63 


.  02  , 


T. 


T. 


.04 


00    ..56    .18 


....    T. 
.15  ... 


. 95  . . . 
■04  ... 


.02 


.01 


.35 


17 
1.58 
.54 


.23 


.04 


r.     .  OS 


1  00 


T. 


.03 


.03.  T. 
....  .20 
10 


29      30 


31 


.66 


.05. 


3.25 
1.60 
1.22 
1.07 
1.85 
0.78 
2.70 
1.10 
3.70 
2.01 
0.86 
0.78 
0.35 
1.37 
0.73 
2. 29 
1.94 
1.21 
1.63 
3.00 
3.27 
0.81 
2.28 
2.54 
1.88 
3.06 
2.78 


T. 


1.20 


4.30 
1.47 
2.37 


.03 


.06 


.  04  0.  84 
. . .  iO.  55 
...|2.40 
...2.22 
...11.75 
.05:2.  09 
...!l.20 
...|l.54 
T.  0.83 
...I3.94 
...11.38 


...1.40 
.92>1.03 
.04!  1.07 
T.  8.43 
...J2.03 
...15  21 
...I0.33 


. . .  lO.  95 
...i2.il 
...11.57 
. .  1-2.32 
.08'0.75 
...'iO.90 
...|1.05 
. . . lO. 55 


.04  0.33 
...12.98 
. 10  3. 10 
. . .  3. 13 
...  1.45 
...  0. 90 
. . .  2.  02 
...  1.17 
.10  0.36 
...  3.12 
...  1.78 
...  1.16 
...  4.74 


T. 


2.43 
1  25 
1.88 
0.21 


Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset   and  precipitation  is  for  24  hours  endina:  at  ot..=ervation.  *■**  Itegnlnr  Weather  Bureau  staticn  ;    precicitalion  for  24 
aurs.midiiight  to  midnight.    :  .Separate   dates  not   recorded  *  ludnded  in  a«xi  measurement.   iil'Pre.d 01  ration  measured   in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch  . 

Daily  River  Stages  for  Aug-ust,   1923. 


l-'lood 

Stations. 

Rivers. 

Stasre 

ortSiiiitli   — 

.Vrkfiiisas 

22 

iir-laiiellc 

do 

20 

ittle  Rock. . . 

do....... 

23 

iiie  hhilY 

do....... 

25 

lack  Kock  

Black 

14 

alico  Kock 

White 

18 

atesvillo 

do 

23 

ewport 

do 

26 

eorgetown    .. 

do....... 

22 

larpiidon 

do 

30 

Ipipua 

Mississippi.  . . 

42 

ri;aiisas  Citv... 

do 

42 

aiiuleii 

(  vac  h;ta 

49 

lanville 

Petit  .lean 

20 

niton 

Ked 

28 

rkndolphia 

Ouachita.    

IS 

■.■Mcr.-oii 

Cache   

9 

4.(i 
9.  3 
i.f 
0.  il 
fi.  3 
3.5 
1.3 
9.6 
17.1 
23. 5 
6. 2 
0.8 
8.0 
D.O 
3 


6.3| 
4.8 
4.0 
8.6 
3.5 
0.3 
5.9 
3.4 
1.2 
9.  5 
16.  5 
22.  6 
5.9 
0.8 
8.0 
0.0 
3.2 


6.2 
4.3 
3.6 
8, 

3.4 
0. 3 
5.5 
3.2 
1.1 
9.4 
15  7 
21.7 
.5.3 
2 

7.9 
1.0 
3.2 


6-0 
4.1 
3  3 
7.6 
2.8 
11.2 
5- 
3.2 
1.0 
9 

14.9 

21.0 

5 

2 

7.8 
1.0| 
3-21 


5.61 

4.0 
3.0 
7  3 
2-8 
1.3 
5.3 
3.2 
0.9 
9.3 

13.9 

21. 
5.0 
2.3 
7.6 
0.0 
3.1 


5.  ,5,  5.3 


3.5 
2.5 
6.7 
2.6 
1.0 
6.2 
3.0 
0, 

8.8 
13.0112.2 
19.518.5 
4.9i  4.9 
2.0|  1.9 
7.3  7.2 
0.0'  0.0 
3.  Ij  3.1 


3.71 

2.8: 

7.11 

2.61 
M] 
6.41 
3.1 
0.81 
9.1 


10 


11 


12 


13 


16      17 


IS 


0.5   0. 

8.5'  8.1 
11.9112.0  12. 
17.4  If).  0  1  li. 


4.91 
2.8l 
7.11 
0.0 
3.1 1 


4.81  4. 
3.2;  3. 
7.11 

1.0  1. 

3.1  3. 


0 

6,0, 

9 

4.0 

1 

2.1 

4 

6.3 

6 

2.6 

;i 

0.3 

4 

5.4 

9 

2.9 

4 

0.3 

5 

8.6 

.2 

12.2 

0 

16.0 

8 

4.7 

.0 

2.8 

1 

7.2 

.1 

CO 

1 

3.1 

6.7i  6.2 
3.7  4.0 
2.4  2.4 
6.3I  6.5 
2.6]  2.5 
0.3|  0.2 


5.41 
2.8 
0.3 
8.6 
11.8 


.5.3 
2.8 
0.2 
8.5 
11.1 


16.0,15.9 


5.5 
4.4 
2.4 
f«6 
2.5 
0.1 
5.3 
2.7 
0.1 
8.4 
10.4 
15.3 
4.6 
2.5 
7.1 
1.0 
3.1 


5.1 1  5 


2.6 
6.6 
2.5 
0.2 
5.3 
2.7 
0.1 
8.2 
9  A\ 
14.6 
4-6 
2.4 
7-0 
0.0 
3.1 


0  4.8 
71  3.0 

2.4 

6.7 

2.5 

0.0 

5.2 

2.6 

0.1 

8.0 

8.9 

I1II3.4 

5    4.5 

3'  2. 1 

01  7.1 
0  0.0 
Ij  3.1 


4.8 
2.8 
2.  3 
6.5 
2. 
0.0 
5.1 
2.0 
0.1 
7.9 
8.9 
12.6 
4.5 
2.1 
7.4 
1.0 
3.1 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


4.7 
2.5 
2.3 
6.2 
2.6 
0.3 
5.0 
2.5 
0.1 
7.8 
9.0 
12.1 
4.4 
2.0 
7.4 
0.0 
3.1 


4.7 
2.5 
1.6 
6.0 
2.6 
0.2 
.5.3 
2.5 
0.  I 
7.8 
9.0 
12  0 
4.4 
1.9 
7.1 
0.0 
3.  1 


4.4| 
2. 4l 

1.4] 
.5.8' 


2.5    2.5'  2.5 


0  2; 
5.01  5. 
2.4'  2. 
♦O.ll'O. 
7.7]  7. 

8.3,  8. 
11. hill. 

4.4,  4. 
1.7|  1. 
7.0  6. 
0.0'  0. 
3.1:  3. 


3.8 
2.0 
1.0 
5.4 
2.5 

"0.2 
4.9 
2.4 

'0.3 
7.6 
7.5 

11.5 
4.3 
1.4 
6.8 
0.0 
3.1 


27 


28 


8 

9 

3 

5 

1 

8 

4 

3 

5 

4 

3  U. 

3    4. 

0  0. 
9'  2. 


3.8 
1.7 
0.5 
5.0 

2-6 
0.0 
4.8 
2.3 

*0.3 
7.4 
6. 9 

10.7 
4.2 
1. 
6. 

0.0 
2.7 


29 


30      31 


3.8 
1.7 
0.4 
4.9 
2.5 
0.0 
4.9 
2.3 
*0.4 
7.3 

6.; 

10  6 
4.2 
1  3 
6.4 
0.0 
2.6 


4.1  3.9 
1.6  l.'i 
0.4i  0.4 
4.8'  4.8 
2.5:  2.7 

*0.2*0.3 
4.9  4.8 
2.:i    2.3 

*0.4j*0.4 
7.3;  7.3 
6.«|  0.4 

10.410.2 
4.1, '4.1 

1.3  1.2 

6.4  6.3 
0.0    0.0 

2.5  2.4 


Below  zt'ro  of  gagi'. 
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Daily  Temperatures  for  August,  1922. 


Stations. 


Amity  §5 \ 

BatesvilleW •  ) 

Bee  Branch j 

BentonviUe ) 

Booneville  ..•■•••  j 

Brinkley- ] 

Calico  RockS'iSS  •  •  • 

Caniden§5 

Conway  

Corning 

Davdanelle 

Dodd  City 

Bumas 

Putton 

El  Dorado 

Eiirelia  Springs  . 

■Fayetteville 

Fort  Smith 

Qrannis 

Gravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs....; 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rode 

Lutherville 

Magnolia 

Malvorn 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  *\V.. 

Marshall  

Mena  

Morrillton  ■ 

Mount  Ida 

Nail.. 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prcscott 

Rison  

lingers  

Searcy 

Stuttgart 

Suhiaco   

TexarVana 

Warren 

WS'Tne. 


Maximum.. 
Miuimum.. 
Maximum. 

Minimum. 
I  Maximum. 
I  Miuimum . 

Maximum. 

Minimum  . . 

Maximum 

Minimum  . . 

Maximum. 

Minimum  . . 

Maximum.. 
'  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
I  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
I  Miuimum  . . 

\  Maxinmm . , 

I  Minimum  . . 

\  Maximum 

i  Minimum 

\  Maximum.. 

I  Miuimum  . . 

\  Maxiimim.. 

(  Miuimum  .. 

S  Maximum.. 

(  Miuimum  .. 

\  Maximum . . 

*  Minimum  .. 

\  Maximum,. 
'  i  Minimum    . 

\  Maximum.. 
'  t  Minimum 
\  Maximum'' 

■  I  Minimum 
\  Maximum' 

■  I  Minimum 
\  Maximum' 

■  '  Miuimam 
\  Maxiuuun' 

■  '  Minimum  ' 
\  Maximum" 

'  '  Minimum  '■ 

)  Maximum" 

(  Minimum  " 

\  Maximum" 

'  '  Miuimum  " 

]  Maximum" 

"  '  Miuinnnn  " 

)  Maximum" 

"  I  Mininnun  " 

\  Maximum" 

"  I  Minimum  ' ' 

\  Maximum" 

■■  '  Minimum  " 

\  Maximum" 

"  '  Miuimum  • 

\  Maximum" 

<  Mininnun  ■ 

\  Maximum' 

1  Mininumi  ■ 

\  Maximum- 

'  iSIinimuni  • 

\  Maximum- 

'  Mininnun  • 

\  Maximum- 

'  M'liinumr 

1  M-aximum- 

'  Mininnun  • 

)  Maximum - 

'  Mininnim  • 

\  Maxinnun 

'  '  Minimum 

i  Maxinunn-- 

'  *  Mininuuu  ■■ 

\  M:ixinnnn-- 

'  <  Mininnun  •• 

;  Maximum- • 

■  I  Mininuuu  -- 
)  Maximum  •■ 

■  >  Minimum-- 
)  Maximum- ■ 

■  •  Miuimum  • 
\  Maximum - 

■  '  Minimum  • 
)  Maximum- 

■  '  .Mininnun  • 
\  Maxinmm- 

■  '  Miuimum  ■ 
\  Maximum- 

■  '  Minimum  • 
)  Maximum 

'■  '  Mininuuu  - 

\  Maximum - 

•"  '  Minimnm  - 

;  Maximum- 
■•  '  Mininuim- 

\  Maxinmm 
••  I  Minimum 

S  Maxinmm 
•    '  Minimum 

\  Maximum 
■■•  <  iMininuun 

\  M^.xinnnn 
.Minimum 


L. ; ,,    ,,  , rir.-harEed  to  the  prccudiua  'lay.  on  which  it  almost  alway 

M     Instrunifuts  arc  read  in  the  monnus':   Hi.'   nuixinuuu  trnipriiiture  tmn  lead  i>-  <  naigeo  lO  ua   i 


s  occurs. 


Af\^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


"-■f^^-r  n. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


flf^KfiNSflS  SECTIO^I. 


HARVEY"  S.  COIiE,  Meteorologist. 


PL.    XXVII.  Little    Rock.  Ark.,  September,  1922.  No.  9. 


OENEBAL,  SUMMARY, 

The  warm  dry  weather  of  August  continued  throughout  most 
'  September.  Sunshine  averaged  about  82%  of  the  possible  and 
16  number  of  rainy  days  was  only  50%  of  the  average  for  the 
ist  30  years.  This  was  the  driest  September  experienced  in  Ar- 
msas  since  1899  and  only  three  times  since  state  wide  records 
ive  been  kept  has  so  little  rain  fallen  during  the  month.  Hot 
ry  weather  prevailed  from  the  1st  to  the  lOthandafter  the  13th 
mperatures  were  generally  above  normal.  On  the  10th  and 
,th  light  rains  occurred  in  most  sections  of  the  State  and  tem- 
?ratures  were  near  or  somewhat  below  normal,  Button  report- 
g  light  frost  with  a  temperature  of  37°.  From  the  11th  to  the 
)th  a  few  light  showers  fell  in  widely  scattered  localities,  but 
ter  the  20th  there  was  practically  no  rain.  Rain  was  too  light 
id  too  late  to  be  of  much  benefit  to  cotton,  and  late  corn,  rice, 
istures,  potatoes,  and  hay  crops  were  damaged  by  the  drought! 
t  the  close  of  the  month  rice  was  ready  to  cut,  cotton  was  near- 
all  open  and  was  being  picked  under  favorable  weather  con- 
tions.  Roads  were  good  throughout  the  month.  All  rivers 
owed  low  stages. 

There  were  22  clear  days,  5  partly  cloudy,  and  3  cloudy,  the 
imber  of  clear  days  being  5  more  than  normal.  The  prevailing 
nd  was  from  the  south  averaging  about  5.4  miles  per  hour" 
16  maximum  velocity  recorded  during  the  month  was  at  Little 
)ck,  34  miles  per  hour  from  the  southeast  on  the  15th. 

w.    c.  H. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  month  of  September,  as  de- 
mnned  from  the  records  of  53  stations,  was  76.2°  which  i^ 
3°  above  normal.  All  sections  of  the  State  showed  positive  de- 
rtures  with  the  greatest  recorded  in  Randolph  County.  The 
ghe^t  monthly  mean  was  80.2°  at  Pocahontas,  the  "lowest, 
)  d  at  Button.  The  highest  temperature  recorded  during  the 
onth  was  106°  at  Bee  Branch  on  the  6th  and  at  Bee  Branch 
id  Dardanelle  on  the  8th.  The  lowest  was  37°  at  Button  on 
^i  .;T^®  greatest  daily  range  was  51°  at  Mammouth  Spring 
I  the  13th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
.  stations,  was  1.25  inches  which  is  2.08  inches  less  than  the 
»rmal  for  September.  Monthly  totals  ranged  from  5.89  inches  at 
nesboro  to  a  trace  at  Whitecliffs.  The  greatest  amount  meas-' 
1  ^"  il  co"secutives  hours  was  5.57  inches  at  Jonesboro  on 
elst.  The  average  number  of  rainy  days  was  3. 


Correction,  August,  1922:    Mammoth  Spring,  days  0  01  inch 
more  precipitation  should  be  4.  Marked  Tree,  mean  minimum 
mperature  should  be  65.7°;  monthly  mean  temperature  78  0° 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

^Relative 
humidity. 

Stations. 

a; 

"5 

1 

1-) 

i 

0 
(D 

2.724 

4.380 
4.417 
4.209 

il 
1^ 

27 
34 
26 

§ 
•3 

s 

e. 
se. 
se. 
sw. 

1 

Q 

16 
15 
15 
10 

a 

OS 

a 

if 

lientonville.. 

30.09 
30.02 
30.04 
30.09 

30.26 

30. 22 
30. 22 
30.27 

16 
26 
26 
26 

29.82 
29.79 
29.84 

29. 90 

6 
5 
6 
6 

79 

Fort  Smith... 
Little  Rock.. 
Memphis 

69 

78 
74 

41 
46 
59 

87 
89 

72 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Bates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:-  Ist,  4;  3d,  2;  4th,  7;  6th,  2;  7th,  2;  8th, 
;  10th,  5;  ]  1th,  l;  1.5th,  7;  16th,  2;  17th,  4;  19th,'6-'20th 
;    27th,  1;  28th,  2.  ■      '     . 

Light  Frost:- Dvdion,  \2{h. 

Light  Hail: -Pocahonta?.,  1st;  Prescott,  20th. 

Lunar  Halos:-  28th,  1. 

Solar  Bn/ns:- 27th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  SEPTEMBER. 


I 


wHniMii 


'  Based    on  :10  yc 


record 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


September,  1922. 


Clim^tological  Data  for  September,  1923. 


Observers. 


I 


Amtty 

Arkadelphia.-. 
Arkansas  City. 

Arlberg 

Batesville 
Bee  Brauch 
Bentonville 
Black  Rock 
BooneviUe 
Brinkley 

Calico  Rock 
Camden  .... 
Clarendon  . 

Clinton 

Conway 
Corning  — 
Dam  No.  1. 
Danville  — 
Dardanelle 
Dodd  City 

Dumas 

Duttoa 

Bl  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Grannis 

Gravette 
Hardy 

Helena 

Higden  .... 

Hope 

Hot  Springs 

J^nesboro!  ■.■.■.".'.'. '.".".'.  I  ckighead 

Juuctiontt I  Union.... 

Lincoln 

Little  Bock 

Lutherville    tt      . 

Magnolia  

Malvern    

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  .... 
Marshall 
Mfina 
Morrillton 

Mountain  Home 
Mount  Ida 
Murfreesboro  l-t 
Nail 

Newport 
Osceola 
Ozark. 
Pattprson . . , 

Pindall 

Piue  Bluff  . 

Pocahontas 
Portland 

Prescott 

Princeton 

Bison 

Rogers 

Searcy 

Spriugbank  IX. .. 

Btuttgait 

Subiauo 

Texaikana 
\Yaldron... 

Warren Bradley.... 

WbitecliRs [  Little  Kiver 

Wynne ,  Cross 


Albert  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.E.  Payne. 

J.  D.  Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Tet«r 

I.  E.Scanlan. 

V .  S.WeatlierBvireau. 

V'ernon  C.  Howe. 

Supt.  Tuberculosis  Sal 

H .  L .  D .  Whitson . 

J.  M.  Richardson. 
A.B.  Quarterman. 
,).     \V.  Bishop 
Dr  J.  M.  Hunter. 
K .  K .  Cordrey . 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
H.  S.  Cooper. 
C.  P.  Evans. 
J.  D.  Riley. 
Neal  Dodd . 

Ben.  Jolinson. 

J.  M.Kicketw 

J.  J .  Babl. 

Dr.  R.  H.  Hardin. 

George  \V.  Niclioalds. 

University  of  Aikansat 

U.S.  Woatlier  Bureau 

1'.  .1    I.ogan. 

Cleve  Bell. 

W.E.  Mc  Vay. 


A.F.Stevens. 

Mrs.  D    S    Madden* 

ami's  A  .Burnett 
J.  A.  Ingram. 
N.  I'.  O'  Neal. 
L.  M.   MacRae. 
J.  L.   Ccilett. 
Beiieriicline  Sisters-. 

I .  A  .  Lowderback. 
L.  E.  Nabers. 


T. 

S. 

Weather  Bu 

■e-aii 

11 

KaiillVld. 

State  Agriculture 

Sch' 

Clark  Houston. 

F, 

Walliok. 

r 

N. 

Houck. 

i:i 

ii.r 

I'S  U'a'.ton. 

\V 

V. 

Iteeves. 

1'" 

W 

.  St..Iohii. 

.T. 

W. 

Jackson. 

B.  S.  HaUiert. 

G.  A.  Wliiltiiigloii. 

Henry  A.   Davis. 

Cliarles  Pax  ton. 

(iporSP  L.  Uohiiisoi*. 

Sieve  Relpli  Jr. 

Isliam  Burrow. 

W.IJ.  Baker. 

W.  W.   Wood. 

Miss.  Theresa  Schevr. 

Benedictine  Sisters. 
W.  E.  Edmiston. 
O.  J.  StephensoDi 
Koote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A  .  Slarck . 

E.  Lightle. 
Miss  Grace  Ki.old. 
II .  A.  Buerkle. 
New  Subiaeo  Abbey 

H.  S.  Brashear. 
Dr.  Cheves.  Bwvil 
Mrs.   J.  L.  Clegg. 
Miss  En'e'rt    M.Schiij 
•I.M.Larkan. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are 
section  means.    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  suow 


ttKecew 
table  indicate  number  of  days  mi..sing;  for  example.  ^  represents  nvo  days  "'-'"^J'^^l^"  ^f;^."  ""'' 
lI  lutherville.  R.F.n.No.2.  Lamar^rk.^Sunngl^U^  nn^^^  R'^^"-  ^'•'^■ 


omputed  only  for  such  stations  as  have  ten  oi  moie  > 

■dtoolate   tobeincUidedinmeansandsummaue* 

■^Post-office  addresses  of  these  stations  as 


ears  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  detern 

Reference  letters   •.',•.  appearing  i 

follows:-    Juncimi,   Kan. 


^ivjyJxiuiisBas^^ 


SPTEMBER,  1922. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTJOxN. 
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Daily  Precipitation  for  September,  1923. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  o!  month. 


10 


12 


13 


15 


16 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29     30 


nity    nil    

■kadelphia  ||l| 
•kansas  City  ttll 

•Iberg 

itesville  III! 

;e  Branch 

jntonvillo  ***.. 
ack  Kockllllll... 

joneville- 

riiikley    1111 

llico  Rock  II II.. 

imden  llll   

areudon  llll  — 

jnway 

sruing       

■iin  No.  1 

iiiviUe  IK     

ardanelle    

odd  City  

unias    

ution    

IDoradollll    

iigland 

uvekii  .Springs  . 

iiyetteville 

ort  Smith***   .. 
ultonllll........ 

eorgetown  II  II.. 

raiini.s 

raveue 

lardy 

[eber  Springs... 

leleiia  III!    

ligdcn 

lope 

lot  Springs 

lutlig 

oiii'sboro 

unction 

.incoln 

kittle  Rock  "* 

AUlierville    

lagiiolia  llll 

hilvcru   11! 

laminolh  Spring 
Jari:>inia  llll  — 
larked  True  II II   . 

hirshall 

Jem.  I'll    

lorrillton 

iloiintaiii  llonw. 

rloiMit  Ida    

■lurtreesboro  II  || 

iail  

;pwport   llll 

)sceola  

)zarU 

'attersonlll! 

i'indall 

r'luc  Hlllfl'  llll... 
Pocahoiilas.  .  ■ 
Portland  I!  S . .  . . 

r>ro>('Ott 

I'riiiceton  llll   ... 

Risoii  

RoKcrs 

?earcy     

■ipringbank  III!  . . 

jtutigart  

r^ubiuro 

rexarkana  lill   .. 

Umphers  

Waldron 

Warren    

Whitecliff.s 

Wynne!  II 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi..  •■ 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

Arkansas.  ... 

Wliite 

White  

Ouachita  ... 

White • . 

Arkansas .  .  ■ 
White  ...  ... 

White 

Arkansas.  .. 
Arkansas .. .. 

Wliite    

Arkansas .... 

White 

Ouachita  . . .  ■ 
Arkansas  ... 
White  ..-  ... 

White 

Arkausas. .. 

Red 

While 

Red  

Arkansas 

White  

Wliite   

Mississippi  ... 

White 

Red 

Oimcliila 

Ouachita 

While 

Ouachita  .. 
Arkausas.  . .. 
Arkansas .  . . . 
Arkansas .   ... 

Red 

Ouachita 

White ■ 

M  ississippi..  . 
Mississippi . . . 

Wliite 

Ouachita 

Arkansas 

Whilo 

Oiuudiita 

Ouachita 

niiiif 

Wliite 

Jlissi^^lpl'i.  . 

Arlcansas.  .... 

1  Wiiitc 

White 

Arkansas 

1  White 

Oiiiichila  .. . 
Ouachi  ta. .  . 
(Uuiiliila   ... 

Oi  achita 

Arkansas 

White 

Red 

Arkansas..  . 
Arkansas.. . 

Red 

Arkansas.. . 
Arkansas.  . . 

Oiiacliila 

Red 

Mississippi  . 


T. 


5.57 


'  .25 

'.'... 

.78 

'.'64 

'.'is 

''oi 

'.'6i 

'.'io 

f.' 

.08 

.19 

T. 


1.03 


.10 


.04 


.38 


.02 


.02 


.08 


.20 


■  05 


.20 


T. 


.20 


1.54 


.05 


.40 
1.81 


.53 


.G3 

.24 

1.82 


.32 
.86 
.55 
.12 
.04 
1.92 
.65 
.29 


1.05 
1-00 


.02 


50 
2.51 


.02 


62 


.  33  . . . 

1.24;... 


.20 
.'25; 


1.501 


1.50 


.31 

.04 

.16 

i.50 

•  26 

.48 

.53 

.69 



.60 

.10 

i.56 

.16 

.70 

.  .  .  . 

1.2c 

.38 

.03 

.42 

.86 

.28 

.40 


.37 


T. 


1.10 


.28' 


1.30 
.01 


1.72 


.11 


.02 


.09 


.651 


.60!.. 

'.'54^..' 

....I  .251 

.121.,.. 

..  1.071 


T. 

i.35 

'f.' 
.03 
.46 
.20 

.I'.'ie 
■|'t 


.15 
.70 
1.261 


.57    T. 
.27  ... 


.37;   .75 

'.'os;!!'.  !i 


.23 


.48 


.54 
.45 
•  50 

.'so  I 
li'i; 
.'76;. 


.50 

".21 
i.'oo 

.65 

'.'is 
'.'i2 

'.'21 


.1  .01 


1.20    .02i. 


.32 


.20 


•  06 


.15.. 
.04!.. 
.50^. 


.50 


.08; 


••/•• 


■.'63 

.02 
.02 

.41 

i.'is 
.11 

.05 

.'58 

f.' 

.62 


I....    r 


1.00 . 

T.    , 


.35 


2.42 

1.50 

2.50 

0.30 

1.00 

2.60 

1.86 

1.80 

1.01 

1.56 

1.16 

2.98 

1.32 

0.63 

0.84 
1.82 

0.15 
0  82 
0.32 
1.26 
0.65 
1.43 
0.73 
2.02 
0.73 
0.48 
0.21 
1.13 
2.12 
1.27 
0.75 

il98 
0.30 
1.28 
0.72 
2.00 
5.89 
1-65 
0.53 
0.93 
0.60 
3.80 
1.38 
1.07 
1-26 
1.91 
1.23 
0.62 
0.86 
0.28 
0. 65 
0.23 
0.60 
1.45 
1.80 
0.40 
0. 62 
0.64 
0  38 
1.57 
1.09 
1.94 
1.20 
1.67 
1.35 

I.'to 
070 
0.51 
0.98 

6. '47 

2.77 
T. 
0.53 


Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset  and  precipitation  1 
hours,  midnight  to  midnight.    :  Separate   dates  not   recorded.*  Included  in  nfixl  measuremeut. 

Daily  River  Stages  for  September.   1932 


for  24  hours  ending  atob.seryation.  **♦  Regular  Weather  Bureau  station;   preci  citation  for  24 
llJPrpcipitation  measured  in  the  morniug.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch  . 


Stations. 


Fort  siiiitii  ••. 

Pardanelle 

Little  Rock. 

Pine  lilutf 

Black  Itock  ... 
Calico  Ho(!k.  .. 

Bate<ville 

Newport 

Oeorgciowii   .. 

Clarendon 

Hi'lena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia    . 
hatterson 


Rivers. 


Flood 
Sraee 


Arkansas... 

do 

do 

do 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita  .  . 

Petit  Jean. . 

I!ed 

lOuicliita.  .. 
Icache  


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


10 


11  I  12  I  13 


14  I   15 


16 


17 


19 


20 


22      23 


24  1  25 


26      27  1  28      29 


30 


3.8 
1.8 
0.5 
4.7 
2.8 

+0.-! 
4. 
:^.3 

to.  6 
7.2 
6.7 

10,0 
4.1 
1.2 
6.:^ 
0.0 
3.3 


3.4 

3.11 

3.0 

3.0 

2.9i 

3.9 

3.3 

3.1, 

1.8    1.6 

1.6 

1.5    1.5; 

1.3 

1.1    1.0 

0.5    0.5 

0.5 

0.3 

0.1 

0.0 

u.OtO.  1 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.6 

4.7 

4.3 

4  3 

3  0 

3.0 

3.0 

2.6 

2.4 

2.2 

2.2 

2.2 

-0.4 

to.  5 

to.  5 

to.  5 

to.  2 

to. 4 

to.  4 

to.  5 

4.7 

4.5 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.5 

4.oi 

2.3 

30 

3.1 

3.1 

3.1 

2.5 

2,4 

2.0 

to.  6 

to,  6 

to. 6 

to  .6 

to  6 

tO.7 

to.  7 

to.  7 

7.2 

7.2 

7.2 

7.1 

7.1 

7.0 

7.0 

6.9 

7  ■?. 

S  H 

9.2 

9.9 

10. 1 

10.0 

9  b 

8,8 

10.0 

10. '^ 

11.0 

12.2 

13.0 

13.6 

13.7 

13.4, 

4,0 

4.0 

3  9 

3,9 

3  9 

3.9 

3.8 

3,8! 

1  ■?. 

1  ,1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.(1 

1.0! 

6  2 

fi  .1 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6  2 

6.2I 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0' 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3-2 

3.2 

3.1 

3.1, 

2.91  2. 

I.Oj  0. 

t0.2it0. 

4.1  4. 

2. 2  2. 
to!  5  to'. 

4.4    4. 

I. 8  1. 
to.  7  to. 

6.  8l  6. 

8.0,  7. 
12.9112. 

3.8i  3. 

0.9:  0. 

6.0:    5. 

O.Oi  0 
0.1 


3.1 


to.  3 
4.0 
2.1 

to.  2:  to, 

4,4    4, 


91  3.41  4. 
9  0.9!  0. 
4;t0.4itO. 


1.6 
to.  4 
6.8 
7.4 
11. -I 
4.0 
0.9 
5.9 
0.0 
3.1 


4.0:  3. 

2.1;  2. 

to.  4. to, 

4.41  4. 

1.5:   1. 

to.  3  to. 

6.8|  6. 

i  8.7!  8- 

9  10. fil... 

1    4.0;  3. 

0.81  0. 

5-81  0. 

O.Oi  0. 

3,5,  3. 


2;  4.01  •^■ 
9i   1.0    2. 

5't0.5|tO, 
9|  3.9i  3. 
0;  2.0|  2. 
5it0.6lt0 
r,':  4.41  4 
.i;  1.5 
3; to. 3 
7I  6.7 
7!  8.3 


9^  3.9 

8l  0.7 

7i  5.6 

oi  0.0 

8:  4.1 


7|  3 
2'  2. 
,5  to. 
8l  3 
0  1. 
.6|tO 
,4  4, 
4!  1, 
3!t0 
6 
7 

'3 
0. 

6    5. 

0 

3!  4. 


,9,  4.0:  3. 

21  l.Sl  1. 

5    O.OI  0. 

,8!  3  8  4 


91  1.9 
6  to.  6 
31  4.3 
4  1.4 
3  to.  3 


3 
4 
3 
6,6!  6.6 
1 
3 
7 


5,6i  5 
0,01  0, 
4,3!  4, 


6  0, 

6!  5 

0|  0 

41  4 


3;  3. 

8  1. 
3  0. 
5!  4. 
81  1. 
6!  to. 
41  4. 
6!  1. 
3ltO. 
5!  6. 
5;  5, 

2  6. 
6  3. 
61  0. 
5:  5. 

3  0. 
6    4. 


1    3- 

4|  0. 
4  4. 
8  1, 
6  to, 
4  4, 
6  1, 
3!t0. 
5,  6. 


5  to 
3  4. 
5  !■ 
4, to. 


3'  4. 

9|  6. 

61  3. 

5!  0. 

5  .5. 

o|  0. 
4 


5  (1 

9,  4 

6'  6. 

6,  3 

5,  0. 

5  5, 

0'  0, 

81  4.9:  4, 


9 

2.9 

2.8    2.8 

3 

1.1 

1,0    1,0 

2 

0.1 

to, 1  to, 2 

4 

4.3 

4,2 

4.1 

8 

1.6 

1,6 

1.6 

.5 

to.  6 

to,  6 

to.  6 

4 

4  4 

4,3 

4.3 

.1 

I   4 

1,4 

1.4 

4 

to.  4 

to.  4 

to.  4 

.5 

6-5 

6. 41  6  4 

.6 

4.4 

4  3|  4.2 

3 

6.0 

5.61  5.1 

(i 

3.5 

3.5|  3.5 

5 

11.5 

0..5    0.5 

^ 

5.5 

.5.51  5.5 

0 

!■.  0 

O.ni  0.0 

9 

4.9 

4.9 

(4.9 

2.7]  2.7| 

0.9!  0.9  . 

1  t0.3it0.4  , 

4.1:  4,1!, 

1.6    1.6i, 

t0.6't0  6  , 

4.3!  'i-3 

1.31    1-3 

tO.4:t0.5l 


0.0    0.0 
4.9i  4.9 


t    Below  zero  of  gage. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Septembee,  1922. 


Daily  Temperatures  for   September,  1922. 


Stations. 


Amity  5$ \ 

Bates  ville  55 j 

Bee  Branch } 

Bentonvllle j 

Booneville | 

Brinkley \ 

Calico  RockW  .  •  •  | 

CamdenW j 

Conway j 

Corning j 

Dardanelle j 

Dodd  City ; 

Dumas : 

Button 

El  Dorado 

England 

Kureka  Springs  .. 

Fayette  villa 

Fort  Smith 

arannis 

Gravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  55. .. 

Marshall  

Mena  

Morrillton  

Mt.  Home 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff  . 
Pocahontas 
Portland  .. 

Prescott — 

Rlson  

Rogers  .... 
Stuttgart. . 

aubiaco  ... 

Texarkana. 

Warren 

Wj"\ne 


Maximum . . 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
'  Minimum  .. 
I  Maximum.. 
!  Minimum  .. 
i  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
i  Maximum  _ . 
\  Minimum  \ . 
j  Maximum  I  [ 
I  Minimum  '' 
j  Maximum'" 
I  Minimum  [' 
I  Maximum" 
I  Minimum 
I  Maximum" 
I  Minimum 
S  Maximum" 
I  Minimum  " 
j  Maximum" 
I  Minimum 
j  Maximum" 
I  Minimum  " 
\  Maximum" 
'  Minimum 
j  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum" 
I  Minimum  " 
j  Maximum" 
(  Minimum  ' ' 
j  Maximum ' ' 
I  Minimum  " 
j  Maximiun" 
I  Minimum  " 
S  Maximum" 
(  Minimum  " 
\  Maximum  ■  ■ 
'  Minimum  •  ■ 
j  Maximum" 
(  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 
I  Minimum  •  ■ 
\  Maximum' 
i  Minimum  •  • 
)  Maximum  ■ 
'  Minimum  •  ■ 
\  Maximum  ■  ■ 
'  Minimum  ■• 
j  Maximum- 
I  Minimum" 
\  Maximum  • 
'  Minimum  • 
\  Maximum- 

<  Minimum  • 
\  Maximum- 

<  Minimum- 
\  Maximum- 
I  Minimum  • 
)  Maximum - 
(  Minimum  • 
;  Maximum- 
I  Minimum  - 
i  Maximum- 
t  Minimum - 
Maximum• 
Minimum  ■ 

\  Maximum  • 
'  Minimum  ■ 
j  Maximum- 
I  Minimum  - 
\  Maximum- 

•  Minimum  - 
\  Maximum  - 
'  Minimum  - 
i  Maximum  • 
'  Minimum  • 
i  Maximum- 
)  Minimum  - 
'  Maximum- 
'  Minimum - 
\  Maximum 

<  Minimum 
)  Maxim\im 

*  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 

<  Minimum 


99  100  100 


681  67 
87  100 
71  70 


.] 


93 

67 
96 
70 
10-2 
78 
98 
73 
99 
70 
96 
68 
99 
71 
95 


69  68 


103 
76 
94 
75 
94 
70 
94 
70 
98 
74 
93 
73 
99 
78 
93 
75 

100 
82 
92 
68 
99 
76 
85 
71 

101 
75 
94 
74 
99 
70 
79 
68 

100 
71 
92 
75 
98 
79 
97 
66 
98 
74 
89 
63 


100 
73 
94 
68 
93 
70 
95 
62 
97 
71 
98 
71 

102 
76 
94 
74 
99 
76 
95 
67 
98 
72 
98 
70 
98 
73 
96 
71 
98 
68 
95 
70 

100 
69 
96 
73 
99 
73 
96 
67 

100 
72 
95 
69 


7»   74 
93 


69 
96 
78 
96 
72 
96 
75 

101 
72 
97 
72 
92 
74 
92 
74 
94 
72 

102 
78 
95 
72 
83 
74 
98 
69 
95 
74 
98 
73 
99 
76 
92 
72 
103 
79 
95 
75 


65 

99 

68 

93 

65 

94 

70 

101 

74 

100 

72 

100 

70 

97 

67 

100 

69 

96 

70 

100 

74 

94 

69 

95 

70 

95 

63 

98 

70 

99 

69 

98 

75 

94 

74 

98 

75 

95 

64 

96 

67 

99 

69 

101 

73 

97 

70 

98 

68 

97 

73 

99 

68 

96 

73 

98 

72 

95 

68 

102 

65 

95 

68 


95  95 

69   71 


97 
76 
98 
70 
97 
71 
101 
69 
99 
68 
92 
73 
99 
72 
94 
70 
102 
71 
97 
70 
95 
74 
94 
69 
97 
71 
100 
70 
98 
68 
99 
71 
104 
73 
95 
73 


65 

99 

69 

92 

70 

95 

72 
100 

76 
100 

70 

91 

74 

99 
66 

101 
69 
95 
71 

102 
73 
94 
70 

101 
69 
95 
65 
99 
71 

100 
68 
92 
71 
91 
74 
98 
76 
96 
66 
98 
68 
89 
70 

102 
71 
98 
69 
98 
68 

101 
73 

101 
6' 
98 
75 
94 
74 
95 
69 

103 
69 
96 
68 


99 

65 

97 

66 

104 

66 

96 

70 

100 

73 

101 

72 

99 

69 

99 

67 

102 

67 

98 

69 

100 

70 

99 

67 

96 

68 

95 

62 

99 

71 

101 

69 

100 

69 

96 

70 

99 

74 

96 

66 

97 

67 

100 

66 

102 

72 

98 

69 

99 

69 

98 

73 

10'^ 

71 


102 

67 

100 

68 

106 

66 

97 

73 

102 

76 

102 

72 

105 

71 

100 

69 

104 

68 

101 

68 

102 

72 

99 

66 

101 

72 

97 

63 

102 

76 

102 

69 

98 

74 

94 

74 

99 

78 

98 

71 

97 

69 

101 

68 

101 

72 

98 

71 

100 

73 

97 

72 

101 

72 


98 1  100 
74 


95  95 

75l  75 

80i  98 

731 


96 

75 

99 

70 

98 

70 

102 

68 

100 

65 

93 

72 

98 

72 

94 

69 

103 

71 

99 

09 

95 

74 

98 

70 

98 

69 

100 

69 

98 

67 

100 

71 

103 

71 

97 

71 

98 

72 

100 

71 


70 

98 

71 

97 

70 

97 

86 

100 

70 

94 

72 

101 

65 

94 

71 

99 

72 

97 

70 

100 

70 

102 

68 

97 

73 

100 

69 

100 

69 

103 

68 

94 

69 

102 

78 

100 

74 

97 

72 

98 

721 


102 

65 

101 

70 

105 

70 

98 

69 

101 

78 

100 

70 

101 

71 

99 

69 

102 

70 

99 

70 

104 

72 

95 

65 

98 

72 

97 

63 

100 

72 

101 

71 

102 

74 

98 

71 

101 

76 

96 

68 

99 

69 

101 

68 

99 

70 

98 

72 

99 

70 

96 

72 

99 

74 

98 

77 

99 

76 

98 

70 

105 

72 


71 

98 

72 

98 

72 

99 

68 

99 

78 

101 

65 

99 

64 

94 

75 

100 

72 

98 

72 

99 

71 

100 

79 

100 

76 

100 

69 

101 

70 

102 

69 

98 

65 

102 

70 

105 

70 

98 

73 

99 

1 


102  102 

711  72 


72 

99 

72 

99 

73 

87 

72 

100 

71 

104 

67 

103 

68 

95 

78 

103 

73 

99 

70 

102 

70 

103 

70 

102 

78 

100 

72 

99 

73 

104 

72 

98 

68 

102 

71 

101 

73 

100 

73 

101 

72 

103 

70 


100 
65 
98 
69 
106 
70 
97 
73 
100 
75 
101 
72 
99 
71 
100 
69 
100 
74 
98 
70 
106 
75 
94 
70 
98 
70 
9-1 
65 
100 
72 
100 
71 
99 
72 
96 
71 
99 
77 
96 
68 


10 


105 
67 
95 
70 
96 
76 
100 
74 
98 
66 
94 
70 
96 
71 
96 
71 
100 
72 
95 
66 
95 
71 
92 
62 
94 
7-2 
97 
70 
97 
71 
94 
70 
94 
75 
92 
68 
96 
71 
99 
67 
92 
71 
94 
72 
97 
71 
92 
73 
93 
74 
93 
75 
94 
75 
99 
72 
100 
73 
95 
67 


12  13   14  15 


72 
95 
71 
98 
76 
99 
69 
99 
71 
103 
68 
101 
6' 
95 
72 
101 
74 
99 
70 
101 
74 
102 

72 
102 

78 
100 

72 
100 

70 
103 

71 
101 

65 
102 

72 
105 

76 

96 

72 

98 

74 
103 

71 


83 
66 
89 
68 

100 
63 
74 
54 
88 
67 
94 
71 
88 
67 
89 
68 
89 
68 
84 
68 
98 
74 
90 
64 
96 
•70 
77 
60 
93 
69 
93 
68 
86 
61 
90 
63 
83 
63 
83 
65 
88 
63 
93 
66 
92 
70 
90 
68 
97 
70 
9-^ 
71 
94 
70 
87 
68 
87 
67 
90 
70 
94 
71 
92 
59 


72 

92 

72 

96 

78 

98 

71 

97 

72 

100 

70 

99 

69 

94 

70 

99 

74 

100 

70 

102 

75 

100 

72 

97 

73 

99 

72 

100 

71 

102 

72 

98 

67 

99 

7' 

10- 

77 

100 

73 

98 

74 

101 

75 


71 

90 

71 

96 

76 

92 

69 

95 

69 

99 

66 

95 

68 

89 

.71 

96 

72 

100 

72 

100 

75 

97 

70 

96 

73 

96 

71 

95 

72 

98 

71 

96 

67 

95 

73 

100 

75 

97 

74 

98 

74 

98 

75 


53 

71 

48 

79 

55 

88 

71 

78 

56 

81 

61 

81 

57 

80 

57 

92 

68 

76 

48 

80 

62 

74 

45 

80! 

63 

81 

61 

76 

45 

72 

47 

76 

57 

79 

55 

72 

42 

75 

64 

83 

60 

80 

60 

90 

64 

77 

61 

77 

62 

79 

59 

76 

65 

80 

56 

85 

60 

89 

45 


67 

77 

62 

86 

67 

84 

66 

90 

67 

82 

62 

89 

68 

80 

60 

91 

71 

99 

70 

96 

67 

94 

69 

93 

71 

99 

67 

93 

69 

99 

68 

84 

61 

97 

71 

90 

67 

96 

73 

95 

73 

96 

72 


95 

95 

48 

50 

88 

93 

46 

47 

92 

96 

47 

51 

a5 

87 

52 

54 

88 

9;i 

59 

64 

91 

96 

60 

54 

90 

94 

45 

46 

87 

92 

.53 

56 

89 

93 

5.1 

54 

8,5 

90 

48 

50 

83 

88 

65 

85 

53 

77 

47 

82 

48 

80 

46 

83 

42 

87 

41 

79 

60 

83 

53 

97 

54 

88 

46 

86 

54 

84 

62 

83 

58 

83 

56 

83 

53 

80 

41 

82 

53 

86 

50 

86 

54 

78 

62 

84 

48 


16 


55 

90 

54 

86 

53 

88 

49 

86 

48 

91 

46 

89 

40 

80 

55 

90 

62 

95 

50 

89 

48 

89 

54 

89 

67 

87 

67 

89 

54 

89 

54 

87 

47 

87 

54 

91 

52 

90 

64 

81 

55 


56 
91 

60 
100 
60 
90 
61 
96 
68 
95 
65 
99 
56 
92 
64 
95 
63 
92 
66 
92 
66 
93 
68 
93 
67 
91 
63 
94 
68 
96 
66 
94 
63 
92 
60 
93 
69 
88 
68 
91 
69 
96 
67 
87 
55 
88 
65 
93 
68 
92 
66 
93 
67 
91 
69 
93 
68 
92 
69 
97 
60 
97 
48 


18  19  20  21  22 


58 

93 

56 

89 

5' 

i,2 

68 

91 

5 

94 

50 

95 

43 

86 

62 

93 

56 

96 

51 

98 

64 

9^ 

58 

94 

71 

94 

6:1 

93 

62 

95 

61 

90 

50 

94 

67 

95 

68 

97 

66 

8b 

51 

96 

52 


90 

57 

93 

60 

94 

64 

88 

60 

93 

67 

95 

67 

96 

59 

79 

68 

96 

64 

88 

60 

94 

66 

91 

57 

90 

71 

92 

55 

90 

69 

94 

68 

93 

61 

92 

60 

93 

68 

84 

65 

88 

67 

99 

58 

86 

67 

90 

60 

90 

72 

87 

67 

84 

66 

91 

70 

93 

70 

91 

69 

95 

69 

91 

48 


94 


60 
92 
62 

82 

62 

88 

67 

87 

62 

90 

61 

88 

66 

91 

63 

87 

60 

93 

6' 

85 

60 

85 

65 

86 

53' 

90 

65 

88 

63 

87 

59 

87 

61 

88 

68 

88 

62 

85 

62 

85 

65 

92 

62 

88 

63 

89 

66 

82 

63 

82 

63 

86 

68 

89 

67 

86 

66 

96 

6U 

88 

60 


63 

87 

66 

89 

62 

90 

62 

88 

65 

87 

64 

93 

54 

89 

60 

88 

65 

95 
58 

92 
62 
88 
65 
85 
69 
83 
66 
89 
65 
87 
64 
84 
65 
87 
71 
91 
66 
93 
65 
85 
71 
89 
63 


61 

87 

60 

87 

60 

93 

62 

90 

60 

92 

63 

94 

58 

89 

65 

91 

59 

94 

55 

92 

64 

92 

61 

90 

67 

93 

63 

92 

62 

91 

60 

89 

66 

91 

68 

96 

61 

92 

63 

85 

66 

93 

68 


67 

76 

58 

82 

64 

84 

54 

82 

62 

82 

62 

84 

5' 

79 

55 

83 

64 

93 

61 

84 

68 

85 


92 

53 

80 

54 

88 

62 

77 

47 

83 

65 

79 

55 

88 

61 

82 

5' 

84 

52 

75 

60 

94 

56 

79 

45 

82 

59 

81 

40 

83 

69 

83 

66 

81 

49 

81 

45 

81 

55 

81 

65 

78 

43 

90 

52 

90 

60 

82 

57 

86 

61 

76 

65 

88 

56 

81 

69 

83 

58 

85 

68 

87 

59 

81 

55 


91 
53 

87 

52 

89 

54 

83 

53 

85 

60 

89 

5' 

8' 

53 

85 

64 

88 

57 

84 

49 

83 

58 

84 

62 

85 

66 

84 

45 

88 

68 

88 

56 

88 

63 

82 

60 

85 

69 

84 

68 

83 

61 

96 

52 

90 

65 

85 

66 

81 

59 

85 

6 

90 

55 

84 

61 

87 

61 

86 

66 

88 

57 

90 

45 


23  24 


67 

85 

56 

83 

61 

83 

5' 

82 

66 

78 

46 

84 

49 

80 

66 

80 

56 

93 
62 

84 
51 
85 
57 
78 
65 
83 
62 
82 
59 
83 
67 
78 
44 
82 
66 
85 
63 
88 
69 
84 
66 
77 
65 


25  26  27 


60 

90 

69 

84 

62 

87 

53 

85 

56 

87 

62 

87 

49 

79 

53 

86 

5' 

93 

53 

87 

56 

88 

58 

88 

65 

88 

59 

85 

58 

88 

57 

84 

49 

88 

66 

89 

67 

92 

69 

81 

60 

89 

55 


63  69 
48  49 


82 
42 

87 

50 

7i 

4 

85 

60 

86 

50 

83 

43 

84 

56 

84 

56 

81 

42 

88 

55 

80 

65 

84 

60 

83 

39 

87 

56 

84 

54 

82 

47 

82 

44 

84 

67 

86 

54 

79 

49 

85 

42 

89 

59 

84 

58 

8' 

5' 

r 

49 

90 

65 

81 

58 

84 

58 

83 

58 

8' 

6 

86 

53 


28 


29  30  31 


94  94 
52  50 
82 
47 
94 
50 
86 
56 
94 
63 
92 
64 
93 
48 
89 
50 
93 
50 
87 
48 


54 

81 

48 

7' 

47 

87 

68 

82 

52 

80 

43 

82 

45 

80 

60 

80 

56 

92 

46 

90 

62 

87 

54 

80 

57 

87 

57 

85 

56 

86 

54 

80 

46 

83 

53 

89 

55 

90 

68 

86 

63 

82 

48 


46 

85 

50 

81 

56 

83 

60 

84 

49 

85 

43 

8 

4 

81 

61 

84 

49 

92 

44 

85 

53 

89 

50 

86 

64 

86 

63 

86 

57 

89 

50 

80 

51 

86 

48 

88 

56 

87 

60 

83 

65 

84 

44 


60 

89 

51 

86 

68 

89 

66 

87 

56 

89 

61 

87 

51 

83 

59 

89 

67 

91 

46 

91 

59 

90 

52 

90 

67 

84 

51 

89 

56 

86 

Hi 

87 

62 

89 

62 

93 

60 

92 

60 

84 

51 

90 

48 


92 

54 

93 

48 

97 

60 

89 

64 

95 

65 

95 

57 

96 

50 

92 

51 

94 

66 

93 

52 

90 

57 

83 

58 

90 

50 

89 

46 

94 

69 

95 

68 

91 

59 

89 

56 

91 

60 

89 

68 

90 

54 

94 

61 

97 

67 

90 

57 

94 

65 

94 

60 

94 

54 

91 

63 

91 

61 

92 

56 

97 

53 


M  m-.truments  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU. 
CflARLES  F.  MARVIN,  Chief. 


:•>  '-Musnasaai 


CLIMATOLg-qp-AL    DATA-. 


AF?I^flr«JSflS   SECTIOJSI. 
HABVET  S.  COLE,  Meteorolog-ist. 


PL.    XXVII.  Little    Rock,  Ark.,    Octobkr,  1922.    No.    30. 


GENERAL  SUMMARY. 

The  warm  dry  weather  which  characterized  most  of  the  sum- 
ler  and  the  preceding  fall  month  continued  through  October 
his  was  the  seventh  consecutive  month  during  which  the  tem- 
erature  has  been  above  normal  and  the  precipitation  deficiency 
uring  this  period  is  now  over  six  inches.  The  dry  fall  has  been 
?ry  favorable  for  harvesting  and  for  most  outdoor  work,  but  fall 
lowing  IS  being  delayed,  ranges  are  in  poor  condition,  and  in 
me  sections  stock  water  is  scarce.  The  rivers  of  the  State  show- 
How  stages  througout  the  month,  the  Arkansas  at  Little  Rock 
■ing  below  zero  r.he  entire  month,    conditions   at   Calico  Rock 


MISCELLANEOUS  DATA . 


Pressure     (Sea-level). 

Wind, 

Stations. 

1 

0) 

.c 

03 

& 

o 

ft 

TO  oj   tn 

2,972 

18 

a 
o 

1 

5 
s. 

1 

Benton  ville.. 

30.02 

30.41 

18 

29.60 

81 

■JR 

Fort  Smith... 

30.00 

30.42 

18 

29.73 

31 

4,836 

26 

nw. 

?? 

Little  Rock.. 

30.00 

30.38 

18 

29.7-! 

31 

4.977 

30 

nw. 

7 

Memphis 

30.06 

30.40 

18 

29.  76 

7 

4,818 

80 

nw. 

7 

■Relative 
humidity. 


74 
78 
70 


46 
60 
51 


68 
67 
77 
72 


(Dates 


Amity  6th,  1.33;  fth.  0.09;  16th,  .0.22.-  80th,  0.,2,5;  ,„t.l  1.89 

Ariadelphia  7(h,  0.60;  14.h,  0.30;  31st,  0.21;  total  1.11. 

Arkansas  City  7th,  2.00;  8th,  0.25,  9th,  0.08;  total  2.28. 

iateevilJe  €th,  T.-  7th   0  ^9-  cut,   n  o..     .,  , 
0.08;  total  0.78.        '        '  ^•^^'  ^*^'  ^-^'^'  ^^^^'  0.04;  17th,  T,;  23d 

Snow  Lake  totall.  66.     . 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

and  number  of  stations  reporting.) 
^l;6th,    11;  7th,  3;   14th,     l';     15th,    2- 
'      23d,  5;Blst,  8. 
11th,  1.     • 
25th,  1;  31st,  1. 

ancoln.  Nail;     18th,    Batesville,    Dodd 
h,  Gravette,    Hardy,  Mountain  Plome 
^son,  Bentonville;  19th,  Heber  Springs' 


fl.TA  FOR  ARKANSAS—.  OCTOBER. 


PRECIPITATIOK . 

rhe  average  prpcipitation  for  the  State,  as  determined  from 
ordskeptat  / 4  well  distributed  stations,  was  147  inches 
leh  IS  1.53  inches  ]e?s  than  the  October  normal.  Departures 
re  negative  in  practically  all  sections.    Monthlv  totals    raneed 

"Ihn'n'Vrr  f  ^' ^^';^'n  ^°  ^-^^  ''''^'  ''  ^"^Iberg,  stations 
>  than  40  miles  apart.  1  he  greatest  amount  measured  in  24 
.spcutive  hours  was  2.<S5  inches  at  Danville  on  the  7th  The 
rage  number  of  rainy  davs  was  4. 


'Z^^i,  .September  1922;  Texarkana,  precipitation  entries 
ng  date,  0.20  .should  be  on  4th,  0.20  on  11th,  0.58  on  17th 
ttig.  lowest  teinpprature  should  be 52°  on  28th.   Mena    num' 

^'  i"u  Ketr''  n  'V  '^r'^  '■  '^^^^^°"' ""-";  Xr 

ssnould  be  16,  partly  cloudy,   9. 


I      -2.3 

+  3.3 

+8.7 

+  1.4 

+0.2 

-1.4 

+  0.2 

-1.2 

-4.1 

-0.4 

-3.1 

+0.7 

+0.6 

+0.4 

+  1.5 

-2.2 

+0.7 

+  1.1 

+  0.5 

-5.7 

+3.3 

+4.3 

+1.9 

-0.7 

+0.8 

K 
96 
92 
i    92 

99 
96 

I  95 
98 
99 

100 

101 
97 
95 
90 
97 

100 
92 
94 
96 
93 
98 
96 

101 
96 
95 
93 
94 
96 
99 

100 
98 
93 
96 
98 


Precipitation. 


igo3 


27 

27 

23 

24 

21 

25 

28 

23 

28 

32 

27 

27 

26 

20 

28 

25 

23 

24 

24 

16 

25 

22 

18 

21 

26 

21 

12 

30 

33 

25 

27 

20 


S.OO 
0.65 
3.26 
1.30 
152 
L44 
3.59 
2.01 
5.44 
2.88 
4.31 
2.07 
2.68 
2.22 
0.94 
4.49 
2.38 
3.03 
0.48 
2.15 
5.19 
1.67 
2.97 
5.41 
1.74 
2.83 
2.  .30 
1.89 
3.99 
10.90 
4.39 
0.72 
1.47 


OS 

-2.35 
+0.26 
-1.70 
-1.48 
-1.56 
+0.  .59 
-0.99 
+2.44 
-0.12 
+1.31 
-0.93 
-0.32 
-0.78 
1-2.06 
+1.49 
1-0.62 
!+0.03 
i-2.52 
[-0.85 
i+2. 19 
-1.33 
-0.03 
+2.41 
-1.26 
-0.17 
-0.70 
-LU 
+0,99 

!+7.ao 

+1.39 
-2.28 
-1.53 


Number  of  days. 


18 
25 
16 
24 
22 
19 
18 
21 
16 
19 
14 
18 
18 
17 
23 
15 
18 

21 
121 
I  21 

I  ^* 
18 

13 

13 

22 

21 

21 

13 

6 

16 

23 

18 


1§ 


Based    on  30  years  record. 


■3  a 

S 
2 
6 
3 
3 
4 
6 
3 
H 
5 
6 
4 
4 
4 
2 
7 
6 
6 
2 
3 
6 
5 
4 
9 
5 
4 
4 
5 
8 
14 
7 
3 
4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


September,  1922. 


Daily  Temperatures  for   September,  1922. 


Stations. 


Amity  W \ 

BatesviUe$5 j 

Bee  Branch } 

BentonviUe j 

Booneville j 

Brinkley \ 

Calico  RockW  ...  j 

Camden55 } 

Conway j 

CorninK j 

Dardanelle j 

Dodd  City | 

Bufflas j 

Dutton ] 

El  Dorado ] 

England ] 

Kureka  Springs  ..  ; 

Fayetteville ; 

Fort  Smith ; 

3rannis ; 

Gravette ; 

Hardy \ 

Hope I 

Hot  Springs ; 

Huttig ; 

Jonesboro ; 

Junction ] 

Little  Rock ; 

Luthervijle i 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree '5*5... 

Marshall •• 

Mena  

Morrillton  

Mt.  Home 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark ■ 

Pine  Bluff  . 
Pocahontas 
Portland  .. 

Prescott 

Klson  

Rogers  

Stuttgart. . 
Subiaco  ... 
rerarkana. 

Warren 

Wynne 


Maximum . 

Minimum . 
Maximum . . 

Minimum . . 

Maximum.. 

Minimum . . 

Maximum.. 

Minimum  . . 

Maximum.. 

Minimum  . 

Maximum. 

Minimum  . . 

Maximum 

Minimum  . . 

Maximum.. 

Minimum  . . 

Maximum . . 

Minimum  . . 

Maximum . . 

Minimum  . . 
I  Maximum . . 
!  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
\  Minimum  .. 
1  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
I  Maximum.. 
I  Minimum 
I  Maximum" 
I  Minimum  [  \ 
j  Maximum" 
I  Minimum  \  \ 
j  Maximum" 
(  Minimum  ]' 
i  Maximum" 
I  Minimum 
[  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum" 
I  Minimum 
j  Maximum" 
I  Minimum  " 
j  Maximum" 
'  Minimum  " 
j  Maximum" 
'  Minimum  " 
j  Maximum" 
I  Minimum  ' ' 
j  Maximum" 
I  Minimum  " 
1  Maximum" 
I  Minimum  ' " 
j  Maximum" 
I  Minimum  " 
j  Maximum" 
(  Minimum  •• 
(  Maximum" 

•  Minimum  " 
i  Maximum' • 
'  Minimum  • 
\  Maximum" 
'  Minimum  ■  ■ 
j  Maximum' 

<  Minimum  ■ 
j  Maximum' 
'  Minimum  ' 
\  Maximum' 
'  Minimum  ' 
j  Maximum' 
'  M'nimutn' 
\  Maximum  ■ 
'  Minimum ' 
\  Maximum- 
'  Minimum  • 
\  Maximum- 

<  Minimum ' 
\  Maximum - 
'  Minimum  - 
)  Maximum - 
I  Minimum  - 
;  Maximum- 
I  Minimum  - 
i  Maximum- 
(  Minimum - 
\  Maximum  - 
I  Minimum  • 
)  Maximum  - 

•  Minimum  ■ 
)  Maximum  - 
'  Minimum  • 
\  Maximum- 

•  Minimum  - 
\  Maximum - 
'  Minimum  • 
i  Maximum. 
'  Minimum  ■ 
\  Maximum- 
'  Minimum  - 
'  Maximum  ■ 
'  Minimum- 
\  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 

•  *  Minimum 

i  Maximum 

Minimum 


99   100    100 


6»|  67 
87 
71 
96 
72 
98 
7S 
100 
74 
88 
75 
92 
70 
96 

73 
97 

75 

81 

69 
103 

76 

94 

75 

94 

70 

94 

70 

98 

74 

93 

73 

99 

78 

93 

75 
100 

82 

92 

68 

99 

76 

85 

71 
101 

75 

94 

74 

99 

70 

79 

68 
100 

71 

92 

75 

98 

79 

97 

66 

98 

74 


65 

1001  99 

70  68 

93  93 

67  65 

96  94 

70  70 

102  101 

78  74 

98  100 
73  72 

99  100 
70  70 


96 
68 

99 
71 
95 
68 

100 
73 
94 
68 
93 
70 
95 
62 
97 
71 
98 
71 

102 
76 
94 
74 
99 
75 
95 
67 
98 
72 
98 
70 
98 
73 
96 
71 
98 
68 
95 
70 

100 
69 
96 
73 
99 
73 
96 
6- 

100 
72 
89  95 
63      69 


97 
67 
100 
69 
96 
70 
100 
74 
94 
69 
95 
70 
95 
63 
98 
70 
99 
69 
98 
75 
94 
74 
98 
75 
95 
64 
96 
67 
99 
69 
101 
73 
97 
70 
98 
68 
97 
73 
99 
68 
96 
73 
98 
72 
95 
68 
102 
65 
95 
68 


98 

65 

99 

69 

92 

70 

95 

72 
100 

76 
100 

70 

91 

74 

99 
66 

101 
69 
95 
71 

102 
73 
94 
70 

101 
69 
95 
65 
99 
71 

100 
68 
92 
71 
91 
74 
98 
76 
96 
66 
98 
68 
89 
70 

102 
71 
98 
69 
98 
68 

101 
73 

101 
67 
98 
75 
94 
74) 
95 
69 

103 
69 
96 
68 


7» 
93 
69 
96 
78 
96 
72 
96 
75 
101 
72 
97 
72 
92 
74 
92 
74 
94 
72 
102 
78 
95 
72 
83 
74 
98 
69 
95 
74 
98 
73 
99 
76 
92 
72 
103 
79 
95 
75 


74 
95 
69 
97 
76 
98 
70 
97 
71 

101 
69 
99 
68 
9-^ 
73 
99 
72 
94 
70 

102 
71 
97 
70 
95 
74 
94 
69 
97 
71 

100 
70 
98 
68 
99 
71 
104 
73 
95 
73 


95  95 

75  75 

80  98 
73 


72 

95 

71 

96 

75 

99 

70 

98 

70 
102 

68 
100 

65 

93 

72 

98 

72 

94 

69 

103 

71 

99 

69 

95 
74 

98 
70 
98 
69 

100 
69 
98 
67 

100 
71 

103 
74 
97 
71 
98 
72 

100 
71 


99 

65 

97 

66 
104 

66 

96 

70 
100 

73 
101 

72 

99 

69 

99 
67 

102 
67 
98 
69 

100 
70 
99 
67 
96 
68 
95 
62 
99 
7i 

101 
69 

100 
69 
96 
70 
99 
74 
96 
66 
97 
67 

100 
66 

102 
72 
98 
69 
99 
69 
98 
73 

102 
71 
98 
74 

100 
72 
99 
71 

104 
70 


102 

67 
100 

68 
106 

66 

97 

73 
102 

76 

102 
72 

105 
71 

100 
69 

104 
68 

101 
68 

102 
72 
99 
66 

101 
72 
97 
63 

102 
76 

102 
69 
98 
74 
94 
74 
99 
78 
9H 


102 

65 
101 

70 
105 

70 

98 

69 
101 

78 
100 
70 
101 
71 
99 
69 

102 
70 
99 
70 

104 
72 
95 
65 
98 
72 
97 
63 

100 
72 

101 
71 

102 
74 
98 
71 

101 
76 

OK 


100 

65 

98 

69 

106 

70 

97 

73 

100 

75 

101 

72 

99 

71 

100 

69 

100 

74 

98 

70 

106 

75 

94 

70 

98 

70 

94 

65 

100 

72 

100 

71 

99 

72 

96 

71 

99 

77 


90 
66 
98 
68 

105 
67 
95 
70 
96 
76 

100 
74 
98 
66 
94 
70 
96 
71 
96 
71 

100 
72 
95 
66 
95 
71 
92 
62 
94 
72 
97 
70 
97 
71 
94 
70 
94 
75 


12   13   14 


15   16 


90  94 


56 
91 
50 
100 
60 
90 
61 
95 
68 
95 
65 
99 
56 
92 
64 
95 
63 
92 
56 
92 
65 
93 
58 
93 
67 
91 
53 
94 
68 
96 
65 
94 
63 
92 
60 
93 
69 


60 

93 

67 

95 

67 

96 

59 

79 

68 

96 

64 

88 

60 

94 

66 

91 

57 

90 

71 

92 

55 

90 

69 

94. 

68 

93 

61 

92 

60 

93 

68 


18 


19 


20 


21  22 


92  91 
53  S3 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


a 


94  92 


55 

90 
52 
90 
59 

89 
65 

8S   89 


91.1 
57.9 
89.7 
56.7 
94.0 
58.6 
86.2 
59.0 
92.2 

1.3 
92.5 
62.8 
92.2 
57.7 
90.0 
61.1 
92.7 
60.9 
88.5 
57.3 
93.5 
63.5 

.3 
58.0 
90.5 
62.4 
88.2 
5-2.4 
9-2.0 
64.5 
92.4 
61.7 
90.4 
60.7 
88.1 
597 

1 


u.  s 


Department  ol  Agriculture, 
WEATHER    BUREAU. 

Official  Business- 


Penalty  for  private  use 

to  avoid  payment  of 

postage,   $300. 


70 

72 

100 

99 

70 

71 

102 

100 

68 

79 

97 

100 

73 

76 

100 

100 

69 

69 

1(X) 

101 

69 

70 

103 

102 

68 

69 

9-1 

98 

69 

65 

102 

102 

li 

70 

100 

105 

74 

70 

97 

98 

1'2 

73 

9t 

99 

7-. 

71 

lOi 

102 

71 

72 

11 
I 
v. 

68 

95 

78 

103 

73 

99 

70 

102 

70 

103 

70 

102 

78 

100 

72 

99 

73 

104 

72 

98 

68 

102 

71 

104 

73 

100 

73 

101 

72 

103 

0 


67 

95 

72 

101 

74 

99 

70 

101 

74 

102 

72 

102 

78 

100 

72 

100 

70 

103 

71 

101 

65 

10'2 

72 

105 

76 

96 

72 

98 

74 

103 

71 


69 
94 
70 
99 
74 

100 
70 

102 
75 

100 
72 
97 
73 
99 
72 

100 
71 

102 
72 
98 
67 
99 
77 

104 
77 

100 
73 
98 
74 
101 
75 


68 
89 

.71 
96 
72 

100 
72 

100 
75 
97 
70 
96 
73 
96 
71 
95 
72 
98 
71 
96 
67 
95 
"73 
100 
75 
97 
74 
98 
74 
98 
lb 


95  98 
52  68 


931  94 

54   58 


89 
65 
91 
59 
94 
55 
92 
64 
92 
61 
90 
67 
93 
63 
92 
62 
91 
60 
89 
56 
91 
58 
96 
61 
92 


63 

85 
71   66 


90 

9i 

U1 

87 

82 

43 
86 

51 

87 

50 

56 

54 

45 

47 

51 

80 

81 

79 

80 

81 

8:^ 

55 

.57 

56 

50 

51 

59 

91 

90 

84 

80 

84 

89 

59 

60 

62 

56 

49 

.57 

91 

92 

93 

92 

92 

91 

56 

56 

55 

46 

44 

46 

88 

90 

94 

90 

85 

91 

57 

58 

56 

62 

53 

69 

92 

94 

89 

87 

89 

90 

57 

59 

62 

54 

50 

52 

91 

93 

86 

80 

86 

90 

68 

70 

63 

57 

64 

67 

94 

92 

91 

87 

86 

84 

62 

61 

6C 

57 

53 

51 

91 

93 

88 

85 

85 

89 

59 

60 

6^ 

56 

57 

56 

92 

95 

8t 

86 

89 

86 

58 

62 

61 

5^ 

5t 

,53 

87 

89 

8' 

8C 

8t 

87 

51 

51 

55 

46 

51 

52 

92 

94 

85 

Si 

86 

89 

58 

5f 

66 

53 

48 

52 

93 

96 

9! 

89 

88 

93 

58 

60 

62 

56 

56 

60 

95 

95 

94 

90 

87 

92 

61 

61 

•  6'J 

5i 

6C 

60 

85 

90 

9: 

at 

83 

84 

59 

60 

6' 

6H 

66 

51 

93 

9-; 

8- 

82 

8' 

90 

59 

58 

67 

4fc 

44 

48 

50  51 
92  93 


93 
70 
93 
56 
92 
59 
96 
61 
90 
49 
93 
5' 
81 
58 
92 
61 
90 
541  57 
93  94 
64  57 


■•■      ^     iUililLUllUJ   .  •  '"]  •-  •  •■  ••  ■*-  "v  •  *.  ■I'  .w  »-  vv  -•-'  --j  I  1 

in^t^II^i^^^are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  i^  charged  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 
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CLIMATOLgt^AL    DATA-. 


flf^I^flJ^SflS  SECTION. 
HARVET  S.  COLE,Meteorolog-ist. 


'6l.   XXVII.  Little    Rock,  Ark.,   Octobkr,  1922.    No.    :)0. 


GENERAL  SUMMARY. 

The  warm  dry  weather  which  characterized  most  of  the  sum- 
ler  and  the  preceding  fall  month  continued  through  October 
his  was  the  seventh  consecutive  month  during  which  the  tem- 
?rature  has  been  above  normal  and  the  precipitation  deficiency 
jring  this  ppriod  is  now  over  six  inches.  The  dry  fall  has  been 
>ry  favorable  for  harvesting  and  for  most  outdoor  work,  but  fall 
owing  IS  being  delayed,  ranges  are  in  poor  condition,  and  in 
me  sections  .stock  water  is  scarce.  The  rivers  of  the  State  show- 
Jow  s  ages  througout  the  month,  the  Arkansas  at  Liitle  Rock 
mg  below  zero  the  entire  month,  conditions  at  Calico  Rock 
id  Cxeorgetown  on  the  White,  and  at  Dam  No,  1  on  the  Little 
'd  being  practically  the  same. 

There  were  18  clear  days,  6  partly  cloudy,  and  7  cloudy     all 
ing  normal.  Sunshine  averaged   about    71%    of    the  poss'ible 
ic  prevailing  wind  was  from  the  south,  averaging  about  6  miles 
r  hour.  1  he  maximum-  velocity  r.-corded  during  the  month    wa» 

Little  Rock,  80  miles  per  hour  from  the  northwest  on  the  7th. 

w.  c.  H. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind, 

Stations. 

a 

OS 

<V 

It 

tS 

i 

S 

03 

O 

0 

^S  S 
2,972 

1-' 

18 

a 

O 
•43 

S 

s 

8. 

S 

03 

Q 

Benton  ville.. 

30.02 

30.4) 

18 

29.60 

31 

?8 

Fort  Smith... 

30.00 

30.42 

18 

29.73 

31 

4.836 

26 

nw. 

m 

Little  Rock.. 

30.00 

30. 38 

18 

29. 7<! 

31 

4.977 

30 

nw. 

7 

Memphis 

30.06 

30.40 

18 

29.76 

7 

4,818 

30 

nw. 

7 

Belative 
numidity. 


74 
78 
70 


50 
51 


TEMPERATURE, 

The  mean  temperature  for  the  month  of  October,  asdetermin- 
trom  the  records  of  51  stations,  was  03.1°    which  is    0  8°    a 
ve  normal.  Six  scattered  stations  showed  negative  departures 

>  others  positive,  1  he  highest  monthly  mean  was  67  0°  at 
-xarkana.  the  lowest,  57.2°  at  Nail.  The  highest  temper- 
ire  recorded  during  the  month  was  98°  at  Rison  on  the  4th 
0  lowe.^t  was  20°,  uc  Dodd  City  and  Dutton  on  the  l«th  The 
rhest  occurred  within  the  first  five  days  of  the  month  in  all 
tions,  the  lowest  from  the  18th  to  the  24th.  The  greatest 
:ly  range  was  58°  at  Amity  on  the  25th, 

PRECIPITATION. 

rhe  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
ords  kept  at  /4  well  distributed  stations,  was  1  47  inches 
ich  IS  1.53  inches  le^s  than  the  October  normal.  Departures 
re  negative  in  practically  ail  sections.    Monthlv  totals    ranged 

'V-inVr^  ?''^'';^t!'°°-^^    ^"^^^   ^'    ^^^^^^g'    stations 

>  than  40  miles  apart.  1  he  greatest  amount  measured  in  24 
spcutive  hours  was  2,85  inches  at  Danville  on  the  7th  The 
rage  number  of  rainy  days  was  4. 


i'l^j^^n  September  1922;  Texarkana,  precipitation  entries 
ng  date,  0,20  should  be  on  4th,  0.20  on  11th,  0.58  on  17th 
tug,  lowest  temperature  should  be 52°  on  28th.   Mena    num' 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
T!wnderstorw.s.—  5th  1 ;  6th,   11;  7th,  3;  14th     1-    15th     9- 
16th,  J  ;  18th,  1,.  22d,  5;    23d,  5;^^lst,  3,  '  '    ^' 

Dense  Fog:~  10th,  1;  Hth,  1,     " 
Lunar  Halos:-  1st,  1;  25th,  1;  31st,  1 
iir///n,^ir,,,,:_i7ti,,  Li„,,i„^^^.j.     ^g^j^^    Batesville,    Dodd 

RoJ'       W  M  ^^'T^'"''^  ^--«^'    Hardy,  Mountain  Home 
Rogers,  Waldron,  Patterson,  Bentonville;  19th,  Heber  Springs' 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS- 


OCTOBER. 


Year. 


Temperature, 


CI  Z 

O  OJ 

Iss  > 


Precipitation. 


1891..,. 
1892.... 
1893.... 
1894.... 
1895.... 
1896.... 
1897.... 
1898.... 
1899.... 
1900.... 
1901.... 
1902.... 
1903.... 
1904.... 
1905.... 
1906.... 
1907  ... 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
1911.... 
1912.... 
1913.... 

1914 

1915.... 
19IB.... 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

•  Ba 


OS 


62.5 

60.4 

6.3.8 

60.5 

6.3.0 

57.1 

60.8 

67.6 

60.0 

65.6 

66,0 

63.7 

62.5 

60.9 

62.5 

61.1 

58.2 

61.9- 

59.2 

63.0 

62.9 

62.7 

63.8 

60.1 

63.0 

63.4 

62.8 

56.  S 

65.6 

66.6 

64  2 

61. 6 

63. 1 


-1.9 
+  L5 
-1.8 
+0.7 
-5.2 
-1.5 
+5.3 
-2.3 
+3.3 
+3.7 
+  1.4 
+0.2 
-1.4 
+  0.2 
-1.2 
-4.1 
-0.4 
-3.1 
+0.7 
+0.6 
+0.4 
+1.5 
-2.2 
+0.7 
+  1.1 
+0.5 
-5.7 
+3.3 
+4.3 
+1.9 
-0.7 
+0.8 


90 
92 
92 


95 

98 

99 

100 

101 

97 

95 

90 

97 

100 

92 

94 

96 

93 


101 
96 
95 
93 
94 
96 
99 

100 
98 
93 
96 
98 


Number  of  days. 


u 


t?3 


% 

S.OO 

27 

0.65 

27 

3.26 

23 

1..30 

24 

1.52 

21 

L44 

25 

3.  ,59 

28 

2.01 

23 

5.44 

28 

2.88 

32 

4.31 

27 

2.07 

27 

2.68 

26 

2.22 

20 

0.94 

23 

4.49 

25 

2.38 

23 

3.03 

24 

0.48 

24 

2.15 

16 

5.19 

25 

1.67 

22 

2.97 

18 

5.41 

21 

1.74 

26 

2.83 

21 

2.30 

12 

1.89 

30 

3.99 

33 

10.90 

25 

4.39 

27 

0.72 

20 

L47 

•3  a 


1-2.35 
1+0.26 
I-L70 
-1.48 
-1.56 
+0. 59 
-0.99 
+2.44 
-0.12 
+  1.31 
-0.93 
-0.32 
-0.78 
-2.06 
1  +  1.49 
-0.62 
1  +  0.03 
i-2.52 
1-0.85 
+2.19 
-1.33 
-0.03 
+2.41 
-1.26 
-0.17 
-0.70 
-1.11 
+0.99 
+7.90 
+L39 
-2.28 
-1.53 


18 
25 
16 

24 
22 
19 
18 
21 
16 
19 
14 
18 
18 
17 
23 
15 
18 
16 
!  21 

!  21 
I  14 

18 

13 

13 

22 

21 

21 

13 
6 

16 

23 

18 


sod  on  30  years  record. 


2 
6 
3 
3 

4 
6 
3 
H 
5 
6 
4 
4 
4 
2 
7 
6 
6 
2 
3 
6 
5 
4 
9 
5 
4 
4 
5 
8 
14 
7 
3 
4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


October, 1922. 


Climatolog-ical  Data  for  October,  1922. 


Amtty 

Arkadelphia... 
Arkansas  City. 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch  ... 
Bentonville  ... 
Black  Rock  ... 

Booneville 

Brinkley 


Calico  Rock  .... 

Camden 

Clarendon  

Clinton 

Conway  

Corning 

Dam  No.  1.  IT- 

Danville 

Dardanelle    — 
Dodd  City 


Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Qrannis 


Gravette 

Hardy 

Harrison 

Heber  Springs. 

Helena 

Higden  

Hope 

Huttig   

Jonesboro 

Lincoln 


Xiittle  Kock 

Lutherville    tt      . 

Magnolia 

Malvern    

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  '. .. 

Mena 

Morrillton 


Mountain  Home  .. 

Mount  Ida    

Murfreesboro  tt... 

Nail 

Newport 

t)seeola  

Ozark .. 

Patterson  

Pindall 

Pine  Bluff 


Pocahontas..  . 

Portland 

Prescott  

Princeton 

Risou 

Rogers 

Snow  Lake.  . . . 
Springbanli  Xt- 

Stuttgart 

Subiaco 


Texarkana. 

\Valdron 

W  arren 

VVhiteclilJs  . 
Wynne 


Counties, 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  . . . . 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 


fzard  

Ouachita  . . 

Monroe 

Van  Buren. 
Faiilkuer . . 

Clay 

White 

Yell 

Veil 

Marion 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Sebastian 

Hempstead  . . 

White 

Polk 


Benton  ..  .. 

Sharp 

Boone  

Cleburne.  . . . 
Phillips  .... 
Cleburne  . . . 
Hempstead- 

Union 

Craighead . . 
^\■ashington. 


Pulaski 

Johnson . . . 
Columbia. . 
Hot  Springs 

Pulton 

Lee 

Poinsett. .. 

Searcy  

Polk 

Conway. .  . . 


Baxter 

Moutgoiiiery. 

Piki,  

Newton 

.1  ■.'.'' kson 

Mississippi, . . 

I''ranklin 

Woodrulf  .  . . . 

Searcy 

Jellcrson    


Randolph. 
,\shley.... 
Neva(ia  . .. 
Dallas  .... 


Cleveliiiiil 
Henton  . . . 
Arkan.'-as . . 

Miller 

.■Arkansas. . 
Logan 


.Miller 

Scott 

lirailley 

Little  River. 
Cross 


State  Means  and  Extremes 


186 
145 
700 
277 


1303 
259 
600 
205 

361 

158 
200 
516 
309 
293 
190 
337 
330 
1175 

1C2 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
481 
264 
200 
900 

1250 
643 

1100 
4b5 
182 
445 
377 

"345 
1500 

286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 
1208 
347 

800 
730 
3G7 
2233 
231 
240 
450 
196 

"215 

300 
122 
327 
287 
243 
1385 


240 

22.S 
10.% 

332 
675 
206 

"iso 


Temperature  (Degrees  Fahrenheit). 


61.5 


60.4 
62.9 
60.4 


66.0 
65.1 


6L0 
62.4 


6.3.7 
61.2 


64.8 
60.0 

63.8 
57.2 
6.3.8 
66.0' 
64.4 
62.5 
64.3 


63.2 

60.2 
6L6' 
57.8 


65.9 
65.6 
63.0 


65.2 
64.8 
65. 2 
64.0 


61.6 
63 .2 
63.8 
63.8 

62.2 
58.8 


59.6 
64.5 
62.6' 
62.  3' 


64.4'' 


63.8 
65,4 


64.6' 
60.0 
62.6 


64.5 
65.3 


67.0 
65.1 
64.' 7 


63.1 


P  o 


-1.2 


1.1 

+  0.7 
+  2.4 


+  3.1 


+  2.5 
+  2.1 


+  2.3 
+  1.1 

—  1.3 

-  1.6 
f  1.2 

+  3.7 
+  4.6 
+  2.0 
+  2.6 


+  0-8 
+  0.6 
-  1:3 


8.0 

+  1.0 
+  0.4 


+  1 
3.6 


1.3 


+  1.4 


+  0.6 
-3.6 
+  2.1 
—  1.2 


+  1.2 


0.4 

1.4 


+  1. 
+  0.6 


+  2.4 
-f-  1.9 


+  L5 
+  'i.'3 
+  '3.3 


0.8 


93 


89 


90 
92'' 


94 
92J 
94» 


98 


1+ 


31 


36 

22 
28'' 
32 


35 


34 
33 
31 
35 

34 

29 
28 


35'' 


34 
39 


35' 

24 

31 


34 

34 


88 
'37' 

'32' 
20 


Precipitation,  inches. 

3 

C 

^     . 

0 

^ 

ft 

M 

_ 

CM 

3? 

tv  0 

c 

sia 

orr. 

c« 

4J 
0) 

gg 

c3 

S" 

<d 

d 

0 

;~, 

0 

E- 

1 

a 

H 

18t 


18t 

19 

18 


19 
18 

19 

18 

19t 

24 

18 

18 

18 


18 

18+ 

20 


19 

17+ 
18 
19 
19 

18 
19 

17 
IS 
18+ 
18 


24+ 


24+ 
24 


18+ 
18 


24 
24  " 

18 


50 
49 
45 


39 
46 
41 


34 
35 
44 
46 


44 
38 
37 
40 

47 
49 


35 
39 
45 
45" 


50 
43 


43» 
50 
45 


44 
42 


41 
'42' 

ii' 

53 


Number  of  davs. 


1.89 
111 
2.28 
0.15 
0.78 
1.75 
1.06 
0.97 
L04 
L37 

1.20 
0.14 
1.  02 
1.94 
0.88 
0.69 
1.53 
3.90 
2.8^ 
0.36 

1.15 
1.81 
0.83 
0.46 
1.05 
0-69 
2.80 
3.17 
1.45 
0.82 


— 0  77 
—1.26 
+0.36 

-2.' 2 
-0.8.3 
-1.75 
-1.43 

-i.'46 

-1.23 
-1.63 
— l.SG 


—1.68 
-2.33 


+0.35 
-2.64 

-1.58 
-1..39 
-1.36 
-1.99 
—1.72 
—2  39 
— 0.  03 
+  1.27 


0.74—2.25 
2. 06  —0. 57 
2.  80  +0.  .34 

0. 95 

3.30  +0.94, 
1 .39  . . . 
1 .38  —1 
0.301-1 
2.1(1  -0.84 
0.30 


0.77 
1.64 
1.85 
2.68 


0.39 
1.49 
1.77 
2.71 
O.Sl 

3.39 
2  63 
2.  12 
1.55 
2.15 
1.00 
0.99 
1.15 
4.35 
0.43 

0 

0.25 

1.11 

1.45 

LIO 

0.66 

1.56 

0.81 

1.44 

0.90 

1.35 
0.81 
0.92 
3.76 
L17 

L47 


-1 
—1.92 


+0.3, 


-3.05 
— 0.54 


-0.59 


-2.16 
-0.25 
-1.23 
-1 


-L92 

-1.99 
—2.18 
-1.09 
-0.95 
-1.43 
-2.04 


—1.06 
—1.32 
-2- 19 

-0.85 


—2 .23 
+  1.50 
-2.14 

-1.53 


1.33 

0 

0.60 

0 

2.00 

0 

0.07 

0 

0.34 

0 

0.75 

0 

0.60 

0 

0.64 

0 

0.65 

0 

0.58 

0 

MO 

0 

0.47 

0 

0. 60 

n 

1.35 

0 

0.39 

0 

0.25 

0 

0  85 

0 

2.85 

0 

2  70 

0 

0.17 

0 

0.83 

0 

1.31 

0 

0.65 

0 

(J.  35 

0 

0.44 

0 

0.30 

0 

1.96 

0 

2.  23 

0 

1.06 

0 

0.43 

0 

0.27 

0 

0.99 

0 

1.20 

0 

0.40 

0 

1.60 

0 

0  62 

0 

0.50 

0 

0  30 

0 

0.92 

0 

0.20 

0 

0.55 

0 

1.52 

0 

1.10 

0 

2.35 

0 

0.21 

0 

0.77 

0 

1.03 

0 

2.52 

0 

0.38 

0 

2.00 

0 

2.20 

0 

1.38 

0 

0.80 

0 

1.12 

0 

1  0.73 

0 

0  65 

0 

0.68 

0 

2.80 

0 

0.26 

0 

0.35 

0 

0.25 

0 

0.36 

0 

1.35 

0 

11.85 

0 

0  38 

0 

0.88 

0 

0.43 

0 

0.80 

0 

0.64 

0 

0.40 

0 

0.44 

0 

0.70 

0 

2.  70 

0 

0.85 

0 

2.85 

0 

20 

11 

15 

0 

14 

9 

19 

5 

20 

2 

17 

6 

16 

8 

22 

2 

21 

0 

21 

4 

15 

8 

12 

9 

15 

4 

19 

/ 

IS 

8 

19 

4 

21 

0 

19 

0 

17 

0 

9 

18 

n 

16 

16 

12 

18 

4 

17' 

3' 

16 

12 

15 

9 

15 

9 

16 

9 

23 

3 

22 

4 

21 

2 

15*' 

3" 

19 

8 

20 

5 

17 

4 

25 

5 

24 

1 

19 

5 

20 

6 

20 

5 

16 

8 

15 

10 

10 

10. 

22 

4 

17 

8 

19 

6 

15 

12 

17 

6 

19 

8 

25 

2 

18 

6 

14 

6 

13 

13 

18 

10 

21 

0 

10 

10 

23 

0 

19 

5 

14 

11 

18 

6 

18 

12 

19 

6 

26 

2 

13» 

13"' 

21 

0 

16 

8 

24 

1 

17 

9 

17 

9 

24 

2 

16 

4 

20 

6 

20 

4 

20 

2 

18 

6 

4 
6 
10 
1 
6 
7 
5 
6 


Ohservers. 


ne, 

sw 


se. 
sw. 


ne. 
ne- 


s. 

sw 


sw. 
ne. 
tw. 


n 
n . 

e. 
se. 


n. 
sw 


se. 

SW'. 


nw. 

s. 


ne. 

e. 

sw. 


Albert  Dillard. 

F.  .1.  Carpenter. 

Geo.W.  Payne. 

J.  D.  Roeves, 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

.1.  E..Scaiilan . 

V .  S.Weath-rBuri'aii. 

Vernon  C .  Howe. 

Supt.  Tuberculosis  .Sac 

II.  L.  1).  Wliitsoii. 

W.  J.  Copp. 

.\.]i.  Quarrerman . 

W.    Hi>hop 
Dr  J.   M.   Hunter. 
I':.  E.  ly'ordrey . 
I!pv.  M.  L.  Skinner. 
H.   S.   Cooper 
U    P.   Kvf)i"^. 

D.  Riley, 
Neal  Dodd . 

Ren. Johnson . 

I.  M  .Kicketts 

L  J.  BabL 

Dr.   R.  H.  Hardin. 

lieorge  \V.  Niohoalds. 

Ihiiversity  of  Arkansas. 

U.S.  Weather  Bureau. 

r.  J    Logan. 

Cleve  Bell. 

W.K.  Me  Vay. 

A.  F.Stevens. 

Mrs.  D    S    Madden. 

A.   C.   Broo'iS. 

E.  C.  Spranhurst. 
lanies  A  .Burnett. 
J.  A.  Ingram. 

N.  P.  ()■  Neal. 

I.  L.  Collett. 
Heuedicliiie  Sistsrs. 
L.  E.  Nabers. 

U.S.  Weather  Buri'rtii . 
H.  Kaulfeld. 

Stat.^  Agriculture  School. 
Clark  Houston. 

F.  VVallick. 

C    N.   Houck. 
t'havlits  Wa'.toii. 
W.  F.  Reeves. 
E.  W.St. John. 
.1.   W.  .lackson. 

U.S.  Halbert. 
(LA.  Whitlington. 
Henry  A.    Davis. 
Chai'lfs  PiixloM  . 
(ieorge  L.  Kohiiison. 
Sieve  Rp.lpli  Jr. 
Isham  Burrow. 
W.E.  Baker. 
W.   W.   Wood. 
Miss.  Theresa  Scheu. 

Benedictine  Sisters . 
W.  E.  Kdmislon. 
O.  J.  Stephenson. 
Foote  Coleman.. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A .  Starck. 

L    Britts. 
Miss  (irace  Fi.eld. 

II .  A  .  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey . 

U.S.  Brashear. 

Dr.   Clieves.  B«vil. 

Mrs.  J.  L.  Clegs. 

Miss  Kiile'a    M.Scliirmer. 

LM.Larkan. 


The  departures  I'rom  n.M-n.al  temperature  and  precipitation  are  computed  only  ior  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record :  but  all  complete  reports  are  used  >n  oeierm,  lung 
...ction  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++Rece;yed  too  late  to  be  included  in  means  and  summanss.  Reterence  let.ers  W  appearing  u>  the 
table  indicate  number  of  davs  missing:  for  example,  '  represents  two  days  missing.  +Also  on  other  dates.  WPost-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  Juiu'ion.  Kan.tol,.h 
Ltt.:Lut.hflrville.R.F.n.Xo.2.  Lamar.  Ark.:  Springhank,  Doddridge.  Ark.:nmphers.  Rover.  Ark.  ;  Dam  No.  1;  Judsonia,  Ark. 


i9ffi!»ds8^^: 


October,  1922. 
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Daily  Precipitation  for  October,   1922. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


Amity    llll    

Arl<a(lelphia  |||| 
Arkansas  City  lill 

Arlberg 

Fiaifsvillo  lill 

Bee  Biirticli 

Beiitonville  ♦•*. 
Black  Uool<|||l||.. 

Booaeville- 

Briulvley  III.... 
Calico  Kockjlll. 

Camden  |||l    

Clarendon  illl  ... 

Clinton 

Conuay  

Coniipf       

Dam  No.   1   . . 

Danville  i'(      

Davdaiielle    . .  .. 

Did  1  Cily  

Diiiiias    

Diilioii    

El  Doradollll    .... 

Eiipland  • 

KiircUa  Springs 
Fayetreville  .  ... 
Koit  Siiiilh  **•   . 

KuUon  III! 

Goorjfetown  ||  II . 

Grainiis 

Gravelle 

Hanly 

Harrison , 

Ileber  Springs-.. 

Ilek'iiaili:   

Higdeu 

Hope 

Ilnitig 

JoMPShoro 

Lincoln 

LitUe  Bock"* 

Lmlii'rville    

Magnolia  llll 

Malvern    It! 

Miiinmol  li  .Spring 

Mariiinna  ||||   

Marked    free  II II   . 

Marshall 

Mem.  III!    

Morrillton 

Mminiain  llojp.e . 

.Moiiiil  Ida    

Mcirlnieslioro   II  || 

Nail  

Ne\v|>()n    llll 

Osceola  

Ozark  

l'alier<on|i||      

Piiidall 

I'liie  lilMlf  ».... 
I'ocal'.onlas.   .    .. 

I'ortland  II 1 

I'rescott 

I'riiicelon  ||||    

Kisoii   

l!og.>rs 

Snov,-  Lake  |||l.... 
.■<pringl>iink  ||||    .. 

('inl'.gart   

S^nl'iaco 

Texarkana   lill   ... 

riiijiliers  

Waldron 

Warren    

Wliiteeliffs 

Wynne!  11 


Ouachita. . 
Ouachita... 
Mississippi . 

White 

White. 

Arkansas.. 
Arkansas  .. 

White 

Arkansas.  . 

White 

Waite  . . . . 
Ouachita   . 

While 

While 

Aik.msas.  . 
W  hile  ...   . 

Waite 

Arkan>as . 
Arkansas. . 

White    

.\ikaiisas. . 

White 

Ouacliila- . 
Arkansas  . 
While  ..     . 

White 

Arkansas . . 

Ked 

White 

Ked  

Arkansas.  . . 

Wiiite 

While  

White 


Mississippi  . 

White 

Red 

Ouachita... 

iMiite 

.^rkaiisa?.  . . 
Arkansas.  .. 
Arkansas.  . 

Ked 

Oiiaeliita 

Wiiite 

Mis;-isSl|jpi.. 

Mississippi . 

While 

Ouacliila. . . 

Arkansas 

Willie 

Oiuicliita. . . 
jOu.Tcliita... 
Iwuiiie.    ... 

W..ite 

.MissisMpid. . 
Arkansas.  .. 

While 

White.. 

Arkansas. . . 

White 

Oiiiieliila  .. . 
Ouachita  . . 
Onaidiiia    .. 

Ouachita 

.^I'kiHisas. . . 
Mississippi . . 

lied  ..-. 

Arkiiiissis..  . 
Aikansas. .  . 

Med 

Arkii  iisas. . . 
Arkan>as-  . . 
Ouachita  . .. 

Red 

Mississippi   . 


9      10      11 


14 


.33 


.07 


.05 


.01 
T 

1.35 
.39 
.03 
.85 
.25 
.18 


.83 
1.31 
.07 
.08 
T 

'■i''3 


.43 


1.20 
.40 
T 
.62 
.50 


■  16 

.13 
1.52 

i.m 


.21 


1.03 
.03 
.38 


.09 
.60 

2.00 
.06 
.32 
.40 
.28 
.64 
.65 
.58 

1.10 
.47 
.60 
.45 
.09 
.25 

■2."  85 
2.70 


.l<i 

.111 
.10 
.35 
.18 
•  15 
.80 
2.23 
1.06 
.22 
.25 
.80 
.50 
■33 
L60 
.43 
.45 


.25 


.35 


.92 

.04 

.12 

.70 

2.35 


.14 
.7 
■  70 
2. 52 
07 


.05 

...I 


2.00  1  03 
2  20!  .  13 


I  .65 
I  .117 
;2.  80 


1.38 
.10 

1.12 
•  73 
.34 
.68 

1.02 


.36 
l.:v5 
.25 


T.  .16 
.88  .08 
.08    T 


,44  .34 
.70  .22 
T.  |2.70 
85! 


.06 


•  29 


.07 
1.54 
.04 
T 


•  12 


.06 


.30 


•  25 


.10 


.15 


.04 


.38 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22     23     24     25 


T. 


.25 


.39 


.12 


.22 


.33 


.00 


•  06 


.35 


.02 


.30 


.20 


.18,   .18 
, 12  .... 


.43 


.04 


.02 


.05 


.10 


.10 


.24 


.05 


•  05, 


26     27     28     29     30 


31 


.99 


.25 


.21 


L90 


.05 


T. 


■  50 


.60 


.07 


0.39 
1.19 

1.77 
2.71 
0.»1 
3.39 
2. 63 
2.12 
1.55 
2^1o 
1.00 
0.99 
1.15 
1.35 
0.43 
0,  08 
0-25 
Lll 
1,45 
1.10 
0.66 
1.66 
0.81 
1.44 
0.90 
1.35 


0.80 
092 
3.76 
1.17 


Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset   and  precipitation  is  for  24  hours  ending  at  observation.  **♦  Kegular  Weather  Bureau  statini :    precicitafion  for  24 
hours, midnight  to  midnight.    +  Separate    dates  not   recorded  *  Included  in  nflxt  measurement.   Ill'Preeipitarion  measured   in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch  . 

Daily  River  Sta8;es  for  September,    1922. 


Stations. 

Rivers. 

I'lood 
SI  litre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12      13 

14 

15 

16 

17 

18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28      29 

30      31 

Fort  Smith 

-Vrkansas 

22 

2,7    2.6 

2.6 

2^5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5i  2.5    2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5    2.')'  2.5I  2.5    2.5    2.5!  2.4 

2.4    2,4    2.4    2.4 

2.4    ''.4    2  4 

2.4 
0,3 

tl   ■' 

Iiardanelle 

do 

20 

0.8    0.8 

0.8 

0.'/ 

0.'/ 

O.V 

1,0 

1.0 

1.0 

0.9:  0.9    0.8 

0.7 

0.6 

(1.5 

0.5 

0.5    0.5    0.5    0.5'   (1.5 

0.5i  0.4 

0.4    0.4    0.4!  0.4 

0  3   0  a'  n.5 

Little  Rock. . . 

do....... 

23 

t0.5|t0-5 

to. 6 

to.  7 

to. 7 

to.  7 

to. 7 

to.  5 

to.  4 

to.  3  to.  4  to.  5 

to.  5 

to,  6 

tO.K 

to.  8 

tO.8lt0.8,t0.8t(i.9  t().9 

tl.O.tl.l 

tl.Iltl.l  tM  tl.  1 

tl  •> 

tl.2|tl.2 

I'iiie  lllun' 

do...... 

25 

1 

3.8 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3,5 

3,7;  3,7l  3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3,5 

3.4 

0.4;  3,3'  3.  3I  3,3 

3,31  3,3 

3.3i  3,21  3.2;  .3.2 

3  2 

3.  113.] 

3  1 

HIaek  Itock  

I?lack 

14 

1.6'  1.1- 

1-6 

I.& 

1..5 

1.5 

1.7 

l.V 

1.7 

1.7;    1.61    1.6 

1.7 

1,8 

1,8 

1,8 

2.(1 

2.0   •>  o|  2.11:   1,8 

I.S!  1,8 

i.6i  l,6i  1.5'   1.5 

1   5 

^  ii  ^  A 

2,0 
tO.fi 

Calico  Rock 

White 

18 

tO.6|t0.ii 

tn.6 

to.  6 

to.  6 

to- 6 

0.3 

0.3 

0,0 

to.  2  to.  4 1  to.  4 

to. 4 

to. 5 

to.  4 

to,  4 

to,  5 

t0.5|t0.6t0.6t0.6tO.6:t0.6 

t0.0,t0  6't().  fit0.fi 

to.  fi|t0.  elto  6 

liatesville 

do 

23 

4.3    4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.4 

5,0 

5  4 

5.1 

4,91  4.6 

46 

4,5 

4,5 

4.5 

4.5 

4,5    4.4|  4.4'   4.4 

4,3'  4.3 

4.3,  4,31  4,3    4.3 

4.3    4.3i  <l  K 

4  3 

Newport 

do 

26 

I.3I  1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1  2 

1.3 

1,3 

1.3 

1.3 

1.41   1,4 

1.4 

1,4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3    1.3    1.3    1.2 

1.2|   1.2 

1   -r, 

I.2I   1-21    I.'." 

l.y    1  9 

1  2 

1.2 

to, 5 

6  0 

(iporgetowii   .. 

do....... 

22 

to.  5,10. 5 

to.  5 

to.  5 

to.  6 

to.  6 

to.  5 

to,  4 

to.  4 

to.  4 

to. 2, to. 1 

to.i 

to.i 

to.i 

to.i 

t0.2itO.i;t(l.2tO.2;tO.3 

to  .3  to.  3 

to,  31 

tO,4  to..Tt0.5,t(1.5't(i,5 

to  5 

Clarendon 

do 

30 

6.3    6.2 

6.2 

6.2 

6.1 

6,1 

6.2 

6.2 

6.1 

6.1 

6.1 

6,2 

6.3 

6,4 

6.0 

6.5 

6.41  6  4    6.3I  6.3    6  2 

6.2!  6.2 

6.1! 

fi. 1 1  fi.  1    f. 1j  6,1.  6,1 

fi  0 

rieleiia 

Mississippi.  . . 

42 

3.81  3.5 

3.2 

3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

2.0 

2.4 

2.2 

2,1 

2,1 

2.3 

2,5 

2,7 

2.6 

2.3l  2,1    2.1:  2.1    2.2 

2.0    2.(1 

1.9i 

1.9l    1.9    1.9    1.9    l.R 

1   8 

.•\rkansas  City... 

do 

42 

4.3i  4.0 

3.8 

3.6 

3.4 

3.2 

3.'.' 

3,0 

2.8 

2.7    2.5 

2,3 

2.2 

2,3 

2,4 

2,5 

2.7 

2.7i  2.5'  2.2    2.2 

2.2    ''.2 

2.1I 

2.01  '■^•^    '^■^'   l-f     l-C 

1    9 

1  I) 

Camden 

Oiin(h:ra.  ... 

49 

3.3i  3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.4 

3.5'  3.7 

3.7 

3,7 

3,6 

3,9 

3,9!  4.11 

4.0,  3.9,  3.9!  ■'  8 

3,8    3.7 

3,7, 

3.6,  3  fi,  3.61  3.6    3.5 

3  5 

3  5 

r>'*nville  

Petit  .lean. . . . 

20 

0  5 

0  4 

(1  4 

0  4 

0  4 

0  4 

■>  11 

?  9 

•'  5 

1-91  1,5 

1    1 

I  0 

n  9 

0  s 

0  01  0.8 

0  8   0  8i  0  7'  0  7 

0  71  0  7 

(l.6i 
5  ,fi' 

(1.6    0,6    0,51  *'■■''    "-5 
5,6,  5.6    5  6i  5.6    5,6 

0.4 

0,4 
5  6 

Fnlion 

P.ed , 

28 

5.5 

5,5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

6.0 

6.4 

6.0 

5.9I  5,9 

5.8 

5.7 

5.8 

5.7 

5.7    5,7 

5.7,  .5.7    5.7:  ,5;  7 

5,7    5.7 

Arkadelphia    ... 

Ouachita.    

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0^0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,1 

0.0 

0.  01  0,0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0    ii.n'  0,0,  O.Ol  Cli  0.1 

0.0!  0.0 

0,0 

O.Of  0.0    0.0    0.0    0.01  (in 

o!(l 

"lltr.r;r,il.  . 

(■t,.1,,               .        , 

4.9    1.9 

4,8     !.6 

-1  .h 

\  'V  4  S'  .1.2 

4  21  4,1     4."!  S  7^  3.3 

3,0 

■'.s 

2  r, 

2  6 

2  C. 

2  4    2  2'  2.  0!  2. 0    '.'  (^   2.  0    2  0 

2.0    ■_'  o'  L'.fi    •).(T  V  n 

2.fi 

+ 

lie 

iUM 

zero 

of  ;,' 

age. 

■ 

xssomt 


40 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


October.  1922. 


Daily  Temperatures  for   October,  1922. 


Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20     21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

a) 

Amity  $5 

\  Maximum . . 
■  i  Minimum.. 

93 

91 

93 

90 

79 

74 

69 

66 

81 

79 

79 

79 

83 

81 

75 

66 

69 

74 

80 

76 

SO 

75 

74 

73 

85 

84 

83 

88 

72 

75f    74 

78." 

53 

56 

50 

64 

60 

72 

60 

43 

44 

32 

38 

41 

45 

40 

46 

51 

65 

31 

31 

42 

40 

41 

35 

31 

32 

33 

34 

40 

40 

53 

45 

44.; 

Batesville5$ 

\  Maximum . . 
■  (  Minimum.. 

91 

94 

93 

91 

90 

84 

76 

66 

58 

67 

78 

70 

74 

SO 

82 

77 

57 

66 

72 

70 

79 

81 

57 

71 

77 

82 

85 

83 

83 

83 

7' 

77.! 

54 

54 

54 

50 

60 

68 

65 

4- 

48 

48 

39 

40 

34 

35 

41 

62 

45 

28 

28 

31 

34 

40 

51 

31 

32 

32 

35 

38 

39 

51 

53 

43.! 

Bee  Branch 

\  Maximum.. 
■  1  Minimum.. 

96 

95 

93 

95 

95 

89 

67 

65 

55 

68 

79 

76 

77 

78 

88 

77 

79 

CO 

70 

71 

74 

S3 

88 

71 

74 

81 

87 

86 

B4 

78 

8f 

79.; 

56 

60 

60 

65 

60 

63 

66 

45 

45 

42 

41 

45 

37 

40 

48 

59 

42 

34 

31 

37 

47 

42 

4G 

33 

35 

37 

38 

41 

45 

52 

61 

46. J 

Benton  ville 

'  Maximum.. 

83 

87 

88 

89 

87 

79 

64 

52 

60 

68 

75 

68 

75 

78 

74 

75 

53 

ee 

70 

70 

72 

79 

63 

70 

73 

85 

83 

81 

82 

84 

7f 

74.  £ 

)  Minimum  .. 

64 

55 

67 

54 

59 

64 

49 

42 

41 

35 

40 

40 

49 

62 

58 

46 

31 

25 

32 

37 

51 

46 

39 

33 

40 

4( 

45 

50 

66 

56 

6. 

46.  ^ 

Booneville 

\  Maximum.. 

87 

89 

90 

92 

94 

93 

7S 

59 

65 

70 

80 

71 

75 

84 

83 

78 

70 

68 

70 

74 

78 

84 

75 

72 

78 

80 

85 

86 

83 

84 

•  7t 

79.1 

(  Minimum  .. 

66 

60 

62 

65 

67 

65 

59 

50 

39 

43 

51 

52 

49 

58 

64 

62 

48 

38 

37 

40 

47 

53 

41 

41 

48 

49 

51 

54 

61 

59 

C3o3.( 

Brinkley 

1  Maximum.. 

93 

93 

91 

93 

92 

84 

82 

72 

60 

67 

81 

74 

79 

85 

87 

82 

71 

63 

73 

76 

82 

84 

80 

74 

76 

84 

87 

87 

86 

86 

81  80.{ 

(  Minimum  . . 

59 

62 

60 

56 

63 

70 

65 

49 

50 

6U 

44 

47 

37 

36 

47 

63 

48 

34 

33 

40 

49 

44 

56 

36 

39 

39 

40 

41 

48 

62 

63  49.4 

Calico  Rock^'S  . . 

\  Maximum.. 

95 

95 

94 

93 

94 

85 

72 

60 

69 

66 

77 

71 

75 

82 

86 

72 

57 

fiS 

71 

70 

S' 

84 

67 

74 

82 

83 

88 

84 

84 

86 

62  77.  J 

!  Minimum  .. 

56 

60 

52 

49 

53 

68 

63 

47 

47 

49 

4'i 

4' 

37 

37 

41 

60 

45 

30 

32 

34 

35 

41 

47 

36 

35 

36 

38 

37 

40 

48 

50 

44. C 

Cam(ien§§ 

j  Maximum . . 

90 

90 

90 

89 

89 

88 

81 

73 

67 

72 

82 

75 

78 

83 

87 

75 

65 

68 

73 

76 

8fi 

85 

73 

74 

09 1     80 

84 

85 

83 

85 

Si 

79.  ( 

■  (  Miuimum  .. 

54 

55 

53 

59 

62 

67 

63 

47 

46 

38 

40 

43 

38 

40 

41 

48 

62 

38 

33 

39 

45 

43 

43 

32 

33 

34 

36     36 

39 

44 

52 

45.  a 

Conway 

_  S  Maximum.. 
(  Minimum  . . 

91 

57 

95 
59 

92 
55 

92 
5; 

92 
64 

83 
68 

75 
60 

6s 
47 

63 
60 

68 
44 

80 
39 

75 
46 

75 
38 

82 
41 

87 
62 

79 
63 

68 
48 

68 
33 

72 
30 

75 
38 

79 
5'i 

83 
45 

73 
54 

74 
34 

77 
35 

81 
37 

85 
36 

88 

83 

87 
53 

81 
6b 

79-7 

40'     46 

47.7 

Corning 

j  Maximum.. 

89 

88 

9U 

92 

89 

85 

74 

68 

61 

66 

81 

73 

72 

80 

83 

73 

CC 

65 

72 

70 

78 

80 

71 

1' 

7< 

79 

85 

86 

74 

83 

.81 

77.  S 

■  (  Miuimum  .. 

62 

55 

54 

52 

66 

67 

59 

45 

47 

47 

44 

38 

30 

34 

46 

59 

41 

26 

28 

40 

44 

41 

48 

8( 

37 

35 

37 

38 

55 

41 

•Ci 

44.8 

Dardanelle 

j  Maximum. . 

93 

88 

90 

90 

88 

89 

89 

70 

72 

70 

61 

79 

72 

73 

78 

85 

78 

73 

73 

66 

65 

75 

81 

» 

81 

81 

82 

79 

83 

81 

83 

79.2 

■  1  Minimum  .. 

60 

60 

58 

46 

66 

68 

65 

51 

53 

60 

43 

50 

48 

48 

56 

64 

50 

38 

34 

42 

44 

46 

52 

36 

42 

44 

38 

44 

50 

61 

50 

50.  S 

rodd  City 

j  Maximum.. 

90 

80 

90 

91 

90 

78 

67 

56 

57 

66 

76 

70 

72 

76 

79 

69 

70 

58 

70 

71 

76 

75 

-    75 

70 

78 

79 

86 

83 

82 

83 

7» 

75.5 

■  I  Minimum  .. 

6 

52 

82 

49 

57 

65 

64 

.43 

45 

44 

39 

40 

37 

45 

55 

57 

39 

20 

29 

3-; 

45 

43 

40 

32 

36 

38 

40 

42 

44 

49 

5( 

44.5 

Iiumas 

_  j  Maximum.. 

94 

92 

90 

92 

88 

82 

80 

75 

60 

CS 

78 

72 

75 

82 

85 

80 

70 

65 

70 

72 

82 

87 

71 

74 

75 

80 

75 

87 

86 

85 

8( 

79  ] 

■  1  Minimum  [_ 

66 

57 

60 

58 

68 

70 

65 

50 

50 

43 

44 

45 

38 

3b 

44 

50 

50 

39 

33 

42 

44 

43 

68 

34 

35 

40 

38 

40 

48 

53 

Oh 

48. S 

Button 

_  j  Maximum'' 

88 

88 

88 

88 

86 

71 

6f 

55 

61 

65 

75 

72 

69 1     75 

78 

75 

C3 

66 

70 

63 

73 

81 

eg 

67 

67 

SO 

82 

78 

77 

80 

74. C 

(  Minimum  [  [ 

5'2 

49 

45 

44 

64 

61 

62 

39 

42 

31 

31 

3-1 

39 

41 

51 

50 

39 

20 

26 

31 

44 

35 

37 

24 

30 

31 

35 

48 

43 

44 

5b 

40.5 

El  Dorado 

j  Maximum' ' 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

84 

72 

66 

71 

81 

77 

S'' 

83 

87 

78 

'     72 

68 

72 

78 

81 

86 

73 

75 

67 

79 

SG 

86 

85 

85 

82 

80.4 

■  )  Minimum  '[ 

59 

59 

69 

63 

70 

71 

65 

60 

44 

41 

46 

42 

46 

45 

5v 

62 

51 

39 

37 

47 

46 

48 

60 

37 

40 

44 

43 

45 

50 

56 

63 

51.2 

England 

\  Maximum" 
(  Minimum  " 

92 
57 

93 
60 

93 
60 

93 
57 

90 
64 

83 
68 

79 
60 

70 

5» 

63 
48 

68 
45 

80 
40 

75 
49 

78 
37 

84 
38 

82 

5^ 

85 
44 

7b 
57 

75 
35 

78 
37 

83 
62 

85 
39 

86 
.40 

86 
46 

85 
57 

83 
57 

81.8 

5>.a 

Eureka  Springs  . 

(  Maximum' 1 

86 

90 

92 

93 

89 

78 

68 

56 

C2 

69 

76 

71 

75 

8U 

"so 

"78 

'■'67 

'  68 

77 

75 

75 

SO 

74 

72 

78 

89 

87 

84 

85 

87 

81 

78.2 

■  I  Minimum 

60 

58 

68 

58 

64 

66 

51 

42 

42 

40 

46 

42 

45 

54 

67 

56 

37 

28 

36 

41 

49 

62 

39 

36 

52 

48 

57 

65 

62 

54 

6( 

49.  S 

Fayettevllle 

S  Maximum" 

85 

88 

93 

90 

89 

84 

70 

66 

61 

68 

76 

72 

74 

79 

78 

76 

72 

73 

71 

68 

74 

79 

7!) 

79 

79 

85 

82 

81 

81 

84 

77 

77.  S 

■  (  Minimum  ] ' 

58 

53 

50 

62 

64 

67 

52 

42 

42 

34 

35 

37 

47 

50 

50 

50 

39 

25 

31 

50 

49 

49 

45 

49 

48 

-.39 

48 

64 

52 

51 J 

t2 

47.5 

Fort  Smith 

j  Maximum 

85 

89 

90 

90 

90 

76 

67 

56 

Co 

71 

79 

71 

75 

82 

75 

77 

69 

67 

70 

64 

7C 

82 

68 

73 

75 

80 

83 

84 

83 

84 

78 

76.3 

■  l  Minimum  " 

66 

64 

62 

62 

68 

66 

55 

49 

49 

43 

45 

52 

49 

54 

61 

61 

45 

37 

39 

47 

53 

62 

46 

39 

41 

45 

47 

51 

57 

57 

58 

5'2-3 

firannis 

j  Maximum 
■  1  Minimum 

88 
58 

89 
60 

89 
56 

88 
57 

89 
65 

81 
Co 

72 
56 

63 
46 

66 
41 

71 

38 

79 
43 

75 
51 

73 
44 

80 
56 

84 
53 

76 
CO 

69 
49 

68 
37 

72 
36 

71 
45 

7C 
45 

77 
45 

68 
51 

71 
39 

68 

49 

81 
42 

80 
44 

82 
44 

79 
48 

84 
55 

75 
61 

76.9 

UA  OiUxtia ......... 

49.6 

Oravptte 

S  Maximum" 
'  Minimum 

85 
59 

88 
53 

88 
51 

90 
49 

87 
59 

85 
63 

71 
52 

59 
38 

60 
38 

68 
31 

75 
35 

69 
37 

75 
48 

78 
51 

73 
54 

76 
55 

73 
38 

66 
22 

72 
28 

69 
34 

73 
46 

78 
43 

64 
32 

71 
30 

7-1 
41 

86 
40 

84 
42 

82 
46 

83 
47 

84 

47 

77 

58 

76.2 

\n Oi V ocwo  .  ..•.••• 

44.1 

"Vn^rt-rr 

j  Maximum" 
■  '  Minimum  " 

92 
54 

92 
55 

92 
54 

92 
50 

90 
55 

85 
66 

73 
68 

66 
46 

77 
39 

77 
39 

70 
34 

...- 

82 
36 

86 
58 

79 
43 

62 
28 

69 
28 

71 
32 

79 
46 

82 
40 

77 
30 

79 
33 

SI 
36 

84 
37 

79.9 

Hardy 

43.3 

Harrison 

i  Maximum 

80 

78 

86 

88 

86 

80 

65 

"76 

62 

63 

65 

68 

78 

"65 

60 

60 

62 

60 

65 

59 

78 

76 

70 

60 

65 

65 

72 

"75 

'7C 

'  80 

76 

70.9 

■  '  Minimum  ' ' 

62 

65 

68 

50 

60 

62 

55 

45 

421     44 

38 

42 

45 

42 

.  40 

44 

35 

34 

35 

32 

48 

38 

51 

62 

35 

35 

35 

36 

35 

45 

40 

■14.8 

2}QPe 

j  Maximum" 
■  (  Minimum  ' " 

93 
56 

94 
62 

93 
56 

95 
59 

93 
70 

82 
66 

82 
'63 

74 
54 

69 
46 

73 
41 

83 
46 

77 
47 

7S 
46 

87 
47 

90 
47 

80 
65 

71 
49 

67 
40 

73 
37 

77 
46 

82 
49 

83 
54 

77 
55 

72 
36 

70 
38 

83 
43 

86 
39 

87 
41 

86 
46 

86 
56 

80 
63 

81.4 

50.4 

Huttig 

S  Maximum' ' 
(  Minimum  ' ' 

93 
56 

91 
59 

91 

58 

90 
64 

88 
70 

91 
70 

89 
64 

75 
49 

70 
45 

73 
40 

85 
42 

85 
42 

83 
41 

85 

86 

84 
64 

76 
53 

73 
40 

73 
37 

78 
43 

82 
44 

87 
44 

84 
CO 

75 
34 

73 
35 

82 
41 

86 
39 

86 
40 

86 
40 

85 
59 

83 
61 

82.8 

38     40 

-18-5 

Jonesboro 

■j  Maximum ' ' 

93 

88 

89 

88 

89 

84 

80 

70 

63 

67 

78 

..68 

..aa 

79 

-S3 

72 

55 

52 

■66 

68 

79 

«1 

68 

71 

7^ 

80 

81 

83 

82 

82 

76 

76.3 

'  Minimum  ' ' 

59 

61 

50 

59 

61 

68 

60 

48 

47 

48 

48 

47 

39 

40 

49 

61 

47 

34 

35 

42 

49 

44 

52 

39 

40 

42 

44 

44 

47 

591     G3 

-19.7 

Little  Rock 

j  Maximum"' 

88 

90 

89 

88 

88 

79 

74 

64 

59 

67 

76 

72 

74 

79 

84 

73 

60 

64 

70 

71 

78 

80 

67 

70 

74 

-79 

81 

82 

81 

82      7S.76.4 

1  Minimum  ' ' 

64 

66 

64 

63 

69 

66 

68 

61 

50 

44 

47 

54 

46 

49 

54 

63 

49 

40 

41 

47 

55 

64 

6.T 

44 

45 

48 

47 

55 

54 

(12!     66  53.9 

Lutherville 

)  Maximum" 

88 

89 

91 

90 

90 

82 

66 

69 

CO 

68 

79 

75 

70 

80 

81 

75 

70      68 

71 

60 

77 

79 

74 

70 

72 

81 

83 

82 

80 

83      79  76.  7 

■  I  Minimum  ' ' 

67 

66 

66 

64 

67 

64 

63 

47 

48 

43 

46 

49 

46 

61 

5!) 

61 

44;    36 

40 

47 

46 

53 

48 

41 

46 

46 

62 

53 

55 

61      66  52.9 

Magnolia 

S  Maximum' ' 

90 

89 

88 

88 

90 

87 

79 

73 

66 

69 

80 

81 

80 

.78 

80 

78 

86 

67 

68 

68 

81 

84 

85 

74 

74 

73 

72 

84 

82 

84      82  79.4 

<  Minimum  ' ' 

64 

61 

68 

69 

70 

68     C5 

62 

47 

42 

44 

43 

42 

a-z 

■■66 

65 

63 

41 

36 

48 

57 

49 

48 

37 

40 

44 

40 

40 

64 

56|     54  51.1 

Malvern 

i  Maximum" 

93 

93 

92 

94 

95 

89     84 

79 

72 

73 

84 

76 

80 

79 

82 

74 

69 

69 

73 

71 

75 

77 

74 

75 

73 

82 

84 

85 

88 

86      81 

80.  & 

<  Minimum  ■ ' 

57 

60 

67 

58 

58 

69 

64 

48 

47 

41 

41 

46 

42 

42 

43 

53 

55 

41 

35 

39 

47 

49 

44 

06 

37 

38 

40 

41 

42 

41      57 

47 .8 

Mammoth  Spring 

j  Maximum'  ■ 
■  '  Miuimum  •  ■ 

.... 



.... 

.... 

"ri 

'.'.' ' 

;jt- 

.... 

.... 

. . . . 

Marianna 

i  ISiaximum' 

.  .  .  . 

"80 

'76 

"62 

"G8 

71 

"78 

"79 

"so 

'68 

"C8 

"63 

"68 

77 

"76 

"■78  "78 

[  Minimum  •  ■ 

"57 

'"5s 

"59 

"58 

"65 

"70 

"68 

"64 

"51 

"si 

"45 

49 

"37 

"44 

"45 

42 

49 

39 

34 

40 

51 

54 

45 

38 

42 

40 

42 

43 

42 

48     C3 

•io.'s 

Marked  Tree  W.. 

)  Maximum  • 

89 

90 

89 

89 

80 

79 

67 

60 

66 

77 

67 

72 

81 

82 

72 

53 

65 

70 

71 

78 

80 

67 

70 

74 

81 

80 

84 

84 

81 

84      72 

71',.  0 

'  Minimum  •• 

57 

56 

55 

60 

61 

65 

60 

49 

46 

45 

45 

36 

41 

41 

CO 

46 

33 

33 

36 

40 

44 

50 

35 

39 

;-l8 

41 

41 

44 

50 

62      GO'47. 1 

Marshall  

j  Maximum- 

88 

86 

86 

87 

89 

82 

71 

69 

68 

06 

74 

70 

70 

78 

80 

77 

69 

02 

6S 

68 

73 

76 

73 

68 

73 

77 

80 

79 

79 

80|     79;  75.0 

'  Minimum  •  • 

63 

60 

58 

66 

67 

66 

57 

49 

47 

47 

44 

44 

44 

56 

62 

62 

42 

31 

34 

39 

48 

52 

4C 

36 

50 

39 

50 

58 

60 

54 

64 

51,5 

Mena 

)  Maximum •■ 
'  MMiimura  " 

89 
65 

89 
01 

89 

57 

90 
68 

92 
66 

88 
C5 

68 
57 

59 

48 

65 
46 

70 
4.) 

75 
45 

73 
50 

76 
47 

81 
50 

83 
62 

80 
C2 

68 
49 

65 
37 

70 
35 

67 
46 

78 
45 

79 
50 

67 
49 

71 
30 

72 
40 

80 
43 

82 
45 

82 
48 

82 
50 

83 
52 

75 
60 

77.0 

50.5 

Morrillton  

)  Maximum-  • 

89 

91 

91 

89 

90 

85 

71 

71 

61 

C7 

77 

76 

73 

81 

85 

76 

73 

C5 

68 

71 

76 

81 

75 

71 

74 

78 

81 

82 

80 

83 

80 

77.8 

<  Miniiiuim  •  • 

59 

CO 

58 

54 

C6 

66 

61 

50 

49 

43 

44 

49 

39 

50 

56 

63 

48 

38 

34 

41 

50 

44 

54 

38 

38 

40 

41 

43 

44 

67 

68 

49.  S 

Mt.  Home 

i  Maximmn-  • 

93 

95 

92 

93 

92 

81 

89 

58 

GO 

69 

79 

07 

74 

80 

82 

73 

66 

6« 

70 

70 

78 

83 

70 

72 

77 

82 

80 

84 

83 

84 

79 

78.4 

j  Miniumm  •  ■ 

55 

55 

55 

51 

58 

64 

56 

47 

44 

46 

40 

43 

38 

43 

65 

68 

40 

29 

30 

33 

47 

42 

43 

31 

35 

37 

39 

44 

45 

51 

GO 

45.9 

Mount  Ida. ...... 

j  Maximum  •  • 

95 

80 

90 

90 

89 

74 

70 

fil 

03 

68 

82 

75 

77 

62 

65 

66 

66 

69 

74 

68 

78 

70 

70 

71 

74 

711 

7G 

83 

79 

S'l 

70 

74.5 

j  Minimum  •  ■ 

51 

53 

49 

49 

60 

65 

60 

43 

44 

34 

36 

38 

36 

41 

48 

49 

52 

30 

28 

39 

45 

39 

50 

39 

28 

32 

33 

34 

39 

40 

64 

43.2 

Nail 

j  Maximum-  ■ 
'  Minimum  •  • 

86 
63 

85 
64 

87 
65 

87 
64 

88 
66 

77 

e2 

63 
50 

52 
42 

56 
41 

64 
40 

72 
44 

63 
44 

66 
41 

74 
45 

78 
46 

77 
43 

64 
31 

56 
32 

70 
44 

69 
45 

67 

44 

69 
45 

60 
41 

61 
42 

77 
43 

79 
44 

79 
45 

78 
44 

77 
43 

79 

44 

79 

45 

72.3 

46. » 

Newport 

!  Maximum  ■  ■ 

94 

94 

91 

92 

91 

89 

82 

67 

60 

66 

78 

70 

74 

79 

83 

78 

71 

G-l 

70 

70 

78 

81 

70 

71 

75 

80 

82 

84 

81 

81 

76 

78.3 

'  Minimum  •  • 

61 

61 

60 

66 

63 

72 

64 

54 

49 

51 

45 

47 

40 

42 

53 

63 

46 

37 

35 

38 

60 

45 

53 

38 

43 

41 

44 

47 

48 

60 

65 

60.7 

r\           , 

)  Maximum-  • 
Minimum  •  • 

J  Maximum-  • 
Minimum  ■• 

J  Maximum-  • 

I  Minimum  •  • 

90 
53 

92 
66 

91 
56 

91 

58 

91 
53 

84 
39 

72 
40 

"46 

72 

58 

70 
42 

69 
30 

67 
30 

70 
32 

"43 

72 
42 

72 
52 

75 
37 

74 
42 

"3'7 

77 
37 

79 
41 

81 
44 

82 
59 

8-1 
58 

78.8 

usceoia 

"68 

"62 

"4& 

"45 

"4-4 

"45 

"4-2 

4G-3 

Ozark • . . ,  . 

92 

93 

94 

93 

92 

83 

69 

63 

67 

74 

82 

67 

80 

81 

76 

71 

68 

70 

72 

74 

7G 

79 

82 

74 

76 

81 

83 

84 

84 

85 

78.8 

58 

59 

56 

67 

66 

68l     61 

47 

48 

41 

41 

46 

60 

40 

46 

47 

32 

311 

34 

36 

36 

38 

42 

34 

36 

39 

41 

43 

44 

40 

,  ,  .  . 

45.8 

Pine  Bluff 

96 

90 

91 

81 

81 

73 

65 

72 

84 

76 

77 

85 

88 

76 

67 

68 

75 

76 

83 

86 

74 

75 

78 

81 

86 

88 

86 

88 

81 

80.4 

57 

57 

67 

68 

64 

50 

47 

43 

43 

48 

42 

38 

46 

61 

511 

39 

35 

43 

51 

44 

59 

35 

36 

39 

39 

40 

46 

58 

62 

48.5 

Pocahontas 

)  Maximum-  • 
'  Minimum  ■■ 
!  Maximum  •  ■ 

"gi 

"92 

93 

92 

91 

86 

75 

68 

65 

66 

80 

77 

73 

79 

82 

79 

69 

66 

71 

70 

77 

80 

73 

70 

79 

82 

84 

84 

84 

83 

76 

78.6 

Portland  

"gi 

"90 

"83 

"96 

"si 

"so 

"89 

"68 

"e^ 

"68 

'  67 

"65 

77 

"85 

"86 

"86 

"■70 

"56 

"60 

"06 

"86 

'89 

"77 

"73 

"72 

"76 

"so 

"8'2 

'hi 

"87 

"84 

77.' 9 

<  Minimum  •  ■ 

56 

59 

59 

64 

68 

72 

72 

50 

46 

40 

43 

43 

40 

35 

43 

53 

61 

42 

37 

43 

41 

44 

f.2 

.34 

34 

39 

40 

40 

50 

66 

63 

49.6 

Prescott 

j  Maximum.- 

92 

91 

91 

90 

90 

82 

79 

73 

67 

72 

82 

75 

77 

84 

88 

83 

70 

65 

70 

75 

80 

83 

73 

74 

71 

80 

84 

85 

82 

75 

78 

79.4 

'  Minimum  •  • 

68 

65 

62 

60 

69 

71 

62 

60 

47 

43 

44 

48 

43 

45 

53 

64 

60 

42 

42 

60 

51 

47 

50 

39 

40 

45 

41 

45 

48 

56 

63I 

51.4 

Rison 

j  Maximum  ■ . 
Minimum  •  • 

94 
68 

94 
61 

98 
61 

91 
68 

84 
66 

79 
C3 

73 

48 

65 
48 

71 
41 

80 
45 

75 
49 

77 
42 

83 
43 

86 
48 

76 
60 

70 
49 

66 

47 

71 
35 

75 
45 

81 
49 

85 

42 

73 
53 

74 
35 

75 
87 

80 
40 

64 
50 

84 

44 

85 
50 

85'     82 
59      64 

79.2 

■50.  (> 

Rogers  

Maximum  . 

87 

88 

"87 

90 

89 

82 

09 

57 

59 

68 

75 

69 

78 

79 

76 

75 

69 

65 

71 

70 

74 

79 

63 

71 

76 

85 

85 

83 

82 

84      78 

76.2 

■  '  Minimum  •  ■ 

57 

62 

55 

49 

54 

62 

63 

41 

43 

34 

31 

40 

44 

50 

58 

58 

39 

24 

27 

32 

47 

39 

39 

29 

33 

35 

38 

39 

43 

46      60 

43.7 

Snow  Lake§5 

j  Maximum' - 

91 

89 

90 

87 

79 

80 

69 

62 

64 

77 

71 

72 

79 

81 

79 

61 

66 

70 

72 

81 

80 

81 

70 

73 

77 

82 

84 

85 

84 

74      73 

76.9 

■  '  Minimum  •• 

58 

58 

56 

61 

70 

66 

53 

51 

48 

47 

50 

38 

38 

44 

63 

59 

38 

31 

36 

41 

42 

48 

33 

34 

38 

30 

39 

41 

58 

C9      59 

48.3 

Stuttgart 

5  Maximum  ■  • 

95 

94 

93 

90 

89 

85 

81 

71 

62 

67 

79 

73 

74 

80 

86 

75 

70 

Co 

70 

74 

80 

84 

71 

72 

77 

81 

84 

84 

81 

84      79 

79.0 

■  '  Minimnm-- 

56 

70 

56 

68 

65 

66 

50 

50 

47 

42 

49 

38 

41 

46 

62 

50 

51 

34 

34 

40 

49 

46 

57 

35 

38 

49 

40 

44 

53 

62 1     63 

50,0 

Subiaco  

j  Maximum. . 
•  <  Minimum  •  ■ 

90 
63 

93 
60 

94 
59 

93 

58 

94 
67 

82 
67 

68 
60 

62 
49 

06 
50 

71 
42 

82 
47 

75 
60 

76 
46 

82 
49 

85 
58 

79 
62 

70 
48 

68 
31 

74 
35 

G5 
45 

78 
51 

85 
48 

76 
49 

77 
36 

80 
39 

81 

43 

87 
45 

86     83 1 

80      82 
51      64 

79.7 

46 

53 

5".  9 

Xexarkaua 

)  Maximum  : 

93 

93 

94 

92 

91 

S8 

82 

75 

72 

75 

82 

80 

80 

81 

91 

82 

72 

68 

72 

80 

81 

82 

72 

75 

71 

81 

84 

•86 

86 

89      7(i 

81-5 

<  Minimum  . . 

)  Maximum.. 

•  '  Minimum.. 

62 

63 

61 

62 

70 

71 

64 

49 

45 

42 

44 

47 

47 

54 

52 

66 

60 

42 

41 

49 

49 

55 

55 

38 

40 

45 

43 

45 

62 

56      63 

52. 6 

Warren 

92 
60 

89 
61 

89 
61 

89 
61 

87 
69 

82 
70 

82 
61 

69 
51 

64 
49 

72 
40 

82 
50 

74 
48 

77 
41 

82 
42 

87 
49 

76 
60 

73 
51 

07 
39 

71 
38 

76 
46 

81 
47 

85 
47 

73 
60 

73 
37 

69 
38 

79 
43 

84 
42 

84 
45 

831 
50] 

82!     81 
591     65 

79.2: 

51.0 

Wynne 

5  Maximum.. 

95 

92 

90 

92 

90 

84 

81 

69 

CO 

67 

77 

76 

76 

80 

S3 

76 

76 

64 

71 

74 

76 

82 

77 

70 

7-! 

81 

84 

89 

84l 

86'     77 

70.1 

•  '  Minimum.. 

58 

63 

58 

60 

66 

71 

65 

49 

50 

49 

45 

47 

41| 

41 

49 

63 

47 

32 

32 

38 

49 

56 

37 

37 

40 

40 

44 

54 

5ij; 

61i 

CM 

Instruments  are  read  in  the  morning;  the  maximum  tenipeiature  then  rt-ad  is  charged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occur!. 
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Vol.    XXVII.  Little    Rock.  Ark.,  Novembkk,  1922.  No.    IL 


GENERAL  SUMMARY. 

November,  1922,  was  unmarked  so  far  as  unusual  weather  is 
concerned.  Neither  the  the  temperature  nor  the  precipitation 
extremes  approached  previous  records  and  the  means  were  near 
the  normal  values.  'The  warm  weather  which  characterized  the 
preceding  sevenmonths  continued  throughout  November  mailing 
this  the  eighth  consecutive  month  with  a  temperature  above  nor- 
mal. Killing  frost  occurred  in  most  sections  from  the  21st  to 
the  26th,  but  did  little  damage  as  practically  all  crops  were  ma- 
tured. As  practically  the  normal  rainfall  occurred,  the  situation 
with  regards  soil  moisture  improved,  and  at  the  close  of  the 
month  the  soil  was  in  excellent  condition  for  fall  plowing. 
Wheat,  oats,  meadows,  pastures,  and  winter  truck  were  in  good 
condition. 

There  were  16  clear  days,  6  partly  cloudy,  and  8  cloudy,  all 
practically  normal.  Sunshine  averagtd  about  61^%  of  the  pos- 
sible. The  prevailing  wind  was  from  the  north,  averaging  about 
7  miles  per  hour.  The  maximum  velocity  recorded  during  the 
month  was  at  Fort  Smith,  48  miles  per  hour  from  the  west  on 
the  12th. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  month  of  November,  as  deter- 
mined from  records  kept  at  51  stations,  was  52.9"^  which  is  1.4° 
above  normal.  Batesville,  Bee  Branch,  Conway,  and  Harrison 
showed  negative  departures,  all  other  stations  positive.  The  high- 
est monthly  mean  was  59.0°  at  Huttig,  the  lowest,  46.4°  at 
Harrison.  The  highest  temperature  recorded  during  the  month 
was  88°  at  El  Dorado  on  the  4th.  The  lowest  was  20°  at  Button 
on  the  21st  and  26th.  The  highest  occurred  within  the  first  five 
days  in  all  sections  of  the  State,  the  lowest  during  the  last  decade. 
The  greatest  daily  range  was  46°  at  Mount  Ida  on  the  8th. 

PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  records  of  72  stations,  was  3.89  inches  which  is  0.32  inch 
above  the  November  normal.  The  geographical  distribution  was 
rather  irregular,  with  slightly  heavier  totals  recorded  in  the 
northwestern  counties.  Monthly  totals  ranged  from  8.82  inches 
at  Lincoln  to  0.86  inch  at  Texarkana.  The  greatest  amount  mea- 
sured in  24  consecutive  hours  was  3.10  inches  at  Mena  on  the 
13th.  The  average  number  of  rainy  days  was    6. 


MISCELLANEOUS  DATA  . 

Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
humidity. 

stations. 

a 

a) 

a; 

"5 

a3 
P. 

16 
16 
16 
ir. 

2, 

c 
'■ri  S  'f' 

■^  a 

XT 

a 

23 

48 
41 
40 

o 

o 

5 

nw. 

w. 

nw. 

nw. 

i 

a 

27 
12 
27 
27 

a 

Ma 

Si  3 

Beiitonville.. 
Fort  Smith... 
Little  Rock 
Mempliis 

30.11 
30.14 
30.15 
30  21 

30.43 
30.44 
30.44 
.30. 50 

29.61 
29. 73 
29.63 
29.58 

1 

1 

27 

27 

4.064 
5.641 
5.481 
5.707 

64 

78 
83 
75 

56 
57 
57 

58 
69 
66 

- 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA, 

(Dates  and  number  of  .stations  reporting.) 
ninnkrMonns:-  1st,  2;  4th,  1;  5th,  4;  6th,  2;  12th,9;  13th, 
;  14th,  1;  Kith,  1;  17th,  7;  29th,  1;  30th,  2. 
Dense  Fog:-  ISth,  1;  19th,  1. 

Lv.nar  /i'r//os:-2d,  4;  6th,  1 ;  24th,  1 ;  25th,  1 ;  26th,  1 ;  28th,  1. 
Solar  Ha  /rj,s :  -  1 5 1  i  i ,  1 . 
Sleet:-  25th,  Grannis,  Prscott. 

First  Killing  Frast  in  Autumn. 


S  tation. 

Amity 

Arkadclpliia 

Arkansas  City 

Arlbirg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Blaok  Kock 

Booncville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Claroudon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No. 

Danville 

Darrtanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 


1 


Date. 

Nov. 

26 

Nov. 

26 

Nov. 

22 

Nov. 

22 

Oct. 

18 

Nov. 

21 

Oct. 

18 

Nov. 

16 

Nov. 

21 

Nov. 

29 

Nov. 

20 

Nov 

21 

Oct. 

18 

Nov. 

21 

Nov. 

10 

Nov. 

26 

Nov. 

'  26  ' 

Oct. 

18 

Nov. 

21 

Oct. 

18 

Nov. 

21 

Nov 

21 

Nov. 
Oct. 

20 
18 

Station. 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Grannis 

Gravette 

Hardy 

Harrison 

Heber  Spring 

Helena 

Hlgden 

Hot  Springs 

Hope 

Huttig 

Joncsboro 

Junction 

Lincoln 

Little  Rock 

Lutliervil  le 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Mariauna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 


Date 

Nov. 

26 

Nov. 

20 

Nov. 

21 

Nov. 

21 

Oct. 

IS 

Oct. 

18 

Nov. 

19 

Oct. 

19 

Nov. 

21 

Nov. 

26 

Nov. 

21 

Nov. 

29  . 

Nov. 

21 

Nov. 

26 

Oct. 

17 

Nov. 

2fi 

Nov. 

26 

Nov. 

'  26  ' 

Nov. 

21 

Nov. 

20 

Nov 

16 

Nov. 

2() 

Nov- 

10 

Station. 


Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesljoro 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pindall 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Snow  Lake 

Springbank 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Waldron 

\\'arren 

Whitecliffs 

Wynne 


Date. 


Oct.  18 
Nov.  21 
Nov.  21 
Oct.  17 
Nov.  21 
Nov.  21 
Nov.  26 
Oct.  18 
Nov.  16 
Nov.  22 
Nov.  23 
Nov.  26 
Nov.  26 
Nov.  22 
Nov.  21 
Oct.  18 
Nov.  20 
Nov.  23 
Nov.  21 

Nov'.' 21 
Oct.    18 

Nov. '21' 
Nov.  26 
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Year. 


Temperature. 

Precipitation. 

1       >>  .• 

^ 

^2 

3  : 

i 

s 

£  IS 

0  1) 

?2 

tn 

0 

o9 

«  5 

as, 

K 

?H=S 

QB 

Number  of  days. 


Normal* 
1891..,. 
1892.... 
I8O0.... 
1894.... 
1895... 
1896.... 
1897 . . . . 
1898.... 
1899.... 
1900.... 
1901.... 
1902.... 
1903.... 
1904 . . . . 
1905 . . . . 
1906.... 
1907  ... 
1908..,. 
1909.... 
1911).... 
1911.... 
1912.... 
191:;.... 
1914.... 

1915 

1916.... 
1917.... 
1918.... 

1919 

192ri.... 
1921... 
1922 . . . , 


0J..5 
»9.  7   I 
49.9 

49.3 ; 

50.4 
49.9 
.52.  s 
.M.li 
47.  ."S 
.54.  3 
51.4 

50.  5 
.56.  5 
47.  6 

51.  4 
53.  2 
50.  2 
49.11 
53.  S 
59.  :i 
51.5 
41-..  S 
60.5 
.i7.  ('. 
.i2.  C. 


4'.).  7 
51. 4 


51  9 
5J.  9 


-1.8 
-1.6 
-2.2 
-1.1 
-L6 
-1^1.3 
+0.1 
-4.0 
+2.  S 
-0.  1 
-1.0 
4  5.0 

o!i 

•-1.7 
-1.3 
^  2.  5 

4  2.  3 

t7.  S 

u.  0 
-4.7 
-1.(1 

4  6.  1 
-1.  1 

4-0.6 
-0,8 
-1.8 
-11.1 

-3.'4 

'  1.4 


A7 
87 
79 
84 
81 
82 
8S 

8; 
S7 
90 
8S 
90 
89 
S9 
88 
8.-* 
84 
88 
90 


*<5I 


S9. 
88 

88 


IS 
10 
20 
10 
12 
16 

8 
15 

9 
17 
18 
15 
18 

2 
17 

9 
13 
10 

5 
16 
17 

5 

13 
20 
11 
17 
10 
11 
18 
14 
Iti 
17  i 
20  i 


.1.67 

5.56 

5.83 

4.21 

1.  12 

4.82 

4.34 

2.82 

3.20 

2.61 

4.28 

2.99 

6.  fifl 

0.04 

1.38 

3. 28 

5.90 

5.71 

.5.40 

3.75 

0.47 

3.18 

L66 

2.47 

2.32 

5.40 

2. 95 

1.96 

3  91  I 

6.27 

1  .95  , 

6.53  ! 

3.89  ! 


4-1.99 
4-2. 26 
4-0.64 
-2. 45 
4-1.25 
4-0.77 
-0. 75 
-0.37 
-0. 96 
4-0.71 
-0.58 
4-3. 09 
-2.93 
-2.19 
-0.  29 
4-2.  33 
4-2.  14 
4-1.83 
-rO.  18 
-3.  10 
-0.  39 
-L91 
-1.10 
-1.25 
4-1.  83 
-0.  62 
-1.61 
4-11.34 
+2.70 
-1.K2 
4-1  96 
-T-0.32 


13 
11  I 
14  1 

19  i 

14  I 
14 
16 
13 

13  I 

15  i 

'^\ 

13 

17 

16  ( 

14  ! 
16  I 

15 
13 
16  I 

14  ' 

15 
16  I 

20  I 
17 
15 
17 
15 
13  I 
16 


■a 

fe.2 

3 
0 

'^^  " 

0 

6 

9 

7 

10 

7 

12 

8 

8 

6 

5 

5 

11 

7 

9 

6 

8 

8 

9 

8 

9 

7 

8 

7 

7 

9 

13 

9 

8 

5 

8 

5 

9 

' 

9 

5 

9 

6 

9 

s 

9 

9 

5 

8 

8 

7 

4 

9 

11 

6 

9 

5 

9 

4 

6 

4 

9 

4 

11 

3 

10 

4 

11 

6 

11 

6 

8 

fcO 


HiiSL-d     on  so  .\, 


Correction:  Cliniatologicnl  Data,  Arkansas  Section,  October 
1922,  page  ilS:  (.'iinli'n,  tidal  precipitation  should  be  1.96^ 
Newport,  date  of  lowest  tcioricrature  should  be  ]9tli. 
Arlherg,  total  precijiilation  shfuild  lie  ]..")!)  inches.  Page  39: 
Arlberg,  precipitaliini  entries  should  he.  Cith.  (1.70;  7th,  0  60- 
81I1,  0.10;  2o(i,  0.1*1,  making  total  1.50.  '      '      ' 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


November,  192 


Climatoloerical  Data  for  November,  1922. 


Conntiei. 

13 
O 

> 

3 

Temperature  (Degrees  FahrenheitK 

Precipitation,  inches. 

Number  of  days. 

s 
0 

=5° 
£ 

Observera. 

BtatlODb. 

V  ■ 

0  U 

0 

1 

B 

1 

9  . 

s 

5 

2 

1 

3 

0 

1 

¥ 

p 

E 

3 
0 

a 

0) 

■3 
£ 

a 

s 

si 

IS 

s 

.§2 
Si 

:|s 

s:'" 
11 

u 

0 
5 

■o 

3 
0 

l>> 

■0 
1 

Clark. 

29 
26 
38 

1 
23 
30 
16 
20 

8 
40 

18 

36 

18 

1 

38 

22 

1 

7 

36 

40 

15 

20 
18 
■   15 
20 
30 
40 
30 
9 
4 

21 

25 
24 

1 
51 

4 
50 
15 
27 
29 

1 

43 
■ib 

4 
17 
13 
17 

7 
34 

2 

8 
24 

6 
29 
3b 
22 
26 

6 

I 
38 

30 
10 
40 
15 
18 
31 
1 
10 
34 
25 

40 

4 
27 

17 
14 

Albert  Dillard. 
K.  J.  Carpenter. 
(ieo.E.  Payne. 
J.  D.  Reeves. 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
J.  E.Scaulan. 
U.S.WeatberBuroau. 
Vernon  C.  Howe. 
Supt.  Tuoereulosis  San. 
a.  L.  U.Whitson. 

W.  J.  Copp . 

A.B.  Quarternian. 

J.     W.  Bishop 

Dr  J.  M.  Hunter- 

K .  E .  Cordrey . 

Rev.  .\.  E.  Skinner. 

H.  S.  Cooper 

0.   P.  Evaui!. 

J.  D.  Riley. 

Neal  Dodd. 

Ben.  Johnson. 
J.  M  .Hickotis 
J.  J.  Babb. 

Arkadelphia 

Clark 

!86 
145 
700 
277 

"1 303 

259 
600 
205 

361 

158 
200 
616 
309 
293 
190 
337 
330 
1175 

102 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
481 
204 
200 
900 

1250 
643 

1100 
485 
182 
445 
377 

1.50 
4.20 
3.15 
4.42 
4.78 
6.75 
4.74 
5.01 
1.90 

2.48 
2.47 
3.02 
3.48 
3.85 
3.50 
3.50 
3.15 
4.03 
2.4) 

6.54 
4.91 
2.04 
3. 21 
4.51 
6.67 
5.28 
1.29 
3.41 
5.83 

7.44 

—2.20 
+0.  44 

+i.'68 

+1.64 
+3.76 
+0.74 

-2.'96 

-0-43 
-1.61 
-0.89 

^.'08 
+0.47 

+6.' 60 
-0.58 

+3.(9 

+1  o7 
-2.40 
—0.34 
+  1.94 
+3.8J 
+2. 00 
-2.21 

+4.94 

0.60 
1.50 
1.00 
1.48 
2.00 
2.81 
1.83 
1.84 
0.69 

0.92 
0.98 
1-23 
1.27 
2.67 
1.18 
1.41 
1.70 
2.00 
1.50 

2.78 
1.29 
1.00 
1.07 
1.13 
1.87 
3.03 
0.44 
1.36 
1.81 

1.93 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

4 
8 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
5 

6 
7 
6 
8 
6 
6 
7 
5 
6 
3 

9 
8 
7 
6 
6 
6 
7 
6 
4 
10 

6 

10 

18' 

21 

15 

18 

17 

18 

17 

20 

16 
13 
12 
18 
16 
20 
19 
15 
19 
19 

11 
18 
10 
17 
12 
18 
12 
10 
22 
23 

14' 

0 

3' 

0 

0 

6 

7 

0 

3 

8 

8 
8 
7 
6 
9 
5 
3 
2 
0 
5 

15 

8 

6 

7 
13 

5 
11 

8 

6 

2 

9» 

20 

8' 

9 
15 

6 

6 
12 
10 

2 

6 

9 
11 

6 

5 

5 

8 
13 
11 

6 

4 
4 
8 
6 
5 
7 
7 

12 
2 
6 

6* 

ne. 

n. 

s. 

nw. 

w. 
nw. 

w- 
n. 

n. 

n. 
ne. 
w. 

u. 

s. 

e. 
sw. 

w. 

n. 

n. 
nw. 
ne. 

e. 
ne. 

fc. 

s. 

sw. 

Desha 

Stone  

Independence.. 
VanBuren 

50.0 
49.4 
60.2 

-0.4 
-  2.2 
+  3.5 

80 
76 
79 

3t 
3t 
3 

24 

23 
26 

29 

26+ 

20 

41 
32 
35 

Rfp  Rraiifh 

Bentonville  

Lawrence 

54.7 
54.8 

49.4 
53.0 

+  '3'.2 

-■6."4 

83 
84 

84 
86 

3 
4 

2 
4t 

28 
27 

22 
28 

29 
29 

26 
22+ 

34 
39 

43 
44 

Rrinklpv              ......* 

Monroe 

Ouachita 

Monroe 

niarpndon      

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

.52.  7 
50.9 

-  0.7 
+  0.1 

84 
80 

4t 
2t 

27 
21 

29 
26 

39 
42 

Dam  No    1.  IT 

White 

Yell 

yell 

HftTivillp              

52.7 
49.2 

54.7 
48.3 
55.6 
54.8 
51.7 
50.8 
.53.4 

+  0.7 
+  0.9 

+  1.3 
+  0-3 
+  0.5 
+  1.0 
+  0.8 
+  1.0 
+  3.6 

84 
80 

82 

75 
88 
84 
84 
80 
81 

2 
3 

2 
3 

4 
4 
3 
3 
4 

28 
23 

28 
20 
31 
28 
25 
27 
32 

26 
21+ 

29 

21+ 

21 

26+ 

20 

21 

26 

38 
40 

40 
45 
40 
41 
32 
34 
32 

Desha 

Diitton         

Madison 

Union 

Rl  Dnrflfin                 ...• 

Lonoke 

Dr.    K.  H.  Hardin. 

Eureka  Springs 

Fflvptfepville 

Ueorge  W.  Nichualds. 

Washington 

Sebastian 

Hempstead 

White 

University  of  Arkansas 

C.  S.  Weather  Burnan 

1' .  J    Logan. 

Cleve  Bell. 

Polk 

Benton 

Sharp 

53.7 
49.8* 

+  0.4 

78 
80* 

4 

4 

28 
22* 

26 
29 

33 
40' 

W.E.  Mc  Vay. 

GravGtt6     

A.  F.  Stevens. 

Hardy 

Mrs.  D.  S.    Madden 

46.4 

-  2.4 

74 

4 

22 

20 

36 

3.30 

4.60 
6.06 
4.62 
137 
3.55 
4.26 
1.42 

8.82 
2-07 
4.20 
4.15 
3.31 
2.15 
5.22 
2.66 
6  25 
3.3b 

2.21 
3.22 
2.411 
4.76 
4.03 

'5.' 97 
4.90 
3.  IB 
3.70 

4.66 
5.32 
1.63 
1.75 
2.15 
5.61 
5.53 
3.25 
2.41 
5.17 

0.86 
6.8ii 
4.05 
2-90 
3.67 

3.89 

+0.79 
+6.'6i 

-3.' 21 

+0.75 
+  1.01 
-2.01 

-2.' 52 
+u  83 

+6.' 21 

+6.79 

+2'.88 

-6 '.87 

+  i.'44 
—0.47 

+3.'6v 

-6.' 55 

+  1.42 
+  1.82 
-1 .92 
—2.38 
-1.26 
+2.97 

+6- It 

—1.66 
-2.26 

—2.16 

+6.'8^ 
+0. 28 
+0.86 

+0.32 

1.40 
1.63 
2.08 
2.05 
0.50 
1.30 
1.29 
0.98 

1.75 
064 
1.05 
3.0U 
1.02 
0.80 
1.05 
0.68 
3.10 
1.34 

0.67 
1.40 
1.93 
1.10 
1.82 

'i.'39' 
1.58 
1.06 
2.45 

2.20 
L75 
0.49 
0.75 
1.05 
2. 62 
1.89 
1.55 
0.84 
1.55 

0.20 
2.71 
2-70 
1.30 
1.12 

3.10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

"'6" 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
(1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5 
7 
8 
6 
6 
6 
7 
2 

7 
9 
8 
4 

7 
7 
6 
6 

8 

7 

0 
4 
4 
6 
6 

"'9" 
6 
6 

7 

6 
6 
6 
4 

4 
6 
5 

7 
7 
6 

6 
7 
4 
4 
5 

6 

17 
19 
20 
21 
16 
14  • 
21 
18 

19 
13 

20 
12 
18° 
11 
20 
18 
8 
16« 

20 
16 
15 
17 
18 

"e" 
19 

17 
15 

17 
20 
16 
21 
11 
12 
19 
16 
16 
17» 

17 
13 
16 
10 
14 

16 

8 
6 
1 
6 

4 
0° 
4 
5 

4 

2 

5 

1» 
12 

4 

6 
13 

9' 

3 
I 
5 
0 
6 

"'9" 
0 
5 
3 

4 
7 
6 
0 
18 
8 
6 
2 
9 
7" 

3 
6 

8 
6 

7 

6 

5 
5 
9 
3 

10 
5" 
5 

7 

7 
10 

6 
13 

6° 

7 

6 

6 

9 

4' 

13 
10 

7 

6 

15 
11 
8 
12 

9 

3 

9 

9 

1 
10 

6 
12 

5 

5" 

10 
11 

6 
14 

9 

8 

sw. 
e- 

sw. 

ne. 

se. 

ne. 

e. 

sw. 
n. 
w. 

n. 

se. 

se. 

nw. 

s- 

e. 

w. 

w. 

n. 
nw. 

nw. 

n. 

se. 
sw. 

n. 

s. 

sw. 
sw. 

ne. 
n. 

n. 
nw. 

n. 
nw. 
sw. 

n. 

A.  C.  Brooks. 

Heber  Springs 

Helena • 

Higden  

Hope 

Huttig   

Jonesboro  

Junction 

Lincoln 

Little  Rook. 

Cleburne 

Phillips  

Cleburne  

Hempstead- 

.Ianie.s  A  .Burnett. 

.55.' 0 
59. 0« 

53.3 
55.5 

+  'i.'6 
+  3.9 
+  1.8 
+  L5 

""87" 
87" 
79 
85 

■■■4" 
4 

2 
5 

'  29" 
29« 
25 
28 

"22+' 
29 
26 
26 

"41" 
43» 
34 
42 

J.  A.  Ingram. 
N.  P.  ()'  Neal. 
1.  L.   CoUett. 

Craighead 

Union 

Washington 

Pulaski 

345 
182 

1500 
286 
775 
315 
512 
235 
229 
1083 
1208 
347 

800 
730 
367 
2233 
231 
240 
450 
190 

"■Jlb 

300 
122 
327 
287 
243 
1385 

'■'246' 
228 
1050 

332 

675 
206 

"256 

■■-^        1 

lifiiediclinc  Sistwrs. 
J  .A.Lauderback. 

L.  E.  Nabers- 

54.3 
52-2 
53.4 
52.  r 
53.9 
61.5 
52-6 
53.2 
53.0" 

49.8 
50- 4 

+  2.2 

+  LO 

+  '3.'9 
+  2.2 

+  "6.'7 

81 

79 

81 

81' 

79 

82 

76 

81 

80' 

81 
81 

6 

3 

2 

2 

5 

2 

3+ 

4 

3+ 

2 
4 

30 

29 

31 

21» 

29 

24 

28 

30 

29' 

24 
22 

26 
26 
22 
26 
23 
28 
21 
26 
26 

21 
21 

31 
30 
36 
41' 
32 
44 
30 
35 
35» 

41 

46 

1' .  S.  Wrallier  Jjiin-jni. 

LutherviUe    tt      

.Magnolia  

Maramotli  Springr  . . . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Johnson 

Columbia 

Fulton 

H.  Kanlleld. 

State  Agriculture  Sc-lioo 

P.  Wallick.                Jj 

Lee 

Poinsett 

Searcy  

Polk 

C    N.   Houck.            9 
Chiirles  vva'.lfin.        H 
W.F.  Heeves.             W 
E.  W.  St..l.>iiii.           M 

Conway 

J.   W.  Jackson.           fl 

Baxter 

U.S.  Halbert.            9 

Mount  Ida    

Montgomery.  ... 
Pike 

G.  A.  Wliiifiugloii.      m 

Murfreesbovn 

Nail  

Newton 

Ja'-kson 

49.4 
53.4 


54.0' 

+  1.1 

+  2.7 

+'i'.4 

76 
80 

"si" 

2t 
3 

"3+' 

27 
28 

"28" 

20+ 
26+ 

"26  " 

34 
34 

4l' 

Charles  Paxton . 

Goorgp  L.  Robinson. 

Mississippi 

Franklin 

WoodnilY 

Searcy 

Jeiferson    ... 

Kaiidolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Sieve  Ralph  Jr. 

Ozark 

Isliam  Burrow. 
W.K.  Haker. 

Pindall 

55' 3' 

54.2'' 
57.2 

55.8 

+  '2!3 

+  4.3 
+  3.3 
+  1.9 

"ss" 

81 

87 
84 

'"2V 

3 

4 
4 

"27" 

23° 
32 
30 

'29 

26 
26 
26+ 

42" 

43» 
40 
36 

W.  W.   Wood. 

Pine  BluflE 

I'ocahontas 

Portland 

Prescott 

Miss.  Theresa  Scheu. 

Benedictine  Sisters. 
W .  E .  Edniiston . 
0.  J.  Stephenson. 
Koote  Coleman.         -^1 

Risoii 

Kogers 

Clevfland 

Rentoii 

55.8 
50.1 
52.6 

54.'6' 
55.2 

54.6 

+  3.0 
+  0.7 

+'2:i 

+  2.8 
+  0.7 

85 
79 
81 

"si" 

82 
87 

4+ 

3 

4 

'"5V 
3 

4 

29 
22 
26 

"28" 
31 

30 

21+ 

21 

28 

"21+' 
21 

26 

36 
38 
38 

"34" 
37 

37 

(ieo.H.  Tisdale.          M 
Carl  A.  Starck.          S 

Snow  Lake 

Spriugbaiik  It 

Stuttgart 1 

Arkansas 

Miller 

Arkansas 

J.  L.  Britt.                ■ 
Miss  Grace  Field.    'H 
11.  A.  Buerkle.          ^ 
New  Subiaco  Abbey . 

Miller 

gpott           

H.S.  Brashear. 

Dr.  Cheves.  Bevil 

Warren 

Whitecliffs 

Wynne 

State  Means  and  I 

Bradley 

Little  Kiver —  . 
Cross 

J-ttreniPs 

56.0 

+  2.3 

S5 

4 

31 

10+ 

40 

Mrs.  J.  L.  Clegg. 

Miss  Knie'a   M.Schirme 

J.  M  Larkan. 

54.5 
52.9 

+  2.6 
+  1.4 

86 
88 

4 
4 

29 
20 

21t 
21+ 

43 
46 

The  departures  irom  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  in  delerminii; 
Section  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melt.ed  snow.  ++Reooiyed  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  ',''.»,  appearing  in  th 
table  indicate  numberof  days  missing;  for  e.xaraple,  "  represents  two  days  missing.  +Also  on  other  dates.  ttPost-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  Juncion,  Kandolrl 
I,H.;LinhprviIlp.  R.F.D. No. 2. Lamar. Ark. :SDringhank. Doddridge,  Ark. iHrnphers.  Rover,  Ark.  ;  Dam  No.  1;  Judsonia,  Ark. 


I 


November,  1922. 


CJJMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


Daily  Precipitation  for  November,  1922. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Amitv    III!     

Arkadelpiiia  |||| 

Arkansas  City  I 

Arlberg 

Bates ville  nil  ... 

Bee  Branch  ... 

Bentonvillc  ••• 

Black  Kockljjlll. 

Booueville- 

Briiikley    lllj  ... 

Calico  Kock  II II 

Camden  jjjl   

Clarendon  i|||  .. 

Clinton 

Conway  

Corning       

Dam  No.   1  . . . 

Danville  II  [ 

Dardaiielle    . .  . 

Dodd  City 

Dumas    

Diitton   

K I  Dorado II II    ..., 

England 

tiireka  Springs 

Kayettm'ille  .  ... 

KortSmitli  •♦•   . 

Kidfoii  nil 

Ocorgotown  ||  ||. 

Grannis 

Gravetle 

Hardy , 

Harrison 

Heber  Springs-.. 

Helena  ,;i:   

Higden 

Hot  Spiiags 

lloiie 

Huttig 

Jonpshoro 

Junction. 

Lincoln 

Little  Book*** 

Lmlierville-  

Magnolia  nil 

Malvern   II! 

Mammoth  Spring 

Marianna  ||l|  

Marked    free  |||1   . 

Marshall 

MenwIIII    

Morrilltoi! 

MoiMitaiu  lloinp . 

Moinit  Ilia    

.Murireesboro  II  || 

.S'ail 

Newport   3! 

Ozark  

Patterson  I! II 

Pindall 

I'lnu  KInlf    111.. 
Pocalionias.   . 
Portland  ii..   . 

I'rescol  t 

Priiu'eton  !l!|   .. 

l!l<oii 

Kogfri' 
Snow  Lakw 
■'pringlMMk  !|||  . 

Siliiligart  

Siibiaoo , 

IVxarkana   li!   ., 

Waldron 

Warren    

Wlijtecliff.s 

Wynneliil 


Except  as  indicated  observations  a 
Hours,  midnight  to  midnight,    t  Separ; 


[Onachita. 

Ouachita.. 

Mississippi 

White 

White 

Arkansas.. 

Arkansas  . 

White..   .. 

Arkansas. 

White 

White  

Ouachita  . 

White 

White 

Arkansas .  . 

White  ...  . 

White 

Arkansas. 

Arkansas.. 

Wliilu    

Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

Arkansas  . 

White  ..     . 

White 

'Arkansas. . 

Red 

White 

Ked  

Arkansas.  . ., 

White 

Wiiite  

White   

-Mississippi  .. 

White 

Ouachita  — 

Red  

Ouachita 

iV'hite 

Ouachita 

Arkansas.  . .. 
Arkansas . . . 
Aikansas.  .. 

Ked 

iiuaehita 

Wliiie 

Mississippi. . 
Mississippi .. 

White 

lOuacliila 

Arkansas 

W'liite 

"uachita 

'Ouachita 

"■^biie.    .  .. 

WMte 

.Arkansas,  .... 

While 

White.. 

[Arkansas 

I  White , 

Onachita  ... . 
OuacVdta  . . 
Oiir.cliiia   ... 
Ouachita 

Al-killls;is 

fdississippi . . . 

Reii 

Arkansas. .  . . 
Arkansas.. .. 

Ked 

Arkansas.  . . .. 
Ouachita 


Hrwi 

Mississippi 


re  made  near  sunset   and  precipitation  is  for  21  hours  ending  atob.'iervauon 

■ate   d.atesnot   recorded  *  Included  in  n«xt  measurement.   IMPrecipitath,,.  „ 

Daily  River  Stages  for  September,   1922. 


♦"*  Kfgnlai'  Wfutlier  Bureau  .-latir 
Msun-d    in  the  inorniiiff.     T.    'l  racp 


I.(i3 

.... 

1.7.T 

.  .  . 

■>.1F, 

T.    ... 

5.61 
0.53 
3-25 
V.41 

.... 

T    1. 

,■).  17 
0.86 

...       T.  1... 

6.80 

.. .!....!.... 

■l.fK 

■Z.'.O 

■■•i 

3. 67 

invcuitaiion  for  24 
!■  less  ih:.ii  0.01  inch. 


t  Below  zero  of  the  gage. 


44 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Novr.MEER,  1922. 


Daily  Temperatures  for   November,  1922. 


Stations. 


Amity  % 

Batesville55 

Bee  Branch  

Benton  vlUe 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Bock'J'J  •  • 

Camden§§ 

Conway  

Corning 

Davdanelle 

Dodd  City 

Duaias 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

arannis 

Gravett.e 

Harrison 

Hope 

Hot  Springs... 

Hiutig 

Joneshoro 

Junction 

Little  Rock  . 
Lutlierviile.... 

Magnolia 

Malvern 

Marianna 

Mammoth  Spiin 
Marked  Tree's^. 

Marshall  

Mena  

Morrillton  

Mt.  Home 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Ozark • . .  . 

Hinb  Klulf 

Po<'aliont!is 

Portland  

Prescott 

Kison  

Rogers  

Snow  Lake  — 

Stuttgart 

Suhiaco   

Texarkana 

Warren 

Wyine 


\  Maximum . . 
(  Minimum . . 
\  Maximum. . 
i  Minimum.. 
\  Maximum.. 
I  Minimum.. 
\  Maximum, . 
1  Minimum  .. 
\  Maximum . . 
I  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
'  (  Minimum  .. 
(  Maximum . . 
'  )  Minimum  .. 
\  Maximum.. 

■  (  Minimum  .. 
\  Maximum.. 

■  i  Minimum  . . 
\  Maximum.. 

■  (  Minimum  ., 
\  Maximum. 

■  (  Minimum  . 
S  Maximum. 

■  1  Mininunn  . 
\  Maximum. 

■  i  Mininunn  . 
\  Maxinnnn. 

■  (  Minimum  .. 
\  Maxiuunn. . 

■  i  Minimum  .. 
S  Maximum. . 

■  (  Mininunn 
i  Maximum 

■■  (  Mininunn 

\  Maximum'' 
■■  )  Mininunn  _ 

(  Maximum' ■ 
■■  (  Minimum  '' 

S  Maxinnnn' ' 
•■  <  Mininunn 

\  Maximum" 
"  I  .\Iininnnn  '' 

S  Maxinnnn ■ ' 
'  ■  '  Minimum 

\  Maxinnnn' 
■■  '  Mininunn  ' 

\  Maxinnnn' 
■■  (  Mininunn  ' 

)  Maxinnnn' 

(  Miuinnnn 

^  Maximum' 
"  '  ">  Minimum  ' 

\  Maxinnnn' 
•  "  (  Minimum  ' 

)  Maxinnnn' 
• '    (  Mininunn  ' 

\  Maximum' 
■"I  Miuinnnn  ' 

S  Maximum' 

■  ■■  (  Minimum  ' 
\  Maximum' 

•■'I  Minimum  ' 
\  Maximum' 

••■  I  Minimum  ' 
Maximum  ' 
Minimum  •  ■ 
\  Maxinnnn-  • 
'  Minimum  '  ■ 
\  Maxinnnn- ' 
(  M-nimum" 
S  Maximum-  - 
I  Miuinnnn  -  - 
\  Maxinnnn-  ■ 
(  Miuinnnn  •  - 
)  Maxinnnn-  ■ 
I  Minimum  ■ 
)  Maxinuim-  ■ 

■  (  Mininnni!  - 
\  Maximum- 

•  (  Mininunn  ■ 
!  Maximum  • 

•  I  Miuinnnn  - 
!■  Ma.\inium- 

•  /  Minimum  - 
1  Maximum- 

•  I  Miuimiun  ■ 
\  M;ixinuun  ■ 

•  '  Miuinnnn  • 
\  Muximmn  ■ 

•  '  Minin.nmi  ■ 
\  Miixinnnn- 

•  '  .Minimum 
\  Maximum- 

•  <  .Miuinnnn  • 
\  Maximum 

•  '  Miuinnnn  - 
\  Maxinnnn - 

••  I  Miuinnnn  ■ 
'  .Maximum 

■  ■  <  Minimum 
J  Maxi'.ninn 

••  <  Minimum 
S  Maxinnnn 

■  !  Minimum 
1  Maximum 

••  (  Mininnim 

J  M"ximum 

Mininunn 


'«■: 


; : : : rr „„„  j  ,■,  „v,t>,.o(.ri  tr>  >'np  nrfoedine  dav.  on  whicli  it  almost  ahvavs  oc( 

4*    Instruments  are  read  in  the  njorning;  the  maxnnum  temperature  then  read  is  charged  to   ne  prcceuins  "it) 


v6issiisiMss^< 


ICNA  ^ 


V.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 

CHARLES  F.  MARVIN,  Chief. 


CLIMATOLOGICAL 


flRK;flJSlSfiS   SECTION. 


HABVBY  S.  COIiE,Meteorologrist. 


OL.    XXVII.  Little    Rock.  Ark.,  December,  1922.  No.    12. 


OENEBAXi  SUMMARY. 

The  outstanding  characteristic  of  the  weather  during  Decem- 
31  was  the  positive  temperature  departure  which  was  5.7°  a- 
3ve  normal.  The  month  opened  with  temperatures  15°  to  20° 
Dove  normal  and  unseasonably  warm  weather  continued 
irougliout  the  first  8  days.  From  the  9th  to  20th  temperatures 
ere  near  or  somewhat  below  normal,  from  the  20th  to  the  close 
■  the  month  above.  Rain  occurred  in  all  sections  during  the 
rst  week  and  showers  were  frequent  to  the  17th.  From  the  18th 
)  the  25th  practically  no  rain  fell,  but  after  the  25th  showers 
ere  frequent.  The  rainfall  and  mild  temperatures  were  very 
.vorable  for  wheat,  oats,  meadows,  pastures,  and  truck,  all  of 
hich  made  excellent  progress  throughout  the  month'.  Outdoor 
ork  progressed  satisfactorily. 

There  were  12  clear  days,  5  partly  cloudy,  and  14  cloudy,  all 
ractically  normal.  The  prevailing  wind  was  from  the  north 
veraging  about  8  miles  per  hour.  The  maximum  velocity  re- 
3rded  during  the  month  was  at  Fort  Smith,  34  miles  per  hour 
•cm  the  northwest  on  the  27th.  There  was  about  44%  of  the 
ormal  amount  of  sunshine. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  month  of  December,  as  de- 
'rmined  from  the  records  of  49  stations,  was  47.8°  which  is 
.7'^  above  normal.  Positive  departures  were  recorded  at  all  sta- 
ons,  the  greatest  being  9.6°  at  England,  Lonoke  County.  This 
as  the  warmest  December  since  state  wide  records  have  been 
ept  and  was  the  eighth  consecutive  month  of  1922  with  a  pos- 
.ive  temperature  departure.  The  highest  monthly  mean  was 
7.2°  at  iMagnolia,  the  lowest,  42.0°  at  Nail.  The  highest  tem- 
erature  recorded  during  the  month  was  86°  at  Dutton  on  the 
th,  the  lowest  12°  at  Marked  Tree  on  the  18th.  The  highest 
ecurreri  in  all  sections  during  the  first  decade,  the  lowest  about 
lie  18th  or  19th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
0  stations,  was  5.17  inches  which  is  0.50  inch  above  normal, 
lonthly  totals  ranged  from  8.28  inches  at  El  Dorado 
nch  at  Wliitecliffs.  The  greatest  amount  measured  in 
ecutive  hours  was  3.95  inches  at  Pindall  on  the  27th. 
orted  an  inch  of  snow,  Dutton  a  half  inch,  and  Pindall  a  trace, 
iiese  three  being  the  only  stations  reporting  snow  during  the 
lonth.  The  average  number  of  rainy  days  was  9. 


to  1.00 
24  Con- 
Nail  re 


Correction:  Calico  Rock,  river  stage   November 
e-0.1. 


30th  shoul( 


?««rfr 


l*'**^ 

f 

MISCELLANEOUS  DATA. 

Pressure 

(Sea-level). 

Wind . 

Relative 
humidity. 

stations. 

In 

s 

o5 

a) 

o 

►J 

0) 

Total 
movement 
miles. 

u 

24 
34 
29 
K2 

a 
o 

■a 

S 

s. 

nw. 

n. 

sw. 

i 

Q 

29 

27 

12 

4 

B 

03 

a 

r.. 

1-2 

Bentonville.. 

30.09 
30.07 
30.  D9 

30.n 

30.  5.5 
30.53 
30.50 
30.54 

12 
18 
18 
18 

29.63 
29.54 
29.52 
29.48 

30 
27 
27 
27 

4.803 
6.424 
6.689 
7.079 

44 

Port  Smith... 
liittle  Rock 
Memphis.... 

77 
86 
78 

64 

75 
66 

43 

48 
30 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Tkiinderstorms:—  1st,  10;  2d,l;  3d,    2;    6th,  2;  7th,  6;  8th, 
]  ;  9th,  6;  26th,  6;  27th,  8;  29th,  1;  30th,  11;  31st,  5. 
Killing  Frost:-  Magnolia,,  13th,  Subiaco,  19th. 
Dease  Fog:-  7th,  2;  14th,  2;  26th,  1. 
Lunar  Hahs:-5ih,  1  ;12th,  1 ;  24th,  1 ;  25th,  1 ;  29th,  2. 
Light  Ha!l:-dih,  1;  27th,  1;  30th,  1. 
Slerf:-  !)th,  1;   11th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  EOR  ARKANSAS- —  DECEMBER. 


1  perature. 

Precipitation. 

Number  of  days. 

Year. 

11 

o3 

2 

0 

Monthly 
average. 

a  0) 

OS 

<3 

Oh  « 

i 
0 

0  a> 

Konnaf 

US.l 

79 

S 

u-09  ; 

IS 

6 

IS 

7 

IbUl 

46.9 

+4.8 

72 

13 

4.69 

+0.60 

14- 

7 

10 

7 

1892 

40.9 

-1.2 

83 

—  7 

8.  79  ! 

+4.70 

7 

6 

18 

10 

1 893 

i     45.4 

+3.3 

79   ; 

3 

1.83 

-2.26 

14 

8 

9 

5 

Ib94 

1     44.6 

+  2.5 

82   : 

—11 

3  48  i 

-0.61 

14 

6 

a 

6 

1895 

43.8 

+  1.7 

78     • 

0 

3.96 

-013 

13 

6 

12 

7 

1S96 

45.8 

+3.7 

81 

8 

0.84 

-3.25 

8 

7 

16 

8 

1897 

40.3 

-1.8 

86 

10 

6.00 

+  1.91 

10 

5 

16 

8 

1898 

39.5 

—2.6 

76 

-  4 

1.87 

-2.22 

i*^ 

6 

9 

5 

1899 

41.0 

—1.1 

74 

8 

4.08 

-001 

15 

/ 

9 

7 

1900 

i     44 .9 

+2.8 

82 

10 

2.76 

-1.S3  , 

16 

6 

9 

8 

1901 

'     38.5 

-3.6 

87     i 

-  6 

4.42 

+0.33 

12 

6 

13 

6 

1<102   

40.  8 

-1.3 

86     i 

5 

5-71 

+  1.62 

10 

6 

15 

8 

1 9(« 

'     39.7 

-2.4 

74     j 

6 

3.44 

-0.65  ; 

18 

5 

8 

6 

IHOJ 

42.  9 

+0.8 

80     ' 

3 

5.10 

+  1.01  : 

12 

7 

12 

7 

1905 

38.5 

•     -3.6 

70 

7 

4.96 

+0.87  j 

14 

5 

12 

9 

1906 

46.  5 

+  4.4 

83 

30 

5.64 

+  1.55 

8 

7 

16 

8 

1 9(17   

44.4 

+  2.3 

85 

11 

2.70 

-1.39  . 

12 

6 

13 

7 

19(W 

■     46. 0 

+3.9 

82 

11 

1.50 

-2. 59 

13 

7 

11 

5 

19119 

35.3 

-6.8 

82 

1 

5.26 

+  1.17 

14 

6 

11 

9 

19ln 

40.8' 

-13 

75 

9 

3.57 

-0..52 

13 

6 

12 

6 

1911 

43.0 

+0.9 

7S 

3 

7.00 

+2.91 

10 

7 

14 

12 

lt)l-i 

41. 7 

-0.4 

76 

8 

2.63 

-1.46 

14 

7 

10 

7 

]9ia 

43.6 

+  1.5 

''~ 

14 

3.26 

-0.83 

7 

7 

17 

9 

19  M 

36.1 

-6.0 

70 

-11 

6.  26 

+  2.  17  ■ 

8 

4 

19 

12 

1915 

43.9 

+  1.8 

78 

11 

4.73  , 

+0.64   ■ 

12 

4 

15 

7 

mi6 

42.1 

0.11 

82 

-16 

3.  35 

-0.74 

14 

6 

11 

6 

1<I17 

31.  8 

-7.3 

81 

-21 

1.29 

-2.80 

13 

6 

12 

3 

19IS 

47.6 

+5.5 

88 

9 

6.62 

+  1.53 

14 

5 

12 

7 

1919 

40.  4 

-1.7 

78 

1 

194 

-2.15 

13 

4 

14 

5 

1920 

4cl  2 

-t  1.1 

7* 

6 

5.9.S 

+  1.86 

13 

5 

13 

8 

1921 

47.1 

-tso 

82     i 

n 

2.78 

-1.31 

13 

6 

12 

6 

W>-2 

47  8 

+5.7 

86     i 

12 

4  59 

+0.50 

12 

5 

14 

9 

Hasoil     on  :10  yeiU's  recdrd. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION, 


December,  1922. 


Btatlouk. 


Ami'ty 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .• . . 

Arlberg ++.. 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville  

Black  Rock  ...... 

Booneville ". 

Brinkley 


Calico  Rock 
Camden  — 
Clarendon  . 

Clinton 

Conway  — 
Corning  .... 
Dam  No.  1. 

Danville 

Dardanelle 
DoddCity  .. 


«• 


Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . 
FayetteviUe  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 
Gvannis 


Gravette 

Harrison 

Heber  .Springs. 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs. . . 

Huttig   

Jonesboro  . . .. 
Junction 


Lincoln 

Little  Rock. 

Lutherville    It 


Mag  ^     . 

Mammoth  Spring 
Marianna  .  .. 
Ma)-ked  Tree 

Marshall  

Mens 

Morrillton  — 


MountaniHome 

Mount  i<la    

Murfreeshorri  .. 

Nail  

New  i>  ort . 

Ozark 

Patterson 


Climatological  Data  for  Deosmber,   1923. 


Countie». 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence.. 

Van  Buren 

Benton  

Lawrence 

Logan 

Monroe 


Izard  

Ouachita  . . . 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner... 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Marion 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit).      Precipitation,  inches.         Number  of  days. 


o  t. 


a  . 

i;=8 


186 
145 

700 
277 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington .. 

Sebastian 

Hempstead  ... 

White 

Polk 


1303 
259 
600 
205 

361 
158 
200 
516 
309 
•293 
190 
337 
330 
1175 

162 
1590 
270 
229 
1165 
1451 
481 
264 
200 
900 

1250 


Benton , 

Boone \    HO? 

485 
182 
445 
377 
600 


Cleburne 
Phillips  ... 
Cleburne  .. 
Hempstead 
Garland  ... 

Union r"iic 

Craighead |      345 

Union. 


Washington.  , 

Pulaski 

Johnson . 


nolia  Columbia 


Fulton  . 

Lee 

Poinsett. 
.Searcv  . . . 

Polk 

Conway. . 


Baxter 

Montgomery.  .. 

Pike  

Newton 

Jackson 

Franklin 

Woodnitl' 


Pindall... Searcy 


Pino  BUi(T 
Pocahontas. 


Portland 

Prcscott 

Princeton 

Kison 

Hogers 

Searcy 

Snow  Lake.  ... 
Springbiink  u. 

dtuttgart 

Subiaco 


Texarkana. 

\Valdron 

Warren  

WhiteClilTs  . 
Wynne 


Jelferson  . 
Kandolph . 


Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 
Benton  . . . 

White 

Arkansas. . 

Miller 

Arkansas. . 
Logan 


182 

1500 
286  I 
775 
315  I 
512 
235 
229 
1083 
1208 
347 

800 
730 
367 
2233 
231 
450 
196 

"215' 
300 

122 
327 
287 
243 
1385 
230 


Miller 

Scott 

Rradley 

Little  Uiver. 
Cross 


240 

228 
1050 

332 
675 
206 


250 


State  Means  and  E.-^^tremes 


29 

26 

38 

1 

23 
30 
16 
20 
8 
40 

18 
36 
18 

1 
38 
22 

i 

7 

36 
40 

15 
20 
18 
15 
20 
86 
40 
36 

9 

4 

24 

24 

1 

1 

54 
50 
29 
15 
27 
29 

1 

43 
25 

4 

17 
13 
17 

7 
34 

2 


43.1 
43.4 
43.0 


46  6 
49.8 


43.1 
49.9 


47.5 
42.6 


+  2.8 
+  1.0 
5.5 


+  6.5 


46.8 
42.2 

51.2 
44.6 
51.7 
5L9'^ 
45.2 
45.4 
46.6 


+  4.5 


+  5, 
+  1.6 


+  6.5 
+  3.3 

+  5.6 

+  7.2 
+  6.3 
+  9.6 
+  6-6 
+  6.0 
+  4. 


49.8 
43.2 


51.6 
49.2" 
55.0 
45.4 
52.1 


73 

85 

86 

80 

80'' 

73 

76 


4->  bo 


22 
13 

21 

13 

23 

23'^ 

17 

18 

25 


°£ 

*j  0 

SS 

>> 

■n'- 

0 

0,^ 

"S 

>> 

p 

;ro 

<u 

(3 

0 

■f^S 

0 

^ 

0 

Observers. 


]9t 

19 

12 


13 
19 

19-1 
19 


19 
19 

19 

19 

19+ 

20 

12 

12 

19 


+  6.0 


75 


48.4 
46.0 
57.2 
43.0' 


+  5.( 

I 

+  4.8 

rtf 

+  8.9 

8'.'' 

+  5.0 

7'J. 

+  6.6. 

82 

21 
13 


+  4 .2' 

+  5.41 


+  5.0 


44.4 
46.4 
47  6 
47. 2» 

45.2" 
47.1 


50 


42.0 
46.0 
46.4 


5L2 
44.1 


54.8 
52.2 


50.8 
43.6 


•50.2 


49.8 
49.9 


.55. 2 


21 


48 
43 


42 
41 


2.47 

5.74 

6.20 

3.9 

5.85 

2.71 

6. 48 

2.9 

6.14 


36 


20 
19 
19 
19 

19+ 


7.39 
2.60 
4.67 
6.21 
4.9U 
6.66 
5.42 
4.25 
4.46 
5.3i 

4.21 
7.23 
8.28 
390 
5  41 
3.83 
3.27 
2.35 
3.92 
4.66 


-2.62 
+0.74 

+6.'i7 
+2. 10 
—0.05 
+2.92 

+i.  i-i 

+4.53 
—2.20 
—0.85 


+0.84 
+3.16 


+1.20 
+2. 33 

1.17 
+4.28 
+2. 44 
—0.69 
+3.17 
+1.22 
+  0.39 
-1.17 


3.86 

4.23 

5.82 
5.98 
1.56 
3.2.i 
5.60 
5.21 


+1.72 


+0.74 


1.15 
1.08 
2.00 
1.08 
1.55 
1.35 
1.51 
0.87 
1.68 

2.29 
0.79 
1.60 
1.24 
1.35 
1.60 
1.85 
1-65 
1.40 
2.50 

1.75 
2.73 
1.90 
0.92 
1.96 
1.38 
1.14 
1.00 
0.96 
L23 

1.40 

'6.'93 
2.10 
1.71 
0.  SO 
1.45 


—2 .89 
—1.05 
+0.47  1.40 
+O.G0  1.18 
2.441-1.54    0.78 


+  4.8 
+  4.9 
+  4.2 


+  6.5 

+  4.7 

+  7 
+  8.4 


+  6.3 

+  5.2 


52.8 


48.7 
47.8 


+  6.0 

+  8.2 

+  8.6 


+  8.5 


8.4 

5.7 


86 


82 


7 
2 

25+ 
2 

1+ 
2 


22 
20 
24 
i4» 


19 
19 
19 
19 


31 
35 
33 

47» 


2+ 


12 
19 

21 
21" 

13>' 
15 


18 
19 
19 
19 

19 
19 


23 


23 


19 
19+ 


19 


19 


44 
39 
35 
36" 

43' 

48 


1.96 

3.3b|-0. 

7.0--'l+3.6ii 

4.06 

5.03+2.15 


4.46+0.13 
6.61 

2.39|-L74 
5.24 


43 


5 .80 
4.34 
2.87 
6.60 
5.  50 
5.47 
4.  62 
7.2j 
4.81 
6.60 

4.67 
1.90 
1.95 
3,65 
6.46 
3.80 
5.50 
3.26 
3.79 
6.10 

1.68 
3.00 
4.39 
10(1 
5.1 

4.69 


+0.03 


0.75 
1.33 
2.00 
1.20 
l.iO 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0.5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


7 
13 

8 
12 
13 

8 
12 
10 

9 

9 

10 

12 

14 

9 

13 

10 

8 

7 

7 

15 
6 

13 
9 
6 
7 
9 
5 
9 

10 


10 
13 
11 

7 
13 
10 
14 

5 

4 
11 

n 


+3  01 

1.68 

+2. 10 


-0.30 

+3.07 

1.10 
—2.33 
-3.70 
-0.11 

-1-4.30 


—1.67 
—  I  10 
+3 .09 


-1.19 
-3.42 
+0. 39 


+  050 


1.35 

3.58 
0  97 
IAki 

2.75 
1.67 
0.80 
2.  50 
1.73 
2.  12 
1.01 
3.95 
1.10 
1.40 

1.35 

1.  U 
0.50 
1.86 
2.54 

i.on 

2.26 
1.04 
0.92 

2.  52 

0.56 
L34 
1.75 
LOO 
1.49 

3.95 


0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.0 
0 
0 
0 

T. 
0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0-8 


12 
10 
14° 
13 

10 

11 

12 
11 
13 

11 
10 
9 
•  9 
12 
12 
12 
12 
14 
13 

9 
14 

9 

U" 
11 
15 

9 
12 
16 
15 


13 
13 
14 

12 
14 
11 

18 
9 
15 
10 
18 


10 
10 
13 
11 

7 
8 
5 


11 
11 

10 
10" 

11" 
14 
13 
9 


14 
14 
11 
13 

10 
13 
13 
11 
13 
19 
10 
14 
11 
14 

11 
9 
11 

14 


19 
18 
14° 
16 
16 
14 
17 
13 
13 

11 

19 
20 
15 
7 
14 
12 
17 
17 


15 
22 
11 
15 
14 
11 
15 
17 

7 
14 
11 

16 

7 


6 

14 

9 

n» 

21' 
2 
4 
6 
8 
10 
0 
6 
3 
3 

10 
5 
0 

17 
5 
2 
5 
3 
6 
7 

3 
4 


14 

6 
12 

9" 

10'' 
15 
14 
16 
15 
15 
17 
11 
17 
15 

11 
13 
18 
3 
13 
10 
16 
14 
14 
10 

17 
18 
12 
16 
20 


ne. 
n 


s- 
n. 

n. 
ne, 
ne. 


n. 
ne. 

e. 

s. 
ne. 

s. 


Albert  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.K.  Payne. 

J.  D.  Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

I.  E.Scanlan. 

V .  S  .WeatlierBureau. 

Vernon  C.  Howe. 

Supt-  Tuberculosis  Sat 

H  .  L .  D .  Whitson . 

W.  J.  Copp. 

A.B.  Quarterman. 

J.     W.  Bishop. 

Dr  J.  M.  Hunter- 

b; .  E .  Cordrey . 

Kev.  N.  E.  .Skinner. 

H.  S.   Cooper 

(J.  P.  Evans. 

J.  D.  Kilej. 

NealDodd. 

Ben. Johnson. 

J.M.Kioketts. 

.1.  J .  Babb. 

Dr.  K.  H.  riardin. 

George  W.  Niclioalds. 

University  of  Arkansas 

U.S.  Weather  Bureau. 

P.  .)    I.ogaii. 

Cleve  Bell. 

W.E.  Mc  Vay. 


sw. 


e. 


n. 


sw. 


A.F.Stevens. 
A.  C.  Brooks. 
E    C.  Sprauhurst. 
.lames  A. Burnett. 
J.  A.  Ingram. 
N.  P.  ()'  Neal. 
P.  P.  Patraw. 
1.  L.   Ccilett. 
ne.    Heueiiictine  Sisters . 
.  J  .A.  Lauderback. 


sw. 
s. 
e. 
s. 
n. 


sw 

sw- 
e 
e. 

sw. 
sw. 


ne. 

sw. 

n. 

sw. 
w. 


sw. 
n. 

SVf 


sw 
n. 


L.   E.   Nabers. 

U.S.  WeatlierBureau. 

H.  KaulYeld. 

State  Agriculture  Schoo 

F.  Wallick. 

C    N.   Houck. 

Charles  Walton. 

W.F.  Reeves. 

E.  W.  St..Iohn- 

,1.  W.  Jackson. 

B.  S.  Halbert- 
0.  A.  Whittiugtou. 
Henry  A.   Davis. 
Chavles  Paxton. 
George  L.  Robinson. 
Isbam  Burrow. 
W.E.  Baker. 
W.  W.   Wood. 
Miss.  Theresa  Scheu. 
BeiieilicLiue  Ststura . 

W.  E.  Edmiston. 
O.  J.  Stephenson. 
Foote  Coleman. 
Ceo.H.Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.  E.  Lightle. 
J    L-  Britt. 
Miss  (Jrace  Fi<!ld. 
H  .  A.  Bnerkle. 
New  Subiaco  Abbi-y . 


H.  S.  Brashear. 
Dr.  Cheves.  Bevil 
Mrs.  J.  L.  Clegg. 
Miss  En'e'a    M.Si'iiirm 
E.  O-  Allen. 


,n  are  comimted  only  for  such  stations  as  have  ten  or 


more  years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  detcrmii; 


uded  in  means  and  summaries.  Reference  letters 


appearing  in 
Juiicinn,  Randol 


DECKMHJiU,   1922. 
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Daily  Precipitation  for  December,  1922. 


Stations.            Drainage- 
basin. 

Un 

V  of 

nioi 

th. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     80 

31 

0 

■ri 

Amity    llll    

Arkadelphia  llll 
Arkansas  City  llll 

Ouachita. 

1 

Ouachita.. 

Missist^ippi ..  . . 

.... 

.02 
.12 
1.10 
.85 
.25 

■'66 
.02 
.18 
.35 

"'6i 

1.20 
.65 
-40 

.10 
.25 
.11 
.03 

■f.' 
.10 
.06 
.10 
.01 
.08 

i.'os 
'.'io 

.10 

'.'52 
f.' 

■"28 
.05 

.20 
.52 
.20 
.06 
.15 
.18 
.60 
.06 

'.'38 

.'67 

.05 
1.35 
1.60 

.03 

T. 

'.'26 

.25 
.37 

■-'46 
-65 

'.'8.5 
.18 

1.01 
-16 
.14 
.84 
.37 

".19 

1.10 

.85 

.60 

'.'22 

".23 
.70 

'^55 
1.33 

'.'59 

'.'62 

'  '.42 
.38 
.06 
.92 

't'.' 
.08 

131 
.02 

i',53 

't.' 

,35 

".'54 

.15 
.12 

.35 
.73 

2.00 
.72 

1.55 
.83 
.50 

. . . . 

1.15,2.47 

1  08  5  74 

.48 

.10 

.76 

.32 

.37..... 

i'io 

'.'85 
.22 

'.'87 
.18 

i'24 
1.07 
.44 
1.85 

Arlberg         

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

White 

Arkansas 

White 

.70 
.24 

.80 
.01 
.88 
.66 

.10  6.20 

1.08'3.97 

.45!5.85 

....2.71 

1-51  6.48 

....  2-97 

.51  6.14 

1. 25  7. 39 

.2012.60 

.4514.67 

.4216.21 

Batesville  llll 

Bee  Branch 

Beutonvillo  **•.. 
Black  Kockllllll... 

Booueville- 

Brinkley    llll 

Calico  Kock  11 11.. 

Camden  llll    

Clarendon  llll  .... 

.32 
.10 
.02 
.72 
.10 
1-68 
.45 
.33 
.90 
.04 

'.'51 
.25 
.35 
.95 

.04 

.04 
.20 

.... 

.'.'.'. 

'.'26 

'f.' 

.04 
.10 

T. 
T. 
.11 

■12j.... 
'.'57  '.'.'.. 

.04 

.03 
.02 
.22 

T. 

T. 

.04 
.08 

39 

.06 

'.'69 



T- 

■  >*29 

i'22'   '" 

VVlute    

Ouachita  ... 
White 

1.12 

1  30 

.30 
.50 

'.'08 
.09 

.16 
.22 
.03 
.25 
T. 

.52 
.05 

.08 
.02 

.06 
-01 
.01 

■f,' 

'f.' 
.05 
T- 
.12 

.79 
1.5(1 
1.12 

.47 
1.03 

.25 

-05 
1.40 
2.50 
1.75 
9  7S 

't'.' 

.05 
.07 

White 

1.11 

.09 
.36 
.48 
.50 
.30 
.60 
-02 
1.20 

i'.os 

1-07 
.42 

.... 

Conway  

(horning       

Dam  No.   1  ..     ■- 

Danville  III;     

Dardanelle    

Dodd  City 

Dumas    

Arkansas.  .  .. 

White 

White 

'.'63 

.11 

'.'42 
1.65 

1  24 

'.'eo 

.81 
75 

6.06 
.5.42 
4.25 
440 
5.  85 

Arkansas.  ..  . 

Arkansas 

VVlute    

Arkansas 

White 

Ouachita . 

Arkansas  ...  . 

White 

White 

Arkansas ...  - 
Ked     

.15 

.15 

1.50 

.10 

.40 
.10 
1.80 
-52 

.18 

.02 

.02 

.20 

.36 

.08 

T. 

1.63 
".45 

.'267.23 
.2718.28 
.14  3.90 
3315.41 

ElDoradollll    

England  - 

Eureka  Springs  . 

Fayettevillo 

Kort  .Smith  *"   .. 
Fulton  llll 

.05 
-02 

'-'63 
.09 
-25 
.14 

'-'37 
.16 
.15 
T. 

'.'46 
.04 
T. 

'■.'38 
.22 
.45 

'.'22 

1.38 
.92 

1.64 

-4C 
.57 

.35 

.18 

.06 
.03 

'f.' 

.15 



.... 

1.90 

.88 

1.96 

1.38 

.92 

1.00 

.95 

1.23 

1.40 

'.'22 
.75 
.89 

.34 
.85 

1.35 

.37 
.29 
.17 
.10 
.33 
.16 

T. 
.15 

1.3  83 

T. 

.09 

.07 

....|3.27 
87  2  35 

'-'23 

T. 

.24 

.63 

T. 

T. 

Georgetown  ||  ||.. 

White 

Ked  

Arkansas 

Win  te 

■.'2.5 

-60 

04 

' 

96  3  92 

.06 

T. 

'f.' 

.23 

.... 

.86 
T. 

4  66 

.  13  3  86 

Harrison 

Hebcr  Springs-.. 

Helena  in;    

jJigrleH 

White   

Mississippi 

White 

Ked 

O,  achita 

Oi  achita 

Wliite 

-37 

i'.ii 

.35 
.34 

-22 
.04 
.75 
.07 
.14 

i.'is 

.03 
.04 
.05 

'.'is 

'-'26 

.53 

.10 
.58 

'.'51 

'.'54 

.'2.5 
.68 
.20 
.43 

.41 

'.'56 
.02 

'.'i9 

.47 
.06 

'.'io 

.07 
.60 
.22 
.48 

'.'11 

-08 
.35 

... 
1.46 

't'.' 

.08 

'.'io 

■  02 
.33 

-00 
.13 
.57 

'.'46 

.... 

'.'06 

'■io 

'.'io 

'iso 

.05 

.... 



... 

.... 

i  'it' 

2.'i6 
08 

■  93 

■  06 

't'.' 

'.'08 

.91 

i.'64 
.12 
.95 

.80 
.55 
.42 

.28  4"23 

■50I5.82 

'5  98 

Hope 

Hot  Springs 

Hultig   

:..: 

.... 

.50 

.20 

1.40 

.82 

....1.56 

.50  3.25 

i5  60 

T. 

T- 

'^50 

T.      .03 

....     .50 
....1    .0.1 
.19    T. 

T. 
.10 

.03 
.55 

.... 
.... 



.03 
'.'06 

Junction.  • 

.  46  5. 21 
••>  id. 

Arkansas 

Arkansas . . .  .  - 

Arkansas 

Ked 

■.'03 
.92 

tv 

1.20 

.23 
-42 
.10 

.48 
.02 
.72 

.75 
.52 

.50 

.04 

2.00 

.80 

1  96 

Little  Bock  *** 

.71 

.17 

T- 

.02 

T. 
.14 

"" 

1.33 
.89 
.25 

'.'ii 
.01 

3-38 

Lutherville    

Magnolia  llll 

Malvern    111! 

Mannnoth  Spring 

Wariauua  llll   

Marked  Tree  11 11   . 

.  36    -  -lO 

7  02 

1.10 

1.20 



•  10 

.... 

.25 

4.06 

Wliite- 

-.49 

.22 

.85 

.40 

.06 

.30 

.44 

.... 

.... 

.... 

,.  ,  , 

.IS 

.... 

1.10 

■  01 

.75 

26 

fi.CIA 

".'; 

Mississippi. . .. 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White 

i'.(')2 
.28 
.24 

1.35 
.20 
.20 

T. 

.08 

.19 

.15 

T. 

.40 

.41 

.54 

'.'97 
1.09 

".63 

'."26 

'.'ei 

.65 
.06 

.61 
.08 
.28 
.11 

.32 

T. 

.08 

.02 

T. 

.  03  ■     ■. 

1.16 
3.58 
.08 
1.40 
2.75 
1.67 

.16 
'.'i7 

4.46 

Mar^liall 

1.00 
.03 
1.00 
1.23 
1.10 

18 

.05 

.13 
.15 

'.'39 

.08 

.02 

.08 

.... 

'2.39 

Morrillton 

Mountain  Home . 

09    -  ^'^ 

11  5  ''4 

.23 

.... 

.... 

.20 

..L. 

.33!5.80 

Mount  Ida    

Murfreesboro  II H 
Nail 

Ouachita 

Ouachita 

«hile 

White 

Arkansas.  ..... 

White 

White 

Arkansas 

Wliite 

Ouachita 

Ouachita...    • 

.32 
.64 

.80 
.03 
.15 

'.'■78 
T. 
■  60 
•  27 
T. 

.12 
.51 
.25 
1.09 

.'32 
.02 
.02 
.80 

.051.34 
511''.  87 

T. 

41 

.80 

.10 
.10 
.13 

'.'64 
.47 
..30 

.25 
.22 
.20 
-03 
.34 
.02 
1.40 

'.'89 
.30 
.93 

'.'26 
.30 

.40 

i.'-is 

'.'57 
'.'25 

.30 
.29 

2.50 
.39 

2.12 
-90 

3.95 

1.09 
.90 
.85 
.42 
.25 

'.'69 

2.00 

i^si 
i.'ss 
'.'4.5 
'f. 

.25 

.02 
.85 

'.'.5.=; 

'.'7,5 
..'S6 

1.34 
T. 

6  60 

Newport   llll 

Ozark 

■  42 

.09 

.16 

T. 

1  73  5  50 

5  47 

Patterson  llll      .... 

.68 
.07 
.28 
.70 
.42 
.06 
.35 

1.86 
.09 

1.00 
.47 
.23 
-82 
.04 
.21 
T. 

1.10 

.49 

.20 

.06 

.... 

'.'io 

.... 

.... 

'f.' 
T. 

1.01|4.62 
!7  25 

Pine  Bluff    St.... 
Pocahontas 

1.10 

■f.' 
.40 

.43 
'.'3-5 

'.'io 

.40 

't.' 
.45 

.... 

.05 

'.'54 

.03 

.05 

'.'20 
-03 

.02 
'.'35 

'.'is 
.34 

T. 

.01 
.25 

■f' 

".67:4.81 

.50:6.60 

1  35  -1-  07 

Prescott     

.03 

.10 

T. 

.09 

1.14 

.60 

1  90 

Princeton  llll   — 

1.95 

.11 

1  'V\ 

S    fi.T 

Roger?       

Searcv 

Arkansas 

Rtd 

2.20 

T. 

.31 

.50 
.23 

'.'ei 

-05 
1.04 

'.'08 

i.'64 

.76 

'.'33 
T. 

.82 

2.45 
.20 

'f.' 

1.04 

'.■i2 

T. 

.35 

7R 

'.'2fi'6  46 

't.' 

".04 
.60 
.37 

.... 

.10    .50 
2.26.... 

.     1   .63 

't.' 

'.'02 

.... 

65!3.W 

Mississippi.. . . 
Ked 

.05 

.41 

.18 
T. 
.25 
.03 

f.' 
'.'25 

'.'i3 

't. 

.02 

.57!  .02 
,...!  T. 
....|  .04 

'.'(38 

.09 

.... 

6-l'o.56 

Springhank  ||11  ... 
Stuttgart  

i3  26 

Arkansas 

-03 
111 

tv 

'.'45 

.12    .92 
....2.52 

.06    .50 
.15'  .18 
T.    l.T.n 

' '46.3.79 

34 

Ifi.lO 

TexarUana   ill  ... 
Waldron 

Ked 

Arkansas.  .... 

Ouachita 

Red 

Mississippi  . .  . 

.37 



.05 
.06 
.48 

.05 



--..;    T. 

.... 

.20il.68 

I3  60 

T- 

T. 

....    .33 

T. 

'4OJ4.39 

Whiiecliffs 

VVynnelll 

T. 

1.49 

1  00  1  I'O 

.21 

-97 

.11 

.07 

T. 

07 

T. 

--.. 

T. 

, 

T. 

(iV^- 1" 

Except  as  indicated  ob.servalions  are  made  near  sunset   and  precipitation  is  for  24  hours  ending  atob.servation.  ***  Kegiilar  Weather  Bureau  statirn  ;    preeititalion  for  24 
hours, midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  not   recorded  *  Included  in  nflxt  ineasurenient.   Sl!Precipit;>tion  measured   indie  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch  . 

Daily  River  Stagres  for  December,   1922. 


Stations. 


I'Ort  .'^niith 

Iiardauelle 

Little  Rock. 

I'ine  liluit 

Black  Kock  ... 
Calico  Rock.  .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown   .. 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fnlton 

Arkadelphia    . 
^atterson 


Rivers. 


Flood 
Sifiee 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

Whitfl 

do 

do 

do..-.. 

do 

Mississippi. 
do 

Oufi(h;ta.  . 

Petit  Jean.. 

Ked 

Ouachita.  .. 
Cache  


4.5 
2.S 
1.7 
6.0 
2.2 

to.  1 

5.1 
2.5 
0.3 
7.2 
4.7 
7.8 
5.5 
1.5 
7.6 
0.0 
4.3 


6.5, 
2-8 
1.5 
5.5 
2.9 
0.0 
5.4 
2.5 
0.3 
7.2 
4.2 
7-1 
5.4 
1.5 
7.4 
0-0 
4.4 


6.3 
3.0 
1.4 
6.6 
2.5 
0.0 
5.3 
2.5 
0-3 
7.1 
3.9 
6.4 
5.3 
1.5 
7.1 
0.0 
4-5 


6-1 

4.  ' 

1.2 

5..^ 

3  9 

0  0 

5.2 

2.6 

0.4 

7.1 

3 

6.0 

5.3 

1.4 

7.0 

0.0 

4.3 


10 


n 


12     13 


14  I   15 

I 


16 


17 


18 


19 


20 


22 


23 


24      25      26      27      28      29 


30 


31 


5.5 

5.4 

5.6 

O.Oi 

4.7 

4.6   4.0    4.6 

1.7 

2.6 

3.5    3.6 

5.5 

5.5 

6.5    7.0 

4.2 

3.3 

3.7,  3.6 

1.3 

1.1 

1.6    1.4 

5.4 

6.6 

6.4 

6.7 

2.6 

2.8 

3.5 

4.9 

0.7 

1.5 

•>.■■•, 

3.0 

7.2 

7.4 

7  9 

8.5! 

3.5 

3.6 

3.6 

3.8 

5.7 

5.6 

.5.3 

6.2 

5-2 

5.2 

6-2 

.5.6 

3.2 

3.6 

44 

4.3 

6.9 

6.8;  6.9 

7.0 

0.3 

1.2j  1.0 

l.O 

4.1 

4.0 

4.0 

4.2 

6.5 
4  5 
3.7 
7.1 
3.1 
1.6 
6.6 
5.2 
6.(< 
9.2 
4.0 
54 
5.8 
42 
7.7 
1.0 
4.5 


1    6.6 

5. 2 

7!  4.9 

4.6 

6    3.5 

3.6 

2l  7.2 

6.9 

(H  2.8 

2.8 

6!  2.1 

2.0 

7i  8.0 

7.6 

6    4.0 

3.9 

8    38 

3  8 

8110.2 

10.4 

61  5-0 

n.  1 

9!  6-4 

68 

9'  6.1 

li.  2 

1|  4.0 

3.9 

4[  7.7 

3|  1.5 

1.4 

7    4.8 

4.9 

4. 

3. 

2. 

6. 

2. 

1. 

6- 

3. 
bj  3. 
olio. 

9. 

9. 


■  b.  4. 
■A  3. 
7  2. 
6'  6. 
7  2- 
l!  1- 
3  6. 
6,  3. 
7    3. 

5  10. 

6  10. 
Oil. 

.4  6. 
.6;  3. 
.7  7- 
.  I  I. 
9    6. 


0 
1 

6|  3 
2'  2 
5|I0 


4,  4.3 

4.1 

4.0 

4.0 

0    2.9 

2.9 

2.8 

2.6 

.01   1.8 

1.6 

1.4 

1.3 

1,  6-9 

.6.7 

5.6 

6.4 

5    2.5 

■;  •) 

2. 2 

2.2 

0    0.6 

0.  (■; 

0.2 

0.  3 

Oi  5.9 

,5.6 

5.6 

5. 3 

4|  3.3 

3.3 

3.  3 

3. 2 

8    2.-1 

2.1 

1.8 

1.4 

31IO.  1 

9.S 

9.6 

9.4 

7  12.  1 

12.4  12.6 

13-2 

9  13.9 

i4.(;  14.9 

16-2 

2I  6.1 

5.9l  5.9 

6.8 

4'  3.3 

3.2,  3.n 

2-9 

4i  7.1 

7.O1  6.9 

6.8 

(!■  0.9 

0.8;  0.7 

0.6 

5i  6.9 

7.0 

7.1 

7.2 

.9i  3, 

3'  2. 

0!  0 

2|  5. 

0  2. 

4 1  0. 

3j  5. 

2!  3 

4|  1 

21  9. 
Olll. 
6(16. 

8  5. 

7!  2. 

7  6. 

4:  0. 

2i  6. 


0|  2. 

'A\ 
4, 


0. 

6. 
,2i  3. 
3  1. 
Ol  8. 
9  16, 
3.17. 
7  5. 
61  2- 
si  6. 
2,  0. 
8!  6. 


3. 

1.8 

0.9 

4. 

2.0 

0.0 

5.2 

3.1 

0    0.8 

Si  8.6 

ein.  1 

3' 18. 4 

81  6.7 

4!  2.2 

61   6.6 

1,0  0 

61  6.5 


3.7 
1.6 
0.9 
4.5 
2.0 
0-0 
51 
3.1 
0.7 
8.S 
18.4 
19.5 
6.7 
2.1 
6.4 
0.0 
6.4 


3.6 

4.2 

4.1 

1.6 

5.8i  8.8 

0.9 

0.9 

1.6 

4.4 

4.4 

4.4 

2.0 

3.4 

3.2 

0.3 

6.0 

6.4 

6.3|  9.5 

13.4 

3.  1!  3.  1 

4.0 

0.9    0.9 

1-0 

8.6 

8.5 

8.4 

12.  olll 


4.0 
6.4 
4.5 
6.7 
.5.8 
7.5 


0  21-1  21. 
6  22.5  23 


7.6 
6.3 
8-5 
2i20. 5 
824. 2 
8|  5.8 
81  3-6 
6j  6.7 
0  0.9 
6    5.2' 


8.1 
9.2 
10.9 
19.2 
24.0 
6.8 
4.0 
6.7 
2.5 
4.8 


t  BcldU  Zero  of  ti.e  g;\se. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


December,  1922. 


Daily  Temperatures  for   December,  1922 


Stations. 


Amity  *? 

Batesville  $'5 

Bee  Branch  — 

Bentonville 

BooneviUe 

Brinkley 

Calico  Bock'J'5  . 

Camden?^ 

Conway 

Corning 

Dardanelle .... 

Dodd  City 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England j 

Eureka  Springs  . .  j 

Fayetteville j 

Fort  Smith j 

arannis j 

Gravette j 

Harrison j 

Hope i 

Hot  Springs j 

Huttig ] 

Jouesboro ; 

Junction i 

Little  Bock  ... 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mariaiiiia- 

Mammoth  Spring. 
Marked  Tree  S^V.. 

.Marshall  

Mi»n'A  

MorrilUon  

Mt.   Homo 

Mount  Ida- 

Nail 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Kison  

Rogers  

Snow  Lake 

.Stuttgart 

Subiaco  

Texarkaiia 

Warren 

Wynne 


[  Maximum.. 
I  Minimum.. 
\  Maximum . , 
i  Minimum. 
\  Maximum. 

■  t  Minimum . 
\  Maximum, 
i  Minimum  . 
\  Maximum. 

'  (  Minimum  . 
(Maximum . 

■  I  Minimum  . 
\  Maximum . 

■  i  Minimum  . 
\  Maximum . 

■  i  Minimum  . 
\  Maximum , 

*  (  Minimum  , 
\  Maximum 

■  1  Minimum 
\  Maximum 

'  ■  l  Minimum 

\  Maximum 
"  (  Minimum 

(  Maximum 

■  ■  I  Minimum 
\  Maximum . . 

■■  I  Minimum  .. 
i  Maximum . . 

■  ■  !  Minimum  . . 
j  Maximum . . 

'    i  Minimum.. 

\  Maximum  . 

■■  )  Minimum  ., 

\  Maximum] 

■■  I  Minimum 

\  Maximum' 
■■  i  Minimum 
\  Maximum 
*■  i  Minimum 

\  Maximum] 
■■  '  Minimum  ' 
\  Maximum ' 
■■  '  Minimum  ' 
\  Maximum' 
'■■  '  Minimum  ' 
\  Maximum' 
■■  (  Minimum  ' 
\  Maximum" 
"  (.Minimum  ' 
(  Maximum' 
■"  '  Minimum  ' 
\  Maxinuun' 
■"  (  Mininuim  " 
MaxiDium' 
Minimum  ' 
Maxinuun  ■ 
Minimum  ' 
Maximum' 
Mininuun  ' ' 
Maximum" 
Mininuun  ' ' 
I  Maximum' 
!  Minimum  ' ' 
I  Maximum  ' 
'  Minimum  • ' 
j  Maxiunmv 
'  Minimum  ■ ' 
\  Maxinuun" 
I  M'nimum ' ' 
)  Maximum- 
'  Mininnnn  ■ 
\  Maxinuun- 
'  Mini  muni  ■ 
\  Maxinuun  • 
'  Mininuun  ■ 
S  Maximum  ■ 
'  Mininuun  • 
\  Maxinuim- 
<  Minimum  • 
;  Maximum- 
t  Minimum  ■ 
j  Maxinuun- 
I  Minimum- 
)  Maxinuun- 
I  Minimum  • 
)  Ma.'cimum- 
'  Mininium  - 
i  Maximum  ■ 
'  Jliuinmm  • 
i  Maxinunii' 
'  Minimum  ■ 
\  Maximum 
<  Minimum 
j  Ma.xinuun 
'  Jlinimuni  -  • 
j  Maxim\uu-  ■ 
'  Mitiiminu  -- 
5  Maximum  • 
'  Minimum  - 
)  Maximum  . 
'  Mininuim 
S  Maxinuun . 
I  Minimum  •  - 
)  Maximum.. 
■  (  Minimum .. 
S  Maximum.. 
•  (  Minimum .. 


■\*    Instrument> 


DO         aa         Ol         OiJ         to        iw         uw         -lyj        ^^         "-|       —  I       --|  I ^ . — 

lire  read  in  the  mornin./tho  maximum  u^.X^r^^^^^^lT^^^^^^^T^^^^-^  on  .mch  it  almost  always  o.curs. 


N/\^ 


OF  tLl.tW» ' 


U.  S.  DEPARTMEifT'CJl'  ACRICULTl 
CHARLll/sQlvB^R'^ 


jVvEATHER  BUREAU. 

Chief. 


CLIMATOLOeiC^L    DATA. 


fiRl^flNSflS   SECTIOIv!. 


HAKVSr  3.  C3Ti"E,Ereteorolog-ist 


V'OL.    XXVII.   Little    Rock.  Ark.,    Year,  1922.   No.    18. 


GENERAL  SXTMMARY. 

Like  the  preceding  j-ear,  19M,  the  annual  mean  temperature 
for  V-)2:i  was  above  norinaL  al!  stations  showing  [xisitive  deptir- 
tures  for  the  year,  and  all  months  except    January   and  March 
were  above  normnl.  Only  the  years  1896,  1911,  and   1921    -were 
warmer  than  1922.  The   mciin  tcrn[)erature    for   the    State    was 
62.7°,  which  is  1.7°    above  normal.    The    annual    means  rang- 
ed from  G6.8°  at    LIuttig    and  Texarkana  to  58.0°   at  Button, 
the  extremes  from  11 1°  at  Llope  on  August  23(1  to  7°  at  Gravette 
on  March  3d.  The  colde:st  weather  of  the  year  occurred  at  most 
stations  during  March.  The  average  precipitation    was  46.50  in- 
ches, which  is  1 .43  inches  less    than  normal,    the   precipitation 
extremes  ranging  from  69.10  inches  at  Huttig  to    32.02    inches 
at  INIorrillton.  '1  he  lighter  totals  occuri'cd  in  th(-  northern  coun- 
ties and  hi  the  Arkansas  Valley  from  Little  Rock  to  Fort  Smith. 
the  heavier  in  the  southern  tier  of  counties.  .March,  with  an  av- 
erage precipitation  of  8.5.S  inches,  was  the  wettest  month  of  the 
■nr;  September,  with  1.25  inches,    was    the  driest.  The  great- 
t  mo;ithIy  total  was  14.59  inclies,  measured  at    Alarked    Tree 
iring  Marcli,  the  least,  a  trace,  at  Whitecliffs,  during Septem- 
r.  Of  the  stations  reporting  a  measurable  amount  of  snowfall. 
the  average  was  about  4  inches,  and  amounts  varied  from    11.2 
inches  at  Jonesboro  U.,  none  at  a  numbfr  of    southern    stations. 
January  was  a  cold,  dry  month,  one  of  the  few    Januarys    of 
recent  years    with    a    tempera' ure    below  normal.     Unseaf?on- 
iibly  warm  weatlier  during  February  caused    vegetation    to    ad- 
va!ice  and  fruit,  buds  to  swell.  Fortunately  a    cold    snap,    b(  gin- 
ning February  28th  with  1  to  3    inches  "of   sleet    covering    the 
northern  and  central  sections  of  the  State,  and  freezing   to    the 
southern  counties,  halted  development  and  most  of    the    peach 
and  apple  crops  escaped  serious  iii.iu:y.  March  and    April    were 
above  normal  with  regards  precipitation  and  the  lowlands  of  the 
.  Stat'e.were  flooded. during  April.  Much  corn  and  cotton  had    to 
be  rt^planted  and  the  strawberry  crop  was  of  poor  quality  due  to 
the  continued  rains.  May,  while  slightly  Iselow  normal  with  re- 
gards precipitation,  had  a  grr at  many  rainy  days  and    the    cor- 
responding sunshine  deficiency  further   deiayet'i    farming   oper- 
ations, June  1st  finding  all  farm   work  badly  behind.  June  was 
hot  and  dry,  rather  unfavorable  for  early    corn,    but    favorable 
for  cotton  in  that  it  halted  boll  w<evil  development  and  enabled 
farmers  lo  clean  their  fieMs.  The  weather  during  July    favored 
cotton  growth,  and  cantaloupes,  melons,  and  peaches  Were  har- 
vested under  favorable  conditions.  August    and  September  were 
unu.'-vially  dry,  and  late  corn  was  damaged  considerably,    espec- 
ially in  the  uplands.  The  total  precipitation  for  the  crop  season, 
March  to  Sept(-mber  was  29.03  inches,  which  is  practically  nor- 
mal, but  the  monthly  amounts  were    wry  unevenly  distributed 
bfing  much  heavii  r  during  the  early  spring  than  iri  the  summer 
and  fall.  The  temperature  for  this  period  averaged    1 .2°    above 
normal.  Dry  weather  continued  until  near  the   middle   of  Nov- 
ember and    temperatures    were    above   normal    (he    remaining 
months  of  the  year.  In  most  sections  of  the  State  the  last    kill- 
ing frost  in  spring  occurred  during  the  first  decide    of    March, 
the  first  of  Autumn  from  the  2()th  to    the    2fith    of   November,' 
giving  a  growing  season  of  appro.\imately    257    days,    fully    20 
days  longer  than  the  average.  There  were  170  deai-  davs  during 
the  year,  83  partly  cloudy,  112  cloudy,  and  87  with    0.01  inch 

or  more  precipitation.  Sunshine  averaged  62%    of    the    possible 
amount. 
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WEATHER  BY  MONTHS. 

_  January.-  The  month  was  marked  by  temperature  and  pre- 
cipitation considerably  below  normal.  During  the  past  17  years 
but  four  Januarj-s  have  been  below  normal  with  regards  tem- 
perature and  of  these  but  two,  January  1912  and  January  1918, 
were  colder  than  January  1922.  The  weather  was  favorable  for 
farm  work  and  more  than  the  usual  amount  of  plowing  was 
done  in  the  southern  counties,  but  in  the  northern  counties  the 
ground  was  frozen  most  of  the  month.  Although  the  monthly 
mean  temperature  was  1.8°  below  normal,  no  unusually  low 
temperatures  were  rec-rdcd,  10°  at  Bentonville  and  Gravette 
bemg  the  lowest.  At  the  close  of  the  month  wheat  and  oats  were 
m  good  condition  except  in  the  northwestern  counties  where  it 
was  too  dry.  Fruit  buds  remained  dormant. 

Feferwa?-?/:- Unlike  the  preceding  month,  February  was  a 
month  of  unseasonably  warm  weather  and  precipitation  in  ex- 
cess of  the  normal.  With  but  three  exceptions  this  was  the 
warmest  February  on  record  and  this  is  the  8th  consecutive 
year  during  which  the  Fel)ruary  mean  has  been  above  normal. 
While  the  temperature  for  the  month  as  a  whole  was  decidedly 
above  normal  there  were  frequent  changes  from  temperatures 
above  to  temperatures  below  the  seasonal  average.  The  precip- 
itation was  confined  principally  to  three  periods,  1st  to  the  6th 
14th  to  the  15th,  and  from  the  20th  to  the  28th,  the  heavier  a- 
mounts  occurring  in  the  last  period  Dirt  roads  were  bad  the 
entire  month,  impassable  in  most  sections  the  latter  part  of  the 
month.  All  vegetation  was  advanced  by  the  warm  weather  and 
fruit  buds  were  beginning  to  swell  at  the  close  , of  the  month, 
however  a  moderate  cold  wave,  overspreading  the  State  on  the 
28th,  checked  this  development. 

March:-  iAfarch  opened  with  temperatures  15"  to  .0°  below 
the  seasonal  average  and  (he  temperature  for  the  month  as  a 
whole  was  slightly  below  normal.  Precipitation  occurred  during 
the  cold  snap  the  first  of  the  month  and  by  the  evening  of  the 
1st  sleet  and  glaze  covered  a  greater  portion  of  the  State  stop- 
pmg  all  outdnor  work.  This  was  the  wettest  month  of  the  year 
and  the  monthly  total,  8.58  inches,  has  been  exceeded  but  twice 
durmg  the  past  31  years.  The  soil  M-as  too  Avet  for  plowing  the 
entire  month  and  only  a  small  amount  of  corn  and  no  cotton 
were  planted,  all  farm  work  being  badly  behind.  Wheat,  oats, 
meadows,  and  pastures  made  excellent  progress  and  were  iri 
good  condition.  Dirt  roads  continued  impassable  in  most  sec- 
tions and  the  rivers  wen   high  at  the  close  of  the  month. 

J:?)/v7:-  Tempera tiu'e  and  precipitation  were  again  above 
normal.  While  the  av.  rage  precipitation  was  only  0.72  inch  a- 
bove  normal,  the  rain  fell  on  wet  soil  and  was  so  distributed 
that  the  soil  was  too  wet  the  cnrire  month.  The  lowlands  of  the 
lowerArkansas  and  White  rivers  wvra  flooded,  making  farm 
work  impossible,  and  at  the  close  of  the  month  some  corn  and 
a  great  deal  of  cotton  were  still  unplanted.  Hay  crops,  trtick, 
and  berries  made  excellent  progress.  High  winds  were  reported 
throughout  the  Stat.-  from  the  8th  to  the  1  ifh,  doing  consid- 
erable damage  to  timber  and  small  buildings.  A  dust  storm  was 
reported  at  Grannis,  Mena  and  Waldron  the  afternoon  of  the 
10th,  dust  being  so  thick  that  the  sun  was  partially  obscured. 

Mai/:-  The  month  opened  with  temperatures  somewhat  he- 
low  normal.  Progress  was  made  in  planting  cotton  and  corn  in 
northern  and  western  portions  of  tiie  State  but  in  the  southern 
and  eastern  sections  heavy  rains  interfered  seriously  with  farm 
work.  Temperafures  wen>  too  low  for  cotton  and  ir  wasdecidrdiv 
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too  wet  for  strawberrie?.  Warnipr  weather  set  in  the  latter 
part  of  the  first  week  and  a  week  of  temperatures  considerabl}^ 
above  normal  followed.  The  month  as  a  whole  averaged  1.6^-  a- 
bove  normal  and  precipitation  was  0.12  inch  be-low  normal, 
however  most  of  the  rain  fell  as  local  showers,  the  number  ot 
rainy  days  being  above  normal.  The  heavier  precipitation  totals 
occrirred  in  the  southern  and  southeastern  counties,  12.09  inches 
being  measured  at  Hattig,  the  lighter  in  the  northern  counties. 
Showers,  falling  on  wet  soil,  delayed  farming  operations  arid- 
gra=sy  cotton  fields  were  the  rule  at  the  close  of  the  month  m 
southern  and  eastern  sections  of  the  State.  In  tlie  northern  and 
northwestern  counties  dry  weather  was  favorable  and  work  ad- 
vanced accordingly. 

,/(/'jie:- Light  to  moderate  sliowers  were  rather  frequent  the 
first  10  days  of  the  month,  the  soil  continuing  wet,  and  grassy 
cotton  fields  the  rule  in  central  and  southern  portions,  but  after 
the  10th  hot  dry  weather  and  abundant  sunshine  were  more  fav- 
orable and  in  most  sections  of  the  State  fields  were  cleaned. 
For  the  State  as  a  whole  the  monthly  precipilation  was  nearly 
an  inch  and  a  half  below  normal,  but  the  distribution  was  very 
irregular,  the  northern  half  showing  large  negative  departures, 
'^oine  southern  and  southwestern  counties  positive.  Temperatures 
were  high  from  the  9th  to  the  2oth,  midday  temperatures  of  95° 
to  98°  occurring  in  all  sections  with  100°  to  101°  m  some  local- 
ities The  close  of  the  month  found  the  agricultural  situation 
satisfactory  in  the  northern  half  of  the  State  while  in  the  south- 
ern counties  boll  weevil  were  active  and  cotlmi  conditions  were 
not  satisfactory.  Rice',  potatoes,  truck,  melons,  and  the  peach 
crop  were  promising. 

July:-  Temperature  and  precipitation  were  slightly  above  the 
30  year  average  but  no  record  breaking  extremes  occurred.  The 
temperature  excess  was  greatest  in  the  northwestern  and  north- 
eastern counties  while  in  other  sections  of  the  State  both  pos- 
itive and  negative  departures  occurred.  The  first  eight  days 
were  cool,  temperatures  being  below  normal  throiighout  the 
State,  but  thereafter  temperatures  were  normal  or  above.  Pre- 
cipitation was  below  normal  in  the  northern  border  counties 
and  the  Arkansas  Valley,  above  in  other  sections.  The  weather 
was  generally  favorable  for  the  growth  of  cotton,  and  as  a  rule 
fields  were  well  cultivated.  Hot  dry  weather  held  boll  weevil  in 
check  somewhat  and  at  the  close  of  the  month  plants  Averc^ 
fruiting  satisfactorily.  It  was  too  dry  for  cotton  in  western  and 
northern  counties.  Large  crops  of  melons,-  cantaloupes,  and 
peaches  were  harvested  under  favorable  weather  conditions. 

August:-  The  outstanding  characteristic  of  the  weather  during 
August  was  the  deficiency  in  precipitation.  The  av(-rage  for  the 
State,  1.90  inches,  is  with  but  two  exceptions,  1909  and  1913, 
the  least  on  record.  1  em peratures  were  above  normal  over  the 
greater  portion  of  the  State,  the  stations  along  the  upper  Ar- 
kansas recording  the  highest  monthly  means.  The  weather  was 
generally  unfavorable  for  growing  crops  being  too  dry  except  m 
a  few  favored  localities.  Despite  tlie  hot  dry  weather  boll  weevil 
activities  continued,  the  damage  being  serious  throughout  most 
cotton  growing  sections  of  the  State.  Late  corn  was  injured,  es- 
pecially in  the  uplands,  and  at  the  close  of  the  month  all  crops 
needed  rain  badly. 


Srptevibcr:-  The  warm  dry  weather  of  August  continue 
through  most  of  September.  Sunshine  averaged  82%  of  the  po 
sible  amount  and  the  number  of  rainy  days  was  only  half  of  tl 
normal.  This  was  the  driest  September  experienced  since  18^ 
and  only  three  times  during  the  pa^t  Bl  years  has  so  little  ra' 
fallen  during  the  month.  Unseasonalily  warm  weather  prevailt 
from  the  1st  to  10th  and  from  the  13th  to  the  close  of  the  montl 
On  the  31th  and  1 2th  temperatures  were  somewhat  belo 
normal,  Dutton  reporting  hght  frost  with  a  temperature  of  37 
A  few  light  showers  fell  during  the  first  20  days  of  the  monl 
but  amounts  were  too  light  and  it  was  too  late  for  crops  to 
benefited  materially.  Late  corn,  pastures,  potatoes,  and 
hay  crops  were  damaged.  At  the  close  of  the  month  cotton  wj 
open  in  most  sections  of  the  State  and  picking  was  progi'essh 
rapidly.  Roads  were  good  throughout  the  month  and  all  rive 
were  low. 

Ortoier:- October  was  the  7th  consecutive  month  of  19i 
with  a  temperature  above  normal  and  during  this  time  the  pr 
cipitation  deficiency  was  over  six  inches.  The  dry  fall  was  fa- 
orable  for  harvesting  and  for  mo3t  outside  work,  but  fall  ploi 
ing  was  delayed,  range.-s  were  in  poor  condition,  and  in  son 
sections  stock  water  was  scarce.  The  rivers  of  the  State  showt 
lower  stages  than  during  September,  the  Arkansas  at  Litt 
Rock  being  below  zero  the  entire  month  and  conditions  at  Ca 
ico  Rock  and  Georgetown  on  the  White  and  at  Dam  No.  1 
the  Little  Red  were  practically  the  same. 

November:-  November  wasunmarkedsofar  as  unusual  wcath 
is  concerned.  The  precipitation  was  slightly  above  normal,  tl 
temperature  1.4^^  above.  Killing  frost  occurred  inmost  sectioi 
from  the  21st  to  the  2()th,  but  did  little  damoge  as  practical 
all  growing  cmps  were  matured.  The  situation  with  regards  so 
moisture  improved  and  at  the  close  of  the  month  the  soil  wi 
in  excellent  condition  for  fall  plowing.  Harvesting  of  crops  wi 
practicallv  completed  under  favorable  weather  conditions,  tl 
rains  froin  the  1 2th  to  the  18th  interfering  but  little.  Whea 
oats,  meadows,  and  pastures  were  in  good  condition  but  the  ; 
creage  of  wheat  was  reduced  due  to  the  dry  weather  earl 
the  fall. 

December:-  The  tempcrauu-e  for  December  averaged  5.7-  i 
boA-e  normal,  this  being  the  warmest  December  in  the  Clima 
olcgical  History  of  Arkansas  and  was  the  9Lh  consecutive  mont 
of  19!22  with  a  positive  temperature  departure.  The  month  o] 
ened  with  temperatures  15^  to  20°  above  normal  and  unseasot 
ably  warm  weather  continued  the  first  eight  days.  From  tl 
9th  to  the  20th  temperature?  were  near  or  somewhat  belo 
normal,  from  the  20th  to  the  close  of  the  -month  above.  Rai 
occurred  in  all  sections  during  the  first  week  and  showers  we: 
frequent  to  the  17th.  From  the  18th  to  the  25th  practically  r 
rain  fell,  but  after  the  25th  showers  were  frequent.  Therainfa 
and  mild  temperatures  were  very  favorable  for  wheat,  oat 
meadows,  pastures,  and  truck,  all  of  which  made  excellei 
progress. 
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Climatolog:ical  Data  for  Year,  I9S2. 


Counties. 

a 

> 

Temperature,  Degrees  Fahrenheit. 

rrocipitation,  inches. 

N 

unber 

of  ila.\ 

s. 

Stations. 

1 
Oca 

i 

a 

p 
a 
a 

4J 

.a 

a 

a5 

1 

3 

'0  3 
1 — 1 

c     ,     -5;  c 

^      1     ^ 

r5 

a 

c 

+3    j- 

■P 

5 

S 

5 

1° 

Amity 

Clark 

250 
J60 
145 
700 

"ms 

259 
600 
205 

361 

158 
200 
516 
809 
293 
190 
H37 
330 
1175 

162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
481 
264 
200 
900 

1250 
643 

1100 
485 
182 
445 
377 
600 

345 

182 
1500 
•286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 

1208 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
450 

196 

29 

104 

July 

31 

17 

Mar. 

4 

29 
26 
38 

1 
1 

1 

i 

S. 

Clark 

46.29    10.15 
61  31    in  ss 

Mar. 
May 

i.ii 

1.22 

Oct. 
Aug. 

0 

'  0.5 

|..  .  ... 

/5 
109 

153 
159» 

0 

74" 

212 
131" 

Irkan  sas  City 

Desha 

^rlberg ••..... 

Stone 

1 
23 
30 
16 

Jatesvilie 

lee  Branch 

.  Independence. . . 

Van  Buren 

Benton 

59.1 

103 
106 
102 

Aug. 
Sept. 
Aug. 

24 
6t 
24 

15 
15 
10 

Feb. 
Feb. 
Jan. 

2 

16+ 
19 

23 
30 
16 
20 
8 
40 

18 
36 
18 

1 
38 
29 

1 

7 
36 
40 

18 
20 
18 
15 
20 
36 
40 
36 

9 

4 

24 
25 
24 

1 
51 

4 
50 
31 
15 
27 

29 

1 
43 
25 

4 
39 
17 

n 

17 
7 

34 

2 

8 
24 

6 
29 
38 

6 
22 
26 

6    i 

1 
38 
30 
16 
40 
15 

22    i 
31     [ 
10 

1   ! 
1" 

34     ! 

25    j 

40    I 

4 

40. 2C 
43.01 
35.94 
46. 8C 
34.  Of 
52.9c 

38.42 
51. 4t 
43. 7£ 

7.24 
5.85 
6.75 
8.90 
5.11 
12.99 

8.43 
10.19 
12.98 

Mar. 
Dec. 
Nov. 
Mar. 
May 
Mar. 

Mar. 
Mar. 
Mar. 

0.53 
1.75 
0.78 
0.34 
1.01 
1.37 

0.97 
0.74 
0.78 

June 
Oct. 
Aug. 
June 

Sept. 
Oct. 

June 
Oct. 
Aug. 

6.5 
5.0 
6.1 
2.8 
5.4 
T. 

4.0 

0.2 

T. 

5.0 

6.5 

5.0 

97 
91 
91 
105 
97 
78 

87 
103 
105 

198 
124 
170 
199 
193 
192 

138 
140 
123 

18 
122 
83 
18 
79 
75 

127 

73 
64 

149 
119 
112 
148 
93 
98 

100 
152 
178 

se. 
sw. 

Jlack  Rock 

Lawrence 

Logan . 

Jooneville 

8 
40 

18 
36 
18 

1 
38 
22 

1 

64.2 
64.2 

60.6 
63.4 

105 
102 

106 
100 

July 

Sept. 

Aug. 
Sept. 

22 
6 

24 

7+ 

18 
18 

15 
21 

Mar. 
Dec. 

Feb. 
Dec. 

2 
19 

16+ 
19 



Jalico  Rock 

Izard  

w. 

ne. 
ne. 

s. 
s. 
s. 

^mden 

Ouachita 

;;larendon 

Monroe 

Clinton  ......>• 

Van  Buren 

Franklin 

'onway 

63.1 
59.9 

104 
102 

Aug. 
Sept. 

24+ 
6 

18 
11 

Dec. 
Jan. 

19 

28 

41.57 
39.82 

9.05 

8.67 

Mar. 
Mar. 

0.35 
0.62 

Aug. 
Oct. 

80 
96 

185 
186 

112 

84 

68 
95 

orning     

)am  No.  lit 

'lay 

White 

Yell 

)anville  . 

34.1c 
38.21 
38. 5e 

61.91 
46.86 
65.22 

6.22 
6.83 
6.95 

12.19 

7.89 
9.12 

Mar. 
Mar. 
July 

Mar. 
Apr. 
Apr . 

0.15 
0.82 
0.32 

1.15 
0.65 
0.83 

Sept. 
Sept. 
Sept. 

Oct. 

Sept. 
Oct- 

7.1 

i'.i" 

1.0 
5.8 
T. 

75 
66 
75 

120 

87 
101 

204 
207 
149° 

74 
166 
124'' 

10 

5 

141'' 

197 
117 
83" 

151 
153 

72° 

94 

78 
147'' 

w. 

e. 

nw. 

)ardanelle 

Yell 

36 
40 

15 
20 
18 
If) 
20 
36 
40 

58!5 

64.1 
58.0 
65.5 

106 
99 

101 
103 
102 

Aug. 

Sept. 

Sept. 
June 
Sept. 

25+ 
5 

4+ 
24 
6 

)odd  City 

-Vlarion 

11 

21 
11 

23 

Feb. 

Dec 
Feb. 
Mar. 

16 

19 
16 
3+ 

Desha 

)utton  

Madi;  on     

j\  Dorado 

Union 

n. 

England 

Lonoke 

lureka    Springs 

'ayetteville 

'orl  Smith 

i^irnoll 

as  Ington 

ba  tian 

Hemt  stead 

iVhite 

I'olk 

60.7 
60.1 
63.4 

102 
101 
103 

Aug. 

Aug. 
Aug. 

24+ 
24+ 
22 

11 
13 
18 

Jan. 
Jan. 
Jan. 

19 

19+ 

19 

40.31 
35.65 
33. 12 
48.33 
46.60 
51.47 

38.27 

5.83 
6.67 
5.  28 
9.04 
13.01 
7.93 

744 

July 
Nov. 
Nov. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 

Nov. 

1.05 
0.69 
0.48 
0.21 
1.13 
0.82 

0.74 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

3.0 
1.5 
1.9 
0 
0.9 
0.5 

6.0 

75 
70 
96 
78 
84 
129 

82 

151 

196'' 

129 

158 

208 

m 

159 

i47 

86'' 
105 
57 
59 
89 

86 

67 
79'' 
131 
150 
98 
89 

118 

sw. 
ne. 

^ulton   

e. 
e. 

s. 

sw. 

eorgetown 

4 

24 
25 
24 

62.2 
59.0 

99 
101 

July 
Aug. 

31 

22 

18 

7 

Mar. 
Mar. 

2 
3 

ravette .        

Bi-nton 

lardy 

harp 

[arrison      

Soone 



'Ipbvrne 

ielena 

P  illips 

50.23 
40. 42 
46.06 

y.54 

7.97 
9.26 

Mar. 
Mar. 
Apr. 

0.84 
0.30 
1..37 

Aug. 
Sept. 

Nov. 

Oct'.' ' 
June 

0.2 
3.5 

0.5 
0.8 
T. 
11.2 

T. 

'  0.  l' ' 
3.0 

106 

88 
87 

185 
212" 
193' 

35 
100" 
59' 

145 
52' 

104' 

.sw. 

lope 

-I-nipstead 

Garland 

"56" 
29 
15 

27 

29 

65.7 

'eels' 

62.2 

111 

99 
101 
102 

103 

Aug. 

Aug. 
Aug. 
June 

Aug. 

23 

24+ 

1 

15+ 

23 

20 
20 
23 
17 

24 

Dee. 
Mar. 
Feb. 
Dec. 

Feb. 

20 
4 

7+ 
19 

7+ 

lot  Springs 

Union    

Craighead 

Union 

69.10 
52. 92 

12.69 
11.36 

Mav 
Mar. 

0.3n 
0.34 

81 
105 

]73» 
186 

73« 

87 

114° 
92 

se. 

onesboro    

unction  Xt 

Washington 

I'ula  ki 

'35.'62 
42.59 

"S.30 
7.02 

Mar'.' 
Dee. 

'o.ii' 

O.fcO 

Oct." 

Sept. 

"'JS  ' 
82 

180 

100 
96 

'136" 

89 

jittle  Rock 

43 
25 
4 
39 
17 
13 

7 

34 
2 

8 
24 

63.6 
62.5 

100 
100 
100 

Sept. 
July 
Aug. 

6 
22+ 
20+ 

21 
17 

Mar. 
Mar. 

2 
2 

John  on 

h. 

[agxiolia     

Colun.bia 

Hot,  Springs 

Fulton 

■ 

[ammoth  Spring 

.. 

larianna 

Lee 

1 

[arl^ed  Tree 

Poinsett 

61.5 
61.6 

62.5 
63.1 

99 
99 

104 
101 

June 
Aug. 

luly 
Aug. 

27+ 
24+ 

26 

24 

12 
16 

17 
21 

Dec. 
Feb. 

Mar. 
Jan. 

IS 
16 

2 

14+ 

59.57 
46.57 

47.04 
32. 02 

i4.59Mar.  ' 
8. 30  July 

7.65  May 

7. 93  Mar.  ! 

0.82 
(1.32 

0.62 
0.33 

June 
.Tune 

Sept. 
Aug.  i 

0.5 
6.8 

1.9 
5.5 

88 
90 

115 
76 

181 
140 

135 
136'' 

96 
167 

100 
156'' 

88 
.58 

100 
69-' 

SW. 

sw. 

(arshall  

Searcy 

lena 

Polk 

lorrillton 

i^onway 

Baxter 

se. 

[ount  Ida 

Montgomery 

Pike 

61.6 

103 

Aug. 

25 

14 

Mar. 

4 

44.95 
46.  84 
47.27 
44.9-1 

7.82  May 
9.  70  Mar. 
7.lOJulv   j 
9. 25  Mar. 

0.65 
0.23 
0.  60 
0.7) 

.Sept.  '  4.0 
Sept.         0 
Sept.  ;  3-0 
Iu!ie     f>  n 

78 
66 

82     1 
87 

167 
125 
161'' 
145 

68 
73 

96'- 
124 

130 
167 
105° 
96 

^'' 

ail 

Newton 

Jackson 

39 
38 
H 
22 
26 

58.1 
63.1 

99 
103 

•Aug. 
Sept. 

24 
6 

11 
18 

Mar. 
Dec. 

2 

19 

Jewport 

■," 

)kay 

Pope 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Searcy 

' 

)sceola 

i  -                     1 

)zark 

63.6 

104 

Aug. 

20+ 

21 

Feb. 

16+' 

1 

36.47 
43,87 

6.63  Apr. 

10.79  Mar. 

i 

0.10 
0-33 

Sept.     *■'  -T     ' 

6.5     , 

154'f 
215 

79'1 

0   : 

128'' 
1.50 



>atter*:on 

Aug.  1 

2.  5 

11. 

1 

Ine  Bluff 

Jefferson 

Randolph 

A^hly 

215 

300 
122 
327 
287 
243 
1385 
236 

38 
30 
16 
40 

65.0 

'ee'.i' 

64.9 

103 
102 
100 
101 

Sept. 
Sept. 
July 
Sept. 

6 
6+ 

28+ 
5 

21 
15 
24 
21 

Mar. 
Jan. 
Dec. 
Mar. 

3     1 
24 

19 

4 

46.  91 
4,^.  43 

62. 5r 

45.35 
50.07 
54  02 

13.  .W  Mar. 

8.22  Mar.  ' 
III.  ,54Mav 

9.80  Mar. 
lI..'S:j'Mar. 
i:^.r:!  M.nr.  1 

0.38 
0.68 
0 .25 
1.11 
0.90 
1.  10 

0.  t;6 

Sept.  1 
Oct.    ' 
)ct. 
Oct 

T. 
6.0 
0 
T 

nil 

87 

lis 

Uty, 
65 
72 

186 
146 
171 
191 

232     i 
US' 
170    ■ 

45     1 
111 
12n 

79 

15     ' 
172'' 

133 

74 

il.5 
118 

7ri 
lis 

s. 

*ortlaiid  1 

•■■ 

Nevada- .   . 

s . 

'rinceton 

P  alias  

\ng.        0 
Oct.       T. 
^ct.    ,  3.4 

Cleveland 

18 
31 
10 

1 

64.7 
59-4 

104 
104 

Sept. 
Aug. 

6 
24 

19 
3 

Jan. 
Feb. 

2 
16     1 

sw. 

;ogers 

37.67'     6.46,  Deo-    1 

«arcy 

White 

s. 

pringbanktt 

Miller 

240 
228 

1050 
332 

2000 
675 
206 



61.06    12.81  .Vpr. 
42  49    11.  ;i8  Mar. 

0.81    ( 
(1.  70     . 

let-     1  T.       1 
<ept.  1       0     1 
<ept.      3.  1 
S'ov-     T. 

Ml 
'.IS 
SI 
88 

ISO 
158 
184'' 
179 

43 
127 
il9» 
62 

133 

80 
SI' 
124 

tuttgart  

Arkansas 

34 

25 

40 

4 

63.9 
64.5 
66.8 

102 
106 
103 

Sept. 
July 
July 

4+ 
81 
81 

19 
19 
23 

Dec. 
Mar. 
Mar. 

19 
2 

3+ 

ubiaco 

36.91      6. 10  Dec.       (1  .51     !■ 
49.03    10.34  Apv.      (1.81;    . 

Miller 

Jmphers.lt 

Y'ell 

Caldron 

Varren 

Scott     

* 

4 

4.!?  IS    n.iw;  Am-      n.  jt   .^ 

-cpt-     li.9 
)ct.       n. ;! 
•ept.     T. 
\ug.      T. 

'  51 
81 

111 
167 
169 
226 

92 

113 

52 

17 

162 
8-5 
144 
122 

«(.' 

Bradley          •  - . . 

27 

65.2 

101 

Sept- 

6 

21 

Tan. 

2 

27      1   ."iJ   M       Q.Til  Mmt-        0  !)■>   '( 

Little  River 

17 

51.49    12. 2.")  .\pr.      'i'.       \> 
4.T  .SK    11.7.T  Afflr.       0  ■>\    L 

V  vnne 

250 

14 

63.5 

m 

f!+ 

■is"] 

Dee. 

19 

14 

The  departures  from  r 
1  determining  section 

le^e  stations  as  follows 

ormal  temperatu 

means.    T.    Prec 

in  the  table  ind 

-  Junction,  Randc 

re  and 
pitatio 
cate  n 
Iph.  Li 

precipitation  are  computed  only  for 
n  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melt 
timber  of  days  missing:  for  example 
I.  ;  Lutherville,  R.  F.  D.  No.  2,  Lama 

such 

ed  snc 

''  rep 

r.  Ark 

stations  as  have  ten  or  inon-  yrars  rrc(ji-ii: 
w.   ++  Received  too  latn  to  be  iuchidfd  in 
resents  two  days  missing.  +  also  on  <)t!i(>i- 
.  Springbank,  Doddridge.  Ark.;  Imphcrs,  !i 

!)Ut  ; 
inpau> 
(lat<'s 
(ivi'r. 

tlK 

11  con 
and 

ti 

\rl>-.   1) 

plctc 
>unii 

'(l>t-0 

am  Xr 

report 
narics 
ficc    : 
.  1.  hi 

>;    are 

Kef 

uldres 

Isiinia 

n.'.ed 
^rence 
'^es   of 
,  Ark 

1 

Corr 

jction, 

November,  1922.  Eureka  Sprir 

gs.  gr 

oatcst 

24  hdur  profipitiitiiiii  sli.inld  be  1.11  nn   17 

HH 

■^H 

t^M 

^^H 

^^M 

■■ 

^^1 

1^1 

52 
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' "      "  ^I  I  *„,.  tv,^  VoQv  1  q22    witli  Departures  from  the  Normal. 

Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  19d^,  wita  -uep ^ 


Dardanplle 

Dodd  City 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs..- 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Graunls 

Gravette  . , 

Hardy 

Harri,sou 

Hope ■ 

Hot  Spring.s 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock 

Luthevville  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Jlena  

Morrillton 

Mountain  Home  . 
Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Pine  BluiT 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison  


Rogers 

Searcy  

Snow  Lake. .  . 
Stuttgart  ■••• 

Subiaco 

Texarkana-..- 

Un>phers 

Warren 

Wynne 


Departures  from  the  normal 


appearing  in  the  table  indicate  number  days 


Monthly  River  Stages  fbrthejyearJ9SS^ 


Jan. 


Stations. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May. 


June. 


July. 


f. 

& 

^ 

H^ 

Aug. 


Sept- 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


^  I  K 


Arkadelphia... 
Arkansas  City. 

Batesville 

Black  Rock ... 
Calico  Rock  ... 

Camden 

Clarendon .... 
Dam  No.   1  ... 

Danville 

Dardanelle  — 
Fort  Smith  ... 

Fulton 

Georgetown . . . 

Helena 

Little  Rock... 

Marked  Tree.  ■ 

Newport 

Patterson 

Pine  Bluff.... 

Springbank... 

Whitecliff.s.... 


4.71 
37.4 
12.4 
1  90 

3.7 
15.1 
21.8 

'8.' 2 
5  4 
5.2 

10.  n 

l.'S.  5 

35 
.5.7 

12.6 

12.1 
8.6 
91 

10.0 
7.0 


0-7    1.8    7.6    1.0 
27.0  32.6  28.9  18-5 


6.01   7.6  13.3 
4.01  5.6  10.1 


0.6  1.8 
6.3  8-5 
15.8  18.6 


22.9128.9 
1-0. 11   1. 
9.8111 

5.7!  7 


6.8 

4.1 
5.8l 
l.Sl 


6.8 
19.0 
18.4 

16,7 
4.6 
4.8 
14.0 
14.8 
28.3 
5.8 
11.3 
97 
8.1 
8.7 
13.8 
17.4 


5.9 
4.0 
0.6 
6.3 
14.0 

'i.'s 

1.2 
3.2 
6.4 
4-8 
14.9 
0.0 
9.4 
4.5 
6.7 
4.0 
6.2 
2.4 


115. 
4  53. 

6  22 
4  20. 

1  13. 
7,32. 
6!28. 

■•2'26'. 
214. 
516. 

2  18. 

7  22. 
9  51 
,2  16. 
4  18. 
6  22, 

3  10, 
8:i7, 
6  20 
3:23 


0!  3. 
0'30 
,8    9 

7;     8 

4|  3. 
1  19. 
219. 

.i'e: 
9;  3. 

2!  4. 

611. 
,4  15. 
.4  29 

0:  5. 
.111 
.7  9. 
,2,  7, 
.4    9, 

113 

0!  9 


2   6.917. 

841.858 
.8  14.0  22 
8  14.123 

1  6.9  14. 

2  26.5IJ6. 
9,25.3  20. 

..  ....125 

.2li2.4  22. 
,51  7.9:25. 
.5'  9.1  27. 
.614.728 
.5  19.-23. 
,4  40.7  52 

5  9.3  23, 

6  14.7  19 
0  17.0  26 
4  9.010 
2 12. 6  26 
74  6.9,31 
616.526 


6l  1, 
0  53. 

6  10. 
410. 
2   4. 

2  9. 

7  28. 
,2  4. 
.7,  4. 
.2  8. 
.5    9 

5  13. 
9  21 
9  51. 

1  9. 

3  17. 

2  18 

3  7 
0  14 
5  18 
1;  5 


51  5. 
6.56, 
8  16, 
0  20 
6'  8 
7  25. 
4  30 
2l  9. 
614. 
7:17. 
.3,19. 
122 
.123. 
,  3  52 
.  2  18. 
.4  18. 
.  3  23. 
.9:  9. 
.4  21. 
7:26 
7119 


71  1.5    4. 

36.851. 

41  7.9  11 


5.7 
3!  2.0 
4  9.8 
4)21.1 
31  0.1 

01  3.6 
li  7, 
3I  8.8 
4|l4.5 
0:11. 6 
124.4 

6  7.6 

2  9.2 
6|  7.6 

3  5.3 
5  12.2 

7  19.1 
21  8.0 


3  3. 
636. 

0  9. 

2I  5 
8  2. 
6  16. 
7,20. 
5:  1. 
91  4. 
7ilO. 
911. 
.315 
.9  11, 
6  27 
.2  12. 

1  8 
Ol  7 
2!  5 
.  1,17 
.0,19 
.8    8 


6'  O.ll  1. 
5',23. 8*29. 
0!  5.2|  6. 
2'  3.J1  4. 
9:  0.31  1. 
9:  5.0I  9. 
71  9.8114. 
21+2.51+1. 
3',  1-3!  2. 
1;  3.2I  5. 
91  5.1!  7. 
.6:  9.512. 
.2,  1.81  5 
.0  19.6:22 


2.11  5, 
3.3!  5 
3.71  5 
30:  3 
6.9I10 
9.9il4 
1.41  3 


6   1.1    O.Oi  0 
0  28.6120. 9  24. 

el  7.81  5.3  6. 

3!  6.0I  2.&  3. 

2]  2.1    0.21  1. 

6   9.5l  6.3'  7. 

3!  12. 3    9.710. 

2l  3.1:+^.4+l. 

6i  4.11  0.81  1, 

916.9   3.010. 

419.5    7.012. 

6,12.4    8.2;  9. 

4:  5.0  1.3  2- 
■.6'21.9ll7.6  19 
.517.11  1.8;  9 
.4    5.4    3.2    4 

.31  3.9    3.4    3. 

.9:  3.  a!  2.9i  3 
l',19.6:  6.5  12 
91II.9    7.9   9 

.81  1.8    1.1    1 


2!  1.1 
6l23. 5 
3  6.4 
91  3.6 

o|  1.3 

2;  6.2 
,91  9.6 
I1+2.4 


51  3.2 
0|  5-2 
1'  6. 
51  8.0 
9'  1.3 
317 
1'  4.6 

.2i  3.1 
61  3.5 
r  3.3 

.8  9.3 
6;  7.8 
i'  1.8 


O.Oi  0, 

10.2;14 
4.8:  5 
2.5|  2. 

+0.3I  0. 

4.1'  4. 
7.3  8. 
+3. 01+2. 


0.81  2 
1.6  3. 
3.7,  5. 
6.S  7. 
+0.4:  0. 
6.410, 
0.4,  2 
1.8  2 
2.3,  2 
2.4  3 
4.8  () 
5.4  6 
1  0    1 


21  0. 
913. 

3  4. 
7:  3. 
2+0. 
6  4. 
9|  7 
8+3. 

0  1. 

1  2. 

1  4. 
1,  6. 

2  +0. 

4  10. 
Ol  0. 
4    5. 

7:  3. 


3    1 


51 0. 

■1  4. 

81  4. 

0,  1. 

•/!+o. 
1  3. 

2,  6. 
0+4. 
2'  0. 

21  0. 
2l  2, 
5  5. 
3+0 

11  i 
5+0, 
0  1 
1:  1 
,9'  3 
.7'  3 
,4:  4 
.0    1 


Ol  0.0 

ol  9.4 
3    4.4 

6l  2.1 


6'+0.5l  0 
4'  3.81  "t- 
3  6.7|  6. 
01+3. 5:+4. 
.5;  0.8l  2. 
9  1.4;  1. 
,7  3.31  2. 
5  5.8  6- 
7+0.4+0. 


7.0;  3 

o.ol+o, 

3.2;  1 

1.8l  1 

3.9]  4 

^.3'  3 

4.6l  4 

l.Ol  1 


li  0.01  o.Ol  1. 
3I  1.9'  2.610. 
4l  4.31  4.5;  5. 
0  1.4:  I.7I  3. 
3|t0 .6+0.51  0. 
0!  3.3  3.6;  6. 
5i  6.0|  6.2,  7. 
0|+4.0'+4.0,+1. 
9;  0.4  0.91  ■^• 
51  0.3  0.6;  8. 
7'  2.4i  2.5  11. 
41  5.6  5.711. 
l'+0.6+0.3  0. 
.8:  1.6  2.3  6. 
31+1.2+0.8:  7. 
9l  1.2'   l.Cl  3. 

.41  1.2  1.3:  2. 

.91  2.01  3.  r,  4. 

,8:  3.1I  3.4I10. 

.8   3.9'  4.2,11. 

.(<•  0.9I  1.3    3. 


^     K 


9  0.0 
2  1.5 

4    4.4 

ol  2.01  2 
4+0.5;+0 


2'  3.4 
3)  6.1 
7:+4.0 
2  0.3 
4  0.2 
ol  2.4 
9;  5.5 

7;+0.5 

9   0.8 

3+1.2 
3'  1.5 
6  1.2 
2,  2.1 
6  3  0 
t.  3  4 
9    0.9 


2.5;  0. 

24.2    5. 

13.4    5. 

31  .5.8   2. 

2;  7.5+n. 

6.8l  5. 

10.91  7. 

10.21+2. 

4.8!  1. 

6.41 

6.51 


1 
3. 

21  7.9'  6. 
2'  9-2  0, 
8  21.2i  3. 

5;  4.5I  0, 


4  7.7 

21  8.1: 

9:  7.2I 

3,  7  2' 

fi;  7. -3 

8!  5.2, 


2. 
1. 
5. 
9. 

1;  0. 
41  3. 

5'  3.; 
0  4. 

41  7. 

3  21 
510; 
9:  2.' 
3l  6. 
5l  3j 

.0   .5. 

4  5. 
.:!    6^ 

0   3. 


+    Below  zero  ot  gage. 


;ae,  1922. 
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1922,  ■with  Departures  from  the  Normal. 


Stations. 


January. 


February. 


March. 


April. 


May. 


June. 


July. 


August. 


September. 


October. 


November. 


December. 


Annual. 


Tiity 

■kiulelphia. .. 
•kansiis  City. 

Iberg 

.tesviUe 

«  Bninch  .  .. 
iiitonville.... 
ack  Rock, . . . 

iQiieville 

iiikley 


,Uco  Rock  . 

mcleii 

iirendon  . . . 

inton 

luway  

)riiiiig    

im  No.  1. . . 

invillc  . 

inkiiielle  .. 
Kid  City  . . . 


iimrts 

iittrrn  

I  Doniilo 

nnlaiiJ 

iireka    -Sprius 
ayetleville  . .. 

on  .Siiiitli 

ulioii 

Borgetowii . . . . 
rannnis    


ravi'tte 

unly 

onison 

ebel'  Springs. 

eleiia 

igdon 

ope 

ot  Springs  . . . 

uttiii 

onescboro  . ; . . 


HiK'lion 

.ineoln •  ... 

.ittle  Rock 

.Htherville 

laguolia 

I.ilvcrii 

iMiniiiotli  Spring 

Inrianna 

ilarkeil  Tree 

iarsball  


lena 

rlorrillton 

ilountain  Home . 

.lount  Ida 

tliirfreesboro 

sail 

Newport 

,ikay 

Dsccola 

)zark 

i'atterson 

I'inMall 

IMiic  UlufT 

I'ociitiontas 

I'ortland 

I'rcscott 

I'l'inei'ton 

l.'Lson 

licjgors 

Searcy  


1.641-3.0-2 
2.12—1.82 
5. 141+0. 52 


2.70! 
2.50 
1.37 
3.43 
1.73 
2.39 

2.68 
3.84 
2.41 
2.90 
2.  69, 
2.65 


-1.68 
-1.92 
-1.26 
-1.09 

-2'.54 

-1.00 
-092 
-2.0' 


-1-60 
-1.23 


1.48', 
1.92- 
2. 83  - 


5.08+1.14 
5.01+0.91 
6. 43  +1. 69 


2.50 
4.05 
1.87 
2.  60 
3.38 
2.66 


—0.98 
+0.83 
-0.65 
—1.03 

-i.'48 


2.80+0.16 
5.38+1.21 
3.00-1.21 

3.82    

3.571-0.31 
2.92J— 0.85 


-1.39 
-■J.  17 


4.82-0.18 
2.43-1.86 
7.98+4.51 
2.31  -1.77 
1.61  -1.78 
1.48-1.48 
2.44-0.07 
2.79-1.31 

2.  62 

2. 32 


3.811... 
3-3l|+0. 15 
2.9.3—0.30 


7.89+3. 

3.441+0. 

7.88l-h3 

4.871+0. 

2.3i;  -0 

1.90-0, 

2.441-0, 

4.9S  +  1. 

2.87 

5.33 


9.36 
10.15 
10.14 

'7 '.24 
5.70 
5.06 
8.90 
4.65 

12. 99 

8.43 
10.19 
12.98 
9.34 
9.05 
8.67 


+4.43 
+0.25 
-t-4.57 

+3.' 38 
4-1.06 
-1-1.24 
+5.19 


+7.57 

+5.14 
+  5.14 

+8, 

+4.58 
+4.00 


6. 22 

6.  S3  +2.  <-i 

6.17+2.19 


12.19+7. 
4.33-0, 
8.69+3. 

10.58,1-6. 
5.00+1, 


4.99—0.70  5.70 
4  86' -0.42  7.90 
5.06+0.60  10.33 


4.71+0.09 
3.451—0.89 
3.89!  0.00 
4.99I-O.55 

4.84 

6.73+1.76 


2.85; 
6.77 
3.39! 
3. 62 
5.49 
5.  ,52, 
5.42 
0.41 
4.00 
5.36 


-1.95 
+2. 16 
-2.79 


+  1.20 
+0.94 


+0.06 
+  1.24 


1.33-1.50;  2.24 
2.37  -1.91!  2.17 
1 '   1.81 


2.76-2.64   3. 24  -1.66   9.54 


2.4.31 

2.39+2.71 
1.90+3.20 


6.50 
3.24 

3.98 

i.'go 
1.47 

2.38 
1.74 
2.50 
3.21 
3.10 

1.75 

0.77 

1.83 

1.69 

123 

2.00 

3.17 

2,  64  . 

2.00,- 

2.381- 

3.34 


+0.17 
-1.11 
-1.13 


+2.26 
1.94 


+0.13 


-2. 89 
-2. 2 


-3.27 

■1.85 


-1.62 


-2.05 


-2. 83 


-2.08 
-1 


-2.80 
-0  09 


3.34 
5.79 
4.21 
8.52 
3.10 


3.2^ 
4.28 
9.04 
13.0. 
7.93 


18 
04 

87;  9. 
021.  . 
40;  5 
76  3. 
66  4, 
5S:  7, 
4, 


5. 95  +2.  .52 
6.20I+I.95 
5.40+2.29 


7.97 
+  1.67  8.87 
+0.34;  9.58 
+  4. 01' 11.  90 
-LIS:  11.  36 


3.95 
4.04 
7.03 
3.70 
2.63 
3.74 
2.01 
2.91 

2.86 

2.81 

4.19 

3.98 

4.51: 

2.98 

2. 72'  ■ 

5.741 

1.70- 

2. 58  - 

2.62I 


+2.2010.95 

-6.23|'8.'30 
+0.69    6.04 

llO.  80 

+0.02:10.10 

-0.78    3.70 

9.82 


-2.00 


-0.54 


14.59 
7.11 


-0. 69' 


0.00 
-1.22 


-2.  43 
-0.11 


46+0. 
89  +2. 
12+3. 

19+6.' 
59-0. 
30+0. 
96+3, 
66  ... 
11     ... 


4.  92  +1 
2.77,-1.81 


+3.  50 

+3^65 
+  4.50 
+  6.681 
+6.92 

+5.75 

-F3.'36 
+2-33 

+5.' 29 
+0.86' 


-0.36 


...110.79 


inow  Lake 
Spriujjbank 

Siintzart  .. 
Subi;t<;o. . . . 
Tcxaikana 
rmpliprs... 
vValdron  . . . 

Unrrpii 

Ulutoclitfs 
\\  Mine 


2.22i— 3. 
2.90—1. 
6.2.5'i+l. 
2.45—1, 
1.55: -3. 
3.08,-2. 
I.34I— 1. 
2.19'.... 


67+1, 
22 1— 2. 
21  -I, 
25+0- 
85:.... 
64!..., 
231  -0. 
70i-l. 
14I-3. 


2.511-1. 
3.30-0. 
9.70  +5. 
4.47,+0. 
4.90;  tO- 
4.I61  +  I. 
1.92;-0. 
3.  53  . . . 


76  13. 
26  8. 
Hi  7. 
96!  9. 
89,11. 

2o;i3, 

0^!  4. 


5.06 

3.  .37 

9.26+3.97 

4.80—1.26 

8.50+3,91 

5,07+0.98 

7. 58 +2. 9' 

3." 5.5  -6' 96 
5.15+1.0 

6. 55! 

3.98-0.97 
2.94,-2.52 
4.35 

3.95-1.74 
5.47 

6.49+1.03 

4.09; 

5.52 

5. 27—0. 30 
7.39 

6.35+1.16 
4.86,+0.10 

!  6.99I.,, 

+1.73!  2.87;— 1 
-0.06   6.63+2.53 


+2.43 


+3.20 


7.49 

7.93 

7.38 

7.77 

9.70 

5.60+0.32 

9. 25, +  4. 87 

7.58 

7.  is! 

4,49 


4,94 
3.18 
4.  .32 
3.23 
5.11 
5,98 

2.84 
6.09 
5.36 
5.91 
3.40 
1.5' 
3.56 
4.0 
2.72 
3.83 

8.94 
4.86 
7.44 

3^94 
2.89 
2.86 
6.13 
6.94 
5.33 

3.52 
4.64 


0.29 
+1.69 
+5.  91 

-o'io 

— 136 
0.90 
1.40 

+  i'36 

1.24 

1.58 

+0-27 

-i.52 
-2.46 


—3.04 
-1.29 

+4.  .55 
-2.00 
+2. 27 

-2.'  W 
-2.66 
-2.05 
+  1.44 


■2.37 
-0.31 


6. 42  +1 
4.19 

+0. 22 


5.58 
7.41 
12  69 
2.25 

7.59 

4.74 
4.60 

4.'24 
1.89 
5.14 
4.58 
5.06 

7.6; 

2.  83 

2.72 

7,82 

5,2 

5,73 

3.44 


4.77 


+  8. 
22  +3. 
78  +2. 
S6I+5. 
53 
,83 
47 
70 


26  5. 

91  4. 

07  3. 

16  5. 


53 


68;+2. 10;i0.57 
29:+0. 18  ll.3b 
531+0.58;  4.6-1 
45  +2.49!  7.51 
■.',5 
59 


27    5. 

27   2. 


1  6. 33 

+  1.99'.  9.79 
+  2.01!  9. 90 
— 1.35'11.75 


40  4. 

64  3. 

39!  5. 

I4l  8. 

M  6. 

26;  7, 

97i  5, 
4. 


86—0. 
53—1. 

20; +0. 

41+3. 
45, +0. 

74! +4. 
03! +0. 
58  ... . 


+6.39  12.  81' +  6. 3' 
+5. 95;  3.  98  — n.  83 
+0.80:  4.88+0.83 
+3.5810.34+5.60 

4.22i... 

6.66  ... 

5.58+0.31 
12.25+6.54 

4.09-1.28 


+4.27 
+  6.04 
+7.69 


+  1.40 

+6.91 

1.65, 

+2.  96 

-6' 36 
-069 

-6.54 
-2.27 

+6'.i6 


5.75 
3.78 


3.66 


3.94 
3.77 
5,59 

6.' 53 
2.35 
2.48 
0.34 
1.03 
2.49 

0,97 
3,17 
2,87 
0.53 
3.11 
2.40 
3. 04 
0,61 
2,12 
0.84 

5,66 
1,55 
3.81 

i.' 

1.47 
1,04 
5,27 
1,36 
3.17 

1.41 
2.68 


-186 
-1.74 
+1.22 

-3.'7i 
-1.32 
-2.08 
-2-74 

-6.' 89 

-2.80 
-1.64 
-0.35 


1.29+2.80 
4.30|+0.30 
2.68,-1.29 


-0.74 
-1,77 


-1.50 
—3,44 

+  1 

-3,94 

-0.59 

-5.26 
—3.05 
-2. 96 
+  1,74 


-4.04 
-1.65 


+0.78 


+1,61 


-0. 81 
-0.57 


+1.16. 
—2.39 


+2.60 
—2.15 
+4.61 
-10.07 
+  0.41 
+0.98 
—3.04 


3.  83  —0. 09 

4,  78  -0.03 
4,91)  -1.14 


4.03 


6.62 
6.66 
4.60 
4.82 


-0.16 


1.23 
2. 03 
304 
3.40 
3.50 
0.34 

4.75 

'2.'2i 
1.55 
4.38 
4.56 
0.45 
2  47 
0.82 
0.32 

2.66 
0.68 

'  2.  75 
6. 35 
1.63 
0.71 
1.42 

i.'63 

1.64 

3.'6i 
3.25 
4,13 
4.55 
5,  32 
5.07 
2.99 
1.64 


4.93 
3.70 
0.63 
4.39 


6.39  4-3.20 
4.95+1.39 
3.79;— 0.52 
6.62+2.78 
2. 191 
5.02j+0.81 

3. 61+0. 37 
6.40!+2.41 
2.97  -0.71 
2.98 


3.65 
3.10 
5.92 
3  76 
3.18 
6.95 


+0.12 
-0.  62 


-0-55 
+2.26 


2.16-1. 

4.76+0,61 

4.4.5!+0.54 

5.'83+i.'6' 
6. 62 +2.49 
2. 051-1. 79 
2,08 
2.45 


3.25—1.04 
1.60  -3.13 
1.22! -2.71 


1.07—3.24 
1.85,-1.92 
0.78;— 3.26 
2.  70! -1.76 

1.10' 

3. 70, +0.18 


2.01'- 
0.86  - 

0.78,. 

'6.' 35 
1,37,. 
0.731 
2.29' 
1.94, 
1.21 


-3.62 
-2.32 
-4.20 

-3.' 33 
-2.13 


-1 

-3.43 


2.55 


4.12 
2.07 


-2 .74 

-i.'se 

—  1.34 
-0.66 
—3.34 

+0.82 

-i.'88 
-3.14 

+6.' 52 
-4.01 


1.63-2.20 
3,00  -1.38 
3.27—0.59 
0.81— 4.20 
2.28'— 2.76 
2.54'-1.64 
1.88-1.78 
1.42:  3.06  +0.35 
2.781.., 
4,30,.., 


-0,71 
—2,05 


-2,30 


-2,20 


-1.67 


-3.43 
-2.91 


+1.97I 
-1.09; 
+1.12 


2,08 
6,  In 
5.90 
2,12 


-2.70 


-0.78 
-0.4' 
+0.24 
+093 
+1.07 
+0.99 
—1,74 


4.98+1.14 
4.25 
2.84-1.75 
4.44+0.10 
4.29;  +  0.18 


1,471-2.12 
2.37,-2.14 


7.96 
5.40 


+4.83 
+1.28 


2.42 
1.50 
2  50 
0.  31) 
1.00 
2.60 
1.86 
1.80 
1.01 
1-56 

1.16 
2.98 
1.32 

6.' 63 
0.84 
1.82 
0.15 
0.82 
0.32 

1.26 
0.65 
1.43 
0.73 
2.02 
0  73 
0  48 
0.21 
1.13 
2.12 

1.27 
0-75 


2..39  -1.60 

2.  341—1.24 

3.94i 

3.74+0.52 

3.  30i— 0.  70; 
4. 53 

8^90 +5.95' 
8.30 


0.84  -2.99 
0.55  ... 
2.40-1.05 
2.22  —1.61 
1.75—2.52 
2.  09  —1.  70 

I 
1.20—2.19 

1,54 

0,  83  -2. 82 
3.94— 0.- 51 

1.38 

1.40  -2,06 
1 .63  —2.  82 

1.07 

8.43  +4.4 
2. 03 


0.96 
2.29 

2,"7:^ 

3. 20; 
7.10 
6.91 
4.44 
7-07 
1.60 

5.43! 


-3.461 


— l.lOj 

+i.'96' 
+3. 82, 

+3.' 56 
— 2.IO1 


+  1.22 
-0.  37 
-3.-39 
+0.84 


+2.10 
+2.38 
—1.02 


1 .  13'- 2. 73' 
5, 118  +0.  38 
4.  51,-0.  26 
2.30!— 0.94 
7.17'+3.09 
4.91  +1.39 
4. 43:+0. 03 
5.36, 


5.21 
0.33 
0.95 
2.  U 
1.57 
2.32 
0.75 
0.90 
105 
0.55 

0.33 

'2.' 98 
3.10 
3.13 
1.45 
090 
2,02 
1.17 
0.36 


6.38+3.38 
2.02—2.34; 
2.25,-1.23 
4.44+1.29 


2.13  ...  . 
1.70-1.97 
2.10+0.16 
7.86,+4.3b 


3.12 
1.78 
1.16 
4.74 


2.43 
1.25 

1.88 
0.21 


+0.44 


-1.22 


-1. 


-0.2: 

- 1 .  25 
-0.6 
-1.88 
-2.  :.^il 
-0.  92 
-2.24 


+1. 


198 
0  30 
1.58 
0.72 
2.00 
5.89 


-0.91 
-0.97 
-0.40 


-3.07 
-0.  65 
-1.61 
-1.78 

-i.'67 

-2.77 
-0.46 
-2.77 

-3."  62 
-2.84 


-2.69 
-3.53 

-2.87 
-3.53 
-1.  83 
-3.24 
-1  83 
-2.79 
-2.  69 
-2.27 


—2.  40, 
-3.381 


-1.54 

— 1.'44 
—2.86' 
—1.16, 
+2.3I1 

-O.64I 


1.89 
I.U 
2.28 
150 
0.78 
1.75 
1.06 
0.97 
1.04 
1.37 

1.20 
0.74 
1.02 
1.94 
0.88 
0.62 
1.53 
3.90 
2.8S 
0.36 

1.15 

1.81 

0.83 

0.46 

1.05 

0.69 

2.  80 

3.1 

1.45 

0.82 

0.74 
2.  06 
2.80 
0.95 
3. 30 
1.39 
1.38 

'6."  30 
2.16 


0.77 

1.26 

+0.36 


-2.27 
-0.  85 
-■1.75 
-1.45 

-i.'46 

-1.23 
-1.63 
-1.86 


-2.33 


-1-0.35 
-2.64 

-1.58 
-1.39 
-1-36 
-1  99: 
-1.7'^ 
-2.  39 
-0.03 
+1.27 


1.501-2.20 
4.20,+0.44 

3.151 

4.42i  +  1.08 
4  78  +1.64 
6.  75  +3.  76 

4.  74+0. 74 

5.  Oil 

1.90—2.96 


2.47 
5.74 
6.20 
3.92 
5.85 
2.71 
6.48 
2.97 
6.14 


2  48!— 0. 43 
2.47-1.61 
3.02-0.89 

3.48 

3.85,-0.08 
3.50,+0.47    6.66 

3.50| 1  5.42 

3. 15 4. 25 

4.03+0.60    4.46 
2.411-0.58    5.35 


7.39 
2.60 
4.67 
6.21 
4.90 


-2.62 
+0.74 

-f6.17 

+  2.10 

0.05 

+2.92 

+i.'i2 

+4.53 
-2.20 
-0.85 


46 .29 
61.31 

40 '26 
43.01 
35.94 
46.80 
34.06 
.52. 93 

38.42 
51.49 
43.79 


-tO  84 
+  3.16 


-2.25 
-0.57 
+0.34 

+6.' 94 

-i'86 

-i'96 
-0.84 


165 
n.  53 
0.93 
0.00 
3.80 
1.38 
1.07 

1.26 

1.91   -0.461 
1.2H 1 


-2.:<3l 
-3.041 


1.701 
—3  41  i 


0.62 
0.86 
0.  28 
0.65 
0. 23 
0.60 
1.45 


-2.93: 


-2.63 


-4.07 
-2.44 


0.30 
0.77 
1.64 
1.85 
2.  62 
33! 
0.39 
1.49 
I.77I 

2.71 
0.81 
3. 39 
2.63 
2. 12 
1.55 
2. 15 


1.80 
0.40 

0.  62 
0. 6  I 
0.88 
1.57 
1.09 
1.94 
1.20 
1.67 
1.35 
3,81) 


1  75 
0.70 
0.51 
0.98 


0.47 

2.77 

T. 

0.53 


-0,92, 
-2.57 


-3-15 
-2.00 
-1.91 
- 1 .  05 
-2.  1 1 
-2, 24 
-2.  27 


1.00 
0. 99 

1.  15 
4.35 
0.  43 

0.  6S 
0.25 

1.  11 
1.45 
1.10 
0.  66 


-1.7 
-1.92 


+  0.31 
+0.21 


-3.05 


-O..54 


-0.59 


—2. 16 
-0.25 


-1.23 
-1.97 


-1.9 
-1.99 
-2.  IS 
-109 
-0.95 
-1.43 
-2.04 


6.54  +3.09 
4.91+1.57 
2.04-2.40 
3.21  -0.34 
4.51  +1.94 
6.  67 +3.84 
5.28+2.00 
1.29-2.21 

3.41 

5.831 

7.44'+4.94 

3. 30  +0. 79 

4.  50: 

5.06,-r0.61 

4 .62' 

1.37;— 3.21 

3.'55'+6.'75 
4.25+1.06 

1  42  -2.01 

8-82 

2,07'-2-52 
4.20+0.83 
4.15:... 


2.151... 
5. 22  +0. 79 
2.66:.., 

6. 25  +2. 88 

3.38 

2.21' 

3. 22  -0. 8' 
2.4.)1   .,,. 
4.75+1.44 
4.03-0-47 


-l..'=5 
-  2.  80 
-2. 79 
-1.81 


1.561 
O.8II- 
1.44I- 
0  901 
1.35- 


-1.06 
-132 
■2. 19 
0-85 


-1,83 
-2,28 
-2.97 


0,80 
0  92' 
3.  76' 
1.17; 


-2.23 

h-1..50 
-2. 14 


5,97 

4.90 
3. 13 
3.70 
4.65 
5.  32 
1.63 
1.75 
2.15 
5.  61 


+  3.02 


-055 
+  1.42 
-(-1 .  82 

—  1.92 
-2.  38 

-  1.2(1 
+2.97 


5.53: 

3.25+0  1 
2.411-1.66 
5.17  +2.  26 
0.86;  -2.16 


6. 801 .. . 
4.  65'+0.84 
2. 90, +0.28 
3.  07, +0  8. 


4.21 
7.23 
8.28 
;3.90 
5.41 
3,83 
3.27 
2.35 
3.92 
4.66 

3.86 


+1.20 
+2.33 

-1.17 
+  4.28 
+  2.44 
-0.69 
+3.17 
+  1.22 
+0-39 
-1.1 


+1 .72 


4.23 
5.82 
5.98 
1.56 
3. 25 
5.  60 
5.21 

2.44 
196 
3.38 

7.02 
4-06 

5. '63 

4.' 46 
6.61 

2.39 
5. 24 
5.80 
4. 34 
2.87 
6.611 
5.50 


+0.74 


6.01 

+11.65 

7."  is 

—  189 
7.08 

—  0.17 

+  'i.'86 

4.90 
1.72 

8.67 


41.57 
39-82 


34. 10 

38. 21 
38.  56 

61.91 
46.86 

65. 22 

■46.' si 

35. 65 
33.12 
48. 33 
46.60 
51.47 


5.54 
5.66 


-  6.27 

-  7.36 

+11.88 

-  4.84 
+14-53 

'-^'7.17 

-  8.44 

-  8.22 
+  6.77 


38.27  -  4.96 


—2 
-105 
+0.47 
+0.60 

-1.54 

—6.' 86 
+3.  40 


+2.15 

+6-' is 

—1.74 

+6.03 

+3.'6l 
+1.68 


50. 23 
40.42 
46.06 


69.  10 
-52, 92 


5-47 

4.62 
7.25 
4.81 
0-60 
4-67 
1.90 
1.95 
3. 65 
6-46 


-2. 16 


— 0-  36 
+3.0 
-1.10 
-A  33 
-3-  70 
—11-11 
+4.30 


5.56 
3.26;— 1.6' 
3.79—1.10 
6.  10  +3-09 
1.68  -1.8' 


35.  02 
42.  59 


-  3.02 


—  6.76 


+  18. 96 
+  6. 05 


-14.87 
-  4.55 


59.57+10.95 

46-57 

I 
47.041-  5.95 
32.021 


44. 95' 
46.84 
47.27 
44.94 


7.06 


5.85 
1.92 


43.87 


7.76 


46. 91  -  3  91 
45.43-  2.19 
62.57;  +  10-17 
45.35;—  0  44 
.50.07:-  1.69 
54-021+  9.11 
37.67  -  3.09 


61.00+1.5-77 
42.49,-  9-04 
36.91I-  7.10 
49.83+  8-84 


3.60 43.15 

4-39—1.19  54-64  +  1.  ]2 
1-00,-3.42  51-49;+  9.31 
5-17+0-39  45-86;-  l.go 


t    +10  62.   In  t!iO  above  table  t!ie  (leparture.s  from  the  normal  precipitatiou  are  based  on  records  from  stations  that  I. art-  tin 


)l_oli.s.  r\atioii,- 
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00 


;  OS  SHADES  -  IN  INCHES. 


□ 


i.eps  thnn  40.      40  to  5' 


More  than  M). 


56 


CLIMATOLOGJCAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION . 


Year,  1!< 


MISCELLANEOUS  DATA,    1933. 


Stations. 


Bentonville. 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis. 


Pressure,  Sea-level. 


30.03 
30.  Oi 
30.0'2 
30.09 


W 

30.61 
30.60 
30.61 
3J.64 


.Tan. 

■24 
Jan. 

2-1 

,7an. 

2-lt 

Feb 

S 


29.34 
29.40 


Apr 
.Mi- 
Apr. 


29.43   Jan. 

lu 
29.41   Jiin. 

hJ 


Wind. 


"S 

g   . 

3  >, 

o 

-£  ^• 

B-T 

o 

«  .^  a. 

K  O 

? 

35 

5 
se. 

c5 
ft 

49.927 

Apr. 

., 

8 

08,884 

60 

sw. 

Apr. 
10 

71,894 

52 

w. 

M  ay 
20 

69,481 

56 

sw. 

Apr. 
11 

Relative 

humidity. 


78 
82 
76 


58 
62 
64 
62 


t  And  otiier  dates.  * 

TEMPERATUKE  AND  PRECIPITATION  FOK  ARXANS-A-S,     19":3. 


Month. 


Temperature, 
degrees  Fahrenheit. 


Precipitation,  in  inches. 


g  o         "^ 

H        ^       S 

o      a.      '^ 


.January  . . 
February . 

M:irch 

April  . 

May 

June 

July 

August  ... 
September 
October.  . 
November 
December. 
Annual     . 


39.1 
47.8 
51.7 
6:i.5 
70.8 
78.  6 
o0.2 
8'1.  4 
76.2 
63.  1 
52.9 
47.8 
62.7 


-1.8 
+  5.6 
-0.9 
+  2.3 
+  l.G 
+  1.8 
+  0.3 
+  1." 
+  2.3 
+  0.8 
4-  1.4 
+  5.7 
+   1.7 


74 

10 

2.63 

-  1.60 

7.  OS 

7 

8 

5 

18 

84 

Id 

4.89 

i-  1-61 

9.  70 

8 

9 

7 

12 

83 

7 

8.5s 

+  3.  88 

11.. 59 

U 

12 

6 

13 

90 

26 

5.  54 

+  0.70 

12.81 

9 

13 

6 

11 

100 

40 

5.0i) 

-  0.  12 

12.  (.9 

U 

12 

10 

9 

104 

44 

2.64 

-    1.44 

6. :!.'. 

7 

16 

8 

6 

106 

48 

4.12 

+  0.20 

8.  Wl 

7 

14 

11 

6 

111 

51 

1.90 

-   1.93 

8.43 

5 

18 

8 

5 

106 

37 

1.25 

-  2.0.^ 

S.SM 

3 

22 

5 

3 

98 

2" 

1.47 

-  1.53 

4.35 

4 

18 

6 

7 

88 

20 

3.89 

+  0  32 

8.  82 

6 

16 

6 

8 

f6 

12 

4. 59 

+  0.50 

8.28 

9 

12 

5 

14 

111 

7 

4d.50 

-   1.43 

14.59 

87 

170 

83 

112 

COMPARATIVE  ANNUAL  DATA  EOR  ARKANSAS. 


Year. 


Temperature . 


t!   til 


Means 

and  Es- 61.0 

tremes. 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1908 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919...     . 

1920 

19a 

1922 


60.5 
60.0 
60.7 
61.3 
59.8- 
63.0 
62.4 
61.4 
00.6 
62.0 
61.1 
60.4 
59.3 
60.5 
59.5 
60.2 
61.7 
62.1 
62.1 
61.0 
62.9 
59.8 
61.6 
61.4 
60.6 
61.9 
59.2 
61.4 
61.6 
60.7 
64.2 
62.7 


-05 
-1.0 
-0.3 
+0. 8 
+1.2 
-2.0 
+  1.4 
+0.4 
-0.4 
+  1.0 
+0.1 
-0.6 
-1.7 
-0.5 
-1.5 
-0.8 
+0.7 
+  1.1 
+1.1 
0.0 
+  1.9 
-1.2 
+0.6 
+0.4 
-0.4 
+0. 9 
-1.8 
+0.4 
+  0.6 
+0.3 
+3.2 
+  1.7 


1(0 


108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 

lie. 

108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
105 
107 
106 
lOS 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 


Precipitation. 


Number  of  day- . 


RC 


u 

--& 

a  I.   . 

s 

j;  "  " 

o 

o 

£-| 

--S9     47.93 


6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 

-  8 
0 

-10 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-lU 

-  2 

-  3 


41.  49 
57.  75 
47.91 
49. 05 
44.69 
38. 02 
46.  52 
56.83 
41.49 
49.03 
35  28 
51.70 
44.  62 
43.45 
63.  65 
56.97 
49.71 
48.  88 
44.05 
4.5.21 
49. 53 
45.83 
54.01 
42.85 
53.  OS 
42.18 
40.72 
44,64 
54.52 
54.28 
47.46 
40.  .50 


+ 


-  3.44 
+  9.82 

-  0.02 
+  1.12 

-  3.24 

-  9.9) 

-  1.41 
..  90 

6.44 
4-  1.  to 
- 12.  65 
+  3.77 

-  3.31 

-  4.48 
+  15.72 
■i-  9.04 
+  1.78 
+  0.95 

-  3.88 

-  2.72 
+  1.60 

-  2.10 
:+  6.08 

-  5.M8 
+  5.15 

I-  5.75 
I-  7.21 

-  3.29 
-I-  6.69 
4-  6.35 

-  0.47 

-  1.43 


167 


180 
159 
185 
176 
167 
171 
17.S 
159 
170 
1.50 
175 
15(1 
162 
169 
146 
lot; 
163 
158 
173 
172 
152 
171 
15B 
149 
1(>3 
191 
1S7 
174 
166 
171 
178 
170 


98  100   84 


S4 

y.s 

95 

97 

92 

97 

96 

105 

105 

120 

111 

121 

1(17 

112 

lti7 

96 

91 

1(111 

93 

109 

117 

110 

107 

109 

81 

76 

74 

76 

75 

74 

hi 

83 


91 
1(19 
85 
92 
106 
98 
91 
102 
'.'0 
•,i5 


112 
li:i 
111 
ins 

96 
84 
96 
85 
100 
107 
121 
99 
1114 
115 
124 

n.< 

li>2 
112 


94 
»S 
75 
75 
83 
79 
78 
89 
76 
92 
65 


ll'3 
95 
86 
92 
83 
84 
95 
81 
89 
S2 
82 
75 
75 
75 
91 
91 
83 
87 


KILLING    PROSTS,     193?. 


Stations 


Amity  

Arkadelphia 

Arkansas  City  .. . . 

Arlberg 

Batesville 

13L'e  Branch 

Bi'ntouville 

Black  Rock 

Booneville 

Brink  ley 

Calico  Roclc 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.    1    

UanviUe  

Uar.deiielle 

Dodil  (.'iiy 

Dumas 

Dnrioii 

!01  Dorado 

Knylanil 

ICurcka.  Springs... 

Fayetteville 

Fort  SniiLli 

Fulton 

Ueoriietown 

(irannis 

(iravelle 

i  lardy 

Harrison 

Huber  Springs 

ll'h-na 

Higden 

Hope 

Hot  SiJriniJs 

lluttisr 

.Iom'sl)oro 


Last  in 
spring. 


F  rst  m 
autanin. 


Mar. 
Mar. 
Mar. 


Mar- 
Mar. 

Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
.\.  ar. 
'>!i>r. 
'Mar. 


M^r. 

Mar. 
'Mar. 
Mar. 
Apr. 
'Mar. 
Mar. 
Mar. 
■Mar. 
Mar. 
Mar . 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Jtar. 
'Mar. 


Jfar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
'Mar. 


Nov.  26 
Nov.  26 
Nov.  22 
Nov.  22 
Oct.  .18 
Nov.  21 
Oct.  18 
Nov.  16 
Nov-  21 
Nov.  29 
Nov.  20 
Nov.  21 
Oct.  18 
Nov.  21 
Nov.  10 
Nov-  211 


Nov.  26 
Oct.  18 
Nov.  2! 
Oct.  18 
Nov-  21 
Nov.  21 
Nov.  2u 
Oct.  1« 
Nov.  26 
Nov.  20 
Nov  -.il 
Nov.  21 
Oct.  IS 
Oct.  18 
Nov.  li» 
Oct.  l:i 
Nov.  16 
Nov 


Nov.  21 
Nov.  26 
Nov.  29 
Nov.  21 


Stations 


.Junction 

Lincoln 

LiTTi.K  Rock  . .  . 

Lnth'M'vill,^ 

^lagnolia   

Mjilvern  

Jlainmoth  Sjiriiig. 

lM;irianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Meua 

MorrilUon 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Murfreesuoro  — 

Nail 

Newport 

OkMy 

Oscooia 

Ozark  

Patterson 

Pindal 

Pine  BliilT 

Pocahontas 

Poitlanil 

Prcscott 

I'rincetoii 

Rison 

Iloifcrs- 

Searcy 

Snow  Lake 

Sprinprbank 

Pluttwrt 

Siibiaco 

To.'caikana 

Unipher-    

Waldron    

^V:ll.■.•Ti 

Whiteclilfs 

\Vvnn  ■ 


Last 
siu-in 


!■   i-t 
aaiiiii 


Mar.    4 


Mar. 

Mar. 

.Mar. 

Mm-. 

Apr. 

I'.ar. 

.Mar. 

-Mar. 

-Mar. 

Mar. 

Apr. 
'Mar. 

Mar. 

Apr. 

Mar. 

Apr. 
*Mar. 

M.ir. 

M  ar. 


Nov. 
o,i. 
Nov- 
Nov. 
Dee. 


Mar. 
■Mar. 
Mar. 
Mar. 
M  r. 
'Mnr. 
Apr. 
Mar. 


Nov. 
Nov. 

Nov. 

.Nii\-. 

.Nov. 

.Nov. 

'■'■I, 

Xov- 

Nov. 

i'  'ct. 

Nov. 


Mar. 
Maf. 
Mar. 
Mar. 


Nov. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
■  (  t. 
Nov. 
Nov. 

;m.v. 

Nov. 

r-o, 

Nov. 


Mar. 

22 

O-t. 

Mnr. 

4 

Pee 

Mar. 

4 

.Sun 

Mar. 

4 

V    \ 

*No  kiUiiiir  frosi  recorded;  lust  i'ree/.insr  lenn-ralun'  in  Spriiii.'. 
jNo  killin-'  Irost  recorded;  first  freezini;  tempuralnn-  in  Autumn. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA,     19SS. 
Numljer  of  reports  and  nu.Tibar  of  days  on  which  reported. 


ail. 
moder- 
ate. 

Hail.- 

heavy. 

■ 

Tl  mil- 
der-' 
storms. 

Den.'-e 
fos. 

1 

Sleet. 

Glaze. 

no: 

•inds, 
torn. 

i.iL-;i, 

Month 

c 
u 

■a 

P. 

m  - 

0 
0 

» ,- 

Q-5 

1 

1 

•J. 

c. 

'f.  . ' 

>.4- 

*- 

'- 

January.  .. 
Febru;;ry.  ■ 

5 
42 
^n■^' 

■y 

in 

15 
IS 
26 
1') 

6 
5 
10 
2 
2 
1 

4 
2 
7 
2 

2 

1 

55 
42 
14 

11 
■> 

April 

May 

"4' 

.    , 

101 
iS7 
88 

::;.•[:::: 

, 

...... 

...... 

Julv 

149      2p 
98      22 
48  1  15 
3.3      10 
31      11 
59      12 

944    185 

2      i 
1     1 

•■    \-:--- 



Septomber. 

2       V 
2       2 
5       3 

38     '28 

"2 

1 
'J 

iS'ovemiiur. 

Ve^r 

4 

4 

115  '  21 

8   1     4 

] 

1 

flO,0( 

:                "        ]      "     \        '     !        ' 

TORNADOES,   1833. 


Fall^ville,  Newt.on  Co.,  January  4th.     .. 
.lacksonvillc,  Pulaski  Co.,  January  7th. 
Arkansas  Citv,  Desha  Co..  Marcli  14th. 

Kem-ett,  White  Co.,  March  14th 

Ge'hsemane.  .leffi^rson  Co.,  March  lltli. 

Crovset.t,  .V.-Jhley  Co.,  Marcii  3(it'i 

Prescott,  Nevada  Co. ,  March  30th 


Cumber 

Value 

PL-r^nns   . 

property 

killed. 

destroyed. 

3 

$2,100.-,; 

2 

$5,1100.  ,, 

I 

$15.1100.  *" 

1 

>!i!fht..; 

6 

$.I0.(V<0.S 

0 

$5.orfl.l 

0 

siig:-.t.' 

-2Si&»»&aj|»Ki^ 


XNA^ 


U.S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE. WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


RRKfll^SflS  SECTION. 


HABVEY  3.  COLE.Meteorologrist. 


'OL.   XXVIII.  Little   Rock,  Ark..  January,     1923.  No.    1. 


GENEBAL  STTMMABY. 

Remarkably  mild  weather  prevailed  throughout  January,  the 
nonthly  mean  temperature,48.6°  being  with  but  one  exception 
he  highest  during  the  past  33  years.  In  1907  the  mean  temper- 
ture  for  the  State  was  49.2°,  but  in  1907  there  was  a  tem- 
)erature  of  8°  below  zero  recorded  at  Pond  and  zero  or  lower  at 
,ther  stations,  while  during  the  past  month  the  lowesJ;  temper- 
ture  was  15°.  Not  only  was  the  past  month  next  to  the  mildest 
,n  record,  but  the  month  was  even  warmer  than  the  preceding 
)ecember  From  the  8th  to  the  20th  there  was  a  daily  excess  of 
0°  to  15°  throughout  the  State,  and  at  the  close  of  the  month 
he  temperature  was  15°  to  18°  above  normal.  Practically  no 
•ain  fell  during  the  first  13  days  of  the  month,  but  iro»n  the 
[9th  to  the  close  of  the  month  rains  were  frequent  and  tield 
,vork  had  to  be  stopped  on  account  of  the  wet  soil. 

The  month  as  a  whole  was  favorable  for  agricultural  pursuits. 
More  plowing  was  done  than  is  usual  during  January  and  the 
qo'^S  of  the  month  found  all  farm  work  well  advanced.  The 
,varm  weather  advanced  all  vegetation  and  some  apprehension 
R-as  felt  for  the  fruit  crop.  Wheat,  oats,  meadows,  pastures, 
ind  truck  made  excellent  progress  and  were  m  good   condition. 

■\V.   C.   H. 


TEMPEBATTJBE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  determmed  from  tlie 
reco'rds  of  53  stations,  was  48.6°  which  is  7.7°  above  normal, 
all  stations  showing  positive  departures.  The  highest  month  y 
mean  was  54.6°  at  Texarkana,  the  lowest,  43.2°  at  Nai  .  The 
highest  temperature  recorded  during  the  month  wasbO  at  Port- 
land on  the  14th.  The  lowest  was  15°  at  Evening  Shade  on  the 
28d  The  greatest  dailv  range  was  49°  at  Portland  on  the  lOth. 


..«i^ — ■'-    -   . 

MISCELIiANEOUS  DATA. 

Pressxire     (Sea-level). 

Wln<l. 

Relative 
humidity. 

stations. 

M 

£ 

i 
ft 

s 

o 

i 

Total         ; 
movement ' 
miles. 

£ 

s 

i 

a 

a 

Am 

«  a 
--0 

Bentonville.. 
Fort  Smith... 

30.06 
30.07 

30.5(1 
30.54 

16 
16 

29.66 
29-71 

7 

4.597 
6.870 

24 

s. 

\ 

52 

27 

38 

sw. 

6 

77 

56 

49 

liittleBock 

30.39 

30.51 

16 

29.70 

7 

7.191 

44 

s. 

5 

86 

65 

47 

Memphis.... 

30.11 

30.52 

17 

29.67 

7         7,196         .'17 

sw. 

U 

74 

64 

46 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms:-  13th,  3;  14th,  8;  16th,  1;  20th,  4;  2lst,  7; 
29th,    5;    30th,  9;  31st,  5. 

Dense  Fog:-Ut,  1  ;  7th,  1;  24th,  1;  2oth,  2;  3()th,  3;  31st,  1. 
Lvnar  Halos:-  6th,  i;  24th,  1;  25th, 2. 
.<^leet:-  22d  ,8;  23d,  21. 
Glaze:-  23d,  1;  24th,  1. 


COMPAEATIVE  DATA  FOB  ABKANSAS- —     JANUABY. 


Year. 


PBECIPIT  ATION . 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
7h  stations,  was  5.78  inches  which  is  1.55  inches  above  normal. 
Negative  departures  were  recorded  at  several  stations  in  the 
southeastern  counties,  at  a  few  places  in  the  upper  Arkansas 
Valley  and  at  Batesville,  positive  in  all  other  sections.  Monthly 
totals  ranged  from  9.71  inches  at  Texarkana  to  1.75  inches  at 
Booneville  The  greatest  amount  measured  in  24  consecutive 
hours  was  4.50  inches  at  Portland  on  the  30th.  Five  stations 
reported  a  measurable  amount  of  snow  and  traces  were  record- 
ed at  several  others.  The  average  number  of  rainy  days  was  9. 


♦Means 
and  Ex- 
tremes. 

1891 

1892 

1893 

189-1 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

19U1 

190-2 

1903 

190-1 

1905 

1906 

1907   

1908 

1909 

1910 

1911 

191-2 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

19'2n 

19'21 

19-2-2 

19-23 


Temperature. 


Precipitation. 


o  ^ 


^% 


Q,  OJ 

c3 


Number  of  days. 


40.9 

41.0 

34.7 

38.5 

43.0 

36.9 

41.4 

38.9 

45.0 

39.3 

43.4 

45.6 

38.0 

40.2 

38.9 

33.3 

43.1 

49.2 

41.7 

43.8 

41.8 

47.6 

34.3 

44.0 

46.6 

39.3 

44.3 

44.0 

-27.3 

41.4 

39.6 

46.9 

39.1 

48-6 


-fO.7 
-6.2 
-2.4 

-f-2.6 
-4.0 
+0.5 
—2.  0 
+  4.6 
-1.6 
+•2.5 
+4.7 
-2.9 
-0.7 
-•2.0 
-7.6 
+-2.  2 
+  8.3 
+U.8 
+2.9 
+  0.9 
-J-6.  7 
-6.6 
+  3.1 
+5.7 
-1.6 
+  3.4 
+  3.1 
-13.6 
+0.5 
-1.3 
-tfi  0 
-  1.8 
+  7  7 


86    -  23 


13 
-12 
-13 
-•22 

-  5 
4 

-  2 
10 

-  9 
1 


-  o 
13 

-  2 

-  i 

6 

-19 

-  9 
-16 

-  1 

-  3 

-  6 

-  4 
--23 


4.23 

5.34 

2.4* 

1.13 

3.63 

5.19 

4.09 

6.78 

7.93 

5.91 

2.69 

•2. 21 

4.13 

2.60 

3.81 

4.58 

5.19 

5.80  i 

3.75 

1.79 

-2.59 

1.02 

3.01 

8.45 

1.57 

4.38 

9.39 

3.66 

4.39 

3.00 

6.49 

2.07 

-2.63 

5.78 


+1.11 
-1.75 

-3.10 

—0.00 

+0. 96 

-0.14 

+2.  55 

+  3.  70 

+  1.68 

-1.54 

—2.  (i2 

-0.10 

-1.63 

-  0.  42 

+0.35 

+0.96 

+  I..57 

-0.48 

-2.  44 

-1.64 

-3.21 

-1.22 

+4.  22 

—2.66 

+0.15 

+  .5.16 

-0-57 

-0. 16 

-1.23 

+2.  -26 

-2.16 

-1.60 

1-1.55 


12 

10 

IS 

17 

13 
9 

10 

13 

10 

12 

13 

16 

11 

13 

15 

12 

14 
8 

14 
4 

16 
8 

13 

12 
13 
10 
8 
11 
13 
16 
12 
11 
8 
14 


7     12 

15 


;  I 


6 

10 

16 

15 

13 

13 

13 

U 
8 

14 

10 
8 

11 
12 
16 
10 

20 
9 
13 
8 
12 
9 
15 
19 
15 
14 
10 
15 
14 
18 
12 


10 


7 
7 
5 
8 
6 
6 
6 
6 
11 
7 
6 
6 
6 
6 
10 
4 
8 
12 
7 
i 


ju  W  .veui->  rei-orU. 


vJciSi^JsScm 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


January,  1923. 


Climatologrical  Data  for  January,  1923. 


Amity 

Arkadelphia.... 
Arkansas  City  .• 

Arlberg •• 

BatesviUe  ... 
Bee  Branch 
Bentonville 
Black  Rock 
BoonevUle. 
Brlnkley . 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon  . 

Clinton 

Conway 

Corning :;••• 

Dam  No.  1.  II- •■ 

Danville 

Dardanelle 
Dodd  City 

Dumas.... 
Dutton.... 
Kl  Dorado . 

England ,  ,, 

Eureka  Springs Carroll  . . 

Evening  Shade bharp  . . . 

Payetteville Washington. 

Port  Smith Sebastian .  . 

Pulton I  Hempstead 

Georgetown  . 

Grannis 


Observeri. 


Gravette 5^1*°";-  " 

lleber  Springs gl*^.^,^™^'  ' " 

Helena ^l^l''}}'^^- ' '  ■ 

Higden  |  Cleburne  .. 

jjjjpe       Hempstead 

Hot  Springs' Garland 

Huttig   ^"'?'l--^ 

Jonesboro Craighead 

Junction »  ..••  !  Union 

Lincoln i  ^^''f'^',  • 

Little  Rock \  Pulaski 

Lutherville   »     ....  '  Johnson 

Magnolia  Columbia 

Mammoth  Spring  ...     Fulton 

Marianna Lee  ... 

Marked  Tree j  Po'nfett 

Marshall 


Mena j  }y^^ 

Morrillton !  Conway 

MountainHoiue ,  Baxter 

Mount  Ida   !  Montgomery 

Murfreesborn 

Nail  

Newport 

Oiceola 

Uzark 

Patterson 

Pindall 

Pine  Blull 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy .  White 

Snow  Lake ;  Arkansas 

Springbanktt Miller... 

Stuttgart Arkansa 

Subiaco i  I.ogan 

Texarkana Miller 

Waldron Scott 

Warren Bradley... 

Whitecliffs Little  Rive 

Wynne Cross.... 


James   Dillard. 

F.  J .  Carpenter. 

Geo.E.  Payne. 

J.  D.  Reeves. 

Mrs.  Lei la  I.  Teter 

J.  E.Scanlan. 

U.  S.WeatherBuroau. 

Vernon  C.  Howe. 

Supt-  Tuberculosis  Sai 

H.  L.D.Whitsou. 

W.  J.  Copp. 
A.B.  Quanerman. 
J.     W.  Bishop. 
Dr  J.  M.  Hunter, 
li .  E .  Cordrey . 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
H.  S.  Cooper 
0.  P.  Evans. 
J.  D.  Rilej, 
Neal  Dodd . 

Ben.  Johnson. 
J.  M . Kickotts , 
J.  J .  Babb. 
Dr.  R.  H.  Hardin. 
George  W.  Nicliualds. 
C.  C.  Price. 
tJiiiversity  of  Arkansas 
U  .  S.  Weallier  Buraaii. 
r.  .) .  Logan. 
Arthur  Lentz. 

W.E.  Mc  Vay. 

A.  K.  Stevens. 
£    C.  Spranhurst. 
lames  A  .Burnett 
J.  A.  Ingram. 
\'.    I'    O'    Mful. 

P.  p.  Patraw. 

J .  1j.    Gt-ilstt. 
BeiU'iiicline  Si.stHr» . 
J  .A.  Lauderback. 


L.  E.  Nabers- 

U.S.  Weather  Bureau  . 

n .  Kiiuffeld. 

State  Agriculture  Schoo 

F.  Wallick. 
C.  N.   Houck. 
Charles  Walton. 
W.F.  Reeves. 
E.  W.St.-lolin. 
J.  W.  Jackson. 

B.S.  Halbert. 

G.  A.  Whiltiiigtoii. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Paxton. 
George  L.  Robinson 
Mrs.  J.  T.  Driver. 
Ishani  Burrow. 
W.E.Baker. 
W.  W.  Wood. 
Miss.  Theresa  Scheu. 

Benedictine  Clsters . 
W.  E.  Edmiston. 
0.  J.  Stephenson. 
FooteColeniai). 
(ieo.H.  Tisdale. 
Carl  A.  S(arck. 
J.  E.  Lightle. 
J    L.  Britt. 
Miss  (iraie  Fi«ld. 
H.  A.  Buerkle. 

New  Subiaco  Abbey 
H .  S.  Braslioar. 
Dr.  Cheves.  lievil 
Mrs.  J.  L.  Clegff. 
Miss  E  uie'a   M.Schirn 
E.  O.  Allen. 


State  Means  and  Extremes 


T  .     ..  „,„,  „,„H  ,,.,1,7  frtr  cnch  srnfions  as  have  tf  n  or  more  years  record  ;  but  all  complete  reports  are  used  in  determini 

The  departures  from  normal  temperature  a"<^Pvec'Pnat.on_are  computed  °;4';^°[;;;,^';;^'^;;^^";^";f  ^^^j'^,  in  m.ans  and  summaries.  Reference  letters   ^^^  appearing  in  , 

...  .        ,   _      j,|]| 


Precipitation  is  less  than  0.01  inch  -''j;^^,;-;^^^- ;;;---l -^^^e;  dates.  ttPost-offiee  addresses  of  these  stations  as    follows:-    Juncion.  Kan 


section  means.    T 

table  indicate  number  of  days  misshig:  for  example, 

,:  Lutherville.  R.F.D. No  ■}.  Lamar.  Ark.:  apringbank.  Ooddvirlge 


repr 


La. 


Ark.:  Dam  No.  1;  .Tudsonia.  .\rk. 


January,  1923. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Daily  Precipitation  for  January,  1923. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


6      7 


12 


15 


19 


20 


21 


111 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi.. .. 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

Arkansas 

Wliite 

White    

Ouachita  ... 

While 

White 

Arkansas.  .  •• 

White  

\Vhlte 

I  Arkansas.  .. 

Arkansas 

White    

Arkansas. ..  • 

White 

Ouachita-  ... 
Arkansas  ... 

White 

VVliite 

White 

Arkansas... 

Red 

White 

Refl  

Arkansas 

White  

Mississippi  ... 

Wnlte 

Red 

Ouachita 

Ouachlia 

White 

Ouachita 

Arkansas.  . .. 
Arkansas .... 

Arkansas 

Ked 

Willie •. 

Mississippi..  . . 
Mississippi. . .. 

Wliili' 

Ourtclilia 

Arkansas 

VVIiile • 

Oiiaclilta 

Ouachita 

>vlille 

White 

Vlisslsslpp'.... 

'Arkansas, 

jWliite 

White 

Arkansas 

Wliite 

Ouaclilta 

Ouacliita...    . 

IHimhiia   .... 

Ouachita 

Arkansas 

Ktd 

Mississippi . . . . 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ked 

Arkansas. . ... 

Ouacliita 

Rod 

Mississippi  . .  . 


T. 


.05 


T. 


.09 
T. 


.04 


.19 


.01 


.02 


•  02 


... 


T. 


.05 


.51 
.66 
.70 
2. 2(1 
.47 
.16 
.40 
.27 
.10 
.43 
.73 
.35 
.15 
.01 
20 
.40 
.19 
.58 
.71 


.20 


.36 


•  30 


.06 


1.25  ... 


.05 


T. 


.29 

!25 

.51 
.10 

.'86 
.23 

.'55 
.31 

.18 
..50 
.511 
.03 
.85 
.49 

'!66 
T. 
.11 
.82 
T. 
T. 
.30 


T. 


.15!  1.15 


SO 


.10 


.05 
1.53 


.32 


1.39 
".'56 


1.20 


95 
2.00 
.24 
.60 
.77 
.20 
.22 
.21 
.17 
.60 
.02 
.53 
.07 
1.56 
.27 


1.90 
.05 

1.94 
.60 
.05 
.78 
.73 
.60 
.45 


22 


23     24 


25 


26 


27 


28 


29     30     31      "S 

Eh 


.65 


.35 


.00   T. 
.40  ... 


.53 

i.'w 

.79 

.56 

i.'so 

'.'08 
.47 
.06 
,25 


3.00 

i.lO 

70 

1.07 
1.90 

01 
2.70 

.08 
2.23 
1.87 
1.19 

.92 
1.53 
1.96 
2. 15 
1.77 
1.20 
1.34 

']96 

.96 

.10 
1.82 

.15 
2.00 

T 

.01 
.3.05 

.8-' 
2.10 

.23 
1.S3 

.82 
1.55 
3.30 
3.55 
31 
2.11 

T. 


.19 


1.00 
.18 


.31 

.■46 

".64 

.30 

. . . . 

.42 

.12 

.20 

T. 

.38 

.10 

.26 


2.25 
.50 
.90 

1.11 
.90 

2.10 

1.45 
.50 

1.46 


.01 

1.17 

.30 

.50 

".m 

.56 
.27 
.41 
.41 
1.00 
.01 
.36 

'.'is 

.30 

'.'64 

1.10 

.10 

.70 

.06 


.36 

.34 

.15 

.70 

T. 

.44 

.20 

.45 

'.'is 

'.'40 

'!28 
.74 
.10 
.22 

'.'06 
.25 
.77 
.39 

".43 
.38 
22 
26 
14 
30 
65 


.05 


.15 


.03 


1.75 


2.60 

2.13 

1.70 

.0812.11 

.  55;2. 75 

1.19    .28 

....  1.85 

.  2. 18  .... 

031   .06'l.45 

..11.20  2.00 

8O1   .05 

82    .1! 


.03 


.06 


1,60 
1.10 
1.35 


.30 

1.87 


.29 


.38 


Il.40| 

".70 

1.65 

.34 

1.00 


.25  2.25 

....11.26 

,46il.40 

T.  11.57 


.,50 

"..32 

1 

3.06 

i   .29 

.43 

I  'i'- 

.70 

2.00 

.08 

1.53 

.74 

1.76 

.05 

'.',55 
.04 
.40 

1.40 
.28 


.34 
.22 
.14 

.281 
.72' 
.281 
.08 
.21 
.371 

't.' 

.30 

.10 

.61 

.80 

T. 

.80 

.15 

.75 

.40 

.'.',0 

.15 

'72 

'.'20 

'.'46 
.82 
.05 
.42 
.19 
.60 
.30 
.72 


1.05 


.03 


.42 
.20 

".40 
.30 
.75 
.35 
.15 
.57 

1.02 
.20 
.09 
.22 
.44 
.67 
.32 


.34 


.10 

.05 
.20 

'.'ii 

.15 

.12 

.12 

.04 

T. 

.65 

.25 

.00 


1.10 
.51 
.25 

.58 
.30 
.04 


2.00 
.20 

'.'20 
.02 
.35 
.23 

.'eo 

.25 


.45 


.02 


1.47 
2.00 
.20 
.20 
.71 
.90 
.14 
.52 
.12 

.'i2 


...8. .53 
.25|6.35 
.08'4.21 
.  70  4. 20 
.55  4.22 
...  5.25 
3. 205. 49 


.59 


.33 
.28 

'.'36 
T. 
.53 
.65 
.17 
.93 
.10 
.75 

'  'a\ 

.15 
.5! 
.47 
.63 
.43 
.35 
.30 
.3^ 
.-39 
.42 
.12 
.62 
1.46 
.20 
.71 


.20! 

:4o! 


.01 


.531 
.101 


.01 

'.'33 

.70 
.05 
l.t 
T 

'.'ii 

.20 
.54 

i.'i'i 

.32 
.05 
,40 
.36 

i  T 

\Vo 

.'si 

[.  .'42 

2.00 

.93 

.10 

•  .12 

I  T. 

:1.57 

I  .30 
I  .25 
!  .13 
.42 
.80 
.24 
.01 
.71 


1.56 
.54 

1.29 
.72 

i.'  io 

135 

1.95 
.20 


2.01 
08 


.45 


.11 


.25  .22 
...jl.30 
.43    .81 


.80 
.1!^ 
.10 
.35 
.32 
.08 
.25 

1  53 
.31 

1.30 


.31 


.10 


.10 
.53i 
T.  1  .25 
.051  -fiO 
.041  .54 
.05j  .20 
T.  I  .94 

T. ;  .,50 


.'1.10 
.j  .47 
.35 
.06 
.20 
1 


.15 
1.60 
T. 

'.'26 

.71 

2.45 

1.80 

1.55 

.07 

1.09 

2.62 

.57 

148 

1.87 

'.'94 

.21 

2.90 

1:25 

.50 
.33 

28] 
1.4bl 

■^. 
1.14 
1.28 

.08 
1.45 
3.47 


Amity    llll    ...... 

Arkadelphia  llll 
Arkansas  City  II II 

Arlberg 

BatesTlllellll  .... 

Bee  Branch 

Bentonvlllc  "•. 
Black  Rockjlllll.. 

Booneville. 

Briakley    111  .... 
Calico  Rock  II II. 

Camden  llll   

Clarendon  ill!  ... 

Chnton 

Conway I 

Corning       

Dam  Ng.   1  •  •      ■  | 

Danville  Ijli     

Dardaiielle    

Dodd  City 

Dumas    

Duttoii   

El  Doradollll    

England 

Enreka  Springs  . 
Evening  Shade  .  ■ 

Kayetieville 

KortSniilii  •**   .. 

Kiilion  llll 

Georgetown  II  ||.. 

Grannis 

Gravette 

Heber  Springs.. 

HeliMialji:    

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

lliiUig 

Jciiieslioro 

Junction. 

.Lincoln 

Little  Rock"* 
Liitherville    

Magnolia  llll 

Maiiiinol  li  Spring 

Marianna  llll  

Marked  'I'ree  III!  . 

MarshnU 

Mem.  llll    

Morrillton 

•  Mountiiiii  Home. 

Mouiu  Ida    

Mui-ireesboro  llll 

Nail  

Newport   lili 

Osceola , 

Ozark  

Patiersonllll      — 

Pindall 

I'liic  Bluff    lit.... 

Pocalioiilas.   .   .. 

Fortlaiiil  nil 

l're>colt 

Princeton  !l||   .... 

Kison 

Roger?       

Searcy 

Suow  l.aKB    . — 

Springbank  ||||  .. 

Stmigart  

Subiai'o  . .. 

Tcxarkaiia 

Waldron.. 

Warren    . 

WhitecUffs 

Wynne  III.. 

Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset  and  precipitation  is  for  24  hours  ending  at  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  static  n;   precipitation  f6r  24 
hoiusmidnighrto  midnight.    X  Separate   dates  not   recorded  *  Included  In  next  measurement,   ii  II  Precipitation  measured  in  the  morning-     T.    Trace,  or  less  lh,n  0.01  tnch . 

Daily  River  Stages  for  January,   1923. 


T. 


3.40 

.65 

.08 

.0512.92 

.15  4.50 

•>.:W\  .39 

.3«i... 

.6511.45 

....'  ..57 

T.  \  .25 

.00  2.15 

.57:  .29 

2.  03!  1.5' 

1.15  1.00 

.20,  T 

1.0013.85 

53  ...   I1.45 

I 


6.81 

1.75 

6.75 

814.18 

02  5. 20 

. 40  5. 25 

. 05  3. 70 

.  04  5.  84 

1.216.88 

20  7.08 

T.   5-70 

3-97 

4.47 

03'4. 22 

1.86'6.93 

.  12  3. 70 

.  13;6. 23 

3.40,5  96 

3.75 

2.30  3.77 

1.56:3.62 

...  18-65 

.105.90 

.4517.59 

3.4715.55 

.05  6.-53 

.  56  6. 34 

.084.94 

....|9.-55 

.03  7.91 

-10J2-86 

-22  6-32 

....  j2.  61 

....  4.90 

T.    7.42 

-40  3.01 

.--.3.90 

.995.82 

...:a.(,-i 

....  7.37 
-44'3-3u 
-07i3  96 
.-..16.62 
1-12  .... 
.  136. 58 
.71 '9.  ,55 
.05,2. 00  6- 67 
1.08  1. 047. 47 
7.66 
1.25  3.80 
. . .  jO.  53 
1.98  5.22 
67  8-04 
1.50,7.55 
3.34 


.97 
i.'52 


.  50,7. 87 

....7.78 

2.83  4.35 

.25  7.30 

....4.11 

T.   6.33 

.12  6.64 

... .13.01 

...-9- 71 

T-  !5.20 

... .13.50 

....9.15 

.09  5.96 

Stations. 


Fort  .^niith  .  •  • 
Dardanelle  — 
Little  Rock. 

Pine  lilntf 

Black  Rock  .-. 
Calico  Rock.  .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown   . 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkad'lpbia.  , 
hatterson 


Rivers. 


Arkansas.... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

(inachila.  . 

Petit  Jean.. 

Red  -.. 

Ouachita-  .. 
Cache  


Flood 

STilSP 

22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


10      11 


12 


13      14      15      16 


4.01 
6.51 
4-4 
7-8 
7.0 
7.9 
14.5 
8.3 
11.0 
13.5 
17.8 
23. 4 
7.3 
12.  4 
6 

3.8 
4 


4.6 

5.5 

5.9 

7.8 

7.2 

6.4 

13.7 

11.1 

13.6 

15.4 

lfi.5 

22-  0 

7.4 

12.7 

7.1 

3 

4.5 


4.4 

4.21 

5.0    4.2| 

5.5 

5.6 

9.5 

8.9 

7.3 

7.5 

4  9 

4.2 

11.8 

11.6 

12.9 

13.1 

14-6 

14.5 

16.9 

17.9 

15.4 

14.  5 

21.2 

20.4 

7.6 

7.6 

10.6 

9.5 

8.1 

8.2 

3.3 

2.9 

4.6 

4.9 

4.11 
3-8 
4.0 
8.1 
7.6 
4.0 
9.9 
12.8 
13.9 
18.6 
14.1 
19.7 
7.9 
8.1 
82 
2.5 
5.3 


4.0 

3.2 

3.4 

7.4 

6.0 

3.6 

9.7 

12.4 

13.0 

19.0 

13.9 

19-2 

7-9 

7.2 

7.9 

2.0 

5.7 


3.9 
2.5 
2.3 
6.4 
5.6 
2.3 
8.4 
8.4 
11.4 
19.2 
13.8 
18.9 
7.8 
46 
7.5 
1 
6.9 


3.7 
2.3 
1.6 
5.8 
5.0 
1.8 
8.0 
80 
9.4 
91 18.  5 
8ll4.0 
8 lis  8 
5I  7.1 
0  3.8 
4I  7.0 
.11  0.9 
.4    7 


3.6 
2.2 
1.1 

5.5 
5.0 
1.5 
7.3 
7 

8-5' 
17.9:1 


14.3:14.8' 
18.818-9' 
6. 9'  6.8 
3-6'  3.3 
6.9I  6.8 
0.8l  0-6 
8-1    8-2 


3.6 
1.9 
1-0 
5.1 
4.9 
1.5 
6.9 
7.2 
6.8 
16.3 
15.2 
19.0 
6 

3.1 
6  7 
0.2 
8.2 


3.6 
1.7 
0.9 
4.9 
4.6 
1.4 
fi.9 
7.2I 
6.5' 
15.6 
15.5 
19.1! 
6.G 
5.6l 
6.5: 
0.2 
8.3 


3.6 
1.7 
0.9 
4.8 
5.0 
1.3 
6.6 
7.1 
6.0 
15-0 
15-6 
19.3 
6  3 
7.6 
6.5 
0.2 
81 


3.4 
1.6 
1.2 
4.7 
5.0 
1.2 
6.5 
7.0 
5 

14.6 
15.5 
19.4 
6.1 
7.0 
6.5 
0.3 
8.0 


17      18      19     20     21      22     23     24     25     26     27      28     29     30      31 


3.4 
1.6 
1.0 
5.0 
4.3 
0.7 
6.4 
7.0 
5 

14.3 
15-3 
19.4 
6.0 
6 

6-5 
0.2 
7.8 


3.31 
1.5 
1.0 
4.9 
4-0 
1.0 
5.9 
6.9 
5-4 
14.0 
14-9 
19.2 
5  9 
6.0 
6.5 
0.6 
7.5 


3.3| 

1.4 

O-9I 

4.8 

3.8 

1.2 

60 

6.5 

5.11  4. 
13.7113. 
14.5  14- 
19.0  18 

6.9]  6. 

5.4    5 

6.9I  6, 

0.8    0, 

7.3'  7 


3.3 

2.0 

I.O 

4.6 

10.0 

b.4 

8.7 

6.2 

4.8 

513- 3 

2  14.0 

6  18.2 


3.3 

4.5 
2.0 
4.8 

16.5 
9.0 

16.4 
7.7 
7.8 

13.9 

14.0 

18.0 
66 
5.4 

10.0 

10 
7 


3.4   3. 

4.3   3, 

4.2   5. 

5.9  7. 
16.7  15. 

7.71  6. 
16.013. 
16.017. 
14.5,17. 
15.5|17. 
14.7!l5. 
17.8'l7- 
15.0  20. 

5.0|  4 
12.0|13 
10.9!  6. 

8-1'  8, 


51  3. 
1  2. 
81  4. 
91  8. 
2|]4. 
4  5. 
6' 12. 


7:14. 
7j  4, 
6ill. 
6|16. 
8ll8 
5I2I. 
5I2I- 


3'22. 


41  3.4:  4. 
7!  2.8  2- 
4  3.6!  5. 
1'  7.II  7. 
0il3.  8,13. 
9  4.4'  4. 
5:10,8  10. 
1  10. 1  16. 
OII8.8  19 
3:22.0-22. 
6  23.9  25. 
4  25.227. 
8  18.  I  Hi. 
5,  5.3,10. 
2]ll-0jl0. 
,0'  4.5I  4. 
5|  8.7'  9. 


4.81  5.1 
4.1!  4.n 
6.0,  7.1 
8.9I1O.2 


13.9  I 
4.4 

10.31 
9,16.5! 
OII9.6I 
5'23.3  2 
9i27.9',i 
529.531.2 
3;  16.  .5  20.0 

0  13.8|l8.0 

1  12.3114.5 
910.4:17.0 
1!  9-710.2 


16.0 
4.5 
10. 6 
16.1 
19,8 
24.1 
29. 4 


ill!    iTftfiijiiiiff 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


JaN€ary, 1923. 


Daily  Temperatures  for   January,  1933 


Stations. 


^yi 


Amity  W } 

BatesviUei* \ 

Bee  Brancli } 

*Bentonville j 

Boonevllle j 

Brinkley j 

Calico  RockW  •  •  •  j 

Camden^^ ; 

Conway ; 

Corning ; 

Dardanelle 

Dodd  City 

Cuinas 

Outton 

El  Dorado 

England 

JEureka  Springs  .. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

aranuis 

Gravette 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro .••• 

Junction 

Little  Kock  . . . 

LutlierviUe 

Magnolia 

Marianua 

Mammoth  Spring 
MarlcedTree  W-.. 

Marshall  

Mena 

Monillton  

Mt.   Home 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

Oiark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Kison  

Rogers  

Searey 

Snow  Lake 

Stuttgart 

Subiaco  

lexarkana 

Warren 

Wynne- . 


Maximum 
Minimum 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 

I  Maximum.. 

1  Minimum  . . 

I  Maximum . . 

I  Minimum  . . 

1  Maximum.. 

I  Minimum  . . 

I  Maximum.. 

I  Minimum  .. 

\  Maximum . . 

I  Minimum  . . 

[  Maximum.. 

(  Minimum  .. 

\  Maximum.. 

(  Minimum  .. 

\  Maximum.. 

I  Minimum  . . 

j  Maximum.. 

1  Minimum  . . 

I  Maximum.. 

I  Minimum  . . 

\  Maximum. 

(  Minimum  . . 

\  Maximum.. 

(  Minimum 

\  Maximum  I] 
I  Minimum  '' 
j  Maximum"' 
i  Minimum  " 
j  Maximum' 
I  Minimum  " 
j  Maximum' 
'  Minimum  " 
j  Maximum" 
'  Minimum  " 
1  Maximum" 
(  Minimum  " 
(  Maxinnmi" 
(  Minimum  " 
\  Maximum' 
'  Minimum 
\  Maximvrai" 
I  Minimum  " 
\  Maximum" 
(  Minimum  ' ' 
\  Maximum' ' 
I  Minimum  ' ' 
\  Maximum' ' 
'  Minimum  " 
\  .Maximum" 

■  t  Minimum  ' ' 
\  Maximum' 

'  <  Minimum  ' 
,  \  Maximum 
I  Minimum  ' 
\  Maximum' 
'  Minimum  ' 
\  .Maxinumv 
I  M-nimum' 
)  Maxinumr 
'  I  Minimum  • 
)  Maximum- 
'  Minimum  ■ 
\  Maximum- 
<  Minimum  - 
i  Maximum  ■  ■ 

■  '  Minimum  -  - 
\  Maximum - 
'  Minimum  ■  ■ 
;  Maximum-  - 

■  I  Minimum  -- 
]  Maximum-  ■ 

■  '  Miniuumi'- 
)  Maximum-  - 

"  I  Minimum  •- 

\  Maxinunn-- 

'■  '  Miniunnn  •• 

\  Maxinnim  -  - 

■  ■  <  Minimum  -  • 

\  Maximmn-  ■ 

"  '  Minimum  -- 

\  Maxinuim  ■ 

■'  '  Minimum  • 

\  Maximum- 

■ '  '  Minimum  • 

S  Maximum- 

"  '  Minimum  - 

5  Maximum- 

■■  '  Minimum- 

\  Maximum. 

■••  <  Minimum 

\  Maximum- 
"    <  Minimum  • 

)  Maximum . . 
•••  (  Minimum.  - 
j  Meximum.. 
Minimum. 


— : : — r rrX'i-  ^horo-^il  f-i'ne  nrecedinp  diy    on  ivUic-h  It  almost  always  occurs 

««    Instrum.-nts  are  read  in  the  morning-,  the  maximum  temperature  ihen  read  i»  cbargeU  tD  .ne  preceainp  u 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


ARK;ANSflS   SECTION. 


HARVEY  S.  COLE,Meteorolog-ist. 


Vol.    XXVIII.  Little    Rock,  Ark.,  Febhcary,    1923.  No.  2. 


GENERAL^UMMAKY. 

The  iiionlli  opened  unsf'ii«onal>PiQ^i  nn  and  temperatures  10°  to 
2.")'^  above  the  seasonal  avera^ie  jir^Mi  led  until  the  afternoon  and 
ightof  the  8d  when  a  euld  \vav(^vei'*preadtlie  State  giving  tern 
"  i 


ueratures  of  o°  to  K 
uid  1S°  to  •?.{}-  in  the  •- 
if  tile  month.  The  eold  sf 
)erature  was  near  norma 
ivcragcd  slightly  below  nor 


Iheit^ 
K  rn<^ 


-iei'n^^( 
is  bc^-  t 
was;^slioi'pAu 


ncilbwe.eteni  counties 
■  eolde?t  weather 
,u  rat  ion  and  the  tem- 
the  Stli,  liut^ic  month  as  a  whole 
thifv^x-iiig'^ie  first  monthly 
iiean  iielnw  normal  since  .Marll^  1 '.•  IW^ Tito's/I \-y  rains  of  the 
atler  days  of  .lanuary  e;)ntiiiu^L  int()  Febri^ty  resulting  in 
iioderatel.y  high  \iater  in  most  ri%'rs  of  the  State,  flood  stages 
icing  reached  on  the  \A'hite,  Rlaek,  Ouachita,  Petit  .Jean,  St. 
"'raneis,  and  Cache.  Praetieally  all  the  precipitation  for  the 
nonth  occurred  from  the  1st  to  the  IBth  and  from  the  24th  to 
he  "JTth.  Snow  fell  in  most  sections  of  the  State  during  the 
irst  ■")  days  of  the  month,  the  heavier  amounts  occurring  in 
ouilieastern  counties  where  7  to  7.5  inches  were  measured.  At 
ho  close  of  the  mont  h  farm  work  v\as  further  advanced  than 
isiial  at  this  season  of  the  year.  Oats  were  b^ing  sown  and  some 
)nfatoes,  truck  and  gardens  had  been  planted.  The  cool  weather 
liecked  fruit  di-vilupmciit  and  the  crop  was    .still  uninjured. 

W.  ('.  H. 


TEMPERATURE. 

The  mean  icnijid'at  urc  for  the  mnnih  of  February,  as  deter- 
niii"d  from  the  records  of  T)!  stations,  was  41. 9'^'  which  is  0.3° 
lelow  normal.  Positive  departures  occurred  at  a  number  of  sta- 
ions  in  the  southern  half  of  the  State  and  at  a  few  in  the  north- 
astern  and  northwestern,  counties,  negative  elsewhere.  The  high- 
st  monthly  mean  was  49.2'-  at  Texarkana,  the  lowest,  84.8°  at 
vail.  The  highest  temperature  recorded  was  80°  at  several  sta- 
ionson  the  1st  and  2d,  tiie  lowest,  5°  at  Nail  on  the  4th.  The 
neatest  dailv  range  was  oH^  at  Dotld  Citv  ^m  the  3d. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records 
f  74  stations,  was  4.66  inches  which  is  1.38  inches  above  nor- 
lal.  Positive  departures  were  recorded  throughout  central  and 
juthern  sections  Vi'ith  negative  confined  principally  to  north- 
astern  and  northwestern  counties.  Monthly  totals  ranged  from 
.21  inches  at  Orannis  to  1 .66  inches  at  Bentonville.  A  meas- 
rable  amount  of  snow  was  reported  at  48  stations  averaging  a- 
mit  3  inches.  The  average  nvnnber  of  rainv  davs  was  8. 


MISCELLANEOUS  DATA . 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
dumldity. 

Stations. 

1 

E 

o5 

to 
o 

1-1 

i 

J. 

^11 

Si 

'■■3 
> 

21 

42 

0 

S 

t-t 

s 

i 

a 

a 

a 

A 

P 

0 

Bentonville.. 

30.24 

30.24 

30.86 
30. 82 

15 
15 

29.63 
29-69 

13 
13 

3,931 
5,417'^ 

nw. 

w. 

13 
2 

47 

Fort  Smith... 

74 

62 

4t 

liittleRock 

30.24 

30.85 

15 

29.73 

13 

5.489  . 

34 

w. 

28 

78 

68 

48 

Mempliis.... 

30.26 

30.86 

15 

29.77 

26 

6,239 

36 

nw. 

13 

75 

66 

46 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thn.nder. 'Storms:—  1st,  3;  2d,  12;  7th,  1;  12th,  11;  16th,  1; 
19th,    1;    2.5th,  3;  26th,  2. 

Dense  Fog:-lst,  2;  8th,  1;  9th,  1;  10th,  1;  12th,  3;  26th,  6- 
27th,  2. 

Lunar  Halns:-   5th,  1;  22d,  1;  23d,  2;  28th,  1. 

Solar  Halm:-  14th,  1;  19th,  1. 

Glaze:-  9th,  1. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—      FEBRUARY. 


Year. 


Temperature. 


o  a> 


04i 


Precipitation. 


>.!0 


O    = 


•Means 
and.  Ex- 
tremes. 

i«yi 

\mi 

1893 

189J 

189.0 

1«96 

1897 

1898 

1899 

19U0 

1901 

1902 

I9(« 

1904 

1905 

1906 

1907   

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

191o 

191-1 

191.5 

1916 

1917 

191S 

1919 

1920 

1921 

1922 

192:1 


42.2 

46.5 
49.0 
42.4 
40.5 
33.  5 
45.2 
46.6 
45.8 
31.8 
39.7 
40.8 
35.0 
41.0 
44.9 
32.3 
41.8 
44.9 
44.2 
47.3 
39.0 
49.8 
.17.  9 
41.0 
40.4 
45.9 
43.4 
43.4 
44-4 
44-  I 
45-0 
4!<-3 
47  8 
41-9 


93  1-29 


-4.3 

-6.8 
-0.2 
-1.7 

-8.7 
+3.0 
+4.4 
+3.6 
-10.4 
-2.5 
-1.4 
-7-2 
-L2 
+2.7 
-9.9 
-0.4 
+2.7 
+2.0 
+5.1 
-3.2 
+7-6 
+4.3 
-1.2 
-1.8 
+3.7 
+  1.2 
+  1.2 
+2.2 
+  1-9 
+2  -8 
+  6  1 
+  5.6 
-0.3 


85  i 

74 

75  I 

78 

79 

89 

83 

76 

74  i 

79  ; 

72  ' 

79  I 

86 

82  I 

75 


82 
75 
S7 
78 
82 
79 
76 
82 

§!!! 

so 

79  1 
85  ' 
84 
80 


6 

18 

2 

0 

-17 

11 


5 

-  2 
11 

6 

-  4 
4 

-10 

■  ;^ 
10 
5 


3.66 
4.31 
2.80 
3.74 
4.23 
4.47 
1.78 
1.  93 
1.17 
3.34 
1.26 

3.  59 
4.89 

4.  (It; 


+0.38 

+  L03 

-0.48 

+0.46 

+0.95 

+  1.19 

-L50 

■-1.35 

I  -'^- 11 

i+0-06 

J  -2.02 

.1-I-0-31 

+1.61 

+  1.38 


Number  of  days. 


t^i-O 


3.28 

il 

2.92 

-0.36 

10 

3.47 

+0.19 

11  1 

4.05 

+0.77 

9  i 

6.32 

+3.04 

8 

0.71 

-2.57 

10 

3.30 

+0.02 

15 

2.59 

-0.69 

10 

2.08 

-1.20 

15  1 

2.18 

-1.10 

12  ! 

5.06 

+L78 

9 

2.18 

-1.10 

10 

2.60 

-0.68 

9 

7.63 

+4.35 

10 

2.47 

-0.81 

12 

2.  ,55 

-0.73 

9 

2.21 

-1.07 

15 

2.77 

-0.51 

12 

5.  26 

+1.98 

12 

5.41 

+2.13 

13 

11 

9 
12 
11 
U 
11 
14 
15 
12 
13 
.11 
l,S 
9 
II 


7 

10 

9 

9 

9 

9 

6 

13 

7 

13 

7 

11 

6 

8 

7 

11 

5 

8 

6 

10 

7 

12 

7 

11 

8 

11 

6 

12 

8 

9 

6 

13 

5 

8 

6 

10  ' 

5 

12 

6 

9 

6 

11 

8 

11 

8 

9 

6 

11   ' 

7 

10  j 

0 

12  i 

4 

11 

5 

8 

6 

10 

4 

11    i 

8 

10 

,5 

H 

7 

12  1 

4 

13 

Hii-iprl     ini  3(1  y.nii'.-  n-cord. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


FEBRr.vBv,  1923 


Climatoloffical  Data  for  February,  19S3. 


Btattont. 


Amfty 

Arkadelphia 

Arkansas  City  — 

Arlberg ••  •• 

Batesville 

Bee  Branch  

Bentonville 

Black  Rock  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway 

Corning ...•• 

Pam  No.  1.  U--- 

Danville 

Dardanelle    


DoddClty 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Fayetteville  — 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 

Granuls 


^iravette 

lleber  Springs. . . 

Helena 

Hlgden  

Hope 

Hot  Springs 

Huttig  

jonesboro  — ... 
.Iiinotion 1+ 


Lincoln 

Liittle  Bock.  ... 
Lutherville   tt     ■ 

Magnolia  

Malvern 

Mammoth  Spring  . 

Marianna tt 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 


Morrilltou Conway 


Countiei. 


Temperature  (Degrees  Fahreiiheitl.  1  Precipitation,  inches. 


-o    . 

b  ai 

O  h 

$ 

o  a 

a  a> 

*"  >i 

(5 
O 

o 

> 

5 

a 

H 

^a 

a, 
a;   I    u 


tx 

=8    . 

■°<r. 

\ 

*i  to 

tv  ^ 

lO 

d  t> 

(& 

0) 

+-* 

t. 

O 

^ 

Number  of  days- 


Clark. 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  . . . . 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 
Sebastian . . . . 
Hempstead  .. 
White 


Polk 

Benton 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead-  . 

Garland  

Union 

Craighead... 
Union 


700 
25U 
145 

700 
277 


Washington. 

Pulaski 

.lohnson 

Columbia... 
Hot  .Springs  ■ 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcv  

Polk 


Mountain  Home 

Mount  Ida    

MurJreeshoro  .. . . 

Nail  

Newport 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pindall 


Baxter, 
Montgomery. 

Pike 

Newton 

Jackson 

Mississippi  .  ■ . 

Franklin 

Woodruff 

Searcy 


Pine  Bluff ■  Jeffpi-son 

Pocahontas Randolph 


Portland . . 

Prescott  

Princeton 

Hison 

Rogers 

.St^arcy 

Snow  Lake.  . . . 
Sprlngbank  Jt. 


Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 
Benton  . . . 

White 

Arkansas . . 
Miller 


8tutigart 1  Arkansas.... 

subiaco ;  I'Ogaii 

Texarkana i  Mi'-'er 

Waldron i  '^<'ott 

Warren  i  r-radley 

Whitecliffs I'ittlo  Kiver . 

Wynne I'rnss 


1303 
259 
600 
205 

361 

158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 

1175 
1G2 

1590 
270 
229 

MG5 

145) 
4S1 
260 
200 

900 
1250 
4S5 
182 
4-15 
377 
600 
175 
345 
182 

1500 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 
1185 

347 
800 
730 
307 

2233 
231 
240 
450 
196 

1600 

215 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
185 
240 

228 

i      1050 

332 


250 


43.8    +  1.0     73 


38.2 
39.2 
35.8 

46!  s' 

43.0 

3S.2 
43.7 
46.  OJ 


41.8 
38  0 


37  142.5 


1.9 
2.2 

2.7 


+  0.7 


-  2.9 

+  0.2 


35. 6 
44.9 
31).  2 
47.4 
43.9'' 
37.2 
38  4 
40.6 


42.8 

35.7 


73 
73 
60 

'72' 

72 

71 

78 
65J 


1     ,     14 

1  19 

13         22' 


-0.7 
+  L0 


0.3 

2 

0.0 

0.6 

1.3l 
1.1 
1.8 
1  4 

■  1.2J 


1.0 


48.2"' 
41. 6^ 
48.2 
39.8 


+  1.0 

-  4.5 

-  1.3 

-  06 
48 .0    +  2. 1 


2 

44 
26 

5  I 
40 
18 
14 
18 

8 
35 

3 
9 

25 
7 

30 

39 

23 

26 
7 
2 

39 
31 
17 
41 
16 
19 
32 
10 
2 
11 


,42. 4 
|40. 2 
48.0^ 
45.6 


—  2.5 

—  0.3 


+  1.6 
37.6  1+  0.1 
43.2  1+  0.7 
40.0 
40.0 
44.4 


41.8 
37.2 
40. 2 

34  .'s' 
41.6 
41.2 
41.5 


44.2 
39.2 
45.6 
•16. 0 

14.' 6 
36.6 
38.4 
44.5 


35  43.2 
26  13.8 
41   S49.2 

46.5 

12."  ii 


+  1.2 


-  1.0 
+  1.2 

-  0.8 
0.3 


-  O.tl 
+  1   2 

-  1.4 
+  0.9 

+  'i.4 

-  1.0 

-  4.3 


-  0.4 
+  2.  6 
+  2.0 


67 


m 

78 

68 

78 

76'' 

«l 

70 

70 


70 
59 


78" 
72» 
80 
72 
80 


72 
70 
75' 
72 
63 
72 
65 
71 
70 

74 
68 
66 

67' 
74 
72 

72 


6 
18 
6 

IS 
18'' 

7 

8 
17 


19 


M 
18 
4 

■■4" 
5t 

4  + 
4t 
18 


43 


37 
38 
28 

'34' 

38 

50 
42 
36  i 


2 

19" 

1 

17 

1+ 

19 

1 

14 

2 

19 

i  " 

"is' 

1 

14 

It 

18" 

1 

19 

ly 

11 

1 

17 

1 

11 

1 

11 

1 

18 

13 

i 

It 

1 


+    1-7 


State  Means  and   E.xtremes 


41  9    -  03 


75 
63 
65 

2 
I 

It 

74 

'2 

72 
74 

1 

1 

80 

1 

!"78'- 

1 

2 

73 

1 

(     80 

It 

18 
8 
IB 

5 
17 
13 
Ifi 


18 
12 
19 
19 

'ili' 
(I 
18 
18 


18 

18 


4 
6 
4 

18 
4 
5 
3 
4 
4 

4 
4 
18 

•4" 

4t 
18 
IS 


5.71 

5.65 

5.58 

3.50 

3. 95 

4.65 

1, 

3.33 

2.95 

7.71 

2  94 
4.56 


39 
36 


36 

56 

42 

38 

37 

38" 

31 

34 

33 


38 
32 


38" 

41 
33 

38 


34 

23 

36" 

40 

44 

39 

35 

39 

34 

39 
43 
38 

'34' 
S4 

40 
40 


39 
32 
41 
38 

SS 
34 
40 
39 


5  93 
3.41 
5.16 
2.95 
5.13 
5.00 
4.83 


O 


+1.77 
+  1.55 
-tO.84 

+6.'47 

+1.43 

-0.86 

0.3Q 

+3.' 57 

+0.30 
+0.39 

+  i.'72 

+-i.'28 
-0.82 


-1.67 


3.07 
2 .95 
1-55 
1.80 
1.62 
1.10 
0.56 
1.37 
1-22 
L90 

0.97 
1.56 

'Via 

1.00 
1.46 
1.04 
2  30 
2.10 
2.20 


3.66  +0.43,  1.05 

5  02'+l-H!  2.07 

3.111 -0.09'  I  06 

0.  ,51  +2.371  1.90 

7.071+3.00!  2.26 

2. 83' -C 12!  l*.^ 


0 
2.0 
6.0 

0 
T. 
T. 
3.0 

0 
l.O 
4.8 

T. 
1.0 

'4.'5' 
T. 
1.5 
T. 
20 
T. 
0  4 

1.0 


2.19 
1.77 
4.76 
6  50 


0.33 
-0.97 
+  1.6S 


8.21 
2.10 
5. 25 
3.84 

3.621 

5.101+0.98 


-0.03 

-i'oe 


30 
6.94 
3.78 
6.47 

1.74 
6.42 
2  8" 
3.68 
7.71 
2.85 
4.82 
5.21 
2, 28 
5.02 

5.5 
2.08 
5.26 
7.38 
2-45 
4.40 
I  4.54 
3.07 
6.12 
1.96 

5.30 
3.10 
5.6/ 
5-68 
5.89 
5.60 
2.33 
5-40 
4.46 
4.71 

4.69 
5.50 
5.08 
5.73 
4.20 
7.20 
5.6' 


+3.53 
+2. 46 
-0.50 
+2.99 


+2.24 
0.48 


+4.03 
— U.  5b 


+  1.2U 


+1.62 


+0.59 

-6!53 
i-0.46 
+0.41 
+0.38 


+  1.03 
-0.46 
+1.08 
+2.1 
-tI.88 
+2.64 
+0.33 
+  1.86 


+1.13 

+0.58 
+2.55 
+2. 12 

— 6!36 
-1-3.71 

+1. 


0. 92 
0  64 
2.17 
2.00 

2.95 
0.85 
1.45 
1.10 
1.07 
1.24 
3  60 
2.50 
1.04 
2.70 

0  70 
3.i'l 

0  95 
1.75 
3. 70 
0.81 
1.00 
2.07 
1.18 

1  53 

2.08 
0.93 
1.75 
3.08 
0.80 
1.52 
1.65 
1.11 
2.  JO 
0.78 

1.70 
1.20 
2.58 
2.25 
3.39 
1.73 
0.88 
L7n 
1.29 
1.95 

1.36 
1-47 
L92 
1.96 
2.00 
3.80 
2.08 


T. 

2.0 

2.5 

1.2 

T. 

3.0 

0  4 

3.0 

T. 

4.0 

T. 

40 

T. 

30 

0.4 

4.0 

2  5 
3.1 

1.0 

2,2 
60 

0 
5.5 
1.0 
2.0 

0 

T. 

1.0 

T 

0 
5.0 
T. 
1.0 
(1.8 
0.5 
1.0 

3.0 
0 

3.5 

6.5 
0 
0 

3.5 

T. 

7.0 

2.5 

5.0 

T. 

3.5 

T. 

6.0 

T. 

3.0 


4.66+1.38   3.80     2.9 


9 

13 
10 

11 
13 
10 
11 

10 

9 

8J 

5 
11 

8 
14 
11 
12 
11 


10 
6 
10" 
II 
13 

9 
10 

13 

12 
13 
12 
14 
12» 
12 
8 
14 
10 


11 

6" 
13 
16 

7 
14 
13 
10 


6 

12 

5 

15 

7 

14 

9 

10 

5 

11 

10 

12 

9 

13 

7 

3 

7 

13 

7 

11 

11 

'.) 

6 

11 

6 

8 

13 

11 

4 

14 

5 

10 

5 

12 

0 

13 

t) 

13 

10 

9 

10 

10 

8 

11 

11 

14 

7 

8 

5 

9 

3 

11 

11 

10 

11 


Observers. 


12 
20 
14 
13 
15 
15 
13 
14 
13 
10 

11 

16 
7J 
17 
13 
10 
12 
10 
16 
17 

10 
13 

9 
19 
14" 

6 
12 
14 
15 
18 

14 
9 
14 
16 
11 
lo" 
14 
15 
12 
14 

9 
14 
11 
15" 
15 

8 
13 
10 
11 
13 

9 

13 
14 
15 
13 
11 
14 
18 
15 
14 

11 
12 
17 
14 
14 
10 
10 
14 
13 
13 

12 
9 
hi 
17 
13 
16 
17 

13 


n. 
sw. 


n 
nw. 

e. 


James    Dillard. 

l"".  J .  Carpenter. 

Geo.K.  Payne. 

J.   D.  Reeves. 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

J.  E.Scanlan. 

tl.  S.WeatlierBuroau. 

Vernon  C.  Howe. 

Supi.  Tuberculosis  Sat. 

H.  L.  D.Whitsou. 

W.  J.  Copp. 
A  B.  Qiiarterman. 
John  C.  Flovd.    • 
,1.      W.  Bishop. 
Dr  J.  M.  Hunter. 
E.  E.  Cordrey. 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
H.  S.  Cooper 
C.  P.  £vaT>s. 
J.  D.  Riley. 

Keal  Dodd . 

Ben.  Johnson . 

J.  M.Rickotts. 

J    J  ,  Babb. 

Dr.   R.  H.  Hardin. 

George  W.  Nichoalds. 

I'uiversity  of  Arkansas 

V.  S.  Weather  Biirsan 

T.  ,1    Logan. 

Arthur  Lentz. 


n. 

W.E.Mc  \'ay. 

ne.  A  .  F.  Stevens. 

ne.  E    C.  Spranhurst. 
James  A  .Burnett. 

sw.  J.    A.  Ingram. 
n.  N.   P.  O'  Neal. 
P.  P.  Patraw. 

ne.  IJ.  L.   Ocllett. 

ne.   Heiipdicliiic  Sisters. 

SW.  J  .A.Lauderbaok. 

nw.  L.  E.    Nabers. 
n.  1' .  S.  VVeit  ifT  Bur.'su. 
e.  H.  Kaiiir.'ld. 
ne.  Stat?  Agriculture  Scho( 
ne.  Mrs.  W.  L.  Matthews, 
n.  F.     Wallick. 
s.  Ic     N.     Houck. 
sw.t Charles  Wa'.ton. 
nw.lW.  F.  Reeves. 
e.  |E.  W.  St. John. 

w.  |J.  W-      Jackson. 
w.  IB.  S.  Halbert. 

e.  W  .  A.  Whittiugtuii. 
Henry  A.   Davis. 

n.  ('harles  Paxton . 
se.  George  L.  Robinson, 
ne.  Mrs.  J.    T.  Driver. 
nw-  Isham  Burrow. 

n.  W.E.  Baker. 

n.  W.  W.  Wood. 

n.lMiss.  Theresa  Scheu. 
n.  t  Beiie<lictiiie  Sisturs. 
nw.  W.E.  Edmiston. 
e.  O.  J.  Stephenson. 

Foote  Coleman. 

ne.  Geo.  H.  Tisdale. 
sw.  Carl  A  .  Stnrek. 

J.  E.  Lightle. 

1    L-  Britt. 

Miss  Grace  Fi^ld . 

ne.  n.  A  .  Bnerkle. 

n.  New  Subiaco  Abbfly 

n.  U.S.  Brashear. 
nw.  Dr.  Cheves.  Bcvil. 

s.  Mrs.  J.  L.  Clegg, 
nc.  Miss    Eiileia   M.Seliln 

n.  E.  O.  Allen. 


n. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  oiily  for 
s..ctiou  mean..  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  incii  rain  or  m..l.e,l  snow.  ttRecei 
table  indicate  Humherof  days  missing;  for  example.  <■  r,n>.v.eut.-.  two  days  mwsuig 

r„   ■rntberville.  R   F.D.No  2.  T  nmar.  Ark.:  Snringbtmk  .  Dod.lririi"-.  ArU.:   nam  N 


such  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  in  determi^ 
,'ed  too  late  to  be  included  in  moans  and  summaries.  Reference  letters  •.",',  appearing  in' 
t.MiJo  on  other  dates.  ttPost-office  addresses  0/  these  stations  as  follows:-  Jnnciou.  Kandol 
1 :  .ludscniia,  Ark. 


Fkhkuary,  IP 

23. 

CLIMATOLOGICAL  DATA: 

ARKANSAS    SECnON 

7 

Daily  Precipitation  for  February,  1923. 

Drainage- 
basin. 

Day  of  month. 

Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9      10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

1 

Amity           

Arkadelphia  |||| 
Arkansas  City  ||| 
Arlberg 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi..  .. 
White 

.32 
.40 

2.00 

'.'is 

1.80 
.04 

1.10 
.28 
.03 

1.22 

1.90 
.52 
.0-' 

.32 

2.00 

.60' 

j 

1 

1 

T. 

3.07 

/         1 

f 

5  71 

i'.45 

.... 


'.'65 
.10 
.52 
.80 
.01 
.04 
.52 
.21 
.03 
.42 

■■56 

"."64 
T. 
.02 
.06 

K28 
T. 
.03 

'.25 

".'ah 
.10 

"!02 

■."65 
.40 
.04 
.25 
.32 
T. 
.31 
.34 

.30 
.18 

.... 

.... 

?  95' 

5.65 

1.55 

.60 

5  58 

. . . . 

.  .  ,  . 

. ... 

. .. . 

1.20 
.08 

1.00 
.16 
T. 
.49 
.48 
.02 
.03 

L50 

."82 
.74 
.23 

.. . . 

3-50 

Batesvillellll 

Bee  Branch 

Bentonville  •".. 
Black  KockllllJl... 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

Arkansas 

Wliite 

White    

Ouachita  ... 

.02 
.30 
.44 
.23 

'."66 
.18 
.03 

MO 

T. 

T. 
1.37 

".'4! 

.71 

1.25 

T. 

"."ei 

.81 

'!i6 

T. 

T. 

.10 

T. 

.08 

.01 

.46 

.... 

.... 

.01 

i.b2 
1.10 

.16 
1.22 

.26 
1.82 

.97 
1.56 
1.12 
1.65 

.78 
1.46 

.53 
2. 30 
2.10 
2.20 

.56 

.80 

.15 
1.20 
2.96 

.33 

.23 

T. 
2.17 

.10 
1.08 

.45 

-02 

.... 

.... 

3.95 
4-65 

"'36 

1.66 

.... 

3  33 

... 

. . . . 

.07 

2  95 

Booneville 

Briiikley    111 

Calico  Kockllll.. 

Camden  llll    

Center  Point 

Clarendon  ill 

7.71 

T. 
.13 

.51 
.04 
.01 
,28 

T. 

.05 

2.94 

.13 

.02 

.04 

"!6l 

"t." 

4.56 

White 

White 

Arkansas.  .  .. 

White 

White 

Arkansas.  ..  . 

Arkansas 

White     

Arkansas 

White 

Ouachita- . .  - . 
Arkansas  .... 

White 

White 

Arkansas ...  - 

.30 
.20 
.11 
.56 
.13 
T. 
.05 

1.05 
.06 

1.U6 

".22 
1.42 
.92 

't"." 

.20 
.25 
.30 
.19 

"."07 

'  ".22 

.12 

1.00 
1.18 
1.04 

'.'35 
.25 
.90 
.48 
.85 
.18 

1.30 
.43 
.42 
.64 

r.so 

■.^.95 
.85 

1.45 
.08 

1.04 
.65 

2.36 

1.86 
T. 
.08 

.52 

.05 
T. 

T. 

.84 
.36 
1.31 
.05 
.93 
.90 
.77 

.14 
.03 
.11 

.15 

'."67 
.10 

.14 

■"22 
.11 
.53 

"."96 
.06 
.46 
.06 
.30 
45 
.38 
.43 

.... 

.... 

.02 

5.93 

3  41 

.06 

.01 

T. 

T. 

.04 

.10 

.15 

.09 

.... 

.... 

.... 

5.16 

Corning       

Dam  No.  1  . .     .  ■ 

Danville  III!     

Dardanelle    

Dodd  City 

Dumas    

Dutton    

El  Doradollll    

Kngland 

Eureka  Springs  . 
Fayetteville 

2,95 

1.20 
1.00 
1.07 

T. 

.50 
.55 
.31 

.... 

.... 

.... 

.... 

"t." 

.... 

5-13 
6-00 
4  83 

.15 
T. 

.14 

.... 

"f." 
.01 

"  ".26 

.34 

T. 

.73 

T. 

.05 

.56 

.30 

2.00 

1.35 

.03 

1.06 



i."26 

.78 

.08 

.32 

2.04 

2.38 
.29 

3-66 

2.07 
1.19 

.10 

i.'go 

.07 

T. 
T. 

.48 
T. 

.... 

.68 

.15 

.02 

.03 

.22 

T. 

T. 

.03 

T. 

.10 

.13 

T. 

.07 

.34 

.04 

.38 

.06 

"."02 

"!o7 

.22 

'.'l.5 
.03 

"t. 

.10 

.03 
"."26 

"."60 
30 

••'•■ 

".::: 

.... 

'f.' 

".hi 
"i'".' 

:".'.". 

-02 

5.02 

3.11 

.27 
.75 
T. 
T. 
.03 
.16 
1.80 
.66 
T. 
.81 
.34 
60 

-27 

6  51 

"f." 

,20 
.19 
T. 
T. 
T. 
.04 
.22 

7-07 

"t." 

2,  83 

!88 
.  10 
.25 

"t." 

1.10 

T. 
1.24 

.22 
180 

T. 
2.70 

.25 

.21 

1^75 
1.88 

".'65 
i."ii"i 

.07 
T. 

'f.' 

2.19 

1  77 

Kultonilll 

fteorgetovvn  ||  ||.. 

T. 

T 



4.76 

White 

Ked  

Arkansas 

While  

Mississippi  — 

\\  iiite 

Ked 

Ouachita 

fi  50 

.9.S 

.29 

.... 

.18 
T. 

.05 

8.21 

Gravette 

Heber  Springs.. 

Helena 

Iligden ;.. 

Hope 

Hot  Springs 

.... 

.... 

.... 

9  10 

".'ie 
'."25 

.40 

"so 

"."65 
.10 

.41 
.02 
.25 
.18 

"!65 
.27 
T. 

"."ig 
.35 

.08 
T. 
.74 
.38 

"."33 
.01 
.34 

1.26 

.54 

1.07 



5.95 

02 

.12 

.... 

... 



"'05 

— 

.02 

..55 

... 

.... 

S.84 
3.62 
5.10 
7.30 
6,94 

i!i.3 
".'46 

'."26 

.65 

"t." 

T. 
.02 

.... 

.02 

.15 
.51 

.58 
.90 
.28 

"."52 
.35 
.35 
.65 

1-211    .02 
2.82I  T 

".'46 
T. 

.03 

.01 

. . . . 

2.50 
1.04 

Joneslioro 

\\  hite 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas...  .  . 

Arkansas 

Ited 

Ouachita 

Wliiie 

Mississippi..  . . 
Mississippi..  .. 

White     

Ouachita 

.Vrkansas 

White 

'Hiachita 

Ouachita 

>\hii.' 

Wi.itP 

MisH.-sifpi.... 

•  12 
T. 
.70 
.14 
.31 
.04 
.17 
.36 
.40 
.12 
.20 

•  11 

'.■33 
.05 
11 
.65 
.19 
.3» 
.27 
.11 

.06 
.45 

'.'is 

.20 
.  -16 
.Sft 

■."si 
'.'i.'i 

.311 
.10 

■f  ■ 

"a6 

1.04 

'."64 

2.21 

.95 

"".30 
.81 
.90 
.22 

1.18 
.36 

1.17 
.93 

1.75 
■  13 
.80 
.15 

1.11 

I.U 
..38 
.78 
.20 

1.20 

i'io 

.43 
1.7(1 
1.29 

.70 
1.30 

.57 
I  45 

04 

"t." 

'."06 

1 

03 

3.78 
6.47 
1.74 
6-49 

T. 

lis 

T. 

.25!  T. 

•:63i:::. 

.561... 

Lincoln 

Little  Rock  "♦ 

Lutlierviile    

Magnolia  |||i 

Malvern 

Maiuniolh  Spring 

Marianna   ||||  

Marked  TreellH   . 

Marshall 

Meiii.  111!    

"t." 

"'6i 

.03 



;;; 

.03 

1 

i2.87 

1 ... 

.33 

.88 

'3,  68 

T. 

.26 

'."is 

.09 

.24 
.12 

3.70 
.76 
.87 

2.07 
.05 

|7.71 
I2, 85 
14  89 

.89 
1.36 

T. 
1  31 

T. 

"."io 

.97 
.05 

i.77 

.10 
.07 



"."(ii 
f." 

.   . . 

1.00 

.29 

.04 

1.18 

1.10 

"."28 

T. 
.01 
.10 
T. 

".'27 

.\i 
.07 
.09 

"."08 
"."69 

.09 
.62 



1 . . . . 

"."6() 

T. 

-05 
.03 

.05 



.... 

.... 
.25 

f." 

.07 
.18 

"t"." 

.10 

"t." 

.05 
.08 
.06 

■f." 

.'28 

i.'20 

.... 

••■•• 

.5.21 
2.28 
5. 02 

.30 

.... 

1.53 

T- 

Morrill  ton 

.Moiintaiii  Home . 

MtHint  Ida    

.Miirlreesljoro  llll 

.Nail  

N.'vvpDrt    III! 

<^coola 

.7H  -l.oti 

!5  ,57 

T. 

.60 
1.40 
.22 
.50 
.05 

'!88 

.14 
T. 
.40 

".li 

't" 

.80 

,65 
1.95 

.55 
1.47 

.30 
1.06 

.30 

T. 

.22 

1.20 

2.  OS 

.50 

't.' 

.70 
.55 

';43 

.04 
.11 

.26 
.61 
.25 

"."57 
.60 

[5.26 
7.38 
9.45 
4.40 
4.54 

Ifi   19 

3.08 

i.".52 

1.65 

.n4 

2.20 

"]54 

.... 

'r' ' 

T. 

!"-"io 

\.'.'.. 

J'indall. White.. 

■."65 

'.'76 
.... 

1.10 

"."3,3 
.20 
.09 
.21 

i.73 
T. 

'.'36 
•  ■14 
.49 
.17 
.66 

1.00 

".'34 

•  50 

■."63 



02 
06 

'."25 

.46 
".'35 

'."os 

"."46 
1.50 
.05 
.08 
.22 
,47 

I'ie 

T. 
T. 
T. 

48'.... 
1-7(1   ,15 

....ll.96 

1.20 

i.'.56 

1.  10 
120 
134 

.W 
.83 
.75 

1.36 
T. 

1.20 

1.12 

.78 
1.1(. 

T. 
.... 

.70 
.04 



'.'65 

.08 

'.';'io 

.15 

"."23 
T. 

|5.30 
13-10 
|5-  07 
'5.  68 
'5.89 
5.60 
2.33 

.... 

■••• 

'.'.". 

-50 

2.  85 
2. 25 
3.30 
1.73 

.28 

1..30 

.08 

"."99 
-25 

1-92 
.90 
.90 

3.  80 

I'onlaiid  llll..   .  . 

I'rescott 

I'rinri'ioii   'III    

Itisou   

()u:i<'liila 

Ouachita...    . 
( iMuliiia    . . .  . 

Oua(diita 

!  Arkansas 

White 

Missi>>ippi 

;lied 

i.ArkaiiMis 

.\rkansas.. .. 
Hed 

"."62 

'^34 
T. 

T. 

.19 

.02 

"."44 
T. 

".'39 

..30 
.28 

•"15 
.10 

".'47 
"."12 

.15 
.02 

"-"62 

::."," 

.... 

5.40 

Snow  Lake     ,  .. 
^piiiighank  llll  . .. 

.■^uingart  

.-^iihiaco 

'("''.'{arkiiiia   li  II   ... 

4.46 

.08 
"."22 

:::: 

.... 

.25 
'.'63 

.14 

"t." 

'.'06 

T. 

.06 

"t".' 
T- 
T. 

4  71 

".'65 

;;;; 

■■•• 

4.69 
5.50 
5.08 
5  73 

\\nn\- Ouachita 

....'.*.  '  2.".Vj  ....'.'.■' 

i.'20 
.44 

■  *  '  * 

4.20 
7.20 
5.57 

T. 

.... 

Wynn-lli 

'Missis.sippi  ..  . 

.03 

ii'is 

.30 

.      .  . 

","65 

::::i:::: 

.... 

'!', 

2-08 

.12 

Klxcept  as  indicated  observations  are  made  near  sunset   and  precipitation  is  for  24  hours  ending  at  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  static  n  ;    precicitatinn  for 
hours, midnight  to  midnight.    ;  Separate   dates  not   recorded  *  Included  in  next  measurernonr.   ii ;  Precipitation  measured  in  the  inoruing.     T.    Trace,  or  less  th.tn  0-01  inch- 
Daily  River  Stag-es  for  Februai-y.   1923. 


-Stations. 

Kivers. 

Flood 
iSTiige 

1 

2 

3        4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

i 
12  1   13  1   14  1    15      16      17 

18 

19      20 

21      22 

23 

24   1  25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J  urt  Smith 

.\rkaiisas... 
do 

.1     22 
.      20 

14.1 
9.1 

(5   5  1Q    71 1«   ■> 

15  oii'-i  fi  1 1  -21  u  ;i 

8  3 

8.5,  8.21  jj,  J;  8.  ]|  fj.  4 

7,5|  6-91  6.3 

6  0 

5.9    5.6    5.4    5.2 

5  0 

4,9 

4.81  5.11  6.8 

7.I1.... 

16.0 

18.7  18.5 

I6.2I14. 011.8 

9.6 

8.6 

7,81  "•■'^i  <5.8i  7.]|  7.2 

6-Rl  6,0 

5.8 

5.3 

&.0    4.5    4.4    4.0 

3,6 

3.5 

3.91  5.3 

,5-2 

4.71.... 

Little  Rock. , . 

do..... 

.!    23 

7.7 

11.0 

17.8  19.4 

19.4117.8  16.0 

14.1 

12.0 

10.51  9  8   9.21  8.41  8.0 

8  (II  7-5 

7.0 

6.0 

5.5'  4.9    4,5    4,1 

3.8 

3.5 

3.2    4.6 

6.9 

8.0  .... 

Pine  Hliitt' 

do 

.      25 

11.1 

11.8 

17.-1|20.821.7'21.5!20.2 

18.5 

17.0 

15.5114. 5,13.8113.0112.4 

12,2112.11 

11.0 

10.'. 

10,0    9  4    8.8    8.4    7,9 

/.4 

1 .b\  7.5 

9-1  11-41.... 

Black  Kock  

Black 

.      14 

18.1 

18,7 

20.8'|21  7120-8:20.6 

21.1 

21.5 

21.521.2  20.7120. 1119.6119.0 

18.0' 17,3 

16.3 

li^.fi 

13,8  12. 811. 3  10,0 

9.0 

8.0 

7.61  7.6 

8.0    7.7  .... 

Calico  Rock 

White 

.■     IS 

in  7 

:?6,6 

25.6  22,5 

17.5  13.4 

9.91  7.9 

6.8!   6.0,  5.4!  4.9    5  (ll  4,7 

4.6    4.4 

4.6 

4.3 

4,0,  3.  71  3,5|  3.11 

3.6    2.9 

2.8    2,8 

2,5    2.3  .... 

do 

.      23 

19  6 

23 .7 

32.4 

31.3 

28.  2  23.  6 

19.3il4.9ill.  1 

12.9  12. 0^11. 3  10.9  10.9 

10.6  10.3  10.2 

10.  2 

9.9    9-6l  9-41  8.9 

S.5[  8.ti 

8.61  9.7 

9.1    8,4  .... 

Newport 

(ieorgetown   .. 

do 

.      26 

16.4 

18.7 

93.9 

97.7 

29.2  29.3 

28. 9  27.412.=..  3 

21.-.''2->.9"29.3  21.6  20.8 

20.4  19.6J19.  1 

18.  .S 

18.lh7.4  16.4  159 

15, 4] 14. 9 

13.3112,8 

12.  S  12.2  .... 

do..--. 

.      22 

90,  9 

90,4 

90.8 

91.9 

22.0|«.8 

24.0  24.6i2.='i.O 

95.0  24,8  21,4  24.0  23.6 

2H.()22,6122,  2 

21.8 

2l.4'21.020,8l2il.4l20,0:19.8 

19,01><.  1 

18  6118.6  ,.,. 

do 

. ,     30 

9,4.8 

9.T  ,4 

26.2 

96.  7 

27.Ol27.3i27.6  28.0  98.  .=■ 

29.0  29.  4  29  7  99  0  29  9 

29.8'29,6|99.  .i 

29.2 

28.9  28.7  28.  312K.hi27. 7,27  .4 

27.1  27.0 

26.9126.7  .... 

Mississippi- 

..      42 

30.8 

31,9 

33.334.4 

35.5, 36.4137. 937. 9,38. - 

39,  J  10.0  40.5  41.0  41-3 

41.;42.ol42.2 

12.3  42.  1  42.3  49.0141   6 

41.0140,2 

39. 2'38 .0  36,3134.1 



.\rkansas  City... 

do 

..      42 

32. 5 

34.0 

35.2136.2 

37.4i39.  lUO.nlM.siji  ^ 

42.2  42>,4:j.J  !;i.7  14.1 

44.  5  45.0, 15,  41  45  8  46  0  46.  2  46  3:46.  4 

46.3146  1 

45.8  45.4|45.0M4.2  .      . 

(Hiachita-   . 

..      49 

9,4,7 

97.8 

30.0131.5 

33.2134. 3,35, 035.0133. 9 

39.4  30  11 29.0311, |i':'8.0 

24.322.2:20,2119  3!l8.  1  14.9  13.5!l2.8 

ii.e'io.o 

10  1     9,6|l5.() 

25.0  ,... 

n-inviUe 

Pet  it  .lean . . 

..      20 

17  6 

15.1 

19.9:21.5 

21.3119.5  15-6  11. ">    9  7 

14.7  15.3il3-3  1,5.4  15.7 

12.7    9,7'  8.I1   7.0,  li.-l;  5.9    5.31   5.0 

4.8 

4.6 

4.5  16.2121-0 

21.8  .... 

Fulton 

Red 

.'     28 

16.5 

17,8  18.7121.5 

23  5124.0  23,7  22  7  21,7 

20.7  19-7  19-0  18  3.17,6 

16.8  16.0!l5.oll4.O  12.9  11.9  11.2:i0.4 

10   1 

9.7 

9-4  11.  II13.3 

16.9  ...- 

...-1.... 

Arkadelphia    ... 

Ouachita.    .. 

..i     18 

H.9 

9.7115.4 

16  4 

12.4'  7,4,   5.7    4.8    4,0 

4,8    5-0    5.4    4,7    4.3 

4.0   3.7;  3..-.|  3  1!  2.9i  2.6   2.5|  2.1 

2.0 

I.9I   1-8  10.5114,8 

10.9  .... 

1  atterson 

Cacbe,  

..I      9 

10.4 

10.5 

|10.S 

10-8 

10.7 

10  6 

III  .•■> 

in.;^ 

10.9 

10.2 

10. 1 

iO-2  10.3  111,4 

in.l  10. -1 

11.  :. 

1(1.(1 

0   ,     0.3 

8.9|   M.  6 

8.4 

8.-_' 

,   '.1 

,  !i 

,^.  1 

,s.l 

..:«.' 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


FEmiT-ARY,  1923. 


Daily  Temperatures  for   February,  1923. 


Stations. 


A  ..,;»„  i  Maximum. 

Ratosuillfi              .  S  Maximum. 
BatesviUe j  Miuimum. 

Rba  Branch        ...  i  Maximum. 
Bee  urancn j  Minimum. 

BentonviUe UlSm! 

Boo--»« 15i?S=: 

Bnnkley l^^Z^; 

calico  RockW...  I  Maximum. 

Camden§5 j  Maximum, 

(  Minimum  , 

Center  Toint j  Maximum, 

(  Minimum  , 
Conwav  .  ..  i  Maximum, 
^""^^^y )  Minimum. 

Corning )  Maximum. 

(  Minimum 

bardanelle j  Maximum. 

(  Minimum  . 

UoddOity J  Maximum. 

(  Minimum 

Dumas j  Maximum! 

(  Minimum 

Dutton  j  Maximum; 

(  Minimum 

El  Dorado j  Maximum; 

I  Minimum 

England J  Maximum; 

(  Minimum  _ 
Kureka  Springs  ..  \  Maximum; 

'  Minimum 

Favetteville !  Maximum; 

I  Minimum 
Fort  Smith j  Maximum; 

<  Minimum 
arannis j  Maximum; 

'  Minimum 

(Jravette J  Maximum; 

'  Minimum 

Hope j  Maximum; 

'  .Minimum 

Hut  Springs !  M?^-^.'""""; 

1  Miiiimam 

Huttig !  Ma^'.im"'"; 

'  Minimum 

Jonesboro j  Maximum; 

'  Minimum 
Junction j  Maximum;; 

'  Minimum 
Little  Rock  ...    ]  Maximum- ' 

Lulherville j  Maximum  ■■ 

'  Minimum  ' 
Magnolia )Maximuin-- 

'  Minimum  ■ 
Marianna j. Maximum- 

'  Minimum  ■  ■ 
Marked  Tree  vSiV..  \  Maximum' 

'  Minimum  •  ■ 

Marshall  J  Maximum  • 

'  Minimum  ■  ■ 

Mena  j  Maximum" 

'  Minimum  ■  ■ 
MorrilUcni  •  j  Max; mum;- 

'  M'.nimum 
Mt.   Hume 1  Maximum- ■ 

'  Minimum  ■• 
Muuntl.la JMaximum-- 

'  Minimum  •  ■ 
Nail  .      ...  !  Maximum-- 

'  Minimum  •  ■ 

Newport JMaximum-- 

'  Minimum  -  • 

(,^,.(.,,1.,        )  Maximum-  ■ 

' '  iMinimnm  ■  ■ 

Ozark -!  .Maximum-- 

'  Minimum  ■  ■ 

fine  lilulV 1  Maximum  •■ 

'  Minimum -- 

Pu.ahu.iti.-i |Maximum-- 

'  Miiiimuiii  •  • 
H,.rtland   J  Maxiimim- ■ 

'  Miiiimiiiii  ■  • 
Presentl j  .Maxiimnn ■  • 

'  Miniinuiii  •  ■ 
p_ij^j^ii        -     j  Majjiiiiiim-- 

'  Minimum  -• 
u,iiy^r<  '  .\!axiinum  ■  ■ 

'  .Miiiunuui  •  • 

o„.,,.,...  ^  Maxinunn 

t^eni c\ J  ... 

'  Minimum  ■  ■ 

Huuw  Lake  JMaximum-- 

'  Mniimiiin  •  ■ 
Stuttgart JMaximum-- 

'  .Minimuiii  • - 
rtul.ia.-o   jMaxiimini-. 

'  .Miiiimiiia  - 
Texarkana j  Maximum. - 

'  Miiiinium  •■ 
Warren JMaximum., 

<  .Miniimini . . 
Wv-me )M:;xiimim.. 

<  Miniimim . . 


54 

•28 

51 

21 

55 

•28 

B8 

12 

66 

30 

50 

17 

76 

4-1 

60 

25 

45 

15 

57 

16 

40 

20 

5(! 

2(1 

47 

15 

55 

.10 

57 

29 

76 

35 

67 

24 

65 

SS 

50 

-2:1 

4 

2!l 

66 

32 

62 

23 

22 

11 

58 

19 

50 

28 

55 

26 

58 

16 

54 

28 

■19 

15 

59 

26 

65 

35 

50 

25 

61 

26 

54 

22 

74 

33 

60 

31 

64 

26 

50 

16 

65 

25 

61 

18 

61 

20 

49 

24 

66 

33 

67 

32 

65 

26 


18 
23 
11 
33 
18 
20 

30 
18 
28 
9 
45 
19 
30 
18 
24 

■I 

8 
28 
17 
39 
20 
2 

8 
30 
19 
29 
19 
38 
19 
24 
14 
33 
21 
26 
IS 
27 
14 
32 
18 
23 
13 
36 
12 
22 

n 

28 
18 
28 
18 
24 

8 
28 
19 
20 

5 
26 
17 
55 
15 
30 
18 
28 
18 
22 
13 
34 
19 
32 
19 
32 
16 
24 

25 
18 
30 
•20 
28 
1; 
28 
Ifi 
33 
21 
32 
19 


.33 

40 

11 

20 

34 

45 

24 

26 

35 

42 

22 

27 

31 

45 

20 

26 

34 

43 

19 

27 

30 

45 

19 

22 

35 

42 

■22 

28 

37 

36 

17 

14 

31 

4.-i 

•20 

26 

26 

40 

17 

26 

41 

48 

22 

29 

35 

43 

17 

27 

28 

45 

21 

22 

37 

42 

22 

28 

38 

44 

14 

25 

35 

40 

18 

27 

25 

40 

10 

14 

37 

42 

20 

29 

35 

41 

16 

26 

37 

40 

19 

28 

33 

43 

■22 

27 

38 

46 

18 

28 

30 

35 

•20 

28 

34 

44 

24 

•26 

32 

42 

19 

25 

38 

38 

12 

23 

33 

35 

20 

•22 

35 

47 

■22 

25 

32 

4. 

21 

28 

37 

39 

21 

2-1 

35 

4y 

26 

3() 

311 

45 

■20 

26 

35 

41 

21 

28 

48 

28 

46 

2' 

46 

28 

41 

20 

51 

•24 

43 

1 

53 

2b 

54 

26 

46 

17 

44 

18 

45 

27 

49 

24 

42 

13 

53 

2 

52 

27 

54 

23 

47 

29 

63 

23 

49 

•27 

44 

25 


57 
28 
67 
31 
57 
31 
61 
26 
60 
28 
52 
26 
53 
32 
58 
31 
59 

34 
53 

33 

57 

33 

50 

26 

54 

33 

56 

31 

62 

3(1 

55 

26 

57 

31 

56 

25 

64 

33 

52 

31 

52 


10 


49 

33 

36 

27 

54 

34 

35 

26 

65 

38 

37 

29 

59 

36 

52 

35 

40 

25 

45i 

•29 

38 

35 

53 

36 

37 

28 

55 

41 

48 

31' 

67 

44 

38 

29 

02 

48 

42 

35 

47 

31 

59 

42 

60 

47 

39 

31 

45 

29 

45 

35 

60 

34 

38 

25 

51 

36 

45 

27 

40 

31 

40 

30 

43 

28 

52 

38 

36 

28 

57 

41 

52 

40 

54 

37 

39 

27 

42 

83 

42 

34 

51 

35 

43 

34 

60 

43 

54 

41 

rs 

33 


45 

36 

39 

28 

3' 

25 

44 

24 

38 

30 

38 

35 

41 

26 

43 

35 

59 

3(i 

41 

32 

3 

25 

44 

35 

37 

21 

42 

33 

3B 

24 

41 

36 

40 

32 

47 

22 

48 

25 

42 

31 

44 

33 

44 

24 

42 

3 

4 

32 

.50 

37 

35 

28 

63 

38 

40 

32 

39 

•28, 

56 1 

40 

60 

32 

57 

31 

41 

26 

45 

32 

39 

31 

39 

22 

39 

35 

41 

21 

38 

30 

41 

3f-- 

41 

30 

41 

3-i 

39 

25 

50 

37 

43 

35 

42 

32 

44 

23 

40 

32 

48 

36 

44 

31 

45 

31 

55 

39 

45 

35 

39 

31 


54 

34 

55 

25 

50 

25 

59 

33 

62 

33 

60 

31 

57 

26 

66 

30 

54 

36 

55 

3(1 

50 

25 

62 

32 

56 

28 

6' 

34 

50 

29 

67 

37 
00 

32 

57 

31 

56 

34 

56 

35 

52 

35 

55 

33 

(i2 

36 

54 

32 

71 

38 

52 

29 

67 

46 

55 

34 

53 

30 

66 

40 

63 

33 

07 

38 

55 

30 

5(1 

33 

54 

59 
26 
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>^S    Jn-itninu-nts  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  tlu-ii  read  is  i-harged  to  the  prtceding  day    on  vvUicli  it  almost  al-nays  occurs. 
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GENEKAL.  StTMISAKY. 


The  weather  in  Arkansas  during  the  month  of  March,  1923, 
Bras  unusually  cold,  being  the  coldest  March  since  1915  and  one 
3f  the  coldest  on  record.  The  month  opened  warm  and  tem- 
peratures were  considerably  above  normal  the  first  few  days, 
but  beginning  about  the  13th  cooler  weather  overspread  the 
state  and  sub-normal  temperatures  were  the  rule  the  remain- 
ier  of 'the  month.  On  the  18th  and  19th  a  severe  cold  wave 
jave  the  lowest  Slarch  temperatures  on  record  in  most  sections, 
2°  being  recorded  at  Nail,  10°  at  Fort  Smith,  14°  at  Little 
Rock,  and  18°  to  20°  to  the  southern  border.  The  lowest  tem- 
perature on  record  for  March  is  1°  at  Jonesboro  and  Gravette, 
3n  :\IaTch  6,  1899.  The  cold  wave  of  the  18th  and  19th  did 
?reat  damagt'  to  fruit  and  growing  crops.  Peaches,  plums,  and 
pears  were  killed  in  some  orchards,  greatly  damaged  in  others. 
Strawberries  were  set  back  at  least  two  weeks  and  growing 
crops  delayed  accordingly.  Apples  were  uninjured.  The  precip- 
itation for  the  State  was  practically  normal  and  the  distribu- 
tion throughout  the  month  was  rather  even,  the  number  of 
rainy  days  being  normal. 

H(^avy  rains  on  the  15th  and  16th  caused  flood  stages  on  the 
White,  Black,  Cache,  Petit  Jean,  and  a  sudden  rise  in  the  Ar- 
kansas The  Mississippi  was  at  flood  stage  at  INIemphis  from 
tlip  23d  to  the  close  of  the  montii  and  at  Helena  after  the  2Gth. 
There  was  little  loss  of  property,  the  greatest  damage  being  the 
delaying  of  farm  work  in  the  lov,'  lands  in  the  eastern  part  of 
the  State. 

w.  c.  H. 


TEMPEKATURE. 

The  mean  temperature  for  the  month  of  March,  as  deter- 
minrd  from  the  records  of  52  stations,  was  49.6°  which  is  3°  be- 
low normal,  all  stations  showing  negative  departures.  The 
higl)e.st  monthly  mean  was  56.4°  at  Huttig,  the  lowest,  42.5° 
at  Nail.  The  highest  temperature  recorded  was  88°  at  Portland 
on  the  y2d,  the  lowest,  2^  nt  Nail  on  the  18th.  The  lowest  oc- 
ciHTi'd  in  all  sections  about  the  18th  or  19th,  the  highest  on 
different  dates.  The  greatest  daily  range  was  52°  at  Evening 
Shade  on  the  19th. 


PKECIPITATIOM  . 

The  average  precipitation  for  the  State,  as'deteri|)ife'e' 
tlie  records  of  74  s-tations,  was  5.04  inches  which  is  0.34^m?tt 
above  normal.  Positive  and  negative  departures  occurred  in  all 
sections,  ban  tlie  lightest  totals  were  recordeci  ,  JUtltMoW^' 
Arkansas  Valiey.  Alontlily  totals  ranged  from  1.0.55  inches  at 
PuttsMvon  to  2. 12  inchfs  at  Furt  Sniitl'..  Bentonville  recorded 
<i,4  iiich  of  snow  and  a  trace  wa-;  re^jorted  at  several  other  sta- 
tions, otherwise  tl:e  prcciintation  fell  as  rain.  The  average 
iiuiuucr  of  rainv  dnvs  wa:-  8. 


KISCELIiANEOTTS  DATA . 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thnnderstorvis:-  3d,  1;  4th,  1;  5th,  9;  Gtb,  7;  7th,  2;  8th, 
1;  10th,  13;  11th,  28;  12th,  3;  13th,  1;  14th,  2;  15th,  31;' 
20th,  2;  22d,  4;  23d,  6;  24th,  1;  29th,  1. 

Dense  Fog:-  6th,  1;  11th,  1;  15th,  1;  22d,  2. 

Lunar  Hal  OS-.-   1st,  1;  2d,  1;  4th,  1;  26th,  2;  27th,  1;  28th 
1;  29th,  1. 

Solar  Halos:-  1st,  1;  2d,  1;  18th,  1;  27th,  1  ;  29th,  1. 

Heavy  Hail:-  Pleasant  Plains,  llth. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS- 
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+2.7 
+4.5 
-7.4 
+9.3 
+  6.9 
+0.1 
+8.1 
+  4.0 
-6.  8 
-2.9 
-2.0 
-!U.  1 
+  1.9 
+  0.4 
+  5.3 
+0.  6 
—0.8 
+  8.2 
-0-9 
-3.0 


86 

82 
90 
82 
88 
91 
85 


4.70 

5.10 
3.44 
3,55 
9.84 
6.39 
5.28 
9.76 
5.96 
2.97 
2.50 
4.67 
5.34 
5.56 
5.64 
5.31 
6.69 
3. 22 
3.79 
3.71 
L39 
2.17 
7.86 
4.74 
5.13 
3.54 
1.  93 
5.32 
1.31 
6.47 
5.  :il 
6.55 
8.58 
6.04 


~i^ — ■ 

o 

t- 

>.  ^' 

ff. 

tl  3 

'3 

O 

^O 

Fi 

'"  ^ 

'-'' 

M-l 

+0.40 
-1.26 
-1.15 
+5.14 
+0.69 
+0.58 
+5.06 
+1.26 
-1.73 
-2.20 
-0.03 
+0.64 
+0.86 
+0.94 
+0.01 
+0.99 
-1.48 
-0.91 
-0.99 
-3.31 
-2.53 
+3.16 
+  0.04 
+0.  43 
-1.16 
-2.  77 
+  0.  62 
-3.  39 
+11.77 
+  0.61 
+1  85 
+3.88 
+').  34 


IS 

8 

^^1 

11 

9 

11 

14 

8 

9 

16 

6 

9 

14 

7 

10 

13 

7 

U 

10 

7 

14 

10 

7 

14 

10 

9 

12 

12 

9 

10 

15 

7 

9 

14 

8 

9 

12 

10 

9 

10 

9 

12 

U 

11 

9 

10 

10 

11 

8 

6 

17 

14 

8 

9 

11 

9 

11 

13 

8 

10 

20 

7 

4 

16 

9 

.6 

7 

17 

14 

9 

8 

12 

8 

11 

9 

/ 

15 

16 

6 

9 

14 

5 

12 

11 

8 

12 

17 

5 

9 

11 

5 

11 

11 

8 

12 

12 

6 

13 

15 

5 

n 

10 
7 
8 
9 

10 
8 

15 
9 
7 
7 
6 
7 
8 
8 
9 

U 
(> 
8 
8 
3 
0 

12 
7 
9 
7 
5 

11 
4 


Ba.-^eil     on  30  year.s  recor<i. 


Maiossummm, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Climatological  Data  for  March,  1923. 


March,  1923 


stations. 


Amity 

Arkadelphia.-.. 
Arkansas  City'.- 

Arlberg •  ■ 

Batesville 

Bee  Branch  — 
BentonviUe  .... 
Black  Rock  .... 

Booneville. 

Brinkley 


Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway  

Corning ■;  — 

Dam  No.  1.  II  — 

Danville 

Dardanelle    


DoddCity 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 
Evening  Shade.. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 


Georgetown  . . . 

Grannis 

Gravette 

Heber  Springs. 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs. . . 

Huttig   

Jonesboro 


CountieB. 


Junction tt  . 

Lincoln 

Little  Hock 

Lutherville   tt      

Magnolia, 

Malvern • 

Mammoth  Spring  ..It 

Marianna +t  — 

Marked  Tree 

Marshall  


Mena ■•  . 

Morrill  ton  —  ++ 
Mountain  Home 

Mount  Ida   

Murfreesborn  .. . 

Nail  

Newport 

Osceola 

Ozark. 

Patterson 


Pindall 

Pine  Bluff 

Pocahontas..  - 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Snow  Lake.  . . . 
Springbank  It. 


Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Waldron 

Warren 

WhiteclifEs  .... 
Wynne 


Clark 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  . . . . 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 


Izard 

Ouachita  . . 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner . . 

Clay 

White 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian . . . . 
Hempstead  .. 


White 

Polk 

Benton  ..  .. 
Cleburne.  ... 

Phillips 

Cleburne  . . . 
Hempstead. 
Garland  — 

Union 

Craighead.. 


Union 

Washington.  . 

Pulaski 

Johnson 

Columbia. ... 
Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy  


Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. 

Pike  

Newton 

Jackson 

Mississippi  ... 

Franklin 

Woodruff  . . . . 


Searcy 

Jefferson  .... 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  ... 

Benton 

Arkansas 

Miller 


Arkansas 

Log.an.  ...... 

MiUer 

Scott 

Bradley 

Little  River- 
Cross 


Temperature  (Degrees  Fahrenheit).      Precipitation,  inches. 


700  I 

250 

145 

700 

'277 

"1303' 
259 
600 
205 

361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 

1175 
1G2 

1590 
270 
229 

1465 


1451 
481 
260 

200 
900 
1250 
485 
182 
445 
377 
600 
17n 
345 

182 
1500 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 

1185 
347 
800 
730 
307 

2233 
231 
240 
450 
196 

1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
185 
240 

228 
1050 
332 
675 
206 

"256 


80 
27 
39 

2 
24 
31 
17 
21 

9 
41 

19 
37 
24 
19 

2 
39 
23 

2 

8 
37 

41 
16 
21 
17 
16 
21 
21 
37 
41 
37 

10 

5 

25 

2 

2 

55 

51 

311 

16 

28 

30 
2 
44 
26 
5 
40 
18 
14 
18 


49.7 


45.4 
46.9 
44.4 


48.0 
51.8 


D  O 


-4.6 


6.7 
5.2 
2.9 


46.0 
51  0 
50.715 


75 


-  L2 


4.7 
6.1 


49.8 
47.5 


49.4 

45-2 

53.4 

44.0" 

54.2 

51.  7' 

40.4 

40.7" 

47.9 

48.7 


48-0 
44.9 


.53. 0" 
50 .2'^ 
56.4 
19.0 

5.5.0 


2.8 
2.7 


25 


3.9 
3.6 

1. 

2.9 

4.0 

2.9 

L3 

2 


4.5 


72 

76 

82 

70» 

82 

79" 

75 

75" 

75 

75 


2 

2t 

2 

■'2" 
22 

2t 
3t 
2 


2t 
22 


14 


2.2 

3.0 

•0.7 

3.4 


49.6 
47.8 
54.4 
52. 4 
48.7 
52.2 
47.7 
47.8 


.50.  6° 
44.2 


42.5 
.^1.3 
49.1 
50.0' 


3.4 
■4.0 


L2 
1.1 


3.5 


82 


52.8 
49.2 
54.9 
.53.6 

.53.7 
45.4 


51.6 
49.6 
.54.2 


State  Means  and  Extremes 


55. 0 


49.6 


6.4 
0.1 
L7 
3.9 


1.3 
1.8 
1.8 
L3 

'6.' 7 
3.1 


1.5 
3.3 
1 


0.3 

'o.'i 

•  3.0 


74 
74 
79 
78 
77 
80 
7.! 
74 

75 
75° 
75 


68 
82 
78 
78" 


2 
22 

2+ 
22 

3+ 

2 

2 

2 

2 


25- 
20 
22 
22 

22 


0  =fi 

c:S 

(D   0 

CO 

11 

a 

0 

a 

H 

fi 

■-,      ■^      ^ 


Number  of  days. 


19 


45 


19 

19  . 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 


3 

2+ 
23 

3+ 

2 
22 

2 

2 

26 

25 

2 


17" 
13 
21 
11 

21 


20 
16 
14 
16 
13 
7 

10 

15» 

4 

12- 

"2 
12 
13 
11" 


18+ 
19 


19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
19 

19 
20 
19 
19 

'is' 

19 
19 
19 


45 
42 
37 

'si" 
35 

'48 
41 
29° 


50 

46 

45 

39" 

35 

36° 

42 

52" 

43 

33 


2.291-2.64 

3.79-1.11 

4.16  -1.41 

6.00 

5.98 

6.85 

4.06 

4.40 

4.H 


46 
43 


36 


+2.12 
+2.21 
+  0.2-1 
+0.  69 


37 

'sg' 

52 


4.00 
4.36 
4.56 
6.78 
6.36 
4.4» 
5.34 
8-01 
4-70 
5-03 

3.93 
5.90 
5.31 
4.70 
6-41 
3.85 
4.61 
3.33 
2.12 
3.87 

6-80 
4.63 
4.30 
6.83 
7-88 
6-10 
4.25 
4.64 
4.98 
5.80 

4.90 
3.71 
5.0" 
4.8i 
3. 32 
5.35 
5.80 
5.33 
8.08 
3-7 

5.7 
5-17 
4.  26 
4.20 
4.. 52 
5.1" 
6.31 
4.24 
4  22 
10.55 

4.11 
4.78 
5.40 
5.76 
3-5-! 
4  13 
4.L0 
2-82 

-j'-i'j 

4.94 
4.62 
4.23 
4.10 
4-49 
4.70 
7-60 

5.04 


+1.24 

+0.71 
-0.6 
-0.20 
+2, .56 


+0.01 
+0.67 


+0.63 

-0.05 
+0. 95 
+0.94 
0.12 
1.85 
+0.25 
+0.36 
-0.6 
-1.50 
-0.59 


+0.87 

+i.'84 

-6.' 97 

0.44 

—0. 21 

+Lc( 

-0.2- 

+0.0 
+1.13 

+0. 5-1 

+2  82 

+4.'ii 


+0.  71 


-0-37 

-6 '24 

+1-93 

1.18 

-0.33 


1.15 
1.75 
1.10 
1.85 
1.77 
1.90 
1.57 
1.81 
1.83 
1.98 

1.43 
0.76 
1.97 
1.75 
L88 
1.83 
1.76 
2.66 
1..50 
1.51 

1.97 
1.80 
1-71 
0-  86 
2.67 
1.28 
1.64 
0.911 
0.74 
1.57 

2-00 
l.fO 
2.18 
1.97 
2.60 
1.70 

1 .  23 
1..14 

0  83 
2  00 

1.28 
1.2!) 
2.1a 
1.67 
0-  7-^ 

1  !)0 
1.90 
1.05 
2. 10 
1.64 

2-75 
1-65 
L87 

2.  00 
2-17 
2.00 
2.  00 
1.9.5 
1.76 
3.65 


-  0.  35 
+0 .82 
+  9.3; 
-(■.88 
-0.07 
— 0. 27 
-0.68 

+  0.31 

-0.49 
+f).  78 
f  0-  2<J 

+  i.'63 
+0-84 
+3.54 

+0.34 


1..50 
1.  17 
1.  .50 
158 
1.93 
1.  55 
1.45 
0.  99 

2-00 

1.81 
1.66 
l.p« 
1. 92 
(I.  85 
2. 20 
2.28 

3  65 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.4 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

T. 
0 
0 

T. 
0 
0 

T. 
0 

0 

0 
T. 
0 
0 
0 
0 

n 


0 

T. 
0 
(I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T. 
0 
0 


0 
0 
0 
T. 
0 
0 
0 

0.4 


15 
11 
16 
12' 
16 
13 
14 
18 
15 
13 

12 
12 
15 
11 
21 
18 
17 
18 
15 
15 

15 
9 

VA" 
12 
W 
12 
14= 
11 
10 
15 

17 

19 

12 

15 

13 

20 

V" 

15 

14 

19 

12 
10 
12 
16 
12 


14 
14 
13 

17 
22" 
20 
15" 


0 
3 
4' 
1 
9 
6 
1 
4 
3 

13 
5 
6 
5 
1 
6 
6 
4 
0 
0 

7 
13 

4" 

2 

■I' 
12 

6° 
11 

6 

3 

3 
6 
6 
10 
1 
4 
2^ 


Observers. 


13 

5     1 

15 

5 

lii 

6 

16 

5 

12 

/ 

In 

0 

12 

7 

16 

4 

17 

5 

14 

8 

17 

1 

17 

0 

10 

17 

10 

10 

11 

7 

14 

9 

17 

4 

12 

3 

13 

3 

15 

4 

16 

3 

17 

3 

]5 

5 

9 
20 
12 

6' 
14 

9 
11 
12 
12 
15 

6 
14 
10 
15 

9 

7 

8 

9 
16 
16 

9 

9 

11« 
17 
10' 


11 

6 
13 

6 

17 

11» 

11 

11 

7 

11 
14 
13 

8 
16 
10 

8 
12 

9 

8 

r, 

5" 

10 

14" 
13 
11 
y 
10 
12 
13 
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nw. 
s\v. 


sw. 
s\v. 


ne. 
e. 


James    Dillard. 

J.  Carpenter. 
Ge  O.K.  PayuR. 
J.    D.   Keeves. 
Mrs.  Lelia  1.  Teter 
1.  K .  Hoanlaii. 
U.  S.Woatlic: Bureau. 
Vernon    C.  Hov.e. 
Supt-  Tu  berculosis  s»n 
H.  L.D.   Whitson. 

W.  J.  Copp. 
A. 15.  Qtiiuterman. 
John  C.  Floyd. 
J.      W.   Bisliop. 
Ur  R.   M.  Hunter, 
li  .K.I  :orf!r(jy . 
Rev.  N.  K.  Skinner. 
H.  S.  Cooper. 
C.   P.  Eva"s. 
J.  D.  Hiluj. 

Ncal  Dodd. 

Ben.  Johnson . 

J.  M.KicUons. 

T    J.  Babb. 

Dr.   R.  II.  Uardin 

(ieorge  W.  Niclio.  1  is 

C.  C.  Pi-.ce. 

laiiv'isily  of  Arkiuisiis 

U.S.  Wi-alhp-r   Bun- 

T.  J  .  Logan. 


sw. 


Arthur  Lentz. 
W.K   Mc  Viiy. 
A.  F.  fcilevons. 
E     C.  Spranhur.st. 
.lames  A  .Biirnelt 
.1.    A.   Ingram. 
N.   1'.  <'•  .N'oiil- 
P.  P.  I'atraw. 
fn.  J     L.   OlIMI. 

BeiiedicUlieriistcr 


n. 

n\v. 

s. 

iw. 

w. 

ne. 


w. 

fW. 


J  .A.  Lauderliaok 

L.  E.   Naburs. 

U  ..'<.  vVfi;tiierBnrt-au. 

U  .  k'nuifi'ld. 

State  .\i<ri(Mi!l.ii-e  <«!io| 

Mrs.   W.   L.  Mattlievvs., 

F.     Wallicic. 

C  N.   Huiick. 

<Jlun-lt-s  W'i^'.ton. 

W.F.  R'joves. 

W.  St..!nhii. 
W.  C.  .ra':k-;oii. 
U.S.  llailjeri. 

A.  Whitti;igioii. 
Henry  A.    Davi-. 
Chiirli'.-  I'axlon. 

yvisv  L.  Rol)iii>on. 
Mrs.  J.   T    D.ivor- 
Isl'.ani   Bnrr(ju  . 
W.K.  Hakor. 

W.  W.  Wood. 
Miss.  Tlierosa  Scln'U. 
lioni-iliclinc  Si.i.-i.-. 
W  .  I' .  lOiiniision. 
O.   .1.  S!ep!ieii>c)ii. 
Koole  Cok'nian , 
Ceo  il .  Tisdale. 
Carl  A .  Slarck. 
.]    L.  Britt. 
Miss  (irate  I'k'Ui . 

11.  A.  Biu-rkle. 
New  Subiaco  Abh.'y. 
U.S.  Urashi-ar. 
Dr.   Cho\'t\';.    Bevil 
Mrs.  J-  [..  Clegg. 
Mi.-:s     I'jiloiti    M.SchIr 
E.  Q.  AUfU. 


::r::.;=;um,^l^  s  m;:;.;^fr::i™ple.  ^  represents  uvo  days  misslng^tAlso  on  other  d.,..  UPost-office  addresses  of  .h.se  slaUons  as    loUo.. 
Lr.:Luthervnie.R.F.D.No.2.  Lamar.  Ark.:  Springbank. Doddridge.  Ark.:  Dam  No.   1;  .Tudson.a,  Ar!-. 


'  usi'i!  in  .ii'ii  mm 

".':.  .iiii>i-aiii:i;  in 

Jim  I  i'Ui,   •  aii'-o: 


'til' 


March,  1923. 
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stations. 


Drainage- 
basin. 


"Araity  

ArkaUelpilia  |||| 
Aikansas  City  lill 

Arlber?....* 

l;:itosvillo|ll| 

lice  iirar.cli 

Kentouvillo  •**.. 
Blacli  Uoclvllllll... 

Booneville 

lirinlclcs'    II II 

Calico  Kock  II II.. 

Canxlen  II II 

Center  I'oint 

Clareiidoii  illi  ... 

Clinton 

Coil  way 

roi-iiii'if       

liim  No.  1  nil... 
Danville  III;  .... 
l.'arciaiK'lle    . .  .. 

1)<)'1<1  City  

Diiiuas    

Dulioii    

lil  Doradoll!!    .... 

Eiigl;vnil 

KiiriMta  Spriii(?K 
Kvcuing  Shafle.  . 
Kayettovillc^  .  ... 

Fort  Smitli  *'•   . 

K  iltoii  II  ii 

(li-ori'olowii  II  II . 

(ininui.s 

•  iravetle 

llcljer  Springs-. 
Helena 

llil?ilen 

Hope 

Hot  Springs 

lliHtii? 

JoiU'Sr)oro 

Junction. 

Lincoln   

Lit  tie  Kock  ** 

IjitliiTViile     .... 

.Mii^^'.iolia 

Iil.ilveru 

M.iiiiinol  !i  Siinii) 

Marian  u«. 

Markeil    Tree  II  || 

Marshiill 

Mrlll.  |!il    

Movrilllon 

Mouiilaiu  !Io;;>.o 

.M.niiit  Ida    . 

Miirirei'slioro  11  il 

Nail  

N"wi<ort   111; 

0:-ceo!a..|li! 

oz.irk 

raltcr^oiiHli 

Viiidall 

Pme  liliilf    Hi:... 

I'ocalionlas^.  .   . 

Vorilaiid   Hi,  ..    .  . 

!''\>iColt  .  ■  

Vi'wu  eion  llll   ... 

Itisoii 

Ho!Jcr^■       

•    SprMiKliank  |||1    . 

SaiHirari  

Sul.iju'o 

Tc.-tarUana   ill:   .. 

\V;ildroii 

Warren    .    ..   ... 

Wliileclil'IS 

WyiMwilIll 


Onacliita. . 
Onaclnta... 
iMississippi. 

White 

White 

Arkansas.. 
Arkansas  .. 

While 

Arkansas.  . 

Wliite 

White  .,.. 
Ouachita  . 

Red 

White 

Wliite 

Arkansas.  . 
White  ...  . 

White 

.\  rki 


\rk;nisiis.. 
Arkansas. . 

\U'y\  

Arkansas  . 
Ouachita  .. 

Rod 

Mississippi 


Daily  Precipitation  for  March,  19S3. 


Day  of  month. 


Arkansas . .  .. 

WllUe     

Ajlciiii-a>.... 

Wiiile 

Ouacl-.ii.i • 

Arkansas  ■  •. 

Wiute  .. 

White 

Wnite 

lAi kansas . . . 

l^jd 

White 

|Ued   

Arkansas 

[Whiie   

!  Mississippi... 

iWiiite 

I.Hed . 

|Oua,Kliita 

lOuaciii'.a 

\\\  hlte 

■Ouachita 

I.'ii'kansos.  ... 
iAi'kansas. ..  . 
lArkansas .  . . . 

jlii-d 

lOu.ichita 

Wliiie 

.Mississippi..  . 

iMissi.-sippi . . 

Wiiile     . 

Ouachita 

zVrkaiisas 

Wlule 

Oiiiiiiiita 

jOuachila 

^Miiie 

I  White 

1  vlissis-ippi.., 

Arkan:  a; ■ 

iV  1 1 1 1 e 

White.. 

Arkansas 

Wnite 

Oiiacl.iia  .. . 

(Juacid.a. .  . 

(nia(  liiia    ... 

Ouachita 

Arka.ii...as. . . . 

Red 


16 


18 


20 


21      22 


23 


24 


25 


26 


27      28      29 


30 


31 


&H 


.33 


.34 
T. 
1.11 

T 
,  (il) 

'.'45 
.PJ 


.08 


.20 

m  1 
.05  1 
.If) 


.2(1 


.fil 


.3(1 


68 
1.15 
.10 


1.72 

1.50 

.01 

1.43 

.70 

1.98 

.94 

.70 

.71 

1.75 

1.30 

.41 

1.15 

2.  06 

1.50 

1  50 


.80 
.18 
.50 

1.16 
.22 

1.3i 


1.75 
67 


.03 


.26 


T. 
1.57 
2.00 

.02 

.63 
1.43 

.80 
1.32 
l.i-S 
1.08 

.83 
2.00 


.8i 

1.97 

36 

.05 
1.00 

.  26 
1.05 


.  ao 


.IX 

.69 

I.i'O 

2.'  17 
4'' 
.29 
.01 


.30 
.57 
.75 
1.90 
.91 

.  y.) 

2: 10 

:46 

1.48 


.36 


.05 


1.115 
.51 
1.S4 

■.■46 

2. 00 

.02 


.68;  2. 32 

.  .5(i| . 


.18;  .70:1.47 


.05 


.11 


T. 


1.0(1 

.62  !.93i  .03 

.  72  1.55i-.. 

.40:1.  25]... 

.48!   .06j... 

■  O.'.l   .951... 
1.81     .87' 
l.Oll.... 

.6511.08 

.86'   .64 


.8012.20;. 
.56]  1.771   .09 


1.30 
14 

1.60 
.26 
.10 
.44 
.62 
.11 


.01 


.07 


.05 


1.43 
.45 
.50 
.20 


T 
.07 
.11 
1.82 

i.'4('l 
.05 
.06 


.7.: 


1.20 
.2:1 

1.42 
.04 


.46 
.22 
T. 
.00 

1.25 
.85 

1.57 
.25 
.16 

1.08 
.94 
.09 
.28 
.35 
.78 
.59 
.85 

2. 12 
.65 
.80 

1.9' 
.60 
.69 
.05 
.31 

1.28 
.90 
.90 
.23 


T 

1.00 
.70 

2.18 
.41 
.36 
.98 
.19 
.28 


i.on 

.06 
.86 
1.60 
.18 
.58j 
MV 
.35 


.34 


.50 


.02 


.09 
1.39 


.  19  2 


1.25 


.60 


1.15 


1.02 


1.86 


.06 
1.90 
1.00 

04 
1.83 

58 


1.01 
.05 
1.88 
1.83 
1.76 


1.80 
1.71 


.88 
1.64 
.60 
.66 
T 


l.Ot 


.8.5 
1.9 


1.70 
.64 

1.44 
,60 

1.49 
.78 
.82 

1.64 

1.6' 
.5: 


1.90 
81 


1.64 

i.'s; 


.52 


1.77 


1.81 


06 

1.43 

59 

1.66 


1.851 
1.30 
1-51 


.02  .. 
'.86  '. '.  '■ 


1.05 
I.8O: 


2.60 


1.80  . 


.08 
1.39:.... 


2.75'.... 


1.87 
2.00 


2.00 

.04 

1 .  95 

1.76 


1.40 
.(■» 
1.70 
I.5» 
T. 


1.46 

.63 

T 

.63 
1.66 

.02 
1.92 

.80 


.03 


.03 


1.10 


.22 


T. 
T. 
.70 
.15 
.03 
.17 
1.16 
.12 


1.47  .. 

....t.. 
1.59  .. 


3.65  . 
'.'50! 


.  28  . . . 
.  59, . . . 


1.40  .. 
1.10'.. 


1.20 


.20 


.96 


,05 


.20 


1.28 


.06 


.62 


1.00 


.15 


.45 


.70 


.24 
'•90 

i.oo 


.32 


.02 


.01 


.05 


.49 


.31 


.50 


2.00 


.24 


.30 


.15 


.20 


.02 


49    .37    T. 


T. 


.15 


.01 


.03 


.20 


45  .... 


.21 

.09 


T.      .62 


.53 


.30' 


.20 


2.29 
79 
16 
6.00 
5.98 
6.85 
4.06 
40 
4.13 
0.66 
4.00 
4.38 
4.56 
6.78 
6.36 
4.48 
5.34 
8.01 
.70 
5.03 
3.93 
5.96 
5.31 
4.70 
6.41 
3.85 
4.61 
3.33 
2.12 
3.87 
6.80 
4.63 
4.30 
6.83 
7.88 
6.10 
4.25 
4.64 
4.98 
5.80 
4.96 
3.71 
5.00 
4.84 
3  32 
5.35 
5.86 
5.33 
8.08 
3.77 
5.77 
5.17 
4.26 
4.20 
4.52 
6.10 
6.31 
4.24 
4.22 
+ 
4.11 
4.78 
5.40 
5.76 
.3.54 
4.13 
4.30 
2.82 
4.49 
4.94 
4.62 
4.23 
4.10 
4.49 
4.70 
7.60 


Except  as  iiidicaled  observaiiniis  are  made  ui^ar  sunset   and  precipitation  is  for  24  hours  eniliuff  at  obseiTalioii.  ***  Regular  Weatlier  Kuioau  station  ;    precitilation  for  24 
hours,  midnight  to  iiiidiiiitht.    ;  Separale    dates  not   recon'.ed  *  Iti^luderl  in  u'^^t  iniM-.sr.reinent.   liil  I'reciintation  measured   in  tlie  morning.     T. 
t  10  ;')5.  Daily  Kiver  Stag-es  for  March,   1923. 


Trace,  or  less  than  0.01  incli. 


Stations. 

Rivers. 

[flood 
Siae-p 

1          2 

3 

4 

5       6 

7 

8 

9J 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27     28 

29 

30 

31 

l-nr:  .-iiulll 

Arkansas 

22 

7.0    6.6 

6.4 

5.5    5.7|  5.9 

7.8 

8.3 

7.6 

7.0 

0.4 

8.0 

l:;.8 

15.0 

13.5 

12. 9 

13.5 

13.0 

12.5 

U.O 

9.8 

9.0 

8.3 

7.6 

7.9 

7.5 

6.6 

6.3 

6.1 

,5.8 

,5.5 

iMi-diuiflle 

do 

20 

5.5    5.2 

4.7 

4.3    4.3I  6.0 

5.8 

6.8 

7.0 

6  7 

7.5 

8.r. 

9.1 

12.4 

13.3 

lo.O 

13.3 

12.8 

1 1 .  Y 

10.  8 

9.'/ 

8.6 

8.2 

V.O 

6.5 

6.0 

0.6 

5.0 

4.8 

4.3 

4.0 

Little  Kock.. . 

do....... 

23 

7.8    7.5 

6.7 

0  2    5.9;  6.8 

8.8 

9.  6 

9.8 

9.9 

9.4 

10.5 

10.7 

11.0 

13.5 

16.0 

10.8 

16.9; 14. 6 

14.0 

13.0 

11.9 

hi.  1 

9.3 

8.1 

7.1 

0  9 

5.7 

5.3 

4.6 

4.2 

I'iiie  Kliiir 

(  0 

25 

r^O  11.8 

11.4 

10.3  10.7)1(1.3 

11.8 

13.4 

13.8 

13.9 

l;i.  6 

13.4 

i-;.4 

14.4 

10.! 

17.3 

18.9 

19.3 

18.4 

l/'.8 

17.  1 

16.3 

15.9 

14.  1 

13.1 

12.1 

11.1 

10.  4 

9.8 

9.3 

9.7 

Ijlack  Hock  

Black 

14 

7.3    7.0 

6.7 

0.  5 

■J.  I    ^.3 

11.0 

11.4 

11.0 

10.8 

10.  S 

15.4 

l.s.O 

18.0 

17.0 

20.8 

23.1 

L'3.  0 

23. 0 

22,  0 

23.  0 

23.0 

22.8 

22.1 

21.8 

21.4 

20.8 

19.9 

19.0 

18.0 

17.1 

Calico  Itock 

White 

IS 

2.7    2.5 

2.3 

2.1 

2.5    3.4 

5.7 

6  0 

5.5 

6.7 

5.4 

11.3 

11.9 

U.9 

12.0 

18.7 

10. 3 

12.3 

11.2 

9.7 

8.1 

7.  1 

6-4 

5.7 

b.2 

4.8 

4.5 

4.1 

4.0 

3.7 

3.4 

ISatesvillo 

do 

23 

«.5 

H.5 

8.4 

K  2 

7.S 

11. 1) 

11.0 

12 .5 

12.3 

12.1 

13.7 

lO.'.; 

19.2 

19.2 

19.2 

■2:^.4 

2,-3.0 

_'2.2il9.0 

18.0 

10.  0 

14.4 

13- 2 

12.3 

11.7 

11.1 

10.0 

10.3 

9.9 

9.5 

9  4 

Newport 

ilo 

20 

U.S 

II.'.; 

10.3 

9.8 

9.4 

9.4 

10.1 

10.9 

11.4 

11.0 

12.9 

16.7 

19.3 

19.9 

20.0 

22.7 

21.7 

26.3(26.5 

24.9 

24.3124.1 

23.6 

J2.  8 

22.  4 

21.8 

21.(1 

20.3 

.9.8 

19.2 

18.3 

do....... 

22 

18  ;> 

17,0 

16.  S 

1 ;!.  0 

15.2 

15.6 

17.4 

IS  2 

18.6 

18.6 

1:1.2 

19.  8 

20.  1 

21,0 

21.0 

21-4 

22.11 

22.6'22.9 

23.2 

-■3.3  23.4 

23,! 

23  .^! 

23.1 

22,  8 

22.  () 

22.  4 

22,  2 

21.8 

21 . 5 

clarendon 

do 

3h 

■'fi.  4 

20. 3 

2il   I 

2-y  '.t 

25.7125.6 

25.1 

25 .5 

25-5 

25.  5 

2 ').  1 

25-8 

25.  9 

26. 0 

20. 2 

26.  4 

20.8 

27.2127.5 

27.  9 

28. 2  ^8.  5 

28.8 

28.9 

28.9 

29.  0 

28.  9 

28.8'28.7 

28.6 

28  4 

Helena 

Mississippi.  . . 

42 

:11.4 

;8.5 

25.  ft 

2.1 . 1 

20  9 

19-4 

1S.^ 

18.7 

18.6 

19.3 

21  0 

23.  3 

25.  5 

27.8 

30  3 

32. '1 

34-8 

36.4137  6138.8 

!0.  0  41.1 

42.1 

42.9 

43. 6 

41-2 

44.7 

45.0  45.2 

45.4 

4.5.4 

Arkansas  (.itv... 

do 

42 

43  2 

41   9 

iO    1 

;W.9 

35.  5 

31.3131.8 

30.7 

29.  5 

29  ■( 

28.8 

29.,' 

30.  7 

32.0 

:U.  1 

3b.  fc 

37.  v 

38.7  39.9;40  8 

41.7  42.7 

43.  / 

44.0 

4.:).  4 

46.2 

40. 9 

47.5147-9 

48.3148.6 

Cnind^'U   

(hiiu-hila.   ... 

49 

2S  5 

30.  r 

■11. s 

31.  (• 

:10. 3 

28.  6J28.  ( 

29  3'31.0 

:',2.  9 

:!3. 1 

3:1  .;^ 

.12.  ( 

:W.3 

28.3;20.2 

•5.0 

26. 9  28. 3  29. 0 

28  8  27.0 

■2rj.  0 

22.1 

19.4 

18-6 

17.2 

17. 0|  14.0 

13.0|12.0 

Petit  Jean 

20 

20  5 

18, ( 

M.i 

10  6 

10.8 

19.0121.4 

21.5'20.1 

17.  (. 

14. V 

15.2114  4 

n.7 

9.6|19.0 

22.  4 

22.7  21.4;I9.4 

1.5.411.3 

K.8 

■/  4 

0.3 

5.9 

0.5 

5.3    5.2 

5.2   5.1 

I' 11 II  on     

i;i,.d , 

28 

18  4 

19.2 

IS  8 

18  ( 

16.9,16.4 

lis. 7 

21.0  21.^ 

21.  II20 .8120.0119.6 

18  4 

I7.4I17.O 

1';.. 

19.1  20.0  20.2 

19.6  19.0 

18,3 

17. 2 

15.8 

14.3 

12. 7 

11.3  10.5 

10. Ol  9.6 

^rkrtd  Iphia     ... 

Ouacliita.   

IS 

7.4 

,5.( 

4.4 

4.1 

4.0,11.5 

14.4 

14.0    9.4 

5.91  5.0   4.7    4.3 

4.0 

3. 2;  1 0.2 

12.6 

10.7    5  6    4.8 

4.5    3,9 

i.b 

3.4 

3  0 

2  8 

2.4 

2.3    2.01  2  91  2.7 

l-atterson. 

Caidio  

9 

8.0 

7.! 

7.3 

7  .7 

7.6|  8.0 

8.5 

8.8    8.9 

8.9i  9.1    9.2   9.1 

U.O 

9.  0|  9. 6 

9.0 

9.5    9.4    9.4 

9.3    9.3 

9,3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.2 

9  2,  9.0i  8.91  8-7 

1         1 

'lllli'l'"!  lilJMlMll 


12 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


March,-  1923. 


Daily  Temperatures  for   Maroli,  1923. 


Stations. 


<  Maximum.. 
Amiiy • )  Minimum . . 

BatesviUe^sS l^AtnJSuS:: 

Bee  Branch l^a-j-"-;; 

Bentonvme l^a^^i— .. 

Booneville \^S^ZS:, 

Brinkley 1^^^:: 

calico  Eock^SS^.-JMa^^".. 

Camden^5 1*^1^":: 

n.,r,to-,.  PniTit  i  Maximum. 

Center  Point j  jii^imum  _ 

Ponwav       i  Maximum. 

oonway j  Minimum  . 

Pornine jMaximimi. 

oorning-  (Minimum. 

Darrlanelle \  Maximum . 

uaraaneiie j  Minimum  . 

T\^^A  oHv  \  Maximum. 

Dodd  City i  Minimum  . 

^  )  Maximum 

I>uflia8 i  Minimum: 

n„tton  (Maximum. 

^""O"  (  Minimum  . 

CI  Ti.^,„.io  i  Maximmn. 

El  Dorado I  Minimum 

England l^SZS' 

EurekaSprines..|Maxi^^. 
Fayetteville \^^^- 

Port  Smith           . .  i  Maximum 
Fortbmitn j  Minimum  ; 

i>„„,,;„  >  Maximum' 

Srannis (Minimum- 

firavette            ....  |  Maximum; 
uraveue •.   ,  j[i„jmum 

Hni>P                  ___i  Maximum; 
^°ve (Minimum 

Wnt  qnrin^s          .  !  Maximum' 
Hot  bpruioS j  Minimum  ' 

Tr,,*,,>  !  Maximum' 

■"■"'■''"^ (Minimum' 

,        „v,„-„  S  Maximum' 

Jonesboro )  Minimum ' 

7„^oti^n  \  Maximum' 

Junction i  Minimum- 

T  i■^■^^o  'Rnrk  \  Maximum' 

Little  KOCK  ...    \  jiijjjijju^j  • 

liithprville S  Maximum' 

LutnerMiie  j  Minimum  ' 

,, „„i;„  i  Maximum' 

Magnolia (Minimum' 

Malvern '1^1?™^: 

Mammoth  Sprin,>_Ma«mnm: 

Marianna l^S^' 

MarkedTree^*...!Max~,: 

^J   „„i,„ii  S  Maximum' 

Marshall  j  Minimum' 

„.„„  \  vlaximnm' 

■"^na  j  Minimum- 

TM„„,.iiu„,-.  1  Maximum- 

MorriUton  i  Minimum  • 

Mt    Homo        .  ..  S  Maximum- 
Mt.  uomc )  Minimum- 

»i„„„t  T/i»  i  Maximum - 

Mount  I'^a i  Minimum- 

KTaii  1  Maximum- 

•^aii (  Minimum - 

., „„,  ;  Maximum - 

Newport I  Minimum - 

n„„„„i.,  -)  Maximum- 

Osceola ,  Minimum - 

r>..i.ir  ■)  Maximum - 

'J^*^^ I  Minimum - 

Pinp  BluB  S  Maximum - 

l-me  iJiuit )  Minimum  - 

o  „„v,.„,f«o  \  Maximum- 
Pocahontas !  Minimum - 

Portland  !  Maximum - 

porliaua  ;  Minimum  - 

Prp'ipott.  j  Maximum - 

irescou Minimum  - 

.    Di„„r.  i  Maximum- 

'    '^'^o"  I  Minimum  - 

Pnirpra  S  Maximum - 

^oeers  (Minimum  - 

,,.,.. „t  'Maximum- 

Stuttgart )  Miniraum- 

u„.j „  S  Maximum. 

Snbiaco  (Minimum 

Tpxarlrana  1  Maximum- 

lexarRana (Minimum 

,,.  !  Maximum 

^^arren ,  Minimum 

,,,      „  i  M?.ximum 

W5''>ne" (Minimum 


67 

31 

61 

26 

68 

28 

69 

34 

68 

37 

65 

34 

7.5 

28 

68 

36 

63 

36 

71 

32 

64 

28 

62 

30 

73 

27 

68 

35 

64 

25 

68 

40 

69 

39 

68 

35 

67 

33 

70 

37 

54 

34 

70 

27 


73 

34 

73 

28 

75 

41 

74 

48 

73 

50 
75 
44 
78 
30 
76 
35 
70 
44 
76 
41 
73 
45 
66 
44 
76 
40 
75 
40 
70 
43 
76 
42 
70 
41 
75 
51 
75 
50 
75 
46 
70 
32 
74 
48 
75 
50 


50 

45 

48 

40 

45 

38 

4 

34 

47 

40 

49 

44 

46 

39 

54 

46 

50 

44 

50 

44 

47 

39 

50 

34 

43 

30 

6' 

45 

45 

34 

70 

46 

50 

45 

47 

34 

45 

35 

51 

40 

50 

40 

47 

35 

58 

40 

50 

44 

72 

49 

47 

41 

69 

48 

49 

41 

57 

40 

74 

49 

54 

46 

45 

41 

57 

44 

54 

34 

45 

38 

49 

39 

49 

43 

45 

38 

"46 
52 
30 
48 
45 
55 
41 
60 
31 
51 
37 
49 
42 
68 
48 
54 
48 
61 
45 
46 
34 
51 
44 
,50 
42 
57 
49 
08 
47 
51 


61 

27 

56 

24 

55 

25 

55 

29 

58 

36 

58 

31 

59 

26 

62 

29 

58 

31 

60 

28 

52 

2 

61 

30 

58 

•23 

60 

31 

53 

22 

64 

33 

60 

30 

58 

29 

54 

28 

62 

33 

58 

28 

56 

23 

62 

31 

60 

30 

62 

32 

55 

31 

62 

29 

58 

35 

59 

30 

03 

32 

63 

28 

57 

27 

55 

32 

65 

36 

56 

30 

61 

28 

59 

.32 

59 

23 

"24 
5'2. 
29 
56 
31 
59 
28 
61 
29 
60 
30 
54 
27 
53 
33 
61 
33 
62 
30 
57 
25 
57 
33 
63 
30 
63 
33 
61 
33 
55 
29 


69 

30 

67 

25 

64 

30 

65 

38 

63 

46 

68 

38 

69 

27 

70 

30 

68 

40 

70 

35 

65 

37 

66 

40 

65 

32 

70 

33 

65 

29 

71 

38 

70 

38 

68 

41 

64 

42 

67 

39 

57 

34 

65 

30 

70 

38 

70 

36 

71 

35 

65 

34 

68 

38 

66 

39 

66 

36 

74 

41 

73 

32 

70 

33 

66 

37 

62 

45 

66 

43 

70 

37 

65 

31 

68 

30 

'"27 
62 
38 
67 
40 
67 
35 
78 
35 
73 
3' 
6' 
51 
60 
30 
70 
38 
75 
37 
66 
;',1 
67 
38 
70 
37 
72 
43 
72 
38 
60 
42 


63  65 
46  51 
54 
53 
55 
40 
56 
39 
60 
45 
64 
45 
48 
46 
71 
53 
66 
58 
62 
35 
56 
37 
62 
45 
55 
37 


42 
58 

36  39 

62 

37 

61 

44 

72 

45 

64 

39 


44   50 


18 


67 
29 
62 
26 
60 
27 
58 
34 
62 
36 
67 
36 
64 
28 
70 
32 
67 
36'  40 


20 


21   22 


23 


26 


28 


29 


30 


;,6|  59 


26!  36 
57 


30 
47 
29 
59 
38 
53 
.■39 
48 
38 
59 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU, 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


AF^KfiNSflS    SECTION- 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist. 


Vol.    XXVIII.    Little    Rock,    Ark.,    April,    1923.  No.  4. 


GENERAL.  SUMMARY. 

Although  the  mean  temperature  was  slightly  above  normal 
and  the  precipitation  considerably  above,  there  were  no  record 
breaking  extremes  and,  considered  as  a  whole,  the  month  was  not 
unusual.  Owing  to  the  cool  weather  the  last  of  March  and  the 
first  days  of  April  Avhen  freezing  temperatures  and  killing  frosts 
occurred  in  most  sections,  vegetation  development  was  checked 
and  the  continued  rainy  weather  kept  field  work  somewhat  be- 
hind normal  seasonal  advancement. 

Heavy  hail  and  wind  storms  did  damage  at  different  pomts 
during  the  month.  On  the  afternoon  of  April  4th  heavy  hail  fell 
at  several  stations,  Marianna  reporting  stones  measuring  over  7 
inches  in  circumference  and  at  Pacahontas  the  worst  hailstorm 
in  many  years  occurred.  A  disastrous  hailstorm,  followed  by 
heavy  winds  and  rain,  occurred  April  28th  in  the  country  sur- 
rounding Dardanelle  and  Russellville.  Hail  as  large  as  hen  egg? 
fell  and  in  the  windstorm,  houses  were  unroofed  and  damage 
estimated  at  S200,000  to  $300,000  occurred.  In  this  section 
l,r;0O  acres  of  cotton  will  have  to  be  replanted. 

w.  c.  H. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:-  2d,  6;  3d,  10;  4th,  21;  5th,  4;  7th,  7;  8th, 
4;  13th,  1;  17th,  2;  20th,  12;  21st,  3;  22d,  7;  23d,  12;  24th, 
14;  27th,  20;  28th,  22. 

Dense  Fog:- Aih,  1;  17th,  1. 

Lunar  Halosigr   1st,  1;  22d,  1;  24th,  1;  26th,  1;  30th,  1. 

Solar  Halos-^^^j^l;  10th,  1;  16th,  1;  25th,  1. 

Heavy  Hail:-  4tn?^tesviile,  Pocahontas,  Lutherville,  Black 
Rock,  Marianna^th,  wWron;  23d,  England;  27th,  Camden, 
28th,  Dardanell^^BSSellviTltoncoln. 

i\f^^y>i^^t,i  Ai/^ini •    AiVi  *^''ark.      ^ £i 

Hajing  Frosftw^pring . 


Moderate 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  month  of  April,  as  determined 
from  the  records  of  55  stations,  was  61.4°  which  is  0.2°  above 
normal,  positive  departures  prevailing  in  all  sections.  The  high- 
est monthly  mean  was  66.4°  at  Junction  and  Portland,  the 
lowest,  55.2°  at  Nail.  The  highest  temperature  recorded  during 
the  month  was  95°  at  Calico  Rock  on  the  24th,  the  lowest, 
23°  at  Bee  Branch  on  the  1st.  Extremes  occurred  on  approx- 
inmtely  these  date'*  throughout  the  State.  The  greatest  daily 
range  was  46°  on  the  7th  at  Dodd  City  and  on  the  23d  at  Cal- 
ico Rock.  ' 

PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  76  stations  during  the  month 
of  April  was  6.30  inches  which  is  1.52  inches  above  normal. 
Negative  departures  were  recorded  at  12  stations,  principally 
in  the  northwestern  counties,  positive  in  all  other  sections. 
Monthly  totals  ranged  from  10.24  inches  at  Arkansas  City  to 
1.87  inches  at  Harrison.  'I  he  greatest  amount  measured  in  24 
consecutive  hours  was  3.90  inches  at  Conway  on  the 24th.  The 
average  number  of  rainy  days  was  11. 
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April,  1923 


Climatolog-ical  Data  for  April,  1923. 


Stations . 


Amity 

Arkadelphia . .  . . 
Arkansas  City.. . 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Booneville 

Brinkley 


Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint 
Clarendon.. 

Clinton 

Conway 

Corning. 
Dam  No. 
Danville . . 
Dardanelle 


1.  tt. 


Dodd  City 

Dumas   .......  . 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Evening  Shade  . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 


Georgetown  — 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs. 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs  ... 
Huttig 


Jonesboro 

Junction.  W 

Lincoln  

Little  Rock 

Lutherville.  tt  . . . 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 


Marshall  

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home. . 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Patterson 


Pindall.. 

Pine  Bluff   . . . . 
Pocahontas  — 

Portland 

Prescott... 

Princetown 

Rison 

Rogers 

Snow  Lake 

Springbank  tt 

Stuttgart. 

Subiaco 

Texarkana 

VValdron 

Warren 

Whitecliff 


Counties. 


.      Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit  V 


o  u 
£  9 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 


Izard  

Ouachita  . . 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner. . 

Clay 

White 

Yell 

Veil 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian.... 
Hempstead  . . 


White 

Polk 

Benton  ..  .. 

Boone  

Cleburne.  . . . 
Phillips  .... 
Cleburne  . . . 
Hempstead- 
Garland  .... 
Union 


Craighead.. 

Union 

Washington. 

Pulaski 

Johnson 

Columbia... 
Hot  Springs. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 


Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. .. 

Newton 

Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 


Searcy 

Jefferson  . 
Randolph. 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 
Benton  . .. 
Arkansas.. 
Miller , 


Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Bradley 

Little  River. 


Wynne Cross .... 

State  Means  and  Extremes 


700 
250 
145 
700 
277 

"1363' 
259 
600 
2(i5 

361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 

1175 
162 

1590 
270 
229 

1465 


1451 

481 
260 

200 
900 
12.50 
1052 
485 
182 
445 
377 
600 
175 

345 
182 
1600 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 

1083 
1185 
347 
800 
730 
2233 
231 
240 
450 
196 

1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
185 
240 

228 
1050 
332 
675 
206 

"256 


62.0' 


59.0" 
60.4" 
57.4 


61.0 
62.8 

59. 4< 
61.6 
62.2 


-  0.1 


-   0.4 

0.5 

+  0.5 


+  1.1 


61.8 
59.3 


63. 0< 

.57.7 
63.3 
■56. 2 
64.9 
62.  5 
58.9 
.59. 4' 
61.0 
61.8 


61.0 
57.2 
57.7' 


64.4 
63.1 


60.8 
66.4 


62.4 
60.2 
64.7 
0X0 
63.4' 
62.7 
61.2 

60.7 
61.4 

61.  7 
57.4 
61.8 
55.2 

62.  2 
60.0 
01.0 


63.6 
60.1 


64.0 
58.6 


61.6 

62.  8' 
65.6 


65.1 


61.4 


-2.0 
0.8 


-  0.2 
0.1 


+  2.1 

-  2.1 
+  2.0 
+  0.1 
+   1 

-  0.1 
+  0.4 
+  0.4 
+  2.3 
+  0.1 


+  0.4 
+  1.3 


+  0 
+  0.1 


-0.4 
+  0.9 


85J 
85" 
8.i 


85 
83'i 


+  0.3 
+  0.9 

+'i.'o 

+  5.3 
+  1.2 


0.5 


—  1 
+  0.5 

—  L4 

—  1.5 


+  0.6 
+  0.2 
+  2.8 
+  1.4 

+  'i.'3 
+  0.4 


-  0.7 
+  1.9 

+  1 


+  2.3 
+  'i.'4 
+  0.2 


CO  ^ 


Precipitation,  inches. 


27 


29" 


23t 
23+ 
23 


24 

23 

28 

23 

27 

23 

23 

24 

23+ 

23 


84 
83 


80 


85 
87 


83 
92" 
89 


88 
82 
95 


28 
23 
23 
23 
23 
28 
21 

23 

24 

23 

23 

23 

23I- 

24 

22 

23 


3+ 
22 
28 
22+ 

'23+' 
23 


24+ 
'22+ 
24 


25 
23" 
30 


20 
29 
24d 


2;  I 
:v\ 
31" 


32 
31 


29 
31 


29 
31" 
34 


29 
23 


39" 


361 
40'' 
36 


32 
39 
40" 


1 


4i 
■111 


3d 
34 


35 
41 


7.28 
5.95 
10. 24 
5.85 
6.24 
6.05 
2.47 
6.16 
4.69 
9.57 

3.32 

7.30 
6.18 
8.68 
5.25 
8.25 
5.29 
9.11 
4.96 
6.27 

4.34 

7.54 
6.87 
9.75 
10.06 
2.88 
4.01 
3.92 
4.12 
6.01 

9.35 

6.46 

3.11 

1, 

7.45 

9.88 

5.19 

7.71 

7.81 

6.73 

4., 52 

8 

4  02 

7.69 

4 

7.87 

7.30 

6. 28 

y.2I 

7.UU 

4.7( 
4.97 
7.25 
3.  5.i 
5.113 
5.13 
4. 09 
6.97 
.1  7-1 
ii.  11 


+1.59 
+0.67 

+5.78 


tL62 
+1.71' 
-1.42 
+0.62 


37 

36" 

35 


37 


46 


+4.60 

1.48 
+2. 69 
+1.  42 
+2. 50 

+3.'96 
■0.71 


+2.53 

+0.22 
+3.04 
+  1.58 
+4.50 
+  4.33 
— 1.6-. 
— 0.5': 
-0.27 
-0. 22 
+  1.92 


-0.74 
-2.61 

+4'.48 


+2.  42 
-tl. 
+2.  14 

+0.43 


1-  3. 18 
+(l.  65 


+  2.35 
H-0 .82 


+  1.3: 


— 0. 49 


+  0.  31' 
-0.  (16 
+0.  23 
+  3.OV 
— 0.3(: 


5.  67 
0.96 
4.72 
6. 97 
2.61 


6.31 

8.55 
4.49 
5.15 

5.  on 

9.81 
8.67 
7.62 

6.30 


-I-.;.  93' 
+n,95 
+0.97 
+  1.67 
-L4b 
+b.26 
-1.63 


-0. 13 

+3.74 
+n.44 
+0.41 

+4.' 54 
+2.96 
+2.25 

+  1.52 


2.15 
1.45 
2.04 
0.90 
1.23 
1.40 
0.96 
2.45 
1.19 
2.36 

0.64 
L40 
1.08 
2.10 
1.05 
3.90 
1.12 
3.52 
2.50 
2.00 

1.30 
1.35 
1.39 
2.04 
1.53 
0-55 
1.03 
1.05 
2.02 
1.48 

2.00 
1.30 
0.74 
1.00 
3.25 
2.66 
0.85 
1.63 
1.54 
1.00 

0.93 
1.78 
0. 1)0 
1.64 
1.12 
2.2(1 
1.90 
2.38 
1.63 
1.112 

1.02 

l.;,b 

3,  .').T 

0-  65 

1.  :-:0 
1.30 
0.o2 
1.17 
1.00 

2.  40 

2.  02 
1  S3 
l.t.O 
1.  62 
1.26 
1.80 
1.90 
0.87 


1.35 

1.90 
1.70 
1.50 
3.10 
2.00 
2.  20 
1.-15 


3.  90 


Number  of  days. 


.2  o 


13" 
11 
12 
14 
12 
14 
10 
17 
14 
16 

10 
15 
14 
11 

18 
17 
13 
20 
15 
17 

13 

8 
12 

9 
13 

9 

6' 
11 
10 
12 

10 
20 
12 
12' 
14 
16 
16 
IS 
15 


13 
15 
9 
11 
16 
l(l» 
14 
15 
11 
13 

13 

15 

16 

20 

12 

II 

12 

15 

13" 

21 

13 
17 
10 

9 
17 
22 

9 
13 


JJJ^ 


Observers. 
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5" 
19 
11 
13 
15 
11 
14 
12 
11 
11 

5 
9 
11 

12 
6 
4 

10 
6 

15 

13 


nw. 

sw. 
s. 


se. 
sw. 


se 
se. 
sw 


sw. 
sw. 

s. 


sw. 

!-W. 


James  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.  E.   Payne. 

|j.  D.  Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.   S.  Weather  Bureai 

Vernon  C.  Howe. 

Supt.  Tuberculosis  Sai 

H.  L.  D.  Whitson. 

W.  J.  Copp. 

A.  B.  Quarterman. 

John  C.   Floyd. 

J.   W.  Bishop. 

Dr.   R.  M.  Hunter. 

E.  E.  Cordrev. 

Rev.  N.  E.  Skinner. 

II.  S.  Cooper. 

C.   P.  Evans. 

J.  D.  Riley. 

Neal  Dodd. 

Ben  Johnson. 

J.   M.  Iticketts. 

J.  J.  Babb. 

Dr.  R.  H.  Hardin. 

Geo.   W.  Nichoalds. 

C.   C.   Price. 

I ;  ni  versity  of  Arkan.sai 

U.  S.   Weather  Bureai 

T.  J.  Logan. 

Arthur  Lentz. 
W.  E.  Mc  Vay. 
A.  F.  Stevens. 

A.  C.  Brooks. 

E.  C.  Spanhurst. 
James  A.   Burnett. 
J.  A.  Ingram. 
N.  P.  O"  Neal. 
P.   P.  Patraw. 
J.  L.  Collett. 

Benedictine  Sisters. 

J.  A.  Louderback. 

L.   E.  Nabers. 

U.  S.   Weather  Burea 

H.  Kauffeld. 

-tate   Agri.    School. 

Mrs.   W-  L.  Matthew 

P.   Wallick. 

C.  N.  Houek. 

Charles  Walton. 

W.  F.  Reeves. 
E.  W.  St.  .lohn. 
W.  C.  Jackson. 

B.  S.   Ilalbcrt. 

G.  A.   Whittington. 
Charles  I'axton. 
Geo.  L.  Robinson- 
Mrs.  J.  T.  Driver. 
Isham  Burrow. 
W.  E.  Baker. 

W.   W.  Wood. 
Miss  Tlipresa  Sclieu. 
Benedicitine  Sisters. 
W.   E.   Edmiston. 
O.  J.  Stephenfoa. 
Foote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.   L.  Britt. 
Miss  Grace  Field. 


H.  A.   Buerklo. 
New  Subiaco  Abuey. 
H.  S.   Brashear. 
Di".  Cheves  Bevil. 
Mrs.  J.  L.  Clegg. 
.MissE.  M.  Schirmer, 
E.  0.  Allen. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  len  or  iiion 
ing  section  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melied  bnow.  ++Recci  ved  too  late  to  Le  included  in 
the  table  indicate  number  of  days  missing:  for  example,  "  represents  two  days  missing.  TAlso  on  other  (lalc^.  ttPost-oU 
Judsonia,  Ark.  ;   Juncion,  Raiidoplh  La.:Liithervine,  R.F.D.No.2. 1.aniar.Ark.;  Springhiink.  DnddrirlgH.  Ark. 


e  years  jeoord;  but  all  complete  reports  are  used  in  delerm 
means  ar.d  ;nnr.f,rics.  Etfcicnce  1.  tt.rs  ','■,«.  appearing 
ice  addresses  of  Ihesi' stations    as      hillinvs:-     Dam    No. 


'^^^asss^j^ 


April,  1923. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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.  Daily  Precipitation  for  April,   1923. 


Drainage- 
ba,-in. 

Day  of  month. 

Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 
29     30 

31 

1 
0 

Amity            

2.15 
1.J5 

'.'85 

.51 

i'.63 

'.'78 
.90 
.01 
.98 

i.'-i'j 

■.V? 

.in 

.44 

''so 

.85 
.95 
.10 
.90 
.04 
.70 
.15 

'.46 
T 

i'.86 
.30 

1.06 
.40 
.02 
.55 
.09 

1.04 
.33 
.70 
.06 
.92 
.15 
.07 
.14 
.81 

"."oo 

.31 
.10 
.07 
.33 
.17 
.32 

'.'50 

.... 

.... 

.60 

'.'90 

.55 

.42 

i.'22 

'.'6i 

.34 

.38 
1.11 
•  38 
.34 
.04 
1.02 
.02 

'.■36 

"io 
.01 

1.17 

"28 
.65 
T. 
T. 
.01 

T. 

1.46 

7.28 
5.95 

Arkatlelphia  |||| 

Ouachita 

Mississippi..  .. 

White 

White 

1.00 

2.04 
.66 
.18 
.60 
.55 
.48 
.14 
.68 
.10 

1.04 
.45 
.00 
.03 
.33 
.40 
.31 
.25 
.U 

1.30 
.90 
.90 

2.  IIJ 

l.-lO 
.22 

1.00 
.3, 
.07 

1.21 
.511 
.03 
.47 

i.'02 

1.02 

.58 

1.63 

t.30 

3.40 

.40 

.78 

.31 

1.15 

.62 

2.  2U 

.90 

.09 

1.14 

.08 

.82 

.59 

.25 

.52 

.65 

.59 

.16 

.48 
.49 
.4( 
.48 
.70 
.30 
1   12 
1.14 

'.'74 

1.'23 

.45 

.22 

.45 

1.93 
.60 
.64 

1.40 
.22 
.88 

1.19 

2.36 
.50 
.14 
.44 

2.10 
.66 

3.90 
.21 

1.02 
.35 

2.00 

1.30 
.15 

1.38 
.33 
.88 
.42 
.10 

1.05 
.15 
.49 

2.00 
.52 
.10 

.10 

.87 
.30 
.67 
.10 



Arkansas  City  III 
Arlberg 

.12 

T. 

.40 

10.24 
5.85 
6  24 

J'.atesvillellll 

.29 
.60 

13 

buu  Bran('h 

.... 

.... 

.50 
.95 

.45 

.40 
.19 

.... 

6.05 

2  47 

Bciitonville  *".. 

Arkansas  

2.' 45 

'.'52 
.00 

'.'82 

.24 
'.'45 

lilack  Itoekllllll... 

White 

.... 

'.'(32 

T. 
.25 

.05 
.87 

1.19 
.64 

J. 05 
.71 
.91 
.26 
.61 

.43 

6.16 
4  69 

Booueville. 

Arkansas 

White 

.05 

.14 

.... 

.02 

.63 
T. 

Uriukley    II 11 

.04 
.05 
.20 
.55 
.31 

... 

't.' 
'.'25 

.06 

'  '.67 
T. 
.07 

''io 

.89 
.40 
.16 

9.57 
3.32 

7  30 

Calico  l;ock  11  II 

Wliite     . .  .•  .• 

Camilen  illl   

unachita  ... 
Rcjd 

'."cu 

1.29 
.1)9 

1.20 

1.05 
.98 
.9U 

1.21 

".bi 

i.'so 

.13 
2.0-1 
1.32 

T. 

.80 

tV 

1.48 

1.30 

.00 

.05 

'.'58 
1.8G 
.80 
1.12 
1.54 

".73 
1.41 

'.50 
.26 

1.40 

1.911 
.42 
.99 

1.02 
.04 
.30 
.85 
.12 

1  03 
.30 

.77 
1.08 
.37 
.77 
1.26 
.46 
.07 
.76 

.08 
.09 
.06 
.36 
.18 

.... 

•••• 

1.40 
.97 
.05 
.45 
.47 
.63 

Center  I'oint 

.50 

6  18 

While  . 

.25 

8.68 
5.25 

8.25 

Clinton 

White 

Arkun^.as.  .  .. 
White 

Couw  ay  

i.'63 

'.'62 
".'23 

.45 
.32 

'.'25 

'.'65 
.98 
.79 

Corniiii?    

1.12 
1.04 

5  29 

Dam  No.   1  |i|| 

Wnite V. 

.12 

.27 

.74 

'.'ig 

'.'62 

.... 

3.52 
i."26 

9  11 

Danville  III,'      .... 

Arkiin.-)as.  . .  . 
Arkansas  .... 

White    

Arkansas 

White 

T. 

•  45 

'1'. 

.CG 

.... 

.... 

2.50 

4  96 

Dardanelle    .... 

.21 

1.35 

6  27 

DoddCity 

.33 

.28 

i.'os 

T. 

.74 

.02 
1.26 
T. 

4.34 

Duiuas   

.05 
.14 

'.'23 



.  45 

1.35 
.08 

1.30 
.90 
.10 

1.00 
T. 
.16 

1.10 
T. 
.57 
.06 
.01 
.81 
.04 
.68 

1.39 
.90 

1.00 
.03 

1.03 

T. 

.24 

.05 
.10 
.44 
.16 





'.'37 

T. 

'.'55 

.33 

.35 

.02 

.02 

1.53 

.66 
1.39 

.90 
1.05 

7.54 

Diuton 

.05 
1.05 
.74 
.21 

6.87 
9.75 
10.06 

KIDoradolill    ..•- 
Englaiul      

Arkansas  ...  . 

WliUe 

White 

White • 

Arkansas ...  • 
Red 

'.'52 

'.'27 
.53 

.65 
.30 
1.03 
.43 
.67 

Knrokjt  Springs 

24 

2  88 

.08 
.16 

'.'35 
1.10 

.85 
T. 

4.01 

Kayetti'vilif   . . - • 

.'411 
.45 

.4(1 

.44 

.20 
.02 



'.'ij 

.29 

'.'42 
.40 
.90 

.12 
.1  4 

.75 
.4: 

.!'» 
.15 

T. 
.04 

'.'off 

.20 
.03 

.40 

'.'47 
.80 

'!74 

".03 

T. 
.59 

't.' 

'.'(11 
T. 

.15 
1.96 
.20 

'.'■io 
i.'oo 

.11 
.08 
.85 
1.04 
.30 

•'  no 

.90 

'.'20 
1.40 

•••• 

3.92 

Fort  Smitli  *•*  ■ 

Fulton  lill 

Georg-otown  11  ||.. 
Graniiis .... 

.01 
T 

1.25 
.08 

'.'6i 

i'.72 
.02 
.06 

4. 12 
6.01 

Wliite 

Red   

i.'so 

.19 

.... 

'.'si 

■.'25 

.77 

'.'i4 
.68 

'.'6i 

9.35 
6.46 

Gravetiu 

Arkansas. ...,. 

White 

VMiite  

T. 

T. 

3.11 
1.87 

Heber  Spriugs... 
Helena 

'.'48 

.48 
.02 

.43 

.32 

.80 
.45 
.90 

.02 
1.28 

■f.' 

3.25 

2.66 

.42 

.45 

1.45 

7.45 

Mississippi. . . . 

.34 

.40 

.70 

9.88 

White 

Red 

.21 
.25 
.OS 

.41 
.45 
.71 

.46 
1.09 
.90 
.65 
.50 
.52 

.'18 

6.19 

.00 

.... 

.12 
.13 
.20 
.23 
.18 

.12 

't.' 

* 

.28 

.31 

♦ 

7.71 

Hot  Springs 

jiuttio-   

Ouachita 

.05 

7  81 

Ouachiia 

White 

6  73 

.01 

'.'42 
.30 

.02 

T. 

.30 
.62 
.85 
.60 
.76 
.52 
.14 
.49 

'.'is 

.01 
.42 
.30 

'.'40 

.93 

.16 

.23 

.84 

.76 

.20 

1.05 

.44 

1.46 

,80 

1.02 

1.38 

3.55 

.65 

1  30 

1.30 

.69 

1.26 

.44 

.64 

1-40 

2.  02 

1.75 

.90 

.49 

.41 

.60 

1..31 

.33 

1.20 

1.90 

.77 

.53 

2.03 

.60 

.30 

.20 

4.52 

Ouachita 

i.78 
.80 

1.32 
.25 
.07 

8  43 

Lincoln 

Arkansas.  . ..  . 
Arkansas . . .  .  • 

Arkansas 

Red..     

.24 
'.'66 

.11 

.30 

'.■45 

.44 
.09 
.87 
.17 
.48 

'.'35 
.65 

.30 
T. 

'."ie 

'.'i5 

.52 
.38 

.'63 
.63 
.24 
.33 

4.02 

Little  Bock  *** 

r. 

1 .  22 
.  30 

1.68 
.70 
.38 

1.24 

,27 
.14 
.73 
.36 
.68 
.29 

".43 

.03 

'.'56 
.37 
.40 
85 
T. 
.40 

'  .'33 
.07 
.05 
.69 

.05 
.26 
.14 

.05 
.06 
.07 

38 

.64 
1.12 
.40 
.65 

i.'63 
.73 
.40 

1.14 
.30 
.32 

1.14 
.40 
.79 

.'25 
1.00 
2  40 

.12 

1.18 
.03 
.40 
.27 

7.69 

l*utlierville    

'.48 
.30 

".m 

".V> 
"38 

'.'50 
.32 
.03 

4.79 

Magnolia 

'•65 

't.' 

'.'33 
2.38 
.64 
.50 
.28 

.25 
.15 

7.87 
7.30 

Miiimiioi  ii  Spring 

White 

.19 

028 

Mississippi. .  . . 

9.21 

Marked   rreellll   . 
.Marsliiill 

-34 

'.'6'i 

.  06 
.2(1 

.18 
'.'40 

.K. 

7. 06 

White 

Ouiieliit-a 

Arkansas 

While 

Ilnaehita 

While 

White 

.03 

'.'26 
'.'26 

.10 

.08 

1.02 

4.70 
4.97 

Morrillton 

Moiinlain  lloiiic . 

T. 
T. 

.30 

.45 
.65 
.65 
.90 

7.26 
3.53 
6.93 

Nail        

.15 

'.'52 

5.13 

NVwport   nil 

Okay 

Oseoola..||||  ... 

.45 
".70 

i.'i(i 

'.'2i 
.40 
.20 
.29 
.25 

'.'si 

.32 
.35 

i 

4.99 

Arkansas. .'. .. . 
-Vlississippi  ... 
Arkans-as,  ..... 

'.'ie 

.80 
.13 
1.60 

i.'ss 

1. 10 

.70 

1.26 

1  SO 

1.04 
T 
.20 

1.17 

1.10 

.41 
■J'. 

.18 

'07 
.16 

.31 
.40 
.68 

i.'oo 

'.'56 
.51 

.90 

'.'i2 

.10 
.10 
T. 
40 
.08 
.05 

'.'53 

'.'36 
'.'i2 

6.97 

Ozark  

.09 

.47 
.65 
.45 
.84 

.06 

.67 

.'67 

.4^ 

3.74 

Paltersonllll      ... 
I'indall  

White 

'.'5.5 
1.60 

.50 

'J'. 

.'02 

'.'65 

".\b 
.34 

.2U 

1.35 

'.'73 
.15 
.77 
.00 

1.06 

'.'63 

9.11 

White.. 

.20 

.76 

3.89 

l^me  Hhiff    U.... 

Arkansas 

White 

9.13 

Focaliontas.  .  .. 

.30 

5.  .53 

5.67 

Prescott     

Ouachita     .    • 

.04 

.72 

T. 

1.10 

6  96 

Princeton  ll!|   

Rison 

Ouaehila   .... 

4.72 

Ouachita 

Arkansas 

Red      

.;w 

1.90 

.00 

1.35 

1. 10 

1.11 
.03 
2.00 

.80 
1.16 

.83 
.20 
.70 
.56 
.07 
1.50 

1.13 
T. 

1.  10 
1.32 

.65 
.14 
1  35 
.75 

1.03 
.34 

'.'53 

.40 

'.'(is 

.60 
.33 
T. 
.70 
1.06 

.08 
'f.' 
T.' 

■r. 

.24 

.37 

T. 

.02 

.53 
1.70 

T. 
1.07 
1.50 
1.25 

6.97 

Uogcrs       

■.■50 
.26 

.19 
'.'30 

'.'26 
.05 

'."35 

't.' 

T. 

".50 

2.61 

Sprinaljank  ||||  . . . 

Stnttgarl  

Snbiaco     

T. 
.13 

".'13 

T. 
.13 
.09 
T. 
3-1 

.40 
.74 
.53 
.28 
.37 
.40 
.90 
..55 

T. 
f.' 

6.31 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

■!27 

'.'64 

.95 
.47 

8.55 
4.49 

5.15 

Arkansas. .... 
Ouachita 

.14 

.19 
1.20 

5.00 

Warren    

1.45 
2.20 

.80 

.40 
■.■53 

.55 
.92 

't. 

T 

T. 

9.81 

VVhiteeliffs 

Red 

85 

8.67 

Wynnnjlll 

Mississippi  ..  . 

.06'  .66 

'  '.W 

,.■ 

.15 

1.45'  .98 

7.62 

Except  as  indicated  ob.servalions  are  made  near  sunset  and  precipitation  is  for  24  hours  ending  at  observation.  ***  Regular  Weatlicr  Bureau  station  ;    precititation  for  24 
hours.miduight  to  midnight.    +  Separate    dates  not   recorded.  *  Includoi  in  nuti  nieasiuvment.   1!  Precipitation  measured  in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  tha,n  0.01  inch. 

Daily  Kiver  Stages  for  April,   1923. 


Stations. 


Fort  Smith   ... 

DardaiiellP 

Little  Keck. 

Pine  lUuff 

Black  Rock  ... 
Calico  Rock.  .. 

Batesvillc 

Newport 

(leorgplown   . 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia    . 
Hatterson 


Rivers. 


Flood 
Stage 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

Wliite 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita.  . 

Petit  Jean.. 

Red  , 

Ouachita. .. 

Cache 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


11 


15 


16 


19 


25 


26 


27 


28     29 


30 


31 


5.2 

3.9 

3.9 

8-3 

16.0 

2.5 

8.9 

17.9 

21.3 

28. 1 

4,5.4 

48.9 

11 

5.0 

9.4 

1.5 

8.4 


5.1 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.7 

4.7 

4  6 

4  8 

4.6 

4.5 

3.8 

3  5 

3.5 

3.8 

3.7 

3.5 

3.2 

3.0 

3.0 

3.0 

2.8 

3.6 

3.6 

3-0 

3.7 

3.7 

3.6 

,S.4 

3.-1 

3.1 

3.0 

3.0 

7.8 

7.8 

7.9 

8.1 

8.4 

8.1 

8.0 

7.7 

7.4 

7.3 

7.0 

14.9 

13.8 

13.1 

10-1 

1.5.8:15.2 

14.4 

13.  5 

12.7 

11  9 

U.l 

3.0 

2.9 

3.0 

2.7 

4.2 

4.2 

3.6 

3-8 

3.5 

2.7 

3.3 

8.6 

8.9 

9.0 

10.1 

10.9 

10.5 

9.9 

o.c 

9.7 

9-0    0.0 

1(5.7 

16.1 

15-7 

15.  6 

15.8 

16.1 

16. 0 

15.8 

15.4 

15.2!l.l.6 

21.0 

20  9 

20.8 

JO.  6 

20. 4 

20.  2 

20.0 

19.  h 

19.  0 

19.  3i  19.0 

27.9 

27.8 

27.7 

27.7 

27.  0 

27.4 

27.2 

27.  (■ 

26.  8 

20.  5  20.  3 

-15.2 

45.2 

45.  2 

45.1 

44.7 

44.2 

43. 2 

42.0 

10.  5 

39.0  37.3 

49.0 

49.1 

49.4 

19.4 

49.4 

49.4 

49.2 

49.0 

48.5 

47. 9  47.  2 

9.9 

9.5 

14.0 

20.3 

25.  6 

27.6 

27.9 

27. 9 

27.1 

25.4  23.0 

4.8 

3.8 

4.1 

4.3 

3.9 

3.7 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5    3.5 

9.1 

9-5 

iO-8 

12.  0 

12.5 

12.1 

11.4 

11.1 

11.1 

10.7  10. 1 

14 

4.0 

7  6 

8.0 

6.5 

4.8 

4.9 

4.5 

3  9,  3.6    3.8i 

8.0 

7.8 

7.8 

7.7 

7.6 

7.4 

7.3 

7.2 

7.1 

7  0 

6.91 

1 

8.16, 

9  42 
5|20. 
51  3, 
0:10. 
2!  2. 
5;  8 
I 


4.9 

2.8 

3.0 

7.0 

9.8 

2.3 

8.3 
10.0 
15.  2 
24.5 
34  7135 

5  4I.li4ll 
.5  15.  7il3 

6  3.fil  3, 
5  9.01  8 
d  2  5!  2 
ll  7.9i  7 


0 

5.3 

5.3 

5.0 

7.5 

8.0 

0 

3.2 

3.6 

5.7 

.5.1 

5.,H 

9 

2.5 

2.4 

2.7 

3.9 

5.5 

8 

6.7 

6.8 

6.9 

7.1 

8.0 

8 

9.8 

9.6 

9.6 

9.0 

8.8 

3 

2.9 

3.3 

3.4 

8.3 

6.6 

0 

8.5 

9  0 

9.0 

12.0 

14.2 

8 

9.3 

8.9 

8.8 

9.2 

9.7 

6 

14.7 

14.6 

15.0  15.4 

15.6 

;J 

24.0 

23.  7 

23. 5  23. 4 

23-4 

3 

35.7 

36. 0 

36.  2  30  .3 

36,1 

9 

40.  9 

40.0 

41.0,41.0 

41,(1 

4 

13  2 

13.0 

12.8  12. 1 

13,2 

,3.5 

,5.1 

4.7    4.7 

4.6 

8 

8.7 

8.9 

8.8!  9.5 

11.2 

6 

2.  0 

2.5 

2.3    4.5 

4,2 

7.5 

7,3 

7,8 

8  0 

7.9 

0  10,6 

01  8.5 
.5    6.1 

6  9.8 
6^  8.4 
l[  6.6 
1.12  1 
0:11.5 
3^17.0 
4|23  7 
7:3,5.3 
9  [40.  8 
7']5.0 

5  14.8 
1|13.6 
0    4.7 

6  7.4 


8114.71 
4il3.8! 
0|13.3 
1  14.6 
8  11.2 
4|  9.2 
515.6 
8|11.9 
0|1S.8 
.2|24.7 
8,34,0 

7  40.6 

8  20.  8 
7:22.3 
4I17.9 
51  7-8 
61  7.7 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


April,  1923. 


Daily  Temperatures  for   April,  1923. 


Stations. 


Amity 

BatesviUe^^ 

BentonviUe 

Bee  Branch 

Booneville 

Brinkley 

Calico  RocUW  .  • 

Camden^? 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton I 

El  Dorado j 

England \ 

Eureka  Springs  . .  j 
Evening  Shade. .  •  j 

Fayettevllle | 

Fort  Smith j 

arannis j 

Gravette ) 

Hope j 

Hot  Springs j 

Jonesboro | 

Junction ; 

Little  Rock  . . . 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern • 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  S^SV.. 

Marshall  

Mena  

Morrillton  

Mt.  Home 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

0«»rk 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison  

Rogers  

Stuttgart 

Subiaco  

Texarkana 

Warren 

Wyine 


j  Maximum.. 
I  Minimum.. 
\  Maximum.. 
(  Minimum.. 
\  Maximum.. 
I  Minimum . . 
'  Maximum . . 
1  Minimum  . , 
\  Maximum . . 
\  Minimum  . , 
\  Maximum, 
i  Minimum  . 

\  Maximum . 

(  Minimum  . 

(  Maximum. 

!  Minimum  . 

(  Maximum . 

i  Minimum  .. 

j  Maximum.. 
'  !  Minimum  . . 

\  Maximum . . 
'  (  Minimum  . . 

j  Maximum . . 
'  i  Minimum  . . 

(  Maximum . . 
'  (  Minimum  . . 

)  Maximum . . 

■  )  Minimum  . . 
\  Maximum.. 

■  \  Minimum  . . 
\  Maximum . . 

■  i  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 

■  I  Minimum  . , 
\  Maximum., 
i  Minimum  . 
\  Maximum. 

■  (  Minimum  . 
(  Maximum 

■  I  Minimum  ' 
\  Maximum' 

■  '  Minimum  _ 
\  Maximum' 

■  '  Minimum ' 
\  Maximum' 

■  i  Minimum  ' 
j  Maximum' 

'  ■  I  Minimum  ' 
\  Maximum' 

"  (  Minimum  ' 
\  Maximum ' 

■  ■  (  Minimum  ' 
\  Maximum' 

■  I  Minimum  ' 
\  Maximum ' ' 
I  Minimum  "' 
\  Maximum" 
I  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 
I  Minimum  ' ' 
\  Maximum' 
(  Minimum  ' ' 
)  Maximum  ' 
I  Minimum  •' 
\  Maximum" 
'  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 
(  Minimum" 
\  vlaximuni" 
i  Minimum  ■  ■ 
\  Maximum  •  ■ 
(  Minimum  ■  ■ 
\  Maximum  ■  ■ 
'  Minimum  ■ 
i  Maximum  • 
'  Minimum  • 
\  Maximum' 
<  Minimum  ■ 
;  Maximum- 
I  Minimum  • 
j  Maximum- 
I  Minimum' 
j  Maximum- 

'  I  Minimum  • 
\  Maximum- 

■  I  Minimum  - 
\  Maximum - 

■  '  Minimum  • 
\  Maximum - 

'  '  Minimum  • 
)  Maximum - 

•  <  Minimum  ■ 
j  Maximum- 

■  '  Minimum  • 
S  Maximum- 

•  '  Minimum  • 
)  Maximum 

■  '  Minimum 
S  Maximum 

•  <  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 

••  (  Minimum 

i  Maximum 

••  (  Minimum 


10  11   12  13 


34 

C3 

28 

57 

40 

71 

43 

68 

34 

58 

28 

65 

29 

59 

30 

61 

28 

64 

24 

50 

25 

59 

29 

57 

30 

65 

32 

61 

30 

56 

28 

62 

32 

65 

31 

61 

29 

65 

31 

56 

29 

65 

31 

69 

34 

62 

31 

55 

29 


43 

63 

35 

66 

34 

57 

44 

66 

40 

68 

41 

64 

36 

60 

40 

70 

40 

54 

41 

67 

42 

71 

39 

57 

44 

64 

33 

68 

42 

58 

45 

58 

47 

59 

45 

67 

43 

64 

39 

72 

39 

74 

47 

68 

45 

57 

41 

65' 

41 


37 
68 
46 

70 

33 

73 

49 

63 

42 

57 

49 

67 

41 

60 

39 

62 

40 

54 

30 

69 

41 

67 

43 

63 

30 

73 

39 

67 

40 

76 

41 

65 

41 

70 

42 

55 

45 

68 

40 

61 

45 

65 

45 

69 

40 

68i 

40' 


44 

71 

55 

80 

54 

71 

51 

69 

39 

73 

46 

80 

58 

70 

46 

80 

60 

83 

56 

72 

47 
71 
50 
75 
50 
74 
51 
76 
54 
71 
47 
83 
56 
81 
54 
75 
52 
81 
61 


51 
61 

37 

77 

48 

77 

50 

75 

56 

73 

51 

78 

58 

71 

52 

74 

54 

66 

54 

64 

52 

71 

48 

80 

57 

68 

43 

77 

58 

74 

55 

65 

46 

71 

50 

73 

48 

691 

43' 

72 

51 

69 

44 


37 


55 

76 

53 

71 

56 

80 

58 

70 

49 

70 

49 

80 

58 

76 

55 

71 

57 

72 

57 

55 

47 

72 

52 

70 

50 

75 

53 

73 

47 

75 

50 

65 

45 

75 

56 

83 

55 

74 

48 

78 

57 

68 

54 

80 

57 

78 

58 

78 

5(: 

66 

46 

72 

40 

75 

52 

79 

58 

79 

59 

76 

57 


46 
57 
36 

68 

48 

59 

35 

62 

42 

61 

41 

61 

35 

61 

40 

63 

36 

59 

42 

64 

40 

58 

36 

66 

46 

68 

53 

60 

44 
66 

48 
59 
45 
58 
40 
67 
46 
74 
41 
66 
56 
65 
48 


45 

61 

41 

62 

40 

64 

44 

60 

3' 

76 

52 

56 

33 

66 

45 

62 

45 

76 

52 

65 

4' 

62 

42 
78 
49 
73 
46 
66 
45 
59 
36 
63 
47 
61 
42 

cy 

46 
72 
47 
67 
47 


74 

37 

74 

38 

70 

42 

76 

48 

70 

40 

74 

37 

70 

40 

73 

33 

75 

31 

79 

39 

73 

40 

68 

40 

78 

40 

71 

40 

69 

39 

76 

44 

73 

43 

75 

40 

73 

34 

09 

42 

72 

39 

75 

46 

76 

42 

70 

39 


34 

82 

50 

75 

53 

78 

51 

80 

51 

77 

52 

78 

50 

76 

57 

80 

52 

71 

48 

70 

50 

74 

52 

73 

49 

79 

50 

81 

61 

75 

54 

76 

49 

75 

451 

76 

47 

80 

56 

78 

50 

51 

44 

76 

54 

72 

56 

74 

53 


14 


16  17 


18 


20 


21 


22 


23 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


52 

75 
55 
79 
40 
80 
51 
77 
40 
80 
39 
81 
47 
76 
50 
81 
52 
75 
51 
79 
51 

55 
78 
50 
79 
55 
74 
56 
80 
52 
78 
61 


74 

31 

62 

40 

69 

44 

55 

30 

71 

51 

71 

45 

72 

39 

76 

54 

63 

44 

70 

39 

74 

44 

73 

46 

75 

60 

73 

46 

60 

38 

66 

34 

69 

42 

70 

42 

59 

31 

70 

45 

59 

31 

75 

41 

69 

40 

65 

40 

74 


68 
32 
65 
38 
63 
31 
71 
44 
66 
40 
67 
34 
73 
32 
70 
36 
68 
45 
68 
39 
66 
34 
74 
42 
67 
40 
60 

37 

72 

43 

63 

43 

67 

40 

76 

44 

70 

40 

66 

38 

63 

41 

71 

40 

70 

40 

69 

40 
64 
42 
67 
32 
68 

3: 

62 

36 

63 

38 

57 

40 

63 

44 

65 

42 

61 

38 

71 

43 

69 

42 

67 

40 

67 

35 

62 

40 

70 

42 

73 

44 

71 

43 

62 

38 


74 
49 
74 
52 
76 
51 
77 
49 
73 
55 
74 
43 
76 
52 
71 
46 
73 
54 
78 
49 
72 
53 
76 
41 
72 
56 
74 
56 
72 
53 
67 
50 
74 
56 
75 
42  51 
75 
45 


.52 

73 

40 

73 

45! 

72 

35 

75 

36 

68 

44 

75 

45 

72 

40 

75 

35 

76 

44 

70 

40 
82 
53 
75 
48 
77 
47 
70 
37 
71 
46 
75 
45 
82 
50 
80 
48 
72 
45 


51 
76 
.54 

65 

55 

76 

58 

75 

&1 

75 

52 

75 

47 

77 

48 

70 

50 

79 

49 

75 

49 

76 

49 

78 

50 
75 
45 
75 
53 
75 
54 
79 
54 
71 
52 
75 
51 
70 
54 
75 
57 
73 
53 
77 
51 


60 

75 

58 

64 

52 

70 

47 

75 

56 

65 

58 

68 

55 

65 

52 

68 

49 

75 

42 

65 

56 

68 

60 

09 

57 

69 

56 

70 

58 

72 

58 

70 

53 

72 

57 

70 

59 

71 

56| 

67 

57 

70 

56 

62 

52 

71 

5- 

69 

49 

74 


54 
66 
53 
64 
53 
67 
56 
72 
59 
65 
50 
73 
58 
71 
57 
68 
57 
67 
56 

58 
58 
51 
76 
59 
64 
52 
74 
59 
76 
54 
64 
51 
64 
54 
73 
56 
72 
57 
70 
52 
67 
53 
72 
58 
75 
57 
•  69 
58 


72 

48 

69 

51 

6:3 

47 

71 

47 

67 

52 

75 

53 

69 

51 

76 

48 
72 
53 
73 
41 
69 
46 
69 
52 
65 
44 
71 
50 
64 
45 
77 
51 
74 
50 
65 
43 
69 
49 
72 


75 
44 

71 

39 

64 

44 

74 

40 

67 

50 

75 

46 

70 

38 

74 

49 

75 

48 

74 

45 

69 

43 

72 

44 

67 

38 

73 

50 

66 

34 

73 

53 

77 

47 

65 

44 


68 

54 

68 

49 

64 

42 

75 

51 

75 

49 

71 

50 

78 

63 

71 

53 

69 

49 

76 

50 

71 

48 

70 

5/ 

Tl 

61 

72 

49 

65 

47 

68 

50 

09 

51 

5:; 

37 

72 

54 

61 

49 

71 

54 

72 

49 

65 

40 

76 

49 

69 

49 

78 

53 

75 

53 

73 

48 

64 

44 

72 

50 

73 

50 

74 

53 

78 

52 

72 

53 


76 

401 

63l 

35 

521 

37 

71 

36 

67 

45 

69 

41 

60 

35 

76 

42 

74 

47 

68 

41 

62 

34 

74 

46 

63 

32 

75 

44 

61 

30 

77 

46 

73 

42 

64 

39 

70 

34 

69 

39 

72 

47 

72 

42 

63 

36 

77 

55 

74 

6o 

40 

79 
41 
68 
50 
64 
45 
78 
48 


47 
65 
37 

75 
45 

61 

34 

65 

54 

61 

39 

69 

46 

61 

42 

64 

33 

65 

38 

67 

37 

68 

42 

67 

40 

62 
31 
71 
40 
74 
46 
62 
43 
73 
43 
63 
47 
65 
40 
76 
46 
73 


73 

48 

64 

45 

69 

48 

7-i 

44 

71 

48 

6' 

40 

77 

39 

6 

42 

75 

46 
72 
46 
74 
41 
77 
43 
70 
44 
75 
54 
75 
51 
76 
48 
66 
43 
75 
47 


40 

67 

44 

61 

38 

60 

40 

74 

44 

67 

43 

55 

34 

75 

36 

55 

40 

68 

42 

64 

46 

71 

43 
74 

43 
68 
38 
80 
46 
75 
45 
76 
47 
58 
37 
69 
44 
71 
45 
70 
46 
79 
45 
68 
40 


47 
66 
44 
64 

68 

40 

60 

39 

6(i 

44 

65 

47 

62 

36 

69 

4:. 

54 

36 

63 

45 

63 

46 

70 

41 

67 

49 

66 

40 

70 

49 

71 

46 

70 

47 

62 

34 

03 

48 

68 

45 

74 

49 

69 

49 

64 

45 


69 

55 

75 

38 

76 

49 

77 

40 

7i 

52 

79 

46 

78 

36 

77 

40 

74 

50 

78 

45 

74 

40 

70 

46 

77 

38 

77 

43 

74 

38 

79 
63 
79 
45 
78 
53 
77 
38 
76 
50 
79 
51 
74 
44 
74 
49 
78 
46 
78 
44 
78 
43 


74 

48 

70 

48 

65 

48 

76 

52 

72 

55 

74 

55 

70 

42 

68 

44 

69 

54 

71 

57 

74 

55 

79 

61 

69 

5- 

70 

56 

66 

52 

69 

46 

70 

54 

72 

53 

72 

52 

78 

53 

67 

53 

73 

53 

74 

54 

68 

5-1 

76 

55 

74 

52 

80 

69 

06 

56 

69 

52 

75 

55 

75 

46 

78 

58 

72 

56 

71 


81 
49 

71 

55 

69 

48 

71 

48 

78 

50 

72 

53 

76 

55 

77 

49 

73 

46 

74 

51 

73 

53 

75 

52 

71 

48 

75 

52 

70 

46 

79 

51 

76 

50 

67 

46 

74 

40 

72 

4' 

74 

.50 

73 

44 

69 

47 

76 

51 


86 
69 

80 

45 

78 

50 

80 

45 

79 

62 

80 

52 

84 

44 

87 

51 

83 

57 

80 

51 

86 

46 

75 

52 

83 

43 

78 

52 

72 

44 

88 

58 

79 

52 

79 

50 


87 

62 

85 

54 

85 

64 

85 

57 

fS, 

66 

83 

65 

93 

47 

85 

58 

84 

57 

85 

65 

84 

59 

78 

64 

89 

56 

82 

64 

84 

63 

84 

70 

87 

60 

83 

64 

88 

43 

84 

65 

86 

6:3 

81 

67 

85 

65 

86 

71 

86 

56 

75 


41 
75 
62 
7( 
49 
78 
49 
66 

4;i 

76 

57 

72 

50 

79 

61 

77 

51 

73 

53 

79 

63 

76 

50 

7' 

49 

74 

47 

74 

52 

75 

51 

80 

48 

80 

51 

72 

55 


54 
84 
54 

82 

49 

83 

47 

76 

54 

78 

61 

82 

54 

80 

4 

79 

61 

83 

•44 

80 

49 

69 

45 

84 

51 

851 

50 

80 

52 
79 
52 
83 
40 
90 
55 
86 
53 
83 
53 
78 
47 
76 
54 
82 
52 
85 
61 
84 
53 
82 
51 


74 

63 

86 

62 

80 

61 

84 

59 

81 

61 

83 

64 

95 

57 

82 

62 

86 

62 

85 

63 

77 

62 

92 

62 

87 

581 

80 

64 

81 

56 

85 

62 

83 

63 

85 

59 

86 

61 

84 

59 

83 

64 

86 

58 

82 

68 

84 

63 

85 

62 

80 

62 

85 

64 

82 

62 

83 

60 

86 

03 

84 


63 

86 

66 

83 

63 

86 

61 

87 

50 

88 

69 

87 

61 

80 

52 

80 

&i 

87 

55 

83 

68 

84 

63 

90 

55 

8' 

61 

84 

52 

81 

64 

81 

50 

90 

65 

84 

67 

80 

60 

87 

68 

86 

70 

85 

68 

87 

66 

82 

65 

92 

60 

85 

72 

86 

67 

7' 

62 


85 
65 
80 
64 

72 

57 

82 

62 

84 

58 

77 

62 

82 

68 

85 

62 

81 

5:3 

85 

04 

77 

61 

84 

61 

84 

64 

83 

64 
81 
64 
84 
63 
83 
62 
81 
67 
81 
64 
85 
61 
89 
62 
88 
64 
82 
65 


81 

56 

74 

56 

68 

59 

83 

55 

77 

61' 

77 

58 

72 

54 

71 

62 

76 

64 

74 

61 

73 

49 

82 

63 

79 

55 

75 

60 

75 

57 

75 

6:3 

76 

60 

73 

57 

74 

54 

82 

69 

71 

62 

77 

62 

79 

56 

76 

60 

81 

62 

73 

54 

75 

63 

70 

60 

75 

60 

80 

64 

84 

62 

88 

67 

75 

59 

81 

60 


61 

74 

53 

76 

56 

70 

50 

78 

56 

75 

53 

81 

64 
76 
62 
76 
55 
84 
62 
80 
63 
82 
60 
77 
60 
73 
59 
79 
61 
80 
6;i 
75 
63 
73 
58 


64 

76 
53 
74 
59 

79 

56 

73 

61 

79 

63 

80 

67 

82| 

67 

77 

61 

79 

62 

8:3 

65 

80 

61 

77 

54 

80 

(A 

71 

55 

90 

08 

80 

63 

78 
68 
81 
58 
80 
57 
72 
60 
78 
60 
74 
55 
82 
62 
82 
02 
81 
59 


82 

56 

8(J 

52 

84 

58 

69 

47 

82 

51 

83 

51 
80 
63 
83 
55 
80 
54 
85 
57 
82 
58 
85 
56 
78 
50 
81 
64 
80 
65 
82 
58 
88 
55 
81 
52 


81 

57 

79 

62 

74 

54 

85 

56 

70 

61 

85 

62 

81 

59 

84 

61 

81 

66 

82 

61 

75 

69 

82 

63 

77 

52 

84 

66 

79 

51 

86 

64 

86 

64 

78 

51 

79 

59 

80 

53 

79 

58 

82 

61 

65 

51 

84 

62 

83 

62 

76 

61 

86 

ft 

84 

61 

79 

68 

85 

66 

84 

64 

"80 

62 

83 

62 

71 

54 


62 

82 

51 

79 

59 

82 

63 

77 

58 

83 

66 

82 

62 

83 

63 

77 

67 

76 

64| 

80 

60 

81 

65 

83 

6! 

77 

62 


80  ... 
49  ... 


50 

84 

48' 

77 

52 

83 

52 

84 

50 

81 

53 

79 

53 

82 

50 

83 

51 

83 

63 

81 

46 

82 

54 

79 

42 

83 

57 

82 

52 

84 

51 

83 

48 

80 

48 

85 

53 

79 

49 

81 

47 

83 

56 

82 

51 

83 

55 

8.5 

59 

81 

57' 

81 

58 

8' 

66 

81 

51 

81 

,52 

81 

56 

80 

58 

80 

53 


a 


<><>  TnRtnnnonts  are  read  in  the  morning:  the  maxi.num  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day  on  which  it  aln.oM  always  occurs. 
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GENERAL,  SUMMARY. 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansaj 
luring  May,  1923,  were  the  positive  precipitation  and  the  neg 
itive  temperature  departures.  Temperatures  were  below  norma 
ibout  20  days  during  the  month,  only  shghtly  above  at  any 
ime.  A  HIGH,  closely  following  a  disturbance  of  considerable 
ntensity,  moved  southward  from  the  Northern  Plains  to  the 
Vest  Gulf  States  on  the  9th  giving  unseasonably  cool  weather 
hrcughout  Arkansas  with  freezing  temperatures  and  killing 
rests  at  a  number  of  northern  Stations.  On  the  14tb  a  disturb- 
ance moved  from  the  Southwest  northeastward  across  the  State 
;iving  heavy  rain  in  all  sections,  over  nine  inches  falling 
[t  Hot  Springs  in  less  than  24  hours.  During  this  downpour, 
)etween  the  hours  of  4:00  p.  m.  and  8:00 p.  m.  May  14th,  this 
nty  suffpred  the  greatest  disaster  of  its  history.  The  entire  bus- 
ness  section  from  the  junction  of  Park  and  Whittington  av- 
'.nues  to  the  Citizens  National  Bank  corner  was  swept  by  a  tor- 
■ent  of  water  four  to  nine  feet  deep.  The  total  damage  is  esti- 
nated  at  from  $1,000,000  to  $2,000,000,  all  of  which  resulted 
lirectly  from  the  storm.  Asa  result  of  these  heavy  rains  the 
Ireams  of  the  State  reached  flood  stages,  the  Ouachita  at  Cam- 
len  nnd  the  Little  Red  at  .ludsonia  doing  serious  damage  while 
he  White,  Black,  Arkansas,  Petit  -Jean,  Cache,  and  St.  Fran- 
is  all  reached  flood  stage  at  one  or  more  points,  flooding  the 
owhmds  and  further  retarding  preparation  for  a  crop.  The 
itrawberry  crop  was  seriously  damaged  by  the  continued  rains, 
be  late  berries  being  almost  a  failure.  More  than  ten  persons 
vore  injured,  two  severely,  by  a  tornado  which  passed  through 
louther'n  Sevier  County  the  afternoon  of  the  l-!th.  The  path  was 
lalf  a  mile  wide  traveling  from  southwest  towards  the  north- 
v-ist.  Houses,  barns,  crops,  and  timber  were  destroyed  in  its 
)ath.  The  daniage  is  estimated  at  several  thousand  dollars.  A 
ornado  occurred  in  the  west  end  of  Little  Rock  about  8: 00  p.  m. 
\!ay  11th  moving  from  southwest  tov.-nrds  the  northeast  Trees 
,vore  uprooted,  the  Forest  Park  school  building  demolished, 
ind  dwellings  damaged.  On  the  same  evening  the  U.  M.  Rose 
school,  13th  andState  streets,  was  struck  by  lightning  and  part- 
y  burned.  w.  c.  h. 

TEMPKSATURli. 

The  mean  temperature  for  S[ay.  as  determined  from  the  rec- 
ords of  54  stations,  was  r>7. 2°  which  is  2*=  below  normal.  All 
stations  for  which  normals  have  been  computed  showed  neg- 
itive  departures  except  Mammoth  Spring  and  Huttig.  The 
lighest  monthly  mean  v,^as  71.8°  at  Huttig;  the  lowest,  61.4° 
vt  Nail.  The  highest  temperature  recorded  during  the  month 
ivas  98°  at  Malvern  on  the  20th,  the  lowest,  27°  at  Duttonand 
Gravette  on  the  9 lb. 

PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
.he  records  of  73  stations,  was  8.24  inches  v/hich  is  3.12  in- 
ches above  normal,  all  stations  except  Camden  and  Whitecliffs 
ref^urding  positive  departure's.  This  was  the  wettest  May  since 
r.)07  and  only  four  during  the  past  33  yenrs  have  shownheav- 
it-r  average  rainfall.  Monthly  totals  ranged  from  14. 2G  inches 
It  Hot  Springs  to  3.65  inches  at  Magnolia.  The  greatest  a- 
!iiourit  measured  in  24  consecutive  hours  was  9.01  inches  at 
Hot  Springs  on  tlie  14th.  The  average  number  of  rainy  days 
itvas  12. 
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MISCELLANEOUS  DATA . 


^ 
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62 
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70 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

TkvmUrstorms:-  1st,  5;  2d,  4;  3d,  2;  4th,  1;  7th,  7;  8th,  2; 
nth,  8;  12th,  18;  13th,  2;  14th,  27;  15th,  15;  18th,  1;  19th, 
7;  20th,  1;  21st,  o;  22d,  17;  23d,  21;  24th,  28;  25th,  18;  26th, 
11;  27th,  6;  28th,  12;  29th,  7;  30th,  17;  31st,  1. 

Dense  Fog:-  27th,  1;  28th,  1. 

Solar  Hal  OS-.-  1st,  1;  7th,  1. 

Killing  Frost:-  9th,  Bee  Branch,  Dodd  City,  Dutton,  Eureka 
Springs,  Gravette,  Mount  Ida,  Rogers,  Subiaco. 
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on  30  years  record. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,   1923. 


stations. 
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Clay 

White 

Yell 

Yell 

Marion 


Desha 

Madison 

Union 
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Wynne Cross  — 

State  Means  and    Extremes 


Climatologrieal  Data  for  May,  1923. 


Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit). 
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Precipitation,  inches. 
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-1-3.96 
+0.63 


+1.37 
+5'.23 


+0-  71 
+8. 25 
+2.  77 
+  1.8f' 
+  1.58 


in.5i' 
7.83 
3. 5.") 
8.87 
7.75 
8.17 
9.1c 
8.  52 
7.5' 


+  5.40 

+2 


+4.09 
+3.59 


32 


8- 8' 
8.92 
6  6b 
7-85 
7.99 
10. 13 

7.52 
7. '28 
9.79 
6.68 

8.79 

6.  30 
4.54 

7.  61 
7.21) 
5.29 


+4.74 
+6.' 70 

-f3.'49 

+2.'33 
+4.91 
+2. 09 


+  1  82 


+2  53 

+5.09 

+0. 

+3.58 

+0.81 

+0 

+2.33 


4.00 
3.36 
3. 50 
2-80 
3.75 
2.31 
4.48 
4.03 
3.03 
2.40 

L45 
6.75 
2.98 
3.25 
3.70 
2.34 
4.11 
■2.18 
1.63 
3.16 

3.10 
1.84 
1.54 
1.61 
2.00 

■2.85 
2.08 
2.  62 
3.60 

4.43 
1.55 
3.61 
4.84 
4.75 
1.80 
9.01 
2.90 
3.31 
3.00 


5.. 54 
■2.45 
1.40 
5  05 
2  32 
1.C4 
4.06 
2.30 
1.77 

1.70 
2.  15 
3.70 

'i.'i'io' 

2.60 
2.  60 
■2.\« 
2.'!fl 
4.05 


6.  6' 
7-36 
4.23 
11.17 
8.35 
5.48 
7.43 

8.24 


+  1.37 

+1.87 
+  1.29 
+  0.04 

+3.' 66 
— 0.  21 
+3.73 

+3.12 


2. 22 
2.00 
-.!.  25 
3.07 
2.10 
2.00 
2.05 
2.75 
2.04 
1.30 

2.22 
3.25 
1.00 
5.11 
2.25 
2.  20 
■2.65 

9.01 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

(I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 


9 
12 
10 
14 

11 

15 
15 
14 
15 
16 

11 
13 
16 
13 
14 
13 
10 
14 
13 
10 

14 
13 
11 
12 
12 

12 
16 
11 
13 

12 
13 
13 
15 
13 
10 
14 
10 
13 
0 


16 
11 
7 
12 
19 
13 
18 
13 
14 

11 
11 
10 

12 
15 

8 

"ii" 
10 

14 
15 
14 
12 
16 

8 

10 
13 
11 

9 

11 

8 
10 
13 

9 


12 


9 
11 

7 
13 
10' 
12 
15 
13 
15 
10 

13 

9 

9 
12 
12 

7 
14 
14 
16 
10 

3 

7 

6 

6'' 

5 

3' 

8 

10 
10 
13 

19 
8» 
9 
10 
11 
19 
9 
14 
12 
12 


15 
8 
8 
■16 
11 
8 
11 
15 
16 

14 
14 
10 

5 
12 
10 

8 

n 


5 

13 

6 
15 

5 

8 
11 
12 

1 

0 

0 
12 

17 
18 
13 

8'' 
20 
12J 
10 

8 
12 

6 


11" 
14 

2 
11 

4 
13 

7 
12 

7 


22 
13 
16 
14 
10'' 
13 
15 
10 
11 
8 

12 

7 
17 
11 

8 

12 
16 
17 
15 

9 

11 
6 

12 

13'' 
6 
6J 

13 

13 


6" 
11 
14 
11 
12 
14 


Observers. 


12 

9 
19" 

8 

6 
13 

6 

9 
15 

3» 
14 
10 
18 
13 

9 
13 

'14=' 
17 

13 
11 
9 

15 

7 
20 

9 
13 

7 

9 

8 
10 
15 
19 

7 
12 
15 

12 


s- 
nw. 


s. 
e. 

e. 
sw. 
w- 


sw. 
s. 


sw. 

ne. 

u. 


F.  J.  Carpenter. 
Geo.  E.   Payne. 
J.  D.  Reeves. 
Mrs.  Lelia  1.  Tetei . 

E.  Scaulan. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Vernon  C.  Howe. 
Supt.  Tuberculosis  San« 
H.  L.  D.  Whitson. 
W.  J.  Copp. 

A.  B.  Quarterman. 
John  C.  Floyd. 
J.   W.   Bishop. 
Dr.   R.  M.  Hunter. 
E.  E.  Cordrey. 
Rev.  N.  E.  Skinner. 
H.  S.  Cooper. 
C.   P.  Evans. 
J.  D.  Riley. 
Neal  Dodd. 

Ben  Johnson. 
J.    M.   Kicketts. 
J.   J.    liiibb. 
Dr.  R.   H.  Hardin. 
Geo.   W.  Nichoalds. 
C.  C.   Price. 
University  of  Arkansas 
U.  S.   Weather  Bureau 
T.  J .  Logan. 
Arthur  Leutz. 

W.  E.  Mc  Vay. 
A.  F.  Stevens. 

E.  C-  Spanhurst. 
James  A.   Burnett. 

A.  Ingram. 
N.   P.  O'  Neal. 
P.   P.  Patraw. 
J.  L.  CoUett. 
Benedictine  Sisters. 
J .  A.  Louderback. 

L.  E.  Nabers. 

U.  S.   Weather  Bureau 

H.  Kauffeld. 

.■state  Agri.    School. 

Mrs.   W.   L.   Matthews 

F.  Wallick. 
C.  N.   Houck. 
Charles  Walton. 
W.   F.  Reeves. 
E.  W.  St.  John 


se. 
w. 
s-w. 


n 

nw. 


atthews 

4 


s. 

s. 
nw. 

n. 
sw . 
ne. 

s. 


W.  C  Jackson 
B.  S.   Halbert. 
G.   A.   Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxton. 
Geo.  L.  Robinson. 
Mrs.  J.  T. Driver. 
J.  A.  Mason. 
Isham  Burrow. 
W.  E.  Baker. 

W.  W.  Wood. 

Miss  Theresa  Scheu. 
Benedieitiue  Sisters. 
W.   E.  Edmistou. 
0.  J.  Stephenson. 
Foote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 

L.  Britt. 
Miss  Grace  Field. 

H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Al 
IL   S.   Brashear. 
Dr.   Cheves  Bevil. 
Mrs.  J.   L.   Clegs'. 
MissE.  M.   Sciiuiiier, 
Ii.  O.   Allen. 


y- 


.he    departures  from  normal  temperature  and  preointa^^—n^  ,..  ..n^aries.  Reference  letters 

ing  section  means.    T.  Precipitation  rs  less  than  0.01  mch  ^^^^^';^°^^^—  days  missing.  TAlso  on  other  dates.  ttPost-office  addresses  of  these  stations    as 


,-ears record:  but  all  complete  reports  are  used  in  deieru 

,  appealing 
Dam    No. 


follows:- 


the  table  indicate  .uunber  of  days  -^/f '"f ^  *°;  ^P^^i,  f.p.No  2.  Lamar:  Ark.:  Springbank.Doddridge.  Ark. 
Judsonia,  Ark.  ;  Jnncion.  Raudnplh  La.:LutnerviiJe.  iv.r.i — __ 


vlif 


i 


;5KMdiuSii»<- 


May,    1923. 


I- 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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Daily  Precipitation  for  May,   1923. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


Amity  

Arkadelphia  |||i 
Arkansas  City  III 

Arlberg , 

Batesvillellll 

Bee  Branch 

Bentonvillo  •*•.. 
Black  Rockllllll.., 

Booneville- 

Briukley    II II 

Calico  Kock  II  II 

Camden  II II   

Center  Point 

Clarendon  1|||  ... 

Clinton 

Conway  

Corning   

Dam  No.   Hill... 
Danville  II  I, 
Dardauelle    .  .. 

Dodd  City 

Daiuas   

Dutton 

ElDoradollll    ... 

England 

Ein-eka  Springs 
Evening  Shade. 
KayettHville  -.• 
Fort  Smith  "*  • 

Fulton  II II 

Georgetown  li  II . 

Grannis 

Gravette 

Heber  Springs-. 

Helena 

Higden 

Hope , 

Hot  Springs 

Huttig , 

Jonesboro  

Junction. 

Little  Rock  "* 

Lut'ierville    

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked   Tree  II II   . 

Marshal  1 

M^'ua  nil    

MoiviUton 

Mountain  Home . 

Mount  Ida    

>lurfroesboro 

Nail 

Newport   II II 

Okay 

Osceola..  1111 

Ozark  

Patterson  nil      .... 

Piudall. 

Pine  BluH    11 11.... 

Pocahontas 

Portland  Hi 

Prescott 

Princeton  ||||   .... 

Rison 

Rogers       

Snow  Lake 

Springbank  ||||  .. 

Stuttgart  

Subiaco  . . . 

Texarkana 

Waldron... 

Warren    .   . 

Whitecliffs. 

Wynne  II 11... 


y 


Ouachita. ... 

Ouachita 

Mississippi.. . 

White 

White 

Arkansas... . 
Arkansas  .... 

White 

Arkansas.  ... 

White • . 

White  

Ouachita   ... 

Red 

White 

White 

Arkansas.  .  . 

White 

White 

Arkansas .  .. 
Arlcansas. .  -. 

WiiiU:    

Arkansas . ..  • 

White 

Ouaoliila  ■ . .  ■ 
Arkan.^as  ... 

White 

White 

White 

Arkansas . . . 

Red 

White 

lied  

Arkansas.  — 

White  

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita  — 
Ouachita.... 

White 

Ouachita . . . . 
Arkansas... 
Arkansas .  . . 

Red 

Ouachita  — 

White 

Mississippi.. 
Mississippi . . 

White 

OuachUa 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Wiiite 

White 

Arkansas . . . 
Mississippi.. 
Arkansas. .. 

White 

White 

Arkansas. . 

White 

Ouachita  .. 
Ouachita.. . 
Ouachita  . 
Ouachita. .. 
Avkans.as.. 
Mississippi. 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas.  . 
Ouachita . . 

Red 

Mississippi 


T. 


.22 


.35 


10 


14 


15 


16 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29      30 


31 


.03 


.60 
.51 
.30 

.15 

.08 
.25 
.10 
.2-4 
.07 
.45 
.11 
1.30 
.15 
.01 
.45 


.03  2.20 

.05 
.52 


.01 


39 

1.16 
.83 
•  30 
.29 

1.16 
.94 
.25 
.30 
.35 
.44 
.11 
.06 
.60 
1  :2r, 
.59 

'.'■75 

'.'so 

.04 
.39 

]34 

.'56 
.27 
.40 
.06 
.57 
.35 
.39 
.08 

.'is 

.25 
.26 
.63 
.73 
.15 
.30 


.01 
.50 
.14 
.24 
.2' 
.16 
.06 
.22 
.19 
.27 
1.00 
.28 
.05 

'.26 

.13 

.09 

.42 

.11 

T. 

.34 

.20 

T. 

.20 

•  10 

.06 

T. 

.02 

.Vi 

.03 

.20 

.01 

.10 

.02 

'.'25 


.15 

'190 
.26 
.25 

'.'« 

'.'ii 

.59 
.05 
T. 
.13 
.21 
.12 
2.12 


.20 


.46 


.21 


.32 


.40 


.25 


.09 


.05 
.211 
.17 
.90 
T. 
.40 
.35 
.10 
1.36 
.10 
.07 

'.'33 

".16 
.02 
.11 

.'06 

."36 

.18 


.35 


.65 


.02 


T. 


.48 


T. 


.50 


1.26 


.80 
.35 
.75 
.05 
..52 
.42 
.12 
.32 
.01 
.22 
.06 
.81 
.15 
.21 
.33 

'.'70 
.52 
.20 

1.20 

■  14 
1.52 
.39 
.20 
.02 
.07 
.10 
.14 
.62 

6i 

.75 

.27 

2.90 

.22 


1.75 


.03 


.02 


.1. 


.08 

.52 

.40 

.26 

.15 

.03 

.43 

.42 

"ab 

.63 

.40 


.33 


.10 
35 
.27 
.30 

'.'06 

'.'is 

.56 

1.10 

T 

.13 

".bi 

.06 


.28 


.30 


.60 

T. 
3.50 
1.20 
3.75 
1.59 

.98 
4.03 

.75 

.64 
1.45 
6.75 
1.12 
3.25 
2.25 
2.00 
1.62 
1.35 

1.50 
2.83 

.90 

1.84 

.10 

1.33 

1.60 

I 

2.' 85 
1.95 
.35 
1.20 
4.43 
1.55 
3.01 

4.' 75 
1.31 


1.2U 

5.' 49 
2.45 

i.'eo 

2.32 
1.64 
.80 
2.30 
1.77 
1.70 
2.00 
3.70 
3.37 
2.  60 
1.40 

r. 

2.40 

10 

2. 22 

.70 

1.95 


4.00 
3  36 
1.30 
2  80 
1.10 
1.17 
4.48 

.12 
3.03 
2.40 
1.40 

.47 
2.98 

•  66 
3.70 
2.34 
4.11 


1.63 

3.'i6 
.53 
1.85 
1.61 
1.06 


.30 


.04 


.25 


85 

06 

2.  62 

3.60 


3.07 
T. 


1  25 


2.10 
1.70 
^.OV 
2. 12 
2.04 


1.78 
3.25 
.34 
5.11 
2.20 


1.00 
1.62 
4.84 
.26 
1.80 
9.01 
2.10 
3.31 
3.00 
.C6 
.09 
.85 
5.05 
1.29 
.52 
4.06 
76 
1.73 
1.15 
1.05 
.20 
3.43 
55 
2.60 
2.98 
2.60 
.35 
4.05 
.90 
2. 00 
3.25 
1.58 
1.90 
2.00 
.04 
.63 
2.02 
.40 
2. 22 
.05 
1.00 
.04 
2.25 


T. 


.14 


2. 20, 1-51 
.75  2.65 


.40 


.40 


.25 


.82 


.25 


.65 
.10 
.60 
.69 

I'.-ii 


.12 


70 
.38 
.04 

.'22 
.95 

T 
1.13 


20 
1.20 

.'67 
.57 
.14 
.60 
.94 


.60 

'.'64 
.10 
1.12 
1.25 
.17 
.33 
T 
.84 


•  96 


.10 


.13 

.35 

.31 

I.IU 

.99 


.60 
1.10 
.65 


.58 


1.05 


.SO 


,10 


1.38 


•  36 


1.21 
.30 


.71 

T 

.30 

.10 

.64 

'.'55 
.01 
.09 

•  49 
.60 
.85 

'.'64 

"io 

.78 

•  86 
.40 

'.'is 

.59 
.77 
1.10 
.41 
.17 

'•'58 
.05 
.31 
.40 
.59 

.85 

'.'65 
.33 
.60 
.35 
.17 
.02 

'.'io 

.12 
.34 
T. 
1.03 
1.63 

'.'84 
T. 

'.'ei 


.93 

.90 

1.62 

1.95 

1.70 

.80 

1.54 

.72 

.74 

.21 

.20 

.72 

1.83 

1.08 

21 

2. 28 

2.1b 

1.10 

3.16 

1.54 

1.18 

.50 

.47 

2.00 


.70 
.04 

3.10 
.41 

2-25 
.33 
.17 
.20 

1.04 

1.74 
.12 

'.'64 

1.02 

1.72 

.15 

.09 

".HS 


. 40  . . . . 
.03  1.15 


1.62 
.25 

'.ie 
'.'34 

•  10 

'.'62 

1.16 
.60 
.10 
.05 
.82 
.10 


.93 
1.50 

•  80 
.90 
.37 

1.23 

1.16 

1.62 

.31 

•  82 
1.73 

.65 
.08 
T. 
.96 
1.60 
.66 

•  34 
.83 

1.56 
1.23 
1.29 

.74 
2.46 
1.34 
2.  72 

.68 
1.00 
1.82 


1.58 
.85 
.9 

1.15 
.56 
.38 

1.62 

'.'55 
2.02 

.38 
1.25 

.29 
1.21 

.33 
1.08 

•  75 

.30 


.27 
.37 
.10 
T. 

'.'63 
.36 
.70 

1.50 

'•'io 

LOO 
.18 

'.'si 

.45 

'j7 
63 
77 
13 

1.06 
11 
21 

2.15 

35 
2.00 

49 
2.80 

.02 

.'57 
.60 
•  13 
.23 
.14 


.20 


.07 


.85 


.55 


.51 
•  26 
.13 

i.35 
1.00 

T. 

T. 

.08 


.60 


.06 


.51 


•  17 
1^05 


.04 


.25 


.33 

i.'oe 


T. 


.54 


.23 

.09 

1.30 

.04 

'.'78 
'1 
T. 
T. 
.14 


1.50 


.01 


.12 
.17 

'.'95 
.38 

't. 

1.93 

'.'22 
.02 
.14 
.03 


•  09 


.63 


•  35 


.20 


.05 


.20 


.02 


.08 


.43 


.03 


.36 


.70 


7.  80 

7.69 

11.95 

11.09 

11.70 

9.20 

9.30 

10.73 

8.59 

8.65 

4.07 

9.67 

8.10 

10.38 

11.36 

9.20 

11.10 

9.81 

8.72 

8.16 

7.81 

8.54 

5.27 

5.72 

823 

7.' 62 

8.87 
5.32 
8.65 
9.21 
7.26 
9.97 
9.67 
9-78 
6.06 

14.26 
8.55 
5.76 
6.21 

10.50 
7.83 
3.55 
8.87 
7.75 
8.17 
9.16 
8.52 
7.57 
7.57 
8.73 
9.70 


.101 


.30 


.03 


8.87 
8.92 
7^85 
6.68 
7.99 

10.13 
7.52 
7.28 
9.79 
6.68 
8.79 
6.30 
4.  £4 
7^61 
7  •21) 
5.29 
6.67 
7-36 
4.23 

11.17 
8.35 
5.48 
7.43 


Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset  and  precipitation  is  for  24  hours  ending  at  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  station;   precicitation  for  24 
urs.midnight  to  midnight.    ?;  Separate    dates  not   recorded.  *  Included  in  n«xt  measurement.   Ill  Precipitation  measured  in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  tlwn  0.01  inch. 


hours 


Daily  River  Stages  for  May,   1923. 


Stations. 


F(irt  Smith 

l>ardanelle 

Little  Rock. . . 

Pine  lUntY 

Black  Kock  

Calico  Rock 

Batesville , 

Newport 

Georgetown   .. 

("lareiulon 

Helena 

Arkansas  City... 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia.  .. 
tatterson 


Rivers. 


1  Flood 
Staue 


Arkansas 

do 

do 

do...... 

Black , 

White 

do 

do 

do..-.. 

do 

Mississippi. 

do 

Ouachita.  . 
Petit  Jean.. 

Red  , 

Ouachita. .. 
Caclie  


14.8|13^ 
13.4113. 


4 
0 
3 
8 
3 
.0 
20     |21.2 


15.6 
18.2 
10-0 
9.3 
14.7 
16.1 


8113. 1|13. 

2  12.2  11, 
0  14.8'l3 

3  18.1  17 


19.2  19, 
25.  7  26 
31.4  29 
40. 1|39 
23.  7122, 
I9.0I17, 
19.7|l9 
4.7  4 
7.6   7 


9.7 
7.0 
14.6 
16.5 
19.4 
20.1 
28.3 
39.0 
19.2 
18. 
24.0 
3.9 


7 
5|  7. 51  7.5 


Olll.Oj  9.6 
5  10.21  9.8 
7  12.812.1 
7  I6.8II6.O 
4  14.4114.8 
7    5.9    5.3 


13.1 
16.5 
19.6 
26.0 
26.3 
37. 
16. 
13.8 
19^6 
3.4 
7.3 


12.1 
15.9 
19.7 
25.9 
25.  6 
36.7 
14.2 
10.2 
19. 3 

3^0 

7 


10 


61  8.3 
6  7.9 
1  9.3 
5I14.4 


15.0 
4.5 

10.7 

14.5 

19.5 

25.  6 

25. 1 

36.3 

13 

7.4 

17.9 

2.51 

7.5 


7.9 
6.8 
7.9 
13.0 
M.8 
4.2 
10.4 
14.2 
19.3 
25.5 
25.0 
34.  6 
12.7 
6.3 
16.9 
2.3 
7.5 


12 


13 


7.11 
5.8 
6.5 
10.71 
15.0 
3.2 
9.3 
13.0 
18-7 
■4  25.  3 


0!24. 9 
0|33.6 

0  10.8 

1  5.0 
,614.0 

1    1.8 
.4    7.4 


9.3 

6.0 

,5.4 

10^1 

15.0 

3.1 

9.2 

12.4 

18.4 

26.1 

24  .7 

33.2 

9.4 

5.6 

12.2 

1.8 

7.7 


14 


15 


17 


18 


20 


21 


23 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


9.2 
6.8 
5.5 
9.6 
1.5.0 
3.3 
9.3 
11.9 
18.0 
26.0 
24.1 
.32. 6 
9, 

6.9 
11.1 
2.0 
7.9 


5'1S.»!I8. 
9119.0*17. 
8!18.8'2U. 
9il9.712L 
3!23.8|23 


r  16.  2:  13. 

4  16.  lilt. 
01'.).3|l8. 


18.0 
24.4 
26. 2 
1.8 
25, 
23.8 
31.9 
29  .6 
23 
23 
17.8 
10.0 


7;22.3 
022.0 
,7ll4.4 
3'22. 8 
l;28.7i28. 
.8  23.0124. 
0126  6127, 
7  26.7  28. 
6133.736 
.339.3  37 


.2  20.4 
•  5I25. 1 
.0|  5.7 
.01  9.7 


17.1 
25.7 

4.6 

9, 


18.4  22. 
10.9  18. 

13.3  13. 

18.4  16. 
22.  5  22. 

6.4  6 
13.  5  15. 
25.8  24. 
25.0'24. 
28.  8'29 
32-0  32, 
38-0  38. 
31.3  28. 
18.3  21 
22.  5  21 

3.4 
10.2110. 


3  26. 
5  22 
0  19. 
9,18. 
8i22 
4(12, 
0il6. 

4  24. 
8  24. 
.2  29. 
8  33 
8  39, 

.9127 
.8J23 
.3121. 
.3  9 
.4  10, 


24  5  23. 
25.0'23 
21-6,23. 
22.  4  24. 
22.  4i22. 
17.8^17. 


27.0 
26.0 
24.6 
29.0 
33.8 
39.  9 
27.0 
23. 1 
22-8 
9.0 
10.7 


6  23. »  23 
8,22-6122. 
0' 22. 9 1 22 
5  [25.  4  25, 
0121.420. 
3|l4.4ill 
0124.3120 
2  29.0128 
25.  Oi26 
29.  8  29 


34.0 
41.1 
28.6 
21.4 
24.0 
5.8 
10.7 


22.4 
22.  0 
22. 2 
25.3 
19  6 

0.7 
18.3 
28.0 
25.7 
30.0 
33.3 
42.2 
27.0 
19.3 
24.4 

3.8 
10.5 


■.;1.4 
21.5 
21.9 
25 .3 

15.  9 
8.9 

16.  4 
26.  7 
25.  9 
30.1 
32.8 
42.6 
23.9 
18.3 
24.5 

3.6 
li'.U 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,  1923. 


Daily  Temperatures  for  May,    1923. 


Stations. 


Batesville^S^ 

Bentonville 

Bee  Branch 

Booneville 

Brinkley 

Calico  RockS'i'5  .  ■  • 

Camden§5 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Button 

EI  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

arannis 

Qravette 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Joiiesboro 

Junction 

Little  Rock  — 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marked  Tree  ^JiV 

Marshall  

Mena  

Morrillton  

Mt.  Heme 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

OzRrk 

Piue  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Kison  

Rogers  

Snow  LakeW 

Stuttgart 

Subiaoo  

Texarkana 

Warren 

Wynne 


i  Maximum . . 
(  Minimum.. 
\  Maximum . . 
I  Minimum.. 
\  Maximum . . 
(  Minimum .. 
'  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum.. 
I  Minimum  . 
(  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
)  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum . . 
(  Minimum  .. 
\  Maximum . . 
(  Minimum  ,. 
\  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
!  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
)  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
!  Minimum  .. 
\  Maximum"'. 
(  Minimum  \ , 
j  Maximum  ][ 
I  Minimum  __ 
\  Maximum  1 1 
I  Minimum  " 
\  Maximum  ■■ 
I  Minimum  '] 
\  Maximum'; 
I  Minimum  " 
S  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum" 
I  Minimum 
\  Maximum" 
!  Minimum  " 
S  Maximum" 
I  Minimum  " 
\  Maximum" 
'  Mininuim 
*  Maximum" 
i  Minimum  " 
\  Maxinnim" 

<  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 
(  Minimum  " 
\  Maximum" 

<  Minimum  " 
\  Maximum" 
'  Minimum  ' 
j  Maximum' 
(  Minimum  ' 
J  Maximum' 

■  I  Jlinimum  • 
S  Maxinunn' 
'  Miuiimun  • 
\  Maximum- 
I  Mniinnim' 
\  tfaximunr 
(  Minimum- 
\  Maximum- 
'  Minimum  ■ 
1  Maximum - 
!  Minimum  - 
S  Maximum  - 

'  1  Minimum  • 
S  Maximum- 

■  (  Mininumi  ■ 
;  Maximum - 

■  I  Minimum  • 
J  Maximum- 

■  I  Minimum- 
'  j  Maximum- 

■  I  Minimum  • 
i  Maxinunn- 

■  '  Minimum  • 
j  Maximum- 

'  (  Miuinnnn  - 
S  Maximum - 

■  '  Minimum  - 
i  Maxinunn- 
'  Minimum  - 
i  Maximum. 

'  '  Minimum  ■ 
j  Maximum- 

'  '  Minimum  ■ 
)  Maximum- 

'  '  itinimam- 
S  Maximum 

■  I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 

■  '  Mim'muni 
S  Maximum 

-  (  Mininuim 


7   8   9 


10 


i! 


78 
55 

78 

57 

84 

48 

75 

57 

80 

60 

79 

51 

72 

56 

75 

60 

77 

61 

79 

54 

78 

64 

78 

5-2 

72 

58 

76 

60 

71 

61 

74 

60 

81 

62 

78 

53 

82 

64 

78 

56 

74 

57 

74 

63 

76 

61 

79 

57 

75 

47 

80 

56 

7 

60 

74 

62 

76 

59 
78 
60 
79 
61 
80 
57 
64 
60 
75 
62 
76 
60 
73 
60 
77 
56 
78 
59 
70 
52 
80 
59 
82 
57 


64 

59 

69 

55 

70 

54 

68 

54 

69 

59 

66 

59 

66 

58 

67 

56 

66 

58 

74 

58 

74 

58 

75 

56 

68 

58 

66 

52 

69 

56 

68 

58 

73 

55 

73 

57 

77 

53 

69 

56 

68 

52 

73 

54 

70 

58 

72 

57 

74 

57 

73 

59 

70 

58 

6-1 

5' 

68 

55 

70 

55 

74 

58 

76 

62 

65 

60 

70 

58 

67 

55 

67 

57 

67 

55 

71 

54 

68 

51 

72 

61 

76 

59 


71 

59 

69 

53 

70 

55 

69 

57 

67 

59 

70 

59 

74 

56 

75 

54 

71 

60 

63 

55 

75 

58 

66 

56 

72 

62 

67 

55 

74 

■56 

71 

60 

71 

55 

69 

57 

72 

53 

72 

57 

72 

63 

69 

47 

75 

55 

68 

55 

74 

58 

65 

58 

81 

62 

68 

59 

68 

57 

72 

56 

71 

56 

68 

62 

64 

60 

68 

67 

68 

53 

69 

59 

68 

55 

70 

51 

59 

52 

60 

59 

69 

58 

75 

56 

73 

61 

65 

58 

74 

61 

73 

55 

68 

69 

72 

63 

72 

57 

67 

61 

72 

69 

78 

54 

73 

61 

66 

60 


62 
59 
69 


55  49 
69  76 
53 1  51 
71 
59 1  56 


63 

69 

64 

68 

67 

57 

72 

64 

65 

68 

61 

56 

70 

58 

66 

53 

68 

59 

70 

54 

66 

57 

65 

58 

71 

55 

63 

53 

72 

54 

72 

60 

72 

50 

68 

45 

66 

44 

69 

57 

72 

58 

63 

58 

76 

54 

63 

53 

69 

58 

75 

54 

08 

57 

66 

59 

71 

55 

69 

54 

70 

54 

6 

68 

63 

52 

69 

61 

60 

50 

63 

58 

70 

58 

74 

56 

62 

69 

62 

57 

68 

58 

72 

60 

66 

57 

70 

55 

77 

61 

63 

58 

71 

67 

75 

59 

69 

59 

65 

60 


53 

73 

53 

79 

65 

78 

50 

76 

48 

80 

59 

77 

54 

71 

44 

7S 

54 

78 

51 

74 

54 

71 

53 

80 

62 

74 

56 

77 

57 

77 

63 

79 

54 

79 

53 

78 

53 

75 

51 

74 

56 

76 

66 

75 

50 

74 

47 

75 

65 

76 

53 

79 

53 

79 

58 

76 

55 

78 

63 

75 

55 

77 

55 

76 

58 

78 

53 

80 

59 

72 

55 

79 

56 

81 

55 

79 

53 

68 

55 


77 

46 

80 

57 

77 

52 

7(i 

44 

82 

54 

82 

60 

81 

52 

76 

68 

77 

55 

80 

55 

79 

64 

80 

53 

81 

51 

82 

48 

82 

52 

78 

49 

81 

50 

80 

53 

81 

43 

81 

49 

73 

63 

82 

53 

78 

52 

81 

49 

84 

54 

79 

54 

78 

66 

80 

64 

81 

63 

80 

45 

80 

55 

77 

.52 

82 

53 

84 

57 

85 

54 

78 

51 


71 

53 

76 

48 

82 

55 

77 

52 

83 

54 
^  8! 

50 

83 

54 

79 

59 

69 

57 

81 

56 

81 

51 

78 

53 

73 

57 

75 

58 

73 

53 

75 

55 

70 

48 

78 

48 

69 

48 

81 

53 

83 

49 

68 

55 

S3 

53 

77 

52 

85 

55 

80 

55 

81 

53 

74 

50 

75 

60 

82 

56 

74 

65 

78 

55 

84 

44 

83 

61 


67 
51 
58 
41 

72 

53 

62 

48 

76 

59 

62 

50 

79 

64 

74 

55 

72 

57 

66 

51 

70 

57 

61 

47 

75 

69 

61 

43 

80 

55 

74 

56 

64 

44 

66 

51 

06 

48 

65 

47 

71 

53 

76 

40 

80 

64 

73 

56 

81 

59 

70 

55 

81 

50 

71 

50 
65 

61 

80 

40 

77 

62 

65 

63 

64 

43 

69 

50 

08 

51 

70 

57 

69 

47 

74 

48 

57 

42 

70 

59 

74 

48 

68 

52 

79 

53 

68 

52 

80 

60 

78 

54 

77 

57 

04 

47 

77 

44 

76 

56 

70 

64 

82 

53 

82 

59 

63 

58 


11   12 


39 

81 

45 

76 

36 

66 

43 

78 

41 

64 

37 

68 

37 

62 

42 

64 

34 

69 

32 

5<1 

33 

69 

41 

65 

40 

70 

35 

69 

41 

67 

40 

73 

43 

70 

42 

68 

39 

63 

30 

80 

46 

65 

39 

68 

■34 

74 

40 

74 

40 

65 

40( 


77 

36 

78 

43 

83 

35 

76 

46 

79 

41 

83 

37 

80 

43 

78 

55 

81 

42 

78 

37 

84 

42 

82 

37 

78 

42 

76 

33 

81 

46 

82 

41 

80 

47 

80 

34 

79 

41 

82 

40 

77 

40 

74 

38 

83 

46 

80 

42 

84 

65 

80 

56 

82 

40 

78 

46 

79 

43 

85 

58 

81 

41 

82 

41 

83 

50 

79 

43 

81 

42 

78 

44 

82 

34 

81 

35 

69 

40 

81 

42 

79 

39 

7(' 

40 

82 

41 

76 

38 

80 

43 

80 


45 

63 

80 

86 

42 

61 

76 

82 

37 

64 

82 

80 

43 

62 

77 

82 

43 

60 

84 

87 

42 

67 

82 

87 

46 

63 

82 

87 

44 

63 

76 

82 

41 

60 

71 

63 

63 

50 

84 

57 

82 

57 

81 

65 

67 

58 

81 

64 

78 

68 

81 

61 

77 

58 

83 

64 

80 

64 

79 

63 

75 

52 

80 

61 

81 

63 

78 

51 

79 

58 

81 

50 

72 

53 

76 
'68 

81 

61 

84 

60 

81 

62 

89 

60 

78 

62 

8:! 

63 

76 

65 

79 

40 

83 

65 

83 

63 

79 

62 

71 

51 

77 

57 

76 

68 

82 

5' 

79 

49 

79 

61 

72 

51 

81 

63 

84 

66 

86 

44 

78 

63 

79 

60 

84 

67 

82 

66 

82 

63 

79 

52 

79 

59 

78 

60 

82 

52 

85 

68 

80 

61 

76 

63 


15   16  17  18 


19  20  2J 


22  23 


25   26   27   28   29 


73 
43 
70 
51 
70 
48 
70 
42 
75 
61 
73 
49 
78 
59 
70 
46 
71 
651 

7o! 

52 
09 
47 
75 
53 

50 

4r 

75 

53 

70 

45 

71 

50 

71 

47 

70 

39 

78 

41 

68 

45 

73 

49 

7: 

48 

84 

49 

73 

50 

73 

4(i 

75 

67 

73 

51 

74 

51 

70 

43 

78 

57 

72 

59 

71 

46 

78 

53 

74 

51 

71 

47 


82 

64 

67 

68 

83 

65 

71 

58 

04 

53 

80 

63 

76 

57 

69 

56 

73 

60 

68 

.62 

67 

55 

69 

55 

63 

39 

69 

5f 

58 

49 

74 

53 

73 

48 

66 

55 

76 

59 

70 

53 

78 

63 

77 

69 

71 

59 

66 

53 

77 

.55 

7- 

61 

68 

46 

79 

63 

75 

61 

69 

60 


65 

55 

66 

54 

65 

56 

03 

61 

82 

62 

71 

58 

80 

63 

73 

62 

77 

64 

72 

57 

68 

56 

80 

63 

76 

62 

74 

63 

71 

56 

72 

56 

64 

56 
71 
60 
73 
51 
71 
58 
04 
49 
75 
63 
78 
63 
70 
59 
78 
63 
73 
62 
88 
63 
77 
64 
77 
63 
69 
52 
71 
54 
77 
63 
71 
57 
80 
63 
78 
63 
76 
62 


73   84 


70 

51 

78 

49 

72 

45 

79 

62 

75 

53 

74 

47 

72 

43 

71 

49 

65 

40 

78 

52 

67 

38 

81 

6-! 

76 

48 

6: 

43 

75 

41 

68 

44 

72 

61 

72 

6(1 

66 

40 

81 

50 

76 

47 

80 

55 

73 

48 

8! 

56 

75 

54 

68 

47 

79 

50 

78 

47 

72 

46 

84 

50 

71 

46 

76 

45 

72 

49 

07 

40 


50 

82 

55 

85 

56 

79 

62 

84 

63 

84 

47 

76 

57 

79 

61 

84 

60 

84 

66 

82 

62 

78 

62 

80 

60 

79 

52 

74 

63 

83 

61 

83 

51 

84 

56 

•68 

45 

84 

61 

80 

58 

80 

54 

85 

53 

82 

60 

8(1 

62 

85 

69 

84 

61 

82 

64 

83 

59 

78 

5- 

82 

62 

85 

60 

81 

63 

83 

60 

83 

69 

83 

62 

8 

64 

81 

68 

78 

50 

86 

61 

84 

59 

74 

49 

83 

63 

83 

57 

74 

62 

78 

63 

80 

62 

83 

52 

86 

59 

80 

62 

86 

60 


801  80 

53!  64 

80 '  76 

52!  62 

75]  82 

54 i  491  62j 


85 

78 

59 

54 

78 

77 

59 

54 

87 

"87 

63 

62 

91 

83 

64 

59 

85 

79 

59 

54 

90 

84 

62 

66 

88 

82 

63 

66 

89 

87 

63 

61 

86 

76 

61 

52 

90 

80 

63 

63 

77 

77 

56 

62 

87 

82 

63 

65 

83 

78 

61 

57 

92 

87 

(;3 

68 

89 

02 

81 

76 

61 

54 

86 

52 

83 
59 

80 
66 

87 

64 

88 

61 

76 

57 

83 

60 

88 

61 

92 

62 

87 

64 

s;4 

66 

87 

65 

87 

02 

90 

61 

98 

61 

81 

61 

77 

01 

81 

60 

87 

62 

88 

63 

83 

50 

90 

56 

79 

61 

90 

64 

90 

63 

88 

6ti 

92 

62 

80 

64 

90 

64 

90 

62 

81 

62 

79 

56 


84 
54 
84 
67 
84 
64 
84 
64 
78 
62 
81 
62i  051 
88!  80 
611  61 
9()|  80 
61  Oil 


0/ 
90 
09 
84 
65 
79 
60 
78 
59 
78 
58 
78 
59 
82 
65 
77 
59  60 
90 
65 
81 
65 
90 
69 
76 
61 
g;i 
04 
79 
62 
78 
62 
87 
67 
90 
65 
78 
63 


95 
64 
94! 


J2I 
72i 
86' 


65|  66; 
89!  79 
63i  68 


78 
63 

95 
62 
81 
66 
86 
77 
78 
59 
80 
68 
89 
68 
88 
66 
78 
61 
84 
66 
82 
06 
80 
63 
SS;  87|  80 
' "  6-1 
82 
68 
77 


68,  06 
89  89 


60j  04 


72 
58 
73 
60 
68 
57 
72 
57 
74 
63 
74 
63 
82 
62 
73 
63 
83 
64 
72 
63 
70 
GO 
83 
59 
79 
05 
78 
65 
72 
64 
71 
63 
70 
68 
74 
63 
74 
.■ib 
74 

68 
57 
75 
61 
75 
60 
72 
61 
79 
63 
78 
60 
79 
62 
75 
64 
74 
62 
73 
59 
80 
01 
76 
05 
75 
61 
70 
CO 
81 


79 
58 
81 
60 
79 
61 
77 
63 
71 
63 
82 
61 
81 
57 
78 
64 
76 
61 
83 
64 
78 
58 
78 
62 
79 
54 
83 
60 
82 
62 
80 
5' 
81 
60 
81 
57 
82 
61 
81 
55 
76 
56 
87 
58 
80 
61 
81 
61 
77 
66 
86 
63 

63 
79' 
60 
82 
00 
84 
62 
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S'S    Instvurnonts  are  read  in  the  morning-:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  rt-iy   on  wUicli  it  almost  always  occurs. 
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GENEBAIi  SUMMARY. 

There  were  no  outstanding  features  characterizing  the  weather 
in  Arkansas  during  June.  As  is  usually  the  case,  the  precip- 
itation was  not  evenly  distributed,  amounts  varying  from  1.50 
inches  to  over  12.00  inches.  The  temperature  averaged  only  0. 1" 
below  normal  and  the  number  of  clear,  partly  cloudy,  cloudy, 
and  rainy  daj's  was  normal.  There  were  no  marked  temperature 
departures  until  the  close  of  the  month  when  temperatures  lO' 
to  15°  below  the  seasonal  average'  were  recorded  throughout 
the  State.  The  showery  weather  of  May  continued  past  the  mid- 
dle of  June  in  most  of  the  cotton  growing  section  of  the  State 
and  cotton  fields  were  not  cleaned  until  the  last  of  the  month. 
Cotton  made  good  progress  and  was  in  good  condition  at  the 
close  of  the  month,  the  boll  weevil  infestation  being  much  less 
than  last  year.  Conditions  were  favorable  for  corn  and  all  mi- 
nor crops  except  in  the  floooded  lowlands.  Most  of  the  streams 
of  the  State  were  near  flood  stage  at  the  close  of  May  and  in 
several  instances  had  hardly  reached  a  normal  stage  when  heavy 
rains  the  9th,  lOtli,  and  11th  brought  another  rise,  the  Arkan- 
sas, White,  Black,  Cache,  and  St.  Francis  going  over  flood 
stnge  throughout  most  of  their  courses.  Lowlands  were  flooded, 
the  land  along  the  lower  reaches  of  the  White  and  Arkansas 
remaining  under  water  for  a  number  of  days.  In  these  areas 
the  loss  to  prospective  crops  will  be  large.  Losses  of  over 
874(),00U  were  reported  along  the  Arkansas.  The  losses  along 
the  White,  Black,  and  Cache  were  comparatively  small  as  those 
streams  were  higher  in  May  thnn  in  June.  A  tornado  occurred 
at  Jonosboro  June  27th  which  did  damage  estimated  at  $7,000. 
A  straight  blow  at  Hoxie  and  Walnut  Ridge  on  June  6th  did 
da.nmg(>  to  prop'crty  estimated  at  $1,500. 

w.  c.  H. 


TEMPEKATUKJe.. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
records  of  55  stations,  was  76.7°  wliich  is  0.1°  below  normal, 
positive  and  negative  departures  occurring  in  all  sections.  The 
highest  monthly  mean  was  7i). 8°  at  Osceola  and  Huttig;  the 
lowest  71.4°  at  Nail.  The  highest  temperature  recorded  during 
the  month  was  99°  at  a  number  of  stations  on  the  26th  and  27th. 
The  lowest  was  46°  at  Dutton  on  the  29tli. 


FEECIPITATIOK . 

The  average  precipitation,  for  the  75  stations  reporting  dur- 
ing the  month  of  June,  was  5.20  inches  which  is  1.12  inches 
above  normal.  Positive  and  negative  departures  occur- 
red in  all  sections.  Monthly  totals  ranged  from  12.14  inches  at 
Marshall  to  L50  at  Princeton.  The  greatest  amount  measured 
in  24  coiisecutive  hours  was  6.00  inches  at  Wynne  on  the  lOtli. 
Tlic  average  Jiumber  of  rainy  days  was  9. 


MISCELLANEOUS  DATA. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dales  and  luiuiber  of  stations  reportiiig.) 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


June,  1923. 


Climatological  Data  for  June,  1923. 


■i 
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Arkadelphia . . 
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Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner.. 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Marion 


Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian.... 
Hempstead  .. 
White  ....... 


Polk 

Benton  ..  .. 
Cleburne.  ... 
Phillips  .... 
Cleburne  ... 
Hempstead- 
Garland  

Union 

Craighead. . 
Union 


Washington. 

Pulaski 

Johnson 

Columbia... 
Hot  Springs. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy  

Polk 


Conway 

Baxter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

.laekson 

Pope 

Mississippi  . . . 

Franklin 

Woodruff 


Searcy 

Jefferson  . 
Randolph. 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 
Benton  . . . 
Arkansas. . 
Miller 


Wynne Cross. 


Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Bradley 

Little  River. 


250 
145 
700 
277 


1303- 
259 
600 
205 
361 

158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 
1175 

162 
159U 
270 
229 
1465 


State  Means  and  Kxtremes 


1451 
4»1 
260 
200 

900 
1250 
4»0 
1«2 
445 
377 
600 
175 
345 
182 

1500 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 
1185 

347 
800 
730 
367 

2233 
231 

17U0 
240 
450 
196 

1500 
215 
SOU 
122 
329 
287 
243 

1385 
185 
240 

228 
1050 
332 
675 
206 


250 


27 
39 

2 
24 
31 
17 
21 

9 
41 
19 

37 

24 

19 

2 

39 

23 

2 

8 

37 

41 

16 
21 
17 
16 
21 
21 
37 
41 
37 
10 

5 
25 

2 
55 

2 
61 
30 
IG 
28 
30 

2 
44 
26 

5 
40 
18 
14 
18 

8 
35 


75.8 
76.0 
73.9 


76.6 
78.2 
76.2' 

77.7 
77.0 


77.4 
75.7 


0.1 

-  0.3 

0.2 


—  0.4 
L8 


78.4 
73.2 

77.4 
72.0 
79.2 
78. 5'-' 
74.6 
75.2'' 
74.8" 
77.9 


74.6 
73.4 


79.1' 
77.0 
79.8 
77.1 
78.2 


77.5 
75.4 
79.1' 
78.4 
76.3' 
78.2 
77.5 
76.7 
76.5 


-1-0.7 


+  0.3 
+  0.4 


+  1.3 

-  2.4 

-  0 
+  0.6 
+  0.3 
+  0.7 
+  0.9 


+  0.7 
+  1.1 


0.0 


+  1.5 

-  0 
+  0, 

-  0.2 

-  0 


73.9 
76.0 


71.4 

78.8 
74.4' 
79.8' 
77.4 


76.  C 
79.0 
78.2 


78.1 
73.8 
77.8 


+  0.1 
+  0.2 


+  LO 
+  2.4 
-  0.6 


+  0.6 


-0.2 
+  1.2 


+  2.7 
-0.5 


0.0 
+  0.6 
+  0.4 
—  0.3 


+  0.7 
+  0.6 


77.6 
78.0 
79.3 


79.1 


77.6 
76.7 


26 

27+ 


27 
26 

27 
24 
26 

27 

23 

26 

23+ 

26 


26 
27 
16+ 
26+ 

7+ 


93 

93 

95" 

98 

97'' 

96 

96 

96 

96 


22 
26+ 

1 
26 
26 
27 
21 
27 
26 


PC 


§1 


17+ 

27 

23+ 

22+ 

27 


97 
96 
95 
97 


+  0.2 
+  0.9 
+  0.3 


+  0.6 


+  0.2 
-0.1 


95 
94 
95 


94 

99 
97 


98 


96 
99 


22 
22 
22+ 
26 


60 
54 
57° 
54 
52 
59 
54 
54 
54 

59 
49 
51 


29 
30 
29 

30 
13+ 


30 
29+ 


22+ 

26 

21 


26+ 

27 

22 


26+ 


27 
28 
28'' 

27 
22 


28 
30 

26 

29 
25 

28" 
29 
31" 
28» 
25 


2.60 
3.04 
4.90 
3.52 
7.25 
6.40 
6.32 
4.25 
6.43 
6.07 

2.41 
3.05 
6.36 
6.01 
3.56 
4.82 


23 

22 

36" 

28 

28" 

29 

27 

25 

28 


5.12 

5.10 
5.85 

4.81 
5.55 
5.17 
5.61 
4.38 
6.40 
2.30 
3.72 
4.06 
10. 85 

3.31 
5.60 
6.76 
3.49 
5.90 
3.90 
2.41 
3.60 
6.61 
9.80 


•2.91 
-L33 


-0.72 
+  3.58 

+  1.84 
+3.  '24 


+3.05 
+2.30 

2.40 

1.43 

+3.14 


0.75 

0.76 

1.65 

0.98 

2.50 

2.18 

2.46 

1.65 

1.54 

— 0. 29 
+0.65 


+  1.48 
+1.57 

+0.95 
+0.06 
+0. 
+  2.09 
—1.96 


-2.22 
— 0. 28 
+  0.53 


+0.15 


-0.48 


-0.50 
-2.33 
-0.56 
—2.93 

-1-5.87 


26 

29 

36'' 

27" 

25 


30  27 

30  20 

30  28 

30  31 


30 
30 

29 


59 

56 
60 


55 


53 
46 


30 


30 
29 


30 
26 
28 


29 


1.80 
3.30 
3.71 
3.20 
5.88 
4.-16 
8.54 
12.  iV 

8.  -a 

6.0G 
4.21 
5.02 
2.91 
4.38 
8 

5.  'J2 
4.70 
3.85 
11.48 

6.68 
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2.95 
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5-20 


0.78 
+1.42 


-2. 29 
-1.33 


1.95 

l.Ol 
0.87 
1.45 
1.04 
1.17 
1.75 


2.52 
1.85 
2.72 

1.25 
1.79 
1.05 
2.97 
1.25 
1.81 
0.70 
1.96 
1.08 
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2.00 
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0.68 
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0  85 
1.05 
3.82 
3.20 


.c^ 


,+5. 42 
+3.' 07 


+0. 60 
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-1.10 
-0.  67 
+7.85 
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1.30 
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1.48 
1.28 
3.98 
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1.72 
1.00 
4.20 
1.95 
2.60 
0.90 
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1.27 
1.80 
1.10 
0.74 
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0.85 
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6 
9 
5 
12 

y 

8 
6 
12 


12 
13 
9 
12 
8 
3 
8 
9 
10 
10 

7 
8 
7 

12 
7 
6 

11 


0 
4 
14 
9 
19 
13 
2 
5 
13 
19 

9 

15 
12 
15 
18 
5 


0 

0 
18 

25 
17 
22 
13" 
13 
14'' 

9 
14 

9 

3" 

4 

4 
10 

0 
21 

9" 
13 
11 
12 

7 


9 
17 

4c 

17 
5 
11 
15 
11 
21 

25 
15 
15 
15 
5 
8 
14 
15 
14 
23 


23 

11 
4 

11 
7 
8 

14 
6 
7 
3 

4 
4 
6 
5 

0 
6 


14 

14 
3 

2 
3 
6 

7" 

5 

8'' 

7 

8 

9 

6" 

1 
U 

4 
13 

0 

8" 

6 

S 

2 

7 


5 
4 

12 
2 
21 
20 
13 
7 
5 
0 

15 
7 

18 

10 
7 
0 

10 
7 

24 
5 

17 
9 
9 

12 

14 
3 

10 


8 
5 

15° 
5 
1 
3 
3 
2 
1 

0 
11 
3 
13 
4 
2 
3 


2 
2 

9 
10 
4 
6 
8 


Observers. 


s. 

s. 

ne. 

e. 

s. 


s. 
sw. 


F.  J.  Carpenter. 

Geo.  E.   Payne. 

J.  D.  Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.   S.   Weather  Bureau 

Vernon  C.   Howe. 

Supt.  Tuberculosis  San 

H,  L.   D.   Whitsou. 

W.  J.  Copp. 

A.   B.  Quarterman. 
John  C   Floyd. 
J.   VV.   Bishop. 
Dr.    R.  M.   Huuter. 
E.  E.  Cordrey. 
Rev.  N.   E.  Skinner. 
H.  S.  Cooper. 
C.  P.  Evans.' 
J.  D.   Rilev. 
Neal  Dodd. 


sw. 
no. 


sw. 

se. 


Ben  Johnson. 
J.   M.  Ricketts. 
J.  J.   Babb. 
Dr.  K.   H.  Hardin. 
Geo.   W.  NichoakU. 
C.  C.   Price. 
University  of  Arkansas 
U.  S.   Weather  Bureai 
T.  J  .  Logan. 
Arthur  Leutz. 


W.  E.  Mc  Vay. 
,V.  F.  Stevens. 
E.   C.   Spiiabur»t 
James  A.   fcuruett. 
,!.  A.  Ingram. 
N.  P.  U'  Niai. 
p.   P.   1  atrsiW. 
J.  L.  CoUett. 
Benedictine  Sister 
.1 .  A.   Louderbacii.. 


1 


L.  E.  Nabers. 

V.  S.   Weather  Bureai 

11.  Kauffeld. 

stale   .^gri.    School. 

Mrs.    W.   L.   Matthews 

F.   Wallick. 

C-   N.    ilouck. 

Charles  Walton. 

\V.    F.   Reeves. 

E.  W.  St.  John. 


\ 


W.  C.  Jackson 
B.  S.   Halbert. 
G,  A.   Whiltmgton, 
Henry  A.  U-.ivi-. 
Charles  Paxtun. 
Geo.  L.   Robinson. 
J.  A.  Mason. 
Mrs.  .1.  T.Diiver. 
Isham  Burrow. 
\V.   E.   Bakt-r. 


W.   W.   Wood. 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedicitiue  Si.':ters. 
W.   E.  Edmistou. 
O.  J.  Stephenson. 
I'oote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starek. 
J.   L.  Britt. 
Miss  Grace  Field. 


sw. 

s. 


H.  A.  Buerkle. 

New  Subiaco  .-Vbuey. 
H.  S.  Brashear. 
Dr.  Clieves  Bevill. 
Mrs-  .1.   L.   Clegg. 
MissE.  M.  Schirmer 
E.  O.  Allen. 


The  departures  from  normal  temperature  and 
ing  section  means.  T .  Precipitation  is  less  than  0 
the  table  indicate  number  of  days  missing ;  for  ex; 
Judsonia,  Ark.  ;  Junction,  Randolph,  La.iLutlic 


precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  completi 
01  inch  rain  or  melted  snow.  ++Recei¥ed  too  late   to  be  included  in  means  and  i^mmaries.  Refere, 
^mple,  "  represents  two  days  missing.  TAlso  on  other  dates.  ttPost-cffice  addresses  of  these  stations 
rville,  R.F.D.  No.  2.  Lamar. Ark. ;  Springbank .  Doddridge.  Avk. 


e  reports  are  used  in  deierni 
nee  letters   •,'',°,  apreariug 
lullows:-     Dam    No. 


J 


^esaiasitss^: 


June,   1923. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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Daily  Precipitation  for  June,   1923. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


Amity  , 

Arkadelplua  |||| 
Arljansas  City  111 

Arlberg 

Batesvillellll 

Bee  Bnvncli 

Bentonvillo  •*•.. 
Blacli  liuclilillll... 

Booueville- 

Brinkley    II II 

Calico  Kock  II II 

Camden  nil 

Center  Point 

Clarendon  l||| 

Clinton 

Conway  

Corning   

Dam  No.  1  llll..., 
Danville  HE  — 
Dardanelle    .... 

Dudd  City  

Duiuas   

Diittou 

Kl  Doradolill    •■•• 

Euglantl 

Kiireka  .Springs 
Evening  shade.  . 
Kayetteville  — 
FortSj^iilh  ••*  • 

Fulton  III! 

Georgetown  ||  l|.. 

Grannis 

Gravetle 

Heber  Springs.., 

Helena 

lligden' 

Hope 

Hot  Springs 

liuttig 

Jiiiiesboro 

Junction.  ■ 

liittle  Bock  ♦** 

laillierville    

Magnolia 

Malvern  

Maunnolh  Spring 
Jlarianaa 

Marked   I'ree  llll   . 

.Marshall 

Mem^hll    

MorriliUji! 

Mountain  Home. 

Miunit  Ida    

Murfree>boro 

Nail  

NewporL    llll 

Okay 

Osoeola..|||| 

Ozark  

Patiersonllll      

Undall 

Pine  Blufr     II L... 

Piieaiioiilas 

Portland  II  ii 

Prestott 

Princeton  llll   .... 

Kison  

Kogorj       

Snow  Lake 

Springbank  ||||  . .. 

Stuttgart  

Sii  biaco 

Texarkana   ill   ... 

Waldion 

Wairen    

Wldtecliffs 

SVynneiill 


Ouacbita. .. 
Ouachita  — 
Mississippi.. 

White 

White 

Arkansas.. . 
Arkansas  ... 

White 

Arkansas.  .. 

White 

White  

Ouachita   .. 

Red 

White 

White 

Arkansas . . 

White 

White 

Arkansas .  . 
Arkansas.. . 

Wliite    

Arkansas. .. 

White 

Ouachita  ■ . . 
Arkansas  .. 
While  ..     •. 

White 

White 

Arkansas . . 

Red 

Wliite 

Ked   

Arkansas.  . . 

White  

Mississippi. 

Wnite 

Red 

Ouachita . .. 
Ouachita... 

Wliite 

Ouachita... 
Arkansas. .. 
.\rkansas.  . 

lied 

Ouachita... 

Wliiie 

Missis.sippi. 

Minsissippi. 

White     •      . 

Ouachita.. . 

Arkansas... 

White 

Ouacluta. . . 

Ouachita... 

Wiii(e.    .  .. 

Wnite 

Arkansas . . 

Mississippi 

Arkansas.  . 

White 

White 

Arkansas . 

White 

Ouacliita  . 

Ouacliita.. 

Ouachita 

Ouachita.. 

Arkansas. 

Mississippi 

Red 

Arkansas. 

Arkansas. 

Red 

Arkansas. 

Ouachita  . 

Rod 

Mississippi 


.Gl 


.13 

.01 

1.82 
.21 
.05 

T. 

.08 


.30 


.34 
1.08 


.06 


.84 
.45 
.25 
.02 
1.40 
.03 


.2/ 


1.20 

.'i 


.90 


.06 

■  10 

.02 

1.54 


T. 
1.05 


.14 
.10 

".05 
T 
T, 

1.20 
.22 
.2z 
.09 

.01 

T 
.15 
.07 
.67 


1.G3 

.'si 

.'55 

.'is 

.'45 
.'34 
T 
T 


1.25 
T. 
.40 


.15 


.26 
.07 


.45 

•  30 

.53 

2.50 

1.30 

.64 


1.13 


.02 


.62 

.70 

1.17 

.89 

.32 

'.'24 
1.00 


.40 

.3.T 

T. 

'.'io 

.'74 

.45 

.05 

.75 

1.03 

.15 

.80 

1  ... 

.01 

T. 


.02 


.92 


.01 
.28 

'.'32 
.35 
.12 

i'.'io 

.19 
.85 

T.' 

.'i.: 

.25 


4.42 
35 


1.65 
.32 


.41 


.38 
.68 
.70 
.11 

2.'46 

'  '.99 

1.39 

.68 

.04 


1.12 
.43 


.02 


1.12 
.5; 
.10 


.30 


1.26 

'.'ie 

'.'64 

.42 
.90 
1.07 
.28 
.05 


1.2 
.10 


.06 


1.24 
.'36 


.06 


1.00 
22 

1.40 
41 


.02 


.44 
1.04 
.60 


.40 

T. 

1.65 

85 

75 

03 

2.46 

i. 

1.02 
1.95 
.10 

.87 
.20 
.80 
.22 
1.75 


2.52 
2.'72 
'.'26 


1.34 


1.85 
T.' 


.25 
.72 
.78 
.30 
.01 

2.14 
.46 
.02 

1.05 
.06 


1.18 


1.85 


.23 


.15 
1.70 


.04 


.12 
.20 
.49 
.88 
.13 
.18 
.43 
1.01 
.14 
.40 


1.80 


.89 


.16 


.10 


4.65 
■1'. 

1.51 
.70 
.42 

'.'38 

i.os 

'.'■26 
i,'25 


1.05 
1.38 
1.05 
1.59 
.10 
1.53 

.26 

.60 

4.15 

2.1.0 

.06 

1.27 

.20 

.06 

.12 

.76 

.70 

3.82 

3.20 

20 

1.07 

.'■24 
1 

1.28 
3 

1.06 
2.48 


.58 
.21 

■f.' 
T. 
1.69 

.28 

T 

.45 


1.33 
.63 

1.72 
.80 

4  20 

1.95 

2.  GO 
.90 

5.75 
.75 
.10 

1.70 
.38 
.32 
.25 
.G7 

.'39 
.65 
T. 


.09 


.55 


1.20 
.96 
.85 
.10 

6.00 


.10 
.40 
1.08 
.20 
.01 

.'64 
.44 

.'83 
.06 

.07 
2.77 
.43 
.10 
.57 
.42 
.24 
.45 
.83 

T.' 

1.74 
T. 
.13 
.13 
.30 
.05 
.24 

'.'•28 

'.'06 
.12 
.60 
.12 
.1 

1.00 

1.05 
.32 
.61 
.70 

1.25 
.53 

2. 32 
.12 
.22 

1.10 

1.80 


.30 


13 


T, 
1.07 


.01 


.03 


.83 


.02 


.74 


T. 


16 


17 


18 


20  21 


23 


24  25  26 


27 


28  29 


30 


31 


.35 


.04 


.20 


.21 
.'65 
.',35 

.'62 
1.26 


.44 
.69 

.'is 

1.73 
.90 
.04 

."53 

T. 


.20 


.07 
.02 

i."i2 

T 

'.78 

T.' 

.16 


.15 
.17 
.10 

".'&■ 
T. 
2.97 

i.'si 


.98 


T. 


.10 


.18 


1.03 


.09 


.16 

'.'6i 

'.'25 
.40 

i.'TO 
.52 
.35 
T. 

3.59 


.33 


.25 


.32 


.95 


.02 


.30 


.20 


l.£ 


2.00 
.28 

'.'51 

2.09 

1.14 

.10 


.15 


.37 


.80 


.29 


T. 


T. 


1.25 
T 
.60 


.36 


.02 


.18 


.18 


.07 


.20 


.04 


1.05 
T. 
.49 

"65 

.57 


.20 


.42 
.06 

.'so 

'.'56 

i.'27 
.09 
.90 
.10 


1.30 


.02 


.04 

i."4i 


.60 


.04 


.20 


.55 

i.'io 
'.'37 

'.'85 


.45 


.90 


.15 


.40 
.60 

.'38 
.04 
.96 
1.06 


1.45 
.84 
.44 
.70 


1.47 
i.'28 


.12 

1.79 


.05 


1.53 


1.25 
.72 
.61 
.01 

i.'oo 

i.'45 


1.30 


1.00 


.62 


.59 
.45 
.82 
.96 
.01 
.48 
1.48 
09 


.16 
.55 
1.00 
.84 
.80 
.54 
.25 
.50 
.46 


1.92 

i.'i? 


.04 


.12 


.30 


2.60 
3.04 
4.90 
3.52 
7.25 
6.40 
6.32 
4.25 
6.43 
6.07 
2.41 
3.05 
6.36 
6.01 
3  56 
4.82 


5.12 
5.10 
5.85 
4.81 
5.55 
5.17 
5.61 
4.38 
6.40 
2.30 
3.72 
4.06 
10.85 
3.31 
5.60 
6.76 
3.49 
5.90 
3.90 
2.41 
3.60 
6.61 
9.80 
1.80 
3.36 
3.71 
3.26 
,').88 
4.46 
8.54 
12.14 
8.53 
6.06 
4.21 
5.02 
2.91 
4.38 
8.47 
5.92 
4.70 
3.85 
11.48 
C.68 
4.24 
6.91 
4.80 
2.70 
1.50 
5.21 
6.51 
5.47 
3.74 
4.27 
4.55 
6.18 
4.52 
2.95 
2.85 
10.79 


Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset  and  precipitation  is  for  24  hours  ending  at  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  station;   precicitation  for  24 
ours.midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  not   recorded,  *  Included  in  next  measurement.   SI  Precipitation  measured  in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stagres  for  June,   1923. 


Stations, 


lort  .Smith 

l)rtril;!i;elle 

Little  Rock. 

Pine  inulf 

Hltick  Rock  ... 
Cahco  Rock.  .. 

batesville 

Newport 

(liurgetown   . 

Claipudon 

Helena 

.Arkansas  City. 

Caiiulfn 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia.   . 
Vatter^on 


Rivers. 


Flood 
Sracp 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

, do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

fmnchita.  . 

Petit  .lean.. 

Red 

Ouachita. .. 

Carhe  


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
49 
20 
28 
18 
9 


19.1118.9 
2(1.0  17.9 
21. 5120. 9 
25. 0  24. 7 


2 


18.0 
7.9 
14.5 
26.  G 
25.8 
30.2 
.52. 3 
42.  b 
20.6 
19.: 
24.1 
2.9 
9,9 


17.  ( 
7.5 

15.0 

24 

25.5 

20.3 

32.0 

43.0 

18 

19, 

23. 5  23 
2.9  3 
9.4    9 


1120 
4118. 
5  18, 


1 

3 

4 

2  14 

0,22 

2-24 


8117.1 


18.6 
18.2 
19.0 
22. 8 
14. h 

6 

3.5 
21. 
24. 
30. 4 
31.5 
43.1 
16.0 
11.9 
23.4 

3.0 

8.1 


10 


4118.4117. 
0  10.8  16. 
0  18.5  18. 


9122.8 


15.5 
G.'J 

12.5 
0.3 

23.4 

30 

30.9 

43.0 

18.  G 

n.o 

4  24 
.0  10.0 
0    8.1 


2116.6 
4  15.4 
1  17.8 
4  22. 1 


15.8 
6.1 
12.7 
18.5 
22.4 
29.9 
29.3 
42.4 
24.0 
9.4 
24.2 
4.9 


20.2 
16.2 
16.9 
21.7 
15.8 
11.8 
13.  G 
19. 
22.6 
29.6 
28. 3 
12.0 
24.3 
18.4 
23. 7 
4.0 


8.0    9. 


12 


15 


16 


27.3 

20.9 

19.6 

21.9 

20.3 

10.1 

19.1 

23.4 

23.0 

29.4 

8  27.1 

6  4I.1| 

6'l9.S 

4122.2' 

0|24.4 

OilO.O 

9:10.2 


28.9 
24. 0 
21.3 
23.5 
19.0 

8.2 
16.2 
23.4 
23.0 
29.4 
26.2 
40.5 
22.9 
21.4 
|24.7 

7.0 
110.2 


29.4 

25.8 

23.9 

26.1 

15.7 

6.4 

13.3 

2  21.9 

22.7 

29.3 

25.1 

89.3 

24.0 

14.4 

25. 

3.9 

9.9 


28.7 
26.3 
24.3 
26.9 
16.0 

6.4 
12.6 
21.1 
22.6 
29.2 
25, 
39.2 
21.6 

9.4 
24 

3.4 

9. 


27.1 

26. 2 
25.3 
27.5 
16.8 

5.G 
12.9 
21.6 

22. 3 
29.0 
28.5 
39.  G 
14.2 
12.  £ 
22.  ( 

3.0 
10.2 


19 


20 

21 

22 

23 

24 

25 


24.1 
25.5 
25.2 
27.7 
16.6 

5.5 
13.2 
20.8 
22. 2 
28.8 
29, 
40, 
13.3 
11 
21.3 

2.6| 


0 
1 
5 
4 
5 
0 
10.  li  9.8 


23.2 
22.0 
23.9 
27.5 
15.0 

4.7 
11.2 
19.3 
21.9 
28.6 
31.8 
41.8 
10.3 

6.6 
17.8 

1.8 

9.5 


21.5 

21.5 

23.3 

26.9 

13.8 

4.4 

10.6 

18.4 

21.6 

28. 4 

32. 3 

42.5 

8.6 

5.5 

16.4 

1.5 

9.2 


1  18.8 
0  18.5 


21.5 

25.8 

11.2 

3.8 

9.8 

2;  15. 5 

3J21.0 

2,28.0 

4  32.3 

1  43.3 

0,  7.8 

3'  4.2 

4  14.6 

3    1.2 

0'  8.8 


26 


15.1 

16.5 

18.9 

24.1 

10.0 

2.6 

8.9 

13.5 

20.4 

27.6 

30.8 

43.5 

7.4 

4.2 

13.5 

1.0 

8.2 


28      29 


30 


3|10.9 


11.5 

15.6 

21.8 

9.4 

2.5 

8.6 

9.6 

19.4 

27.2 

23.4 


2:42.6 


7.0 
4.1 
13.0 
1.0 
7.7 


9.8 
9.2 
10.4 
16.8 

8.8 
2.5 
8.5 
8.8 
.6;17.6 
9126-  5 


25. 

40,  9 
6.6 
3.2 

612.4 
9    0.8 

5i  7.1 


24 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


June,  1923. 


Daily  Texaperatures  for  June,    1923, 


Stations. 


r.   ^       Ml  i^A  \  Maximum.. 

Bee  Branch l^tSZS:: 

Bentouville {  Minimum.. 

BoonoviUe  ISS^!! 

""uuey ISS^:: 

Camden^f iS^uT:! 

rpntpr  Point      ...     Maximum., 
center  roim, j  Minimum  .. 

Poinvav  Maximum.. 

^°""*y i  Minimum  .. 

S  Maximum.. 
'^"'■"'■'^ iMiuimum:: 

Dardanelle i  Maximum . . 

uai  aaneiio )  Minimum  . . 

,,    ,,  ,,:.„  S  Maximum.. 

I""'*'  ^'^^ '!  Minimum.. 

I  n  nas  ....     Maximum.. 

'""'"'^^ (Minimum.. 

l),,.r„u  i  Maximum.. 

"""'"" I  Minimum 

in  Dorado Maximum.. 

ILl  L>oraao j  Minimum 

E"'^'-n>l l^l^SZn- 

KurekaSprlngS..!"-^.. 

wvrr.iiino-  <^hac\p      (Maximum 
Evening  bnaue...  j  jji^j^^um  •• 

ij-       ,,,„iiin  S  Maximum 

l'a,v«lt.eviUe i  Minimum;; 

L-  ...  c,„iti.  (Maximum" 

''""'^"""' i  Minimum;; 

^ i.,  i  Maximum" 

'3'^'"""^ I  Minimum" 

,, ,  ,  i  Maximum" 

"■^avotlB 1  Minimum" 

„  i  Maximum" 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


RRKfiNSflS   SECTION. 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist. 


7oL.    XXVIII.    Little    Rock,    Ark.,    July,    1923.    No.   7. 


I 


QENEBAL.  SUMMARY. 


The  weather  during  July  was  characterized  by  normal  temp- 
irature,  a  slight  deficiency  in  precipitation,  about  the  normal 
mount  of  sunshine,  and  nearly  the  normal  number  of  clear, 
)artly  cloudy,  cloudy,  and  rainy  days.  The  month  opened  with 
I  cool  wave," temperatures  being  8°  to  10°  below  normal  during 
vhich  time  48°  was  recorded  in  Benton  County.  From  the  17th 

0  the  •22d  and  during  the  last  few  days  of  the  month  temper- 
itures  were  near  or  slightly  below  normal,  while  during  most 
)lher  periods  they  were  above  normal,  105°,  which  is  not  an 
inusual  July  temperature,  being  the  highest  recorded.  Little 
■ain  fell  from  the  1st  to  the  12th  but  thereafter  moderate  show- 
ers were  frequent.  Conditions  as  a  whole  were  favorable  for  cot- 
on  which  was  rather  late.  Boll  weevil  infestation  was  less  than 

1  vear  ago  and  the  close  of  the  month  found  fields  clean  and 
;he  crop  growing  and  fruiting  satisfactorily.  The  weather  was 
rather  dry  for  corn  in  a  few  western  and  northern  counties  but 
in  most  sections  corn  did  well  and  early  corn  was  nearly  ma- 
tured at  the  close  of  the  month.  Melons,  potatoes,  rice,  pastures, 
md  truck  were  favorably  effected  and  at  the  close  of  the  month 
;he  early  peach  crop  was  being  harvested  under  favorable  con- 
ditions. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE . 

The  mean  temperature  for  the  month  of  July,  as  determined 
from  the  records  of  51  stations,  was  79.9°  which  is  normal. 
There  were  slight  positive  and  negative  departures  in  all  sections 
of  the  State.  The  highest  monthly  mean  was  82.6°  at  Hope; 
the  lowest  75.0°  at  Dutton.  The  highest  temperature  recorded 
was  105°  at  Hope  on  the  24lh;  the  lowest  48°  at  Rogers  on  the 
1st.  Extremes  occurred  near  these  dates  throughout  the  State. 
The  greatest  daily  range  was  42°  at  Harrison   on  the  7th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  reports  of  78  stations,  was  3.58  inches  which  is  0.39  inch 
below  normal.  Amounts  varied  from  7.86  inches  at  Little  Rock 
to  0.38  inch  at  Harrison,  but  considering  the  season,  the  dis- 
tribution was  fairly  regular  over  the  State.  The  greatest  amount 
measured  in  24  consecutive  hours  was  4.75  inches  at  Hot  Springs 
ualhe  17th.  The  average  number  ox  rainy  days  was  6. 


MISCEIil-ANEOUS  DATA . 
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humiclity. 

Pressure 

(Sea-level). 

Wind. 

stations. 

1 

a 

3  tA 

a 

M 

"S 

s 

ti^. 

a 

y 

s« 

bo 

K 

S 
a 

P 

o 

1 

C6    ;>    QJ 

ell 

1° 

p 

p 

P-1  o 

29.98 

30.19 

21 

29.73 

29 

2,446 

24 

e. 

15 

68 

Bentonville.. 

Fort  Smith... 

29.95 

30.17 

2 

29.74 

25 

4,368 

42 

n. 

15 

82 

55 

75 

Little  Rock 

29.97 

30.17 

2 

29. 77 

25 

4,506 

41 

n. 

27 

85 

63 

72 

Memphis.... 

29. 99 

30-20 

2 

29. 77 

28 

4,294 

39 

sw. 

2K 

81 

66 

65 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms:-  5th,  2;  7th,  2;  9th,  6;  10th,  2;  11th,  7;  12th, 
7;  13th,  11;  14th,  8;  15th,  9;  16th,  6;  17th,  7;  18th,  1;    19th, 
3;  20th,  9;  21st,  2;  23d,  1;  24tb,  1;  25th,  10;  26th,  3;    27th> 
16;  28th,  13;  29th,  3;  30th,  23;  31st,  2. 

Lunar  Hnlos:-  '25ih,  1. 
Solnr  Halos:-  23d,  1. 
Dense  Fog -.-Idih,  1. 


Year. 


Temperature. 


a  1^ 

a*' 


Preeipitatiou. 


g3 


Number  of  days. 


P.  o 


•Means 
and  Ex 
tremes. 
1S91 

isy2  

1  »yo 

IS'Jl 

IS'Jo 

IS'Jfi 

1897 

1«98 

1899 

1900 

19U1 

1902 

1903 

1904 

1905 , 

1906 , 

1907  

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

19U! 

191-1 

191o 

191G 

1917 

191S 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 


79.9 

76.5 
79.0 
80.9 
78.4 
78.9 
83.4 
82.4 
79.9 
79.0 
79.7 
83.7 
79.4 
79.6 
77.9 
76.7 
76.7 
81.4 
79.  2 
81.  9 
79.4 
78.4 
81.3 
81.5 
82.6 
77.1 
82.8 
79.6 
79.6 
81.2 
79-8 
8=!  0 
80.2 
79.9 


III 

41 

3. 93 

15 

II 

5 

-3.4 

103 

50 

7.24 

+3.  32 

13 

8 

10 

-0.9 

104 

50 

3.58 

-0.34 

10 

U 

10 

-1-1.0 

103 

59 

2.94 

-11.98 

17 

11 

3 

-1.5 

108 

51 

3.98 

+0.06 

17 

9 

5 

-1.0 

104 

55 

7.34 

+  3.  42 

12 

10 

9 

+  3.5 

110 

52 

1.61 

-2.  31 

16 

U 

4 

-1-2.5 

iU9 

50 

3.25 

-0.67 

16 

11 

4 

O.u 

1U5 

50 

4.25 

+  0.33 

12 

13 

6 

-0.9 

lUO 

52 

5.14 

+  1.22 

15 

11 

5 

-0.2 

102 

51 

4.46 

+  0.54 

10 

15 

6 

-1-3.8 

110 

50 

2.49 

-1.43 

15 

13 

3 

-0.5 

105 

50 

4.49 

+0.57 

14 

12 

5 

-0.3 

105 

53 

3.86 

-0.06 

13 

12 

6 

-2.0 

104 

49 

4.43 

+  0.51 

13 

13 

0 

-3.2 

106 

51 

7.60 

+  3.  68 

10 

13 

8 

-3.2 

99 

48 

5.96 

+2.  04 

13 

9 

9 

-1-1. 5 

108 

53 

1.96 

-1.96 

21 

8 

2 

-0.7 

103 

48 

3.00 

-0.92 

16 

12 

4 

-t-2.0 

1(16  ■ 

5U 

2.51 

-1.41 

19 

9 

3 

-  0.  5 

105 

41 

5.  46 

+  1.54 

15 

12 

4 

-1.5 

UlC. 

43 

4.  83 

+0.91 

9 

14 

8 

-t-1.4 

1U4 

56 

2.  82 

-1.10 

15 

13 

3 

-fl.O 

104 

55 

4.31 

+  0.  39 

13 

14 

4 

-1-2.7 

110 

54 

2.  69 

-1.23 

11 

15 

0 

-2.8 

HI/ 

43 

2.  -10 

-1.52 

20 

/ 

4 

•1-2.9 

KiG 

55 

2.  09 

-1.83 

19 

9 

3 

-0.3 

11  Hi 

50 

5.10 

+  1.18 

15    . 

9 

7 

-03 

111 

49 

1.53 

-2.39 

19 

7 

5 

+  1.3 

104 

54 

1.91 

-2.01 

19 

8 

4 

-0.1 

Ui5 

52 

4  .22 

•HI. 30 

15 

10 

6 

+  2.1 

K'7 

54 

2.42 

-1.50 

l!l 

8 

4 

+0.  3 

I'lG 

48 

4.12 

+  0.20 

14 

U 

6 

0.0 

105 

48 

3.53 

-0.39 

16 

9 

6 

10 

10 
6 
6 
12 
4 
5 
8 
8 
9 
6 
6 
9 
10 
13 
10 
4 
8 
5 
10 
11 
<> 
8 
7 
5 
6 
8 
4 
5 
7 
0 
7 
6 


'liasi'il  on  30  yt'i>r.<  rccoi'd. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


July,  1923. 


Climatological  Data  for  July,  1933. 


Stations. 


Arkadelphia . . 
Arkansas  City. 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch ... 
Bentonville  . . . 
Black  Rock  . . . 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock... 

Camden 

Centerpoint  •  •  •  • 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Danville ■ 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas  


Button 

Elaine 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Evening  Shade  . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 


Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs.... 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig •  •  • 

Jonesboro 


Lincoln  

Little  Bock 

Lutherville.  tt  ••• 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna+t     

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 


Morrillton 

Mountain  Home- 
Mount  Ida 

Murf  reesboro .... 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Patterson 


Pindall.. 

Pine  Bluff  .... 
Pocahontas  . . .  ■ 
Portland  ....... 

Prescott 

Prineetown . . . . 

Rison 

Rogers 

Snow  Lake 

Springbank  tt 


Counties. 


Clark 

Desha 

Stone 

Independence., 
Van  Buren  . . . . , 

Benton 

Lawrence 

Logan 

.Monroe 

Izard  


Ouachita . . 
Howard.... 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner.. 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 


Madison 

Phillips 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian . . . . 
Hempstead  .. 
White 


Polk 

Benton  ..  .. 

Boone 

Cleburne. . . . 
Phillips  .... 
Cleburne  ... 
Hempstead- 
Garland  .... 

Union 

Craighead . . 


Washington. 

Pulaski 

Johnson 

Columbia... 
Hot  Springs. 

Fulton 

Lee 

Poinsett .... 

Searcy  

Polk 


Conway 

Baxter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

Jackson 

Pope 

Mississippi  . . . 

Franklin 

Woodruff  . ... 


Searcy 

Jefferson  .. 
Randolpti.. 

Ashley 

Nevada.... 

Dallas 

Cleveland  . 
Benton  . . . . 
Arkansas... 
Miller 


Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit).  Precipitation,  inches. 


186 
145 

700 
'J77 


1303- 
259 
600 
205 
361 

158 
470 
200 
516 
309 
293 
327 
330 
1176 
162 

1590 
155 
270 
229 

1465 


Arkansas.. 

Logan 

Milter 

Scott 

Bradley... 


1451 

481 
260 
200 

900 
1250 
1062 
486 
182 
445 
377 
600 
175 
345 

1500 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 
1185 

347 
800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
450 
196 

1600 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
185 
240 

228 
1050 
332 
675 
206 

"iso 


a  . 


1?g 


■5 


Number  of  days. 


Ho 


Observers. 


27 
39 

2 
24 
31 
17 
21 

9 
41 
19 

37 
24 
19 

2 
39 
23 

8 
37 
41 
16 

21 
1 
23 
16 
21 
21 
37 
41 
37 
10 

5 
25 

2 

2 
52 

5 
51 
30 
16 
28 

2 
44 
26 

6 
40 
18 
14 
18 

8 
35 

3 
9 

26 

7 

30 

39 

8 

23 

27 

7 

2 
39 
31 
17 
41 
16 
19 
32 

2 
11 

35 
26 
41 
6 
28 
18 
15 


78.8 
80. 2' 
78.4 


8L7 
81.6 
79.9 

79.5 
80.4 


79.8 
79.2 

so.'g' 

75.6 
80.1 

75.0'' 


2' 
78.8 
78.4^ 
79.0 
82.4 


1.0 
+  0.3 
-  0.1 


-h  1.4 


1.5 
—  1.5 


-  0.9 
+  0.4 

"o.'o 

-3.7 

-  1.1 

-  0.1 


1.3 
1.0 


78.4 
77.2 
79.5 


82.6' 
79.0 
81.7 
80.7 


80.0 
79.2 
81.4' 
80.3 
80.0 
79.9 
80.3 
78.8 
80.2 


99 
103" 
98 


101 
99 
102 

102 
100 


+  L3 
+  L4 


0.0 
+  3.6 


2.3 
2.1 
0.1 
0.4 


0-9 
0.0 


76.7 
79.0 


76.8 
82.2 


80.6 
81. 2e 


80.8 
80.9 
80.3 
81.0 


80.0 
77.5 
80.2 


79.6 
82.  4" 
83.1 


81.9 


80.6 
'79.9 


-  0 
+  2.2 

-  1.2 


98 
100 

ioo' 

97 
99 

97'' 


99" 
97 
98' 
98 
101 


105* 


102 
100 


0.0 


-h  1.5 
+  1.1 


+  05 
-  0.3 


1.2 
1.0 
1.1 

08 


-0.3 

+  0.7 


-  1.1 
+  1.5 

-  0.8 


+  0.1 


+  0.4 
0.0 


98 
95 

102" 

101 

101 
97 
97 
97 

153 


24 
24 

'24' 
24 
25 

25+ 


21 

24 

12+ 

24 

24 


97' 
102 


95 
101 


99 

lOOe 


100 
99 
100 
102 


100 
98 
97 


97 
102" 
105 


103 


99 

105 


24 

8+ 
13 

9+ 
•24 
24 
23 
24 
24 


24 
24 


57 

58 

'ei" 

54 
57 

53'= 


8+ 
24 


24 

8t 
25 
25 


12 

21t 

23+ 


24 
13 
25 


24 


61 

58 

60" 

55 

59 

58 

69 

58 

58 

59" 
54" 
54 

'55' 
00 


-1.20 
+1.98 


30 
32 

'28" 
32 
29 

341) 


—0.59 
—1.31 
3.C3 
— 0. 


30 

37 
42 


50 
61' 


69 
58 
55 
57 


57 
48 
63 


68 
59" 
69 


57 


56 
48 


32 


1 


28 
42 


-1.42 
-1.47 
+  1.51 

-0.39 


Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Waldron 

Warren 

Whitecllffs ...   '  Little  River.. 

Wynne Cross 

State  Mian>     and  Extrema 

The    departures  from".;^al  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  in  determi.,- 
ing  section  means.    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow. ++Recei  red  too  late   to  be  included  in  means  and  smmanes.  Reference  letters  '.'.•.  appearing  .n 
the  table  indicate  nuraberof  days  missing:  for  example.  '  representstwo  days  missing.  TAlso  on  other  dates.  ttPost-office  addresses  of  these  stations   as 
Judsonia,  Ark.  ;  Junction.  Randolph,  La. -.Lutherville,  R.F.D. No  2. 1.amar.Ark.:  apringhank.  Onddndge.  Ark.     


32" 
34 


27 
29 


2.80 
6.95 
2.50 
2.60 
2.25 
1.28 
2.98 
L06 
2.77 
1.6 

3.33 

1 

4.33 

0.96 

6.85 

3.63 

3.05 

3.62 

2.20 

6.40 

2.76 
7.57 
2.36 
6.24 
3.3(: 
3  30 
1.94 
3.41 
1.51 
3.92 

4-60 
0.44 
0.33 
137 
6.23 
2.  3(i 
4.89 
7.10 
2.76 
2.32 


-1.44 
-1.57 

—0.66 
—2.33 
+  0.70 


+3. 32 
-0.119 

-6.21 
-2.49 
+1.56 

-1.39 

— i.55 

+3. 26 
—0.80 


33 

28? 


29 
29 
30 
30 


28 
35 
27 


25 

31' 

34 


7.8(; 

5.37 
4.70 
2.2f 
2.9( 
3.41 
3.81 
2.76 
2  1 

0.25 
3. 92 
4.2:i 
2.31 
3.5, 
4.89 


-2.  19 

0.43 

-1.99 


—4. 
-3. 


+2.39 

+0.30 
+2.  56 
-1.36 
—0.81 


0.95 
1.60 
l.CO 
1.22 
1.10 
1.25 
1.15 
0.82 
1.31 
0.47 

1.13 
0.45 
1.13 
0.29 
3.11 
2.30 
0.90 
1.07 
0.55 
2.45 

1.80 
2.40 

2.88 
143 
1.33 
II.  75 
1.45 
0.40 
1.40 

1.70 
0  44 
0.25 
0.65 
2.  64 
0-95 
2.03 
4.75 
0.70 
0  90 


i-3.8 
+  1.79 


— l.K 
+1.10 


+  0.86 


4.37 
2.  86 
0.81 


8.17 

3.41 
4.30 
1.91 
4.01 
5.55 
6.10 
1-68 
5.76 
2.64 

5.54 
2.46 
2.89 
1.61 
2.25 
3.41 
4.99 

3.53 


+  0.41 


—  1.59 

+  1.80 


+0.  SI- 
-  0 .90 


-0.45 
-0.40 
-2.83 

+0, 
+1.47 
+2.58 
-2. 72 


-0.36 

+1.18 
-1.02 
-0  26 


3.84 
4.30 
1.60 
1.00 
1.02 
1.40 
1  65 
0.86 
0.70 

2.  .52 
1.23 
1.20 
0.71 
2.  CO 
0.90 


1.66 
1.21 
1.85 

0.91 
1.16 
155 
0.61 
1.52 
2.20 
2.23 
0.68 
3.80 
1.60 

1.87 
0.90 
1.8'l 
0.73 
0.80 
2.00 
2.40 

4.75 


5 
10 
4 
3 
7 
5 
6 
6 

9 

6 
9 
5 
6 
7 
5 
5 
6 
10 

5 

5 

4 
6 
5 
9 


22'' 
22 

11' 
19 

18" 
15 
13 
10 
15 

19 

19 

W*- 

15 

20 

17 

22" 

16 

15 

21 


19 

15'' 
20 

13 

19 
12 
16 
20 
19 
18 
23 
16 
18 

20 
20 
17 

3 

9 
16 


16 


0 
6 

7 
7 
6 
11 
0 
9 
8 
7 

10 
13 
8 

n 

10 

5 

0 

1 
21 

24 

0" 
0 

"13" 
11 

8" 
10 
14 
13 

3 


8" 
15 

1 
12 

1' 

9 


22 
10 

7 
8 
7 
4 

14 
3 
5 
9 

5 
3 

11 
3 
2 
4 
9 

10 
3 


13 

6 
15' 

7 

16 
12 
12 
13 

6 

7a 
5" 
11 
6 


2'' 
0 

13 

3 
14 

7 

6 

4 

8 

7 
11 

7 


0 
3 
2'' 
1 
10 
2 

e« 

6 


5 
fi'' 
11 

5 
9 

6 


sw. 

se. 

sw. 

s. 


F.  J.  Carpenter. 

Geo.    E.   Payne. 

J.  D.   Reeves. 

Mrs.  Lelia  l.  Teter. 

.1.  E.  Scanlan. 

U.  K.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.   Howe. 

Supt.  Tuberculosis  San. 

H    L.  D.   Whitson. 

W.  J.  Copp. 

A.  B-  Quartern! an. 
lohn  C.  Floyd. 
J.   W.   Bishop. 
Dr.   R.M.   Hunter. 
E.  E.  Cordrey. 
Rev.  N.  E    Skinner 
C.   P.  Evans. 
J.   D.   Rilev. 
Neal  Dodd. 
Ben  Johnson. 

J.   M.  Rickptts. 
G.  A.  Newton. 
J.  J.   Babb. 
Dr.  R.   H.  Hardin. 
Geo.   \V.  Nichoalds. 
C.  C.   Pi  ice. 
University  of  Arkan.'-as. 
U.   S.    Weather  Bureau. 
1'.  J.  Logan. 
Arthur  Leiitz. 


sw. 
sw. 


se. 
sw. 


VV.   E. 
A.  F. 


Mc  Vay. 
Stevens. 
A.  C.  Books. 
E.  C-  Spanhurst- 
lames, A.   Burnett. 
J.   A    Ingram. 
N.   P.   O'  Neal. 
P.   P.   Piitraw. 
J.  L.  Collett. 
Benedictine  Sisters. 


L.   E.  Nabers. 

U.  S.   Weather  Bureau. 

H.   KauflVld. 

.-itate   Agri.    School. 

Mrs.    W     L.    i>latthe\vs. 

F.  Wallick. 

C-   N.    Houck. 

Ciiarles  Walton. 

W.   F.  Reeves. 

E.   W.  St.  John. 

W.  C.  Jackson 
B.  S.   Halbert. 
(i    A.   Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  I'axton. 
Geo.  L    Robinson- 
J.  A.  Ma>on. 
Mrs.  J.  T. Driver. 
Isham  Burrow. 
\V.  E.  Baker. 


W.   W.  Wood. 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedicitine  Sisters. 
W.   E.   Edmiston. 

0.  J.   Stephenson. 
Foote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 

1.  L.  Britt. 
Miss  Grace  Field. 

H.   A.   Buerkle. 
New  Subiaco  Aboey. 
H.   S.  Brashear. 
Dr.  Cheves  Bevill. 
Mrs.  J.   L.  Clegg. 
MissE.M.   Schirmer. 
E.  O.  Allen. 


follows :-     Dam    No. 


July,  1923, 
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Daily  Precipitation  for  July,  1923. 


Day  of  month. 

Stations. 

Drainage- 
basin. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Arkadelphia  |||| 
Arkansas  City  111 

.95 

.60 
.60 

.'92 

.40 

.04 

T. 

.32 

'■ok 

".05 

'.'ie 

.22 
.30 
.90 

'.'52 

i.'so 

.35 
T. 
-50 
.47 
1.10 

.20 
.64 

.45 
T. 
LOO 
.18 
.60 

.'65 

-25  i 
L-lOE 

'.ui 

1 

.80 

Mississippi.. .. 

... 

... 

... 

.32 

. .  1 

L.15  1 

T. 

.17 

... 

... 

.05 

.'ioi 
t" 

T. 

i" 

...  1 
.50 
.16 
.25 

).95 

>  50 

Batesvillellll 

Bee  Branch 

Bentonville  •**.. 
Black  Rockllllll... 

Booneville- 

Brinkley    llll 

Calico  Rock  11  II 

Camden  llll    

Center  Point 

Clarendon  llll  .... 

iVt-iifo 

T. 

.02 

9? 

.12 
^93 

!36 
.'26 

■.■33 

'.'46 
T. 

".62 
.60 

't',' 

'-"6-2 
'.'26 

'i-' 

.08 

... 

f.' 

T. 

.16 

... 

... 

... 

.01 

',60 

.40 

T. 

i.25 

' 

.03 

T, 

1.28 

.52 
.82 
.45 
.47 
.96 
.50 
.43 

'.'2^7 

'.'53 
2.' 45 

'.'96 

S6 

1.15 
.11 
-18 
-■20 
.12 

i.'is 
j.'ii 

.19 

i.'oo 
.10 

.28 

.15 

.02 

.06 
.02 

.■34 

.■42 

.'23 

.43' 

.'48' 

.32 

.50 

'-'95 
.... 

!.98 

.03 
f.' 

T.' 

.12 

.06 

1.31 
.09 
.05 
.45 
.62 

.'63 

T.' 
.29 

.22 

.13 
.25 

T." 
.33 

^  77 

Wixite  

Ouachita   ... 

T. 

tV 

:::; 



T.' 

■'i" 

".oh 

.18 

■-■26 

■f.' 

i.'is 

T. 
T." 

-28 

'.'26 
1.61 
.02 
.60 

1.67 
3.33 
1.80 

.12 

'* 

.32 

1.38 

VV )  I  i  tii 

.08 

.46 
.28 

.... 

3.96 

Arkansas. .  •• 

.... 

.... 

.... 

"-24 

.37 

1.27 

.... 

3.85 
i.63 

Conway  

Corning   

Danville  11 11      .... 
Dardanelle    .... 

Dodd  City 

Dumas  

2.30 
'.'37 
'.'65 

.... 

.12 

.82 

.45 
1.07 



3.05 

.... 

.55 

3  5? 

.25 
.15 
.53 

.28 
i.''75 

'.'63 

't.' 

".15 
T. 

.55 
'.'17 

.50 

■.'oi 

.86 
1.60 
.89 
-85 
.60 

'.'50 

?.  20 

Arkansas 

White 

White 

;;:: 

•••• 

.::: 

;::; 

1.40 

T. 

■.'25 
1.60 

.06 

5.40 
2.76 

Button 

2.40 

7  57 

Elaine 

El  Doradoim    ••■■ 
England 

* 

2  3fi 

T. 
1.33 

'.'61 

.34 

".13 

.45 
.84 
.24 
.20 
.'21 

'.'62 
.02 
.70 
.05 
.74 
.60 
.10 

"-'44 
.30 
.40 

-.'27 

i.'-io 

.15 
1.43 
.90 
.75 
.82 
.12 

"44 
.25 
.10 

'.'35 
.03 
.24 

".0\ 
.33 
.20 

2.88 

T. 

.33 

.  .  .  . 

1.65 

6  ?4 

White 

T. 

.... 

.... 

.47 

.61 

3  36 

Eureka  Springs 
Evening  Shade.  . 
Kayetteville   ...■ 
Fort  Smith*"  • 

Kulton  llll 

Georgetown  11  II  •• 
Grannis 

.34 

^  .^0 

.50 

.'22 
.02 

1  94 

Arkansas ...  - 

T. 

•• 

.... 

T. 

'.'is 

'.'•25 

't.' 

'.'3.5 

.29 
T. 

T. 

.47 

■.■55 

.05 

T.' 

.20 

'.'46 
.01 

■■r.' 

.01 

".40 

i'.ib 

T. 

.02 

'  '.2-2 
1.12 

3.41 
1  51 

While 

Ued  

Arkansas 

.... 

.... 

3.92 

.78 

.90 

1.70 

.10 
T. 

.... 

.... 

.18 

.03 

4.60 
0.44 

Harrison  

Heber  Springs-.. 

Wliite 

.... 

"ii 

'.'95 
.98 
.01 
.30 
.90 

■'65 

.60 

■.'36 
4.75 

'.'5-1 
3.77 
4.30 

2.' 64 

'.'08 
-04 
.35 

.... 

.06 
.16 

'.'25 

".Vi 

■i.'es 

.09 

'.'25 

'.'65 
.30 

.... 

0.33 
1  37 

Mississippi.... 
White 



'.'08 
'.'20 

'.'43 

't.' 

.10 

.10 

.01 

1.34 

■'36 

-06 

6.23 

2.36 

4  m 

Hot  Springs 

Huttig 

Ouachita 

Ouachita 

White 

't.' 

'.'•24 
.01 

.02 

.03 
.60 

.61 

.70 

.... 

.44 

T. 

.... 

-31 

-50 
.19 
.36 
.07 
.90 

'-'41 
-13 

■:8^2 

T 

.25 

'.■36 

'.'25 
'■■76 

7.10 
•2.75 

Joiiesboro 

Little  Kock  •♦• 

't.' 
'.'io 

.18 

'.'06 
.92 

'.'26 

".30 

.06 

".".;.' 

'.'4-2 
.10 

i.'eo 
'.'65 

T. 
2.23 

.38 
'.'64 

2.32 
7.86 

Arkansas 

.... 

.16 

i.'20 

'.'■78 
-■23 

5.37 

LutlierviUe    

4.70 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring 

Ouachita 

White -. 

Mississippi 

'::;: 

■   •• 

'.'61 

.... 

'.'64 

.46 

i.'62 
.03 

1. 00 
.05 
.61 

1.65 
.86 
.17 

2.23 
.35 
.54 

'.'oe 

.04 

'.'25 

.08 
.05 

.... 

'."65 

.27 
.24 

".38 
T. 

'.'43 

'.'25 

'.'41 

'."15 
2.52 

.... 

2.26 
•2.90 
3  41 

Marianna 

Marked  i'roe  llll   . 

3.81 

.02 

'.'g8 

.'71 
T. 

1  T. 
.17 
.52 
.10 
.93 
.6f 
.1( 
.«( 

1.33 
T. 

1   R^i 

'.'06 

"ig 

T. 

'.'2a 

7S 

.60 
.15 
.05 
.80 
.21 
.15 
2.00 

'.'ia 

'.gi 

..  . 

.08 
.14 



2.76 

Mmii.  llll    

Ouacliila 

.... 

T. 

.46 

T. 

.15 

".'23 

'■'•'■■ 

'.'■25 
.33 

2.15 
6.25 
3.92 

Morrillton 

Mountain  Home . 

Arkansas 

.21 

.■2o 

i.'23 
1.20 

Ouaoliita 

.... 

.27 

.63 

.45 

4.23 

Moinit  Ida    

Miirfreesboro. . . . . 

.60 

'.'35 
1.66 

.'98 

".12 
.70 

i.'5-2 

•?.  31 

T. 

.4C 
.31 

l.OE 
.9£ 
.6- 
.8.' 

1.5£ 

.IC 

T, 

.60 
1.07 

'.'is 

T. 

.90 

. 

.15 

.... 

1.30 
.42 

'-'35 

3.55 

Newport   llll 

Osceola.,  nil 

Ozark  

Patlersoiillll      .... 

- . . . 

.CM 

.8-1 

.05 

.04 

4.89 

4.37 

.08 

.11 

.... 

.... 

1.21 
■.'63 
'.'2c 

1.97 

.i'2 

.04 

3.8C 

i-'35 

'.'07 
.70 
.50 
.56 

.17 



1.5C 

i.'sc 

l'.'.'. 
2.0c 

•?,86 

. . . . 

.75 



6.81 

■ 

-01 

-2C 

".k 

.8-d 
.70 

".k 

... . 

.52 
■.'26 

'.80 

3,17 

PineHhiff    111.... 
Poealiontiis.   .   .. 

Portland  Hi 

Prescott  .  

Arkansas . 

--.. 

.  .T. 

.03 

T. 

1.15 

T. 

-0£ 

.04 

3.41 
4,30 

Ouachita 

Ouacliiia.. . 
OiuK-liiia   . .. 
Ouachita 

■f. 

't'.' 

.61 

T. 

2.  '21 

. . . . 

28 

.7( 

1-2C 

•,'  m 

.ij 

.4£ 

l.U 
1  If 

. . . . 

T. 

) 

.32 
)    .03 

.08 
.0'2 

'.'6e 

.... 

.... 

't'.' 

1.94 
4.01 

5  55 

Princeton  llll   .... 

Hison 

Rogers 

)  ... 
.61 

.5; 

!  ... 

'.hi 

6.10 

T. 
T. 

.3i 

.oc 

1.68 

WhitP 

.0; 
l.'2( 

T. 
il.8 
)    .9( 

.2. 
>    .7 

.4 
<    T. 

! 

Snow  Lake 

Springb.ink  llll  ... 
Stuttgart  

.04 

7= 

T, 

>    .8( 

... 

.3! 

.4-. 
.0( 

.r 

.1 

)  .3 

)  ... 
>    .01 
5     .0( 
"   .  - . 
1     .2; 
J  ... 
.2! 

)    .05 

• 

.2i 

... 

5,76 

T. 
l.Of 

.76 

T. 

.2C 
.9( 
.6J 

2.64 

1  ... 
)  ... 
i  ... 
?  ... 
3    T. 

1.-2: 
.or 

T. 
.0; 

'.'li 
T. 

-01 

... 
... 

T. 
T. 

■f. 

... 

)  ... 

.01 

'-'is 

.2i 

5. 54 

)  .0; 

i ... 

... 

. . . 

2.46 

Texarkaim   ill!   .. 

Ked 

T. 

.0- 

'.'■2' 

2.89 

Arkansas.  . ... 

T. 

T. 

1.61 

Whitticliffs 

Wynnelill 

2.25 

Ked 

.2; 
I  ... 

J 

)3.41 

Mississippi  .. 

... 

T. 

.0 

.31 

)|..- 

1.3 

3  2.40    T. 

.1 

I ... 

.2 

... 

4.99 

Except  as  indicated  observations  are  made  near  sunset   and  precipitation  is  for  24  hours  ending  atobservation.  ***  Regular  Weather  Bureau  station  ;    precicitation  for  24 
ours  .midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  not   recorded  "^  Included  in  next  measurement,   llll  Precipitation  measured  in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  Kiver  Stag-es  for  July,   1923. 


Stations 


I'ort  Hmith 

Dardanelle 

Little  Rock. . 

Pine  Bluff 

Black  Kock  

Calico  Rock.  .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown   .. 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia.  . 
Patterson 


Rivers. 


Flood 
StivffP 


Arkansas..., 

do 

do..... 

do 

Black 

White 

do 

do 

do..-.. 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita.  . 

Petit  Jean.. 

Red  

Ouachita-  -. 

Cache 


22 

20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
•22 
30 
42 
48 
49 
20 
28 
18 
9 


10 


11 


12 


9.3 

8.5 

9.3 

15.0 

8.2 

3.2 

8.7 

8.5 

16.6 

■26.2 

■24.1 

39.5 

6.5 

3.1 

11.8 

0.7 

6.8 


9.8 

8.1 

8.3 

14.0 

7.7 

3.1 

8.9 

8.1 

15.6 

•25.8 

'22. 3 

38.0 

6.4 

3.1 

11.2 

0.6 

6.5 


8.9 

8.'/ 

8.5 

8.1 

7.8 

7.2 

7.7 

7.4 

7.3 

.3. 2 

12.4 

12.2 

7.0 

6.7 

6.5 

2.8 

2.4 

2  4 

8.7 

8.3 

8.1 

7.6 

7.4 

7.1 

14.6 

13.6 

12.6 

25.2 

24.7 

24.1 

20.7 

19.7 

19.3 

36.0 

34.0 

3-2.2 

6.4 

5.9 

5.9 

3.1 

2.S 

2.4 

10.8 

lo.a 

10.1 

0.2 

0.1 

0.0 

6.3 

6.1 

5.9 

8.1 

7.2 

0  7 

12.0 
6.5 

2 

8.0 

0.7, 

11.6 

■23.4 

19.4 

30.8 
5.9 

2  2  2, 
9.9  9 
0.0  0 
5.4'  5 


8|  7.5| 
1    6.5 

4  C.ll 
511.2; 

5  0.3 
0    1.7 

3  7.3 

4  6.1 
8  9.8 
8I2I.9 
9r20. 3 


■29.1 
5.8 
2.0 
9.8 
0.0 
4, 


7.2 
6.1 

5.8 
11.0 
5.9 
1.6 
7.1 
5.9 
9.6 
■20.9 
■20.6 
28.0 
5.7 
1.9 
9  5 
0.0 
4 


8-5 
5.8 
5.1 
10.3 
5.3 
1.2 
6.9 
5. 

8.0 
18.9 
21.0 


8.9 
6.2 
4.8 
10.(1 
5.0 
1.2 
6.5 
5.4 
7.4 
17.9 
21.9 


■28.0r27.8 
5  6  5.6 
1.8l  1.7 
9.0!  8.9 
0.0  0.0 
4.7    4. 


13 


14 


15 


16 


8.8 

7.4 

4.7 

9.8 

5.0 

1.2 

63 

5.3 

7.0 

16.9 

■21.6 

■27.5 

5.6 

1. 

8-8 
0.0 
4.0 


8.4 
7.5 
5-6 
9.9 
5.0 
2.2 
6.6 
5.3 
6  8 
10.0 
21.4 
27. 1 
5.6 
1,8 
8.6 
0.0 
4 


7.3 

7.0 

6.8 

10.7 

5.0 

2.0 

8.0 

5  8 

6.4 

15.2 

21.1 

■26.8 

5.  7 

2,0 

86 

0.0 

4.0 


17 


18 


7.1 

7.3 

6.5 

11.1 

5.2 

2.3 

7.5 

6.5 

6.8 

14.1 

'20.3 

26.0 

0.0 

2.5 

8.4 

0.0 

5.3 


7.9 
6-3 
6.5 
10.9 
5.6 
2.9 
8-8 
0.9 
7.0 
14.4 
19.8 
'25.6 
6.2 
2 

8.3 
1.3 
5.4 


21 


23 


24 


25 


7.6 
6.3 
6.8 
11.0 
5.1 
3.3 
9.4 
7.8 
6.9 
14.6 
19.0 
'25.0 
6.5 
2.8 
8.1 
3.2 
5.1 


8.9 

7.4 

5.5 

10. 7 

5.0 

2.0 

8.4 

7.4 

7.4 

11. S 

1'<.0 

23  7 

0,4 

2.3 

8.0 

1.9 

4.7 


7.9 
7.9 
5.5 

10.5 
5.0 
1.8 
7.4 
6.2 
7.8 

14. 

18.0 

■23.2 
6.6 
2.1 
8.0 
1.7 
4 


5. 

7. 

15, 

1  18, 

7  ^22, 

8  6 
1    2, 

9  7 
0  0 
7    4 


26      27 


28      29 


30 


31 


5.5 

4.9 

4.7 

9-4 

4.0 

1.2 

6.4 

4.9 

5.6 

13.3 

6  15.8 

2  21.8 

6j  6.5 

Ol  2.1 

5!  7.5 

4    0.2 

7:  4 


5.3 
4.7 
4.5 
9.9 
4,5 
0.9 
6.3 
4.7 
5.4 
12.8 
15.0 
■20.2 
6.4 
1.9 
7.4 
0.0 
4.6 


5.1 

3.8 
3.5 
9.3 

4.7 

1.2 

6.3 

4.4 

5.0 

12.4 

13.8 

3119.4 

11  6.1 

7|  1.9 

4!  7.5 

ol  0.0 

6   4.0 


28 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION.' 


July,  1923. 


Daily  Temperatures  for  July,    1933. 


Stations. 


Batesville^* 

Bee  Branch 

Bentonville 

BooneviUe 

Briniley 

Calico  RockW  .  •  • 

C»niden$5 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dufflas 

Dutton 

England 

Kureka  Springs  . . 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

arannis 

Gravette 

Harrison 

Hope 

Hot  Springs 

Iluttig 

Jouesboro 

Junction 

Little  Bock  . . . 

Lutlierville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 
Marianna 

Marked  Tree  •^^.. 

Marsliall  

Mena  

Mt.   Home  

Mount  Ilia 

Nail 

Newport 

Osceola 

Oiark 

Pine  Bluff 

P.>faluintas 

Portlanil  

Prescott 

Kison  

Rogers   

Snow  Lakev^  ... 

Stuttgart 

8uhia<'o   

Texarkaua 

Warren 

Wfine. 


[  Maximum . . 
(  Minimum.. 
S  Maximum.. 
I  Minimum.. 
\  Maximum . . 
I  Minimum.. 
'  Maximum . . 
i  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
I  Minimum  .. 
\  Maximum., 
i  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
(  Minimum  . . 

j  Maximum.. 

(  Minimum  .. 

\  Maximum . . 

(  Minimum  . . 

j  Maximum.. 

(  Minimum  . . 

j  Maximum.. 

i  Minimiun  . . 

\  Maximum.. 

)  Minimum  , . 

S  Maximum.. 

)  Minimum  . . 

\  Maximum.. 

(  Minimum  .. 

\  Maximum.. 

)  Minimum  . . 

(  Maximum.. 

I  Minimum  .. 

\  Maximum  I  ] 

(  Minimum  '[ 

\  Maximum'! 
'  (  Minimum  " 

\  Maximum'] 

■  I  Minimum  '' 
\  Maximum]! 

'  i  Minimum  " 
\  Maximum" 

'  I  Minimum  '_' 
S  Maxinnnn]  ] 

■  '  Minimum 

\  Maximum" 

■  '  Minimum 

\  Maxinunn" 

■  I  Mininnim  " 
\  Maxinuun" 
(  Minimum 

S  Maximum" 

■  '  Mininuini  " 
S  Maximum' ' 

■  '  Mininnnn 

)  Maximum' ' 
I  Mininunn  ' ' 
\  Maxinuun' ' 

■  '  Minimum  ' ' 
]  ^[aximum■ ' 

'  '  Minimum  " 
i  Maxinuun" 
'  Minimum  ' 

.  )  Maxinium' 
I  Minimum  ' 
;  Maximum 
'  Minimum  ' 
j  Maximum' 

■  '  Mininuini  • 
J  Maximum' 
I  Minimum ' 
j  Jlaxiinuiii- 

■  '  Minimum  • 
)  Maximum • 
'  l^Iiiiimuin  • 
S  Maximum- 

■  I  Mini  mum  ■ 
1  Maximum  • 

■  '  Mininuini  • 
5  Maximum- 

'  I  Miniinuni  • 

;  Maximum - 
"  I  Mininnnn  - 

3  .Maximum- 
"  '  Minimum  - 

3  Maximum- 
" '  '  Mininunn  • 

j  Mivxiinuni- 

-  ■  '  Miuiuiuni  ■ 

)  Maximum- 

■■  '  Minininm  • 

>  ^iaxilnum■ 

■  •  '  .Minimum  - 

)  .^;axinlUIn■ 
■■  '  Miniiinim 

\  Maximum 
--  '  Minimum 

j  Maxinuun 
■-  '  Miniinnm 

J  Maximum 

-  -  '  Mininuini 

J  .Maximum 

-  ■  <  Minimum 

\  Maximum 

-  <  Miniunnn 
S  Maximum 

•-  '  Minimum 
I  Mr-ximum 

-  -  (  Minimum 


781  84 

59 

79 

60 

84 

55 

8-2 

57 

85 

55 

83 

61 

81 

57 

81 

66 

80 

61 

70 

54 

82 

57 

79 

54 

84 

56 

80 

55 

81 

55 

85 

60 

81 

63 

84 

55 

76 

59 

82 

60 


56 


81 

61 

79 

58 

85 

60 

86 

55 

81 

59 

88 

62 

88 

59 

78 

58 

85 

58 

77 

54 

84 

54 

78 

55 

85 

60 

83 

50 

85 

61 

84 

59 

81 

58 

85 

55 

85 

.57 

85 

57 

80 

48 

90 

69 

81 

58 

83 

59 

90 

59 

88 

57 

85 

56 


90 

62 

91 

61 

88 

66 

92 

68 

95 

68 

91 

63 

91 

66 

89 

68 

90 

67 

94 

63 

90 

69 

84 

62 

93 

67 

85 

58 

93 

67 

89 

67 

90 

61 

88 

65 

92 

70 

90 

62 

86 

65 

96 

.59 

93 

68 

91 

65 

93 

64 

93 

66 


88 

65 

85 

62 

88 

64 

91 

59 

88 

60 

90 

58 

92 

64 

79 

60 

83 

59 

85 

57 

86 

57 

79 

60 

89 

63 

89 

60 

90 

74 

90 

61 

89 

60 

89 

64 

90 

63 

89 

6: 

84 
49 
89 
70 
86 
62 
89 
63 
93 
63 
92 
60 
90 
62 


92 

63 

93 

63 

90 

68 

91 

70 

94 

70 

94 

62 

92 

67 

92 

70 

92 

68 

91 

67 

93 

68 

86 

64 

94 

70 

88 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU. 

-  CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL 


ARKANSAS  SECTION- 


HARVEY  S.  OOIiE,  Meteorologist. 


I^OL.    XXVIII.    Little  Rock,   Ark.,  August,    1923.    No.  S. 


GENERAL.  SUMMARY. 

The  outstanding  characteristics  of  Arkansas'  weather  during 
August  1923,  were  the  positive  temperature  and  the  negative 
orecipitation  departures;  all  stations  recording  monthly  mean 
temperatures  normal  or  above,  and  all  except  five  total  precipita- 
tions below  normal.  Temperatures  were  normal  or  above  inmost 
sections  from  the  1st  to  the  16th  or  17th.  On  the  22d  a  cool  wave 
began  overspreading  the  State,  temperatures  below  normal  be- 
ing recorded  for  five  or  six  days.  During  this  period  unseason- 
ably cool  weather  prevailed  in  all  sections.  Day  temperatures  of 
100°  or  higher  were  recorded  at  most  northern  and  western 
stations  during  the  first  half  of  the  month,  but  at  most  stations 
in  the  southeastern  fourth  of  the  State  the  temperature  did  not 
reach  100°.  The  precipitation  was  mostly  of  the  local  shower 
tvpe  and  was  insufficient  for  agricultural  needs  in  some  west- 
ern and  northern  counties.  The  number  of  days  with  0.01  inch 
or  more  precipitation  has  been  less  in  but  one  previous  August. 

High  day  temperatures  and  abundunt  sunshine  held  boll 
weevil  and  worm  activity  in  check  early  in  the  month  and  cot- 
ton made  satisfactory  growth,  however  in  some  sections  worms 
later  did  serious  damage,  fields  being  stripped  of  leaves  and 
fruit  Early  corn  was  hurt  by  the  dry  weather  but  late  corn 
was  uninjured  except  in  a  few  isolated  sections  where  it  was  too 
drv  Rice,  meadows,  potatoes,  and  all  minor  crops  made  sat- 
isfactory growth  and  were  in  good  condition  at  the  close  of  the 

month. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State  of  Arkansas,  as  deter- 
mined from  the  records  of  54  stations,  was  81.9°  which  is  2.5° 
above  normal.  All  sections  of  the  State  showed  positive  depar- 
tures, the  greatest  being  in  northern  and  western  counties.  The 
highest  monthly  mean  was  85.4°  at  Booneville  and  Subiaco; 
the  lowest  77.6°  at  Dutton.  The  highest  temperature  recorded 
was  109°  at  Booneville  and  Subiaco  on  the  4th  and  later  dates. 
The  lowest  recorded  was  54°  at  Dutton  on  the  24th.  The  lowest 
occurred  about  the  24th  throughout  the  State,  the  highest  on 
different  dates.  The  greatest  daily  range  was  41°  at  Dutton  and 
Eureka  Springs  on  the   29th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  month  of  August,  as  deter- 
mined from  the  records  of  77  stations,  was  2.4X)inches  which 
is  two  thirds  of  the  normal  amount.  Monthly  totals  ranged 
from  nono  at  Faycttovillo  and  a  trace  at  Mena  to  7.68  inches  at 
Ileber  Springs.  Practically  all  sections  showed  negative  depar- 
tures. The  greatest  amount  measured  in  24  consecutive  hours 
was  4.00  inches  at  Arlberg  on  the  22d.  The  average  number  of 
rainy  days  was  4. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
TImmlerstorms:-  1st,  2;  2d,  4;  3d,  2;  6th,  9;  6th,   1;  7th,  13; 
8th,  14;  9th,  11;  10th,  10;  11th,  4;  12th,  3;  13th,  7;    14th  7; 
15th,  2;  16th,  1;  17tb,  8;  18th,  1;  19th,  1;  21st,  6;    22d,    14; 
23d,  4;    27th,  1;  28th,  2;  29th,  1;  31st,  2. 

Solar  Halos:-  6th,  1. 
Dense  Fog:-  1st,  1. 
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Eureka  Springs... 

Evening  Shade  . . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs. 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

Little  Rock 
Lutherville.  tt  .. 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 
Marshall 

Mena 
Morrillton 
Mountain  Home-  .• 
Mount  Ida 
Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pindall 
Pine  Bluff 
Pocahontas 
Portland  . . . 
Presoott 

Princetown 

Rison 

Rogers 
Searcy 
Snow  Lake 

Springbank  tt 

Stuttgart, 

Subiaco 

Texarkana 

Waldron 

Warren +t 

Whitecliffs Little  River 

Wynne Cross 

State  Means      and  Fxtrcme 


The    departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  cor  ++Receis-cd  too  late   to  be  includ 

T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  ram  or  melted  snow.  ttRecenca  too      ^^      __^^   ^^^_ 


;^f:Sr::;u;;t;;:;;^d;:;;m;s;ing7forexampie,^rapreseu.twod^^ 

Randolph,  La.:  Lutherville,  R.F.D.No.2.  Lamar.  Ark.:  Sprmgbo^^kJ)oddudge^^ 


St.  .Tohn. 

•lackiion- 

H  albert. 

\Vhittiugton. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxtou. 
Geo.  L.  Robinson. 
Mrs.  .1.    T.Diiver. 
Ithom  Burrow. 
\V.  E.  Baker. 

W.  W.  Wood. 
Miss  Tlieares  Scheu 
Benedicitine  Sisters 
W.  E.   Edmiston. 
O.  J.  Stephenson. 

'"oote  Coleman. 
Oeo.  H.  Tisdalij 
Carl  A.  Starck. 

I.   T.   r.el!.;, 
J.  L.  Britt. 

Miss  Grace  Field. 
H.  A.  Buerkle. 
New  Subiar  o  AbV>e 
H.  S.  Brathear. 
Dr.  Cheves  Bevill. 
Mrs.   W.  L.Hartse! 
Miss  E.M.  Scliirm 
E.  O.  Allen- 


.,        fo„  or  mni-p  vpars  record  •  but  all  complete  reports  are  used  in  dete 

.„puted  only  for  such  stauons  as  have_teno,mo,e^^ea^^reco^^^  ^^^^^^^^^  ^^^^^^^  .,,_._  ^^^^^^. 

stations    as     follows:-      Jui^ 


tAlso  on 


other  dates,  ni'ost-office    addresses    of  these 


jiBflb»«ffi)^;i^»«^»^^ 
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stations. 


Drainage- 
basin. 


Amitv 

fVrkadelphia  llll 
Arkansas  City  III 

Arlberg 

Batt'sviUellll 

Bee  Branch  

Beiitonville  •**.. 
Black  KockllJlll..-. 

Booueville 

Briiikley    Hi 

Calico  Kock  li  II 

Ciiindeii  llll    

Center  Point 

Clarendon  illl  .... 

Clintou 

Conway  

Corning    

Danville  II  [      

Dardanolle     .  ... 

Dodd  City  

Dumas   

Dntton 

El  Doradollll     .... 

England 

Kiueka   Springs 
Evening  Shade.  . 

Fayetteville   

Kort  Sniitli  "*  • 

Kiilton  llll 

(icoi-getown  II  l|.. 

firannis 

Gravelle 

Harrison  

Heljer  Springs-.. 

Helena 

Uigden 

Hope 

Hot  Springs 

Hiittig 

Jnnesboro 

Junction 

Lambrook   

Little  Kock  •• 
l,iulii'rviile    .... 

Mai?nii!ia 

Mxlvern   

Maiiiuicit  li  Sprin 

Marianiia 

Markeil    Tree  llll 

Marshall.. 

Meuallll    

MorrilUon 

Mduutaiii  Huv.\f 

Moinit  Ilia 

Murfreesboro.  .. 

Nail • 

Newport   II!  .... 

Oiceola.  .llll 

Ozark  

Patlcrsonllll 
Piiidall  ... 
Pine  Hliiir 
Pocationia 
Portland  II » . . 
Prcscott  .  •  .. 
Princeton  llll 

Rison 

Ko/cr? 

.    Scnrcy 

Snow  Lake  . . 
Spring  bank  || 
Stuttgart  .... 

.Subiaco : . 

Texarkana   jl 

Waldron 

Whiteclil'fs.  . 
Wynnelili...  . 


U. 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi.. . 

White 

White 

Arkansas...  . 
Arkansas  .... 

White 

Arkansas.  ... 

White •. 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White •  • 

White 

Arkansas.  .  • 
White  ...  ... 

Arkansas.  .. 
Arkansas.. .. 

White    

Arkansas. ..  . 

White 

Ouachita 

Arkansas  ... 

White 

White 

White 

Arkansas... 

Red 

White 

Ued   

Arkansas.  — 

White 

White  

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouacliita  — 
Ouaciii'.a.... 

White 

Ouachita 

White 

Arkansas. . . 
.Arkansas.  .. 

Ke.l 

Ouachita 

\Vhite 

Mississippi  •• 

.Mississippi.. 

White 

Oiiachiia  — 

.Arkansas  — 

White 

Ouachita 

Ouachita  — 

>.Vhile.    ... 

White 

Mississippi 

Arkansas.  . . 

While 

White 

Arkansas. . 

White 

Ouachita  .. 

Ouacliita.. 

Ouachita   . 

Ouac'iita... 

Arkansas.. 

White 

Mississippi. 

Red 

Arkansas.. 

Arkansas.. 
Ked 

Arkansas.  . 
Red 

[Mississippi 


Daily  Precipitation  for  August,  1923. 


Day  of  month. 


13 


16 


.IK!; 

.UBl 


.10 
.15 

1.'% 


.90 


....|  .35 
1.10 


.12 


.45 


.14 


.02 


1.  12' 

1.85^ 


.50 

".'40 
T 
.05 
.61 

1.40 


T. 
1.10 


,79 


.53 

tV 

1.'23 
.30 

.'97 

.'56 
.33 

.23 
.02 
.66 


1.38 


.03 


.30 


.11 


.40 


.60 


T. 


.01 


T 

1.70 
.22 


1.46 
.03 


T. 
1.33 


.20    .18 


.07 


1.47 

.'65 
.'it) 

^35 

"Ah 

'.'57 

'  .52 

T 

■  18 
T 

'.'7  J 
.15 


.05 


.97 


.02 


.08 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26     27      28 


.42 


1.81 


. 12  1. 00 


.37 


T. 


.09 


1.65 
T 


.40 


T. 


.06 


1.37 
15 


.04|..., 

.oi!  .1- 


.18 


.20 


.76 


.80 


.09 


1.24 


.67 


.30 


.1)5 


,40 


4.00 

2.98 

1.60 

.56 

2.48 

.61 

.93 

1.29 

'tV 

1.45 
2 
1.40 
1.36 
1.75 
.90 
1.02 

{'.45 


.50 
1.10 


.95 


2.95 


1.25 
.07 


.59 

.28 

1.76' 

1.22  .... 

18 

.20 
.37 
.45 


3  00 


1.24 
.22 
.18 


.20 


1.36 
.02 


.19 
".15 

i.'ii' 


.06 

'."62 

2.17 
63 

1.45 
86 
20 

1.23 

32 

2.. 59 

2  2 

T. 

'.'73 
.75 


1.50 

3.8 

T 

'.'.^9 
.05 
.45 

1'". 


.22 


29     30 


.10  1. 25 


T. 


1.00 
05 


2.78 


.06 


.63 


.04 


31 


1.40 
1.50 
1-36 

.78  .... 
1. 80| .... 
2.90 
.02 

.24 
2.14 
1.50 
1.67 


1.50 


2.00 


.40 


.14 

1.31 


.02 


.01 


T. 


.35 


.32 

'.10 

i.'48 
.79 
...11.05 
.68!  .17 


.55 


1.15 


.10 


.20 


.10 


.02 


.40 


.05 


.41 


T. 


.05 

' .  40 

.24 

T 

.46 

T. 

.'65  ... 

'.'."     .03 


1.42 


1.23 
2.05 
2.33 
4.70 
6.99 
3.78 
0.71 
4.36 
3.30 
3.77 
2.49 
3.37 
1.46 
4.51 
4.44 
1.40 
50 
2.91 
1.87 
2.93 
1.42 
1.66 
4.16 
1.97 
0.28 
2.77 
1.62 
0.29 
0.99 
1.91 
4.45 
0.18 
1.62 
7.68 
1.72 
5.57 
0.86 
1.30 
1.80 
2.99 
1.61 
2.40 
2  55 
0.86 
2.00 
0.96 
2.55 
3.39 
3.62 
3.10 
T. 
0.93 
1.33 
1.06 
5.62 
2.23 
2.88 
2.29 
0.78 
..3.82 
..4.80 
. .  2. 04 
..13.30 
...2.71 
. .  |2.  72 
..1.75 
..1.72 
..'2.05 
80  1.92 
..'1.20 
..il.69 
..'3.28 
..'1.36 
. .  2. 26 
..  0.94 
..12.15 
..!l.72 
I 


lixcept  as  indicated  observat 
hours,  niidnight  to  midnight 


for  24  hours  endine 


ions  are  made  near  sunset  and  precipitation   1 

;  Separate    dates  not   recorded  *  Included  iu  next  ineasnveinent.   llU'.-ecipi 

Daily  Kiver  Stag-es  for  August,   1923. 


at  observation.  ♦*»  Regular  Weather  Bureau 
tation  measured  in  the  morning.     T. 


station;    precicitation  for  24 
Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


Stations. 


lorl  Sniith 

Dardanelle 

Little  Bock. . 

Pine  Blutt' 

lilackRock  .... 
Calico  Kock.  ... 

Batesville 

Newport 

Georgetown   .. 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia.  . 
l-atterson 


Rivers. 


Arkansas — 

do 

do...... 

do...... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 

do 

Ouachita.  . 

Petit  Jean.. 

Red 

Ouachita. .. 

Cache 


Flood 

Lstaec 

""22" 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
28 
18 
9 


11 


12 


13      14 


16 


17 


19 


20 


23     24 


25 


26     27      28     29      SO     31 


5.0| 
3.8 
2-9' 
8.9 
4.7 
1  6 
6, 

4.6 

5.2 

12.3 

13.4 

18.2 

5.9 

1. 

7.3 

0.0 

4.6 


5.0 

3.7 

2.8 

8.5 

4.5 

1.4 

6.9 
4.9 
5.2 

12.2 

13.0 

17.6 
5.9 
1.5 
7 

0.0' 
4.7 


5.0! 
3.6 
2.8' 
8.3 
4.8 
1.2' 
6.6 
4.9 
5.2 
12.2 
12.7 
17. 0| 
5.8 
1.5 
7.0 
0.0' 
5.0 


5.3 
3.5' 
2.4 
7.9 
4 

1.2 

6.3' 

4.61 

5.2 

12.1 

12.3 

16.5 

5.6 

1.3 

7.2 

i  0.0 

50 


5.0 
3.1 
2.3 
7.8 
4.5 
0.9 
6.2 
4.4 
5.2 
12. 0 
11.9 
16  0 
5.3 
1.3 
7.1 
0.0 
4.9 


4.8' 
2.8 
2.1 
7.7 

4  5 
0.7 
6.2 
4.3 

5  0 
11.9 
11.5 
15.5 

5.3 

1.3 

7 

0.0 

4.7 


4.71 

3.5 

2.0 

7.5 

4  5 

0.0 

5.8 
4.1 
4 

11 

11.31 

15.0 
5.2 
1.2 
7.0 
0.0' 
4.6 


4.6 
3.3 

2.0 

7.5' 

4  0 

0.6 

5.8 

4.0 

4.4 

11.5 

11.5 

14.8 

5.2 

1.2 

I  7.0 

0.4 

4. 51 


4  5 

3.0 

2.0 

7.51 

4.31 

0.5 

5.8 

4.0 

4.2 

11.3 

12.2 

14.7 

5.1 

1.3 

6.9 

0.3 

4.5 


4.41 
2.S 
1  9! 
7.4' 
4.8 
0.5 
5.9 
1.0 
4.0 
11.1 
13.01 

15.  n 

5.1I 

1.81 
6.9 
0.2 
4.7 


4.-:! 
2.8 
I.'.' 
7.3 
4.8 
0.5 

3'.  9 
4.2 

in  9 

13 


4.4 
2.8 
1.9 
7.3 
4.5 
0.5 
5.6 
4.0, 
4  4' 
10.8 
14.4 
1.).  8 1 16. 4 
5.1    4.9 

i.t;  1. 

6.S|  6. 

0.01  0.0    0.0 

5.0   4.8    4.B 


4.5 
0.5 
5.6 
4.2 
4.4 
10 

15.2 

17.0 

4.8 

1   7 

6 


4.1 

2.7 

1.8 

7.0 

3  8 

0.3 

5.6 

4.0 

4.3 

10.8 

16.0 

17.8 

4.8 

1.6 

6.0 

0.0 

4.5 


4  0 
2.6 
1.8 
0.9 
3.6 
0.3 
5.3 
4.11 
4.1 
10.8 
10.6 
18,6 
4.7 
1.5 
0.6 
0.0 
4.4 


3.9 
2.5 
1.5 
6.8 
3.5 
0  2 
5.3 
3.9 
3.8 
10.7 
17.1 
19. 'i 
4.7 
1.5 


3 
2 
1 
6. 
3. 
0. 
5. 
3 
3 

10. 

17. 

19. 

4. 

1. 

6  5|  6, 
0.0  0, 
4.3    4, 


3.81 

2.0I 

1.1 

6.7 

3.3 

0.  3 

5.3 

3. 

3.2 

10 

18.1 

20.1 

4.6 

1 

fi 

0  0 
4.3 


3.8 
2.0 
1.(1 
6.7 
3.2 
0  3 
5.2 
3.  11 

3  01 
10.01 
18.9  19 
211.7  21.6 

4.6  4.5 
1.1'  0.9 
0.3  6.3 
0  0    0.0 

4  3    4.3 


3.S 

2.4 

0.9 

6.5 

3.0 

0, 

5.2 

3.2 

2.8 

9.7 


3  7 

3.7 

:i.« 

4.0 

4.0 

3.8 

4.5i  5  0 

?  4 

2,5 

2.5 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3    2.3 

0  6 

(1  0 

0.8 

1.0 

1.0 

0.8 

0.6    0.6 

0  5 

6,4 

6.4 

6.  5 

6.6 

6.6 

6.5    6.4 

3  0 

4  8 

5.3 

4.3 

4.0 

3.4 

3.2    3.0 

0.2 

0.4 

n.5 

0.9 

0.5 

0.2 

0.1    0.1 

5  ■." 

0  R 

5.7 

5.0 

5.8 

5.5 

5.3    5.1 

.)    Q 

2.7 

2.7 

2.9 

3. 0 

3.0 

3.0    2.9 

2  7 

2  7 

3  0 

4.4 

5.2 

5.0 

4.5    4.0 

9  5 

9  5 

9.5 

9.6 

10.3 

U  1 

11.6  11.6 

?ii  4 

91  3 

21   8 

22.1 

22.0 

21.5 

20.4  18.8 

>o  4 

•.>8  1 

■'3,  7 

■'4.4 

24.7 

24.8 

24.7  24.3 

4  4 

4,4 

4.1 

4.8 

5.1 

5.0 

4. 91  4.7 

0  9 

2.0 

1.5 

1.3 

1.1 

1.0 

0.9|  0.7 

0  3 

6  3 

fi.31  6.3 

6.3 

6.3 

6-3!  6.2 

0  0 

0  0 

0.01  0.3 

0.2 

0.0 

0.0,  0.0 

4.3 

4.3 

4.7 

4.6 

4.5 

4.5 

4.3    4.0 

4i  li.i)  5.5 
Oi  3.0  4.8 
6|  0.6'  0.8 
4I  6.41  6.3 
Ol  2.9!  2.9 
1  0.1;  0.0 
1]  5.11  5.1 
9;  2.8:  2.8 
6  2.8'  2.7 
4  10.9110.3 
0ll5.2!l3.6 
.121.9  20.5 
.51  4.3i  4.3 
.71  071  0.7 
.21  6.1!  6.1 
.0  0.0,  0.0 
.2    4.2   4.4 


•<ait3sgioKK 
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Daily  Temperatures  for  August,    1923. 


Stations. 


3      4       6 


9      10 


11      12      13      14 

I        I 


Bat68Tllle55 ; 

Bee  Branch 

BentonvlUe 

BoonevlUe 

Brlnkley 

Calico  RockW  ... 

Camden$5 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dodd  City 

Duoiaa 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Qrannis 

Gravette 

Harrison 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Iiittle  Rock  . . . 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  S^SV.. 

Marshall  

Mena  

Mt.  Home  

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison  

Rogers  

Snow  Lake'M 

Stuttgart 

Subiaco  

Tezarkana 

Wynne 


I  Maximum. 
I  Minimum. 
I  Maximum. 
I  Minimum, 
j  Maximum, 
i  Minimum. 
S  Maximum. 
I  Minimum  . 
\  Maximum . 
I  Minimum  . . 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
\  Maximum., 
i  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
I  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
i  Minimum  .. 
i  Maximum,. 
(  Minimum  . . 
Maximum.' 
I  Minimum  . . 
S  Maximum.. 
I  Minimum  [  \ 
\  Maximum  \  \ 
(  Minimum  '\ 
\  Maximum]! 
I  Minimum  '] 
\  Maximum]] 
(  Minimum  " 
j  Maximum 
i  Minimum  ]] 
j  Maximum"' 
I  Minimum 
(  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum" 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum" 
(  Minimum  ' " 
j  Maximum" 
I  Minimum  " 
\  Maximum" 
t  Minimum  " 
(  Maximum" 
(  Minimum  ' " 
j  Maximum' ' 
i  Minimum  ' ' 
j  Maximum" 
(  Minimum  " 
j  Maximum" 
I  Minimum  ' ' 
S  Maximum' 
i  Minimum  " ' 
)  Maximum  ' 
(  Minimum  " 
\  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum  " 
(  M'uimum" 
j  ilaximum  •  ■ 
(  Minimum  •  ■ 
(  Maximum  •• 
I  Minimum  •  ■ 
\  Maximum-  • 
I  Minimum  •■ 
S  Maximum- 
(  Minimum  •• 
\  Maximum-  ■ 
I  Minimum  -  - 
;  Maximum-  - 
I  Minimum  -  - 
1  Maximum-  • 
i  Minimum •- 
)  Maximum  -  • 
I  Minimum  •• 
\  Maximum  ■  - 
(  Minimum  •  ■ 
\  Maximum- 
(  Minimum  •- 
\  Maximum  •• 
(  Minimum  •■ 
(  Maximum-  • 
(  Minimum  •• 
\  Maximum  •• 
)  Minimum  •  • 
S  Maximum- - 

•  i  Minimum  •- 
1  Maximum  •  ■ 

•  I  Minimum  •■ 
j  Maximum  • . 

-  i  Minimum 
S  Maximum- 

•  I  Minimum  - 
i  Maximum, 
i  Minimum  • 
j  Maximum. 

•  (  Minimum . 


91 

67 

90 
64 

102 
71 

103 
76 
97 
70 

100 
68 
96 
69 
99 
75 
91 
69 
93 
67 
89 
68 
91 
66 
95 
71 
94 
65 
96 
73 
94 
69 
95 
70 
91 
66 

100 
73 
99 
75 

100 
71 

103 
71 
91 
62 

100 
73 
93 
71 
97 
72 
93 
68 
97 
73 
93 
71 
91 
70 
95 

"95 

71 
92 
67 
93 
71 
82 
73 
90 
70 
103 
74 


84 
70 
96 
73 
94 
78 

103 
78 
89 
77 
95 
71 
94 
75 
98 
75 
92 
78 
88 
73 
92 
72 
88 
75 
90 
75 
95 
66 
94 
77 
90 
75 
95 
78 
85 
74 
97 
77 

100 
79 

102 
71 
98 
75 

100 
63 
95 
77 
94 
73 
96 
76 
90 
73 
99 
74 
91 
76 
91 
65 
93 

"97 
76 
89 
76 
87 
74 
93 
74 
92 
79 
105 
76 


99 
71 

85 
62 
89 
73 
92 
76 
97 
87 
91 
64 
89 
73 
92 
72 
96 
76 
93 
75 
93 
78 
92 
71 
85 
77 
101 
77 
100 
75 
87 
76 


101 

74 

95 

75 

93 

77 

96 

76 
100 

77 
106 

75 

98 

72 
101 

73 

88 

67 

95 

75 

93 

75 
103 

78 
100 

74 

92 
73 

92 
74 
100 
72 
97 
74 

104 
72 
93 
71 
94 
76 

106 
74 

102 
75 
93 
76 


101 
72 
94 
73 

100 
79 
96 
76 

105 
75 

101 
75 
96 
77 
95 
75 

100 
75 

100 
77 

105 
75 
94 
74 
97 
75 
109 
75 
103 
77 
96 
76 


101 
74 
94 
83 
97 
80 
98 
77 

103 
78 
99 
76 
95 
79 
94 
74 
98 
76 
98 
76 

104 
77 
95 
76 
96 
78 
107 
79 
100 
77 
95 
78 


97 

72 

95 

79 

98 

76 

95 

76 

98 

80 

95 

76 

96 

73 

95 

76 

98 

74 

96 

75 

98 

73 

92 

74 

92 

75 

99 

73 

98 

75! 

95 

77 


100 

70 

97 

74 

95 

77 

95 

76 

98 

75 

95 

73 

98 

73 

96 

76 

99 

73 
101 

76 

97 

69 

90 

75 

97 

62 

92 

75 

97 

74 

98 

74 

96 

71 

99 

75 

99 

78 

96 

69 

97 

74 

96 

77 

97 

76 

94 

72 

98 

75 

99 

76 

92 

71 

94 

76 

92 

74 

96 

"97 
73 
99 
72 
91 
75 
93 
73 
94 
70 
99 
73 
98 
68 
96 
70 
93 
77 
96 
77 
95 
75 
96 
76 
97 
74 
96 
75 
92 
75 
95 
75 
96 
75 
99 
72 
90 
73 
95 
75 
100 
73 
99 
76 
95 
75 


96 
69 
93 
70 
86 
74 
94 
75 
94 
73 
93 
72 
91 
73 
93 
73 
96 
72 
96 
74 
96 
69 
94 
74 
89 
65 
95 
73 
93 
72 
94 
70 
94 
71 
92 
73 
88 
75 
87 
69 
94 
70 
98 
80 
93 
74 
91 
71 
95 
73 
97 
75 
98 
73 
91 
73 
88 
70 
95 

"95 

72 

96 

72 

92 

75 

92 

74 

88 

73 

89 

71 

92 

67 

93 

69 

92 

79 

94 

76 

96 

74 

90 

75 

94 

71 

93 

75 

93 

72 

94 

72 

93 

72 

95 

69 

89 

75 

93 

73 

95 

72 

98 

76 

94 

74 


95 
69 
93 
74 
91 
74 
96 
71 
90 
76 
90 
68 
90 
79 
97 
63 
96 
73 
88 
73 
93 
•72 
94 
72 
92 
74 
93 
78 
93 
70 
93 
74 
97 
77 
95 
74 
91 
72 
96 
72 
98 
72 
97 
72 
88 
72 
90 
74 
95 

■96 

74 
95 
73 
90 
73 
91 
71 
89' 
72 
96 
73 
94 
67 
92 
73 
91 
78 
92 
75 
.94 
70 
92 
70 
94 
74 
95 
74 
93 
72 
96 
74 
93 
74 
95 
74 
90 
72 
87 
72 
96 
74 
99 
74 
93 
72 


90 
72 
93 
74 
93 
71 
94 
69 
93 
74 
85 
66 
84 
70 
99 
65 
93 
76 
90 
70 
98 
73 
96 
68 
97 
73 
98 
74 
92 
68 
97 
70 
96 
60 
95 
75 
91 
71 
96 
76 
95 
72 
95 
74 
89 
72 
95 
70 
93 

'94 

71 
98 
71 
88 
74 
97 
73 
91 
71 
93 
71 
98 
65 
95 
71 
90 
76 
95 
73 
92 
70 
97 
71 
97 
70 
94 
72 
89 
76 
95 
75 
89 
71 
98 
69 
92 
74 
87 
72 
102 
71 
94 
76 
92 
73 


95 
74 
93 
73 
95 
74 
96 
71 
96 
74 
94 
68 
93 
75 
94 
65 
93 
76 
96 
73 
97 
75 
97 
70 
98 
74 
98 
76 
90 
69 
98 
72 
98 
65 
95 
74 
93 
73 
96 
74 
97 
72 
97 
73 
94 
74 
94 
70 
93 

94 
72 
99 
72 
94 
76 
92 
75 
94 
73 
9b 
73 
100 
08 
9. 
69 
92 
74 
99 
74 
96 
73 
97 
77 
99 
75 
95 
73 
94 
74 
95 
74 
98 
75 
99 
68 
95 
74 
95 
75 
101 
73 
95 
77 
98 
75 


100 

75 
101 

76 

98 

71 

96 

74 

99 

73 

95 

166 
71 
102 
72 
96 
75 
99 
76 
96 
76 
10; 
7: 

101 
67 
10; 
67 
93 
75 
101 
76 
99 
71 
101 
72 
100 
72 
99 
75 
95 
74 
98 
73 
98 
73 
101 
69 
96 
73 
96 
73 
105 
73 
99 
77 
99 
75 


102  103 
73   72 


102 
72 
97 
76 
94 
77 
96 
77 

105 
75 

100 
09 

102 
69 
95 
75 

102 
78 
99 
76 

104 
75 

100 
74 
98 
75 
99 
72 

101 
73 

101 

72 

105 

71 

97 

75 

96 

74 

107 

74 

102 

74 

100 

77 


101 

72 

96 

72 

96 

76 

97 

80 

105 

73 

IOC 

69 

103 

68 

96 

76 

100 

79 

92 

77 

106 

72 

100 

75 

95 

76 

98 

74 

101 

74 

102 

74 

106 

73 

97 

75 

96 

74 

109 

74 

102 

76 

97 

78 


75 
104 

71 
101 

75 
102 

80 
100 

76 

99 

73 
100 

75 
100 

73 

98 

73 

93 

73 
102 

77 

97 

71 

97 

75 
100 

73 
102 

75 

99 

74 
103 

76 

98 

72 
102 

78 
103 

79 

97 

68 
102 

75 

96 

75 
102 

75 
101 

74 
101 

76 

97 

77 
103 

73 

97 

77 
100 

76 

99 

'iiii 

73 
99 
75 
97 
76 
97 
72 
911 
77 

105 
76 
98 
69 

103 
70 
98 
7li 

101 
79 
98 
71 

103 
74 
99 
75 
95 
76 

100 
75 

101 
76 

101 
81 

103 
75 
97 
72 
99 
74 
105 
75 
101 
75 
100 
75 


17   lb 


94 

103 
73 
9b 
72 
97 
72 
9b 
73 

KKi 
78 

106 
74 

102 
69 

104 
71 
97 
75 

101 
75 
95 
73 

105 
76 
99 
74 
97 
72 
96 
75 

101 
75 
98 
76 
104 
72 
97 
74 
97 
75 
108 
80 
103 
75 
99 
72 


76 
103 

71 

84 

66 
101 

79 
102 

75 

91 

73 
103 

70 
102 

74 

99 

76 

93 

73 
100 

79 

92 

70 
100 

73 

93 

66 
103 

75 

99 

74 

95 

69 

93 

71 
101 

70 

95 

76 
100 

6' 

98 

69 

95 

74 
102 

74 

99 

72 
100 

74 

99 

77 
102 

70 

98 

69 

96 

76 
102 

io5 

73 
93 

98 
75 

88 

90 

78 

100 

73 

91 

70 

104 

72 

94 

74 

99 

77 

100 

75 

101 

75 

102 

76 

95 

75 

99 

73 

103 

73 

104 

73 

86 

69 

91 

72 

99 

74 

104 

81 

105 

74 

100 

75 


73 
90 
67 
87 
63 
88 
77 
99 
70 
88 
69 

100 
74 
88 
71 

102 
71 
86 
74 
91 
70 
97 

"96 
71 
88 
70 
89 
73 
89 
67 
84 
72 
92 
70 
88 
66 
94 
68 
93 
74 
92 
74 
93 
71 
92 
73 
91 
72 
92 
70 
95 
73 
96 
72 
94 


19  20  21  22 


72 
90 
64 
91 
61 
95 
73 
90 
68 
94 
65 
94 
69 
92 
71 
96 
75 
94 
60 
99 
70 
90 
58 
89 
66 
93 
57 
93 
71 
90 
69 
96 
61 
90 
60 
93 
63 
94 
74 
87 
66 
84 
59 
103 
73 
95 
71 
90 
71 
92 
70 
90 
66 
90 
69 
89 
72 
93 
69 
91 

"93 
71 
94 
62 
90 
67 
9:. 

88 

65 

91 

72 

Hi 

.59 

94 

67 

92 

•74 

92 

69 

90 

66 

95 

70 

93 

67 

92 

65 

91 

70 

93 

71 

93 

72 

91 

60 

92 

70 

88 

69 

98 

70 

94 

71 

91 

67 


60 

90 

59 

94 

59 

96 

66 

95 

63 

95 

64 

95 

65 

94 

68 

93 

79 

93 

60 

91 

65 

85 

57 

92 

66 

92 

66 

96 

68 

93 

65 

98 

62 

91 

58 

94 

58 

93 

69 

90 

65 

96 

59 

94 

77 

95 

68 

91 

6 

95 

69 

94 

63 

96 

68 

91 

69 

91 

6^ 

93 

'  95 
63 
95 
59 
90 
6' 
92 
03 
92 
63 
97 
63 
9-1 
56 
94 
59 
90 
70 
94 
66 
92 
61 
95 
64 
92 
67 
94 
63 
91 
70 
95 
67 
96 
68 
94 
56 
90 
65 
91 
66 
94 
65 
97 
71 


98 
08 
99 
63 
90 
72 
72 
69 
95 
64 

101 
71 
99 
61 
99 
04 
90 
70 
95 
73 
95 
70 

101 
70 
97 
72 
94 
66 
92' 
73 
97 
71 
96 
72 
99 
67 
84 
69 
92 
72 
105 

■70 
97 
73 


23 


951  94 
62 1  72 


65 
95 
61 
69 
62 
91 
66 
89 
66 
71 
68 
96 
72 
93 
67 
92 
74 
86 
59 
97 
72 
89 
58 
89 
73 
83 
62 
96 
73 
85 
63 
79 
61 
92 
60 
92 
61 
74 
66 
86 
66 
8' 
62 
98 
66 
93 
68 
91 
88 
97 
74 
88 
61 
94 
68 
81 
65 
86 
65 
95 

92 

74 

86 

63 

86 

65 

78 

61 

87 

70 

89 

68 

75' 

68 

86 

67 

80 

65 

87 

63 

87 

60 

90 

69 

88 

73 

91 

62 

92 

73 

94 

74 

90 

71 

86 

61 

87 

63 

82 

66 

92 

67 

9' 

74 

85 

66 


24  25  26 


63 
82 
66 
78 
64 
82 
55 
77 
6U 
85 
62 
80 
54 
83 
63 
80 
66 
82 
62 
80 
59 
84 
58 
80 
64 
82 
65 
76 
67 
78 
60 
77 
60 
86 
55 
82 
51 
77 
63 
86 
64 
80 
62 
81 
62 


53 
88 
53 
89 
58 
87 
56 
84 
59 
83 
56 
86 
56 
84 
61 
88 
-59 
83 

89 
55 
89 
52 
81 
57 
87 
55 
86 
57 
33 
57 
89 
50 
89 
53 
85 
66 
86 
58 
82 
54 
90 
60 
85 
57 
85 
64 
85 
59 
85 
60 
85 
57 
89 
54 
91 
66 
83 
56 
93 


57 
89 
58 
92 
62 
97 
68 
91 
59 
96 
60 
91 
57 
91 
61 
92 
78 
91 
60 
84 
63 
95 
59 
90 
56 
91 
56 
92 
64 
91 
68 
95 
66 
92 
52 
92 
68 
94 
66 
87 
59 
93 
65 
92 
64 
93 
60 
91 
59 
89 
56 
91 
61 
90 
61 
90 
64 
92 
64 
91 

'95 
56 
93 
60 
89 
58 
89 
61 
91 
67 
9b 
62 
93 
68 
95 
56 
87 
67 
90 
63 
85 
66 
96 
64 
92 
58 
88 
62 
89 
56 
93 
60 
92 
68 
93 
60 
90 
65 
87 
68 
98 


62 

89 
61 
92 
67 
98 
71 
92 
64 
94 
66 
91 
58 
91 
64 
91 
77 
92 
64 
92 
68 
86 
64 
82 
58 
87 
60 
93 
63 
92 
62 
95 
69 
92 
64 
9-2 
69 
95 
71 
88 
61 
93 
63 
92 
63 
96 
63 
93 
64 
92 
58 
92 
65 
92 
64 
89 
68 
94 
70 
92 

"96 
61 
95 
67 
90 
59 
89 
64 
90 
70 
9' 
68 
95 
64 
90 
64 
86 
66 
91 
6b 
91i 
64 
97 
68 
93 
60 
88 
66 
91 
60 
92 
64 
93 
63 
94 


27 


90 
64 
90 
64 
99 
67 
96!  95 


62| 
90 
67 


64 


64 


28 


93 
67 
90 
67 
96 
65 
90 
58 
94 
68 
bb 

8 

70 

91 

'9s 
66 
87 
t'.7 
91 
59 
88 
66 
84 
73 
bh 
68 
86 
65 
92 
64 
87 
66 
90 
69 
90 
67 
93 
74 
92 
64 
86 
68 
94 
62 
90 
64 
91 
65 
80 
67 
92 
65 
90 
66 
89 
72 
93 
67 
91 
62 


29  30  31  S 


90 

90 

62 

60 

89 

90 

59 

58 

90 

91 

66 

61 

96 

94 

76 

67 

94 

93 

70 

65 

93 

93 

65 

66 

92 

87 

69 

66 

92 

89 

69 

66 

92 

90 

74 

74 

92 

94 

64 

69 

88 

90 

68 

69 

82 

91 

62 

,58 

92 

92 

70 

67 

90 

8K 

49 

53 

87 

89 

70 

69 

92 

92 

66 

64 

97 

97 

66 

66 

91 

91 

58 

58 

92 

92 

56 

62 

92 

93 

65 

67 

91 

88 

62 

61 

93 

92 

53 

.59 

88 

89 

64 

50 

92 

95 

68 

65 

92 

90 

64 

64 

90 
70 

88 
68 

92 
68 
88 
69 
90 
68 
91 
68 
89 

'94 
67 

94 
67 

87 
71 
90 

r>4 

85 
61 
9' 
62 
91 
54 
94 
58 
90 
69 
93 
67 
86 
70 
93 
68 
91 
77 
93 
60 
87 
70 
92 
68 
91 
67 
90 
64 
90 
70 
88 
66 
96 
68      02 


**  Instruments  are 


read  in  the  morning:the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 


.  d::> 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief, 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


ARKflNSflS   SECTION. 


HARVEY  S.  COLE.Meteorolog-ist. 


Vox..    XXVllI.  Ltttjj.  Rock.  Ark.,  September,  1923.  No.  9. 


GENERAL,  SUMMAKT. 

The  wentber  during  the  month  of  September,  1923,  was  cool 
and  wet,  the  niimber  of  rainy  days  largo,  and  the  sunshine  only 
o4%  of  the  possible  amount.  Of  the  45  stations  having  normals, 
two  thirds  showed  negative  depratures.  Although  the  mean  for 
the  month  was  about  1°  below  normal  there  were  no  cold 
periods.  Minima  were  generally  normal  or  somewhat  above  while 
day  temperatures  were  considerably  below  normal,  the  daily 
temperature  range  beingsmall.  Tlie  highest  temperature  record- 
during  the  month,  98°,  is,  with  but  one  exception,  the  lowest 
n)aximum  for  September  since  records  have  been  kept,_  temper- 
atures of  100°  or  higher  having  been  recorded  all  previous  Sep- 
tembers with  but  three  exceptions.  The  lowest  recorded,  45,°  is 
about  9°  above  the  usual  lowest  for  September.  Normally  Sep- 
tember is  a  dry  month,  the  30  year  average  being  3.33  inches. 
Tiie  average  precipitation  for  September,  1923,  5.56  inches,  is 
the  greatest  on  records  since  1913  when  the  average  was  U)  K) 
inches,  and  has  been  exceeded  but  three  times  in  the  past  33 
years.  The  13.91  inches  at  Mena,  though  heavy,  has  been  ex- 
ceeded many  limes,  tlie  greatest  on  record  being  21.95 
inches  at  Moore,  Faulkner  County,  in  September,  1898. 
The  heaviest  tot  ds  for  the  month  occurred  in  the  western 
counties,  Fulton,  Mena,  and  Button  measuring  over  10  inches 
with  0  to  8  inches  over  the  St.  Francis  and  lower  White  river 
vMlleys.  ^lost  or  the  rain  fell  from  the  1st  to  the  8th  and  from 
the  i3th  to  ihe  20th.  During  this  latter  period  cotton  deterior- 
ated in  nianv  sections,  bolls  rotting  and  seed  sprouting  in  the 
bolls.  The  weather  (luring  the  last  decade  was  more  favorable 
and  much  cotton  was  picked  and  ginned.  Late  corn  made  good 
progress  throughout  the  State  and  in  most  sections  was   nearly 

innlured  at  the  elo>e  of  the  month. 

w.  c.  II. 
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MISC 

mi\ 

INEdUSifiA^A 

• 

Pressure 

(  ^^>f®sR^,.4y^;;^/^'°'^- 

Relative 
humidity. 

Stations. 

0 
9i 

g 

2  •>. 

d 
o 

(/J 

"S 

a  . 

d- 

M 

H 

S« 

iS 

a3 
ci 
P 

% 

1 
P 

<S  >  <u 

III 

p 

s. 

1 

p 

25 

p. 

Pl(  o 

30.02 

30.18 

14 

29.  81 

20          3,109 

16 

46 

Bentonville.. 

Fort  Smith. .. 

30  00 

30.19 

23 

29.81 

19         4,G22 

27 

\v. 

20 

88 

64 

61 

Little  Bock 

30.03 

30.21 

23 

29.80 

20 

4,011 

30 

nw. 

19 

92 

72 

54 

Memphis 

30.04 

30-22 

17 

29.81 

20 

3,834 

20 

sw. 

26 

88 

77 

54 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
TkuiuJerstnrms:-  1st,  12;  2d,  11;  3d,  6;  4th,  12;  5th,  10;    Gth, 

2;  7th, 11  ;  10th,  1;  12th,  4;  13th,  15;  14th  7;  15th,  2;  I6th,  2; 

l7th,  3;  18th,  5;  19th,  17;  20th,  4;  21st,  1;  23d,  1;    25th,    3; 

2Gth,  4;  29th,  1. 

Linmr  H(tIos:-  24th,  1. 

Jh'nse;  Fo(/:-r>ih,  1;  7th,  1;  8th,  5;  15th,  1;  17th,  1. 

COMPARATIVE  DATA  FOR    SEPTEMBER. 


TEMPERATURE. 

Tli'>  mean  temp  -ratue  for  thf  mon-.h  of  September,  as  deter- 
iniiM'd  from  the  records  of  54  stations,  was  73.0°  which  is  0.9^ 
li(-lnw  normal.  Of  the  .stations  for  which  nornmls  have  been 
ouiputcd.  1()  showed  ixisitive  departures,  11  of  these  being 
nnvth  ol' the  .Vrkansas  River.  The  liighe.-t  monthly  mean  was 
7(;.1'=  at  (iranni^.  the  l.'uest,  «',(;. G"  iit  Dutton.  The  highest 
teir.peiature  re;-onlcd  Wii^  i»S°  at  P>ooncvilh'  on  the  lUh,  the 
lowest,  45°  at  Dulton  on  the  23d  and  24th.  The  greatest  daily 
ranfio  was  40°  at  Mount  Ida  on  (be  9ih.  

PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  76  stations  in  Arkansas  during 
the  month  of  September  was  5.5G  inches,  which  is  2/23  inches 
above  normal,  l^ractically  all  sections  s!iov,'ed  positive  depar- 
tures. Montlilv  totals  ranged  from  13.91  inches  at  Mena  to  1.G9 
itK'hoSiil  Warren.  'Hie  greatest  amount  measured  in  24  consec- 
utive hours  was  4.80  inches  at  Fulton  on  the  5th.  The  number 
of  rainy  days  ranged  from  2  at  Warren  to  13  at  Dumas  and 
l.utherviile,  the  average  number  being  9. 

Correction:  Fort  Smith,  August,  1923.  ifaximuin  temper- 
ature 22d  should  be  H'k  >iean  ma^iiimim  sliould  be  95.9. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Climatolog'ical  Data  for  September,  1923. 


September,  1923. 


stations 


Amity 

Arkadelpliia . .  . . 
Arl<ansas  City.. . 

Arlberg 

Bate.'^ville 

Bee  Brancli 

Bcutouville 

Black  Kock 

BooneviUe 

Brinkley 


Calico  Rock — . 


Clarendon. 

Clinton 

Conway 

Corning- 

Danville 

Dardaiielle... 
Uodd  City  . . . 


Duraas   ...-,..  . 

Button 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Evening  Shade  . 

Favetteville 

Foi-t  Sraitli 

Fulton 

(ieorgetown 


Grannis 

Gravet.te 

Harrison 

lleljer  Springs. 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs  .. . 

Huttig 

Jouesl)oro 


.Tunctiou 

Lainbroiik 

liittle  Rock..  . 

Lutherville.  'it  . . 

Mi\guolia 

Slalvern. 

iUanniioth  Spring 

MMviauna 

INIarked  Tree  .... 
Marshall  


Mena 

Morrillton 

Mountain  Home- 
Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

I'atterson 


Pindall..  .... 

Pine  Bluff    . 
Pocahontas  . 
Portland .... 

Prescott.   ... 

PrincPto\s'n . 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Snow  Lake.. 


Springbank  it 

Stutt.erart 

Subiaco 

Texarkana 

VValdron 

\\'arr(:u +t. 

W'hit.'cliffs  

Wynne 


Counties. 


Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit^. 


Precipitation,  inches. 


cS  S 


Number  of  days 


GO 


'Jamden Ouachita  .. 

Centerpoint  — Howard 


700 

Clark.. 

1»6 

Desha 

146 

Stone 

700 

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

277 

"isos 

Lawrence 

Logan 

250 
6U0 

Monroe 

205 

Izard  


Monroe. 
Van  Buren. 
Paiilkner  . . 

Clay 

Yell 

Veil 

Marion 


Desiia 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll  

Sharp 

Washington . 
Sebastian . . . . 
Jiempstead  .. 
White 


Polk 

iienton  . .  . . 

Boone 

Cleburne. .., 

Phillips 

Cleburne  ... 
Hempstead. 
Garland  .... 

Union 

Craighead.. 


Union 

Piiillips 

Pulaski 

Johnson 

Columbia. . . 
Hot  Springs. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 


Searcy 


Polk 

Conway 

Baxli;r 

Montgomery. 

i'ike 

j^ewton 

.laoUson 

Missis-sippi  . . . 

Franklin 

Woodrull .  ... 


Searcy 

Jell'cison  . 
liandolph . 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 
lU'Uton  . . . 

White 

Arkansas. . 


Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Bradley 

Little  Uiver. 
Cross 


State  Means     and  l{xtrome 


361 
15S 
470 
200 
51ti 
309 
2y3 
327 
330 
1175 

162 
15U0 
270 
22y 
1463 


H51 
481 
260 
200 

900 
\2M 

4S6 
lb2 
445 
377 
600 
175 
345 

;«2 

155 
286 
775 
315 
277 
612 
235 
22y 
10S3 

1185 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 
240 
450 

iy6 

1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
236 
185 

240 
228 
1050 
332 
675 
206 

"iso 


30 
27 
39 

2 
24 
31 
17 
21 

9 
41 

19 
37 
24 
19 

2 
39 
23 

8 
37 
41 

16 
21 
23 
16 
21 
21 
37 
41 
37 
10 

5 
25 

2 

2 
52 

5 
51 
30 
16 
28 

30 
1 
44 
26 
5 
40 
18 
14 
18 
8 

35 

3 

9 
25 

7 
30 
39 
23 
27 


7L7' 
71.0 
70.8 


74.8 
74.2 

72.4 
73.2 
73.4 


74.9 
71.4 


73.8 
68. 8 

74.4 
66.  6 
75.4 
74.4 
71.8 
71.1 
70.4 
73.9 


76.1 
71.0 
73.4 


74.5' 
72.7 

5.8 
2.  9 

75.8 


-  0.7 
+  3.2 
+  1.9 


+  0.1 


1-9 
3.3 


+  1.1 
-  0.7 


-  0.5 

—  2.9 


0.2 
18 
1.2 


92» 
93 
91 


98 
93 

94 
91 
90 


93 
93 


01 

I.-Il 

1.9 
1.2 


H-  0.1 
+  3.5 


+  0. 4  94 

-  2.3  90 

-  0.7  94 
1.3  92 


91 

94 

95 
88 
97 
92 
92 
94 
90 
93 


90 
92 
94 


73.2 

71.9 


74.3 
72.1 
73.8 
72.8 
71.4 

72.8 
73. 0" 
60. 8 
71.1 


75  0 
72.6 
74.2 
74.1 


74.6 
0.2 


74.0 


74.2 
74.1 
75.1 


73.8 


+  0.3 


0.9 
l.C 


-  0.1 
+  0.4 
+  0.8 


1.0 


-  1.1 
+  0.2 
+  2.6 

-  2.9 


0.7 
0.3 
1.9 
1.8 


0.6 
1.0 


+  0.1 

-  1.0 

-  1.7i 


29 

29t 

10 


11 
27t 

29 

11+ 
30 


10+ 
28+ 


1 
11 

28 

9 
12 
10+ 

3+ 
29 
11 
12 


95 


90 

89 

93« 

94 

94 

91 

92 

87 

92 
92» 
93 
93 


»2 
96" 
91 


+  0. 


91 
91 

98 


26 
J]+ 
19 
28+ 

27 


29 
12+ 
26 
12 
28 
19 
26+ 
9 

11 
10+ 
10+ 
10+ 


2t 
29 
29 

9+ 


12+ 
29 
19 
30 


19+ 
11 
29 
11+ 


28 
12 
11+ 


11 
"ii' 


1.5+ 
14+ 

25 
24 
22+ 


24+ 
14+ 


8+ 
15+ 

24 

23+ 

24 

25 

22 

15 

23 

24 


22t 

8+ 
10+ 


23 
24 
24 

14+ 

24 


49 


53 


55 
45 


15 
8+ 


34" 

34 

32 


27 
36 

33 
38 
32 
32 
34 
37 
27 
31 


36 


+4.73 
+1.20 


7.20 

4.10 

4.10 

4 .67  +0. 60 

4.4014  1.15 

3.  92  +0. 45 

4.36+0.78 

4.95 

8-  85  -t-5. 62 

2.75  +1.18 
3.75+0.31 
6  55 K'-J  9!i 
6.61+2.52 
2  69 


2.8( 


-0.  85 
0.78 


4.46 
5. 00 
5.111  +  1.60 
4.05  ■t-0.20 


2.70 
10.62 
3-09 
3.54 
6.07 
5.87 
5-03 
4.54 
11.16 
7.85 

9.56 
4.20 
5.4<. 
4.85 
4.22 
5.55 
11.89 
4.83 
4.00 
5.22 


-1.43 
+6.44 
-0.17 
-0.43 
+2.22 
+  1.71 
+0.51 
+1.37 
+8.68 


H-0..53 
+1.60 


+0. 70 


24 

34 

15+ 

39 

25 

31 

13 

37 

8+ 

30 

24 
14+ 
14 
24 


25 
14 
24+ 
24 


22+ 
22+ 


23 


15 

23+ 


29 
29 

33" 
33 


40 


5.13 
3.48 
3.93 

6. 63 
5.40 
.■i.45 
2.72 

4. 64 
9.66 
4.08 

13.91 
3. 62 
3.08 
.5.84 
7  43 
6. 02 
4.53 
8.28 
6.88 
5.38 


4.70 
5. 22 
3.33 
3.03 
8.10 
4.36 
5  85 


+9.8' 
+1.26 
+0.81 
+  1.64 

+  2.84 


+0.6' 
+  2.99 


+  0.3 
—  1.76 


+7.29 


+2.  66 


+135 
1-0.64 

+3.  .5(i 
!-3. 91 


+  1.69 
-0. 2  i 

+0.  0:1 
+5.11 
+1. 05 
+1.94 


4.72  +1.10 
3.20—0.09 
5.8S 


6.3/ 
6.23 
5.76 
7.27 
7.90 
1.39 
7.  .50 
9.05 


+2.07 
+2.73 
+2.46 
+4.48 

—2.' 91 
+  5.22 
+6.15 


5.-56+2.23 


1  50 
1.24 
l.Ou 
2.00 
2.00 
l.RO 
1.90 
0.88 
2.08 

0.57 

1  57 

2  00 
2.97 
0.58 
1.40 
1..50 
1.23 
1.22 
1.21 

1.15 
2.80 
0.63 
1.58 
3.10 
1.38 
1.80 
1  61 
4.80 
4.65 

2.73 
1.09 
1.65 
2.20 
L98 
4.05 
4.65 

0.  98 
1.30 
1.70 

0.83 
1 .53 
1  96 
1.85 
l.,50 
0.75  i 
1.01  j 
1.51 
3  21 
0.96 

3. 32 
1.10 
0.80 

1 .  f.3 
2.51 
1.10 
1.40 
l.KO 
2.14 
3.05 

1.43 
2.95 
1  03 
0.70 
2.40 
l.,50 
4.27 
1.47 
2.0(1 

2.  70 

1.70 
2.  66 
1.52 
2.22 
2.02 
0.89 
2.00 
3.25 


4.80 


10 
9 

12 
6 

10 

U 

12 

10 
9 

11 
7 
8 

10 
8 

10 
9 

10 
13 
10 
10 
8 
8 
8 
12 
12 
9 

9 
6 

11 
9 
8 
5 
8 

12 
6 

10 


8 
9 
13 
7 
9 
8 
10 
10 
10 


f 

10 
9 
8 
9 
9 

10 
4 

9 
8 
10 
10 
10 
5 
8 
11 
4 
6 

10 
10 
9 
9 

n 
2 
10 

8 


10 
11 
13 
10" 
12 
10 
12 
12 
11 

11 
13 
13 
10 
11 
13 
13 
17 
15 
9 


11 
13 

22 

11 

15 
7 
8 

19 
S< 

14 

In 

13 

10 
15 

7 
14 
13° 
12 
10 
11 
12 

U 

14 
16 
17 
14 

S 

8 
12 
14 
13 
11 


10 

8 
11 
16 
12 
13 
11 
19 
IS 

18 
13 
17 
12 
6 
21 


13 
6 
0 

3 
8 
8 
16 
3 
5 
1' 
4 


5 
3 

6 

11' 

8 
15 
12 

9 
15 

S 
9 

4 

8 
10 

3 

6 
0 

II 

3 
9 
11 
3 

0 


20 

14 

12 

17" 

13 

14 

15 

10 

14 

12 
11 
11 
15 
11 
11 
10 
13 
15 
U 

0 
5 
15 
15 
6 
10 


7 
19 

6 

15' 
12 

8 

8 

9 
12 
16 
10 

3° 
10 

5 

9 
9 

8 

6 

9 

9 
17 
12 
11 
13 
11 
19 

9 

17 
13 

8 
11 
18 
15 
11 

4 


10 
8 
6 
13 
16 
2 
16 
17 


bOfi 


Observers 


James  Dillard. 

F.  J.  Carpenter- 

Geo.    E.   Payne. 

J.  D.  Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Tetcr. 

.1.  E.  Sc'anlan. 

U.   S.   Weaiher  Bureau, 

Vernou  0.   Howe. 

Svipt.  Tuberculosis  San, 

Ii    L.  D.  Whitson. 

W.  J.  Copp. 
A.  B.  Quartn-man. 
John  C.  li'loyd. 
I.   \V.   Bishop. 
Dr.    R.M.  Hunter. 
E.  E.  Cordrev. 
Rev.  N.  E.  .Skinner. 
C.  P.  Evans. 
J.  D.   Riley. 
Neal  Dodd. 

Ben  Jolmson. 
.1.   M.   Rickelts- 
J-  ,1.   Babb. 
Dr.  R.   H.  Hardin. 
Geo.  W.  Nichoalds. 
C.  C.   Price. 
University  of  Arkan.'-as 
U.  S.   Weatiier  Bun 
I'.  J.  Logan. 
Arthur  Lenlz. 

W.  E.  Mc  Vav. 
A.  F.  Stevens. 
A.  C.  Books. 
F-;.  C-  Spauhiirst- 
Jflj-qes  A.   Huructt. 
J.   .'\.    Fngram. 
N.   P.   ()•  Neal. 
P.   P.   1  atraw. 
J.  L.  Collctt. 
Benedictine  Sisters . 


s\v.  J.  A.  Lov,derbapk. 

K).  A.  Newton. 

s.  r.  S.   Weather  Bur(\>.u. 
0.  H.  Kauffpld. 

ne.  IStato   Agri.    School. 

s.  IMrs.   W.  L.   Matth.us. 

s.  IF.   \V.«llirk. 
se.  C-   N.   iicmck. 

II.  ("harle.s  Walton. 

s.  VV.    F.  Jvttvts. 


.sp.  K.  W.  ,St.  .lohu. 
.V.  VV.  C-  .iack.'on. 
w.  iB    S.     HallH'rt. 

G    A.   Wl)itt.hif:ton. 

Ilpnry  ,\.  Davis. 

Ciharles  Paxton. 

Geo.  L.   Kobinson. 

\lrs.  J.  'r.  i;rivpr. 

I.'ham  Burrow. 

W.  K.  Baker. 


se. 
sw. 

s. 
s. 
s. 

\v. 

s. 

sw. 

j;. 

ne. 

.«. 
sw. 

s. 
s^^■ . 

e. 


e. 

sw . 
sw. 
ne. 


>w 


sw 


sw. 
w. 


W.   \y.  Wood. 
Miss  Tl  eares  .'■"'clicii. 
Benedicitine  Sisters. 
W.  K.   ICdmL'ton. 
O.  J.   Step!  eiisou. 
I  oot<>  ("oil  man. 
flco.   H.  Tisdalo 
Carl  A.  Stan-k. 
.1.  T.   BeU. 
J.  L.  Britt. 


Miss  (iiace  Field. 
H.  A.   Buerkle. 
.\'ew  Subiaco  AbV-c 
H.  S.  Rrashpar. 
Dr.  Cheves  Bevill. 
Mrs.  W.  L.HartM-: 
Ni.nnie  O,   Scliiini 
K.  O.  Allen. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record:  but  all  complete  reports  are  used  in  detcrmiri 
ing  section  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow. ++Keceiyed  too  late  to  be  included  in  moans  and  smmarics.  Preference  letters  '.'',',  appt-aring  ii 
the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  •>  represents  two  ilays  mi.ssing.  TAlso  on  other  dates.  ttPo.st-office  addresses  of  these  stations  as  (oUous:-  Jui.(tii-n, 
Kaudolph,  Lii.tLutlierville.  H.F.D.  No.2.  Lnnuir.  Ark.:  Snringbank.  l)oddvi<lsre.  Ark.        i  +  10  31. 


SlTTEJIRErf,     1923. 
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Daily  Precipitation  for  September,  1933. 


Stations. 


Di\y  of  month. 


Drainag< 
basin. 


13     14     15 


16      17      18      19      20     21      22 


23 


24 


25 


Arktulelplna  |||| 
Arkansas  City  II II 

Arlbers 

Bntosvillollll 

Heu  IJnmcli  

BiMitonvillo  *•*.. 
Black  Rockllllil... 
"•■oiiovillu. 

:kley    111! 

;  .0  Uockllll 

:..... Men  nil    

Cfiiter  I'oint 

Chireiuion  i||| 

'■'MI-OIl 

ivay  

"■\vs   

....iiville  ill;  .... 
iJ.inlam'lU)     .   ... 

Diitltl  i:ity 

Uniiias  

Diitlon 

El  Dora.iollll    .... 

Knglanil     

Eiinika  .Springs 
Kvening  Shade.  . 
I'y.'tli-ville   .... 

:  .Siiiilh  ♦*•  . 

on  ,111 

■I'DTPtown  II  ||.. 

'inls 

.■i!tto 

ri.sou  

■i-r  .Springs. . . 

na 

l|^^^l^Hl 

Hope 

Hot  Springs 

Hiitli^' 

Jopipslioro 

•lunction 

l^iiiiihronkllll 

Little  Hock  "• 

Ijulmrviil'.;    

"  ,  ,'iiolia 

■.orn  

unodi  Spring 

.M  iiianna 

ihukvA   I'l-fe  III!   . 

M  irsliall 

M'MU.  111!    

Morrillton 

Mountain  llonw  . 

WoniK.  l<la' 

Slnrfre:!sl)ora.   . .. 

Nail  

Nmvport   II ! •. 

O-cuola.  .Illl 

r)ziuk 

PiVtle.rson|;||      .... 

I'uKiall 

Pint-  Ulul'r  llll.... 
Pocalionlas.   .   .. 

Hortlainl  ii 

P'-.'-cn;l 

■■     "■< 1  llll   .... 

i.y 

vl/iki' 

MStbuik  llll  ... 

iifan   

.100 

X  I -kiMia  iili   ... 

'Iron 


\V  irr 

\y<,\< 


n  ... 
■  •liff: 


Ouacliita. .. 
Mississippi. 

White 

White 

Arlcansas.. 
Arkansas  .. 

Wlilto 

Arlcansas.  . 

Wliite 

White     

Onachita   . 

Red 

VVIiiie 

Wliite 

A ikansas . . 
White  ...  • 
Arkansas.  . 
Arkansas . . 
Wliite  .... 
.\  ikausas. .. 

While  

Ouaobita .  . 
Arkansas  . . 
Wliito  ..     .. 

White 

White 

Arkansas . . 

Ited 

Wliite 

Hed  

.Arkansas.  . . 

Wiiite 

\\  liile  

.Mississippi. 

White 

Ited 

Ouachita... 
Onacbiia... 

While 

Ouachita... 

Waite 

.Vrkansas . . . 
.Vrkan.sas.  . 

lied 

Ouacliita. . . 

While  

.Mississippi.. 
Mississippi . 
White.  .  . 
'  liiiicliita. . . 
.\rkaiisas. . . 

While 

!)uncldta... 

Ouacliita 

Vnit.'.    .  . . 

Wliite 

Mi.ssis 
.\rkan.^ 

Willie 

Wliii.'..  .... 

.Arkansas. . 

Willie 

Oiiiiehila  .. 
Ouachita  . 
■■i.acliila  . 
Oii.'icl'.ita  .. 
Ark;iii.-as.. 
iVhUe 

,\lisS,...>l|)|.'l. 

Ited 

.\rkinisii^. . 
.Vrkansai. . 

Ke.i 

Vrkan.sas.  . 
!)tiac!,i*,a.. . 

te.i 

.Mis:.is>ipl)i 


Mt'Pl 


.72 


.21 

1.22 

1.21 

.Ou 

2.80 

.'6i 

.17 


l.e5 
48 


1.85 
.12 

.81 
.00 

r. 

i.8r> 

1..'.0 


.-iti 
I  4:1 


.37 
.0:; 
i'.ir, 


..1. 10, 

.11    .43| 


.OGj  T. 
.0!)i... 
81  ... 


.90 
.  37 
.21 
2. 0(1 
.01) 


1.50 

'.'ii 

.(W 
.07 


1.3S 


.40 
.54 
.98 
.38 
2.73 
T. 
.20 
.0(5 
.18 

'.'77 
.98 

.211 
.02 

.'26 
.01 

.ly 

.6(1 

'B 

i  .261 

.2(1 

i.'o! 

1  lOl 

.121 

1   fi3| 

.51 

'.'i(') 


.38 


.03 
1.98 


T. 

1.12 
.91 
.02 

.&; 

.  17 
.41 
.43 

'.'5.5 


.(16 

.(M 

.(« 

.OS 

.61 

.32 

.»' 

.  30 

.().; 

.11 

l.ii'i 

.04 

2.22 

.'2'^ 

2.02 

.04 
.20 
.02 
■  30 
T 

.12 

.18 

'.i3 

'.'4('i 
.47 

1  4U 
.37 


.20 

.10 

.17 

.05 

')'. 

.IS 

.74 

.3(1 

.01 

.29 

.87 

.02 

".'62 
.12 
.02 

4  .0.5 


1.7C 

■  83 

1.53 

1.08 

.U> 


.92 
.6(1 
I  30 


.90 
.14 
.70 
.30 
2.00 
.09 

l.lu 

.04 
l-HS 

^40 
1  38 
2.97 

.27 

.'.58 
i.'i'O 

i.'i.5 

.71 
.•19 
I.  12 

.2S 
.37 

i.'so 

T. 

.73 

.13 

.58 

1.40 

.06 

4.  65 

.97 

1.30 

.35 

.80 

.24 

.88 

.4- 

.  60 

.45 

.17 

1..51 

.8-1 

.  3.' 

1.00 

1  02 

.'51 

.9;. 

.53 
I.4e 
1.8(' 

.4S 


26 


28 


29     30 


. ...     .3(; 
.0||2.95 
.  17 
.(W 

.18 


.80 
1.24 


.20 


.68 

i.vi 

3.21 

.'6s 
.m 

'.'.b\ 

.'35 

.9(1 


..50 
.30 

't 

.  10 

'.'37 

1.51 

.11 

''56 
.78 

.  10 
.0,' 


1.8(1 
.04 


1.09 
.24 

'•62 


.07 
.60 

'.'(57 
.10 
.VO 
.40 
.20 
.05 
.18 
.  20 

1..53 
■  78 

.'08 


.11 

1.00 


95 
1.411 


2. -10 
1  5(>    '1'. 
4.2".'    .2-. 


.70;    .2,- 


l.lOl  .3. 
.101  .36 


.11 
1.7n 


1.3: 


,  6:! 


.19,  .19 


1.  |il('.:!i) 
.86:3.25 


'J\ 


T. 


1 .  02 


.38 


1.00 
.22 
.48 

1.30 
T. 
.67 

'.'si 

t'.' 

'.'.55 
.  15 


1.S6 

T.' 

3.10 

.44 

.47 


1..50 
.49 

','50 

'.'48 

.13.3 


.96  .02 
. . .  I3.  2' 
.76 


1.10 
.04 


10 

I.  16    .31 
■I 


2.10 
T 


.0.3 

1  20 

.06 


1.25  1.20 
.01 
.10 
.76 
.10 
.02 
.92 
.79 
.24 
.31 
1.57 
T 
.20 
..35 
.04 
.58 
T. 
.41 


.60 

.04 

.50 

.37 

T. 

.46 

.06 
.00 
1.02 

'.'37 
.32 
.06 
.90 
.22 
.47 

i.'w; 

.05 
.28 
.71; 
.78 
.65 
.60 
.29 

i.'wi 

.70 
.30 
.51 

'.'4(') 
2  17 
.85 
.30 
.15 
.48 

'.16 
.70 
.20 

.in 

1.0! 
.23 


.25 
.74  I.l(. 


.42 
.40 


.02 

i.'6.5 
.82 
1.10 


T. 


:•.()    .65 


.61 
.08 
.63 
.13 
■  17 
.27 

'.'ig 

.  96 
.35 
.18 
T. 
•  10 

f.' 


.80 
.48 
.04 
.60 

.'ko 

.20 
.02 
1.39 

.'52 
.31 


1.46 
.12 
.12 

1.22 
.79 


...11.50 
...  .80 
.60  .50 
.  78  2. 00 


.11 
.97 
.  10 
■  77 
.71 
.33 
.06 

■'!'■.' 

.58 

.28 

.08 

.68 

.15 

.40 

T. 

.84 

'.'ii 

.80 
1.18 
.84 


.61 


1.68    .02 
.loll.  03 


4.65 
1-20 
1.04 
.So 
2.20 

'  '.54 
T. 
.03 

i.'-h 


.31 

.47 

.96 

3.  32 

.22 

'.'46 


■  35 
.23 
2.14 
3  05 
.83 
.25 
.35 


98 

2. 00 

.23 

.'04 
1.52 

,...! 

1.45| 


.64 


.08 
.38 
.06 

1 .6,5 
.59 

1.00 
.41' 
.78 


1.45 

'-'7.5 
.16 
.10 

1.05 

i.'i'j 


105 

.'49 
.46 

.85 

'.'.58 
1.(13 

.48 

82 

l.Oi' 

.21 


.36 
1.24 


T.    .»\>.n 

••'■i0!2.05  2.03 


1.10 


23 


.02 


.76 


.50 


.55 


.20 
.10 
.10 
.67 
.40 
.92 
.36 
.95 
.85 
.75 
.75 
,.55 
.61 
,69 
.80 
.46 
,00 
,  U 
.05 
.70 

■  62 
.09 
.54 
.07 
,87 
,0b 
,54 
.16 
.85 
.56 
,20 

40 
,85 

■  22 
,.55 

■  89 
.83 
•  00 
,22 
.13 

■  48 
,93 
,63 
,40 

45 
,72 
'G4 
,66 
,08 
,91 
,62 
(18 
,84 
.43 
02 
53 
28 
,88 
,38 

■  70 
.22 

33 
03 
10 
.36 
.S5 
.72 
20 
.88 
.37 
.23 
.76 
.27 
.90 
.39 
..50 
.65 


■.eept. as  indicated  observation:- are  nia.ie  n.:i„r  sunset   and  predpitaiion   is  for  24  liotirs  en.iing  aU)l,ser\«tion.  **»  liegnlar  Wcatlier  Htncai;  staticn  ;    prcciMiation  for  2  1 
,-.,  iin.'.nishtioinidmgiit.    ;  Separate    dai.'s  not    recorded  *  liic.livie.lin  next  measiirenieni.   ii  J  i">-eeipi>ation  measured   in  tlio  morninsr.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch. 
Daily  River  Stag-es  for  Aug-ust,    1923, 


r,le  iiock. , 

■  ■  libilV 

ki'vock  ... 

,co  llock.  . . 

■,'sville 

port 

■ff-lou-n    .. 

■eiidon 

..•  Iciia 

.■Vrkansas  City. 

Oainden 

Danville 

Pulton 

Arkidelpbia  . 
•"■'Merson 


Iti  vers. 


I'lond 
■■si  litre 


lo 

llO  ... . . 

do..... 

lihick 

White 

do 

ilo 

do  ...  . . 

do 

Mississippi. 

do  ..  .. 

Onacbita.   . 
I'ctit  .lean.. 

Red   

Oitachila. .. 
Caclie  


20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
2S 
18 
9 


4. 
2. 

7. 
71  2. 
0  0. 
0  5. 
6;  2 

6  2. 
9|  9. 
3111. 
816. 
2    4, 

7  0 
0    6 

.0  0 
.6    4 


1    5. 

1  4. 
8;  2. 

5  2' 

5  0. 

1  5, 

.6,  2 

.5'  2, 

5  9, 
210, 

6  15 
Ii  4 

,7  0, 
,6  7 
0  1 
.61  4 


MO. 
.2;  13 
Ol  4. 
0, 
12. 


.7    0 
.2  12 


3. 

0. 

6. 
3'  2. 
6  3. 
7:W, 
0  111 
,6  13, 
5;  4, 

7!  0 

0  12 
8    1 

3|  4, 


,11  3. 

2I  0. 

01  5. 
7  2. 
5,  4, 
5]  12, 
140 

2  13 

7  5, 

8  1 
4  II 
8  2, 
3;  4 


4i  6. 

81  5. 

91  3. 

(ii  9. 

5  .3. 
,'L'i  0. 
■  4,  5. 

6|  2. 
.6]  4 
.2!l2. 
,4  10. 
.2  13, 
.8  8, 
.0  I. 
.911 
.1'  1 
.2    4 


11      12  I    13      14 


15 


16      17      18 


19 


20 


6. 

5. 
3. 

8. 
3. 

0. 
5 

2. 

4. 
,9ll2. 
,7110. 
,2il3. 
,1  10. 
.31  3. 
.IjlO. 
.31  I. 
.21  4, 


5i  6.0 
3i  5.3 
5;  3.4 
9  8.5 
4,  3.3 
21  0.5 


8!  2, 
2|  3, 
9  12, 

8'10 
814 
6^11 
2i  2 
4i  9 
0:  0 
1    4 


4, 
3 
8 
3, 
0, 
5 
2 
3 
.5111 
.9I1I, 
.21 14, 
.111 
.9  2 
.81  9, 
.9,  0, 
.Ol  4, 


.6i  2.8!  2 
.Oi  3.01  2 
.9  11.2  II 
.0:11.0  10 
.6  14.7  14 
.(i|10."l|0 
.7]  2.6i  2 
.21  8.61  8 
6!  0.4!  0 
01  3.9    4, 


2'  3.9 

0|  2  8 

■1;    8.0 

,01  2.^ 

2'  0.2 
2  5. 2 
7  2  6 
.S  2.6 
,6  Ii.:.  1 
9' 10. 8 
7'l4.7 


2.  6| 
7.81 


(1.8 

5.1 

2  4 

2.  3 

9.5 
10 
14.3114. 

7.  Ij  6. 

2.4    2. 

7.4|  7. 

0.;)!  0. 

4.91  4. 


-I  « 
91  5 
ol  1. 


j:  2. 

V  2. 

3  9. 

oi  9. 
1,13. 

3  5 

5  2. 

1  8. 

5  0. 

9  4. 


Ii  7. 
81  6. 

2. 

6. 


6.7 


^i2. 
2!  9. 
5  8. 
6113. 
9:  5. 
2'  2. 
1  10. 
9  2. 
71  4. 


5    4. 

0  10. 
9  8. 
112,, 
9 1  ,5.1 

1  2. 
5  IS. 
5  4.1 
8    5./ 


23 


25 


28 


30 


5.2 


411. 
8  1.5. 
5  4. 
8  22. 
.3. 
4. 


II. I|  9.( 
11.2  9.7 
12,5111.0 
16.8115.6 
2.4;  2.4 
0.7|  0.6 
5.7|  6.0 
5.5:  5.4 
4.8  4.0 
14  .4 1 13. 5 
7.51  7.2 
15.  Ij]5..i 
14. 8!  13. 3 
2.3  2.1 
24.522.4 
1.2:  1.0 
4.O1  4.0 


1  8.5 

7.8 

8.0 

j  8.5 

7.3 

6.  6 

9.5 

8.5 

6.8 

14.4 

13.1 

11.5 

2.4 

2. 3 

2.3 

0.5 

0.6 

0.5 

5.8 

5.5    5.5 

5.4 

5.2,  5.2 

3.6 

3.2    2.9 

12.7 

11.9  11.2 

6.9 

6.5    6.3 

15.1 

14.7  13.2 

12.6 

11  9    9.4 

2.0 

2.0    1.8 

20.  5 

19.2  17.5 

1.0 

1.0    0.9 

3.9 

4.3 

4.7 
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September,  1923 


Daily  Temperatures  for  September,    19S3. 


Stations. 


Batesville§* 

Bee  Branch 

Bentonville 

Boone  ville 

Brinkley 

Calico  Rock'J'5  •  ■  • 

Camden^? 

Center  Point 

Conway 

Corning ..• 

Dardanelle 

nodd  City 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs  ., 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Srannis 

Gravette 

Harrison 

Hope 

Hot  Springs 

lluttig 

Jonesboro 

Junction 

Iiittle  Kock  . . . 

Lutherville 

Magnolia 

JIalveru 

Mammoth  Spring 

Mariauna 

Marked  Tree  S^SV . 

Marshall  

Mena  

Mt.   Home  ■ 

Mount  Ida. 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark . 

Pine  BlulT 

Pocahontas 

Portland  

Preseott 

Rison  

Rogers  

Snow  Lake'S^ 

Stuttgart 

8ubia<;0   

I'exarkana 

Wyine. 


\  Maximum . . 
I  Minimum.. 
\  Maximum . . 
1  Minimum.. 
\  Maximum.. 
I  Minimum . . 
<  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
)  Maximum . . 
(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
i  Minimum  . . 
S  Maximimi . . 
(  Minimum  .. 
i  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
j  Maxinmm.. 
i  Minimum  .. 
i  Maximum . . 
I  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
i  Minimum  .. 
Maximum.. 
(  Minimum  .. 
j  Maximum., 
i  Minimum  . . 
i  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
J  Maximum. . 
)  J.Iinimum  '  ] 
S  Maxinuuu]! 
(  Mininunn  \ 
)  Maximum  1 1 
i  Minimum  \ 
\  Maximum  1 1 
(  Minimum  " 
\  Maximimi  1 1 
!  Mini-mum  " 
)  Maximum'  ] 
I  Minimiun 
\  Maximum]' 
'  Minimum  '  ] 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum' ' 
)  Minimum 
j  IMaximum" 
(  Minimum 
j  Maxinmm' ' 
/  Mininmm 
S  Maximum' ' 
I  Minimum 
S  Maximum" 
(  Minimum  " 
\  Maximum' ' 
I  Minimum  ' ' 
j  Maximum' ' 
i  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 
I  Minimum  ' ' 
'i  Maximum' 
i  Mininunn  • ' 
)  Maximum  ' 
(  Minimum  ' ' 
j  Maxiuuim' ' 
'  Minimum  ' ' 
)  Maxinunn" 
/  M-nimum ' ' 
)  \laximuni" 
I  Minimum  " 
\  Alaxinnnii" 
)  Minimum  ■  • 
S  Maxinunn-  • 
(  .Minimum  -  ■ 
(  ^hlximum  -  • 
I  Jlmimum  ■  • 
\  Maximum-  ■ 
i  Mininuim  ■  • 
;  Maxinium-  • 
I  Minimum  •  • 
1  Maximum-  ■ 
I  Minimiun  ■  • 
}  Maximuu].  ■ 
'  I  Minimum  •  ■ 
)  Maxinunn-  ■ 
■  '  Mininunn  ■■ 
\  Maxinunn- 

-  I  Minimum  - 
S  Maximnm- 

}  Mininmm  -■ 
\  Maximum. 

•  '  Mininmm  - 
S  Maxinunn- 

•  (  Mininmm  • 
i  Maximum- 

•  I  Minimum  . 
^  Maximum- 

•  )  Minimnni- 
S  Maxinunn  - 

•  (  Minimum 

\  Maximum  - 

•  I  Minimum  - 
\  MaxiTmnn . 
I  Minimum  - 
i  Maximum. 

-  I  Minimum  . 


69 
90 
67 
89 
72 
85 
68 
78 
69 
81 
69 
87 
77 
89 
69 
91 
73 
8;i 
65 
90 
70 
77 
65 
81 
71 
85 
70 
86 
6S 
88 
67 
84 
69 
88 

7a 

82 
64 
89 
69 

8:i| 
62 
85 
67 
86] 
7U 
86 
70 
90 
69 
87 
68 
82 
71 
81 
68 
80 

85 

70 

85 

69 

90 

71 

84 

69 

85 

70 

89 

69 

82 

65 

88 

69 

8' 

68 

90 

72 

90 

70 

88 

67 

85 

6>.i 

88 

70 

87 

69 

78 

71 

8:i 

7U 

8iSI 

69 

',10 

09 

86| 

7l| 

90 

70i 

79 

68 

91! 

731 


66 


69 

84 

68 

82 

68 

84 

75 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 


ARR;AfiSAS   SECTION. 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist. 


Vol.    XXVIII    Little  Rock.  Ark.,    October,    1923.  No.  10. 


GENERAL  SUMMARY. 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  October,  1923,  were  the  low  temperatures  and  the  rath- 
er heavy  rains  in  the  border  counties.  Monthly  mean  temper- 
atures were  normal  or  below  at  all  stations  in  the  State  except 
Hope.  During  the  past  33  years  the  mean  temperature  for  Oc- 
tober has  been  lower  but  three  times.  Normally  October  is  the 
driest  month  of  the  year  and  while  this  is  true  at  a  few  central  sta- 
tions thus  far  this  year,  for  most  of  the  State  it  is  not.  The  rain- 
fall was  heaviest  in  the  northern,  western,  and  west-central 
counties.  In  these  sections  cloudy  rainy  weather  interfered  ser- 
iously with  harvesting  and,  for  the  State  as  a  whole,  the  sun- 
shine was  deficient,  there  being  only  12  clear  days,  whereas 
October  normally  has  18.  Killing  frost  occurred  at  a  number  of 
stations  the  22d  and  23d  and  over  most  of  the  State  the  31st, 
but  crops  were  practically  all  matured  and  damage  was  slight. 
The  close  of  the  month  found  most  cotton  picked  and  fall  plow- 
ing progressing. 

Heavy  rains  in  Oklahoma  caused  moderately  high  water  m 
the  Arkansas  River,  the  stage  being  above  flood  at  Dardanelle 
from  the  I Sth  to  the  20th.  At  the  State  Dairy  Farm,  a  few 
miles  below  Little  Rock,  caving  of  the  river  bank  resulted  in 
the  loss  of  a  barn  and  several  acres  of  valuable  land.  Damage 
to  crops  in  the  lowlands  was  considerable. 

During  the  crop  season  just  closed,  April  1st  to  October  31st, 
the  temperature  averaged  about  0.6°  below  normal  and  the  pre- 
cipitation more  than  6.00  inches  above  normal.  Boll  weevil  and 
worms  did  serious  damage  to  the  cotton  crop  and  dry  weather 
at  the  critical  period  seriously  injured  early  corn,  especially  in 
the  western  and  northwestern  counties.  For  most  other  crops 
the  year  was  favorable. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  month  of  October,  as  deter- 
mined from  the  records  of  53  stations,  was  59.2°  which  is  3.1° 
below  normal,  all  stations  for  which  normals  have  been  com- 
puted showing  negative  departures  except  Hope.  The  highest 
monthly  mean  was  64.0'^  at  Hope,  the  lowest,  53  2°  at  Dutton. 
The  highest  temperature  recorded  was  94°  at  Junction  on  the  1st, 
the  lowest,  20°  at  Dutton  on  the  23d  and  at  Dodd  City  on  the 
31st.  Extremes  occurred  on  approximately  these  dates  through- 
out the  State.  The  greatest  daily  range  was  48°  at  Mountain  Homo 
on  the  24th. 


PRECIPI  r  ATIOTSl . 

The  average  precipitation  for  Arkansas  during  the  month  of 
October,  as  determined  from  the  records  of  72  stations,  was 
3.53  inches,  which  is  0.63  inch  above  normal.  Most  stations  in 
central  sections  of  the  State  showed  negative  departures  with 
positive  prevailing  elsewhere.  Monthly  totals  ranged  from  0.90 
inch  at  Malvern  to  7.34  inches  at  Waldron.  The  greatest  a- 
mourit  mea.-ured  in  24  consecutive  hours  was  4.48  inches  at 
Helena  on  the  17th.  The  number  of  rainy  days  ranged  from  1 
at  Rison  to  17  at  Bentonville,  the  average  number  being  7. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  an<l  number  of  stations  reporting.) 

Tkimderstorms:-  1st,  4;  2d,  3;  3d,  1 ;  4th,  2;    7th,  1  ;    Stli,    1 
29th,  2;  30th,  2. 

Dense  i'or/:--lth,  1;  17th,  2;   20lli,  4. 

Earthquake:-  28th.  Slight  damage  in  iiorthea'^tcrn  counties. 
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October,  1923. 


Olimatological  Data  for  October,  1933. 
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"6"i9 

+2. 69 

+0.99 
-1-0.56 

+1  31 
-1-0.42 
+0.77 
0.62 
+2.42 

+i.'67 
+0.30 
-^0.06 


30 


5.89 
3.42 

1.56 


+4.05 


1.00 
1.80 
0.611 
1.76 
L37 
2.37 
2.76 
1.54 
2.50 

0.75 
1.12 
L17 
1.47 
L07 
0.78 
1.70 
2.50 
2.00 
1-30 

2  25 
0  62 
L85 
1.17 
0.88 
0.91 
0.90 
0.77 
0.92 
2.00 

0.69 
2.00 
0.65 


+3.63 


—1.66 

i.n 

5.011+2.8(1 
5.17  +2.17 


3.55 
5.77 

i.o;i 

2.95 

2 

0.90 

3.59 

3.6.5 

4  29 

2.51 

6.25 
2.14 

4.21 
2. 49 
3.0s 
3.30 
5.12 


+0.92 

i.'55 
-0.61 

-1.41 

+0.9U 

-0.2o 


+3.00 


-0.78 


— U.41 
+2.72 


I  3.9fi  +0.94 
4.72 


24t 
31 
25 
24 


3.1 


85 


94 


20 


23 
31 
25 
22t 


23 

23t 

24 


20t 
'24f 


4.48 
1.06 
0.71 
0.75 
4.00 
2.44 

2.27 
3.72 
0.69 
0.92 
1.10 
0.40 
(1.76 
2.60 
3. 03 
0.46 

2.27 
0  87 
1.95 
0.83 
1.07 
O..5O 
2.10 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

'6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


3 

8 
10 

7 

8 
17 

9 
11 

5 

12 
7 

10 
7 
6 
7 
9 
7 
5 

10 

7 

10 
6 


3.46 
2  47 
5.411 
3.91 
1..".3 
0.95 
1.84 
6  10 
1.60 
3.89 


4.04  +2.17 


+0.12 

+2,  - 

+  1.47 

-0.67 

-1.45 

-0.69 

+3.40 

-1  69 


44 


23 


38 


48 


2. 

2.97 

4.00 

7.34 

4.60 

3.16 

3-81 


3.58 


—0.18 
0.12 
+1.80 


+1.35 
-0.89 
+0.50 


1  06 
2.75 

1.20 
1.15 
1.50 
1.70 
0.86 
0.75 
1.84 
1.50 
1.00 
3  Oil 

2.30 
1.60 
2.42 
1.87 
2.71 
2.50 
1.65 
2.85 


+0.53    4.48 


14 
16 
14 
13 
13 
10 
19 
14 
16 

15 
16 
12 
12 
15 
18 
17 
15 
17 
11 

12 
12 
11 
15 
11 
15 
17 
10 
11 
16 

21 
11 
20 

'19 

18 
14" 
15 

22 
18 

20 
20 
14 
14 
10' 
16 
15 
16 
18 
12 

11 

161! 

16 
12 
9 
14 
17 


7 
0 

13 
6 

11 
4 

10 
2 
1 

12 
3 
4 

6 
6 
4 
9 
13 
3 
5 
6 


Observers. 


11 
19 

13 
23 
17 
18 
19 
27 
14 
13 
19 
25 

20 
16 
16 
12 
10 
26 
12 
18 


12 


13 

5 
12 
15 
14 
13 
12 
11 

9 

10 

9 
12 
12 

9 
10 

9 
16 
14 
10 

5 
11 
11 

9 
12 

» 
13 
16 
12 
14 

7 

15 

7 


lOf 

10 

6 

10 

5 
11 

n 

10 
6' 

11 

8 
4 
5 
9 


Tames  Dillard. 
F.  J.  Carpenter, 
n.  Geo.    E.  Payne, 
se.  J.  D'   Reeves. 
nw.  Mrs.  Lelia  I.  Tetet 
ne.  J.  E.  Scanlan. 
n.  U.   S.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.   Howe, 
s.  ISupt.  Tuberculosis  San 
n.  H.  L.  D.  Whitson. 

nw.  W.  J.  Copp. 
n.  A.  B.  Quarterman. 
se    John  C.  Floyd, 
ne. p.   VV.  Bis. .op- 

Dr.    R.M    Hunter, 
n.  E.  E.  Cordrev. 
Rev.  N.  E    Skinner 
C.  P.  Evans, 
s.  J.  D.  Riley, 
s.  Neal  Dodd. 


n. 
se. 
ne. 

n. 

n. 

s. 

ne. 


n. 
ne. 
sw. 


nw. 
n. 


se. 
ne. 


e. 

e. 
ne- 
ne. 

n. 

e. 
sw. 
nw. 


Ben  Johnson. 
,).   M.   Ricketts. 
J.  J.  Babb. 
Dr.  R.   H.  Hardin. 
Geo.  W.  Nichoalds. 
C.  C.   Price. 
University  of  Arkansas 
V.  S.   Weather  Bureaii 
r.  J.  Logan. 
Arthur  Lentz. 

W.  E.  Me  Vay. 
A.  F-  Stevens. 
A.  C.  Books. 

E.  C-  Spanhurst. 
lames  A.   Burnett. 
J.   A.   Ingram. 

N.   P.  O'  Neal. 
P.   P    Patraw. 
J.  L.  Collett. 
Benedictine  Sisters. 

J.  A.  Lowderbaek. 

Ci.  A.  Newton. 

U.  S.   Weather  Bureai 

H.  Kauffeld. 

State   Agri.    SchooL 

Mrs.  W.  L.  Matthews 

F.  Wallick 

C.  N.   Houck. 
Charles  Walton 
W.    F.  Reeves. 


se.  E.  W.  St.  .Tohn. 
se.  W.  C.  Jackson- 
n.  B.  S.     Halbert. 
nw.'<;    A.   W'hittington 

iHenry  A.  Davis. 

s.  ICharles  i'oxton. 
nw.  [Geo.  L.  Robinson- 


nw. 
ne. 

nw. 

ne 
n- 
n- 
n. 


nw, 
ne. 


Isham  Bur  row. 
W.  E.  Bakor- 

W.   W.  Wood. 
Miss  Th  cares  Scheu. 
Benedicitine  Sisters 
W.  E.   Edmiston. 
0.  J.  .Stephenson. 
Foote  Coleman. 
<^eo.   H.  Tisdale. 
Carl  A    Starck. 
J.  T.  Bell. 
J.  L.  Britt. 

Miss  Grace  Field. 
H.   A.   Buerkle. 
New  Subiaco  Ab'oey. 
H.  S.   Bra^hear. 
nw.  Dr.   Cheves  Kevill. 
n.  Mrs.  W.  L. HartselL 
ne.  Nannie  0.   Schirmer 
n.    E.  O.  Allen. 


Z      r~^  K  =tofi«ns  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  in  deterir 

■rne    departures  from  normal  t^^u^Perature  and  precipi^tation  are  computed  on  y^^^^^^^^^                                                 .^  ^^^^^  and  smmaries.  Reference  letters  ..\-.  appearing 
iu«  section  means,    'f- l-^ecipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  me  ted  snow.  ttRecelT^^^^^^^^                                                   ^^^^^^^^^    ^^  ^,_^^^    ^^^^.^,,^   ^^     ,^„„„,^.      j„.,t, 
the  table  indicate  number  of  days  missing ;  ior  example.  '  represents  two  days  missing.  tAIso  on  other  oaies. 
Randolph,  Ltt.-.T.nthervllle.  R.F.D.No.2. 1.amar^Ark^-^8priMbMk.Doddridge^rk^  _____ _ 
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Daily  Precipitation  for  October,  1923. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


7       8       9 




10      11      12 


13 


16 


18 


19 


20 


21 


22 


23     24 


26 


26     27 


28 


Arkadelphla  llll 
Arkansas  City  til 

Arlberg 

Batesville  llll  — 
Bee  Branch  .... 
Bentonvillo  •". 
Black  Kockllllll.. 

Booueville 

Brinkley    111 

Calico  Rock  II II 

Camden  llll    

Center  Point.... 
Clarendon  llll  ... 

Clinton 

Conway  

Corning  

Danville  II 11  .... 
Dardanelle    .  ... 

Dodd  City 

Dumas  

Diitton 

ElDoradollll    .••■ 

England     

Euri'ku,  Springs 
Evening  Shade.  . 
Fayetteville  .... 
Kort  Smith  "*  ■ 

Kulton  llll 

Georgetown  II  11-. 

Grannis 

Gravetle 

Harrison  

Heber  Springs... 

Helena 

HIgden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jniieslxiro 

Junction 

Lam  brook  II II 

Little  Rook  •* 
Lui'iiTviile    .... 

Magnolia 

Malvern  

Mamniot  li  Sprin 

Marianna 

Marki-il   I'ree  llll 

Marsliall 

Menu '111    

Morrillton 

MoiiiUaiii  lIomH 

Moniit  ld;i    

Murfreesboro.   . , 

Nail  

Newport   Hi! 

Osceola.  .Ilil 

Ozark  

Patterson  nil      .. 

Pindall 

Pine  Bluff    i!ll.. 
Pocahontas. 
Portland  8i. .. 
Prescott  .... 
Princeton  llll 

Rison 

Roger?      ..     . 

Searcy 

Snow  Lake  . . 
Springbiiiik  ||| 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana   ill 

Waldron 

Warren 

Wliiteoliffs.  .. 
Wyunelll 


Ouachita 

Mississippi.. . 

White 

White 

Arkansas.-. . 
Arkansas  .••• 

White 

Arkansas.  ... 

White •. 

White    

Ouachita  ... 
Red 

White •• 

White 

Arkansas. .  • 

White 

Arkansas. .. 

Arkansas  — 

v\hitu    

Arkansas...  • 

White 

Ouachita  •..• 

Arkansas  ... 

While 

White 

Wliite 

Arkansas . . . 

Red 

While 

Red  

[Arkansas.  .•• 
IWhite 

White  

Mississippi . . 

White 

Red 

Ouachita  — 

Ouachi'.a.... 

White 

Ouachita  — 

White 

Arkansas . . . 

Arkansas.  .. 

Red 

Ouachita  — 

White   ...... 

Mississippi.. 

Mississippi.. 

While.  .      .. 

Ouadiita  — 

Arkansas  — 
While 

Ouachita... 

Ouacliita... 
,.|>viiiie.    .  .. 

..  W'hite 

. .  I  Mississippi 
.    Arkansas. .. 

.     VVhile 

..White 

. .  I  Arkansas. . 

..i  While 

Ouachita  .. 
Ouachita., 
(iiiachila  . 
Ouachita... 
Arkansas . . 

White 

Mississippi. 

Red 

Arkansas. . 
..I  Arkansas.. 

. .  I  Red 

..I.Vrkanfas.  . 
..  Ouachita... 

..Rod 

..Mississippi 


,15 


.10 


.8i 


.20 


.04 


.01 


.11 


.07 


.96 


.03 


.2.5 
LOG 


.26 


."26 

.30 

.38 

.10 

T. 

.28 

.32 

.04 

.... 

.'68 

■■48 

.11 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
.10 

.02 


.26 


T. 


04'. 
.62 
T. 
T. 
.60 
.16 
.90 
.22 
.45 


T. 


.01 


.07 


T. 


.65 


.02 


.32 


.09 


.16    .03    .05 
...     .30  .... 


.421  .02 

!!!  .17 

.40l.... 

.12 


.02 


74    T, 


T. 


.02 


1.95 


T 

1.20 
.05 
.09 

.41 


.05 


.10 
10  ... 


.01 


1.92 


.01 


2.30 
06 


1.02 
'.'56 


2.60 


100 


.42 


.69 
^21 
T. 
.'61 

.'63 

.11 
'.'27 

'.'77 


.40    .82 


.15 


2.00 


.65 


1.00 


.45 


LOO 

"so 

.08 

.61 

.01 

T. 

.02 

.04 

.05 

1.12 

1.17 
20 
42 
56 

1.50 
.68 
.60 
.31 
.65 
.03 

1.85 
L17 


.31 


.15|... 
.20' 1.80 


40 

176 

.20 

.04 

2.76 

2.56 
.75 
.39 
.03 

L47 


.91 


20 
.50 
.17 
.45 
.94 
.06 
.71 
.30 
.04 
.31 
L26 
.27 
11 

1.58  L 70 

.15 

.24 

.22 

2.25 

.'55 
.03 

.'76 


T 

.92   T 
05  2.00 
06i  .02 

78i  .03 

..    .30 


.20 


T 
4.00 


05 


.04 


.42 


.38 


.28 


.20 


.24 
.04 
.12 
.03 
.25 
.70 

'.'36 

T 

2.00 

.'51 


.02 


1.29 


.73 


20 

L06 

71 

75 

2.44 

2.27 

3.72 

.69 

.45 

.90 

.40 

.62 

2.60 

T 

.38 

.25 


4.48 
.35 


.25 
.20 
1.07 
.40 
,06 


.74 

1.'47 


12 
76 
34 
3.03 
.20 
.11 

.'i9 


.07 


T 
2.10 


.10  2.75 

.271   .25 

.80' 1.15 

1.20  1.50 

1.20  1.65 


86 
.75 
1.8-1 

■.'16 
3.00 
1.25 
1.60 

.43 
L87 

.18 

i.65 
T 


2.85 


.16 


.23 


.04 


.06 


.13 


.02 


T. 


.01 


.18  .... 


.01 


.09 


.08 

L30 

.10 

.16 


.30  . 
.38    .05 


.08 


.02 


T. 


.60 
.04 
.60 
31 
T 
1.02 


T. 


.12 


.21 


.60 

.61 
L37 

T 

.54 
1.54 

".34 


1.07 

78 

25 

2-50 

2.00 


35    .40 


.10  .30 

...     .51 
.06    .35 


29     30 


^Ml 


.30 


T.  ' 
.80 
.22 

.12 
.31 
.07 
.78 
.25 
.43 
.32 
.57 
.08 


.04  .22 

1.28  .18 

.64  .04 
1.30: 


.43 


.13 


L06 
.'23 


.01 


.20 


.15 


.65 


.28 


.18 


.29 


.92 


.53 


.40 


.20 


...  1.33 

.402.54 
...  3. 70 
...  3.59 
...  .3.14 
•••  6.60 
...  6. 16 
...3.63 
,  . .  4. 14 
,.-•  3.20 
. 25  2. 37 
, . . .  I2. 75 
.05  3. 62 
2.32 
2.37 
5.64 
5.00 
3.52 
3. 56 
4.04 
3.62 
2.96 
1.83 
5.19 
2.83 
4.75 
3.13 
L96 
4.58 
2.63 
7.04 
1.80 


.70 


T.    2.27 


.20|  .02 
37 


1.04 

■35 
!io 


1  00 

.03 

.57 

.47 
07 
20 
1.10 
.11 
.15 
.36 
.02 
.08 


.60 


.40 


1.70    .10    .06  . 


.67:1.06! 

.72....: 

.10    .33 


.20 


.36    T. 
1.00   T. 


.06!  .04 
.081.  .52 


.10 


2.  12' 

2. -24  1.40 

'."is 


5.89 
3.42 
L58 
1.56 
5.00 
15.  IT 
3.5.5 
5.77 
LOO 
2.95 
2.50 
0.9'.i 
3.59 
3.66 
4.2!) 
2.51 
6. 26 
2.V 
4.21 
2.49 
3.08 
3. 31 1 
5.12 


.70 
.15 
1.00 
.40 
.35 


3. 

4. 

3. 

.202 

....  5. 

1. 00  3 

.04  1. 

:::!?: 

...|6 
...  1 

.  .  .  .  U>- 

T.    4. 

;:::!! 

.06,4. 


Kxcepta.  indicated  observations  are  made  near  sunset  and  precipitation  is  for  24  hoursending  at  observation.  *«  »^7"'«f;^'^''^'^"  «"^!«"  ^l^'-f^-^'J^^f;;'^^^^ 
hour!  midnight  to  midnight.    ;  Separate   dates  not   recorded  '  Included  in  n«x.  measurement    UPrec.p.tat.on  measured  mthemornmg.     «.    Trace,  or  le.^s  than  0.01  inoi,. 

Daily  River  Stages  for  October,   19,J3. 


Stations. 


Fort  Siuitli 

l>ardanellp 

Little  Rock. . 

Tine  Rluff 

Black  Rock  

Calico  Rock.  . . . 

Batesville 

Newport 

flenrgetown   .. 

Clare:idon 

Helena 

Arkansas  City. 

t'aindpu 

Danville 

Fulton  

Arkadelpbia    . 
l-aiterson 


Rivers. 


\  Flood 

ISliKTr 


Arkansas 

do 

do...... 

do...... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Orach:!  n.   . 

Petit  Jean.. 

Red  

Ouachita. .. 
1  CachH  


22 

20 

23 

25 

14 

IS 

23 

26 
22 
30 
42 
AH 
49 
20 
28 
18 
9 


10      U 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19  I  20 


22 


23 


24      25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


8. 1| 

7.0 

4.9 

9.9 

2.6 

0.5 

5.5 

5.0 

2.4 

10.2 

6.1 
12  3111 
7.8  7 
l.S  1.9 
10.0  14.2113.0 
0.5  0.4  0.2 
4.7    4.6    4.4 


6.1 
5 

10,6 
2.2 
0.5 
5.5 
5.1 

I  2.6 
10.7 
6.0 


8.31 
6.8 
4.9| 
9.4 
2.5 
0.4 
5.5 
5.0 
2.4 
9.9 
6.5 
10.8: 
7.0 
1.7 


8.6 
6.S 
5  7 
9.5 
2.5 
0.3 
5.4 
5.0 
2.4 
9.6 
7.1 
10.5 
4 


11.3110. 7 


8.51  8.0 
6.7    6.7 

5.6  5.6 

9.7  9.5 
2.6  2.6 
0.3  0.21 
5.3  5.3 
6.01  4.9I 
2.2!  2.0 
9.3!  9.1 
7.71  8.II  8 

10.6111  0;11 

6.  li  0  01  5. 91  5.9 

l.S    1.5i   1.4!  1.4!  1.4 

12.7  12. Ml.  8  11.915.4 

0.0   O.O'i  O.Ol  O.Oi  0  0 

4.2   4.0    3.91  3.8;  3.6 


7.0 
6.7 
9.5 
2.6 
0.2 
6.2 
4.4 
1.8 
9.0 


7.9 
5.6 
9.6 
2 

0.6 
6.1 
3.9 
1 

8.9 
8.4 
11.8 


12.5 
9.7 
5.6 
9.5 
2.3 
0.2 
5.5 
3.6 
1.4 


9.4 


11.3112.7 
9.910.0 
8.7    8.8 

10.2112. 8 
2.3 
0.1 


2  2 
0.4 
5.1 
3.1 

1.4 
8.5 
10.3-10.6 
U.Plll  6ill.2 
5.91  5.8,  5.7 
1.31  1.2  1.1 
17.0'l5.4iia.  8113.5 
O.Ol  O.Oi  0.01  0.0 
3.4I  3.3|  3.3   3.3 


10.01  7.9! 

10. 2I  8.9 
9.9'  9.71  8.9 

13.2il3.4|l3.4 
2.2|  2.2  2.1 
0.4  0.2  0.2 
5.2I  6.2I  5.1 
3.0  3.O1  2.9 
1.4  1.4  1.4 
8.4   8.31  &.Z 

10. 4I  9.9 


9.3 


13.2il4.3!14 


5.6 
1.1 


5.6, 

1.1 


25.4 
19.5 
16.8 
15.  5 
3.5 
0.5 
5.8 
2, 

1.5 
8.3 
9.6 
14.2 
5.0| 


24.  • 


18. 0|22. 0 

0    6.8'l6.3 

6.7j  .5.8 

12  0  10.4 

2.0  2.0 
0. 1    0.  3 

5.1  5.1 
2.8  2.6 
1.4  1  4 
8.2j  8.1 
9. 0   9. 1 

14  81I4.6 

4.8'  4.8 

l.Oi  l-Oi  1.2 

11.912.7112.5  12.4II8.5  22.0 

0.0,  O.Ol  00,  0.0|  0.0   0.2 

3.2   3.2|  3.2,  3.2    4.0   4.4! 


21.8 

19.3 

20.0 

3.7 

0.5 

5.7 

3  1 

1.7 

S.3 

9.6 

14.3 

5. 7 

1.3 


24.0122.3 

21.821.1 

20. 5120. 4 

21.9i22.6 

3.71  3.7 

0.6'  0.5 

5.61  5.7 


5 

3.5 

3.4 

9.4 

10.6 

19.4 

7.1 

1.0!  0.9 

24.0,25.0  26.0 

0.0   0.01  0.0 

4.6   4.51  4.4 


3.3 
2.0 
8.5 
9.6 
16.5 
7.3 
1,0 


3.4 
3.0 
8.8 
10.1 
18.0 


20.3119.8118.0 
19.7117.0  17.0 
20  .Ol  19. 4;  18 


22.9]22.  6 
3.6  3.5 
0.5 


0.4 

5.5 

3.5 

3.4 

10. 0 

10.9 

20. 3 

0  4 

0.9 

26.5 

0.0 

4.3 


21.7 

3.2 

0.3 

5  4 

3.4 

3.2 

10.3 

11.0 

21.0 

5.8 

0.9 

26.2 

0.0 

4.1 


15.0113.5 

10. 2; 14. 6 

17.5,13.8 

21.  ll'20.1 

3.OI  2.9 

1.2,  0.6 

5.3I  6.0 

3.41  3.2 

3.0|  2.8 

10.4110.3 

11.111.2 

21.3'21 

5  3'  5.0 

0.9!  0.9 


12.0 
12.1 
11.3 
18.8 
2.9 
0.4 
.5.7 


2.6 
10.1 
11.1 


11.5 

10.9 

11.3 

16.1 

2.9 

0.3 

5.4 

3,2 

2.4 


10.7ll..5il2.5il4. 
10.4,  9.6|l0.010. 
10.3:  9.9|  8.6  9, 
16.1  1.5.2113.5  12 


2.9 
0.4 
5  4 
3.4 
2. 3 
9.91  9'.7i  9.0|  9.7 
10. 9110. 7:10. 4  10  1 
21.3i21.0i20.5i20.019.2 
4.  8l  4.61  4.  ol  4.3  4.2 
0.8l  0.8   2.4I  9.811.5 


2.91  2.9 
0.4  0.5 
5.81  5.6 
3.  5  3.  7 
2.4!  2.5 


24.8  23  2121.5 
0.0;  0.0  0.0 
4.4    4.C    5.5 


20.218.5117.0,18.5 
OOl  00!  0.0  0.0 
6.21  7.0   7.2!  7.2 


-.-SI':- 


.«m^<i 


40 


CLniATOLOGlCAL  DATA:    AliKANSAS  SECTION. 


O.ionEi;,  [U2:\. 


■^M^ 

____ 



KM>^ 

B  Mill! 

IK«KKZ 

■  ■      1 

■— !■    -U 

■>«»»£■ 

="fc-»CT^ 

=  1 

Daily  Temperatures  for  October, 

1923^ 

\ 

1 

stations. 

1 

2 

3 

4 

5      f. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23     24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

Batesville§s\ ....... 

j  Maximum.. 

83 

82 

79 

63 

74     72I 

73 

78 

80 

80 

79 

79 

82 

77 

74 

67 

71 

65 

64 

63 

61 

60 

61 

67 

71 

1 
64 

"^ 

54 

63 

55 

5469.3 

(  Minimum.. 

63 

60 

56 

56 

59 

45 

47 

45 

49 

45 

43 

42 

45 

51 

56 

56 

61 

62 

40 

35 

37 

30 

29 

29 

30 

34 

40 

45 

45 

53 

28  45.6 

Bee  Branch 

i  Maximum.. 
\  Miuimum .. 

86 
62 

76 
58 

82 
56 

73 
57 

67 
55 

66 
45 

75 
49 

75 
50 

75 
53 

76 
48 

76 
42 

76 
41 

83 
50 

77 
56 

69 
56 

69 

58 

66 
56 

67 
55 

68 
40 

57 
32 

57 
34 

59 
29 

66 
27 

71 
29 

62 
32 

70 
38 

59 
41 

52 
45 

65 
33 

55 
41 

56: 
26 

68- 1 
45.0 

Bentonville 

i  Maximum . . 
)  Minimum . . 

78 
59 

77 
57 

73 
58 

62 
55 

71 
51 

65 

52 

70 
52 

75 
50 

75 
54 

76 
52 

77 
46 

71 

52 

59 

48 

54 
48 

65 
54 

70 
60 

70 
56 

63 
44 

58 
38 

55 
38 

57 
31 

59 
29 

58 
31 

64 

30 

64 
32 

50 
44 

52 
43 

61 
40 

63 
51 

56 
30 

60 
24 

64.1 

45  .a 

Booneville 

<  Maximum.. 
\  Minimum  . , 

84 
64 

78 
65 

84 
63 

76 
67 

73 
65 

74 
54 

74 
55 

78 
56 

77 
56 

80 
58 

81 
53 

79 
66 

79 
64 

74 
64 

78 
59 

73 
57 

74 
60 

69 
49 

58 
38 

60 
40 

63 
41 

61 

35 

59 
34 

67 
36 

71 
39 

64 

48 

58 
49 

51 

49 

60 
50 

59 
35 

52 
31 

69.9 

50.9 

RriTllllpv.  ..>>••>* 

\  Maximum.. 
\  Minimum 

87 
6.5 

83 
62 

82 
59 

75 
64 

69 
60 

75 
48 

75 
50 

76 
52 

82 
56 

83 
49 

86 
44 

85 
44 

85 
55 

83 
60 

79 
63 

73 
63 

71 
63 

69 
63 

77 
43 

65 

37 

61 

40 

60 
34 

61 

32 

68 
31 

74 
33 

65 
38 

63 

42 

72 
51 

75 
53 

65 

47 

54 
31 

73.5 
49.4 

DrillnlCJ'*    •••••••* 

Calico  KockW  . . . 

\  Maximum.. 
(  Minimum  . . 

85 
63 

85 
62 

81 
60 

67 
61 

75 
54 

72 
48 

75 
52 

81 
48 

81 
49 

81 
46 

80 
45 

82 
43 

83 
45 

65 
51 

68 
55 

66 
56 

68 
61 

63 
61 

63 
37 

60 
37 

62 
34 

62 
31 

64 

69 

57 
31 

65 
33 

61 
34 

64 
46 

/67 
50 

50 

48 

53 
26 

68.5 
47.4 

CamdenW 

i  Maximum ., 

91 

88 

83 

80 

76 

79 

79 

82 

82 

79 

81 

83 

85 

85 

77 

70 

74 

68 

68 

70 

64 

62 

"63 

"68 

72 

68 

76 

76 

75 

62 

53 

74.8 

f  Minimum  . . 

63 

61 

61 

62 

59 

55 

51 

53 

53 

48 

42 

42 

46 

54 

59 

64 

60 

59 

44 

35 

36 

31 

29 

29 

29 

31 

38 

44 

48 

52 

36 

47.5 

Center  Point 

\  Maximum. . 

89 

87 

89 

80 

71 

75 

75 

80 

79 

77 

78 

81 

81 

78 

71 

73 

69 

69 

66 

66 

62 

62 

62 

66 

69 

61 

61 

72 

74 

66 

52 

72  2 

(  Minimum 

65 

61 

64 

63 

59 

59 

57 

55 

58 

66 

62 

55 

61 

65 

66 

62 

67 

61 

40 

39 

37 

36 

33 

34 

36 

45 

51 

60 

55 

48 

36 

5'2.1 

Conway  

S  Maximum 

88 

86 

81 

76 

73 

77 

78 

82 

82 

81 

81 

S3 

85 

74 

76 

70 

70 

68 

66 

65 

63 

.62 

64 

68 

74 

62 

67 

67 

67 

63 

55 

72.1 

i  Minimum 

63 

61 

60 

64 

60 

47 

51 

48 

.52 

46 

48 

47 

53 

62 

61 

62 

60 

58 

39 

35 

36 

28 

27 

27 

31 

39 

34 

60 

62 

48 

29 

47.7 

)  Maximum 

84 

81 

79 

65 

70 

69 

73 

77 

78 

82 

82 

81 

84 

71 

73 

69 

70 

67 

66 

64 

61 

60 

60 

69 

72 

60 

56 

55 

60 

59 

56 

69.4 

Corning 

(  Minimum 

61 

.54 

50 

52 

53 

40 

47 

43 

45 

40 

40 

39 

46 

51 

61 

61 

61 

53 

38 

33 

30 

28 

28 

29 

29 

36 

36 

47 

49 

44 

24  13. 11 

DarJanelle 

Maximum." 

f  Minimum 

88 
65 

83 
65 

82 
66 

77 
65 

75 
61 

75 
54 

76 

%4 

73 
52 

77 
56 

77 
53 

76 
48 

76 
48 

79 
53 

81 
68 

77 
62 

71 
62 

71 
57 

69 
62 

66 

46 

65 
.39 

63 
42 

60 
34 

58 
31 

60 
32 

62 
34 

66 

44 

64 
45 

68 
50 

66 

47 

65 

53 

61 
33 

51.0 

}ioAi\  City 

j  Maximum.. 
I  Minimum 

74 

73 

72 

73 

63 

66 

66 

68 

67 

75 

70 

74 

72 

62 

62 

63 

64 

64 

60 

52 

56 

67 

58 

63 

67 

63 

54 

62 

55 

55 

47 

64.1 

55 

53 

55 

54 

44 

50 

41 

48 

44 

43 

43 

50 

49 

50 

58 

69 

53 

36 

34 

27 

25 

24 

26 

29 

32 

32 

45 

48 

37 

20 

42.6 

r.umas 

i  Maximum 

'Ml 

85 

85 

80 

77 

78 

80 

80 

80 

81 

82 

85 

86 

86 

78 

72 

70 

70 

65 

67 

60 

60 

60 

64 

73 

70 

77 

79 

77 

65 

52 

74.6 

\  Minimum 

61 

62 

58 

64 

58 

52 

49 

53 

54 

46 

41 

41 

52 

67 

64 

63 

64 

60 

43 

35 

39 

33 

29 

30 

30 

34 

34 

43 

65 

49 

33 

48.0 

Diittnn          

Maximum]* 
f  Minimum 

84 
53 

82 
53 

74 
55 

72 
58 

61 

55 

58 
44 

72 
49 

61 
42 

61 

46 

68 
42 

5f     62 

66 
49 

86 
53 

78 
57 

66 
61 

70 
54 

66 
52 

60 
33 

65 
30 

56 
25 

59 
22 

60 
20 

65 
22 

67 
25 

62 
37 

57 
39 

60 
45 

68 
49 

56 
38 

49 
22 

64.0 
42  3 

i'llvHilt    ■••••• 

41 

39 

El  Doruiio  

i  Maximum, " 
i  Minimum 

92 
67 

89 
63 

85 
64 

83 
66 

89 
60 

79 
55 

79 
53 

83 
54 

82 
58 

79 
60 

82 
49 

85 
50 

87 
59 

86 
64 

78 
67 

70 
63 

73 
59 

67 
63 

68 
44 

69 
40 

65 
41 

61 
35 

62 
.33 

67 
33 

72 
35 

65 
38 

66 
46 

76 
45 

76      66 
55     50 

61 
37 

75.2 
51  5 

England 

Maximum]] 
(  Mininnnn 

88 

84 

88 

78 

75 

78 

79 

82 

82 

82 

82 

83 

85 

86 

80 

70 

69 

67 

65 

59 

60 

61 

62 

68 

74 

61 

66 

70 

78 

67 

5J 

73. -5 

65 

63 

69 

63 

58 

50 

49 

62 

55 

48 

43 

43 

54 

58 

63 

62 

64 

60 

44 

37 

38 

33 

32 

32 

32 

37 

40 

49 

52 

49 

31 

■JS.9 

Kureka  Springs  .. 

1  Maxinmm]] 
(  jtlitiiiunm 

88 
58 

80 
57 

78 
57 

76 
56 

63 
54 

75 
48 

74 
51 

79 
47 

80 
51 

80 
49 

78 
45 

74 

60 

63 
51 

53 
46 

63 
51 

68 

63 

65 
59 

64 

49 

61 

36 

55 
39 

61 

30 

63 
29 

64 
28 

67 
31 

69 
33 

53 
42 

52 
42 

51 
41 

65 

48 

59 
34 

53 
23 

66.9 
44.9 

Evening  Sliade... 

j  Maximum]] 
)  Minimum 

92 
60 

89 

58 

81 
56 

70 
58 

74 
57 

71 
41 

78 
43 

79 
42 

79 
45 

81 
41 

80 
39 

80 
38 

84 
46 

70 
54 

71 
55 

68 
69 

69 
61 

68 
58 

69 
40 

61 
39 

62 
35 

64 
2S 

61 
26 

70 
28 

72 
30 

67 
35 

58 
40 

65 
44 

59 
50 

58 
44 

65 
25 

70  8 
44.4 

Kayetteville 

Maximum]] 
I  Minimum 

81 

79 

79 

74 

73 

68 

74 

79 

78 

77 

76 

70 

64 

55 

66 

73 

71 

66 

58 

58 

58 

.  60 

61 

65 

66 

63 

57 

50 

63 

60 

48 

66.7 

5S 

58 

58 

58 

53 

49 

54 

49 

52 

48 

50 

54 

52 

48 

64 

60 

56 

54 

36 

39 

34 

29 

28 

28 

31 

43 

43 

44 

49 

3S 

24 

46.2 

Fort  Smith 

j  Maximum]] 
I  Minimum 

82 

82 

72 

75 

72 

70 

73 

78 

78 

78 

80 

76 

73 

63 

68 

70 

72 

66 

62 

59 

60 

59 

60 

65 

68 

61 

54 

53 

69 

58 

50 

67.6 

66 

64 

64 

62 

61 

56 

57 

55 

60 

67 

53 

54 

57 

55 

61 

63 

57 

63 

44 

46 

41 

36 

37 

36 

39 

49 

50 

52 

53 

40 

34 

.52. 0 

i^raiinis    

j  Maximum]] 

86 

87 

75 

76 

72 

72 

73 

78 

78 

78 

78 

79 

77 

77 

76 

71 
61 

76 
63 

65 

40 

62 
40 

67 
38 

62 

36 

61 
28 

61 
29 

66 
29 

69 

36 

69 
40 

69 

40 

70 
45 

69 
44 

66 
44 

53 
34 

71.5 
47.5 

i;flttiiii*3«««  ••••"* 

f  Minimum 

60 

59 

60 

60 

57 

57 

55 

53 

53 

53 

47 

46 

58 

68 

60 

Gravette 

i  Maximum" 
'  Minim\nn 

79 

75 

75 

74 

71 

67 

71 

71 

77 

.78 

..77 

69 

63 

53 

66 

72 

70 

68 

69 

57 

67 

59 

59 

64 

64 

64 

57 

51 

65 

61 

49 

65.9 

57 

52 

59 

57 

49 

51 

52 

50 

55 

62 

42 

61 

50 

47 

52 

59 

53 

54 

31 

36 

30 

28 

28 

28 

31 

43 

40 

39 

49 

36 

22 

44.6 

S  Maximum* ' 
)  Minimum  ' ' 

81 

78 

74 

70 

78 

68 

65 

69 

68 

69 

70 

72 

69 

68 

65 

65 

70 

60 

62 

58 

55 

50 

.58 

62 

65 

53 

57 

56 

55 

60 

59 

64.8 

Harrison 

69 

69 

53 

51 

.52 

41 

40 

45 

46 

40 

50 

50 

48 

44 

49 

.50 

69 

53 

35 

35 

30 

28 

21 

23 

24 

46 

47 

52 

42 

30 

44 

44.6 

J  Maximum' ' 

93 

89 

80 

85 

76 

83 

81 

83 

83 

82 

82 

87 

86 

86 

80 

76 

73 

71 

68 

68 

69 

63 

68 

78 

76 

75 

75 

67 

64 

77.1 

Hope 

(  Minimum 

67 

62 

64 

64 

59 

56 

56 

55 

58 

52 

47 

47 

60 

59 

66 

64 

67 

67 

41 

39 

36 

32 

29 

33 

34 

41 

53 

49 

37 

.50.8 

Hot  Springs 

j  Maximum' ' 
t  Minimum  ]" 
S  MH.ximini'. '  * 

89 
64 
93 

84 
62 
88 

79 
61 
86 

75 
62 
85 

72 
58 
82 

75 
53 
81 

78 
55 
80 

80 

56 

-.82 

81 
56 
83 

79 
51 
80 

79 
47 
82 

80 
47 

85 

85 
55 

88 

82 
63 
86 

74 
62 
87 

71 
62 
73 

70 
57 
71 

66 
61 
67 

65 
41 

78 

39 

72 

6(1 
38 

61 
34 
60 

"62 
31 
62 

67 
32 
66 

70 
34 
73 

60 
40 
73 

"66 
45 
79 

68 
50 
77 

73 
52 
77 

64 
48 
69 

62 
34 
o4 

71.0 

.50.0 
77.1 

Huttig 

'  Minimum  *  * 

65 

65 

62 

61 

62 

56 

54 

56 

57 

49 

43 

44 

56 

60 

64 

63 

62 

47 

40 

45 

41 

34 

33 

33 

33 

36 

44 

50 

52 

62 

38 

50.2 

Jonesboro 

J  Maximum 

&i 

80 

78 

68 

70 

68 

71 

75 

76 

82 

82 

80 

85      74 

71 

69 

70 

67 

63 

63 

59 

56 

56 

66 

70 

56 

52 

54 

69 

60 

53 

68.6 

(  Mininunn  ' ' 

65 

61 

57 

58 

58 

46 

50 

51 

54 

49 

47 

45 

52      53 

57 

61 

64 

55 

41 

39 

38 

33 

33 

35 

38 

37 

37 

49 

52 

43 

28 

47.9 

Junction 

\  Maxinnum 

94 

92 

90 

84 

75 

74 

78 

79 

81 

83 

82 

84 

87      88 

84 

78 

68 

67 

66 

68 

65 

63 

64 

66 

69 

72 

75 

78 

75 

65 

57 

76.8 

f  Minimum  * ' 

62 

63 

63 

64 

57 

52 

67 

60 

63 

6-' 

60 

61 

63      62 

61 

64 

58 

48 

43 

36 

33 

.    30 

29 

29 

30 

36 

42 

45 

47 

46 

42  50.61 

Little  Rocii  . . . 

)  Maximum" 
I  Minimum  * ' 

87 
67 

83 
65 

77 
62 

75 
60 

70 
58 

72 
52 

73 
53 

77 
55 

77 
57 

78 
56 

78 
53 

80 
53 

81 
60 

79 
62 

75 
62 

68 
62 

70 
62 

64 
54 

63 
46 

62 
42 

59 
43 

68 
39 

59 
36 

65 
38 

68 
40 

61 

45 

54 
46 

65 

60 

73 
53 

63 
41 

52        ' 
34 

69.9 
51.8 

Lntherville 

)  Maxin^mn ' ' 

82 

82 

75 

66 

70 

72 

74 

78 

77 

77 

79 

81 

82 

73 

67 

69 

68 

66 

62 

59 

60 

60 

60 

65 

70 

61 

58 

62 

60 

59 

51 

68.1 

I  Minimum  ' " 

64 

62 

63 

60 

59 

51 

55 

55 

58 

55 

51 

51 

59 

59 

iK9 

61 

58 

58 

40 

38 

36 

36 

35 

37 

40 

46 

47 

48 

50 

44 

28 

50.4 

Magnolia 

^  Maximum ' ' 

91 

87 

8.5 

80 

75 

79 

81 

82 

77 

82 

85 

87 

69 

70 

69 

66 

67 

.... 

.... 

63 

66 

73 

65 

78 

79 

68 

56 

76.2 

\  Miiiimum  ' ' 

75 

75 

72 

70 

61 

54 

55 

59 

5-! 

55 

49 

60 

65 

60 

59 

42 

38 

32 

30 

33 

40 

45 

46 

62 

38 

.V2. 4 

Malvern 

)  Maxinmm' 
I  Minimum  ' ' 

92 

87 

82 

79 

76 

'77 

79 

83 

83 

81 

81 

83 

83 

"si 

"74 

73 

73 

67 

68 

67 

"63 

"63 

64 

69 

72 

61 

60 

71 

"74 

71 

64 

73.9 

63 

61 

62 

64 

58 

53 

55 

53 

56 

60 

44 

44 

55 

61 

63 

62 

.59 

63 

39 

36 

36 

31 

29 

29 

30 

37 

43 

50 

52 

58 

33 

49. a 

Miunmotli  i^prin?: 

)  Maximum  ' 

85 

83 

80 

66 

73 

71 

76 

80 

83 

82 

82 

82 

84 

71 

69 

67 

70 

67 

65 

61 

64 

63 

64 

71 

74 

67 

59 

56 

56 

56 

60 

70.5 

(  Minimum  ' 

63 

58 

54 

59 

53 

51 

52 

43 

47 

41 

41 

45 

48 

55 

56 

61 

63 

56 

40 

33 

31 

26 

25 

40 

28 

30 

48 

49 

61 

43 

23 

45.5 

S  Maxinuun ' ' 

88 

87 

87 

74 

71 

73 

76 

78 

78 

77 

78 

79 

81 

81 

82 

71 

7! 

68 

62 

65 

63 

59 

56 

62 

68 

68 

67 

71 

74 

68 

52 

72.1 

Marianna 

'  Mininunn  ■  ■ 

76 

73 

60 

63 

61 

50 

51 

51 

56 

51 

46 

45 

52 

51 

52 

62 

65 

58 

44 

38 

37 

34 

32 

34 

36 

36 

43 

47 

61 

48 

32 

-19.5 

MarkeilTreL'SVi.. 

)  Maximum  ■  ■ 
i  M'liimum ' ' 

81 

78 

71 

72 

73 

75 

79 

80 

82 

81 

80 

84 

79 

74 

68 

69 

66 

61 

65 

59 

59 

57 

66 

72 

61 

61 

61 

76 

60i     52 

53 

69.5 

61 

56 

57 

59 

46 

47 

.50 

51 

47 

45 

41 

46 

53 

57 

60 

63 

63 

42 

36 

39 

34 

33 

34 

32 

33 

37 

42 

51 

54' 

36) 

30 

46.1 

Marshall  ■ 

S  vlaximum  ■ ' 

79 

76 

74 

71 

70 

69 

69 

73 

73 

74 

73 

75 

79 

73 

69 

69 

69 

67 

59 

56 

55 

54 

56 

62 

65 

61 

55 

52 

62 

61 

48 

6,6. 1 

i  Minimum  *  • 

60 

60 

58 

56 

56 

48 

51 

47 

54 

48 

47 

.50 

62 

55 

56 

63 

62 

56 

39 

37 

35 

31 

29 

31 

36 

45 

45 

48 

50 

42 

28 

47,9 

\  ,\Iaxiinum  ■  ■ 

84 

80 

72 

76 

68 

70 

73I     73 

76 

75 

78 

80 

77 

70 

68 

68 

71 

67 

61 

61 

60 

60 

60 

64 

68 

62 

55 

64 

68 

63 

47 

68.0 

Mnna  

i  Miiiinuun  •  ■ 

61 

59 

62 

63 

59 

54 

.55 

54 

56 

54 

46 

48 

62 

59 

62 

61 

56 

58 

45 

40 

36 

32 

31 

32 

36 

48 

50 

50 

63 

48 

33^50.4 

Ml.   Home  

S  Maximum  ■  ■ 

84 

83 

79 

69 

71 

70 

73 

78 

79 

79 

80 

83 

84 

64 

66 

67 

65 

.... 

63 

71 

73 

63 

55 

56 

•59 

56 

56i70.2 

(  Minimum  ■  ■ 

57 

57 

51 

54 

52 

42 

49 

42 

48 

42 

40 

40 

48 

50 

,50 

58 

58 

"56 

36 

"31 

29 

"25 

26 

23 

27 

38 

37 

45|     35 

35 

21 

41.8 

Mount  I.la 

S  Muximum  ■  ■ 

91 

87 

78 

78 

73 

74 

77 

81 

80 

79 

80 

82 

80 

78 

76 

70 

76 

72 

66 

66 

64 

631     <i^ 

69 

72 

66 

57 

67 

75i     62 

51 

72.7 

i  Miniiiinm  •  • 

58 

58 

60 

63 

58 

54 

51 

45 

49 

42 

37 

40 

60 

61 

62 

61 

.54 

58 

36 

34 

32 

28 

23 

24 

26 

36 

46 

41 

5-i 

48 

28 

4.5.7 

Nail 

'>  Maxiunnn  •  ■ 

82 

80 

80 

77 

67 

66 

70 

73 

75 

74 

73 

73 

73 

72 

62 

()2 

65 

60 

54 

52 

55 

55 

57 

59 

66 

58 

50 

47 

54 

55 

48 

64.3 

(  j^i i nimum  ■  ■ 

67 

65 

60 

55 

55 

49 

52 

57 

59 

56 

56 

56 

56 

.52 

52 

58 

56 

50 

37 

40 

3t 

35 

35 

36 

38 

42 

40 

44 

46 

35 

25 

48.0 

'  M;i xiimnu ■  ■ 

85 

81 

79 

74 

70 

71 

75 

78 

79 

81 

81 

80 

84 

72 

74 

70 

70 

68 

63 

65 

59 

59 

59 

63 

68 

60 

59 

56 

66 

61 

52 

69.7 

t^ewport 

'  Miiiiitium  ■  • 

67 

63 

59 

59 

59 

45 

51 

50 

54 

60 

49 

47 

55 

57 

58 

62 

64 

69 

44 

39 

41 

35 

34 

35 

37 

41 

45 

45 

46 

46 

31 

49.3 

Ozarlc . 

^  Muximum ■  ■ 

84 

85 

7i 

70 

72 

71 

75 

76 

79 

81 

80 

82 

81 

74 

69 

72 

73 

74 

69 

64 

62 

64 

61 

61 

65 

71 

64 

54 

60 

58 

57170.6 

'  Miniuunn  ■  ■ 

63 

61 

65 

65 

64 

60 

54 

53 

54 

50 

47 

49 

56 

57 

61 

64 

51 

57 

0< 

39 

40 

35 

32 

31 

31 

33 

37 

50 

52 

30 

.32119.3 

Pine  Bluff 

\  Maxinuun  ■  ■ 

92 

90 

84 

81 

76 

77 

80 

83 

82 

80 

82 

84 

87 

86 

80 

70 

71 

66 

61' 

70 

64 

64 

65 

67 

77 

65 

73 

77 

77 

64 

54 

70.3 

/  Minimum  •  ■ 

66 

64 

61 

64 

56 

53 

52 

54 

67 

51 

43 

43 

52 

59 

64 

64 

63 

59 

41 

38 

41 

37 

36 

33 

33 

3f 

43 

49 

52      47 

3- 

49.9 

Pocahontas 

.  )  Maxiimnn-- 
'  Mininunn  •  ■ 

83 

W 

8C 

79 

73 

71 

75 

80 

81 

81 

80 

79 

83 

78 

72 

67 

69 

67 

67 

(i3 

64 

63 

73 

64 

73 

62 

55 

65 

59     58 

67 

70.8 

64 

60 

5f 

55 

55 

45 

52 

50 

52 

49 

44 

43 

50 

64 

55 

60 

65 

56 

42 

35 

37 

So 

33 

35 

35 

37 

37 

48 

51      4b 

27 

47.2 

PnptlATld 

)  ^Taxinnnn•  ■ 

89 
6f 

86 
65 

81 
61 

79 
64 

76 
60 

76 

55 

77 
52 

88 
55 

78 
56 

76 
49 

77 
43 

80 

43 

82 
52 

83 
58 

79 
65 

73 
64 

73 
6? 

70 
64 

65 
44 

65 

40 

61 
43 

68 
36 

59 
34 

62 
34 

66 
33 

71 
36 

74 
41 

75 
45 

75     67 
60     51 

5a 
3b 

73.4 
50  3 

[()iii«iti*i    ........ 

'  Miniuunn  ■  ■ 

Prescott 

''  Maxiiuum  ■  ■ 

91 

86 

82 

78 

75 

78 

78 

82 

81 

78 

79 

83 

84 

80 

77 

72 

71 

69 

67 

69 

64 

61 

63 

67 

72 

64 

66 

75 

77      68 

52 

73.  t 

'  Mininunn  •  • 

66 

64 

6^1 

65 

58 

57 

54 

54 

57 

53 

46 

47 

57 

6a 

64 

03 

56 

63 

43 

39 

40 

34 

33 

32 

34 

41 

46 

48 

531     61 

3S 

51.6 

\  Maxiuunn •  • 

9'^ 

87 

8? 

81 

77 

79 

79 

82 

82 

80 

80 

82 

84 

86 

77 

71 

70 

69 

Ob 

66 

60 

60 

62 

66 

72 

65 

74 

7b 

74' 

68 

64 

74.3 

Kison   

'  Minimum  •  ■ 

6e 

6£ 

61 

64 

57 

5a 

52 

52 

56 

53 

46 

4' 

5,= 

61 

64 

62 

63 

60 

42 

39 

4C 

3a 

32 

32 

.34 

39 

44 

46 

42 

45 

34 

49.7 

s  Maximum  -  - 

8] 

7i: 

It 

62 

71 

6e 

71 

7C 

76 

T 

76 

7C 

64 

54 

6£ 

69 

7C 

63 

5!' 

56 

58 

6f 

59 

63 

65 

56 

62 

50 

62 

60 

49!65.'/ 

Ri>E-t'rs   

'  Minimum  •  • 

5' 

5' 

5f 

5C 

5a 

4i 

5f 

4S 

50 

4t 

4C 

4S 

h'i 

4' 

5:; 

6f 

5^ 

65 

35 

37 

3fc 

27 

27 

27 

30 

4L 

43 

42 

48 

3b 

23144.! 

Siiww   l.a.KeVYjS 

J  Maximum- ■ 

8f 

)     81 

8( 

)     8'- 

8L 

7£ 

8C 

8C 

80 

8C 

8S 

8f 

8f 

84 

7C 

74 

6t 

64 

61- 

5c 

57 

59 

64 

70 

77 

78 

77 

7v 

61 

51 

52173.1 

\  Mininmm  ■ 

6- 

5f 

61 

6C 

61 

6r 

5f 

51 

44 

41 

4C 

4' 

5t 

4f 

61 

6a 

64 

4a 

3^ 

4t 

3a 

3: 

32 

32 

3; 

31 

46 

4f 

.50 

33 

35  47  .1 

^  Maximum  ■ 

8J 

*      8- 

8 

8C 

Tc 

71 

T 

81 

81 

7f 

7£ 

81 

84 

8J 

)      7C 

7t 

71 

6t 

6J 

6t 

66 

6fc 

66 

66 

7a 

6- 

7! 

71 

7? 

67 

5173 ; 

?^tutti<rtrt 

)  Minimum* 

6^ 

)     6i 

!     5< 

)     6C 

Hi 

.5( 

)     ii 

51 

50 

4c 

it 

4( 

)      fA 

% 

6r 

6t 

64 

5t 

4C 

36 

3- 

3c 

31 

31 

3? 

36 

4( 

h% 

52 

66 

3148.S 

J  Ma  ximum . 

8< 

*      8' 

)      7( 

1      7( 

)      7f 

7f 

)     71 

8] 

80 

81 

i: 

8; 

)     8f 

)      7] 

6" 

6C 

7t 

7f 

68,     64 

6; 

oa 

6c 

70 

7? 

6" 

5S 

ea 

61 

,5e 

52171. i 

rttibiaco   

(  Mininunn 

6 

3    6; 

)      6 

)      6- 

5c 

5 

5.' 

)     5i 

!      5f 

55 

.     51 

5( 

)     6( 

)     6' 

J      .5C 

)      51 

hi 

>     6f 

A\ 

4C 

3f 

3." 

31 

31 

3: 

46 

4S 

4f 

5) 

44 

31-19.! 

*i  Muxinuim ■ 

9 

5     9( 

)      8 

3      7' 

1      75 

8 

I    a( 

)     8^ 

84 

81 

K 

5     8 

I      8- 

8; 

1      7'. 

>     74 

7i 

>      72 

7(. 

)      Of 

)      6" 

61 

661     68 

7C 

6- 

61 

77 

7ii 

6t 

52,75." 

Texarl^aiia 

i  Minimum  ■ 

6 

5      6- 

1      6 

5    6; 

3      6i 

i      5 

/    5. 

)     5. 

)      59 

5- 

I     49l     6 

l      6 

6> 

)      6' 

64 

6( 

)      6^ 

1      4C 

)      3S 

,     3- 

1      3: 

!      3a 

32 

•6-\ 

41 

56 

4? 

56 

51 

39.52.: 

\  Mm  xiinnm . 

8 

3      8 

1      8 

3      8( 

1      8( 

)      8( 

1    8; 

3     8( 

)     79 

7f 

3     7 

7 

7; 

3      6' 

)      6i 

3      6t 

)      61 

5      6f 

>      6i 

)      7. 

.     66 

)     7: 

66 

60 

6.6 

6.: 

7£ 

80j     76 

71 

.53  72.. 

WiU'ivii 

i  .Miniuunn  • 

5 

■)      4 

1      4 

5     4. 

)      5t 

i      5 

-■>      6. 

>     5 

J    4e 

5. 

>      4 

4 

1      4 

;     4( 

)      4 

I      4( 

)      3, 

)      3r 

)      3- 

]     3 

31 

>     31 

3f 

31 

3 

3." 

46 

45      54 

56 

35  43.( 

J  Maximum  ■ 

8 

5      8 

l      8 

)     7 

I      7' 

>      7 

I      7< 

1      7 

)      78 

8 

I      8 

8 

1      8 

)     8 

I     7 

7 

7( 

1      6' 

6- 

1    6; 

)     5' 

1     5' 

■     5- 

6.5 

71 

6; 

64 

!    66;     73i     6' 

5171.' 

W  J  i\ne. 

i  Mininumi . 

I     ' 

5      6 

2      5 

i     6 

I      6( 
1 

)      4 

i      5( 

)     5 

I.     5£ 

5 

3     4- 

?      4 

3     5 

1      5 

3      (> 

1    6: 

3     6- 

'     ^' 

4 

3t 

)     3t 

<      32i     31 

36 

3; 

i      S( 

'41 

,:     .51;     53i    4' 

.30  49.1 

\^  lu^tniiiicnts  arc  road  in  tlic  iiioiniiigillu'  niiixiinuTO  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceiling  ila,> .  on  \\\w\\  it  almost  always  occurs. 


^^6^SBB6^66^(JSKae. 


m 
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CHARLES  F.  MARVIN,  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


HAKVBV  S.   COJ-.fi,  Meteorolog-ist. 
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KILLING    FROSTS,     1823.V. 


aENERAL  SUMMARY. 

The  State  temperature  and  precipitation  means  were  about 
normal  during  the  month  of  November  and  all  extremes  were 
well  within  the  Umits  established  by  previous  records.  During 
the  first  decade  temperatures  were  below  normal  throughout  the 
State  and  heavy  to  killing  frosts  were  general,  but  thereafter 
near  normal  temperatures  prevailed.  Moderate  to  heavy  rains  oc- 
curred from  the  1st  to  the  6th  the  weather  being  unfavorable  for 
all  outdoor  work.  From  the  7th  to  the  21st  but  little  rain  occur- 
red while  from  the22d  to  the  close  of  the  month  rains  were  fre- 
quent. The  close  of  the  month  found  most  fall  work  well  advan- 
ced, an  abundance  of  soil  moisture,  and  dirt  roads  bad,  impass- 
able in  many  places.  An  ilnusually  heavy  snow  storm  for  the 
season  occurred  in  northwestern  counties  on  the  29th,  Fayette- 
ville  reporting  8  inches,  with  8  to  6  inches  at  several  other  sta- 
tions. The  number  of  clear,  partly  cloudy,  cloudy,  and  rainy 
days  was  about  normal  and  the  sunshine  was  58%  of  the  possi- 
ble amount. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE . 

The  mean  temperature  for  the  month  of  November,  as  deter- 
mined from  the  records  of  68  stations,  was  50.8°  which  is  0.7° 
below  normal.  Negative  departures  predominated,  but  positive 
occurred  at  several  stations  in  central  and  northeastern  sections. 
The  highest  monthly  mean  was  54.3'^  at  Texarkana,  the  lowest, 
45.4°  at  Dutton.  The  highest  temperature  recorded  was  81°  at 
Calico  Rock  on  the  21pt,  the  lowest,  21°  at  Dutton  and  Gravette 
the  ()th.  Dates  of  extremes  varied  in  different  sections.  The  great- 
e-t  daily  range  was  54°  at  I\Iount  Ida  on  the  7th. 

PRECIPITATIOIM . 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  records  of  78  stations,  was  B.84  inches,  which  is  0.28  inch 
below  )^ormal.  Monthly  totals  ranged  from  0.65  inch  at  White- 
cliffs  to  0.11  inches  at  Gravette.  1  he  greatest  amount  measurtd 
in  24  consecutive  hours  was  2.28  inches  at  Fort  Smith  on  the 
2(1  and  3d.  The  average  number  of  rainy  days  was  6. 

MLlSGEliLANEOUS   DATA 


Stations. 


rre-ifure     (Sea-level). 


Wind. 


]ieiit()iivil!i 
I'Dil  Smith 
Little  Kock 

.M.-U  i.his.. 


30.11 
■M).  I-.' 
30. 1'i 


.rj        a 

K        ft 


SO.  39 
30.  40 
30.  43 
30-43 


29 
29, 
■29.  fo 
29.70 


'^  '    o  '■:: 

ft  ^  =  C 

I 

25  i     3,332 

'2.5  4,53.-i 

25  n.33.) 

'/O  J     5,452 


5S 
Bo 


» 


S.|  20 

1 

iV .  I  29 

27  I  n\V.  1  25 

36      -.w.!  29 


Relative 

himiulity. 

r^ 

g 

« 

0, 

I-^ 

I- 

81) 

62 

82 

03 

70 

70 

MISCELLANEGUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thirnderdorms:-  5th,  1;  22i!,  3;  26th,  4. 

n^use  Fog:-3\,  2;  5th,  1  ;  14th,  1  ;  15th,  3;  22d,  2;  23d,  3; 
2;Mli.  1;  '.:i)th,  1;  3')ih,  1. 

Solar  Halos:-  I  ith,  2;  21,4,  1. 

Lumrrllalos:  18th,  1  ;  lUlh,  1  ;  20th,  1  ;  2!st,  4;  23d,  1  ;  27th.  1 

l-^arlliijii'il:,  :  .lone.^boi'o,  Marked  Trrc,  Wynne,  26th. 


stations. 

Amity  

Arkadelphia. . . 
ArU-iuisas  City. 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

BentonviUe. . . . 
Black  Kock.... 

Booiieville. 

Biinkley 

Calico  ivock.  . . 

Oamden 

Centerpoint — 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.   1  — 

Danville  

Dardenelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton   

El  Dorado — . 

England 

Eureka  Sin-in<-'s 
Evening  Shade 
i'ayetteviUo  . . . 
Fort  Smith.    ... 

Enlton 

UeuraetoNvn 

(irannis 

(iravelle 

Harrison 

Ileber  Springs 

Helena 

Higden 

Hope  

Hot  Sl)rin}^s.,. 
Ilntti!,' 


ci  i-        ''l/^H  LastTn 
Stations.  ^U'^ 


,Iuuesl)oro.  . .. 

Junction 

Lambrook 

Little  liocK  ... 

Lutherville   

Magnolia    

Malvern   

Mannnoth  Spring 

Marianna   

Marked  Tree  .... 

Marsliall 

Mena  

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murt'roe.sboro — 
Nail 

Newport 

Okay 

Osceola  

Ozark  

Batter.=on 

Pindal 

Pine  Blutr 

Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Princeton 

Risou 

Itogcn's     

Searcy 

Snow  Lake 

Springbank  — 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Waldrou    ...... 

Warren 

Wlii  feci  i  its 

Wyniu' 


+  No  killing  I'rost  recorded;   last  I'reezini;  lemerslure  m  spriuj;. 
*N(>  killing'  Irost  recorded;  first  freezin'?  temperature  in  autumn. 


COMPARATIVS  DATA  FOR  NOVEMBER. 


Year. 


Teniperatin-e. 


I'ref  ipitation. 


^,  .■ 

^ 

>.,-. 

o  aJ 

03  D 

0.  3 

"3) 

o 

■^  ^ 

c  ^ 

(A 

■S"s 

o 

■~  2 

Q*^ 

5 

P^S 

c 

O 

S.t 

i-  o 

Xumlier  of  llav^ 


•Means 
andEx 
tremes. 

isyi 

1S92  

1 1>93 

1S91 

US95 

1891". 

1897 

I.SHS 

1 899 

HhiI) 

1901 

19l«  .... 
19! i3   .... 

19114 

19(« 

190!l 

19117    

190S 

1909 

1919 

1011 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

li)19 

IU20 

1921 

1922 

1923 


5.15 

i 

90 

49.7 

-1.8 

87 

49.  9 

-1.6 

79 

49.  3 

-2. 2 

84 

50.4 

-1.1 

81 

49.  9 

-1.6 

82 

.52.  8 

+  1.3 

88 

51.6 

+  0.  1 

^8 

47.5 

-4.0 

8/ 

51.3 

-r2.  8 

87    ' 

51.4 

-11.  1 

90 

5i '.  0 

-1.0 

88 

5!''.  5 

+  5.0 

90 

47.  6 

—  2.  9 

89 

51.4 

—  0.1 

8il 

+  1.7 

88 

,5ti.  2 
49.  0 
5:!.  8 

59.  3 
51.5 
■16.  8 

60.  5 
.')7.  0 
,)2.  6 
.54.8 
.52.  1 
.50.7 
49.  7 
51.4 
47  s 
.54  9 
52.  ;i 

0'l.8 


1.3 
-2.5 


II.  0 
-4.7 
-l.u 

+  6.  1 
+  1.  1 


+  0.6 
-O.S 

—  '.8 
-•   .1 


88 
87 
,85 
88 
8(i 
8<J 


3.57 

.5.  56 

5.  8.3 
4.21 

1.  12 
4.  82 

4.  34 

2.  82 
3.20 
2.61 
4.28 

2.  99 

6.  66 
0.64 
1.38 

3.  28 

5.  ilO 
,5.71 
5.  40 
3.  75 
0.47 
3.  18 
1.66 
2.  47 
2.  32 
5.40 
2.  '.15 


+1. 

!19 

+2. 

26 

+  0.61  1 

—  2. 

45 

+  1, 

25 

+0. 

77 

-0. 

75 

-0. 

37 

-0. 

96 

+  0. 

71 

—  0. 

m 

+3.09  1 

-2 

93 

—2 

19 

-0 

29 

+2 

33 

+2 

14 

+  1 

83 

+  " 

18 

—  :', 

111 

—  0 

311 

-1 

91 

-1 

10 

-1 

25 

+1 

8;i 

15       6 


-0.  62 
-1.61 
+0.  34 
-f2.70 
-1.62 
+  1-96 
+11.  ."i2 
-0.23 


13 
11 
14 
19 
14 
14 
16 
13 
13 
15 
16 
8 
13 
17 
16 
li 
16 
15 
13 
16 
11 
19 

10 
15 
Ifi 
2(1 
17 
15 
17 
15 
13 
16 
15 


I 


•Kased     on  30  years  record. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


NoviJiBEi;,  1923. 


Climatolog-ical  Data  for  November,  1923. 


Stations. 


Counties. 


Amity 

Ari^adelpl^ia.-  .. 
.-Vrkausas  City.. . 

.^rlberg 

Batesville 

Bee  Braueli 

Bentouville 

Blacli  Rock...   . 
Boouevillo. . 
Brinkley 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Bureii  ... . 

Benton 

Lawrence 

Losa]i 

.Monroe 


Calico  Kock  — 

'Janideu 

Centcrpoint 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning' 

HanviUe 

Uardanelle 

Podcl  City 


Dumas   .......   . 

Dutton 

El  Dorado  

Jiugiand 

J^ureka  Springs. 
Kveninjf  Sluiile  . 

l''ayetteviUe 

Fort  Smith 

Fulton 

Ccoi'getown 

Graunis 

Grav(.-tte 

Harrison 

llrlier  Springs   . 

llrlcna 

lliadfu...- 

]1()P(! 

Hot  Springs  ...  . 

Uutlig  ■ • 

,](Hii'slioro 


Izard  

Ouacliita  .. 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faull<ner . . 

Clay 

Veil 

Veil 

Marion 


.lunctiou 

Laiubrook 

Little  Rook..  . . 
Lutlnn-ville.  X'.-  ■■ 

Maynnlia 

.Mai  veri) 

.\h\nniioth  Spring 

Maiianu;i 

.Markrd  'J  rec  .... 
Marsludl   


Desha 

Madison 

Inion 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Seljastian. . .. 
lleniystead  .. 
Wliite 

Tolk 

Bunion 

Uoonc 

Cleliurne 

riiillips 

Cleijunie  .... 
Ueinpstead.  . 
Uarland  . ... . 

Union 

C;raighfMd... 

ITnion 

I'iiillips 

i'ulaski 

Juh  nsim 

Columbia.. .. 
Hot  Springs.. 

Kulion 

Lee    

I'oinsett 


M.  na 

M,,rrillton  .    ... 
.Moiniiain  Ilomt 

Mount  Ilia 

,\lurl're('sl)oro. .. 

Nail 

Newport 

Osi'cola 

O/.ark 

I'attersou 


I'olk 

(>onway 

Ha.tUT 

.MonlgDiiiery.  . 

I'ik- 

New  Ion 

.1  ■-!'■!;  so:i 

Mississippi 

I'raukliii    

WoodrulV 


I'indall..  .... 

I'ine  liltil'f    . 
I'ocalioiitas  . 
I'ortland  .... 

l'resC(,tt     ... 
i'rin<-('towu  . 

Ki.son 

Bogers 

Searcy 

Snow   Lake.. 

Springliank 
Stuttgart.  . . . 

Subiaco 

Tcxarkana.  • 
Waldron  .  . . . 

Warren 

Wliitecliffs  . 
Wynne 


Searcy 

.lelierfOM  

Uaudolph 

.Vshlev 

Nevada 

Dallas 

Clevidand  .... 

Benton 

Wliite 

Arkansas 


Miller 

Arijansas 

l,ogiin 

Miller 

Scott 

Bradley 

Little  Uivtr... 
Cross 


Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit). 


Precipitation,  inches. 


State  Means     and  I'xtn-me 


700 
1S6 
145 
700 
277 

'  "1363 
•2o9 
600 
205 

361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
327 
330 
1176 

102 
1500 
270 
22y 
1465 

'  i-Js'i 

4S1 
260 
200 

900 
12,^0 
lJo2 
■ibb 
i»2 
415 
377 
600 
nf) 
345 

182 
155 
2h6 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
10S3 

llho 
347 
bOO 
730 
367 

2233 
231 
2-iO 
4oU 
1U6 

1500 
2I0 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
236 
185 

240 
228 
1050 
332 
67E 
206 

"256 


a 

0-; 


Number  of  days. 


3  ■-< 


30 
27 
39 

2 
24 
31 
17 
21 

9 
41 

19 
37 
24 
19 

2 
39 
23 

8 
37 
41 

16 
21 
23 
16 
21 
21 
37 
41 
37 
10 

5 
25 

2 

■> 
52 

5 

51 
30 
16 
2» 

30 

1 

44 

26 

5 

40 

16 

14 

18 

8 

35 
3 
9 
25 
7 
30 
39 
23 
27 
7 

2 
39 
31 
17 
41 
16 
19 
32 
10 

2 

11 

35 
26 
41 
5 
•  28 
18 
15 


48.2 
47.3 
48.0 

5X8 
52.8 

48.0 
50.9 
52.3 


5L4 
49.1 

5i  .5 

47.  6'- 

52.  2 
45.4 
,50.8 
53.0 
50.0 
49.2 
48.6 
51.1 
I 


-  2.2 

-  4.3 
+  1.3 


+  0-8 


-  2.5 

-  2.6 


+  0.8 
+  1.7 

-  O.7I 

-  1.2 

-  2.1) 
-   1.3 

-  0.8 

-  0.9 

i.'-i 

+  1.2 


lit 
lit 
18 

'is" 

]2t 

10 
9t 
9t 


13 
lit 


52.7 
47.2 
50.  S 


54.1 
51.6 
54.1" 
51.0 

5L6 

52.' 6 
jLl 

hx.k' 

52.' 2' 
50.5 
51.1 

50.7 

48.' 7' 
49.5 

46.' e' 
52.0 
50.7 
50.4' 


52. 9 
50.5 
53.4 
53.3 


53.0 
47.4 
48.2 
50.8 


51.8 
53.1 
54.3 


51.4 


50.8 


+  0.7 

-  1.0 
LO 
0.0 

2.4 

'o.'f, 

—  0.1 
-'6.' 7 
'f'6.'5 


-  1.8 


-  1. 
+  1.3 
+  1.:-. 

-  2.2 


-  0.1 
+  0.6 
-0.5 

-  0.6 


+  0.2 
-2.0 

-  2.5 


—  0.1 
+  0 

-  1.0 


74 

13 

7uf 

13 

76 

lit 

75 

18 

70 

20 

78 

9+ 

74 

U 

78 

at 

70 

19 

73 

20 

75 


26 


29 
25 

'si' 

24« 

30 
21 
32 
32 
25 
25 
28 
31 


75 
72 
75 
74 


0.5      75 


-0.7 


81 


lit 

21 

17 


12 

13 

lit 
U 

22 

il'l  " 
12 


20 

lot 

18 

Ibt 

12 
7 

'is' 

11 
12 
13 


12t 
lit 
21 
12 


13 

18 
lit 

lit 


lit 

12 

12 


10 


28 
21 
23 


30 
31 
31« 
30 

29 

'33' 
30 


27 

28 

6 

"e'l-' 

28 

28 

7 
17t 


7t 
27t 


29 

7t 
2b 
27 

6t 
30 


2.9O1— 0.80 
+0. 36 


21 


30 
0 
11 


30 
17t 
30 
28 

30 

'28" 
17t 

"lY 

"[" 
26t 
28 

30 


42 
34 
33 

30 
41 

49 
43 
39 


46 
43 

'38' 
44^- 

40 
45 
29 
41 
34 
51 
35 
36 


4.12 

2.75 

3.09 

3.27 

4.94 

3.22 

3.16 

3.77 

2. 90 

3.21 

3.  26 

3.1C: 

2.71 

3. 36 

3.50 

3. -.5 

3.  3.'^ 

1.44 

-0.21 
+0. 13 
+1.9? 
-0.78 


—1-09 

-0.01 

-0.871 
+0.13 
-0.75 

—6.' 57 
+0.47 

-0.18 
-1.55 


3.7- 
4.J5 
I  3.37 
i  3.3f: 
4.8!) 
2 .21. 
5. 9-: 
3.!  6 
2  bl 
3.9: 


+0.27 
+1.11 
-t-1.07 
-0.17 
2.27 

+3!  11 
+  0.68 
-0.61 


28t 
27 

It 
6t 


28 


39 
39 
4S 


39 


40 


38 


51 


4.. 50 
6.11 

2*.9b 
3.1' 
2.76 
2..); 
3.37 
4.  ■.'• 

3.6; 


-I- 3. 61 


+0.65 

-2.' 75 
-1.1" 
+  1.  4'.-' 
-I- 0.45 

— 1.2( 


2. 23 

3 .27 

2.59 

3.6(i 

1.80 

3.  2 

2. 08 

2.  60 

3.51  -0.9'. 

3.32 


-2.0( 
+0.2; 


-1.34 
+1.0L 


3,68 

•i.'oi 

3.4( 
4.3: 
3.i.0 
4.0, 
3. 1: 
4.11 
4.0t 

3.11 
3.16 
3.1; 
4.9(i 
2.66 
3.  88 
3.79 
3.58 
1.00 
4.67 


■0.63 
+  0.'51i 

O.^Ji': 

—  1.1; 
+  1.2i 


3.79 
2.68 
3.48 
2.25 
2.49 

6.' 65 
2.8b 


3.34 


o.sa 

1  42 
0.90 
0.82 
1.02 
1.94 
0.96 
1.75 
1.08 

0.87 
1.00 
0. 93 
1.12 
0.78 
0.91 
1.35 
1.58 
1.08 
0. 55 

1.05 
1.27 
1.58 
0.99 
2.18 
0. 90 
1.70 
2.28 
1.54 
1.00 

2.00 
1.63 

'i!2l' 
LOO 
0.8B 
0.96 
1.06 
1.30 
1.27 

1.09 
130 
0.81 
1.46 
0.  70 
1.53 
0. 80 
0.91 
C.  91 
1.46 


+0.31    L70 


—1.09 
-0.08 
+  1.4( 
-  0. 89 
-0 
+0.38 
+0.9-1 
-4. -18 


+0.71 
-1.39 
+0.5 
+0.77 


-1.97 
+0.0' 


■  0. 23 


0.98 
1.13 
0  91 
1.60 
1 .  23 
1.02 
1.86 
1 .  32 

0.98 
1.50 
125 
1.42 
0.89 
1.30 
1.52 
1.48 
0.40 
1.37 

1.42 
0. 97 
1.94 
1.20 
1.21 

0.35 
0.72 


2.28 


0 
0 
0 
0 
0 
5.1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

T. 


1.0 

0 
8.0 
0.1 

0 

0 

0 
6.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

u 

T. 

0 

0 

0 

0 

0 

T. 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.5 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

"'6' 

0 


4.0 


00 

'",.ri 


Obseryers. 


13 
11 
17 
17 
16 
17 
16 
17 
17 

16 
14 

15 
12 
20 
18 


5 

14 

5 

IS 

6 

17 

5 

13" 

6 

13 

10 

16 

u 

IS 
15 
16 
17 
15 
12 
15 

24 

15 

22 

12 

14 

17 

17'' 

17 

16° 

16 

15 
IS 
15 
16 


0 
8 
5 
0 
0 
3 
4 
3 
0 

5 
6 
5 
2 
1 
3 
8 
0 
0 
5° 

10 
2 
4 
5 
6 
4 
6 
2 
5 
4 

2 
5 
3 
10 
1 
3 
2" 


3" 

4 

4 

I 

5 

6 

6 

0 

2 

2 
11 
7 
1 
0 
1 
5 
1 
8 


17 
11 
8 
13 
14 
10 
10 
10 

:3 

9 
II) 
10 
16 

9 

9 

S 
12 
13 

9' 


10" 
10 
20 
12 
10 
8 
11 
12 

12 
15 

9 

7 
11 

4 
12 
11 

6 
11 


2 

14 

2 

n 

4 

9 

2 

13 

0 

16 

se, 
nw 


...  Tames  Dillard. 
lie.  F.  J.  Carpenter, 
flto.    E.   I'ayne. 
L   D    Keyc:. 
Mrs.  Lelia  L  Teter. 
,r.  E.  Scaulan. 
U.   S.   Weather  Bureau, 
\'ornou  C.  Howe. 
Supt.  Tuberculosis  San. 
s.  11.  L.  0.  Whitson. 

W.  .1.  Co  pp. 

A.   B-  Quarterman. 

.lohn  C.  Floyd. 

.).   W.   msho'p. 

Dr.   R.M.  Hunter. 

K.  K.   Cordr.y. 
RW.'.Rev.  X.  E    Skinner 
w.  IC   I'.  I'^yans. 
n.  ,1.   D.   Riley, 
nw.  N'eal  Dodd. 


Ben  Johnson. 
.!.   M.   Rickelts. 
,L  .1.    Babb. 
Dr.  R.   H.  Hardin. 
Geo.  W.  Nichoalds. 
C.   C.   Price- 
University  of  .\rkansas. 
U.  S.   Weather  Bureau, 
r.  J.  Logan. 
Arthur  Lentz. 


ne. 

s. 
n\y. 

s. 
lie 

e. 


svv. 
sw. 


11  w. 
sw 


1  w. 
ne. 

ne. 
o. 


sw. 
u 


M 

sw.  H 


W.  E.  Mc  Vav. 
A.  F.  Steyens. 

A.  C.  Books. 

K.  C-  Spanhurst. 
.lames  A.   Burnett. 
J.   A.  Ingram. 
N.  P.  O'  Neal. 
P.   P.   Patraw. 
.!.  L.  Collett. 
Benedictine  Sisters. 

.1.  A.  Lowderback. 

(!.   A.   Newton. 

V.  S.   Weatlier  Bureau. 

ir.  Kauffeld. 

State   -Agri.    School. 

Mrs.   W.   L.   Matthews. 

F.   Wallick 

C-   N.   Houck. 

Cliarles  WalLoii 

W.   F.  Ket-yes. 

K.    W.St.   .'(In. 
W.  ('.  .lack.'on. 

B.  S.     llalbert. 

G    A.   Whittiiigton. 
Henry  A.  Davis. 
Cliailes  liixton. 
Geo.  L.  Kcbinson. 

Isliani  Bur  row. 
W.   E.  Baker. 

w^  w.  Wood. 

Miss  Thtares  Schoii. 
I'.enedieitine  Sisters. 
W.  E.   Edmiston. 

0.  .1.  Ktephiiison. 
Foote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 

,1.  T.   Bell. 

1.  L.  Britt. 


ifs  Grace  Field. 
A.  Buerkle. 


y.    11.    A.    jmeiKJe. 
s.  New  Subiaco  .\b',.i\\'- 
n.  H.  S.  Brat  hoar, 
nw.  Dr.   Cheves  Beyill. 

.Mrs.  W.    L.  Hart.'ilL 
ne.lNannie  O.    Scldnii"-. 
K.  O.  Allen. 


The  departnres7;;;7n',;o^r,;:;;;^;;;;i;;^^ 

in- section  means     T   Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ttReceiyed  too  late   to  be  included  m  means  and  smmares.  Reference  1™     •  '  •  "I'^'^;"  ^° 

Ib^^ablelmW^mimller'fZs^^^^^^^^^^                                                                                                                                                        ^^'''''''    °^  ""^^    ^'^''""    "^      ^°"""-      '        "  " 
Randolph,  Lii.:Luthoryine.  I! .  F.D.  No. 2.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge,  Ark. _ _ 


■S^iitSSfiWliii^iii^^^ 
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Daily  Precipitation  for  November,   1923. 

Drainage- 
basin. 

Day  of  month. 

Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30      31 

0 
H 

Arkadelpliia  llll 

Duachita 

Mississippi..  .. 

'.86 
.80 
.82 
.90 
.63 

.80 
.07 

.'io 

T. 

.15 
T. 

t'.' 

.30 

.40  . 
.56 
.50  . 

.79 

.50 

."42  . 
.45 

.75;    ...   . 
...  1.42  . 
...     .90. 

..  :^.90 
...  4. 12 

Arkansas  City  llll 

*  •  • 

...  2.7,5 

Arlberg 

BatesviUellll 

White 

White 

tv 

.'22 

.'io 

■  is 

t'.' 

.05 

.02 
.62 

.'48 
.10 

.64 
.43 

...     .67 
...  1.02  . 

.'i4  '. 

...  3 

...  a 

.09 
.27 

Bee  Branch 

Arkansas 

tV  1 

.'62 

■73 

.50 

.44  . 

t.' 

.16  1 

.14 

...  4-9  I 

Beiitoiivillc  ♦".. 

\rkansas  

.32 

.'5.5 

.'is 

.6-5 

I96 

..58 

.'08  ' 

. . .  ? 

.22 

Black  lloekjlllll... 

White 

.87 

.03 

.06 

.02 

.i4  . 

!!  J 

.89 

...  1 

.16 

BoouevUle 

Arkansas 

.27 

.  75 

.'22 

.32 

.64  . 

.'9! 

..  .1 

.92 

. ..  a 

.77 

Brinkley    llll 

White •.. 

.08 
.87 
.72 
.93 

.'ii 

.04 

i'.' 

•;  • 

f.' 

t.' 

.08 

.'45 

.35 

.68 

.'64 

...  2. 90 

Calico  Rock  ||  II 

White    ....... 

.61 

.04 

.'80 

1.00 

...  3.21 

Camden  11 II    

Ouachita   ... 

.'56 

.'oi 

t'.' 

.60 

.'65 

.40 

'.ii 

.66 

.  2li 

Center  Point 

Red 

.'23 

.14 

T. 

.22 

.'47 

.48 

1.02 

.'63 

...  3.  it) 

Clarendon  l|||  — 

White •  •• 

.  57 
.78 
.76 
1.35 
1.58 
1.08 

i'. 

■  50 

i"' 

.73 

.70 

...  2.71 

Clinton 

White 

.'1-3 

.'i-i 

.03 

.91 

.83 

.58 

...  3.3() 

Conway  

Arkansas. .  •• 

.'28 
.10 
.10 

.30 

.78 

.79 

i.,50 

Corning  

White 

.'30 

.12 

1.15 

...  3.2.5 

Danville  III;     .... 

Arkansas.  ..  . 

.13 

.62 

.52 

1.00 

i.35 

Dardanclle    .... 

Arkansas 

'."25 

.18 

'.'26 

.20 

.55 

... 

1.44 

Dodil  City 

White    

T. 

■.■22 
.16 

'.'72 
1.27 
1. 20 

.80 
2.18 

.90 

1     TH 

.70 

.'63 

i.'oo 

1.05 

3.72 

Dumas 

Arkansas 

".'21 

'."88 
T. 
.04 

.'i4 

.06 

.  • . . 

.53 

'.'65 

'.'23 

.92 

4.45 

Dntton 

White 

.'62 

.08 

."63 

.30 

1.58 

i.37 

EIDoradollll    .... 

Ouachita-  -  --  - 

.16 
.11 
.10 

'i'.' 

— 

.71 

.02 

.99 



.71 

3.38 

England    

Arkansas  .... 

'  .70 

' .'  32 

.36 

'.'io 

.10 

1.00 

. . . . 

4.86 

Knrcka  Springs 

White 

'.'22 

.04 

.67 

.43 

....  2.26 

Evening  Shade.  . 

White 

'.'io 

1.78 
T- 

V,-' 

i.'so 

.ii 

.46 

.57 

.... 

1.4t) 

....  5.94 

Fayettuvillo   

White • 

tV 

1-5!  "■■ 

'.m 

.29 

.08 

't'.' 

.29 

't'.' 



.19  ....1 

'.'31 

.48 

....  3.96 

b'ortSmitli*"  ■ 

.Arkansas. ..  ■ 

05 

.49 

20 

.53 

....2.81 

Fulton  llll 

Red 

1.04 
.87 
.20 

1.68 

'  '.21 

'.'47 

t. 

T. 

'.'67 

1.00 

.70 

'.'65 

....'3.97 

Georgetown  ||  ||.. 

Wliite 

'tV 

T. 

.35 

'.'i7 

1.42 

".'65 

.31 

....!4.50 

Grannis 

Graveltc 

Ked  

Arkansas 

'iw 

■f.' 

'.'72 

. . . . 

'.'8-5 

'.'85 

T. 

1.51 

....  6.U 

Harrison  

White 

'.'■26 

1.25 

■.'2i 

'.'67 

i.'2i 

".63 

iiV'ii'gs 

Heber  Springs-.. 

VMiite  

'.'58 
.0) 
.03 

'.■56 

'.'oil 

.06 

"."32 

.46 

1.00 

'.'is 

....3.16 

Helena 

Mississippi 

-03 

.60 

'.'6.5 

'.'55 

.03 

....  2. 7G 

Higdon 

White 

tV 

.86 
.'.)6 

.45 

04 

'.'33 

.75 

....2.59 

Hope 

Red 

■f.' 

.08 

'  .03 

.36 

't'.' 

.02 

1.06 

.10 

'.'oi 

3.37 

Hot  Springs 

Ouachita 

.02 

.31 
.30 

.78 
1.10 
1.26 

'. '. '. . 

.10 

1.25 

1.30 

'.'.'.'. 

4.22 

Huttig 

Ouachita 

.12 

'.'63 

f.' 

.04 



.36 

'.'6i 

i.'27 

.67 



3.()4 

Jonesboro  

iWhite 

'f. 

T. 

'.'67 

i.'og 

2.2s 

Junction 

Ouachita 

.'17 

'.'47 
.01 

— 

.... 

.... 

.7? 

■.'■78 

i.'so 

3.27 

Lambrookllli 

W'hite 

'.'01 

.16 

.... 

f. 

.... 



.47 

.69 

.17 

'."22 

.36 

2.59 

Little  Rock*'* 

.\rkansas...  -  ■ 

.31 

.35 
1  46 

.05 

.35 

.35 

.99 

3.66 

Lull'orvillo    

Arkansas 

.:'.0 

'.'46 

' .'  70 

1.80 

Magnolia 

Red 

.40 

.  30 

'.'67 
.02 
.18 

.... 

'.'ii 

'.'•28 

i.'53 

'.'60 

.3.29 

Malvern  

Ouachita 

.65 
.SO 
.78 
.52 
1.4t 

.05 
.03 

.35 

.03 

'.'2.5 

.60 

2.08 

Mannnoth  Spring 

White -- 



.91 

'.05 

.33 

.35 

2.60 

Marianna 

Mississippi  — 

'.'91 

\" 

.43 

.84 

'.'74 

'.'65 

3.51 

Marked  Tree  II II   . 

Mississippi  — 

')'? 

.... 

't'.' 

.'C6 

. . . . 

'.46 

■'.34 

.78 

3. 32- 

Marshall 

Wliite 

. . . . 

.07 

".bi 

.08 

.01 

i.'22 

.44 

'."6i 

3.68 

Mem.,  llll    

Ouachita 

.ii'i 

1.70 

.06 

j . . . . 

. . . . 

1 

Morrilltou 

lArkausas 

'  Mb 

' . . . . 

'.'of 

'.'Ofe 

'.'82 

2.' 66 

Mountain  lloine . 

White -• 

.9h 

— 

'.'43 

... . 

".ha 

1.00 

3.46 

Mount  Ida    

(iiiachita - 

■.'si 

-20 

1. 1: 

'.'43 

' .'  68 

!  ".  '.  '. 

'.'71 

1'.::: 

'.'27 

. . . . 

".9i 

1    .61 

4.33 

Murfveesliorn.  . .  . 

'Ouachita 

.2*. 

.1! 

1  . , 

tv 

t. 

i.'io 

'.'it 



1. 1( 

'.'.!! '3. 90 

Nail  

Wliito 

1.  (»i 

'.'i;' 

■  ■  '  . 

. .    . 

.06 

'.'52 

1.2a 

{.'.'.'. 

.72 

'-'ic 

.... 

|4.t)l 

Newport   11  il 

Wiiite 

.  9- 

.  2'T 

.4L 

.8a 

1.02 

3.79 

(iscpola.  .1111 

1  Mississippi 

.  tv 

.8(1 

'I 

.  Oi 

t. 

'.3C 

'.'6( 

1.4L 



4.16 

( izaik 

; Arkansas.  ...-. 

.ru 

1.  Si 

1 

.3i: 
.11 

.23 

'.Ai 

) .. . 

'.'sf 

... 

.  7'- 

4.00 

I'attorsonllll      ... 

IWhite 

i.3^ 

.  \i 

!6r 

.ot 

1  * ' ' 

-78 

.•n 

... 

'.'<)(' 

l3. 1 1 

rindall. 

White 

.Oi: 

'.'it 

1 

t. 

.10 

'.'k 

)'.'.'. 

.6t 

>  . . . 

.9.= 

3.  fiO 

I'nieliluff    llll... 

Arkansas  — 

1 .  5< 

.'is 

'  '7.' 

)  . . . 

.7t 

3.15 

I'ocalionlas.   .   . 

IWhite 

1 . 2-- 

)  .  11 

'     .  .   . 

1.4'^ 

.'it 

1  . . . 

.'i 

>i . . . 

i!3( 

)    .3( 

4.90 

Portland  :l ; 

:Ouacliita 

1.0( 

)  . . . 

.  (K 

.5." 

.2, 

)  . . . 

.!< 

)  ... 

)  . .. 

|2.66 

I'roscott 

[Ouachita.. . 

T. 

.8' 

... 

..5. 

I.3( 

)  ... 

1.0! 

i  ... 

.7 

)     . 

I3.88 

I'rinceion  1|1|   ... 

louachiia   .-- 

1.2£ 

l.O' 

13.79 

Itisou 

Ouachita 

I. -5' 

-  . . . 

'I- 

t. 

1.0 

.'0 

^  . . . 

... 

.l-J 

... 

'.'2 

I  ... 

1   .6. 

i  ].. 

13.  .58 

Kogor.-' 

.■\ii;aiisas 

l.-l 

1   . 

.2( 

1    T. 

'.i 

1!   .4( 

1 ... 

1.00 

^■nircj- 

jWhifc.' 

.11 

)    .  2( 

)  . .  - 

.7- 

1  ... 

.'•i 

1  i'.3 

7 . .. 

1.2 

... 

4.67 

-How  Lake 

JMississiinn-.  . 

.7i 

5     .1 
>  l.-l 

t. 

... 

.4( 

1   T 

.7 

i  ... 

1... 

1   .9 

"  . . . 

3  79 

■iringbaidv  i|||  .. 

ltc<t 

.  2' 

i   T. 

'.\  ,\\ 

.1 

i  ... 

.6- 

1  ... 

i... 

-     -9 

I2.68 

-tuttgart  

lArkausas..  . . 

T. 

_  V 

i  ... 

'.'0 

.0 

1  . . . 

!(') 

.1 . . . 

.1 !!. 

'.'3( 

)  ... 

'.  ".\ 

4  ... 

.  1.0 

3i... 

;3.48 

Siiliiaco 

jArkansas 

1.9 

i    ... 

'  '.6 
^1 . . . 

4 . . . 

.     .1; 

I    .0 

7  ... 

.1... 

.     .2 

!)  '.'.'. 

1   .5 

'2.25 

Tex-.irkana   ill   .. 

.iRrd 

■6 

J  ... 

1.2 

1    .  .  . 

t'. 

".0 

.  . . . 

.2 

... 

.1  .2 

3  ... 

".  ".'e 

0  . .. 

!!!.  2.49 

Waliiron 

.-Vrkansas. . .. 

.1 

5  1.2 

1    ... 

.    .0 

'1  . . . 

... 

1 

)  . 

....!.... 

\V'i,ri-"n '  Ouachita 

.     .  .. 

i . . . 

... 

1 

.3 

J  ... 

'.    .'3 

5  . . . 

:l'.'.'.i... 

....  0. 65 

WhilecUfls Kcd 

T. 

... 

•   • 

"  t . 

!!!!i  !!! 

.  i . . . 

.    T. 

.4 

5  ... 

'  1 .' " 

.     .  7 

2  ... 

....1    -5 

5  ".\ 

1  ....I2.88 

Wvnui'llll Mississippi  .. 

.    .5 

4    .4 

5  :. . 

.61  . . . 

.j....|... 

|... 

" 

i 

'1'"  • 

1 

1      ' 

Except  as  indicated  oljservatious  are  made  near  su 
hnirs,  midnight  to  inidiuffht.    it  .separate    dates  not    recorded.*  tuc 

Daily  River  Stages  for  November,   19S3 


and  precipitation   is  for  24  lionrs  ending  at  ol.,-ervatiori.  ***  Regular  Weather  Bureau  statirn  ;    preciMlalion  for  24 
luded  in  next  measuroinent.   II II  l''-ecipUation  measured   in  tlie  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  imh. 


Rivers. 


Flood 


l-'ort  Suntli   • .  •  • 

Arkansas 

Dardauelle 

do 

liittle  Rock... 

do....... 

Pine  llUillf 

do....... 

P.inck  Itock  

lilack 

Calico  Rock 

Wliite 

Batesville 

do 

Newport 

do 

(Jeovgetowii    .. 

do..-  ... 

Clarenilon 

do 

llel.-ua 

Nlississippi.  . 

.\rkansas  City... 

do 

('nii'.den •  .  • 

f'nachna.   .. 

Danville 

Petit  .lean... 

Pulton 

Red  

Arkadelpliia    ... 

Ouachita- ... 

Patterson 

Cach^'  

22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 


1-5.0115 
12.0  13 
10, I'll 
13.5  14 


12      13 


14 


15 


16 


17 


24   I  25      26 


27 


28      29 


30 


31 


2.9 
0.2 
5.5 
3.4 
2.6 
9.6 
9.1 
17.2 
4.2 
7.6    4 
24  1  24 
II.  0    1 
6.8    6 


0  14  .31 

1  13.4! 

5  12.5] 
5  15. 9 1 


3.0 
0.7 
5.2 
3.2 
2.61 
9.9 
8.3 
16.0 
4.3 
7.0 
2.i.  0 
1.5 
6.3 


18.8118.0  18. 
14.8  17.0  16 
13.11  14-0  16. 
16.3117.0,19. 
3.8l  3.9I  3. 

1.5  3.21   f,, 

6.6  6.9  11. 
3  4  3.5;  3. 
2.91  3.41  4. 

10.0;i0,l  10. 

8.01  7.7  7 
16.(1  16.2  16. 

,5.4  6.0  6. 
16.  4!  17. 2  12, 
24.8  24.7,24 

l.lj    1-3'   3, 

6.7  6.71  6 


(1  17.2 

U.« 

12  5  11.2i 

2,16.(n5.0'l3.0  11.21 

9|16.0 

15.8 

14.8  12  9 

1,19  7 

19.3 

18.8  17.7 

7    3.  5 

3.  5 

3.4I  3.3 

6    5.5 

4.0 

3.71  3-1 

3  11.2 

11.0 

9-9.  9-1 

8    6.5 

6. 2 

6.01   5.9 

6i  5.5 

7.0 

8.4|   8.8 

4  U.i' 

11.8 

12.9  14,1 

6    7.6 

7  8 

8-li   8.3 

3  16.8 

17.4 

17.918.1 

4    6.5 

(?.0 

6.3;  6.^ 

.91  7.9 

6.4 

5.9    5.8 

.621-4  24  0 

23.  6  22. 6 

.9   2.81  1.3 

1.7    1.4 

.7    6.7 

6.7 

6.7    6.7 

7  10.1,  9.,= 

7  9  0    8  r 

8  9.9  8.;: 
5  14.4  13.1 
,3'  3.11  3.( 
8  2.4!  1.-' 
.6'  8-3]  7.i 

7  5-  61  5.  ■ 
4  7.8l  7.'. 
0I15.3  15.: 
5|  8.81  8.! 
,0117.9=17.1 
,4;  6  1;  6.1 
.7,  5.  7|  o.i 
.4  19.9|18. 
.3;  1.1  0. 
.71  7.2    7.. 


9.2  16. 
8.0:  8. 
7.5:  6. 
12.2  n. 
3  01  2. 
1.3;  1. 
6.8|  6. 

5.5  ,5. 

6.6  6, 


8.91  8, 
17  0  16 

5  9]  5 

5.5  5, 
17.0:1.5, 

0.51  0, 


16.5114, 
14. 811 


7.4 

11.0 
2-9 
19 
7.3 
4.9 
5.4 

14.0 
9.0 

15.8 
o-  7 
4.'/ 

14.8 
0 
7.8 


0  12.  5 

12.1 

11.5 

10.0 

9. 

4  12.7I1I.O  10  0 

9.3 

8. 

8  14.0  12.  1  10.5 

9.3 

8. 

5  17.3 

16.6  15.2 

14-0 

13. 

91  2.7 

2.7 

2.7 

2.6 

■>. 

7I  1.7 

2.  6 

2.5 

2.5 

2. 

3|  6.7l  7.3 

9.1 

7.9 

8. 

61  4.5|  4.3 

4.5 

4.7 

4. 

8'  4.6'  4.4    4.2 

4.1 

4. 

';;i2.8J12.4  12,2 

12.0 

11- 

V  9.2!  9.31  9.2 

8.8 

8. 

515. 5il6.7il7.6  17.6 

17. 

5    5.41  ,5.31  5.1:   5.0 

4. 

1    3.1^  3.01  3.0    3.0 

3 

820  3  21.0  20.9  20.0 

18. 

2,  0.1    O.li  0.1;  0.0 

0. 

71  7.7 

7.3 

7.1 

6.7 

6. 

,  I  I 
.41  8 
!12 
V  2 
.3,  1 
.01  7 
3  4 
.1  4 
-O'll 

'.A  15. 
4. 
01  2. 
.8  17. 
.2,  0. 
.41  C- 


9  1 

9.3 

9.5 

9.0 

8.8 

7.5 

7.3 

7.0 

6.8 

6.7 

6,7 

6.2 

6.  0 

,5.9 

5.7 

11.6 

10.8 

10.  5 

10.1 

9.9 

2.7 

2.6 

2.  6 

2.9 

2.9 

1.9 

2. 0 

1.4 

1.1 

1.4 

7.1 

4.0 

7.0 

6.6 

6.6 

4.4 

4.3 

4.5 

4.4 

4.3 

4,8 

4.8 

4.8 

5.0 

5.2 

12.0 

12.0 

12. 1 

12.1 

12.1 

7.1 

6  8 

6.6 

6.5 

6.5 

14.1 

12.5 

11.6 

11.3 

11.0 

4.9 

4.9 

5.0 

,5.1 

5.2 

2.6 

2.-"' 

2.4 

2.4 

15.6 

14.7 

14  3 

13.9 

13.7 

0.1 

0.0 

0.1 

1.2 

1.3 

5. 9 

5.6 

56 

6.0 

6.2 

5'    9.  ,3!. 

51  ^.a\'. 

8  9.6  . 
9i  3.01. 
3i  1.61. 
6|  6.9I. 
2  4.0  , 
2'  5.0!. 
5  12.7  , 
5;  6.51 
910.8 
51  5.7I 
ll  4.1i 
2  14.li 
.0|  1.7 
.2   6,5j 


44 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKAKSAS  SECTION. 


November,    192:'.. 


Daily  Temperatures  for  November,     1923. 


Stations. 


1 

2 

Batesville$\^ \  Maxiuium. 

(  Minimum. 
l!ee  Branch *  Maximum. 

(  Minimum. 
Bentouville Ulaximum. 

(  Minimum . 
Boonoville ;  Maximum. 

I  Minimum  . 
Brinkley )  Maximum. 

(  Minimum  . 
Calico  Kocli"s\S\  ...  )  Maximum. 

(  Jiliuinmm  . 
Camden'5'5 \  Maximum. 

I  Mininunn  . 
Center  Point S  Maximum. 

I  Minimum  . 
Cuuway (Maximum. 

/  Minimum  . 
Corning i  Maximum. 

I  Minimum  . 
Dardanelle S  Maximum. 

I  Minimum  . 
];oaa  City )  Maximum. 

/  Minimum  . 
I, n. lias \  Maximum. 

(  Minimum  . 
Diitton  \  Maximum; 

/  Mininuun  . 
Kl  Dorado  (Maximum.' 

(  Minimum  . 
Kngland *  MaxinuHU." 

/  Mfnimum  _ 
lun-eka  Springs  ..  (  Maximum; 

(  Minimum 
livminw  Sliaile...  (Maximum; 

(  Miuinnim 
Kavtttteville )  Maximum; 

/  Minimum  ^ 
FortSmitli )  iMaximum; 

(  Minimum 
cirannis ilMaxiraum; 

(  Minimum 
(iiavflte 'i  .Maximum; 

'  Minimum  ' 
Ihirrixiu  )  Ma-Kimuui' 

'  .Minimum 
Hope !  Maximum; 

(  Mininuim 
Jlot  s'lnintrs >  .Miixinmm' 

/  Minimum 

Uutlitf *  Maximum" 

■  I  .Minimuni^' ' 
.Jiinn.slniro i  Maximum' 

(  Minimum  ' ' 
Juiuticm \  Maximum-' 

(  Mmunum  ' ' 
Little  Kock  . . .    S  Maximum  • ' 

(  Minimum  ' ' 
l.utl.fi-villo !  Maximum-' 

(  Minimum  " 
.M;,l\,,i-ii )  Maximum" 

'  Minimum  ' 
^ra,l■i.'.illl^ '  Maximum' 

(  Minimum  ' 
Maiio'ii  'I'li't' \W...  )  Maximum" 

i  Minimum  ' 
Miiisliall   \  Maximum- 

'  Minimum  ■ 
i,I,.,i.,   (  Maxinnnn' 

/  M'nimum ' 
j\lj    ]ionii'  (  Uaximum- 

(  Minimum  ■ 
■.M.iuni  I. la- !  Maximum- 

(  jlinimum  - 
Nail )  Maximum- 

(  .Minimum  - 
>;,.»■  port \  Maximum - 

1  Minimum  • 
(),,,|.,,|.,     (  Maximum- 

/  Minimum  • 
(),.(i.|;   , 'Maximum- 

I  Minimijm  • 
l'.,,e  liluiV  *  Maximum- 

I  Minimum- 
rocaliiiiita-i  *  Maximum- 

I  Minimum  • 
l-.n-llan.l   ]  Maximum- 

'  Mmnnuni  • 
I'ro-colt ''  Maxinnmi- 

'  Minimum  • 
j;,^,,,,     '•  Maximum- 

'  Mininnnn  ■ 
].,,„, .,.5 >  Maxinnnn- 

'  Mininnnn  • 
..;,.  |,.|  ^      ^  Maxinnnn- 

'  Miifimnm  • 

Snow   !.al;<-5) |  Maximum- 

'  .Mnnmum  • 
SinllKaa ;  Maxinnnn- 

'  .Minnmnn- 
Sulii-ii-o  ■  Maximum. 
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Instruments  are  rtad  in  Hit'  moi-nin«itlie  niaxiinum  temperature  tlien  rend  is  credited  to  tlie  preceding  day,  on  wUii-h  it  almost  always  occurs 
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GENERAL.  SUMMARY. 


UMJVEfu 


Unnsnally  mild  weather  prevailed  throughout  most  of  Decem- 
ber, the  monthl.v  mean  temperature  for  the  State,  49.1°,  being 
the'highest  recorded  in  Arkan^a?  during  the  past  34  years.  The 
month  was  one  of  the  wettest  Decembers  on  record  and  the 
nuinl)°r  of  rainv  davs,  13.  has  not  before  been  equalled  during 
Arkan.-as'  elimatological  history.  While  the  month  _  was  warm 
and  (lamp  no  extremes  of  temperature  or  precipitation  occurr- 
ed. Tlic  rainy  weather  was  favorable  for  the  growth  of  meadows, 
pastures,  wheat,  oats,  and  truck,  but  was  unfavorable  for  most 
outdoor  work.  The  soil  was  too  wet  for  plowing  niost  of  the 
month  and  dirt  roads  were  impassable  in  most  sections  of  the 
State.  Some  clearing,  fencing,  and  cutting  timber  were  carried 
on  when  the  weather  permitted,  but  for  the  most  part  outdoor 
activities  were  suspended.  During  the  last  week  but  little  rain 
occurred  and  on  the  31st  a  cold  wave  overspread  the  State 
bringing  the  first  unmistakably  winter  weather  of    the  season. 

w.  I',  n. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  month  of  December,  as  /li-ter- 
uiined  from  the  records  of  -53  stations,  was  40  1^  which  is  7.0" 
above  normal,  making  this  the  warmest  D<  cendier  in  Arkansas 
since  state  wide  records  have  bei  n  kept.  Positive  d(>partures 
were  r<-corded  in  ad  sections.  The  highest  monthly  mean  was 
r.fi.-i^  at.hmction.  the  lowest.  44  (H  at  GJravette.  The  highest 
temperature  recorded  was  80°  at  Texarkana  on  the  Sth.  the  low- 
e.st,  9"  at  Rentonvilie  Fayetteville,  and  Gravelte  on  the  31st. 
Ti.e  greatest  dailv  range  was  53°  at  Boonevilie  on  the  olst. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
High  Wmrh:-7ih,  8;  Sth,  5;  23d,  1;  24th,  l;26th.  I;  31st,  1, 
Sleet-  14th,  1;  31st,  8.  -■ 

Clnzc:-  31st,  1. 
Ti  I.  inider  storms  :- 
30th,  4. 
DevseFog:-  12th,  1;  19th,  2;  20th,  2;  22d,  4;  28th,  1;  29th,  1. 

Solar  Hnlos:-    loth,  1. 

LvnnrHalos:- \st,  2;  loth,  1 ;  IGth,  3;  17tb,  3;  18th,    1 ;    20th, 
1;    2.-uh,  1. 

I':nrthqartke3:-?Aiii  at  Helena,  .Joncsboro,  :Marked  Tree,  ^^'ynne, 
Wilson,  Black  Rock,  Newport,  Pocahontas,  Corning. 

COMPARATIVE  DATA  I"OR   DECEMBER. 


PKEClPITATIClM. 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  rec-vd.-^  of 
72 stations,  was  6.24  inches  which  is  2.1.")  inches  above  normal, 
all  sections  showing  positive  departures  with  the  greate.s':  month- 
ly total-  occurring  in  southern  and  southwe.-tern  counties. 
Monthlv  totals  ranged  from  3.38  inches  at  Mountain  Home  to 
11. SO  inches  at  MagnoliM.  The  gre^de.st  amount  measured  m  24 
consecutive  hours  was  3  -40  inches  at  Hultig  on  the  10th.  I  he 
precipitation  practically  all  fell  as  rain,  only  one  station  report- 
ing a  mensurable  amount  of  snow.  The  averat^e  numlicrot  rainy 
davs  was  13. 
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—  7. 3 

-(-5.5 
-1.7 
-1  1.1 
+  5.0 

82 
81 
S.S 
7S 
1         7i 
82 

11 

-16 

-•21 

9 

1 

6 

11 

!         4  73        +11.61 
'         3.  .35  i     -0-74 
i         1.29        -.2.80 
;        5.62        -i  1..53 
;        1.94       -2.15 
5.95  i     +1.86 
i        2.78  :     -1.31 

12 
14 
13 
14 
13 
13 
13 

1 

h 
0 

U 
12 
12 
14 
1.1 
12 

1  ' 
6 

5 
1; 

1      47  S 

+  5  7 

86 

12 

■  ■       4  59   1      -+-0.  ;)0 

12 

14 

'.t 

192:! 

49.  1 

■t-7.0 

SO 

9 

'         6.21         +2.15 

9 

1 

1. 

1:; 

■•;<ss>v;: 


I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


December,  1923. 


Climatolo^ical  Data  for  December,  1923. 

Counties. 

1 
o 

1 

u 

Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit ). 

Precipitation,  Inches. 

Number  of  days. 

d 
0 

■•§ 

■c  a 
c 

1° 
2 

Stations. 

^>, 

o 

Si 

a 

o 

i 

si 

a 

•a 

0 

1 

1 
P 

•0  6 

li 

0 

1 

CA 

0 

a 

2 

4 
II 

a 

1 
0 

B 

3 

>  S 
11 

"3 
0 
H 

il 

'H 

O..S 
."So 

0 

0 

>> 

3 
g 

Observers 

fc 

Clark          ..... 

700 
186 
145 

700 
277 

"mz 

259 
600 
205 

861 
168 
470 
200 
516 
309 
293 
327 
330 
1175 

162 
1590 
270 
229 
1465 

30 
27 
39 

2 
24 
31 
17 
21 

9 
41 

19 
37 
24 
19 

2 
39 
23 

8 
37 
41 

16 
21 
23 
16 
21 
21 
37 
41 
37 
10 

5 
25 

2 

2 
52 

5 
61 
30 
16 
28 

80 
1 

44 
26 

5 
40 
18 
14 
18 

8 

35 

3 

9 

25 

7 

30 

39 

23 

27 

7 

2 
89 
31 
17 
41 
16 
19 
82 
10 

2 

11 
35 
26 
41 
5 
28 
18 
15 

James  Dillard. 

ArkadelpWa 

Arkansas  City 

PI  art 

6.56- 

9.29 

4.50 

6.03 

6.62 

3.79 

6.18 

5.18 

6.90 

4.06 
4.89 
7.40 
6.33 
5.42 
5.55 
4.28 
5.49 
4.96 
4.17 

8.46 
5.61 
8.28 
7.f.4 
5.15 
3.90 
3.87 
4.26 
7.91 
5.13 

8.54 
3.66 

'5.' ."'2 
6.15 
6.73 

10.46 
5.56 
7.10 
7.05 

6.67 
6.10 
4.70 
5.95 
11.80 
5.94 
4.45 
3.79 
7.01 
4.0s 

4.90 
4.9« 
3. 38 
5.95 
8.49 
5.18 
7.65 

+1.46 
+4.29 

+2.' 28 
+2.77 
+1.03 
+2  62 

+6.' 88 

+1.20 
+0.09 

1.60 
1.68 
0.80 
2.46 
2.05 
1.29 
1.50 
1.25 
1.21 

0.87 
1.83 

6 

T. 
0 
0 
0 

01 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
T. 
0 
0 
0 

T. 

T. 
0 
0 

T. 

T. 
0 

T. 
0 
0 

0 
0 

"6 

T. 

0 
0 
T. 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

T. 

T. 

0 
0 
0 
0 
0 
T. 
0 

ii 

18 

10 

13 
16 
U 
14 
12 
13 

13 
16 
13 
18 
12 
12 
14 
12 
10 
9 

17 
10 
16 
15 
9 
12 
12 
12 
12 
13 

14 
8 

"n" 

17 
13 
13 
13 
9 
14 

7 
13 
16 
12 
11 
14 
13 
15 
15 
14 

11 
12 
10 
U 
16 
10 
11 

4 

5 

6 

7 

8 
13 

7 

16 
10 

6 

4 

6 

3 
11 

9 

8 

9 

8 
12 

4 
10 

4 

7 
11 
11 
11 

6 

4 

8 

13 

12 

'e" 
7 
12 

9' 
8 
9 
11 

6 

6 

5 
16 
IP 

8 
16 

6 
10 
10 

12 
13 
15« 

8 

6 

9 

9 

5 
4 

8 
3 

2 

8 
2 
3 

1 

12 
5 
5 
3 

13 

8 

7 

0 

4 
10 

8 

7 
10 

7 

7 

5 

6 
12 

6 

1 

^6 

"s" 

0 
6 
5« 
5 
3 
4 

3 
0 
6 
3 

5° 
6 
3 
9 
5 
12 

5 
6 
1° 
3 
0 
9 
3 

22 
22 

17 
21 
21 
10 
22 
12 
20 

13 
22 
20 
25 

7 
14 
16 
22 
19 

9 

19 
14 
17 
17 
13 
15 
14 
14 
21 
22 

11 
13 

24 

13 
16" 
18 
19 
16 

22 
25 
20 
12 
12= 
17 
12 
16 
16 
9 

14 
12 
12  = 
20 
25 
13 
19 

n.  1 
n.  ( 

nw. 
s\v.  , 
s. 

s. 
s. 

sw. 

n. 
sw. 

e. 
w. 

s. 

s. 

w. 

n. 
nw. 

s. 

s. 
sw. 

s- 
nw. 

s 
nw. 

e. 

u. 

ne. 
sw. 

e 

sw. 
ne. 

nw. 
ne. 

n 

s. 
sw. 
ne. 
ne. 

s. 

e. 
ne. 

s. 

nw. 

s. 

w 

sw. 

nw. 

<".  J.  Carpenter- 

jeo.    E    Payne. 

Stone              . .  • 

r.   D  Keeres. 

Independence.. 
Van  Buren 

47.2 
Jft.S" 
44.8 

+  6.9 
+  4.4 
+  7.3 

73 
71" 
70 

8 
9 
8 

20 
19" 
9 

15 
15 
31 

44 
36" 
85 

VIrs.  Lelia  1.  Tetei. 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Booueville.  • 

.  E.  Scanlan. 
U.   S.  Weather  Bureau. 

Lawrence 

Logan •  • 

Vernon  C.  Howe. 

52.0 
52.6 

46.0 
51.8 
51.7 

+'9.'3 

+'6.'4 
+  6.9 

79 
71 

76 

77 
79 

8 
9t 

8 
9 
8 

17 
24 

19 
25 
24 

81 
15 

14 

6 
14 

53 
41 

46 
43 
40 

3upt.  Tuberculosis  San 

K    L.  D.   Whitson. 

Izard 

Ouachita 

Howard 

W.  J.  Copp. 

A.  B    Quarterman 

+  3.19    1.37 
+0.81     1.07 
0. 98 

lohn  C.  Klovd 

J.    W.   Bishop. 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Dr.    R.M.   Hunter. 

50.6 
48.2 

+  8.4 
+  7.2 

78 
75 

8 
8t 

22 
19 

16 
14 

42 
44 

+  1.49 
+0.78 

+i.'70 
+1.16 

+3.08 
1-  2. 66 

+2.44 
+3.05 
+2.91 

+  i.'26 
+1.38 
+4.39 

+i.'52 

+  i.'67 

+6."6l 
+  1.26 
-H.97 
+2. 44 

+2. 69 

+6.' 46 
+2.33 

+  i.'38 
+1.67 

+2  "68 
+0.83 

+i.'64 

+  i.'59 
-1-3. 83 

1.22 
1.27 
1  38 
1.21 
1.86 

1.10 
1.06 
2.10 
1.87 
1.02 
0.85 
0.85 
1.58 
1.84 
1.00 

1.46 
0.90 

'2.'39' 
1.62 
1.50 
3.22 
l.lO 
3.40 
1.59 

1.72 
1.69 
1.32 
2.23 
2.50 
I.dO 
1.05 
0.93 
1.46 
1.07 

1.47 
1.43 
088 
1.22 
2.83 
1.10 
1.40 

E.  E.  Cordrey. 

Rev.  N.  E    Skinner 

Yell 

Yell 

C-   P.  Evans. 

50.0 
46.2 

63.3 
44.6 
53.0 

52.7 
47.0 
48.4 
45.8 
48.2 

+  9.7 
■+  7.3 

+  7.7 
+  7.2 
+  7.6 
+  10.0 
+  8.4 

+  '6.'4 
+  6.5 

77 
76 

79 
70 
72 
75 
73 
77 
70 
76 

8t 
27 

29 

8t 
30 
29 

8t 

8 

St 

8 

23 
13 

25 
12 
27 
26 
10 
17 
9 
16 

31 
31 

15 

14t 

15 

15 

31 

15 

31 

31 

36 
53 

37 
39 
35 
36 
38 
46 
33 
33 

J.  D.   Riley. 

Marion 

Neal  Dodd. 

Dumas 

Desha 

Ben  Johnson. 

Madison 

Union 

J.    M.   Kicketts. 

J.  J.   Babb. 

Lonoke 

Carrol  1     ...•*.. 

Dr.  R.   H.   Hardin. 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Geo.   W.  Niohoalds. 

C.  C    Price. 

Washington.... 

Sebastian 

Hempstead 

White 

1451 
481 
260 
200 

900 
1250 
1J52 
486 
182 
445 
377 
600 
175 
846 

J  82 
155 
286 
775 
315 
277 
612 
235 
229 
1083 

1185 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 
240 
460 
196 

1600 
215 
300 
122 
829 
287 
243 

1385 
236 
185 

240 
228 
10.50 
332 
675 
206 

'  ■  '250 

Univeri-ity  of  Arkansa.- 

Frnrt  Smith 

U.  S.   Weatlier  Bureau 

T.J.  Logan. 

Fulton... 

Arthur  Lentz 

Polk 

Benton 

51.4 
44.0 

+"6'.8 

74 
70 

lot 

8t 

17 
9 

31 
31 

50 
39 

W.  E.   Mc  Vay. 

A.  F.  Stevens. 

Harrison 

Hober  Springs 

Helena 

A.  C.   Hooks. 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead 

Garland 

Union 

E    C'.  Spanhurst. 
James  A.   Burnett 
J.   A.   Ingram. 

51.5'' 
50.6 
51.9 
49.7 

56.2 

+  4.7 
+  6.2 
+  6.8 
4   9.3 

+10.7 

78" 
76 
78 
71 

78 

9 

8 

30 

27 

20 

21" 
24 
28 
24 

25 

15 

14t 

6 

15 

6 

34" 
42 
36 
39 

38 

N.  P.  0'  Neal 

Hnt  Snrinff^ 

P.   P.   Patraw. 

J.  L.  Collett 

Craighead 

Union 

Phillips 

Benedictine  Sisters. 

.lunction 

J.  A.  Lowderback. 
Ci.  A.  Newton. 

Little  Kock 

Lutherville.  tX  

Magnolia 

51.2 
49.3 
54.6° 
52.2 
49.8 
52.1 
48.6 
49.6 

49.6 
.50.2 
46.6° 
49.4 

+  7.0 
+  8.7 

+  '7.'9 
+11.8 
+  9.9 

+  7.1 

74 

75 

79C 

77 

78 

71 

70 

73 

75 
74 

77° 
77 

8 
8 
9 
9 
27 
8 
7t 
8t 

8 
8t 
27 
8t 

24 
21 
27 
25 
18 
27 
18 
20 

17 
25 
13° 
16 

31 
31 
6t 
15 
15 
15 
31 
31 

31 
31 
31 
14t 

81 
39 
36 
38 
49 
40 
36 
46 

35 
43 
43° 
42 

U.  S.   Weather  Bureau 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs..  •, 
Pulton 

U.  Kaulfeld. 

State  Agri.    School. 

Mrs.   W.  L.   i-latthew.'. 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna.     ; 

Marked  Tree 

F.   Walliek 

C-  N.   Houck. 

Poinsett 

Searcy 

Charles  Walton 
W.   F.  Reeves. 

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home 

\rnnnt.  Tfla 

Polk 

E.  W.  St.  .\\y. 

Conway 

W.  C.  Jackion. 

Baxter 

B    S.     Halbert. 

Montgomery. ... 

(i    A.   W  hittington 

Murfreesboro 

\aii    

Henry  A.  Davis. 

44.8 
50.5 

+  7  4 
+  9.2 

69 
74 

8 
8 

11 
25 

31 
15 

30 
41 

Charles  I'axton. 

Newport 

Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Searcy 

J  etl'erson 

Randolph 

Geo.   L.   Robinson. 
W.  W.  Pr,\vitt 

Ozark 

48.8'' 

+  6.6 

78"" 

8 

20" 

31 

4o" 

4.05 
5.11 

3.41 
9.11 
5.53 
10. 32 
8.89 
9.78 
8  30 
4.1( 

+0.74 

+3.94 

42.00 
+  4.55 
+  4.66 
+4.13 
+4.  .54 
+  1.94 

0.95 
1.50 

0.97 
1.90 
1.06 
2  61 
1  54 
2.30 
1.32 
1.49 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T. 
0 

io 
11 

12 

14 
15 
10 
16 
9 
13 
10 

io 

8 

7 
9 
7 
5 
11 
5 
8 
11 
15 

7 
0 

7 
0 
6 
8 
2 
6 
5 
7 
1 

14 
23 

17 
22 
18 
18 
18 
21 
18 
13 
15 

nw. 
n. 

se. 
nt. 

f. 
sw. 

e. 

sw. 
sw. 

s. 

Lhani  Burrow. 
W.  E.  Baker. 

53.' 2 
49.6 
56.2 
53.0 

+  '8.5 
+10.2 
+  8.2 
+  9.2 

W.   W.  Wood. 

Pine  Blufi"    

79 
74 
77 
79 

29 

8t 
27 

8 

27 
22 
29 
27 

6 

14t 

6 

6t 

42 
43 
35 
37 

Miss  Tl  eares-  Scl  eii . 

Pocahontas , 

Benedieitine  Sisters 
W.   E.   Edmiston. 

Prescott 

Nevada 

Dallas 

0.  J.   Stephen.'-on. 

lootc  Coleman. 

Cleveland 

Benton 

53.5 
45.4 
48.4 

+  9.0 
+  7.0 
+  6.9 

75 
72 
75 

29 

8 

30 

26 
11 

20 

15 
31 
15 

87 
37 
40 

Geo.   H.  lisdale 

Rogers 

Searcy 

Carl  A.  Starck. 

White 

J.  T.  Bell. 
T     1.     Britt 

Snow  Lake 

Springbank  Xt   

Stuttgart 

Subia<;o 

Arkansas 

Miller .' 

6i.'8 
51.2° 
54.0 

+'8.'C 
+  9-6 
+  7.4 

"74' 

78" 
80 

■ '09' ' 
9 
8 

■■26" 
22» 
26 

"it" 

14 
14 

"se" 

37  « 
40 

11.13 

6.2l 
5.33 
7.37 
S.4-2 

+6.20 
+1.31 

+2.32 
+3.82 

2.50 
1.14 
1.55 
2-30 
2.83 

0 
0 
0 
0 
T. 

14 

13 
10 
14 
11 

X 

8 

18» 
8- 

2 

7 
0» 
5' 
6 

22 

16 

12* 

17" 

19 

ne. 

s. 

n. 
nw. 

Miss  Grace  Field. 

Arkansas , 

Logan 

Miller 

H.  A-  Buerkle. 
New  Subiaco  Abuey. 
H.  S.   Brathear. 

Waldron 

Scott 

Dr.   Cheves  Bcvill. 
Mrs    W    L  Hartsell 

Warren 

WhitecUffs 

Wynne 

State  Means 

Bradley 

Little  River.... 
1  Cross 

and  Kxtrcmo 

5i'.6 

istl 

i 

■fio.'' 

'+7.( 

1 
1 

"76' 

)     80 

1 

1      8 

i 

|"26' 

9 

i 
1 

"'et 

31 

"ss' 

63 

1 

7.8E 
6.7£ 

6.24 

+3.4' 
+1.9' 

+2.1C 

1.60 
1.87 

)    3.40 

0 
0 

0.1 

9 
15 

13 

7 
9 

9 

3 
1 

5 

21 
21 

17 

ne. 

E. 

s. 

Nannie  0.   Schirmer. 
E.  0.  Allen. 

The 


departures  irora  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  in  determiu 
lug  section  means.   T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ttRecei  red  too  late   to  be  included  in  means  and  sinmaries.  Reference  letters  •,".«.  appearing  in ' 
the  table  lndiPuteBumborofd.ays  missing;  for  example,  »rspresonts  two  days  missing.  TAlso  on  other  dates.  ttPost-office   addresses    of  these    stations   as     follows:-      Junction 
)f.ra<1olph,  I>».:I,uthfirvinp.  R.F.D. No. 2,  Lamar.  Ark.:  Springbank. Doddridge.  Ark.  _ 


>:«ii<«5«*:5i: 
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Daily  Precipitation  for  December,  1923. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


kadelphia  1111 
kaiisas  City  ill 

Iberg 

.tesvillellll 

■e  Bianoli  

lUtouville  ••*. 
iick  Kockllllll-. 

loneville- 

■iiikley  111  — 
ilico  Uock  II  II 

iiiuieii  111!   

nter  Point 

iviemloii  III,  ... 

inton 

)invay 

jriiiiiB  

mville  III:  ... 
irUiiiielle 

i«i(l  City  

iuna> 

ulioii  . —    ••• 
Dora>lollll    ... 

Uglllllll      

lirfkii  S|)l■illK^ 
vening  Shade, 
lyiaiijvilli^  ... 
ort  siiiiilli  *"  • 
..lion  II !!.....,. 
sorgolowii  II  II- 

ranuis 

ravelle 

arrison  

eher  Springs  . 

elena  

igdi'ii 

ope 

ot  Springs 

iillig 

iiifshoro  . . . 

luction 

ambrookllll 

little  Aook  " 
(itl'Hiville    ... 

lagiiolia 

[alvern  .   

laiiiiiioi  li  Sprit 

iariaiina 

larked    I'rie 
Iar:<liall   — 

leiii.  l!ll    

[orrilltoii 

loimlaiii  lloiM' 

Imiiu  li\a    

lurfree.-boro. 

lail  

lew  port  it .... 

)sceola  .1111 

izark 

>atiersoiill|| 
Miulall.  •  ■ 

'o<■allOllla^. 
'ortlaiui  III 
'rpsoou   . 
'rinceioii  a 
<Hon  .... 

rlOgi'l^ 

searcy 

5now  Lalce 
■tpiiiigliaiik 
iliiligart  .. 
^iiljiaco  — 
rexarkaim 
Walilron... 
rt'arren  — 
VVIiileclil'fs. 
Wyniiel]... 


til 


111' 


Ouachita 

I  Mississippi..  . 

White 

White 

Arkansas.. .  . 
Arkansas  .... 

Wliite 

Arkansas.  ... 

While 

White     

Uiiachita   ... 

Ked 

While ■. 

Wliile 

Arkansas. .  . 

While 

Arkansas.  .. 
Arkansas     .. 

Wlule    

Arkansas. .. . 

Wliile 

Oiiacliita 

Arkansas  ... 
While..      .. 

White 

White 

Arkansas . .. 

Keil 

Wliile 

Keil   

Arkansas 

White 

Wliile  

Mississippi.. 
IWiiite 

Ked 

Ouachita  ... 

Ouachiia  — 

While 

Ouachita — 

Wiiite 

Arkansas... 

Arkansas .  . . 

Ked 

Ouachita  — 

W  hile   

Mississippi-. 

Mississippi.. 

While     -      .. 

Oiiacliila 

Arkansas 

While 

Ouachita 

Ouachita 

Wliile 

White 

Mississippi 

Arkansas. . . 

VVliite 

White 

Arkansas. . . 
Wliile 

Oiiacliila  .. . 

Ouachita.  -  - 
(uiaeliita    .- 

Ouachita- . . 
Arkansas. . 

White 

Mississippi., 

Kfd 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

Keii 

.\rkaiisas 
Ouachita... 

K.Mi 

Mississippi 


8       9     10     11     12     13     14     15 


18 


20 


21 


22 


23 


24 


26 


27 


28 


29     30 


31 


T. 


.05 


1.00 
.20 

!37 
.■^1 
.04 
.22 
.14 
.24 
.16 
.36 
.58 
.32 
.17 
.19 
.13 
.32 
.41 
.39 
.96 
.17 
.25 
.35 
.17 
-21 
.17 
.04 
.60 
.32 
.59 
.15 


,30|    .05 

.701   .63 

,251 

.17 

.25 

.13 

-20 


.29 
.30 
.28 
67    .23 

.331  .36 

.h^'l 

.06 

.24 

.38 

.35 

.27 

.30 


.32 


24 
24 
43 
■-'4 
1. 10 
.20 
I. 
.10 
-24 
.13 

'.31 
.38 
.54 
.15 
.10 

.22 
.30 
.11 

.10 

.22 


.22 


.31 


.15 


T. 


.02 


.08 


.41|  .15 
.32 
■  07 
.85 
.20 


.04 


.05 


.20 
.24 
.50 
.30 

1.43 
.4 

1.05 
.70 
.18 
.15 

i'.ik 
.58 


46 


T. 


.95    .45..     , 
.31    .18    .15,  T. 


.03 


.35 


.05 


.01 


1.50 


.10 


.06 


.03 


.27 


.il 


.10  1.60 
.54  1.20 
.60 


.40 
.50 

1.09 
.25 
.51 
.54 
.18 
.62 
.73 
.32 
.76 
.76 

1.27 
.23 
.60 
.50 

1.05 
.79 

i.'s: 

.9c 
.65 
.45 
.10 
1.55 
.28 
.88 
.90 


.36 


.65 

.'21 

1.83 

1.37 

.25 

.03 

.21 


.58 
.46 

.'55 
.06 
2.10 
.33 
T 

'.'12 

62 

1.84 


2.39 

.44 
.20 
.30 
.31 

v.  42 
1.72 
.34 
.23 
2  23 
.90 
.38 
.75 

.'56 

1.07 

40 

1.43 

.36 

.21 

.50 
1.05 

"."4.5 
.35 
.22 

.7' 
.65 
1.87 
.3. 
.20 
.75 
.16 


2.00 
.62 

1.5,S 
.311 
.86 


.60 
.20 
.40 

'.'36 
1.20 

.'47 

.'62 
.31 
.25 


.52 
.22 
.06 
.28 
.15 

1.86 
.22 

1.06 
.23 
.10 

1.02 

0.10 
.85 

1.40 
.40 

I  -12 
90  1. 46 
T       .90 


.16 
.22 
.60 
1. 
.69 
.35 
.01 
T 
.74 
.22 
.32 
1  30 
1.00 

.'04 
.53 
.04 
1.25 
.34 

'.'80 
2.83 


.05 

.12 

.28 

.0' 

.95 

2  61 

1.17 

I.. 30 

1.00 

1.33 

.20 

.30 

l.dO 

..50 

,53 


.71 
.11 

.'72 
.05 

1.54 

2  30 

53 


2  50 
.21 
.58 

2. 30 


.86 
.37 
.44 

.'4; 
.27 
.06 

'.'12 

1.47 

.21 

.16 

1.22 

43 

70 


.551 
.40 
.45 
.78 
.82 
.03 
.98 
.85 
.21 
.87 
.83 
.06 
.01 
.68 
.61 
.01 
:.38 
1.21 

l.'io 

l.OO 
.53 
.52 
.50 
.85 
.43 

'.'94 
.65 
.65 
.46 

'.'26 

.76 

i.'oo 

.81 

100 
.93 

1.37 
.42 
.13 

1.14 
.60 
.65 
.69 
.93 

1.43 
.64 

'.'si 

.65 

i.32 
1.10 


.06 


.11 


.30 


.12 


90  1.12 


...  1.001.35 
.50    .10    .31 


.28 

'.'71' 
.31 

1  na 


.95 

.81 
.85 
.57 
l.Oo 
1.00 
.72 

.'87 
.48 


.89 
.72 
1.83 


.08 


.20 


.40  1.50 
....1.37 


T. 


.20 


T. 


.06 


.28 


.60 

1.20 

.30 

.12 

.32 

.48 

.12 

.32 

1.21 

.18 

1.34 

.61 

1.07 

.20 

.46 

.33 

.20 

.16 

.11 

.50 

.37 

1.00 

1.23 

.35 

.11 

.35 


.80 
.68 
.40 
.46 
.47 
.33 
.62 
.25 
.71 
.68 
.40 
.88 
l.Ol 
.,50 
.68 
.25 
.58 
.60 
.63 
.47 

'.27 
.95 
.80 
.55 
.81 
.58 
.69 
60 


.34 


.15 


.25 


.68 
.92 
1.21  1.42 
.58    T 


,02 


T. 


.06 


.47 
.18 
.33 

'  .'22 
.40 
.40 

'."33 
.18 
-13 

1.80 
.70 

1.05 
.06 
.29 
.16 
.18 
.50 
.12 
.75 
.13 
.50 

1.40 


67 
25 
1.30 
.60 
.73 
.-57 
.50 
.94 


.30 


.34 
.82 
.47 

1.32 
.53 
.50 

1.23 

i.'35 
.90 
.12 
.50 
.52 
.10 
.61 

1.46 
.10 
.10 
.32 
.13 
.30 
.66 
.15 
.30 

'.'ie 

I.. 50 
.08 

1.9(1 
.13 

1.8 
.  5 

2  00 

I.  32 
.31 
.40 


.2' 
1.62 
.15 
.58 
.67 

.'eo 
.'34 

.55 
.26 

.■55 
.43 
.62 

.74 
.58 

'.'■46 
.88 

".77 

.85 

1.24 


1.00 


.05 


.25 


65  1. 00 


.56 


1.10 
.12 
.82 

1.01 


.65 

.97 

1.40 

.60 

.50 

1.30 

1.08 

.91 

.31 

.60 

i.'25 
1.14 
.22 
.63 
.16 


l.Iffi 
.95 


.03 


.03 


.04 


T 

.03 
.01 

1^70 


.03 


.02 


.06 


T. 


.02 


.02 


.04 


.02 


.50 

T. 

.05 

.09 

T. 

.15 

't'.' 

T. 

.12 
.02 


.15 


.06 


.05 


.     .04 
.1 

1....     .05 


T. 


.01    .04 


.03 


6.50 
9.29 
4.50 
6.03 
6.52 
3.79 
6.18 
5.18 
5.90 
4.00 
8.49 
7.40 
6.33 
5.42 
5.55 
4.28 
5.49 
4.96 
4.17 
8. 40 
5.6l 
8.28 
7.64 
5.10 
3.  90 
3.87 
4. 20 
7.9I 
5.13 
8.54 
3.66 


.10 


.28 


4.0.5 
5.11 
3.41 
9,11 
.5.53 
10. 32 
8.89 
9.78 
8. 30 
4.10 


11.13, 

5. 33 
7.37 

8.42 

7.' 89 


.91    6.73 


H,x.viuasi„aica.e.l   oUservation.  are  ma.l,.  u-.r  sunset    and  pre<.ipitation   is  for  24  hours  ending  at  observation.  *-  ^^'^f"'"^^^'""'''^^  ^^'^T' ^f"^-^' =    '1"'^';;;!;;;;';;/;;;;,^ 
hours    midnight  to  midnight.    ;  .Separate   dates  not    recorded  »  Inclnd...i  in  n«Tt  moa-nrement.   In! Precipitation  measured  in.ho  mornins:.      V.    Irace,  or  le.ss  th:»n  O.ol  im  h. 

Daily  River  Stag-es  for  December,   1923.  ^ ^ ^ 


Stations 


Kivers. 


flood 
Siasre 


I'ort  .--nntn 
Oardanelle. . . 
Little  Bock. 
I'ine  IShilY. 
lUack  I'.ock 
Calico  liock. 
Batesville  .... 
Sew  port .... 
(leorgi'iown 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia 
hatier>oii 


.Arkansas — 

do 

do...... 

do  ..... 

I'.lack 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Cnaehiia.  . 
1  Petit  .lean.. 

Ked     

Ouachita. . . 

Cache  


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
28 
18 
9 


10.0  10. 11 1(1. 2  11.5112. 
6-9    7.8!  8.0    8.4]  9. 


9 


10  i   11 


12  I  13 


15 


16  i  17  I  18  I  19     20 


21 


M  i  24  i  25      26 


27  1  28      29 


30 


1,12.4111.6 


5.61 


5.6 
9-6 
3  4 

2.1 
7.0 
4.0 
5  3 
12.  S 
6 

10-8iin.7 
6.1  7.1 
3.6' 


9.6 
3.4 
2. 2 
8.1 
4.2 
5.8 
13.0 


3.4 


9  8 


6  8 
10.  OilO. 


3.4 
2.8 


4.5|  4. 
6.6  6. 
13.2113.6  14 
7.1|  8.0  9, 
in. 7  10  sill, 
7.8;  8.l!  9, 
3.9  4.1]  6 
13.8il4.0!l4.3  14.  7  15, 
2.3  2.1  2,3  2.8  3 
6.8    7.0    7.3|  7.5    7 


9.9 
8.S 
12.1 
3-4 
3.1 
8.9 
4.9 


3 

0    7.9 
8  U.l 
5    3.5 
4    3.4 
7!  9-0 
7!  4.7 
81  7.2 
0  14.4114. 9 
,3  10.4  U.Oill 
,9  13.0  14.1115, 
,2    9.4    9.4|  9, 
.9    6.4!  O.Oi 
.2  16.2116.7,16 

3.7  2.1    1 

7.8  8.11  8 


10.11 
9.5| 
8.6 
12.9 
4.0 
3.  1 
11.8 
5.5 
8.1 
.31 15.  8 
.3ill 
5.6,16.6 

.o;ii 
.4'  6.1 

.  6  15. 7 
.7,  2.4 
.2    8.3 

I 


9.8110.4 
9.2  8.6 
9.2I  9.6 
12.8  13.3 

4.5I  n.o 

3. 1|  3.7 
9.  5',  10.  .5 
9. 3' 10 .9 
U.liU.O 
16.1  17.3 

12.0  13.2 
I7.3I17.8 
11.8  11,  8! 

12.1  1,'>.9| 

15.2  15.5 
0.5,  8.5 

1  8.3    8.3 


12. 41 1-1. 0124. 
8.9  13. 4 120. 
9.3    9.5  16. 


13.4 
6.5 
4.2 
10.3 
10.0 
1.5. 5 


13.3|14. 
7.0|  9. 
5.01  9. 
11.6  13. 
10. 2!  10. 
1.5. 6' 16. 
18.7  20.0I2O. 
15  Oil 7. 420 
18.4!l9.6'21. 
io.  1 122. 6  25. 
19.0  21.6  23, 
17.2^21.3  24, 
9-8,10.0  13 
8.3j  8.5i  8 


25.0 
21.9 
20-1 

20.4 

9.5 

10-3 

17-4 

15.1 

17.4 

8121.4 

1|22.3 

5123. 5 

0  27. 0 

V23.3 

9  26.9 

0111.8 

fi'  8.8 


5|21.e 

0  21  .■; 

5  21.8 


23.  fi 
8.7 
9.1 
16.9 
17 

IS  3 
22.4 
4126  5 
.2i'29 

8180.0  30, 
1|20.8'18 
3129.6  30, 
.0!  6.31  4, 
91  9.)    9 


13. 

16. 

18 
8j23. 
4 '30. 
4!  34 
0'29 
Oil4, 
S31 
2  3 
7i  9, 


9    5. 

01 U 

911.5. 

618. 

3123. 

0'31. 

3136. 

9,2». 

no. 

,4:31. 
0,  3. 

,8;  9. 


5i!3. 
0  12. 
815. 

2  20. 
0    8. 

3  4. 
S'll. 
6-15. 
9' 19- 
8^24. 
2i3-2. 
237. 
0  26. 

4  10. 
3  30. 
H  3. 
8  10. 


■2<l!. 

:m. 

8111.0 

sliy-i 


9.0 
5.0 
u.l 
n.  1 
1I19.3 

31/1.9 
i'i32.8 
037. 
9i24.n!24. 
7d  1.6:1c.. 
7;i0.i'i29. 
3!  4.4,  7. 
OIO.4II11. 


15.7 
II.  -1 
13.  7 
18.2 
9.8 


3:'.. 

38. 

25. 
9  18. 
C.:2<:1 
6i  8, 
5:10, 


5il4. 

4!l4.( 

5il5. 

3119.- 

4:11. 

8'  8. 
3;14.f 
8  14 
6;  19. 
826. 
7  33. 
7  39. 
r,  27. 

4  16, 
6  29, 
•S    (i 

5  10, 


.8113.5 

11. 6111. 010.4 

10.0:  9  6 

.8;13,6 

12.8;11.4'10.0 

9.4    8.V 

.8  15.0 

14.2ll3.0;11.4 

10.01  8.9 

.4  19.3 

18.7117.816.6 

l-"i.  1114.4 

.(ilO.S'10.3|  9.61  9.0 

8.6i  8.0 

.ll  8  4;  7.3    6.2'  5.  ! 

4.9!  4.4 

.oll4.9il4.5  13.lill.9 

11.1  10.6 

2lM. 3116.9  16.9:16.5 

14.4  13  ,j 

.0119.5,19.4  19.4'19  4 

19.3  19.2 

.0,26.2!26.2;26.3l26.3 

■.;fi.4l-.'C,.4 

.934.3:34.6'35.  135.4 

3.'.  7135.9 

.139,  3,39  6:4(1. 1:10  6 

■10.8  41.0 

.3,2,s.(i!2S.0,27.3  25.9 

•22.7 -ai.l 

.4,12.6111.1    8.6'  7.1 

6.5    6.3 

.3:28 -912!::.  2  27. 0  25. 8 

2t.2'22.7 

<:■,■  4.9I  4.3    3.8   3.4 

3.O1  ■2.,'( 

..5110.3 

;10.0    9.8    9.5 

9.2|  9.2 

•>X><M 


■-■yy.-y, 


48 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


December,   1923. 


Daily  Temperatures  for  December,    1923. 


Stations. 


BatesviUe^^ 

Bee  Branch 

BeutonviUe 

Boone  ville 

BrinUley 

Calico  RockW  . . 

Camden  J*J 

Center  Point 

Conway  

Corning 

Dardanelle 

Bodd  City 

Humas 

l>utton 

El  Dorado 

Kngland 

Kureka  Springs  . 
Evening  Shade.. 

Fayotteville 

Kort  Smitli 

SrauiiiB 

Uraveite 

Harrison 

Hope 

Hot  Sprinss 

Huttig 

jDUe.xtioro 

Junction 

Little  Kock  ... 

I.utlxn-viUe 

Masnolia 

•Malvern 

Mammolli  Sprin! 

Mavianna 

Markod  Ti-CT- S'>sV 

wMarshall  

MiMia 

Jlorrillton 

Mt.   Honu^  

Mount  1.1a. 

Nail 

Sinvporl 

Ozark 

I'ine  Blnir 

I'Dualioiita' 

I'ortland  

Prosdott 

KiSOM    

HOKers   

.Seaivy 

.<tuttgart 

rtubiaro   

Texivrkaua 

vV)  niie. 


\  Maximum.. 

i  Minimum.. 

\  Maximum.. 

(  Minimum. 
,  j  Maximum.. 

i  Minimum . . 
,  '  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
.  S  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
.  )  Maximum . . 

(  Minimum  .. 
.  i  Maximum . . 

i  Minimum  . . 
.  \  Maximum.. 

i  Minimum  .. 
.  \  Maximum.. 

I  Minimum  .. 
.  \  Maximum . . 

!  Minimum  .. 
.  i  Maximum . . 

!  Minimum  .. 
.  i  Maximum.. 

)  Minimum  . . 
.  i  Maximum . . 

t  Minimum  .. 
.  i  Maximum., 

(  Minimum  __ 
.  i  Maximum.. 

(  Minimum  '. 

S  Maximum  I. 

(  Minimum  '. 
.  i  Maximum  1 1 

(  Minimum  " 

1  Maximum'' 

i  Minimum  " 
.  i  Maximum'] 

(  Minimum  " 
.  \  Maximum" 

i  Minimum  " 
.  \  Maximum" 

I  Minimum  " 
.  t  Maximum" 

'  Minimum 
,  \  Maximum' 

)  Jiinimum ' 
.  \  Maximum' 

(  Minimum  ' 
.  \  Maximum' 

I  Mininmm  ' 
.  \  Ma.ximum' 

I  Minimum  ' 
.  )  Maximum' 

(  Miuinuim  ' 
.  I  Maximum' 

(  Minimum  ' 

S  .Maxinunii' 

i  Minimum  ■ 
, .  \  Maximum  • 

I  Minimum  ' 
..  ^  .Maximum' 

\  Minimum  ' 

.  S  ^Iaximum' 

(  Mininnnn  • 

J.  }  Maximum 

(  Minimum  ■ 

, .  \  Maxiuium  ■ 

'  Minimum  • 

. .  )  Maxinvum- 

(  MMiinuun ' 

..  »  ilaximnm- 

(  Mininuini  • 

. .  ^  AlaximnnT 

I  Minimum  ■ 

..\  Maximum' 

1  Minimum 

. .  )  Maximum  ■ 

(  Minimum  ■ 

.  ;  .Maxinunn' 
i  .Minimum  ' 
'  Maximum 
(  Minimum  ' 
. .  1  Maximum 
»  .Mininmm  ■ 

>  Maxinnnu 
\  Minimum 
s  Maximum 
i  Mininmm 

V  Maximum 
'  Minimum 
*  Maximum 
'  Minimum 

V  Maximum 
(  .Minimum 
\  Maximum 
(  .Mininmm 
S  .Maximum 
'  Minimum 

>  .\Ia.\iroum 
)  Mininmm 
)  Maxim\im 
(  Minimum 
\  .Maxinnnn 

"■  I  Minimum 
S  Maxinumi 
i  .Minimum 
\  Mf.xlmum 

' "  (  Minimum 


42  59 

36  23 

431  51 

32  20 


53 

40 

48 

37 

54 

41 

45 

36 

56 

37 

47 

34 

46 

35 

52 

41 
50 
39 
41 
37 
47 
40 
55 
29 
47 
34 
46 
35 
49 
33 
42 
28 
60 
37 
46 
29 
45 


45  38 


62 

28 

60 

27 

63 

28 

54 

30 

58 

25 

67 

31 

56 

28 

63 

271 

60 

26 

60 

38 

57 

30 

66 

30 

5- 

28 

59 

29 

57 

28 

60 

21 

63 

21 

55 

30 

62 

29 

58 

2- 

6;? 

27 
57 
27 
57 
29 
62 
27 
60 
28 
60 
23 
67 
25 
57 
27 
62 
29 
63 
29 
55 
26 


10 


IS 


20  V 


23 


24 


25 


39 

65 

30 

66 

38 

70 

44 

69 

40 

67 

38 

70 

42 

70 

32 

67 

28 

68 

36 

70 

43 

64 

44 

67 

48 

68 

49 

67 

30 

70 

30 

59 

34 

66 

39 

59 

29 

72 

30 

65 

35 

69 

39 

71 

40 

70 

40 

68 

35 

65 

25 

69 

37 

71 

36 

72 

11 

68 


71 

67 

76 

61 

70 

3i< 

70 

59 

74 

63 

74 

64 

75 

67 

74 

60 

72 

60 

77 

59 

71 

6ii 

66 

61 

73 

59 

75 

59 

74 

64 

76 

56 

77 

63 

69 

39 

74 

61 

78 

35 

72 

63 

7i 

60 

69 

62 

79 

61 

70 

61 

72 

58 

72 

55 

71 

61 

80 

62 

80 

62 

70 

59 


78 
62 
75 
61 
77 
65 
67 
61 
72 
62 
72 
62 
74 
60 
79 
53 
77 
62 
7' 
61 
69 
49 

59 
71 
60 
72 
59 
72 
61 
75 
52 
77 
61 
60 
55 
70 
63 
69 
45 
72 
60 
69 
60 
70 
60 
77 
61 


59 

43 

47 

43 

40 

22 

63 

53 

41 

37 

34 

21 

55 

43 

48 

70 

48 

67 

47 

75 

60 

64 

45 

64 

56 

64 

45 

67 

42 

73 

56 

70 

61 

66 

44 

69 

50 

48 

45 

06 

41 

65 

58 

69 

47 

61 

38 

70 

46 

62 

32 

65 

47 
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\W.   XXVII.    Little    Rock.     Ark.,    Year,    19L>3.    No.     13. 

GENERAL  SUMMARY. 

Tho  outstanding  characteristics  of  the  weather    in  Arkansas 
iluring  1923  were  the  positive  precipitation  departures,  the  un- 
usually warm  .January  and  December,  and  the  damaging  freeze 
in  March,  Although  monthly  mean  temperatures    were    above 
normal  onlv  four  months  during  the  year    the    annual   mean 
HI  C)^,  is  0.6^  above  the  30  year  average.    This    was   the  third 
successive  year  with  an  annua!   mean    above    normal.    Annual 
means  rang-d  from  fi5.8o  at  Texarkana  to  5().4°  at  Button  and 
extremes  from  109°  at  Booneviile  and  Subiaco  on  August    4th 
to -2°  at  Nail  on  March  18th.  Extremes  occurred  in  all  sections 
o''  the  State  about  these  dates,  the  March    minima   being   the 
lowest  on  record  for  .March  at  most  stations.  The    average   pre- 
cip'tatiou  was  59.8-")  inches  which  is  11.92    inches  above    nor- 
mal an<l  is    with  but  ere    exception    the   greatest  annual  pre- 
cipitaMou    total    on     record.    Precipitation     extremes    ranged 
from  82.06  inches  at  Patterson  to  43.  81  inches  at  Fort  Smith. 
The  heavier  totals  occurred  in  northeastern    and  northwestern 
comities,  the  lighter  in  the  upper  Arkansas  Valley.  It  is  inter- 
esting to  note  that  the  lighter  totals  are  m.ost    often    found    m 
the  upper  Arkansas  Valley,    embracing    Crawford,    Sebastian, 
Franklin,  Logan,  and  Johnson  counties,  due  doubtless   to  the 
oast-west'range  of  mountains  to  the  southward.  May,  with    an 
average  precipitation  of  8.24  inches,  was  the  wettest   month  of 
th-  y(-'ar  and  Novendj^-r,  with  3.34  inches,  was  the  driest.  The 
greatest  monthly  total  \^as  14.2(i  inches  measured  at  Hot  Springs 
during  Mav,  the  least,  a  trace  at  Mena  during  August.   Of  the 
stations  reporting  snowfall  the  average  for  tlie  year  was  9.0  in- 
dies, the  greater  part  of  which  fell  the  latter  part    of    Ncvem- 
ber,'(i  to  8  inches  being  measured  in  northwestern  co^Jities^_  ^ 
The  warm  weather  with  which  the  year  1922  closed^ ^6htin- 
urd  through  the  month  of  .January,  1023,  this  being  with    one 
exception  the  warmest  January  on  record,  but    early    in    Feb- 
ruary a  cold  wave  overspread  the  State    and    the    tempoiature 
for  the  month  as  a  whole  was  below  normal,  the    first  subnor- 
mal mont  hi  v  temperature  the  State  had  experienced  since  March, 
l'.)22.  Although  for  the  State  the  monthly   mean    was   slighily 
below  normal   several  stations  in  the  southern  and  a  few  in  the 
northern  and    western    counties    showed    positive   departures. 
The  warm  weather  advanced  fruit  InuL  and    vegetation    be- 
yond a  normal  stage  and  a  severe  co'd  wave  in  JMarch  did  great 
damage  to  peaches,  plums,  pears,  and  all  vegetation.  This  cold 
weather,  together  with  the  heavy  precipitation  in  April,  great- 
ly damaged  the  strawberry  crop.  Heavy  hail  occurred  at  a  num- 
brr  of  stations  during  April.  Marianna    reporting    hail    stones 
over  7  inches  in  circumference  and  in  the    Dardanelle-Russell- 
ville  section  heavy  damage  was  sustained.    The  spring  months 
were  characterized  by  frequent  showers  and    excessive   precip- 
itation, resulting  in  fivshets  in  the  smaller  streams  and   floods 
in  all  tile  rivers  of  the  State  in  May  and  June.    Heavy  rain  oc- 
curred in  all  sections  on  Alay   14th  with    over    9.00   inches  at 
i    Hot  Springs  in  less  than  24  hours.  The  entire  business  section 
I    of  the   city  from  the  junction  of  Park  and  Whittington  avenues 
to  the  Citizens  National  Bank  corner  was  swept    by    a    torrent 
of  water  4  to  9  feet  deep  and  damage  estimated   at  $1,, 500, 000 
was  sustained.  The  showerv  weatlier  of  May  continued  past  the 


f  and  Arkansas  were  under  water  for  weeks.  In  those  areas   loss 
to  prospective  crops  was  large.  . 

Rainfall  was  deficient  during  July  and  August,  a  condition 
favorable  for  cotton  growing,  but  this  dry  spell  came  at  a  crit- 
ical period  for  corn  and  early  potatoes  and  damaged  those 
crops.  High  day  temperatures  and  abundant  sunshine  held  boll 
weevil  in  check  during  August  but  a  little  later  worms  did  ser- 
ious damage,  fields  being  stripped  of  leaves  and  fruit.  August 
was  followed  by  an  unusually  wet  September  and  cotton  deter- 
iorated, bolls  rotting  and  seed  sprouting  in  the  bolls.  The  tem- 
perature during  the  crop  year,  April  1st  to  October  31st,   aver- 


muldle  ot  .iune  am! 


lowlands  in  the  k^wer  reaches  of  the  White 


aged  0.5^^  below  normal  and  the  precipitation  more  than  G.OO 
inches  above  normal.  The  first  killing  frost  of  autumn  came 
during  the  last  decade  of  October  in  most  sections,  but  at  this 
time  all  crops  were  matured  and  little  damage  was  done.  The 
growing  season  was  approximately  215  days,  about  20  days 
shorter  than  the  average.  There  were  21.5  clear  days  during 
the  year,  82  partly  cloudy,  123  cloudy,  and  102  with  O.Ol  inch 
or  more  precipitation.    Sunshine   averaged    about    GO%ofthe 

possible  amount. 

w.  C.  II. 

WEATHER    BY  MONTHS. 

Jr/Hi/rr/'?/:— The  weather  during  -January  Avas  remarkably 
mild,  the  monthly  mean  temperature  being  nearly  8°  above 
normal,  with  but  one  exception  the  warmest  January  experi- 
enced since  state  wide  records  have  been  kept.  There  were  no 
low  temperatures  recorded  at  any  station  during  the  month, 
the  lowest  being  1.5^  whereas  most -Januarys  bring  temperatures 
of  zero  or  shghtly  lower  with  10°  to  15°  below  not  unusual. 
Practically  no  rain  fell  during  the  first  13  days  oi  tlie  month, 
sunshine  was  abundant,  and  the  weather  more  hke  spring  tiian 
mid-winter.  From  the  lyth  to  the  close  of  the  month  rains 
were  frequent  and  field  work  was  halted  on  account  of  wet  soil. 
For  agricultural  interests  the  month  was  favorable  but  veg- 
etation and  fruit  advanced  beyond  a  normal  stage  making  the 
potential  damage  of  a  later  freeze  great. 

FA)n'a'nr. —  Unseasonably  warm  weather  came  to  an  end  the 
3d  of  February  when  a  cold  wave  overspreading  the  State  gave 
temperatures  of  5°  to  10°  in  the  northern  and  18°  to  20°  in 
the  southern  counties.  The  heavy  rains  continued  into  February 
resulting  in  moderately  high  water  in  most  rivers  of  the  State. 
Practically  the  entire  monthly  preciiiitation  occurred  during 
the  first  two  weeks  and  from  the  24th  to  the  27th  of  the  month. 
There  was  snow  during  the  first  5  days  of  the  month,  the  heav- 
ier amounts,  7  to  8  inches,  occurring  in  the  southeastern  count- 
ies. At  the  close  of  the  month  farm  work  was  well  advanced, 
oats  were  being  sown,  some  truck  and  gardens  planted,  and 
the  fruit  bud  development  chtcked. 

March:—  Tlie  mo.sf  disastrous  w^eather  of  tlie  year,  so  far  as 
agricultural  interests  were  concerned,  occurred  in  this  month. 
The  month  opened  warm,  temperatures  being  above  normal 
for  a  few  days  but  about  the  13th  cooler  weather  set  in  and  by 
the  18th  anil  19th  a  severe  cold  wave  had  over-pread  the  en- 
tire State,  bringing  the  lowest  March  temperatures  on  record 
at  manv  stations,  2°  being  recorded  in  northwest''rn,  10°_  to 
14°  in  central,  and  18°  to  20°  in  the  southern  border  counties. 
Apples  had  not  advanced  suiflciently  for  the  crop  to  be  serious- 
ly injured  but  most  other  fruit  v^as  damaged,  the  strawberry 
crop  set  back  two  weeks,  and  all  growing  crops  delayed  accord- 
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ingly.  Heavy  rains  on  the  15th  and  16th  caused  flood  stages 
on  the  White,  Black,  Cache,  and  Petit  Jean.  The  Mississippi 
was  high  during  most  of  the  month,  keeping  much  of  the  low- 
lands of  the  eastern  counties  under  water. 

April: —  On  the  afternoon  of  the  4th  heavy  hail  fell  at  a 
number  of  stations,  and  a  disastrous  hailstorm  followed  by 
heavy  winds  and  rain  occurred  in  the  country  surrounding 
Dardanelle  and  Russellville  on  the  28th.  In  this  section  the 
damage  was  estimated  at  $250,000,  1,500  acres  of  cotton  hav- 
ing to  be  replanted.  Precipitation  occurred  on  an  average  11 
days  during  the  month  keeping  the  fields  too  wet  to  Avork. 

Map: —  May  was  marked  by  a  positive  precipitation  depar- 
ture of  3.12  inches  and  a  negative  temperature  of  2°.  Temper- 
atures were  below  normal  20  days  during  the  month,  only 
slightly  above  at  any  time  with  freezing  temperatures  and  kill- 
ing frost  at  several  northern  stations  on  the  9th.  On  the  14th 
excessive  rains  fell  in  all  sections  of  the  State  bringing  all  the 
rivers  to  flood  stages,  seriously  damaging  the  strawberry  crop, 
and  retarding  all  preparation  for  crops.  More  than  10  persons 
were  injured  by  a  tornado  which  passed  througli  southern  Se- 
vier County  the  afternoon  of  the  14th.  On  this  afternoon  a  tor- 
nado occurred  in  the  west  end  of  Little  Rock  whicli  uprooted 
trees  and  demolished  a  number  of  building  including  the  Forest 
Park  school  building. 

Juue: —  Heavy  rains  the  9th,  10th,  and  1  Itli  brought  the 
rivers  to  flood  stages  again,  making  the  raising  of  a  cotton  crop 
in  the  lowlands  of  the  eastern  counties  an  impossibility.  There 
were  no  marked  temperature  departures  until  the  close  of  the 
month  when  temperatures  10*^  to  15°  below  the  seasonal  aver- 
age were  recorded  throughout  the  State.  A  tornado  occurred  at 
.Jonesboro  the  27th  which  did  damage  estimated  at  !?7,000and 
a  straight  blow  at  Hoxie  and  Walnut  Ridge  on  the  6th  did 
damage  estimated  at  $1,500. 
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170 

105 

90 

76 

1900 

62.0 

+  1.0 

108 

—  0 

49.03 

+  1.10 

150 

120 

95 

92 

1901 

61.1 

+0.1 

110 

-  6 

35.28 

-12.65 

175 

111 

79 

65 

1902 

60.4 

-0.6 

108 

-  2 

51.70 

+  3.77 

150 

121 

94 

81 

1903 

59.3 

-1.7 

105 

-12 

44.  62 

-  3.31 

162 

107 

96 

84 

1904 

60.5 

-0.5 

105 

-  5 

43.  45 

-  4.48 

169 

112 

85 

78 

1905 

59.5 

-1.5 

106 

-29 

63. 65 

+  15.72 

146 

107 

112 

103 

1901) 

60.2 

-0.8 

101 

—   t 

56.97 

+  9.04 

156 

96 

113 

95 

1907 

61.7 

+0.7 

113 

-  8 

49.71 

+  1.78 

163 

91 

111 

86 

1908 

62.1 

+  1.1 

103 

0 

48.88 

+  0.95 

158 

100 

108 

92 

1909 

62.1 

+1.1 

111 

-19 

44.05 

-  3.88 

173 

93 

96 

83 

1910 

61.0 

0.0 

105 

-13 

45. 21 

-  2.72 

172 

109 

84 

84 

1911 

62.9 

+  1.9 

107 

-  9 

49.53 

+  1.60 

152 

117 

96 

95 

1912 

.59.8 

-1.2 

106 

-16 

45. 83 

-  2.10 

171 

no 

85 

81 

igi.'? 

61.6 

+0.6 

108 

-  1 

54.01 

+  6.08 

158 

107 

100 

89 

1914 

61.4 

!    +0.4 

110 

-11 

42.  85 

-  5.08 

149 

109 

107 

82 

1915 

60.6 

-0.4 

107 

-  3 

53.08 

+  5.15 

163 

81 

121 

82 

1916 

61.9 

i  +0.9 

107 

-16 

42.18 

-  5.75 

191 

76 

99 

75 

1917 

59.2 

i  -1.8 

106 

-21 

40.72 

-  7,21 

187 

74 

104 

75 

1918 

!    61.4 

+  0.4 

115 

-23 

44.64 

-  3. 29 

174 

76 

115 

75 

1919... 

61.6 

+  0.6 

113 

-10 

54.52 

+  6.59 

166 

*n 

124 

91 

1920 

j    60.7 

-0.3 

1U5 

-  2 

54. 28 

+  6.35 

174 

7! 

IIS 

90 

19<;1 

(W.2 

+  3.2 

107 

-  3 

47.  46 

-  0.47 

178 

85 

102 

83 

1122 

62.7 

+  1.7 

111 

7 

46,  50 

-   143 

170 

83 

112 

87 

192:'. 

i     61.6 

i  +0.6 

109 

2 

59.  8r, 

Ml.  92 

1     160 

82 

123 

102 

July: —  July  was  a  month  of  normal  temperature  and  prac- 
tically normal  precipitation.  Little  rain  fell  during  the  first  12 
days  of  the  month  but  thereafter  showers  were  frequent.  The 
weather  was  favorable  for  cotton  but  rather  dry  for  corn  in 
western  and  northern  counties.  Boll  weevil  were  less  numerous 
than  at  the  same  period  in  1922  and  the  close  of  the  month 
found  fields  clean  and  the  crop  growing  and  fruiting  satisfac- 
torily. 

August: —  The  monthly  mean  temperature  was  2.5°  above 
normal  during  August,  the  precipitation  1.40  inches  below. 
The  number  of  days  with  0.01  inch  or  more  precipitation,  4, 
has  been  less  in  but  one  previous  August.  High  day  temper- 
atures and  abundant  sunabine  held  boll  weevil  and  worm  ac- 
tivities in  check  early  in  the  month  but  in  the  latter  part  of 
the  month  worms  did  serious  damage  in  many  fields.  Earl  corn 
was  hurt  by  the  dry  weather  but  late  corn  was  uninjured  and 
all  minor  crops  made  satisfactory  growth  throughout  the  month. 

September: —  The  weather  during  September  was  cool  and 
the  number  of  rainy  days  large.  The  average  precipitation  for 
September,  1923,  was  5.56  inches  which  is  2.23  inches  above 
normal,  and  with  but  three  exceptions  is  the  greatest  Septem- 
ber total  on  record.  Precipitation  was  heaviest  in  western  coun- 
ties, Mena  mea.suring  13.91  inches  and  others  over  10  inches. 
From  the  1st  to  the  8th  and  from  the  13th  to  the  20th  rain 
fell  almost  every  day  and  cotton  deteriorated,  bolls  rotting  and 
seed  sprouting  in  the  boll.-i. 

October: — The  outstanding  characteristics  of  the  Aveather 
during  October  were  the  low  temperatures  and  the  heavy  rains 
in  the  border  counties.  During  the  past  33  years  but  3  Octob- 
ers have  been  cooler.  Cloudy,  rainy  weather  interfered  with 
harvesting.  Killing  frost  occurred  at  a  number  of  stations  the 
22(1  and  23d  and  over  most  of  the  State  the  3 1st. 
Continued  on  par/e  Ho. 
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Stations. 


L:ist  in  First   in     {"^".?''' 
spring.  ;uitiinn..  8™wing 


Amity  

Arkailelphia. . . 

Arlcans.as  City. 

Arlberg 

Katesville 

Bee  Branch 

Bi'ntonville. . . . 
Blafk  Roclc.... 

Booneville. 

Briulcley 

Calico  Rock.  . . 

Caniiipn i 

Ceil  terpoi  lit —  I 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

(jorniuK 

Dam  No.   1  — 

Danville  

Dardanelle 

Dodii  City • 

Dumas 

Dulton   

El  Dorado 

England 

Enrcka  Sprinffs 
Evening  Shade 
Fayeltcville .. . 
FortSmitli.    ... 

Fulton 

Georgetown 

Cirannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higdou 

Hope  ,. 

Hot  Springs... 
Iluttig 


Apr. 
Apr. 

Apr. 

Mar. 
•tApr. 

May 

Apr. 
+Mar. 
tMar. 
+Apr. 
tApr. 
+.\pr. 

Apr. 

Apr . 

M.ar. 
+Apr. 
tApr. 

Mar. 

Mar. 
tMar. 
tApr. 
tApr. 
tApr. 

Mar. 
tApr. 
tApr. 

Apr. 
tApr. 

Mar. 

Mar. 

.\  pr. 
tApr. 

May 

Apr. 

Mar. 

\pr. 

Mar. 
tApr. 
tApr. 

Mar. 


1' 

61  Oct. 

liXov. 
24 Oct. 

llOct. 

olOct. 

9|0ct. 
3l'Oct. 
31;  Oct. 

llOct. 

llOct. 

8,Oet. 
Oct. 


Oct. 
Oct- 
Nov 
Oct. 


Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct  ■ 
Oct- 
•Nov- 29 
Oct.  22 
Oct- 
Oct. 

Oct. 

Nov 
Oct- 
Oet- 
Oot. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oet- 


31!0ct. 


Oct. 
Oct. 
Nov. 


199 
220 
213 
204 
166 
195 
214 
2M6 
206 
204 
197 
205 
202 
212 
220 
2i)4 

•205 
207 
204 
205 
194 
213 
204 
197 
199 
197 
213 
205 
204 
204 
166 
197 
201 
202 
206 
2i'6 
206 
228 


Stations. 


Last 
sprii 


Lug  tl) 


lonesboro ; 

Junction ; 

Lambrook i 

LiTTl.K  K.OCK    ...  I 

l^ntlicrville  

Magnolia    

Malvern   

Mannnotli  Spring 

Marianna  

Marked  Tree  .... 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Moiuitain  Home 

Monnt  Ida 

iMiirfreesboro... 
iNail 

Ncwiiort 

Okay 

Osceola   

Ozark  

Patterson 

I'indal 

Pine  Blnfl: 

Pocahontas 

Portland 

Prescolt  

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy     

Snow  Lake 

Springbank  — 

Stuttgart 

Subiaco 

'i'exarkana 

Waldron    

Warren 

Uhitecliffs 

Wynne  


tNo  killing  frost  recorded;   hist  freezing  tenipemlure  in  spring. 
*No  killing  frost  recuriled;   first  freezing  leiiii)ej:ilnre  in  iinlliinn 
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stations. 


Diinirts 

Duttou  

El-Dorarto 

England 

Eurek-a    Springs.. 
livening  Shade.. . 

Fiivetteville 

Fort  Smith 

FXilton 

(jeorjjetown 


Grannnis    

Oravette 

llnrdj 

Harrison 

Heber  Springs... 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Hnttig 


Nail 

Ktnvport. 
Okay  . . . . 
Osceola. . 
Ozark  . . . 


Patterson . . . 

Pindall 

pine  BUiff.. 
Hocahoutas. 

fV.rtlaiid 

I'resrott 

Princeton. .. 

Hi  son 

Rogers 

Searcv  


Pnow  Lake 

Spriiigbanklt... 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana  

I'lnphers.tt 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

\\  vnne 


Climatological  Data  for  Year,  1923. 


Counties. 


Amity 

Arkadelphia.  . 
Arkansas  City 

Arlberg. 

Batesville 

Bee  Branch  ... 
Bentonville... 
Black  Rock... 
Boone  ville  — 
Brinkley 

Calico  Rock  . . 

Canideu 

Center  Point.. 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning     

Danville  . 

Dardanelle  . . 
Uodd  City  . . . 


Clark 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  — 

Benton 

Lawrence 

Logan.  ... — 
Monroe 


Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren . . . 

Franklin 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

CariToU 

Sharp 

Washington. 
Sebastian. .. . 
Hempstead  . 
White 


Polk 

Benton 

Sharp 

Boone  

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead.. 

Garland 

Union    


.lonesboTo    

Jnnctioii  1% 

LITTLE  ROCK 

Lnthervillett 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Maria  nna 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home . 

Mount  Ida 

Murfreesboro 


Craighead 

Union 

Pulaski 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs. 

Pulton 

Lee 

Poinsett 

Sea'cy 


Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery  . 

Pike 

Newton 

Jackson , 

Pope 

Mississippi  . . 
Franklin 


Woodruff. . . 

Searcy 

Jefferson-.. . 
Randolph  . . 

A.shly 

Nevada 

Dallas  

Cleveland. . 

Benton 

White 


.Arkansas 

Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Yell 

Scott 

Bradley 

Little  River- 
Cross  -  - 


03 


2-bO 
250 
145 
700 
y77 
2;.0 
131)3 
259 
465 
205 

361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
327 
330 
1175 

162 
1.590 
270 
229 
1465 

1451 
481 
260 
200 

900 
1250 
643 
1100 
485 
193 
445 
377 
60:) 
175 

345 
182 
399 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 

1185 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
450 

196 
1500 
215 
3 19 
12..' 
329 
287 
243 
1385 
2:30 


240 
^28 

1(1.50 
332 

2000 
G75 
206 

"256 


29 


14 

40 

14 
20 
19 
16 
22 
1 
36 
41 


43 
29 
16 

26 

29 

44 

26 

5 

36 

18 

15 

7 

9 

37 
2 

10 
9 


Teraperatiire,  Degrees  Fahrenheit. 


Precipitation,  inches. 


O  c3 


a 
"S  o 

C3   <33 


59.6 

58.2 


62- 5 
63.3 


59.7 
62.5 


62.3 
59.6 


103 
104 


July 
Aug. 


109 
102 

106 
103 
102 


99 
100 


Aug. 
Aug. 

Aug. 
Aug. 
Aug. 


Aug. 
July 


4 
17 

4 

17 
4+ 


13+ 
24+ 


62.8     102      Aug. 
57.4     101      Aug. 


63.5 
56.4 


63.1 
59.6 


59.7 
62.0 


61.6 
57.9 


64.8 
62.0 


62.4 

60.8 


36 

26 

38 

4 

'27" 

'17' 


62.9 
60.8 
60.5 

6L8 

"58."  2 


56  9 
62.6 


100 
102 

"99' 
105 
100 
105 
107 


102 

105 


105 
101 
102 

103 
105 
98 
101 


105 

'98 
99 

100 

104 

m 

104 


Aug. 
Aug. 

July ' 
Aug. 
Aug- 
Aug. 
Aug. 


Aug. 
.\ug. 


.Tuly 
Aug. 
.luly 

Aug. 
July 
Vug. 
Aug. 

Aug. 

Aug. 
iVug. 
Aug. 

Aug- 

Aug- 
Aug. 


98 
102 


62.2 
61.7 


63.9 
61.1 
64.7 
64.2 

'ei's 

58.4 


62.6 
63.3 
65-8 


62.3 


100 
106 


102 
99 
100 
103 

'm 

106 


15 
4 

17 
14+ 

'21+ 
14+ 

5+ 
14 

4 


2+ 
14 


24 

15 
25 

13 

14 
17 
13+ 


17 
12 
3+ 


16 
16+ 


Aug. 
Aug. 


Aug. 
Aug. 


Aug. 
July 
July 
Aug. 

Aug. 
Aug. 


99 
109 
105 


17 
8+ 
25 
17 

14 


Mar. 
Mar. 
Mar. 


19 
19 
19 


Mar. 

Mar. 

Mar- 
Mar. 

Mar. 


Mar. 
Mar. 


19 
19 

19 
20 
19 


Mar. 
Mar. 


Feb. 
Feb. 


Mar. 

Mar. 


Mar. 
Mar. 


Mar. 
Mar. 


Mar. 
Mar. 

Feb. 

Mar. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 

Mar'. ' 

Mar- 
Keb. 
Mar. 

Mar. 

jiar. 
Feb. 


19 

19 

4+ 
19 

'19' 
19 

'1*9' 
19 


18+ 
19 


19 
19 
4 

19 

5 

19 

19 


19 
19 


27 
39 

1 
24 
31 
18 
21 

9 
36 

19 

38 
24 
19 

2 
40 
30 

8 
37 
41 

17 
20 
22 
16 
23 
1 
36 
41 
37 
10 

5 
26 


51 
5 
52 
32 
16 

28 
29 
44 
24 

5 
36 
18 
11 
18 

9 


54.97 
63. 25 
58.65 
61.97 
65.11 
50. 52 
63. 55 
49. 
74.91 

46.23 
48.84 


7.80 
10 .24 
11.95 
11.09 
11.70 

9.20 

9.30 
10.73 

9.57 

8.65 
7.30 


Mar. 
Mar. 


Feb. 
Mar. 


Mar. 
Mar. 
Feb. 
Mar. 

Feb.' ' 
Mar. 


Aug. 
Aug- 
July 


100     Aug 


15+ 

4+ 

25 


13+ 


Mar. 
Feb. 
Mar. 


Mar . 


19 
19 
19 


25 
27 

7 
2 
36 
29 
17 
35 
17 
22 
32 


69.71 
53. 65 
60.98 
58.49 
60-05 
56.25 
48.76 

61.10 
65.03 
59. 32 
65.70 
53.09 

-16.28 
43.81 
59-01 
75.46 

73.69 
49.55 


68.49 
60. 92 
68.84 
68.05 
58.53 

59.18 

61.46 
52. 12 
54.23 


10.38 
11.36 
9.20 
9.81 
8-72 
8.16 


May 
Apr. 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
Apr. 

May 
Apr. 


Apr. 

May 
May 
May 
May 
May 
May 


1.33 
2.33 
2.50 
2.60 
2.25 
0.71 
2.98 
1.06 
2.77 

1.67 
2-37 


sa 

"3 


Number  ol  days. 


.-as 


Oct- 
Aug. 
July 
July 
July 
Aug. 
July 
July 
July 

July 
Oct. 


8.46  Dec. 
10. 62  Sept. 

9-75  Apr. 
10-06  Apr. 

8.23  May 


52. 66 
58.09 
77.33 
54-56 

66.7 


7.62 
8.87 
11. 16 
10. 90 

9.56 
7.2b 


May 
May 
Sept 
June 

Sept. 
May 


9.88 
9.78 
11.89 
14.26 
8.55 

7.05 

16.56 
7.83 
11 


7 

9.21 
9.66 
12.14 


Apr. 

May 
Sept. 
May 
May 

Dec. 

May 
May 
Dec- 


May 
.\pr. 
Sept. 
June 


13.91  Sept 


59.72      9.70: 


56.78 
69-64 


64.49 
49.30 

82. 06 
52.03 
64.18 
63. 29 
68.72 
62.98 
56.  68 
62.00 
48.  46 


8.87 
8.92 


8.28 
7.99 

11.48 
7. 52 
9.13 
9.79 

10. 32 
8.89 
0.78 
8-  30 
7-61 


59.53 
62.27 
50-89 
60. 62 

'6-i.'42 

62. 80 
74.97 


11.13 


.36 


May 


May 
May 


Sept. 
May 

June 
May 
Apr. 
May 
Dec. 
Dec- 
Dec. 
Deo. 
May 


3.16 
0.96 
1.40 
2.50 
2.91 
L87 
1.44 

1-42 
1-66 
2.36 
1.83 
0.28 

'i.'62 
0.29 
0.99 
1.91 

2.63 
0.18 


1.72 
2-36 
0.86 
1  SO 
1.80 

2. 32 

i.oo 

0.86 
1.80 


2.0 
6.0 

0 
T. 
T. 
8.6 

0 
1.0 
4.8 

1. 
1.0 


Nov. 
July 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Nov. 

Aug. 
Aug. 
■July 
Oct- 
Aug. 

Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 

Oct. 
Aug. 


.\ug. 
July 
Aug. 
Aug. 
Aug- 

July 

Oct. 
Aug. 
Nov. 


2.01 
2.60 
3.  .52 
2.28 


1.06 


4.5 
T. 

1.5 
T. 
T. 

0.4 

1.0 

7.5 

1.5 

5.5 

T. 

3.0 

i6!5' 
1.3 
T. 
3.0 

4.4 
9.0 


4.0 

T. 

4.0 

T. 

3.0 

0.4 

's.'i' 

1.0 
2.2 


78 
125 

89 
113 
103 
119 
110 
110 
109 

118 
121 


Nov. 
Nov. 
Nov. 
Feb. 

Aug. 


Aug. 


2.23 

2.88 


Dec- 
Apr. 
May 
9.7!  .Ian. 


11.17 


9  15 
10.99 


2.29 
0.78 

3.41 
1.96 
2  04 
3.10 
1.94 
1.53 
0.95 
1.72 
1.68 


Aug. 
Aug. 


Aug. 
Aug. 

Dec. 

Feb. 

.\ug. 

Feb. 

July 

Oct. 

Oct 

.\ug. 

luly 


0.5 
5.5 
LO 
2.0 

0.4 

'i.6' 
T. 


134 
96 
101 
106 
86 
89 
87 

140 
113 

'169 
90 


120 
87 
108 

125 


135 
104 
105 
125 


123 

145 

159' 

156" 

149'' 

153 

184 

188 

170 

138 
156 


127 

'122' 

109 
89 


5.0 
T. 


May 


Jan. 
lune 


1.69 
2.58 
1.36 
2.25 

O.'iM' 

'6.65 
1.72 


!Vug. 
Oct, 
Aug. 
Nov. 

Aug. 

Nov. 
.\ug. 


1.0 
0.8 

0.5 

1.0 

3  0 

0 

3.5 

6.5 

0 

0 

7.0 


114 
121 
126 
110 

117 


122 
181 
178 
174 
193 
191 
137= 


164« 


146' 
137 


120 
130 
181" 

234 
162» 


167 
195 
184'' 
168 


66 

72' 

45" 

75'' 

88 

20 

66 

64 

128 
72 


194 


126 
196 


71 
89 
97 

82 

1 

7 

132° 

170" 
I08« 

'81' 
150 


108 
90 
26" 

57 
82" 


233 
154 
125' 
163' 
137'' 
124 
161 
111 
131 

99 
137 


95 

117 


2.5 
5.0 
T. 
3.5 

'2.'6' 

■'T'.'  ' 

.3.0 


86 
108 
121 

no 

103 
130 
62 
77 
93 


135 
181 
152 


199" 
162' 


151 
159 


96 
107 

89 
103 

iio' 

120 


189 
139° 

204 

139 

177 

128 

146 

199 

215 

138« 

163 


122 
97 
133 

87 

'•28''' 
78' 


172 

95 

90 
109 
173 
167 

93» 

104' 


121' 

78 


137 
145 
157' 

74 
120' 


183 
78 
121'- 
120 


95 


144 
103 


99 
97 


180 
168 
203'' 
152' 

'i6'7' 

'{57' 
136 


57 

77° 

0 

89 
39 

118 
95 
55 
15 

108' 
80 


108 
87 
80 

95 

1171 
124' 


£13 
£!«■> 


115 
109 


49 
107 
70'' 
72' 

'■73' 

'46' 
69 


119 
134" 

161 

137 

149 

119 

124 

111 

135 

120' 

122 


136 

90 
90'' 
140' 

185' 

162" 
160 


n. 
n. 

nw. 
sw. 

s. 


sw. 
n. 


s. 

s. 

sw. 


e. 

sw. 


se. 

s. 
se. 
ue. 


nw. 
ne. 


The  departures  from  i^^^^al  temperature^^  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  yearrrecord :  but  all  complete  reports    are    used 
f he  departures  from  noima    te    P  ^      i„  ^^  ^e^t^d  g^ow.  ++  Received  too  late  to  bo  included  m  means    and    summaries.     Reference 

Mt:^-'"'^;:     n":;  table'^'lcrZber  of  days  missing:  for  example,-^  represents  -^^ ^^ ^^-  ' ^l^^^^'J^    ^"^*-°^"^''^    ^''^   ^' 
;Se  sta'tions' as  follows  -Junction.  Randolph,  La.  ;  Lutherville,  R.  F.  D.  No.  2.  Lamar,  Ark.  Springbank.  Doddridge.  Ark.;  I  mphers.  Rover.Ark. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION, 


Year,  1923. 


stations. 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1923,  with  Departures  from  the  Normal. 


January. 


February. 


March . 


April. 


Amity 

BatesviUe 

Bee  Branch... 
Bontonville . . . 
Booneville.  . .. 

Brinkley 

Calico  Kock  .  , 

Camden 

Centerpoint... 
Conway 


50.  6  i 
43.8 
45.1 
45.4 
50.2 
50.7 
44.4 


48.0 


Corning 

Dardanelle 

Bodd  City 

Uuma.s 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Evening  Shade-  • 
Fayette  ville 


Fort  Smith 

Orannis 

Uravette  . , 

Harrison 

Hope 

Hot  Springs  • .  • 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock  . . . . 


+  7.3 
+  5.1 
+  3.8 
+  11.3 


4.5.5 
48.8 
44.3 
51.2 
43.4 
51.4 
50.3' 
47.5 


Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  

Morrillton 

Mountain  Home  , 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 


Rison  

Rogers 

Searcy  

Snoii"  Lake. 
Stuttgart.  •• 

Subiaco  

Texarkana-. 

Warren 

Wynne 


+  8.5 
+  '3!5 


+  7.4 


47.2 

48.8 
49.2 
44.9 

52.' 7^ 
49.2 
52.  4'' 
47.4 
53.3 
49.7 

47  T 
52.5'' 

42.' 8 
50.0 
46.2 
48.8 
48.3 
49.2 
40.  CJ 

47.0 
43. 2 
47.7 

49.' 6 ' 
45.8" 
51.4 
47.  6« 
53.6 
52.2 

51.0 
46.0 
44.6 
51.8 
49.8 
50.2 
54.6 
52.8 
48.2 


+  9. 
+10. 

+  '■7.' 

+  '8.' 
+  6. 
+  3. 
+  6. 

+  7. 
+  8. 


43.8 
38.2 
39.2 
35.8 
40.8 
43.0 
38.2 
4.3.7 
46.  OJ 
41.8 

38  0 

42.5 

35.6 

44.9 

36.2 

47.4 

43. 9I) 

37.2 

46.7'' 

38.4 


+  1.0 
1.9 

-  2.2 
-2.7 

+  '6.' 7 

-'2.' 9 
+  0.2 

-  0.7 


+  1.0  47. 
-  0.  3  49. 


5  40.6 

42.3 

7  35.7 


+  7.2 


+  5.1 
+  9.' 


+  6.5 


+   ( 
+  I 

+io.2 

+  4.7 

+  8,0 

+  90 

+  6.2 

+  7.9 


+  7.  5  44.6 
+  9.2  36.6 


48.2"' 
41.68 
48.2 
39.8 
48.0 
42.4 

40.2 
0» 
45.6 
37.6 
43.2 
40.0 
40.0 
44.4 
41.8 
37.2 

40.2 
34.8 
41.6 

41.' 2 
41.5 
44.2 
39.2 
45.6 
46.0 


45. 
53. 
44. 
54. 
51. 
46. 
59. 
+  1.4  47. 


2.7 
0.0 
0.6 
1.3 
1.1 
1.8 


May. 


June. 


1.2 


1.2 

-'i!6 

+'i.'o 

-  4.5 
1.3 

-0.6 
+  2.1 

-  2.5 

-0.3 


+  1. 
-  0. 
+  0. 


+  1.2 


+  4.2 


+  6 
+  8.5 
+  8.0 
+  8.0 
+  8.2 


38.4 
44.5 
43.2 
43.8 
49.2 
46.5 
42.0 


-  1.0 
+  1.2 

-'6 
+  0.3 
-0.6 
+  1.2 
1.4 
+  0.9 

+  1.4 

-  1.0 
-4.3 


-  4. 

-  6. 

-  2. 

-  2. 

-  2. 

-  3. 
3. 
3. 

-  1. 

-  2. 
4. 


48.7 
48.0 
44.9 

53.' 6" 
50.2' 
56.4 
49  0 
65.0 
49.6 

47.8 
54.4 
52.4 
48.7 
52.2 
47.7 
47.8 
48.8 
50.6' 
44.2 


42.5 
51.3 

49.1 

50. 0'' 

52.8 

49.2 

54.9 

53.6 

53.7 
45.4 


62.0' 
59.0' 
60.4' 
57.4 
61.0 
62.8 
59.4"^ 
61.6 
62.2 
61.8 

59.3 
63.0' 
57.7 
63.3 
56-2 
64.9 
62.5 
58.9 


0.1 

0.4 
-0.5 
+  0.6 


-1.3  61.0 


-2.6 
-"4.5 


+  2. 

-  3. 

-  0. 

-  3. 

-  1. 

-  3. 

-4.0 

-1.2 

-  1.1 

-  1.8 


3.5 


-0.4 
+  26 
+  2.0 
+  1.7 
-  2.0 


,51.6 
49.6 
54.2 
65.0 
■50.7 


6.4 
0.1 

i.'7 
3.9 
1.3 
1.8 
1.8 
1 

0.7 
3.1 


+  1.1 

-'2.'6 

-  0.8 
-0.2 

-  0, 
+  2.1 
-2.1 
+  2.0 
+  0.1 
+  1.4 

-  0.1 
+  0.4 

+  '2.'3 

0.1 

'6.4 


60.2 

04.7 

63- 0 

63. 4" 

62.7 

61.2 

00.7 

61.4 

61.7 

57.4 

61.8 
.55. 2 
62. 2 

60.' 6' 
61.0" 
63.  6 
60.1 
66.4 
64.2 

G4.0 
58.6 


1.5 
3.3 
1.8 
0  3 
0.1 


65.3 
66.4' 
63.6 
65.4 
68.8 
65- 1 
68.8 
.4 
G8.0 

65.1 

67.0 

63.2 

68.8 

62.2 

70.4 

67.  6'! 

64.8 

65. 6J 

64.4 

66.8 
65.9 
62.6 


+  0.9 

+  1.6 
+  5.3 
+  1.2 


0.5 


July. 


+  2.5 
2.0 
2.8 

-  i.'o 

-'2]4 

-  2.9 

-  1.6 

-3.3 
-2.5 

-  4.1 

-  2.6 

-  2.1 
-0.5 

-  2.2 

-  2.1 

-'2'0 

-  2.9 
-'3.'6 


-  1.3 
+  0.5 

-  i.4 

-  1.5 
+  0.6 
+  0.2 

+  2.8 

+  1.4 

+  1.3 
+  0.4 


70.1 

67.6" 

71.8 

67.2 

71.4 

67.4 

65.5 

70.1" 

69.4 

68.0 

68.6 

67.6 

6.5.7 

(-.6. 1 

67.0" 

63.3 

66.3 
61.4 
69.0 

08.' 3' 
66.2' 
68.9 
67.2 
70.8 
69.8 


75.8 
76.0 
73.9 
76.6 
78.2 
76. 2= 
77.7 
77.0 
77.4 

75.7 
■8.4 
73.2 
77.4 
72.0 
79.2 
78.5' 
4.6 
75.2'' 
74.8" 

77.9 
74.6 
3.4 


61.6 
62. 8" 
65.6 
65.1 
61.8 


-0.7 
+  1.9 
+  1 
+  '2.3 

+  1.4 


64.1 


1.1 

-2.0 
+  0.2 

2 
-  0 

2.9 

2.2 

'o^o 

+  2.3 
2.2 


0.1 
O.S 
0.2 


+  0.7 

-'6.'4 

-  1.8 
+  0.3 

+  0.4 
+   1.3 

-  2.4 
-0.6 
+  0.6 
+  0.3 
+  0.7 
+  0.9 


80. 2'^ 
4 

81.7 
81.6 
79.9 
79.5 
80.4 
79.8 

79.2 
80.9 
75.6 
80.1 
5.0 


79.1 
77.0 
79.8 
77.1 
78.2 
77.5 


3.2 


3.1 

1.1 

'2.'] 
3.8 
2.-1 
1.9 
0.1 
1.1 

2.1 
2.0 


69  5 
68.4 
68.0 
71.2 
70.7 
67.6 


+  0.7 
+  1.1 


.2' 
78.8 
78.4" 
79.0 

82.4 
78.4 
77.2 
79.5 
1.6  82.6' 

-  0. 1  79.  0 
f  0.7  81.7 
-0.2  80. 7 

-  0. 4  82.  8 
+  0.1160.0 


0.0 


81.8 


-1.0 

+  0.3 

0.1 


-  1.5 

-  1.5 

-  0.9 

+  0.4 
0.0 

-  3.7 

-  1.1 

-  0.1 


-  1.3 
+  1.0 


+  1.3 

+  1.4 


September. 

October. 

November. 

oJ 

6 

B 

0) 

0 

S 

H 

0) 

S 

tS 

3 

2 

P. 

s 

(V 

a 

<x> 

OJ 

V 

OJ 

tH 

a 

IH 

Q 

H 

Q 

December. 


+  2.1 


+  0 


2,79.2 
,.81.4" 


+  0.0 


80.3 
80.0 
79.9 
80.3 
78.8 
80.2 


73.9 

76.0 
71.4 
■8.8 
■4.4'' 
■9.8" 
77.4 
78.8 
76.6 
79. 0 
78.2 


-0.2 
+  1.2 

+  '2.7 
-0.5 
0.0 
+  0.6 
f  0.4 
-0.3 

+  0.7 
+  0.6 


1.4 
1.8 
0.3 
0.3 
1.5 


76.7 

79.0 
76.8 

82. 2 

80.' 6 
81. 2e 
80.8 
80.9 

80. 3 
81.0 


0.0 

+  '2.3 

-  2.1 

-  0.1 
+  0.4 
+  2.4 

0.9 

0.0 

-'6.' 7 
+  2.2 

-  1.2 


0.0 


79.5 

7 
85.4 

2 

82. 6' 
81.8 
83.0 
84.3 

80.2 
82.8 
8 

81.2 
77.6 
82.8 
81.2 
82.7 
79.  8" 
83.0 

84.6 
79.8 
81.4 
83.2 
83.6 
81.4 
83.4 
82.0 
75.8 
81.5 

81. 9 

81.2 
80.9 
80.1 
81.2 
83.8 
81.9 
78.2' 


+  2.4 


+  1.5 
+  1.1 

+  '6.' 5 

-  0.3 

-  1.2 
+  1.0 

-  l.l 
-0.8 


0    -  0. 3  82. 8' 
77.5    +  0.7  80.9 


81.3 
80.8 
83.0 


+  5.8 
5.2 
'4.'2 


+  3.4 


+  3. 
+  4. 
+  0. 


+  4.6 


71.4 
78.3 
68.8 
74.4 
66.6 
75.4 
74.4 
71.8 
1.1 
0.4 

73.9 
70.1 
71.0 
73.4 
74.5' 
72.7 
75.8 
72.9 
63. 2 
73.2 

71.9 


-  0. 
+  3. 
+  1. 


-  1. 

-  3. 

+  1. 


-  0.7 
+  4.0 

-  2.9 
-0.2 

-  1.8 

-  1.2 
+  2.5 

-  0.1 


+  4.2 
+  3.4 


80.9    +  2.5  74.6^ 


84.6 
82.4 
81.0 
81.5 
82.9 


74.3 

72.1 

73.8 

72.8 

71.4 

72.8 

73 .0" 

69.8 

71.1 
69.0 
73.9 


-  1.9 

+  1.1 


0. 


+  0.4 
-2.3 
-0.7 

-  1.3 

-  0.7 
-0.9 

-1.6 

-'o.'i 

+  0.4 
+  0.8 


1.0 


57.4 
56.6 
54.8 
60.4 
61.4 
58.0" 
61.2 
62  2 
69.9 

56  2 
61.1 
53.4 
61.3 
53.2 
63.4 
61.2 
.55.9 
57.6 
56.4 

■59.8 

.59.5 

55.2 

64.7 

64.0" 

60.6 

63.6 

,58.2 

60.' 8' 

59.2  ; 

63.4' 

61.6  I 

,58.0  , 

60.8 

57.8 

54.5 

59.2 

56.8 

56.0' 


-0.6 


-  3 

-  1 


-2.9 
-1.4 
-6.4 

-  3.9 
-5.6 

-  1.2 

-  1.1 

-  3.9 

-'4.'i 

-  1.9 
"4.' 2 


1.1 
3.2 
1.0 

4.4 

'2 '.8 
2  0 


48  2 
47.3 
48.0 
53.8 
52.  8 
48.0 
50.9 
52.3 
51.4 

49.1 
51.5 
47. 6" 
52. 2 
45.4 
50  8 
53.0 
50.0 
49. 2 
48.6 

51.1 
52.7 
47.2 
60.8 
54.1 
.51.6 
.54. 1'^ 
51.5 
51.6 
52.6 

61.1 

si's 


2.2 
4.3 

1.3 


+  0.8 


2.5 
2.6 

0.8 

1.7 
0.5 
0.7 
1.2 
2.6 
4.3 
0.8 
0.9 


-  1.2 
+  1.2 
-'2.2 


47.2 
46.8" 
44.8 
,52.0 
52.6 
46.0 
51.8 
51.7 
60.6 

48.2 
50  0 
46. 2 
53.3 
44.6 
53.0 
.52 .7 
47.0 
48.  4 
45.8 

48.2 
51.4 
44.0 


0.7 
].( 
1.0 
0.0 
2.4 


Annual. 


+  9.3 


+  7.2  59.6 


59.6 
58.2 
62.5 
63.3 

59.7 
62.5 

62.3 


-  1.2 

+  1.2 


+  9.7 
+  7.3 
+  77 
+  7.2 
-7.6 
+  10.4 
+  8.4 


62.8 
i7.4 
63.5 
56.4 


.51.4' 
50.6 
51.9 
49.7 
6().  2 


+  0.2 
+  0.9 
+  0.3 
+  0.6 
+  0.2 


80.2 
79.6 
82.4" 
83.1 
81.9 
6 


-  1.1 

+  1.5 

+  0.8 

+  0.1 

+  0.4 


80.7 
80.6 
85.4 
81.7 
82.7 
81.8 


+  3-0  73.6 
+  1.2  75.0 
+  1.9  72.6 
+  0.7  74.2 
+   1.8  74.1 


+  2.6 
+  3.6 


+  0.8 
+  4.3 
!-  2.7 
+  0.9 
+  2.3 


4.6 
70.2 


74.0 
74.2 
74.1 
5.1 
7.7 
3.8 


-   1 

+  0. 


-  0. 

-  1. 


+  0. 

-  1. 

-  1. 

-  6. 
+  0. 


59.2 
56. 2 
.59.  5 

62. 0 
60.0 
62.6 
69  0 
61.8 
62.  4 

62.0 
65.0 
57.9 
60.2 
61.0 
60.  C 
63.9 


1.1 
0.1 

2. 7i52.2 
...  I5O.5 
.,51.1 


-3.2 


50.7 
48.' 7' 


49.5 

-  2.8  46.6 

-  1.4  52.0 

+  'i.'5'.56.'7 

-  3.5  50.4'> 

-  0.6.52.9 

-  1.8  50.5 

-  1.6  53.4 

-  1.6  63.3 

-  0.8.63.0 

-  4.447.4 

-  3.4  48.2 
50.  8 

-  1.1  51.8 

-  2.8  63.1 

-  1.6.54.3 

-  i.s.^i^g' 


+  0.5  51.2 

-  0.1  49.3 

1.54.6" 

62. 2 
49.8 
62.1 
48.5 
49.6 
49.6 
50.2 
46.0' 


+  0.5 


-   1.7 

+  1.3 


+  1.3,60.2 
2.2  48.8' 


+  6.4 
+  6.6 


+  6.8 


+  4.8 
+  6.2 
+  5.8 
+  9.3 
+  10. 
+  7.0 


+  8.7  60-8 


+  1.8 

'"o.k 
+  i.'3 

+  0.7 

+  1.8 

-  1.1 

+  0.4 

+  0.1 


03.1 
59.6 


59.7 

62.0 
01.6 
57.9 


64.8 
62. 0 


61.4 


+  0.5 
+   1.0 


1.5 


62.4    + 


+  8.3 
+  11.8 
+  9.9 


+  7.0 


62.9 
60.8 
60.5 
61.8 

,58!  2 


49.4 
44.8 
50.5    + 


-  0.1 
+  0.6 
-0.5 
-0.6 

+  0.2 
-2.0 

-  2  5 


.53.2 
49. 6 
.55.2 
53.0 

53.5 
46.4 
48.4 


-  0-1 
+  0.7 

-  1.0 


+  70 
-1  6.6 
+  8.5 
+  10.2 
+  8.2 
+  9.2 

+  9.0 

+  7.0 
+  5.9 


51.8 
51.2- 
54.0 

51.' 6' 


.56.9 
62. 6 

62.2 
61.7 
63.9 
61.1 
61.7 
64.2 

63.8 
,58.4 


1.8 
0.3 

'6.' 5 

o'.'i 

0.9 


1.2 

6.' 5 


+  0.2 
H-  2.0 

+  'i-» 

-  0.3 
+  1.0 

+  1.5 
+  0.8 
H    1.1 

+  1-5 
+  0.7 


+  8.0  6'2.6 
+  9.5  6.3.3 
+  7.4  65.8 


hlO. 


62.3 


+  0.8 
+  1.8 
+   1.4 

+  'i.'6 


Departures  from  tlie  normal  temperattires  are  based  on  records  of  10    years  or  more.   Reference  letters  '  "  °  appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing. 


Monthly  River  Stages  for  the  Year  J  923. 


Stations. 


Jan. 


Feb. 


Arkadelphia... 
Arkansas  City 

Hatesville 

Black  Rock... 
Calico  Rock  .. 

Camden 

Clarendon.  ... 
Dam  No.   1 ... 

Danville 

Dardanelle 

Fort  Smith  ... 

Fulton 

Q'orgetown. . . 

Helena  

Little  Kock... 
Marked  Tree.  - 

Newport 

Patterson 

Pine  Bluff.... 
Springliank... 
Whitecliffs.... 


17.0 
31.2 
16.4 
16. 

9.0 
23.3 
24- 1 
14.2 
18.( 

6.6 

5 

14. 
19.8 
29.4 

7  1 

15.0 
17.8 
10.2 
10.2 
14.4 
19.8 


0.2 
17.8 
5.9 
4.3 
0.7 
5. 9 
13. 3 
to.  4 
3.1 
1.4 
3-3 
6-5 
4.8 
13.8 
0.8 
6.0 
6. 2 
4.5 
4 

6.2 
2.4 


5  17. 
646. 
8l32. 
7,21. 
H'21. 
5|35. 
5 1 29 
4120. 
9  21, 
0  1«, 
8|19, 
824, 
6,26, 
8  42 
01 19 
0|19 
9-29 
4  10 

6  21 
9,20, 
3:26, 


1.8 
32.  5 
8.4 
7.6 
2.3 
9-  6 
24.8 


'2 
4.8 
9.4 
18.4 
130.8 
3.2 

15.  6ilx 

.5' 12. 2  20, 

.91  9, 

.7    7.4:13, 

.4:10.0iI8 

6.4,17, 


Mar. 


Apr. 


14.4 
48.6 

5.6 
•23.6 
18.8 
33.9 
29.0 
23.7 
22.7 
15.0 
15.0 
21.4 
23 
45.4 
16.8 
18 
26.5 

9.6 
19.3 
22. 7 
26.2 


5.8 
38.9 
13.7 
16.4 

7.0 
26.2 
•27.1 
10.0 
13.7 

7.8 

8.7 
17.4 
■20. 5 
32.6 

9.6 
17.4 
18.0 

8.9 
13.6 
19.6 
18  5 


8.6 
49.4 

16.6 
16.1 

9.2 
27.9 
28-! 
12-9 
22.3 
13.8 
14.8 
17.9 
21.3 
45.4 
13.3 
18.7 
17.9 

8.5 
14.  6 
16.4 
15  6 


May. 


June. 


July. 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


4.2 

44.8 

10,0 

11.8 

3.8 

15- 3 

■25-7 

4.7 

5.5 

4.4 

6.1 

10.9 

18.0 

38. 3 

4.0 

16-6 

12  9 

7-7 

7.9 

12, 

9.0 


1   8 

6.0 

10.0 

0.8 

3.8 

3.2 

0.0 

0.6 

31.9 

37.0 

43.6 

39.241.9 

39.5 

18. 6 

26.  8' 

9  ■:-> 

16.8 

■22  8 

8. 1 : 12. 7 

9.4 

6.  I 

7.4 

9  7 

IK.l 

■20.  3 

8  8|14.7 

8.2 

4.5 

5.5 

3  1 

9-1 

13.0 

2.4    6.0 

3. 3 

0.9 

1.9 

9.1 

•23.2 

■24.8 

6.0  15.3 

6.8 

5.6 

6.2 

26.  0 

•27.0 

30.4 

26.5!^29.0 

'26.2 

12.4 

n.6 

2.2 

11.9 

[ 

5.0 

16.2 

■22. 2 

3.2  11.8 

3.  i 

i.'/ 

■2.2 

5  8 

14.2 

?6.5 

9.2:19.3 

8.5 

3.8 

6.5 

7  1 

1,6.4 

29. 4 

9-8'20.5 

9.8 

5.1 

7.5 

11,1 

■20.6 

■25.  7 

r2.4  20.5 

11.8 

7.4 

8.8 

18,0 

21.8 

•25.  8 

17. 6 '2'2. 3 

16.6 

5.0 

8.  6 

23,  7 

28  6 

32.  4 

'25.  If29.5 

■24.1 

13.8 

19.2 

6,4 

15.0 

25.3 

10. 4 

•20.2 

9.3 

3.  .5 

5.9 

12  9 

16.9 

19.1 

13.0 

16.9 

1-2.5 

5.3 

■/.8 

11  9 

.'1.2 

26.  6 

8.8 

19.0 

8.5 

4.4 

6.1 

7.3 

9.0 

10.2 

7.1 

9.0 

6.8 

4.6 

n.[ 

9,6 

18,2 

£7-7 

1G.8"24.1 

15.0 

9.3 

11.0 

11.8 

21,7 

■27.2 

11.8:22.5 

11-0 

5.0 

6.9 

8.0 

19.0 

•25.0 

4.0 

15.6 

3-8 

1.3 

2.0 

0.4 
■24.8 

G.y 

5.3 
1.6 
6.9 
12.3 

2.6 
4.8 
6.4 
7.3 
6.2 
:^22.1 
2.9 
5.2 
4.9 
5.0 
8.9 
4.9 
1.6 


0.0 

14.7 
5.1 
2.9 
0.0 
4.3 
9.5 

'6.' 7 

2.0 
3.7 
6.1 
2  7 
11.3 
O.I> 
3.4 
2.7 
4.0 
6.3 
3.0 
1.0 


0.0 

19.5 
5.7 
4.0 
0.6 
4.9 

10.9 

'i.'i 

2.8 
4.5 
6.6 
4.1 
16.2 
1.5 
4.3 
3.7 
4.5 
7.1 
4.0 
1.1 


5.71  0.01  1.3 

18.8111.3  14.0 


9.11 
4.7l 
1.61 
16.  li 
14.91 

'6.'3! 

15.51 

17. 4| 

■25.  3t 

7.0 

12.  3 

1,6.5 

7.0 

6.0 

5.8 

18.  1 

■25.6 

25. 2 


5.0:  5.8 
2.3i  2.9 
0.0  0.6 
4.OI  9.( 
9.0  II. i 


2.3 
6.8 
8.3 
13.2 
3.7 
9.4 
5.5 
5.6 
3.6 
4 

10.0 
10.7 
9.1 


0.5    0.0 

21.5  10.6 

6.0 


3.7 

1.2 

7.8 

10.7 


0.0 

15.6 
5.4 
2.8 
0.4 
5.7 
9.2 

•2.1 
11.8 
13.9 
17.8 
2.2 
9.4 
10.  < 
4.8 
3.1 
4.6 
14.1 
15.; 
8.1 


3.9 

18.1 
11.3 
3.9 
5.6 
6.8 
15.3 

i7.'2 
17.0 
18.8 
25.0 

8  8 

9.3 
!6, 

7.4 

6 

7.8 
:9. 
26.  3 

.'2, 


0.0 

10.8 
5.2 
2.6 
ii.l 
4.1 
9.6 

'■2  .'4 
6.7 
8.5 

13.7 
2-6 
6  5 
,6.4 
5.6 
3  2 
5.C 
9.( 

10.3 
3 


0.9  13.0 
15.6  41.0 
7.6  17.4 
3.0,11.0 
2.^2J10.3 
5.5'3('.6 
12. 4 '■26. 4 


5.  .51 
10.8 
12.3 
19.5 
6.2 
8.1 
10.2 
0.6 
4.6 
6.7 
14.2 
18.,- 
12,4 


■23.3 

'22. 0 

■26. 0 

31.4 

19.6 

36.9 

21.8 

17.3 

17, 

10.5 

•24.0 

34.0 

;7,2 


1.71  5.1 
10.7 '26.6 
7.OU.7 
3.3!  7.1 
2-l|  5.4 
6.  1:19.9 
12.8'^20.6 


3.4 
6.9, 
9.6 
13.8 
.5.3 
6.6 
5.6 
6.6 
4.0 
6.8 
9.6 
11. (' 
6.3 


12.0 
12.6 
13.8 
23. 1 
14.7 
•22-6 
12. 6 
12.0 
11.5 
89 
16.2 
•23.8 
19.7 


^^tsais^ 


'EAR,  1923. 


stations. 


^mity 

\rkailelpliia 

Vrkiui^as  City  . . . 

\illiurg 

rtatcsville 

Ki'o  Braiicli 

Bentonvillo 

Black  Kock  

liooiifville 

IJriukly 


Oali('<-  Rock  •  • 

Clanuic'ii 

C-iit.T  Point  , 
I'larcnilon.    .. 

climou 

(Nmway 

Coruiug 

Dam  No.  1  .. 

D.vnvillp    

Dai'ilaUJllo  . 


noli)  City 

DiiiiMs 

Until )ii  

l-;i  D'.railo 

Kii^laiia 

Kuieka  rf prints... 
ICveiiiU'^  Siiaiie... 

Faveitcyille 

Fiii't  Siiiilli 

Kiiiton 

Georgetown 

(Jramiij 

(iravflte 

Harrison     

11  ■\).-r  Spriu/s  ... 

Ilflrua  

His-len 

Hope 

Hot  Springs • 

Huttig 

Jonesboro  

Jiuiption 

Liiuoln 

Laiiibrook 

LITTLE  ROCK... 

Liillierville 

Magnolia 

Malvern 

Mammotli  Spring 
Mariauna 

Markeil  Tree  .... 

Marshall  

M.Mia  

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ilia  

Miirireesboro  .... 

Nail ■ 

X.-wport   

Okay  


O^oeola 

Ozark  

I'atterson   .  . 

I'imlall 

J'in.!  Bluff  . 
I'ocaliontas.. 
Portlanil  ... 

Pre-cott 

Princfton... 
Kison 

Rogers 

Snari'v 

Snow  Lake  . 
Springbank. 
Sluttijart     . . 

.4ut)iaeo 

Texarkana  . 
Walilron  .  . . . 

Warr.'H 

Whileclili.s  . 
Wvniie   
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  19S3,  with  Departures  from  the  Normal. 


January. 


8.53 
6.35 
4. -21 
4.20 
4.22 
5.25 
5.40 
6.81 
1.75 
6.75 

4.18 
5.20 

5.' 25 
3.70 
5-48 
6.  88 
7. OS 
5-70 
3.97 

4.47 

4.  22 

6.93 

3.70 

6.23 

5.96 

3.75 

3. 

3.6'j 


+3.87 

+2.41 

0.41 

-6.' it; 

+0.  83 
+2.86 
+2.29 

+1.82 

+0.41 
+0.44 

+6.' 7' 

+i.'55 
+3.00 


4  0.66 

+  1.4 

-0.7 
+2  64 
+0.23 
+2. 1; 
+2.54 

+  6.'8i 
+  1.11 


8.65  +4.55 


5.90 
7.59 
5.55 

6.' 53 
6  31 
4.91 
9.55 
7.91 
2.  86 

6.32 
2.61 
4.90 

7.42 
3.01 
3.90 

'5."  82 
4.62 

7.37 
3.30 
3.96 
0.62 

'  6. 58 
9.  .55 
6.67 
7.4 


February. 


+2. 72 


+4.45 
+2.81 
-1.38 

+1.U 
-1.24 


5.71 
5.  05 
5.58 

3.  .50 
3.95 

4.  65 
1.06 
3.30 
2.95 
7.71 

2.94 
4.56 

5.93 
3.41 
0.16 
2. 95 
5.13 
5.00 
4.83 

3.66 

5.02 
3.11 
6.51 
7.07 
2.  83 
4.61 
2.19 
1.77 
4.70 

0  50 
8-21 
2.10 

'.5.'25 
3.81 
3. 0-' 
5.10 
7.30 
0.94 

3.78 
6.47 
1.74 


+1.77 
+  1.55 
+0.84 

+6.' 47 
+  1.43 
—0  80 
-0.33 

+3.'57 

+0.30 
+0.  39 

+  i.'72 

+  i.'28 
-0.  82 


-hl.6- 


March. 


April. 


+2. 63 
-0.73 


+2.  .54 

+6.'  io 


+2.00 

+2.' 59 
+2.52 


+0.  t'3 


+0.98 
+3.4: 
+  2.40 

— n.  50 
+2.99 


2.29 
3.79 
4.10 
6. 00 
5.98 
0.85 
4.00 
4.40 
4.13 
6.60 

4.00 
4.38 
4.50 
6.78 
0.  30 
4.48 
5.34 
8.01 
4.70 
5.03 

3.93 
5  90 
5.31 
4.70 
6.41 
3.85 
4.01 
3.33 
2.12 
3.87 

0. 8( 
4.03 
4.30 

e.iih 

7.88 
0.10 
4.25 
4.04 
4.98 

5.80 
4. 96 
3.71 


-2.64 
-1.11 
-1.41 

+  2.12 
+2-21 
+0.24 
4  0.  69 

+1.24 

+0.71 
—0.67 
-  0.  26 
+2.56 

+0.'6i 
+0.67 


+0.63 

—0.05 
+  0.95 
+0  94 
-0. 12 
+  1.85 
+0.  25 

—0.67 
—1.50 
-0..59 


+  J.87 


+  1.84 

—0.97 

-0.44 

0.24 

+  1.36 
0.21 


7.28 
■5. 95 
10.24 
5.85 
6.24 
6.05 
2.47 
0.10 
4.69 
9.57 

3.32 
7.30 
6.18 
8.68 
5.25 
8.25 
5.29 
9.11 
4.96 
6.2 

4.34 
7.51 
6.87 
9.7. 
10.06 
2.88 


+1.59 
+0.67 

+5.78 

+  i.'62 

+  1.71 

1.42 

0.62 

+4.' 06 


May. 


June. 


July. 


Au2;uBt. 


September, 


7.80 
7  09 
11.95 
11.09 
11.70 
9.20 
9.30 
10.73 
8.59 


+2.  33 

+0. 22 
+3.01 
+  1.58 
+4.50 
+4.33 
— 1.  62 


3.92  -0.27 
4.12  -0.22 
6.01  +1.92 


6.42  +2.24  5.00 
2.87  -0.48  4.84 
3.68 

+4. 03 

-0.51 


7.71 
2.8) 
4.82 


5. 21 
2.2b 
5.02 
5.  .57 
i.08 

5 .2i; 

7.3a 
2.4.^ 
4.40 


+2. 86 
+1. 33 


+2.72 
+3. 12 
—  1 .  29 
1-3.  00 
+  .1.07 
+  1.92 


4.3 

7.30 

4.11 

6.33 

6.6J 

3.01 

9.71 

5.20 

3.. 50 

9.  15 

5. 96 


4.51 
3.0 
0.  12 
1.91 
5.3( 
3. 10 
5.0 
5.  O"* 
5.  8;i 
5. 60 


+  1.20 
+  i.'62 

+6. 59 

-6'.  53 
+0.46 


+0.41 
+0. 33 


1-1  03 
-0.41 

+I.OS 

+2.  .17 
+  1.88 
+2.  04 


5.3 

5.86 

5. 33 


8.08 

3.77 

5.7' 

5.1 

4.20 

4.20 

4.  52 

5.10 

6.31 


+  0.00 
+  1.13 


+0.54 

+  2. 82 


+  4.11 
+6.71 

-o.'si 

-6/24 
+  193 


4.21 
4.22 
10.55 
4.11 
4.78 
5.10 
5.70 
3.54 
4.13 
4  30 

2. 82 


1.49 
4.91 
4.02 
4  .23 
4.10 
4.49 

4.;o 

7.00 


-1. 


9.35 
6.40 
3.11 
1.87 
7.45 
9.88 
5.19 
7.71 
7.81 
0.73 

4.. 52 
8.43 
4.02 

7.' 69 
4.79 
7.87 
7.30 
6.28 
9. 21 

7.06 
4.70 
4.9' 
7.25 
3. 53 
5. 93 

'5.' 13 
4.99 


—0.73 


1-4.40 


+i.'59 

2.00 

+  3.27 

3.04 

4. 90 

-+6.05 

3.52 

+7.16 

7.25 

+3.98 

6.40 

+4.07 

6.  32 

4.25 

+3  91 

6.43 

+4.. 57 
-0. 44 
+2.93 
+3.01 

+6.' 44 
+5.17 


fO.  43 
+  3.82 


+3. 18 
+0.  65 


+2. 35 
+0.  82 


+  1.37 


+0. 3(' 

-6.'66 
+0.23 


8.16 
7.81 
8.. 54 
5.27 
5.72 
8.23 

7.62 
8.8 
5.3; 

8-05 
9.21 
7.26 

'9.' 97 
9.07 
9.78 
0.  Oil 

11.26 
8.55 

5.76 
6.21 


10.50 
7.83 
3.55 
8.87 
7.  75 
8.1 

9. 10 

8.5; 

7.5 

7.57 

8.73 

9.70 

8.9a 

8.87 


+2.96 

+3.04 
+  3.42 
-1.08 
+0.10 
+  1.35 
+2. 19 

+2.' 07 
+3. 9ll 
+0.  03 


+1. 37 


+5.23 


6.07 
2.41 
3.05 
0.30 
0.01 
3.56 
4.82 


-2.91 
-1.33 

-0.72 
+3.58 
+  1.84 
+3. 24 

I  +3.05 

+2.  30 

-2.40 

1.43 

+3. 14 

6.' 29 
+0.65 


5.12 
5.10 

5.85 
4.81 
5.5.5 
5.17 
.5.61 
4.38 
6.40 
2.  30 
3.72 
4.01: 


-0.08 


+0.31 
—0.49 

+0. 
+  0.29 

+  i.'63 

-|-".84 
+3.54 


0.97 
3.74 
9.11 
3.89 
9.13 
5. 53 
5.  67 
096 
4.  72 
0.9/ 

2.  01 


+3.0 
-0.36 


+  3.93 
+0. 95 
+0.9' 
+  1.8 
-1.40 
+3  .20 

-1.63 


0.31 
8.55 
4.49 
5.15 
5. 00 
9.81 
8.  07 
7.62 


+  1.86 
+  1.58 


+  5.40 
+2. 54 


+  4.09 
+  3.59 


+4.74 
+6'.76 


+3.49 


+  2.33 
8.92  +4.91 
7.85 


—0.13 
+3.  74 
+0.44 
+0.41 

+4.51 
+2.96 
+  2.25 


6.68 
7.99 
10.  13 

7.  .52 
7.28 
9  79 
6.0 
8. 79 
6. 30 
4.54 

7  6 

7!  2(1 
5. 29 
6.  ( 
7.36 
4.23 
UV 

8.  35 
5.48 


+1.48 

+1.57 
+0.95 
+0.00 
+  0.77 
+2.  09 
—1.90 

-2. 22 
-0. 2S 
+0.53 


2.80 
5.95 
2.  .50 
2.00 
2.25 
1.28 
2.98 
LOO 
2.77 

1.07 
3.33 
1.80 
4.38 
0.90 
6.85 
3.03 


1.20 
+  1.98 

6'.59 

-1.31 

3. 03 

0.80 

-i.'44 

-1.57 
-0.06 
—2. 33 
+0.70 

+3.' 32 
-0. 09 


6.01 

9.80 


1.  80 
3.30 
3.71 
3  .26 
5.88 
4.40 


+2.09 
+  1.82 


+2.,«3 
+5.09 
+0.  75 
+3.  58 
+  0.81 
+0.88 

+2.3:! 


7.43  +3 


8.  .54 
12. 14 
8.53 
6.0' 
4.21 
5.02 
2.91 
4.38 
8.47 
5.92 

4.70 
3.85 
11.48 
0.68 
4.24 
0.91 
4.80 
2. 70 
l.,50 
5.21 

0.51 

5.4 
3.74 
4. 2' 
4.55 
6.18 
4.52 
2.95 
2. 85 
10.99 


3.05 
3.52 

2.20 
5.40 
2.76 
2.  30 
6.24 
3.36 
3.30 
1.94 
3.41 
1.51 

3. 92 

4.60 

0.44 

0..33 

1..3 

0.  23 

2.3(: 

4.89 

7.10 

2.75 

2. 32 
1.61 

'7.' 57 
7.80 
5.3 
4.70 
2.26 
2.9( 
3.41 

3.  81 
2.70 
2.15 
6.25 
3. 92 
4.23 
2.31 
0.68  3.55 
+4.85    4.89 


+0.15 


-0.48 

-0.50 

-2.  33 

0.50 

+2.93 


-2.29 
1.33 


-0.78 
f  1.42 


1.23 

2.05 
2.33 
4.70 
0.99 
3.78 
0.71 
4.30 
3.30 
3.77 

2.49 
3.37 
1.40 
4.51 
4.44 
1.40 
2.50 


-3.06 
-2.  68 
-1.60 

+2.'  68 

■+0.01 

3.33 

-0.10 


+0.25 

3,14 
+0.19 
-1.89 

0.47 

—2.' 28 
-1.00 


+  5.42 
-H3.'6^ 


4  0  60 


-1.23 
-0.51 


+0.45 
+3.19 
-1-0.91 
-0.  92 
-2.75 
+1.  13 

+  1.78 


-0.21 

-2.49 
+1.50 
-1.39 
—1.55 
+  3.20 
—0.80 

2.' 19 
-0.43 
-1.99 


-4.39 


+2. 39 

+6.' 30 
+2.5'^ 
—1.30 

-0.81 
-1.78 


+3.87 
+  1.79 


-1.10 
+  1.10 


+0.8e 

-•i'ii 


+0.41 

i.'so 

+1.80 


4.37 

2.80 

6.81 

31 

3.41 

4.30 

1.91 

4.01 

5.  .")5 

6.10 

1.68 


2.91 
1.87 

2.93 

1.42 

1.66 

4.16 

1. 

0.28 

2.77 

1.02 

0.29 

0.99 

1.91 
4.45 
0.18 
1.62 
7.68 
L72 
5.57 
0.80 
1.30 
1.80 

2.99 
5.13 

'2.' 46 
2. 55 
0.  8!^ 
2 .00 
0  90 
2. 55 
3.39 

3.62 
3.10 
T. 
0.93 
1.33 
1.00 
5.62 
2.23 
2.88 


7.20 
4.10 
4.10 
4.07 
4.40 
3.92 
4.36 
4.95 
8.85 

2.75 
3.75 
0.55 
6.01 
2.09 
2.80 
4.40 


+0.  sr 

-0.90 


-0.45 
-0.4(1 
-2.83 
+  0.77 
+  1.47 
+2.58 

—2. 72 


-1.95 

-1.71 

-2.41 

-2, 

+0.30 

-3.04 

-4.76 

-2.56 
-3.  37 
—1.72 


-3.41 


—2.11 

—2.' 59 
-2.53 
-2.47 

-0.8O 
+2.  84 


-1.10 
-3.59 


-2.50 
-1.90 


-0.34 
-4.' 77 


+4.73 
+  1.20 

+6'.66 
+  1.15 
+0.45 
+0.78 


+5.62 

+  1.18 
+0.31 
+2. 93 
+2.  .52 

—6.' 35 
+0.78 


-1.J8 
-0. 62 


5.00 
5.11 

4.05 
2.  70 

10.62 
3.09 
3.54 
6.07 
5.87 
5.03 
4.51 

11.16 

7.85 
9.56 
4.20 
5.40 
4.85 
4.22 
5.65 
11.89 
4.83 
4.00 

5.22 
3.55 

'3.' 48 
3.93 
6.03 
5.40 
3.45 
2.72 
4.64 

9.00 
4-08 
13.91 
3.  02 
3,08 
5.84 
7.43 
0.0-' 
4.53 


October. 


November. 


December. 


Annual. 


1.33 

2.54 
3.70 
3.59 
3.14 
0.00 
6.16 
3.53 
4.14 

3.20 
2.37 
2.75 
3.  02 
2. 32 
2.37 


-L04 

+0 .62 

+0. 54 
-fO.  54 
+3.79 
+3.74 


-L37 

+0.77 

0.00 

-0.10 

+0.74 

-o'ig 

5.64  +2.69 


-0.  36 
+1.18 
-1  02 
— 0. 20 

—  i.'i'i 
-1.47 
+1.51 


2.  29 

0.78 

3.82 

4.80 

2.01 

3.. 30 

2.71 

2.72 

1. 

1.72 

2.05 
1.9'.r 
1.20 
1.69 
3. 28 
L36 
2.20 
0.94 
4.10 
2. 15 
1.72 


-0.6' 
-3.13 


-1.16 
-1.05 
-1.09 
-0.61 
-l.nl 
-L22 


+L60 

+0.20 
-1.43 
+6.44 
-0.17 
—0.43 
+2.22 

h6.'5i 
+  1.37 
+  6.68 


+0.53 


+  0.70 

+  8.' 87 
+  1.25 
+0.84 

+1.64 
+0. 9'.: 


+  067 
+2.99 


+0.37 
-1.70 


+7.29 

+i6.'.3i 


+2.50 


+  1.35 
+0.04 


5.00 
3.52 

3.50 
4.04 
3.02 
2.90 
1.83 
5.19 
2.  83 
4.75 
3.13 
1.90 

4.58 
2.63 
7.04 
1.80 

'5!89 
3.42 
1.58 
1.5< 
5.00 

5.17 


2.90 
4.12 
2.75 
3.09 
3.27 
4.94 
3.22 
3.16 
3.77 

2.90 
3.21 
3.26 
3.16 
2.71 
3.36 
8.50 


+0.99 

+0-56 
+  L31 
+0.42 
+0.  77 
-0.  62 
+2. 42 

-hl.'67 
+0.30 
+0.06 


+4.05 


-1-3. 53 

—  i.'66 
— L14 
+2.  80 

+2.17 


0.80 
+0.36 

6.' 25 
+0. 13 
+  1.95 
-0.78 


-L09 

-0.01 
-0.87 
+0.13 
-0.75 

—0.57 
+0.47 


828 
6.88 
5.38 
4.70 
5.22 
3. 33 
3.03 
8.10 
4.30 
5.80 

4.72 

3. 20 

6.88 

5.3 

0.23 

5.70 

7.27 

7. 90 

4.. 50 

7.50 

9.65 


+5.56 
+3.91 


+  1.69 
-0.21 
+0. 03 
+5.1 
+  1.05 
+  1.91 

+  1.10 
-0.09 

+2.'6- 

+2. 7: 
-1-2. 46 
+4.48 

+1.'35 
+5.  22 
+0. 15 


5.77 
LOO 
2.95 
2.  .50 
0.90 
3.59 
3.05 

4.29 

2  51 
0. 25 
2.14 
4.21 
2.49 

3  08 
3.30 
5.12 


3.2' 
3.90 

4.72 
3.  4t 
2.47 
5.  40 
3.90 
1..53 
0.95 
1.84 


-1.55 
-0.61 


1-41 
+0.90 


3.25 
3.35 

1.44 
3.72 
4.45 
3.37 
3.38 
4.86 
2.20 
5.94 
3  96 
2-81 

3.97 
4.50 
0.11 

2.98 
3.16 
2.76 
2  ..59 
3.3 
4.22 

3.  64 
2. 23 

'3.' 27 
2.59 
3.66 
1.80 
3.29' 
2.01 
2.60 


6.55 
9  29 
4.50 
6.03 
6.52 
3.79 
6.18 
5.18 
5.90+0. 


4.06 
4.89 
7.40 
6.33 
5.42 
5.55 
4.28 


+1.20 

0.09 

+3.19 

+0.81 

+i.'49 
+0.78 


-0.08 

-1.55 
+0.27 
+  1.11 
+  1.07 
-0.17 
+2.  29 

+3.'li 
+  0.08 
—0.69 


+  3  61 


-1-29 

-i'.9' 
— 1. 10 
fl.42 

+0.45 
-1.20 


— 2.0( 
+0.29 


■1.31 
-1.09 


-0.25    3.52 
3.32 


+3. 00 


-0.73 


-0.41 
+2. 72 


+  1.01 
-1-0.94 


+  0. 12 
+2. 73 
+  1.47 
-0.67 
—1.45 
— 0.  09 


0.10  -1-3.40 
1.50  -1.09 
3.  89 


4.04 
2  5s 
2.97 
4.00 
7.34 


3.15 
3.81 


+  2.1 
—0.18 
-0.12 
+  1.80 


3.08 

2.00 
3.4( 
4.33 
3.90 
4.01 


0.91 
+6.'3i 

-6.63 

-h6.'59 
0.49 


5.49 
4.96 

4.17 
8.46 
5.61 
8.28 
7.64 
5.15 
3.90 
3.87 
4.26 
7.91 

5.13 
8.  .54 
3.60 

5.52 
6.15 
5.73 
10.40 
5.56 
7.10 


54.97 
03. 25 
58.05 
61.97 
65.11 
50.52 
63.55 
49.08 
74. 91 


+1.70 

+1.15 
+3. 
+2. 00 
+2.44 
+  3.05 
+2.91 

+i.'2e 

+  1.38 
+4.39 


+  1.52 


+1.0- 

+6.' 61 
+1.20 
+1.9 


7.05  +2.44  59.18 
6.67  +2.69 


6.10 
4.70 
5.95 
11.80 
5.94 
4.45 
3.79 

7.01 
4.08 
4.90 
4.98 
3.38 
5.95 
8.49 
.5.1h 
7.05 


-i.on 

i-L2i 


-1.09 
-(1.08 
+  1.-10 
-0.8; 
-  0.25 
+  0.38 


3.79 
4.11 
4  .00 
3.11 
3.10 
3.15 
4.90 
2.60 
3.88 
3.79 


3.58-10.91 


+  0.89 
+0.50 


1.00 
4.67 
3.  79 
2.08 
8.48 
2.25 
2.49 


0.05 

2.88 


-4.48 

+  (i.'71 
-1.39 
-ho.. 57 
+0. 


—1.9 
+0.07 


+  2. 
+13. 

'-i-U. 

+20. 
+  7. 
+  10. 


+23.78 

f  2.91 
-  0.93 

+17  .'25 

+1:3.'  87 
+  13.01 


05 

25+11.78 


48.76 
01.10 
05.03 
59.  32 
05. 70 
53.09 

46.' 28 
43.81 
59.01 

75.46 
73.69 
49.55 


68.49 
60  92 
68.  81 
68. 05 
58. 53 


1-0.46 
+  2.33 


+  1.38 
1.5' 


+2.68 
+6.83 

+i.'6i 

+i.  59 
+3.83 


61-40 
52. 12 
54.23 

2.66 
58.  09 


7.70 
4.05 
3.41 
3.41 
9.11 
5.53 
10.32 
8.89 
9.78 
8.30 

4.10 


11.13 
6. 20 
5.  33 
7.37 
8.42 


+  3.6'i 
+0.74 


+  3.94 

f  2  00 
+4.. 55 
+4.60 
+4.13 
-14.54 

^  1.94 


+  2.84 
+  11.07 
+  13.33 
8.03 
+  16.82 
+  5.56 

-f'i'.i9 

+  2.47 
+  17.45 


+  6.32 


+  15.22 

+  16.02 
+  13.77 
+  8.39 

+  12.31 


+  11.57 
-I-  4.98 


+  6.94 


77.33  +28.71 

54. 56 

06.77  +13.78 


.59.  72 


.56.  78 
09.  64 


7.89 
0.75 


64.49 

49.  30 
82. 00 
52. 03 
64.18 
63. 29 
.58.  72 
62. 98 

50.  08 
62.01 

48  46 


+6. 20 
+  1.31 
1-2.32 
I  3.  82 


-I  3.  47 
H1.9 


.59. 5:i 
62. 2 
.50.89 
00  02 
61.61 


62.80 
74.97 


f  7.71 


+  3.66 

+•22. 78 


+  17.84 
+  5.07 


+  13.36 
-rI5.07 
+  0.32 
+  17.19 
+  4.92 
+  17.09 

+  7.10 


+  14.24 
+  10.74 
+  0.88 
+20.43 


+  20.62 
+27.31 


Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  records  of  ten  or  more  years. 


CoathiHi'd  from  pugn  50. 

N')vi:mhci —  From  the  1st  to  the  (Uh  and  from  the  22(1  to  the 
clc-^e  of  the  month  raiiifl  were  frequent  and  but  little  outdoor 
work  was  done  while  during  the  remainder  of  the  moiuh  con- 
ditions were  favorable.  An  unu.sually  heavy  snow  s'orin  for 
N  )veml)er  occurred  in  northvvestern  countie.s  on  the  2JLh,  (J  to 
8  inches  being  reported  at  numerous  stations. 


Decem.h'ir: — Unusually  mild  weather  prevailed  througliout 
most  of  De.-iember,  the  monthly  mean,  40.1°  being  the  higliest 
ixworded  in  Arl<ansas  during  the  past  34  years.  The  month  was 
one  of  the  wettest  Decembers  on  record  and  the  number  of 
rainy  days,  !3,  has  not  been  e.xceeded.  On  the  31st  a  cold  wave 
overspre.-id  tht,'  State  bringing  the  first  winter  weather  of  the 
season  . 
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-^C.U.K  01-  SlIAPKS    -   IN   INCIIK 


Stations. 


mity 

rkadelphia. . . 
rkansas  City 

rlberg  • 

atesville  

ee  Brancli . . . 
entonville . . . 
laclJ  Rock  . . . 
ooneville   .  . . 

rinkley 

alico  Rock. . . 

amden 

(interpoint   . . 

laremlon 

linton 

Dinvay 

ornin'g 

ain  No.  1 

iinville 

ardanelle 

;Odd  City  


{ZM 


T.ess  than  -50.      .=iO  to  60.        I'.o  t 


M»  to  70.       70    to  SO.  More  than  80. 


COOPERATIVE  OBSERVERS. 


Observers. 


Albert  Dillard. 

V.  J.  Carpenter. 

Geo.  E.  Payne. 

J.  D.   Reeves. 

Mrs.   Lelia  I.   Teter. 

J.   E.  Scanlan. 

U-  S.  Weather  Bureau. 

Vernon  C.   Howe. 

8upt.   Tuberc.  San. 

H.  L-  D.  Whitson. 

W.  .T.  Copp. 

A.  B.  Quarterman. 

.lohn  C.  Floyd. 

.1.  VV.   Bishop. 

Dr.   R.  M.   Hunter. 

C.  C.   Cordrey. 

Rev.  N.   E.  Skinner. 

H.  S.  Cooper. 

C  P.  Evans. 

J.  n.  Riley. 

Neal  Dodd. 


Stations. 


Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Evening  Shade.. 
Fayetteville 
Port  Smith . . 

Fulton 

Georgetown 

Grannis  

Gravette  .  . . 

Harrison 

Heber  Springs 
Helena  .  — 

Higden  

Hope 

Hot  Springs 

Huttig    

Jonesboro  . . 


Observers . 


Ben  Johnson. 

J.   M.   Ricketts- 

T.  J.   Babb. 

Dr.   R.   H     Hardin. 

Geo.  W.   Nichoalds. 

C.   C.  Price- 

['niversity  of  Ark. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

T,   .J.   I.ogan. 

Arthur  Lentz. 

W.   E.Mc  Vay. 

A.  F.  Stevens. 

A.  C.   Brooks. 

E.  C.  Spanhurst. 

James  A.   Burnett. 

J.  A.   Ingram. 

N.  P.  O'Neal. 

P.   P.   Patraw. 

.F.  L.  Collett. 

Benedictine  Sisters. 


Stations . 


Junction 

Lambrook  

Lincoln  

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia 

1  Malvern  

I  Mammoth  Spring. 

iMarianna      

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home  . . 

Mount  Ida 

(Murfreesboro 

jNail    

1  Newport    — 

Okay 

Osceola  


Observers. 


J.  A.  Lauderbach. 

G.    A.  Newton. 

L.   E.  Nabers. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

H.   Kauffeld. 

State  Agr.   School. 

Mrs.  W.  L.  Matthews 

F.  Wallick. 
C.  N.   Houck. 
Chas.   W.   Walton. 
W.  F.   Reeves. 

E.  W.  St  John. 
W.  C.  Jackson. 
B.  S.   Halbert. 

G.  A.  Whittington. 
Henrv  A.  Davis. 
Charles  Paxton. 
Geo.   L.   Robinson. 
U.   S.  Forest  Service. 
W.  W.  Pre  Witt. 


Stations. 


Ozark 

Patterson.. 
Pindall  ... 
Pine  Bluff 
Pocahontas 
Portland  . 
Prescott    . 
Princeton 
Risen  .... 
Rogers  .. 
Searcy  . . 
Snow  Lake  . 
Springbank 
Stuttgart . . . 

Subiaco 

Texarkana. 
Waldron.. . 
Warren  .  .  . 
Whitecliffi 
Wynne  . ... 
ll     " 


Observers. 


Isham  Burrow. 
W.  E.  Baker. 
W.  W.  Wood. 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedictine  Sisters. 
W.  E.  Edminston. 
0.  J.   Stephenson. 
Foote  Coleman. 
George  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.  T.  Bell. 
J.  L.  Britt. 
Miss  Grace  Field. 
HA.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey. 
H.  S.  Brashear. 
Dr.  Cheves  Bevil. 
Mrs.  W.  L.  Hartsell. 
Miss  N.   0.  Sohirmer 
E.  O.  Allen. 
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Year,    1^2:-^. 


station  and  date. 


EXCESSIVE   PRECIPIT.'Vi]ON   EOR    1923. 


Total  duration. 


From- 


To- 


ci  P. 


£  O 


Excessive  rate. 


Begau- 


Ended- 


^ 

a 

-D 

1) 

^ 

^ 

C3 

s 

■r- 

^' 

c 

O 

!o 

^ 

i< 

Eort  Smith,  Ark. 

.Jan.  31 

Apr.   27 

Apr.  27 

May  14 

May  21 

May  24 

June    9 

June  15 

July   15 

July  16 

Sept.  19 

Little  Kock,  Ark. 

Jan.  20 

Jan.  30 

Feb.     2 

Mar.  15 

Apr.     4 

May  14 

May   14 

May   14 

May   30 

July  17 

July  27 

Aug.  22 

Sept.    3 

Sept.    4 

Memphis,  Tenn 

Apr.     4 

May  23 

June    9 

June  18 

July  17 

July  17 

July  19 

Aug.    8 

Aug.  17 

Aug.  28 

Aug.  28 

Aug.  31 

Sept.    5 

Sept.    6 

Sept.    7 

Sept.  T9 

Dec.    21 

Dec.    22 


9:23  p.m. 
10:26  a.m. 

2:15  p.m. 
10:20  p.m. 

8:56  p.m. 

4:09  p.m. 

5:50  p.m. 

7:47  a.m. 

5:02  p.m. 

7:01  p.m. 
■  7:05  p.m. 

8:10  p.m. 
D.N. a.m. 

7:50  a.m. 

11:45  a.m. 

3:47  p.m. 

7:00  p.m. 


5:25  p.m. 
10:25  p.m. 

8:27  p.m. 

D.N.  A. 
12:10  p.m. 

9-30  p.m. 

5-45  p  m. 
10:12  p.m. 

5:33  p.m. 

4:02  p.m. 

4:25  a.m. 

4:25  p.m. 

1:03  p.m. 

D.N.  P. 

7:04  p.m. 

"  D.N. p. 

3:11  p.m. 

5;18  p.m. 

»  D.N.  P. 

'  8;20  p.m. 

11:01  a.m. 

D.N.  P. 
"  6:00  p.m. 
"  D.N. P. 


2:15  a.m. 
11:37  a.m. 

6:20  p.m. 

5:30  p.m. 

5:15  am. 

5:55  p.m. 

7.40  p.m. 

1:.55  p.m. 

5:.55  p.m. 
10:00  p:m: 

5:30  a.m. 

=  8:15  a  m. 

8:15  a:m. 

6;  10  p.m. 

5.:»  p.m. 

4::?5  p.m. 
"  D.N. A. 


7:30  p.m. 
10:20  a.m. 
10:45  p.m. 
10:00  a  m. 

2:00  p.m. 

D.N.  p. 

8:00  p.m. 
'12:50  p.m. 

6:32  p.m. 

5:00  p.m. 

D.N.  P. 

D.N.  P. 

1:27  p.m. 

D.N.  P. 

8:40  p.m. 

7;  10  a.m. 

4:46  p.m. 

5:45  p.m. 

6;21  a.m. 

6;17  a.m. 

•6;?,5  p.m. 
''  D.N.  A. 

2;40  p.m. 

9-JA)  a.m. 


1.05 
0.86 
0.86 
2.07 
1.81 
0.91 
1.40 
0.54 
0.60 
0.80 
1:03 

3:08 
2.67 
2.20 
1.64 
1.15 
3.74 


1.03 
3.42 
2.  23 
1.45 
0,91 
l.OS 


12:.39  a.m. 
10:39  a.m. 

5:23  p.m. 

1 :41  p.m. 
10:49  p.m. 

4  ::39  p  .m. 
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5:02  p.m. 
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5:28  p.m. 
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6:45  a.m. 
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1:00 
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1:11 
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1.21 
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1.95 
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1.95 
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0.31 

1:12  p.m. 

0.62 
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0.70 

7:04  p.m. 

2.07 
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0.49 
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1;35  a.m. 

4;  15  a.m. 
n;50  a.m. 
11;  13  p.m 
10; 43  a.m 
12;  14  a.m. 


0.51 
0. 07 
0.37 
1.31 
0.06 
0.02 
0.03 
11.20 
0.  00 
0.00 
0.27 

0.03 
1.67 
0.07 
0. 24 
0. 02 
O.Ol 


0.01 
n.30 
0.17 
0.41 
0.02 
0-03 

0.10 
0.02 
0. 02 
0.01 
0.02 
0.91 
0.01 
0.01 

0.00 

0.09 
0. 04 
O.HO 

0.01 

0. 36 
0. 01 
0.01 
0.55 
0.04 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated. 
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0.53 
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0.27 
0.41 
0.42 
0. 29 
0.  .54 
0.47 
1.67 
3.01 
0. 58 
0.68 
0.42 
0. 29 
0.19 
0. 29 

0.21 
0.21 
0.53 

'6."29' 
0.18 
0. :)() 
0  40 
0.  -58 
0.29 
0.  43 
0  41 
0.26 
0.28 
0.33 
0.41 

0  .n 

0. 2.', 


0.45 
035 
0.44 

6.':i2' 
0.54 
0. 59 

o.'iV 

0.45 


0.32 
0.35 
0.  10 
0.53 
0.21 
0  38 
0.40 

o.;m 

0.56 
0. 42 

0.41 
0.51 
0.46 
0.32 
0.  86 
0.57 
1-90 
3.  04 
0.77 
0.93 
0.  .53 
0.31 
0.33 
0.49 

0. 35 
0.  28 


0. 38      o:  43 
0.2S      0.31 


0.,51 
0.01 

'6.':»' 
1.13 
0.72 
2. 00 
3.  l:i 
0.90 
1.04 
0.57 
0.:« 
0..50 
0  73 


0.47 
0.41 


0.44 
0.74 
0.88 

6.56' 


0.  51 
0.  66 
0  .:j9 
0.  15 
0.49 
0.:j4 
0.:J7 
0.47 
0. 51 
0.  VH 
0.  :i9 


0.37 
6.' 66 


0.40 
0.  I.i 


0. 62 
0.74 

O.'i-i' 

O.Sl 
2.15 
3.21 
0.93 
1.16 
0.79 
0.3t 
0.56 
0.87 


0  ..50 


0.  42 


0.56 


0.  60 
0.86 
1.18 


0. 67 
0.77 

0.53 


0. 92 
2.30 


0.72 
0.87 
1.34 


0.78 
0.80 


1.05 
2. 55 


1  21 
1.08 
0.47 
0.70 
0.91 


0..50 


0.:w 

0.  bri 


0.  42 
I  0..52 


0  ;j 
i.'Vi 


0.45 
0.  57 


0  69 


1.11 
2. 77 


1.28 
1.48 
0.55 
0.77 
0. 96 


0..58 


1  82 
0.6:i 


0.81 


l,2.t 
2  85 


1.93 
0.  09 


0.9C 


1  :^7 
2.93 


1.18 


0. 61 


0.93 
'6.'4i' 

i.'i4 

0.61 


0.47 

i'.'A 


0. 79 


0.  64 


0.95 

0.67 


0.74 


0. 95 

'0.-,5 


0.89 


0.86 


1.23 


On  previous  date. 


On  following  date 


TEMPERATtrSE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,     IQ-SS 
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MXSCEI.I.ANEOUS  PHENOMENA,     19S3. 
>^iijrbev  of  reports  ar. d  nu mber  of  clays  on  wliie!!  reported. 


TORNADOES,   1933 


Places  and  dates. 


Little  Rock,  Pulaski  Co.,  May  14th  .. 
Southwestern  Sevier  Co.,  May  14lh  . 
Joneslioro,  Crasghead  Co.,  June  27th 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


R^\^R\iSRS  SECTION. 


HARVEY  S.  COIiE,Breteorolog:ist. 


Vol.   XXVIII.    Little    Rock.   Ark.,  January,   1924.  No.    1. 


GENERAL  SUMMARY. 

.Janunry  was  a  month  of  moderately  cold  weather,  the  mean 
temperature,  36.1°,  being  the  lowest  .January  mean  since  1918 
when  all  previous  records  were  broken,  that  mean  being  27.3° 
with  23°  below  zero  recorded  at  Mommoth  Spring.  The  year 
1924  opened  with  temperatures  10°  to  16°  below  normal  and 
\)y"the  6th  a  cold  wave  had  overspread  the  entire  State  bringing 
temperatures  0°  to  -  6°  in  northern  and  northwestern  counties 
and  10°  to  12°  to  the  southern  border.  These  were  the  lowest 
temperatures  recorded  in  all  sections  since  1918  and  the  first 
zeroes  since  February,  1921.  Precipitation  averaged  75%  of  the 
normal  amount  and  was  mostly  in  the  form  of  rain.  Although 
the  monthly  total  was  below  normal  there  was  the  normal  num- 
hf>r  of  rainy  days,  precipitation  being  distributed  throughout 
tiie  month.  The  ground  was  frozen  in  all  parts  of  the  State  dur- 
ing the  first  decade  and  remained  frozen  in  the  northern  and 
ce-ntral  counties  during  practically  the  entire  month.  The  cold 
\v(\ather  together  with  the  frequent  rains  kept  dirt  roads  impass- 
al)ie  throughout  the  month  and  fields  loo  wet  for  plowing,  the 
result  being  that  little  farm  or  outdoor  work  was  done.  In  some 
southern  and  central  counties  oats  were  damaged  by  the  freeze 
the  6th  th<.ugh  probably  not  seriously.  Conditions  were  favor- 
ii!)le  throughout  the  month  for  wh^at,  rye,  meadows,  and  fruit 
ai\d  the  close  of  the  month  found  ail  in  excellent  condition. 

W.   C.   H 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
records  of  n4  stations,  was  36.1°  which  is  4.8°  below  normal, 
all  stations  showing  negative  departures.  The  highe.-'t,  monthly 
mean  was  42.5°  at  liuttig,  the  lowest  29.0°  at  Nail.  The  high- 
est temperature  recorded  during  the  month  was  79°  at  Rison 
01)  the  31st,  the  lowest,  -  6°  at  Eureka  Springs,  Mountain  Heme, 
iind  Rogers  on  the  r)th.  Extremes  occurred  on  approximately 
these  dates  throughout  the  State. 


PRECIPITATION. 

T!ie  avf  .age  precipitation  for  the  inonth  of  .Tanunry,  as  de- 
termined from  the  records  of  74  stations  was  3.19  inches  which 
is  1.04  inches  less  than  normal.  Stations  lying  between  the 
Ouachita  and  the  Red  rivers  showed  positive  departures  while  in 
other  sections  of  the  State  negative  departures  were  recorded  with 
but  two  exceptions.  Monthly  totals  ranged  from  6  50  inches  at 
Warren  to  1.50  inches  at  Searcy.  The  grnatcst  amount  falling  in 
24  consecutive  hours  was  2.00  inches  at  Magnolia  on  the  !5th. 
An  appreciable  amount  of  snow  was  recorded  at  24  stations  and 
averaged  1.4  inches.  The  average  numl>er  (jf  ra'ny  days  was   7. 


MISOEIiljANBO.XJS  DATA. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Sleet:-  1st,  6;  2d,  8;  3d,  1;  9th,  1;  l()th,3;  12th,  3;  13th,  I; 
15th,  13;  16th,  1. 

Thirnderstorvis:-  2d,  1;  29th,  3. 

Dense  Fog:- 2d,  i;  4th,  1;  15th,  1;  24th,  3;  29th,  2;  30th, 
12;  31st,  1. 

Sohtr  Hnlos:-   1st,  1. 

LanarHalos:- 1st,  1 ;  2d,  1 ;  14th,  1. 

COMPARATIVE  DATA  FOR   JANUARY. 
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•liasi'd     on  30  years  record. 


CLIMA.TOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


January,  1924. 


Climatolog'ical  Data  for  January,  1924. 


Stations 


Arkadelphia. 
Arkansas  City.- 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch... 
Bentonville  .  . 
Black  Rock... 
Booneville. . 
Brinkley 


Calico  Rock.. 

Camden 

Center  Point. 
Clarendon — 

Clinton 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle... 
Dodd  City  - . . 


Dumas  

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  — 
Evening  Shade  — 

Favetteville 

Foi-t  Smith 

Fulton 

Georgetown 


Grannis 

Gravette 

Harrison 

}Ieber  Springs.. 

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig  ■ ■ 

Jonesboro 


.Junction 

Lambrook 

Little  Rook 

Lutlun-ville.  M  ... 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 
Marianna. 

Marked  Tree 

Marshall  


Mena 

Morrillton 

Mountain  Home- 
Mount  Ida 

Murfreesboro  — 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

ratterson 


Pindall.. 

Pine  Bluff    .... 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princetown 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Snow  Lake 


Springbank  tt 

Stuttgart 

Subiaro 

Texarkana 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  .... 
Wynne 


Counties. 


Amity £'^''^-- 


Clark 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Logan 

•Monroe 


Izard  

Ouachita  .. 

Howard 

Monroe 

Van  Bin:en. 
Faulkner . . 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 

Sebastian 

Hempstead  .. 
White 


Polk 

Benton  . .  . . 

Boone 

(Cleburne.  . ., 

Phillips 

Cleburne  . . . 
Hempstead. 
Garland  .... 

Union 

Craighead.. 


Union 

Phillips 

Pulaslii 

Johnson 

Columbia... 
Hot  Springs. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy  


Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. 

inke 

Newton 

■lackson 

Mississippi  . . . 

H'rauklin 

Woodruff  .  . . . 


Searcy , 

JelTersoii  . ... 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  ... 

Benton 

White 

Arkansas 

Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Bradley 

Little  River. 
Cross 


Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit. 


g 

0-4 


2§ 


700 
1«6 
145 
700 

'  vm' 

259 
600 
205 

361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
327 
330 
1175 

1C2 
1590 
270 
229 
1465 

'  i45"l 
481 
260 
200 

900 
1250 
1J52 
485 
182 
445 
377 
600 
176 
345 

'.82 
155 
286 
775 
315 
277 
612 
235 
229 
1083 

1185 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 
240 
450 
196 

1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

13S5 
236 
185 

240 
228 
lO.'JO 
332 
675 
206 

"250 


State  Means    and  Extreme 


30 
28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
10 
37 

20 
39 
25 
20 

3 
41 
31 

9 
38 
42 

18 
21 
23 
17 
24 
2 
37 
42 
38 
11 

6 
27 
25 

8 
52 

6 
63 
33 
17 
29 

30 

■> 

45 
27 
6 
37 
19 
16 
19 
10 

38 
3 
11 
25 
8 
28 
40 
26 
28 
8 

3 
37 
30 
18 
36 
18 
23 
34 
U 

2 

17 
37 
27 
39 
6 
28 
20 
18 


32.4 
31.  8' 
30.0 

35.' 4' 
37.8 

32.3 
38.0 
38.8 


36.2 
32.2 

36.4 
30.1 

39.7 
30.3 
41.4 
38.6 
33.0 
32.5 
33.5 
35.2 


35.8 
31.9 


9.4 
4.4 
3.5 


4.0 


3.2 
6.7 
6.5 


4.3 
5.1 

-■3.8 
-6.1 

4.0 
5.6 
4.6 
4.3 
4.5 

'3.' 8 
4.3 


39. 5" 
37.5 
42.5 
34.4 

39.6 

36.' 9 
31.6 
41. 4« 
38.5 

.ii'.a 

35.0 
34.8 

35.  8 
37.8 
31.0 
36.4 

29!  6 

35. 2 
34.4 
36.0 


!9. 4 
32.  2 
41.6 
40.2 

i6.'2'' 

33.0 

35.5 


-  4.6 

-  5.7 

-  5.4 
-6.0 

-  6.3 


4.5 
5 

6.3 
4.6 


5.C 


37.8 
36.6" 
41. 9 

36!  2 

36 '4' 


68 

62» 

62 

66 
71 

67 
72 
71 


70 
67 

'68' 
68 

70 
63 
73 
74 
63 
69 
61 
65 


7.2 
3.9 
5.1 
4.6 


3.6 
6.2 

4 
3.8 

'3.4 
3, 
4.4 


71' 
70 
75 
67 


69 
64 

ir 

72 

'07' 
68 
64 

69 
68 
65 
12 

"62 
67 
63 
06 


31 
31 
30 

'si" 

31 

31 
31 
31 


31 
31 

31 
9 

31 

31 

31 

31 

30t 

31 

31 

31 


31 
30 


31 
31 
31 
31 

31 

'si' 

31 
31 
31 

'si' 

30 
31 

31 
31 

8+ 
31 

si 

31 
1 
8+ 


31 
31 

"31' 

30 

1 


8 

-  4 
10 

8 

-  6 

-  2 

-  5 
5 


Precipitation,  inches. 

Number  of  day 

s. 

c 

t-t 

a 

a  '^ 

a 

p 

= 

qs 

0 

0 

^^  P 

y  ■ 

^ 

■f.-r, 

.tit. 

■o 

■C  G 

m'S 

P 

&B 

0 

Mjs 

Vi 

■e  0 

1 

sl 

&.2 

0 

•c 

So 

■3  1  s  " 

ea 

ci 

S 

P 

g     II 

0 

.-So 

0 

0 

Observers 


4.9 
4.7 
4.5 

'8.'2 


-3.8 


-  4.8 


31 


40 
41 

'33' 
39 

36 
32 
37 
35 
40 
47 
33 
31 


37" 
33 
43 
37 


31 
34 
38' 
39 

'35' 
41 
33 

31 
40 
45 
49 

"■28' 
31 
42 
45 


4.90 
4.29 
2. 25 
2.  5:- 
2  10 
1.49 
2.  52 
1.85 
4.03 

1.40 
4.85 
3.14 
3.80 
2.65 
2.84 
2.65 
2,  24 
2.53 
1.17 


0.93 
-0.41 

-i'7b 

-2.00 
-1.14 
-1.78 
-2. 98 
-0.94 

-2.18 

+0.25 

0.60 

-0.54 


4.66 
4.09 
4.62 


-1.41 
-1.04 
-1.15 
-0.7 
-1.86 


-0. 33 
+0.17 
+1.43 
3.971-0.09 

1.  69  -1.39 
2.03 
1.15 

2.  02 
4.99 
4.17 


3.33 
2.11 

2.' 45 

4.3 

1.82 

5.31 

3.41 

4.05 

3.13 

2. 
h.  26 
3..5f 
2.32 
5.  .5(1 
3.85 

'i'.m 

3. 96 
1.60 

2.28 
1.66 
1.75 
2.  33 
4.14 
2.  K 
2.03 
3.89 
1.8^ 
3.8 

1.2i' 

4.6 

2.28 

4.66 

5.01 

3.65 

3. 33 

1.15 

1.05 


-1.84 
-0.49 
+0.91 
-1.32 


-0.39 


- 1 .00 

+  0, 
-1.35 
-0.42 
-2.10 

-0. 92 

-i.'ffl 
-1.12 


+  11.08 
-1.53 
-■>.  24 

-1.51 

-6.91 
-1.9^ 

+l.ni 

-1.6' 
-2.89 
-1.17 

-U.61 
-0.8',i 


31 

40» 

35 


32 


5. 24 
4.02 
1.8( 
4.18 
2.41 
6.511 
4.22 
4.04 


3.19 


0.  M 
-1.9! 
-0.39 
1-0.64 
-0.64 
2. 01 
1.31 
-3.  IK 


1.40 
1.60 
0.70 
1.06 
0.65 
0.63 
0.94 
0.  61 
1.21 

0.54 
1.27 
1.1 1 
1.32 
0.80 
0.81 
1.00 
0.98 
0.95 
0.65 

l.IO 
1.11 
1.65 
1.35 
0.61 
0.85 
0  82 
1.03 
1.67 
1.70 

1.08 
1.40 

'i.'62' 

1.30 
O.HO 
1.88 
1.10 
1.30 
098 

0. 92 
1.68 
1.26 
0. 73 
2.00 
1.30 

'i'44' 
1.40 
0-58 

1.20 
0.70 
0. 60 
O.hS 
1.17 
0.80 
0.1)9 
1.10 
n.»« 
1  80 

0.5" 
1.6" 
0  70 
1.45 
1 .  52 
1.45 
1.1:', 
0. 45 
0.40 


+  1.24 
-0.89 
-1.4( 
+0  94 

+  i.'95 
+  1.20 
-0.71 


0 
T. 

0 
T. 
0.5 
4.3 

0 
0.8 

0 

0.2 

0 
T 
T. 
T. 

0 
1.2 

0 

0 
1.0 

1.0 
2.0 

0 
T. 
2.5 
0.9 
3.0 
0.5 

0 
T. 

0.3 
3.0 

'"0" 
0.8 
1.0 

0 
T. 

0 
T. 

0 
0.6 
T. 
T. 

0 

0 

'  '0' 

0 

1.2 

0 

T. 

2.0 
I' 
0 

1.0 

']'. 

0 
T, 
0 

0.2 

T. 

1.0 
0 
0 
0 
0 

3.2 

T. 


1.65 
1.04 
0.73 
X.f'S 
0.64 
1.00 
1.06 
1.45 


-1.04  2.00 


0 
T. 
T. 

0 
0.6 

0 

0 
T. 


1.4 


10 

n 

9 

6 
6 
5 
9 

5 
8 

10 
5 


12 

16 

16 

14 

16" 

15 

17 

17 

17 

13 
13 
15 
13 
17 
16 
16 
14 
17 
12 

14 
12 
13 
18 
13 
16 
20 
15 
15 
15 

16 
15 

"is" 

IS 

19 

IS--" 

17 

15 

17 

IS 
19 
16 
17 
17'' 
17 

9 

18 
16 

16 
17 
14 
16 

3" 
14 
H 
16 

9^' 
20 

13 

13 

14 

14 

16 

10 

14" 

14 

17 


18 

15 

19" 

16 

14 

16" 

18 

12 


19 

12 

13 

15 

12" 

12 

14 

12 

12 

11 
11 
12 
15 
12 
11 
11 
17 
14 
11 

9 

10 
13 
13 
11 
13 
10 
11 
13 
12 

11 
11 

"is' 

12 

11 
11" 
10 
14 

n 

8 
10 
14 
10 

6'i 
13 


SW. 


se. 
nw. 


ne. 
e. 


James  Dillard. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo.    E    Payne. 
J.   D  Reeves- 
Mrs.  Lelia  I.  Teter. 
J.  E.  Scanlan. 
lU.    S.   Weather  Bureau. 
1  Vernon  C.   Howe. 
Supt.  Tuberculo.sis  San. 
H,  L.  D.   Whitson. 

\V.  J.  Copp. 
A.   B-  Quarterman. 
.John  C.  Flovd, 
J.    W.   Bi.vhop- 
Dr.    R.M    Hunter. 
K.  E.  Cordrey. 
Rev.  N.  E    Skinner. 
C  P.  Evans. 
J.  1).   RiVey. 
Neal  Dodd. 

Ben  Johnson. 
.1.   M.   Ricketts. 
J.  J.   Babb. 
Dr.  R.   II-  Hardily 
Geo.   W.  Nichoalds, 
C.   (;    Price- 
Univer.'-ity  of  Arkansas. 
(I.  S.   Weather  Bureau, 
r.  .) .  Logan. 
.Vrthur  l.euta. 


9 

ni' 

10 

nw 

14 

."■W" 

U 

17 

w 

\o 

(• 

20" 

14 

- 

13 

nw 

14 

> 

15" 

nw 

11 

n 

n.  W.   E.   Mc  Vay. 
fw.  \\.  F.   Stevrn.s-. 
...   lA.  C.  Brooks- 
sw.  |E-  C-  Spanhurst. 

lames  .A.   Burnett, 
nw.  J.   A    Ingram. 
n.  N'.  P.  O'  Neal. 

P.   P.   I'atraw. 

I.  L.  Collett. 

Benedictine  Sisters. 


J.   A.  l.ovvderback. 
j.   .\.  Newtoii. 
r.   S.    Woatlier  Kiirr-iiij. 
H.   Kauffeld. 
-;tate   .\gri.    School. 
.Mrs     W.    I..    .M;tttli,-ws. 
K.    Wiillii'k 
C.   N.    lloiii-k. 
Charles  Walton. 
W.    F.    Uef\e,s. 

W.St,   .loiiu. 
W.   ('.  .lackMHi. 

S.     Halbert. 

A.   \\liil.tji;etoi.». 
Henry  A.  Davis. 
CluivUsl'ii.Nti  n. 
G.'O.    L     Kobim-on. 
W.  W.  Pn  wilt, 
h  ham  liin  low. 
W.   K-  Bilker. 

W.    V.'.   Wood. 
Miss  Thea^es  Sclieu. 
Senedicitine  Sisters. 
W.   E.   Ednviston. 
O.  J.   Steplien.'^on. 
Koot«  Coleman. 
i!eo.    II.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.  T.   Bell. 
I.  L.  Britt. 

Miss  (irace  Field. 
H-   A-   Buerkle. 
Now  Subiaco  .Abiyey, 
H    S.   Brashoar- 
IJr.   Cheves  Bevill. 
Mrs.  W.  L.Hartsell. 
Nannie  O.   Scliirmer. 
IC.  0.  Allen. 


\ 


i 


The  departures  from  normal  temperature  aud  precipitation  are  con.pu.ed  only  for  such  statioOs  as  have  ren  or  more  '''''''^Zt^^'^:'^^^'^^;^:  Tr'^pp^  n 
ingsection  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  ntelted  snow.  ttReceired  too  late  to  be  i.tcluded  >n  mean.s  and  smmar  es  Re  eie  ce  ''f  /  '  '  .^^P",^'  '  ^  '" 
ILe  table  indicate  number  of  days  tnissing;  for  example.  ^  repre.sents  two  days  missing.  TAlso  on  other  dates.  ttPo.st-olftce  addresses  of  these  stations  as  ioUow.s.-  Jt.iKt,,  n 
Randolph,  La. ;Lntherville.  R.F.D. No, 2,  Lamar.  Ark.:  Springtiaiik.  Doddridge.  Ark. . . _ 


Ja.xuarv,   1924, 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


stations. 


Drainage- 
basin. 


Arkadelphia  III! 
Arkansas  City  III 

Arlberg 

P.atesvillellll 

bee  Branch 

BeMtonville  "*.. 
Black  Kockllllll... 

Boonuville- 

Brinkley    lU 

Calico  Rock  II  II 

Canulen  II II    

Center  Point 

Clarendon  llll  .... 

Clinton 

Conway  

Corning   

Danville  lit      .... 

Dardanelle    .  ... 

Uodil  City  

Dnnias  

Dnlton 

El  Doraiiollll    .... 

KiiiilaiKl     

Kiucka  Springs 

Evening  .Shade.  . 

FayettiiVille    

Fori  .Sinilli  ***  • 

KiiUon  nil 

Oeoigetown  ||  ||.. 

(irannis 

'iravette 

l!.<\rrison   

Ileber  Springs-.. 

Helena 

Higdeu 

Hope 

Hot  Springs 

UulLig 

Joiieslioro 

Junction 

Lambrookllll 

Little  flock  " 

Lutlierville    

Magnolia 

MUvern 

MamuuM  h  Sprin 

Maria  nna 

Markeil    free  llll 

Marsliall 

Men;,  llll    

Morrillton  

llouuiain  lIo'.;!i' 

Mount  Ida    

Murfreosboro.    .. 

Nail  

Ne\v|)ort   I! 

Osceola. .  llll 

D/.ark 

PatUM-sonHJl      ... 

I'iiuiall 

I'me  lilnlf    llll... 

I'ocalionias.   •   . 

I'ortlaiiii  11  ii..   .. 

l'r<»s<-otl 

I'ri.u-cion  llll    ... 

Uiscm   

Itoger--        .     

Sea  rcy 

Snow  Lake 

Ssidngljank  |||1  .. 

SiiiUgart    

Siibiaco 

Tcxarkaiia   lill   ., 
Waldroii 

Wvnen 

Whilecliris. 

Wynnelili 


Ouachita 

Mississippi..  . 

White ••• 

White 

Arlcansas.. .  . 

Arkansas  

Wliite 

Arkansas.  ... 

White -. 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White 

White 

Arkansas.  .  • 

While 

.•\rkan>as.  .. 

Arkansas..  . 

While    

Arlvansas. .. 

Wliite 

Ouachita. . . 

.Arkansas  ... 

While 

White 

White 

Arkansas . . . 

Red 

White 

Red   

.■Arkansas. . .. 

Wnite 

W  bite  

Mississippi . . 

White 

.  jKed 

.  [Ouachita  — 

.  lOuachiia 

.  Iwiiile 

.'Ouachita  — 

.IWnite 

'Arkansas... 
.  Arkansas.  . . 

.iRcd 

.  lOuachita  — 

g!  White 

.  Mississippi- . 
.  Mississippi.. 
.|\Mii(t'     .      .. 

.  ;()iiachita 

.  Arkansas  — 

.  jWllile 

.  jOiiachila 

.  lOuachita 

.  pv-uiie 

.  W'liite 

.Mississippi  . 

Arkansas.  .. 

While 

.]Whit,e 

.  i  Arkansas, . . 

.  1  Wliite 

.  lOiiacbiia  .. . 
.  |Onachifa-. . 

.  '  I  lllilcllilH     .. 

.  lOnacliita — 

.  ]  .\rkiiii>as  . . , 
..White , 

.  Mississippi.. 

..I  Red 

, . :  Arkansas.. 
..'.Arkansas.. 

. .,  Iteil 

,  .I.Vrkansas   . 

.   Ouachita... 

..  'Mississippi 


Daily  Precipitation  for  January,   1924. 


1      2 


.03 


.15 
1.60 


.06 


.O-J'l.lO 


.06 


.10 


.11 


.23 


.12 
.01 
.14 
.07 

1.30 
.01 
.33 

1.6!>1 
33 
05 


1  23 
T. 
.01 
T. 
.06 


1.30 


1.-I5 
T 


.30 


.02 


T.  :   .nVi   .0. 
..|    .30l   .l.-i 

l.OOj   .50 

"x)'o  ';6ii'.'32 

I         I 


.OIL... 


.13 


Day  of  month. 


9     10 


16 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


.03 


.04 


1.40 
.26 
.70 
.52 
.65 
T 
.75 
.07 

1.21 
.27 

1.21 
.41 
.92 
.80 
.81 

1.00 
.29 
.30 


.40 


.05 


1.09 
.77 
-62 

1.02 

'.'33 

'tV 

1.01 

1-25 

.31 


.05 


.01 


.02 


T. 


.25  1 

.13 

.65 

T 

.60 

.23 

'.'ei 

l.C 


-92 


.10 


.75 
.60 

1.'27 
.70 
.95 
.98 
.64 

1.48 
.77 
.37 

1.40 

1.30 

i.'44 

1.40 

.5S 


.25 

.40 

.70 

.69 

1  10 

0 

1.2(1 

.  26', . . . 

.851  T. 

. 70  . . . 
1.381... 
I.30I   .03 
1-45  .... 


T. 


.04 


.16 


.01 


•05;... 


.03 


1.27 
1.14 

.04 

.65 

-30 

.17 

.09 
.30 
.85 
.88 
.451 
1.35 
.45 
.50 
.03 
.60 
30  1 
1 


1.06 


T. 


1.6-i 
1. 00 

'!90 

10  ... 
i.onli.oo 

...-1   .91 
....1.45 


.30 


.05 


'C. 


1- 
.37 

i.'oi 

80 
1.88 
1.10 

80 

59 

92 
1.05 
1.24 
.73' 
2.O0I. 

.  hi  1. 


.10 


.02 


.01 


.42 


11  .... 
7i  '.'. 

02-'' 

20 


.02 


.68 

'.',58 
.05 
.70 
.60 
.83 

".40 


•  43 
1.47 


.82 


.58 
.90 


.81)....  I   .04 

...  ....:i.80 

.23    .171  .03 
.3u!l.60|. 
.20    .60.. 
.  60| . . . .  i . 

.28;i.52  . 
.351.30'. 
.50  1.13  . 


.02 


.40 


.32 


.56 


.ul 

tV  ! 
'J'. 
.10 
T. 


.12 


T. 


.31 
.15 

'.'6(1 

1.04 

.73 

.25 


.13 
.401 


1.041 
.27j 


1.58 


.75|  .75'. 
.35;  1.00'. 
T.    1.37'. 


.20 


.03 


.72    .. 


.01  . 


.01... 


.00 
.40 
.72 
.61 
.11 
.98 
.95 

.'42 
1.  U 
.85 
.56 
.61 
.25 
.82 
.49 
.87 
.45 
.75 
1.40 


T. 


.33 


.04 


.05 


...  .43 
...  .18 
.361  -04 
.831  .20 
.171  .61 
1.00 
.11 


.35 


.75 


.85 


.20    .20 
.12 


.36 
.32 

.72 
.60 
.60 

'.m 
.1 

.46 
1.20 
.65 
.55 
.53 
1.17 
.80 
.12 
.16 
T- 

'.'50 
.60 
.20 

1.12 
.83 

'.'60 
.45 
.30 

i.'io 

.4' 
.59 
.82 
.62 


.06'.... 

.'21 


.051 

'.'os! 


.05 


.05 


.11 


.41 
.12 
.21 

•  37 
.14 
.24 
.22 
.45 
.15 
.32 

'.'so 

.03 
.45 
.55 
.24 

.03 
.03 
1.14 

•  08 
.15 
.06 

'.'i9 
.01 
.05 
.98 
.61 
T 
.29 


,22  ... 
.'64  "  ' 


.56 


.52 


.37 

.45 

141   .19 

1.00 

.30 


.05 


.10 
'.'63 
'•'26 

•  25 
.04 

''63 

'.i5 

.... 
.10 


.24 


.02 


.05 

.'65 

'."27|... 


4.90 
4.29 
2.25 
2.53 
2.10 
1.49 
2.52 
1.85 
4. 03 
1.40 
4.85 
3.14 
3.80 
2^65 
2.84 
2.65 
2.24 
2.53 
1.17 
4.66 
4.09 
4.62 
3.97 
1.69 
2  03 
1.15 
2.02 
4.99 
4.17 
3.33 
2.11 

2.'45 

4.37 
1.82 
5.31 
3.41 
4.05 
3.13 
2.98 
5.26 
3.56 
2. 32 
5.50 
3,85 

4.' 86 
3.96 
1.611 

2.  28 
1.66 
1.75 
2.33 
4,14 
2-10 
2.03 
3.89 
1.88 

3.  80 
1.29 
4.60 
2 .28 

4 .  66 
5.01 
3.65 
3.33 
1.15 

|l.05 

.5.'24 
4.02 
11.80 
i4.18 
12.41 
1 6,, 50 
1 4. 22 
4,04 


Kxcppt  as  iiidieaied  observali- 
hours,  midnight  to  midnight     ; 


111-  are  inadi>  in 
Separaic    date 


24  hours  ending  al  ob-servaiion.  ***  Regular  \\  ealher  Bureau  siati<  n  ;    preciritan'on  for  24 

1' Pvecipilatiou  measured   in  llie  nioniing.     T.    Trace,  or  less  lliHii  0.01  iuidi. 

Daily  Kiver  Stages  for  January,   1924. 


rirsiiH~i't    iuid  pr^'i-ipitalion   is  lo 
1101    recoriied   *  lur-iuded  in  a««t  nica-iiiremeni. 


■stations 


Kort  SuiitU  -•• 
llardanelli', .  •. 
Little  Rock. 

Pine  Klulf. 

Black  Kock  ... 
('alico  Kock,  .. 

Batesville 

Newport 

Oeorgetowu    . 

Clar,'ndoii 

Helena 

Arkansas  city. 

Camden   

Danville 

rulton 

Arkadelphia  . 
Jatierson 


Rivers. 


.■'lood 

Staffe 


.\rkansas 

do 

do ..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

io 

Mississippi. 

do 

(Miaihila.   . 
Petit  .lean.. 

Ke.i   

Ouachiia-  . . 
each".  


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
28 
18 
9 


10 


11 


12 


13 


14 


15      16 


17 


19 


20  I  21 


23 


21 


26 


27 


28 


29      30 


31 


9.2]  9.1 

S.0|  7. 

8.0 
13.6  12.9 

7.8 

4.0 
'.U.O 
13.2 
18.8 
26.  I 
I35.9 
U1.2 
IIS.5  11' 
I  6.3' 

21.5120 
2.  5i  2 
9. 11  9 


9.41 

u 

12.1 

7.0 

3.4 

9  5 

12.7 

17.6 

26. 2 

35.6 

41.3 

15  2 

5.8 

18  9 

2.0 

8.5 


8.5 
6.8 
6.3 
11.6 

6.7 
3.2 

9.(1 
12.4 
hi.  8 
26 

35.  81 
11. 3i 
13.91 

t..8l 
17.3 

2  0 

8.1 


3 

8.0 

7.9 

1 

6-0 

5.7 

<! 

5.4 

5.U 

1 

10.9 

10. -1 

3 

6.( 

5.8 

9 

2.4 

•}  •) 

8 

8  3 

8,P 

1 

11.7 

11.5 

8 

1-1.8 

13.8 

0 

25  6 

25.  3 

8 

.i5.S'36. 1 

3 

41.  2141.  P 

3 

13.0  12.2 

.6 

5.  6    5.  5 

,7 

14.2  13.11 

.9I   1.6    1.2! 

-9 

7-7 

7.6 

7.4 

5.4 
4,6 
lo.O 
5.4 
2. 
8.0 


7.0 

1.8 

4.1 

9.8 

5.1 

2.0 

7.9 

ll.lilO.7llO. 

12.6  11. 6U. 

21-sl24.3  2i. 

36-5136.9137, 

40  9  41.0,11, 

11.3  lO.SlO 

5,3    4.1'  :<, 

12.6ll2,312 

l.ll  1.0    1 

7.4|  7  2!  7 


7 

2' 12 
Ol  1 
0 


9.7 

10.0 

.  5  2-f.  0 

111.(8.  .5 

4141. i 

I'lO.o 
.11    3 

0.11-9  11  8 

0;  2. ill  2.0 
.0!  7.01  "-0 


6.0( 
5.0 
3.6 
8.8 
5.0 
1.5 
7.2 
9.1 
9.C 
22  5 
39. 0 
11,8 
15.:; 
3.4 


6.4 

5.0 

3,6 

8  7 

4.8 

1.5 

6.8 

8.3 

9.4 

21.9 

39,6 

42  1 

16. 

3.4 

11 

1  91 

7.0 


6.7( 

5.4 

8.  7j 
4,, SI 
1.  Ill 
6. 


7.2 
5.8 
4.2 
9.1 
5.3 
1.9 

ri  7.5 

.11  7.6]  7.9 

9.0I  9.2I10. 4 

21  4'21.4|21.4 
40. 11-.0.7  41-0 
42.  4 '43  0I43.4 
11;.  9' 16. 9  17.5 

3.4  4.2!  4.5 
11. 5I 12. 6  13.6 

1.8^  4.4 

7.0,  7,3    7.7 


81  7.9 
2  5,9 
.6  5.8 
9110.4 


11 

21 
5'41,8 
6  43 
9l23  6 
4  4.4 
6115.3 
.5.  4.2 
2'  8.4 


8.0 
5.6 
5.4 

10-3 
6,0 
1.6 
6. 9 
7.2 

11,2 

21,9 

42 

44.0 

23  (' 
4.2 

15. 
3. 
8.6 


7,5 

5.4 

4.8 

9.  6 

5.4 

1.3 

6.9 

6.9 

10.4 

21.9 

,42.  2 

-!4.6 

22.6 

Ol  4-n 

7  14.1 

2!  2.8 

6    8. 


5.0 

4.4 

9.3 

5.2 

1.1 

6,7 

6.7 
10-  0 
21,8  21. 
42.1141, 
14.8145, 
22.0  21. 

3.8'  5 
13.4:13, 

2.5'  2, 

8.0    8. 


8.5(  9. 

6. 

3 

8. 

4. 

1. 

6. 

6. 

9. 
21. 
41. 
45. 
20. 
12 
13. 

4. 

8 


8. 
4. 
1. 
7. 
6. 
21  8. 

m. 
11145, 
9 1 20. 

,0  15. 
6  16. 
0    4. 

5    8. 


10. 2 

8.1 

6.9 

10. 0 

4.6 

3.3 

7.6 

6-3 

8.8 

21.1 

40.9 

44.9 

2(1.9 

12 

19.4 
4 
8.3 


6119, 
61  3, 

1    8, 


9.3;  9.0 

8.6    7.9 

8.5    8.2 

12.4  12.5 

4,3l  4.3 

3.1!  3.1 

8.8'  8.9 

6.0j  6.0 

9.01  9.2 

20. 5|20. 5 

7'3«.9j;i7.7 

5i44.4l44.1 

.2l20.0'18,4 

1'   8.5    7.3 

0118.117-0 

8'  4.5    4,0 

0    7.7    7,5 


yi 


•iiarrffi-'TiiwKrtiirr' 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


January,  1924. 


Daily  Temperat-ures  for  January,    1924. 

Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

fi 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Batesville?^ 

.  \  Maximum . . 

32 

40 

40     36 

16 

29 

53 

59 

63 

51 

49 

38 

40     45| 

37 

40 

29 

47 

52 

29 

40 

45 

47 

44 

43 

39 

58 

61 

52 

66 

68  44. 1 

I  Minimum . . 

14 

15 

18      18 

3 

2 

13 

19 

20 

38 

26 

28 

15 

14 

16 

29 

'29 

21 

26 

16 

9 

10 

25 

25 

36 

17 

17 

28 

85 

83 

31 

20.8 

Bed  Branch 

\  Maximum . . 

21 

32 

38 

39 

28 

48 

64 

55 

45 

44 

45 

37 

43 

43 

39 

41 

42 

42 

36 

38 

43 

44 

39 

36 

40 

49 

50 

51 

59 

62 

43.2 

(  Minimum.. 

10 

21 

22 

.   . . 

-  2 

-   1 

13 

21 

32 

25 

21 

25 

12 

15 

21 

29 

24 

•22 

80 

11 

6 

15 

24 

32 

29 

14 

19 

28 

38 

26 

32 

20.5 

3entonville 

.  \  Maximum.. 

28 

34 

37 

27 

12 

35 

56 

56 

52 

52 

46 

36 

38 

46 

38 

84 

21 

42 

45 

24 

39 

44 

46 

42 

38 

44 

52 

50 

56 

62 

60 

39.6- 

)  Minimum . . 

7 

27 

17 

7 

-  6 

3 

22 

33 

41 

21 

18 

16 

13 

19 

32 

17 

11 

n 

15 

10 

15 

28 

34 

38 

19 

17 

32 

41 

41 

36 

39 

21.  T 

BooneviUe 

(  Maximum.. 

28 

31 

42 

47 

29 

34 

61 

50 

65 

50 

45 

42 

43 

46 

40 

42 

39 

42 

49 

30 

81 

36 

42 

44 

48 

44 

67 

69 

56 

64 

66 

44.4 

)  Minimum  .. 

15 

25 

33 

35 

5 

7 

23 

23 

28 

26 

25 

31 

17 

22 

31 

32 

22 

23 

30 

16 

14 

29 

32 

37 

28 

20 

30 

36 

41 

40 

42 

26.4 

Rrinlclf^v 

.  \  Maximum.. 
(  Minimum  . . 

32 

18 

35 
29 

44 
32 

39 
23 

35 

8 

31 
6 

62 
22 

59;     59 
311     33 

56 
81 

47 
28 

41 
32 

41 
21 

48 
19 

40 
25 

41 
35 

41 
35 

53 
•25 

58 
42 

54 
19 

41 
15 

46 
23 

49 
32 

46 
37 

50 
87 

41 
21 

68 
24 

59 
34 

64 

44 

61 
45 

71 
38 

47. » 

OilUlklCj' 

27.9 

Calico  Rock's^§  . . 

.  \  Maximum.. 

31 

32 

43 

33 

16 

33 

53 

63     63 

48 

53 

37 

42 

48 

37 

39 

30 

46 

61 

28 

44 

47 

61 

44 

40 

42 

61 

60 

56 

68 

67 

44.8 

t  Minimum  .. 

13 

13 

■25 

18 

-  1 

-  1 

4 

14 

18 

41 

24 

22 

13 

13 

15 

26 

24 

22 

27 

15 

9 

9 

18 

24 

86 

20 

20 

25 

38 

87 

85 

19.8 

Camden^^ 

.  (  Maximum . . 

33 

38 

47 

45 

28 

30 

56 

60 

69 

42 

64 

48 

46 

51 

41 

45 

48 

59 

68 

37 

44 

50 

48 

49 

59 

50 

62 

61 

61 

69 

72 

50.2 

1  Minimum  .. 

21 

20 

32 

25 

18 

8 

16 

18 

24 

39 

25 

26 

23 

19 

20 

36 

31 

28 

29 

24 

15 

15 

19 

41 

41 

28 

24 

'25 

41 

40 

34 

2.5.9 

Center  Point 

.  \  Maximum . . 

30 

33 

46 

42 

34 

33 

53 

57 

64 

53 

51 

49 

46 

48 

43 

49 

42 

53 

53 

46 

44 

47 

42 

47 

55 

47 

56 

54 

61 

67 

71 

48.6- 

(  Minimum  .. 

19 

27 

26 

25 

13 

10 

18 

25 

41 

30 

24 

32 

19 

21 

32 

36 

31 

29 

45 

20 

14 

23 

38 

40 

37      271 

27 

48 

45 

34 

48 

29.0 

Conway 

.  j  Maximum . . 

32 

34 

45 

41 

25 

32 

65 

61 

53 

54 

60 

48 

39 

48 

38 

49 

87 

50 

61 

45 

44 

49 

45 

43 

51 

41 

58 

58 

55 

60 

70 

47.1 

)  Minimum  . . 

16 

26 

30 

22 

8 

5 

17 

21 

31 

80 

25 

22 

18 

17 

27 

34 

32 

24 

33 

17 

13 

21 

28 

38 

36 

21 

22 

38 

42 

41 

33 

25.4 

Corning 

.  \  Maximum . . 

27 

32 

33 

35 

35 

25 

50 

60 

53 

61 

43 

38 

30 

30 

36 

38 

36 

41 

62 

34 

36 

40 

50 

46 

40 

36 

52 

49 

50 

56 

67 

42.5 

)  Minimum  .. 

12 

21 

25 

18 

-  2 

1 

17 

19 

34 

29 

26 

27 

8 

14 

19 

30 

21 

15 

32 

12 

11 

23 

28 

31 

82 

14 

20 

34 

37 

35 

84 

21.9 

Dardanelle 

.  \  Maxim.um.. 

30 

32 

41 

39 

32 

35 

48 

62 

56 

51 

46 

44 

41 

46 

42 

47 

44 

46 

61 

89 

40 

49 

48 

45 

47 

60 

52 

63 

56 

64 

68 

46.3- 

)  Minimum  .. 

17 

27 

29 

24 

7 

8 

19 

24 

35 

27 

26 

32 

•29 

20 

30 

84 

30 

26 

36 

17 

11 

26 

32 

28 

36 

26 

24 

34 

36 

38 

3b 

16.(> 

Dodd  City 

.  j  Maximum.. 

26 

30 

34 

34 

21 

35 

47 

60 

68 

44 

38 

38 

38 

47 

46 

33 

32 

39 

42 

22 

36 

39 

42 

39 

87 

37 

53 

63 

54 

58 

64 

41-5. 

)  Minimum  . . 

6 

20 

18 

18 

6 

-  3 

14 

22 

29 

23 

12 

24 

5 

12 

■20 

28 

16 

17 

17 

8 

7 

12 

•22 

34 

26 

10 

23 

83 

40 

28 

33 

18.7 

t\  n  jti  as 

.  j  Maximum.. 
1  Minimum  .. 

31 

22 

42 
29 

42 
35 

42 
25 

34 
15 

34 

8 

56 
20 

64 
28 

64 
40 

58 
34 

52 

28 

66 
30 

42 
25 

50 
21 

41 
80 

45 
.32 

52 
36 

57 
28 

60 
42 

54 
22 

40 
10 

45 
20 

50 
32 

48 
38 

52 
88 

46 
24 

58 
25 

62 
34 

66 
44 

60 
40 

70 
36 

50.  & 

XJ  u.uii»a  .•••■•••••• 

28.9 

rjiitton           ...... 

.  \  Maximum.. 
(  Minimum  .. 

33 

7 

33 
24 

41 
20 

33 
15 

19 

-  4 

30 
-  3 

33 
16 

64 
•24 

45 
35 

49 
21 

45 
15 

37 
25 

37 

8 

42 
12 

36 
29 

39 
29 

31 
17 

37 
16 

43 
•22 

24 
8 

36 
4 

42 
20 

41 
27 

41 
37 

40 
27 

41 
12 

50 
21 

47 
32 

54 
41 

60 
26 

63 
40 

40.0. 

U ULLUll    ..•••••••• 

20.1 

El  Dorado 

.  )  Maximum.. 

36 

38 

40 

39 

35 

35 

58 

69 

59 

59 

55 

54 

41 

51 

44 

44 

50 

60 

61 

69 

44 

50 

47 

61 

68 

61 

63 

62 

61 

69 

73 

51  8 

(  Minimum 

22 

29 

34 

28 

18 

10 

21 

29 

33 

33 

25 

36 

25 

■23 

35 

40 

33 

81 

48 

24 

17 

21 

41 

40 

42 

28 

28 

40 

48 

44 

38 

31.1 

England 

j  Maximum'] 

49 

35 

39 

40 

34 

32 

64 

62 

55 

56 

50 

41 

40 

48 

40 

44 

44 

54 

69 

55 

43 

49 

49 

46 

51 

43 

58 

55 

55 

60 

74 

48-8 

)  Minimum  ., 

19 

29 

31 

25 

11 

8 

20 

29 

.33 

31 

28 

30 

22 

20 

30 

36 

32 

25 

41 

20 

15 

23 

35 

38 

41 

24 

25 

36 

44 

42 

39 

28.5 

Eureka  Springs  . 

.  i  Maximum, , 

28 

33 

42 

29 

16 

41 

61 

61 

50 

51 

60 

41 

40 

49 

37 

38 

28 

43 

47 

25 

42 

48 

51 

43 

41 

47 

56 

52 

59 

63 

63 

44.4 

1  Minimum  '' 

& 

23 

19 

15 

-  6 

1 

27 

39 

41 

21 

18 

21 

9 

18 

26 

24 

13 

11 

17 

8 

12 

27 

34 

35 

22 

12 

33 

41 

47 

36 

39 

22-2 

Evening  Shade.. 

.  \  Maximum'' 

23 

31 

40 

36 

27 

30 

56 

63 

53 

54 

49 

44 

40 

46 

40 

89 

89 

43 

62 

83 

41 

47 

48 

45 

42 

40 

58 

61 

52 

64 

69 

45.0 

)  Minimum  \_ 

11 

22 

22 

17 

-  2 

-  1 

12 

16 

23 

28 

24 

26 

12 

13 

16 

30 

23 

20 

30 

13 

7 

•20 

19 

35 

33 

14 

18 

28 

34 

29 

29 

20.0- 

Fayetteville 

.  \  Maximum  y. 

32 

33 

39 

39 

20 

35 

58 

56 

53 

50 

48 

44 

40 

46 

48 

37 

27 

40 

46 

26 

38 

43 

43 

44 

40 

40 

62 

49 

58 

60 

61 

43.4 

)  Minimum  [  \ 

8 

28 

20 

19 

-  5 

2 

26 

38 

48 

21 

19 

24 

12 

18 

30 

26 

13 

11 

20 

10 

15 

27 

36 

40 

26 

16 

31 

40 

43 

■29 

41 

23.6. 

Fort  Smith 

.  \  Maximian' ' 

29 

•34 

40 

32 

20 

34 

49 

60 

57 

56 

47 

40 

41 

49 

35 

41 

31 

43 

47 

29 

44 

49 

39 

43 

44 

42 

.52 

50 

62 

62 

65 

44.0 

(  Miniminn  " 

15 

26 

26 

20 

6 

10 

22 

29 

42 

27 

26 

24 

19 

24 

32 

31 

20 

23 

22 

17 

17 

25 

83 

38 

27 

24 

29 

41' 

45 

38 

40 

2(,.'i. 

arannis 

.  )  Maximum;] 

30 

36 

44 

44 

30 

32 

51 

55 

49 

51 

51 

45 

46 

45 

38 

45 

40 

51 

50 

35 

41 

46 

42 

46 

44 

47 

55 

49 

59 

65 

70 

46.2 

'  Miuinumi 

14 

24 

25 

24 

8 

5 

16 

26 

36 

25 

20 

28 

16 

21 

30 

34 

26 

22 

34 

16 

12 

21 

35 

39 

33 

22 

25 

37 

42 

39 

40 

25.3 

Gravette 

.  S  Maximum  ;■ 

27 

33 

37 

36 

21 

35 

56 

67 

57 

51 

48 

41 

39 

47 

37 

36 

26 

41 

47 

23 

39 

46 

46 

44 

42 

45 

54 

50 

56 

67 

59 

43.3 

'  Mininuim  " 

7 

25 

16 

17 

-  5 

0 

19 

28 

37 

21 

15 

24 

10 

15 

■25 

25 

10 

-  1 

IS 

9 

9 

26 

33 

38 

25 

16 

33 

41 

44 

29 

28 

20.5 

Hope 

.  j  Maximum" 

33 

36 

46 

43 

30 

36 

57 

57 

57 

55 

55 

45 

47 

50 

41 

45 

47 

56 

60 

60 

41 

49 

47 

49 

48 

6(! 

61 

64 

67 

71 

49.8 

*  Minimum  " 

21 

29 

31 

25 

16 

10 

20 

26 

40 

32 

25 

27 

23 

21 

35 

89 

29 

29 

43 

23 

16 

25 

40 

42 

38 

■28 

26 

41 

38 

39 

29.2 

Hot  Springs 

.  S  Maximum" 

30 

34 

43 

42 

34 

33 

54 

59 

52 

54 

51 

46 

45 

48 

39 

49 

41 

51 

54 

47 

42 

47 

43 

45 

53 

45 

57 

"53 

64 

67 

70 

47.8 

(  Minimum 

17 

26 

32 

24 

10 

6 

22 

29 

35 

29 

25 

29 

19 

20 

28 

35 

32 

28 

86 

19 

15 

23 

34 

40 

34 

■23 

26 

40 

44 

30 

37 

■27.  2 

Iluttig 

.  S  Maximum" 

40 

40 

45 

45 

44 

35 

61 

63 

62 

61 

56 

60 

52 

51 

49 

47 

53 

60 

69 

58 

42 

52 

53 

53 

60 

59 

61 

67 

65 

71 

75 

5-1  8 

(  Minimum 

25 

31 

37 

43 

19 

12 

18 

24 

26 

34 

26 

30 

48 

21 

36 

41 

31 

80 

43 

26 

17 

19 

37 

41 

44 

30 

26 

34 

43 

40 

34 

31.2 

Jonesboro  

.  ]  Maximum" 

27 

32 

35 

35 

14 

29 

50 

60 

54 

53 

44 

39 

37 

41 

35 

39 

38 

45 

57 

35 

37 

45 

50 

45 

45 

34 

62 

55 

52 

69 

67 

43. -2 

"  Minimum  " 

15 

26 

28 

21 

1 

4 

21 

23 

32 

•oi 

27 

•29 

16 

21 

24 

34 

26 

2-1 

34 

15 

14 

25 

26 

3(; 

33 

17 

24 

36 

41 

4;; 

49 

25.  ' 

;iun<!tion 

.  1  Maxinuan" 

37 

39      44 

38 

26 

37 

46 

48 

54 

5(1 

44 

57 

45 

48 

52 

50 

54 

58 

61 

45 

46 

61 

60 

62 

54 

54 

63 

64 

68 

72 

74 

51.0 

t  Minimum  " 

24 

30      34 

24 

20 

8 

18 

24 

30 

34 

23 

29 

27 

19 

27 

80 

28 

39 

30 

15 

17 

27 

33 

28 

30 

25 

29 

35 

45 

40 

85 

■27.0 

Little  Rock  . . 

)  Maximum" 

30 

34      43 

39 

2.i 

30 

'53 

58 

57 

62 

51 

40 

40 

40 

36 

44 

39 

51 

56 

31 

41 

47 

45 

45 

48 

39 

57 

55 

56 

59 

69 

45.  0 

i  Miuinnnn  ' ' 

10 

•  -27      '30 

23 

8 

10 

22 

32 

39 

30 

28 

30 

20 

26 

32 

84 

31 

28 

27 

18 

17 

24 

3S 

37 

3! 

23 

28 

43 

43 

'39 

41 

■2b.  2 

Lutherville 

.  j  Maxinnun' ' 

35 

32 

43 

39 

27 

39 

51 

CO 

58 

50 

43 

44 

38 

44 

43 

46 

40 

42 

46 

35 

40 

49 

46 

43 

43 

40 

49 

48 

64 

63 

64 

14.0 

1  Miniranin  ' ' 

12 

23 

23 

20 

3 

5 

22 

33 

39 

26 

23 

32 

16 

23 

29 

31 

23 

23 

24 

4 

1'^ 

2-i 

31 

36 

31 

19 

26 

39 

42 

36 

38 

■24.7 

TVTnfTTinlia)         ... 

.  )  Maximum' ' 
(  Minimum  ■' 

36 
29 

44 
18 

28 
10 

37 
11 

58 
20 

68 
29 

69 

f8 

40 
26 

56 
27 

49 

21 

49 
34 

44 
37 

60 
30 

62 
47 

57 
25 

44 

17 

50 
22 

46 
43 

51 
42 

57 
2s 

49 
39 

62 
2S 

59 
42 

64 
60 

68 
42 

71 
39 

:t2.2 

jMagiiuiJ'Mi.  ....•• 

30.  0 

M  al  vern 

•  j  Maximum" 

"33 

35 

"-46 

"-43 

38 

33 

52 

59 

56 

57 

52 

49 

"45 

49 

43 

47 

"43 

51 

55 

63 

43 

48 

45 

45 

56 

46 

00 

55 

■57 

66 

72 

49.4 

1  Minimum  ' ' 

IS 

28 

34 

24 

13 

6 

IS 

22 

•29 

44 

26 

28 

21 

18 

30 

36 

31 

27 

34 

21 

13 

20 

37 

40 

40 

■23 

21 

39 

45 

36 

34 

■-'7  0: 

Marianna 

.  \  Maximum' 

3-J 

38 

42 

40 

37 

26 

48 

59 

59 

60 

48 

47 

37 

48 

38 

48 

43 

51 

57 

57 

39 

45 

47 

46 

4» 

41 

55 

57 

53 

63 

67 

47.5 

1  Minin)um  ' ' 

20 

29 

34 

26 

10 

8 

20 

27 

33 

32 

■28 

29 

22 

22 

27 

37 

33 

28 

42 

21 

16 

2-> 

31 

38 

40 

22 

26 

25 

41 

46 

40 

28.2 

Marked  Tree  W- 

. .  )  niaximiun' ' 

35 

40 

35 

14 

28 

50 

58 

55 

50 

45 

38 

38 

43 

38 

39 

34 

47 

55 

27 

38 

44 

50 

4-; 

46 

37 

52 

,50 

63 

63 

68 

66 

44.0 

(  Minimum  ' ' 

ly 

31 

25 

6 

6 

9 

24 

26 

34 

29 

29 

19 

19 

22 

33 

29 

25 

28 

IS 

15 

16 

25 

36 

88 

2(' 

19 

29 

37 

42 

40 

40 

■25. 4 

Marsliall  

..  (  Maximum" 

26 

34 

37 

34 

22 

32 

56 

59 

52 

45 

49 

41 

40 

44 

38 

38 

38 

41 

52 

27 

39 

43 

4C 

42 

41 

40 

04 

51 

54 

63 

64 

-!3.  6 

'  Mininunn  '  ■ 

11 

23 

•24 

19 

-  1 

4 

25 

•29 

42 

27 

24 

27 

14 

20 

30 

81 

22 

•23 

27 

12 

1,''- 

27 

35 

87 

31 

26 

31 

43 

44 

30 

4^ 

25. 9 

Mena ...  ......••• 

.  ]  Maximum-  ■ 
'   M'nimum" 

1-5 

34 
25 

42 
25 

42 
25 

•24 

35 

5 

45 
2J 

58 
28 

53 
40 

53 
26 

42 
29 

43 
29 

45 
16 

47 
19 

36 
29 

43 
28 

32 
27 

61 
27 

46 
29 

32 
15 

42 
K-i 

46 
25 

41 
37 

46 
40 

45 
32 

50 
21 

57 
26 

49 
40 

58 
44 

62 
35 

69 
38 

15,2 

20.  .i 

Morrillton 

. .  \  rfaximum  ■  ■ 
t  Mininuim  •  • 

6( 

34 

42 

40 

33 

32 

50 

60 

b-i 

53 

47 

44 

37 

46 

46 

47 

48 

49 

55 

48 

45 

48 

51 

45 

49 

4.=- 

57 

55 

57 

58 

68 

48.; 

U 

26 

31 

24 

9 

3 

120 

2-1 

36 

29 

27 

30 

IS 

21 

28 

34 

3(' 

28 

35 

20 

18 

27 

31 

37 

37 

21 

'26 

41 

42 

37 

39 

27.4 

Mt.  Home  

.  )  Maximum  ■  ■ 

28 

30 

41 

32 

20 

30 

55 

65 

55 

50 

47 

38 

39 

48 

34 

36 

33 

41 

49 

26 

41 

48 

5-.> 

41 

41 

40 

59 

51 

50 

64 

65 

43.7 

/  Minimum  ■  ■ 

7 

20 

19 

■    15 

-  6 

—  2 

13 

■20 

30 

22 

19 

22 

4 

12 

20 

29 

15 

17 

19 

9 

6 

20 

22 

3:i 

23 

11 

26 

33 

39 

27 

32 

18.:: 

Mount  Ida 

.  \  Maximum-  - 

33 

33 

45 

38 

31 

36 

62 

62 

54 

64 

55 

46 

49 

49 

43 

49 

37 

53 

.52 

38 

47 

bv 

.5'.i 

46 

50 

48 

5'.' 

57 

58 

68 

72 

49.7 

!  51inimum  ■ 

13 

2( 

25 

18 

9 

1 

13 

17 

41 

29 

19 

24 

11 

12 

22 

85 

80 

23 

8! 

18 

7 

19 

30 

39 

36 

19 

18 

35 

44 

30 

27 

23. 2 

Nail 

.  i  Miixiunim  •  ■ 

3( 

31 

38 

32 

15 

26 

3C 

39 

46 

35 

3f 

37 

38 

40 

34 

37 

29 

31 

37 

23 

86 

4 

37 

39 

39 

88 

50 

49 

49 

61 

62 

37.  ( 

i  Miniuunii  •  - 

5 

20 

19 

13 

-  5 

-   1 

20 

■25 

21 

24 

•20 

18 

10 

17 

22 

28 

2i 

21 

21 

7 

9 

21 

■29 

34 

26 

13 

•24 

29 

35 

89 

41 

■20. 3 

Newport. ....... 

. .  J  Maximum- 
(  Minimum  •  • 

28 

1.5 

32 
27 

39 
30 

35 
2.' 

30 
5 

27 

7 

47 
23 

68 
27 

52 
34 

53 
33 

42 
27 

40 
30 

31 

18 

42 
2i 

4( 
27 

41 
22 

38 
29 

48 
24 

52 
41 

41 
17 

88 
14 

44 
26 

47 

8! 

44 
38 

41 
37 

39 
19 

63 
'24 

54 
39 

52 
44 

58 
88 

67 
41 

13.8 

■26.  7 

Ost^eola ••• 

. .  ,'  Maximum- 

5(1 

33 

39 

42 

39 

36 

28 

49 

60 

59 

55 

45 

41 

35 

41 

41 

42 

43 

48 

68 

Z> 

37 

45 

51 

46 

45 

35 

50 

54 

54 

63 

4-5.2 

1  Minimum  •  - 

10 

17 

28 

23 

^ 

fa 

10 

22 

3( 

38 

29 

28 

16 

Is 

25 

3( 

27 

25 

28 

16 

11 

19 

23 

26 

37 

17 

21 

25 

38 

37 

38 

■23.5 

Ozark 

. .  j  Maxim\nn-  • 

3-2 

33 

42 

35 

24 

31 

50 

6u 

60 

54 

46 

43 

40 

49 

4h 

46 

34 

38 

49 

47 

49 

50 

49 

43 

41 

42 

54 

50 

55 

56 

60 

46.1 

/  Minimum -- 

15 

2( 

2; 

21 

4 

8 

17 

21 

24 

28 

23 

84 

26 

16 

31 

30 

23 

24 

26 

28 

31 

8> 

30 

39 

30 

20 

25 

40 

46 

33 

32 

■26.6 

Pine  BluPE 

. .  )  Maximum  •■ 

3a 

37 

4: 

45 

32 

35 

67 

64 

59 

67 

65 

42 

42 

48 

40 

47 

50 

60 

62 

48 

45 

50 

4'.l 

47 

57 

44 

62 

68 

67 

65 

75 

50.5 

t  Miuinnnn  ■  • 

21J 

2; 

34 

27 

12 

9 

19 

29 

34 

34 

27 

29 

23 

20 

29 

37 

32 

26 

42 

20 

9 

2< 

25 

39 

38 

24 

24 

39 

44 

44 

37 

■28.2 

Pnoahoutas 

. .  V  Miaximuni-. 

3f 

31 

31 

37 

30 

2( 

49 

58 

52 

48 

46 

44 

35 

42 

35 

38 

86 

40 

61 

33 

35 

44 

47 

44 

44 

88 

48 

50 

49 

54 

52 

41.8 

I  Miuinnnn  ■  • 

12 

23 

2( 

18 

-  1 

2 

18 

2! 

27 

31 

2b 

27 

12 

15 

20 

33 

24 

17 

83 

14 

9 

24 

25 

35 

34 

12 

20 

83 

39 

36 

32 

•22.5 

Portland  

..  \  Maximum-- 

4(. 

4( 

44 

45 

40 

3^ 

54 

60 

62 

60 

.50 

62 

47 

49 

44 

45 

5C 

58 

55 

55 

49 

40 

51 

54 

56 

51 

59 

65 

69 

68 

72 

52.4 

1  Minimum  •  ■ 

25 

30 

3h 

•29 

19 

11 

20 

26 

33 

35 

28 

33 

•29 

23 

85 

41 

34 

31 

4( 

25 

19 

21 

34 

39 

4( 

29 

26 

35 

46 

42 

35 

30.8 

Prescott 

*  Maximum  •■ 

3a 

35 

a 

43 

3b 

35 

55 

60 

56 

56 

63 

50 

45 

50 

45 

46 

47 

56 

6r 

53 

43 

50 

4b 

47 

57 

49 

62 

60 

61 

67 

71 

50.8 

(  Minimum  •• 

■2( 

29 

33 

2( 

!5 

8 

2( 

•26 

39 

32 

2fc 

31 

23 

20 

33 

37 

31 

29 

42 

23 

16 

22 

40 

41 

42 

26 

26 

41 

46 

37 

3b 

•29.  ( 

f^iso]^  

. .  j  Maximum-  ■ 

35 

37 

44 

43 

41 

85 

55 

61 

68 

62 

48 

44 

48 

45 

44 

48 

56 

6(J 

58 

44 

49 

5C 

50 

65 

49 

61 

58 

57 

69 

79 

.51.8 

(  .Minimum  -  - 

2C 

27 

34 

25 

12 

7 

2( 

31 

2-> 

21 

33 

18 

19 

32 

38 

30 

27 

45 

2C 

16 

22 

37 

39 

42 

25 

2b 

39 

47 

46 

41 

■28.  7 

Rogers  

j  Maximum- - 

2t 

3f 

39 

35 

IH 

39 

59 

5S 

50 

of 

"41 

43 

40 

45 

39 

37 

26 

43 

47 

21 

41 

46 

48 

48 

41 

47 

54 

51 

68 

62 

61 

43.; 

'  Minimum  -  - 

27 

2t 

18 

-  e 

1 

21 

27 

41 

22 

If 

24 

10 

14 

2b 

26 

12 

6 

li 

9 

11 

2f 

34 

38 

2( 

14 

33 

41 

44 

32 

34 

■22. 1 

;->earpy 

S  Maximum  •■ 

6t 

31 

4'2 

43 

37 

3/ 

47 

57 

5t 

•53 

4S 

4f 

39 

46 

47 

44 

42 

44 

4<i 

43 

46 

45 

4b 

44 

47 

48 

53 

55 

54 

63 

65 

47.  t 

(  Minimum  •• 

K 

21 

2c 

1." 

1( 

25 

25 

31 

35 

3C 

28 

25 

16 

20 

35 

30 

25 

35 

15 

10 

15 

20 

32 

3.0 

15 

16 

25 

35 

30 

35 

•23.4 

Stuttgart 

'  Maximum  ■• 

3-. 

4" 

4S 

4( 

3( 

31 

51 

59 

5'J 

56 

4* 

44 

38 

46 

3!, 

43 

46 

53 

69 

54 

40 

45 

48 

47 

61 

43 

5( 

55 

64 

58 

69 

48,0 

)  Minimum  •• 

2t 

2i 

3-i 

21 

U 

' 

IE 

3C 

31 

3l 

2f: 

3C 

21 

2f 

2' 

27 

30 

26 

43 

2C 

15 

21 

33 

38 

41 

22 

25'     35 

42 

44 

39 

■27.- 

Subiaeo  

S  Maximum. 

3 

3-. 

4- 

3i 

2( 

3t 

04 

54 

51 

4t 

4'i 

41 

51 

la 

68 

40 

48 

4% 

3f 

46 

62 

45 

44 

44 

45 

53 

64 

58 

02 

67 

47.5 

"  (  Minimum  ■ 

If 

)      2f 

2: 

!    2r 

( 

? 

24 

4( 

28 

2E 

31 

2- 

18 

■2t 

Z-i 

21 

21 

3- 

11 

19 

24 

3( 

3f 

33 

21 

23 

30 

44 

33 

37 

■25.1 

Texarkana 

S  Maximum. 

3; 

i      Si 

>     5r 

)      4f 

)      3.' 

Sz 

"5<r 

6C 

6- 

57 

5-1 

54 

5C 

5a 

4: 

5C 

41 

61 

6C 

4r 

42 

52 

48 

52 

52 

54 

63 

63 

&J 

68 

72 

.51.  f 

!  Minimum  . 

•2' 

I      3( 

)      31 

!     2- 

\i 

i      T. 

31 

28 

4' 

»2 

2( 

■it 

25 

2^i 

35 

3S 

3C 

3C 

4i 

21 

17 

25 

43 

43 

43 

28 

3f 

44 

.5i 

37 

37 

31.1 

^\'arren 

..  S  Maximum. 

4 

2 

I      4( 
i!      2f 

1      4. 
)      2i 

l      4i 
i      2( 

i      bt 
)      1( 

)     5- 
;     2( 

4i 

)      U 

S      4i 
>      2C 

4t 
2'. 

5C 

3; 

4{ 
2' 

3] 

4E 
25 

46 
2C 

4c 
3( 

4C 

3r 

45 
31 

45 
•2C 

51 

2i 

4( 
If 

41 

2(1 

41 
3( 

44 
3( 

52 
■29 

5f 
28 

43 
■2f 

49 
28 

46 
20 

50 
30 

61 
41 

55 
35 

40.- 

(  .Mininumi- 

■25.0 

Wynne 

S  Maximum  ^ 

3 

1 

J      A 

1      4 

1      3- 
I      2- 

J     3: 

i      2f 

)      4t 

J\     1" 

»      6C 
2t 

5- 
3- 

5: 
3:- 

4( 
2i 

)      4C 

)      3£ 

45 
2t 

3f 
2i 

44 
8( 

3£ 
31 

51 
2" 

bi 

1    3£ 

•ic 
1£ 

39 
15 

4J 
24 

4- 
3C 

44 
1     3t 

4" 

4f 
21 

53 
25 

58 
36 

55 
43 

62 
■10 

fid 
39 

45.; 

(  iUinimum . 

i\     2< 

)      3' 

i     31 

•2C 

■27.5 

W  IrLstruments  are  read  in  the  morning ;tlie  maxinnim  temperature  tlifu  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs 


Sffi^«j«««!i(^^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


R^K,RnSRS  SECTIOJSI. 


HABVEY  S.  COLE,  Meteorologist. 
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GENERAL.  SUMMARY. 

Although  the  month  as  a  whole  was  slightly  above  normal 
with  regards  temperature  a  Cold  Wave  during  the  first  decade 
brought  the  lowest  February  temperature  recorded  since  1919. 
The  month  opened  warm,  temperatures  being  10  to  20  above 
the  seasonal  average  throughout  the  State,  but  by  the  5th  un- 
reasonably cold  weather  had  overspread  the  State  and  temper- 
atures continued  low  until  the  11th.  During  this  period  tem- 
peratures of  16°  to  18^  were  recorded  to  the  southern  border 
counties  and  -  7°  at  Gravette,  Benton  County.  From  the  12th 
to  the  16th  temperatures  were  again  above  normal  while  during 
the  remainder  of  the  month  near  or  slightly  below.  The  number 
of  rainy  days  was  normal,  but  the  monthly  totals  were  m  most 
instances  considerably  below  normal,  the  average  for  the  State 
being  only  2  26  inches  or  1.02  inches  below  normal.  Some 
plowing  was  done  but  frequent  rains  kept  the  soil  too  wet  dur- 
ing most  of  the  month.  The  Cold  Wave  the  first  of  the  month 
and  the  cool  weather  during  the  last  decade  kept  most  truit 
dormant  and  at  the  close  of  the  month  no  damage  had  occurred. 
Wheat  and  rve  were  usually  in  guod  condition,  but  oats  were 
damaged  by  the  freezing  weather  of  the  first  decade  and  in 
many  sections  were  reported  in  poor  to  fair  condition.  Dirt 
roads  were  bad  during  most  of  the  month,  imgassa]?k.ia^7r^„ 
sections.  !-vS?$ 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Sleet:-  4th,  3;  5th,  8;  11th,  2;  22d,  4;:28d,2;  26th,  2. 

Tk I ivder storms:-  3d,  8;  4th,  17;    llth,  1. 

De'use  Fog:- nth,  2;  16th,  1;  17th,  1 ;  18th,  2;  23d,  1. 

Solar  Halos:-  7th,  1. 

Lunar  Halos :  -  28th,  1 . 


MISCELLANEOUS  DATA. 
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COMPARATIVE  DATA  EOR   FEBRUARY. 


T.'H. 


Year . 


TEMPERATURE. 

The  mean  tempereature  for  the  month  of  February,  as  de- 
termined from  the  recoids  of  50  stations,  was  42.9°  which _  is 
0  7°  above  normal,  positive  and  negative  departures  occurring 
in  all  sections.  The  highest  monthly  mean  was  48.2°  at  Huttig, 
the  lowest  87.6°  at  Dutton  and  Nail.  The  highest  temperature 
recorded  was  82°  at  Subiaco  on  the  14th,  the  lowest,  —  7°  at 
Gravette  on  the  6th.  Extremes  occurred  on  approximately  these 
dates  throughout  the  State.  The  greatest  daily  range  w^s  5t) 
at  Mammoth  Spring  on  the  2d  and  Evening  Shade  ontheldtti. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  records  of  70  stations,  was  2.26  inches,  which  amount  is  a 
deficiency  of  1.02  inches.  The  greatest  monthly  totals  occurred 
in  southeastern  counties,  the  lighter  in  northwestern.  The  great- 
est monthly  amount  was  6.36  inches  measured  at  Portland 
the  least,  0.60  inch  at  Fayettevilie.  A  measurable  amount  of 
snow  fell  at  15  stations,  averaging  1.7  inches.  The  greatest  ^4 
hour  precipitation  was  2.52  inches  at  Lambrook  on  the  23d. 
The  average  number  of  days  with  0.01  inch  or  more  precip- 
itation was  7. 


Temperature. 


sS 


Precipitation.         Number  of  days. 
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•Means 

ana  jiX- 
tremes. 

1891 

1892 

1893 

Ib'j4 

1895 

1S96 

1S97 

1S9S 

lS9y 

1900 

1901 

190'-' 

19i)3  

lUO) 

lOUo 

1906 

1907   

1908 

1909 

1910 

1911 

101-2 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 


4S.2 

46.5 
49.  0 
42.  4 
40.5 
33.  5 
45.  2 
46.6 
45.8 
31.  S 
39.  7 
40.8 
35.0 
41.0 
44.9 
32.3 
41.8 
44.9 
44.2 
47.3 
39.0 
49. « 
37.9 
41.0 
40.4 
45.  9 
43.4 
43.  4 
44-4 
44.1 
45.  0 
43.3 
47  8 
41.9 
42. 9 


+  4.3 
+  6.8 
+0.2 
-1.7 
-8.7 
+  3.0 
+  4.4 
+3.  6 
-10.4 


—2.0 
-1.4 
-7.2 
-1.2 

+2.7 
-9.9 
-0.4 
+2.7 
+2.  0 
+  5.1 
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-0  3 
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75 
83 
78 
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18 

2 

0 
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3.28 
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3.  47 
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6.32 
0.71 
3.30 
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2.08 
2.18 
5.06 
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2.60 
7.63 
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2.55 
2.21 
2.77 
5.26 
6.41 
3.  66 
4.31 
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4.47 
1.78 
1.93 
1.17 
3.34 
1.26 
3.59 
4.89 
4.66 
2.26 


-0.36 
+  0.19 
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+3.04 
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+  1.78 
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-0.51 
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+  1.19 
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+0.31 
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'Hased     on  30  years  record. 


CLIMATOLOGIOAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


n 


stations 


February,  1924. 


Climatolog-ical  Data  for  February,  1924. 


Counties. 


Temperature,  {  Degrees  Fahrenheit  ^. 


a 

a 


Amity 

Arkadelphia 

.Arkansas  City 

.\rlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Boone  ville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

(Clinton 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas   ...- 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Fayetteville - 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig  • 

Jonesboro 

.Junction 

Lambrook 

Little  Kock 

Lutherville.  tt  

Magnolia 

Malvern. 

Mammoth  Spring  . . . 
Marianna. 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pindall 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princetown 

Rison 

Rogers 

.Searcy 

Snow  Lake 

Springbank  tt   

Stuttgart 

Subiaoo 

Texarkana 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

Wynne 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 


Izard  

Ouachita  . . 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner  .. 

Clay 

Yell 

yell 

Marion 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian.... 
Hempstead  .. 
White 


Polk 

Benton  ..  .. 

Boone , 

Cleburne.  . . 
Phillips  .... 
Cleburne  . . , 
Hempstead. 
Garland  . . . . 

Union 

Craighead.. 


Union 

Phillips 

Pulaski 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs. 

Pulton , 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

Jackson 

Mississippi  ... 

Franklin 

Woodruff .  ... 


Searcy 

Jefferson  . 
Randolph. 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 
Benton  . . . 

White 

Arkansas.. 


Miller 

.\rkansas 

Logan 

Miller.     .... 

Scott 

lirmlley 

Little  River. 
Cross 


State  Means    nnd   IC^treme 


700 
1S6 

146 

700 
277 


1303 
259 
600 
205 

361 

158 
470 
200 
516 
309 
293 
327 
330 
1175 

1C2 
1590 
270 
229 
1465 


1451 
4«1 
260 
200 

900 
1250 
lJft2 
4U5 
1S2 
445 
377 
600 
175 
345 

182 
155 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 

1185 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 
240 
450 
196 

1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

13K5 
236 
185 

240 

228 
1050 
3X2 
675 
2(16 


250 


40.4 
39.2 
38.6 


43.5 

44.5 

41.6^ 
44.0 
44.9 


43  2 
40.2 


43.8 


45.8 
37.  6 
46.6 
44.6 
40.7 
41.2 
40.2 
42. 2 


42.8 
38.6 


45.5' 
43.8 
2 
41.9 

46.8 


44.1 
42.1 


45.0 
39.8 
44.2 
40.9 
42.0 

42.4 

44.8 
39.6 


37.6 
43.0 


43.0 


45.4 
40.  5 
47.6 
46.2 


45.8 
39.6 
43. 2 


43.6 
44.7 
47.2 


43.5 


43.9 


0.0 
-  2.9 
+  0.1 


-  3.1 

+  1.5 

0.0 

-  3-0 

-  1.3 


-  0.1 
+  2.6 


+  0.2 


3.5 
1.5 

1.0 
1.8 
0.9 


+  0.9 
-0.6 


-  2.1 

-  3.0 

-  3.5 
+  0.4 

-  0.3 


-0.8 
-  1.1 


-  1.9 
+  0.4 

0.8 
3.1 

-  1  0 


1.2 
2.4 


+  0.8 
2.5 


0.1 


0.0 

+  0.1 

0.9 

0.1 


+  1.4 

+  1.3 

2.6 


-0.6 

+  2  ;>, 

0-6 


0.3 


+  0.- 


82 


13 
13t 

14 


13 

15 

2t 
14t 
13 


13 

3t 


Precipitation,  inches. 


15 

Kit 

II 

|:i 

14 

13 

14 

14 


3 
13 
13t 
15 


13 

13t 


13t 


13 
14 
13t 


13t 

14 

13 


15     i     18 

I 

»     !-7 


6 
6 

22 
6t 
6 


42 
43 
34 


33 
44 

47? 
44 
46 


39 


42 
43 
45 


44 
41 
4v) 


2.50 
4.23 
2.00 
2.88 
2.20 
1.76 
3.61 
1.08 
2.11 

2.45 
3.81 
1.75 
1.76 
1.86 
2.58 
1.69 
1.05 
1.05 


4.18 
0.90 
4.63 
1.83 
1.70 
2.91 
0.60 
1.  55 
2.04 
1.92 

2.87 
1.65 


-L97 
-0.27 


-0.54 

-1.43 

-0.86 

+0 

-0.99 

-1.35 

fO.Oc 
-0.  i; 
-1.47 
-2.03 

-l.'OB 
- 1. 82 
-0.9' 
-1.98 


+0.1: 

-2. 0: 
+  I  .2i- 
-2.35 
-0.94 


-1.9- 
-1.2' 
-0.9' 
-1.36 


2.97  +1.25 
3.08  -l.f3 
2.118 


1.86 
2.56 
4.^0 
1 . 8.^ 


-2  13 
-1.(6 
+  0..6 
-2.01 


4.62  +1.20 
4.63 
1.64  -3.t3 
1.37  -2.15 


2..'!8 
2.  82 
1.74 
2.21 
1.73 

l.l.T 

1.7o 
1.52 


-1.12 
+  0.18 
-2.18 
-1.25 
-0.49 

-2.06 

-6.'86 


2.85  +0.46 
1.62  -1.21 
1  41  -2.21 


1.6" 
1.60 

1.48 
2.  .59 
3.10 
6.  36 
2.36 
2.00 
2.17 
0.84 
0.  '.Ill 


3.71 
2. 05 
0.94 


-0.93 
- 1  ..39 


-1  41 
-0. 17 
f2.07 
-1.16 
-1.84 
-0.97 
-1.04 
-2.65 


0.75 
2.30 
0.75 
0.67 
0.67 
0.70 
1.24 
0.62 
0.46 

0.84 
1.00 
0.47 
0.40 
0.78 
0.93 
0.50 
0.32 
0.33 


1.52 
0.49 
1.68 
0.63 
0.76 
1.00 
0.30 
0.72 
0.53 
0.38 

0.79 
0.50 


1.42 
1.10 
0. 65 
0.'i2 
0.  55 
1.00 
0-57 

1.78 
2. 52 
0-53 
0.44 


0.85 
1.22 
0.64 
0.58 
1.00 

0.36 
0..50 
0.92 


0.61 
0.80 
0.46 


2.  2i  -0 
1.14i... 


+  0.04 
+  1.56 
-1.75 
2 


1.3ii|-1.72 
1.82-1.72 


0.64 
0.50 

0.76 
0..55 
1.40 
1.83 
0-63 
0.75 
1.00 
0.61 
0.20 


1.00     T. 


0.73 
0.39 
0.58 
0.40 


0 
T. 

0 
T. 
T. 
2.0 
T. 
0.4 
T. 

0.2 
0 

T. 

T. 

T. 

1.0 

T. 
0 
0 


0 
1.0 

0 
T. 
T. 

0 
2.5 
T. 

0 
T. 

0.3 

2.5 


0 
2.0 

0 
T. 
T. 

0.2 

T. 

6.0 


0 
1.0 
T. 


T. 

T. 

1.5 

T. 

T. 
0 
0 

1.7 

T. 


T. 
'J' 
T. 
3.1 
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0.50 


1.02    2.52 
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The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  coraijuted  only  tor  suet'  stations  as  have  ten  or  more  years  record  :  but  all  coiiii'i»-le  repor'.s  are  used  in  oetermin 
iiig section  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ttl!ecei»ed  too  late  Id  be  included  in  means  and  smmaries.  Ri'ference  letters  *,'','',  appearing  in 
the  lable  indioitte  uumborof  days  missing;  for  example.  '  r.'-presents  two  days  missing.  TAlso  (111  Dii'ei- liiites  iil'ost-offlce  iidilresses  of  these  siatiohs  as  follows:-  Junction 
Randolph,  La.;Lnthprvillc.  R.F.D.No.2.  Lamar.  Ark.:  .SpviMirt.aiil; .  Doddridge.  Ark. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Daily  Precipitation  for  February,  1924. 


Drainage- 
basin. 

Day  of 

month. 

Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

C3 

Arljartelphia  1111 

Ouachita.. — 

.10 
T. 
.35 
.64 
.67 
.39 
1.24 
-04 
.32 
?7 

't.' 

'.... 

.... 

".26 
.75 
.28 
.37 
.68 
.58 
.62 
.32 
.84 

'."i4 

.60 

.45 
.07 
.30 
.67 
.28 

'.'06 

'!i4 
.39 
.18 

'.'69 

'.'28 
.25 
.32 

't.' 

.08 
T. 
.04 
T. 
.24 
T. 
1.00 
.20 

't.' 

.16 

.75 
.30 
.30 
.06 
.37 

'.'62 
.05 
.46 
.08 
.31 
.47 
.27 
.36 
.47 
.39 
.30 
.26 

.10 
.28 

'.'6i 
.10 

31 

.50 
2.30 

'.'ie 

'.'46 

'.'45 



.... 

2.,'-.0 

Arkansas  City  lill 

'.'26 

White 

4.V3 
2.00 
2.  88 
2.2U 
1.76 
3. 61 

P.atesvillejlll 

White 

.28 

'.'62 
.25 
T. 
T. 
.22 

't.' 

.02 
T 

't'.' 

.02 

't.' 

.... 

't'.' 

".62 

.18 

44 

... 

heo  Brani'li 

Arkansas 

Arkansas  

White 

'.'is 

.25 
.38 

.18 
.01 
.43 

... . 

Bentouville  "•.. 

.08 

T. 

.55 

T. 
'.'06 

T. 

Black  Kockllllll. .. 

.44 

Booneville. 

Arkansas 

.05 

T. 

.26 

Briiikley    111 

Wliite 

White    

T. 

.50 
.29 
.30 
.44 
.40 
.16 
.16 
.42 
.08 

.13 

2A\ 

Calico  Kock  ||  11 

.15 

.42 

.21 
.05 

'.'27 

Camden  1111    

Ouachita   ... 
Red 

.27 
.07 

't.' 

t" 

't.' 

'.'46 

.93 
'.'■28 

'  '.62 

.21 
T. 
.03 

.14 

'  *  '  * 

-i  Ki 

Center  Point 

.01 

1.75 

Wliite 

.28 

White 

.26 
.93 
.10 

.78 
.32 
•  50 
.32 

.30 
.54 

1. 16 

Conway  

Arkansas. .  .. 
White 

T. 

.... 

Corning  

Danville  1!  [      

Arkansas .... 

.10 

Dardanelle    .  ... 

Arkansas 

White    

.14 

.... 

.... 

.33 

Dodd  City 

Dumas  

Arkansas 

White 

.25 

'.'02 

.05 
T. 
.10 
T. 

.32 

.05 

'.■49 

.20 
.19 
.30 
.21 
.24 
.13 

'.'26 
.27 
.02 
.15 

.28 

'  '.29 
.30 
.20 

'."io 

.OS 
.20 

.31 
.05 
.16 
.17 
.10 

't.' 

T. 

.08 

T. 

.30 

T. 

'.'6g 

'.'24 
1.00 

.08 

'.'39 
.19 

.35 
.11 
.56 
.30 

'.'ii 

't.' 

1.52 
.04 
.35 
.63 

.25 

i.'es 
'r. 

.02 
'.'64 

.83 

'.'65 
.05 

03 

4.18 
0.90 
4.63 
1.8.J 
1.70 

J    Ml 

Dutton 

ElDoradollll    .... 
England     

.10 
.14 
.3.1 
.75 
.30 
.01 

'.'38 
.12 
.40 

1.42 
.14 
.02 

'.'35 

".33 
.76 
1.00 

".Tz 

'.'67 
.79 
.45 
.51 
.02 
.35 
.60 
.42 
.40 
.57 
.70 
.27 
.27 
.44 

.58 

Arkansas  .... 

Wliite 

White 

White • 

T. 

T. 

■.'26 
T. 

't.' 

.10 
.15 

'•04 

't.' 

T. 

T. 

.25 
.26 
.10 
.57 
.06 

Kiireka  Springs 

Evening  Shade.  . 

■OS 

't. 

■.'62 

't.' 

.02 

.35 

.42 

KayetCoville   .... 

'.'53 
.32 

'.'oi 

. . . . 

Fort  Smith  *••  • 

Arkansas .... 

Red 

White 

Red  

.08 

.03 
.52 
.30 
.25 

't'.' 

.24 

.05 

'.'27 
T. 

.07 
.45 

'.'48 
T. 
.06 
.06 

'.'72 
.41 
.80 
.33 

1.78 

2.52 

37 

Fulton  nil 

't'.' 

'.'62 

'i* 

't.' 

.20 

.07 

2.04 
2.H7 

Georgetown  11  ||. . 

.76 
.50 

* 

'.'65 
.15 
.28 

.... 

Arkansas 

T. 

't.' 

i.'io 
i.'oo 

't.' 

.'62 
'.'90 

'.'eo 



Heher  Springs-.. 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Hnttig 

White  

Mi.'isissippi 

White 

Red 

Ouachita 

Ouachila 

'.'26 
'.'2'. 

.26 
.32 
T. 
.55 
.20 
.53 
1.23 
.32 
.38 
.26 

.98 
.34 

'.'•27 
't" 

'.'06 
.12 
T. 

T.' 

'.'6i 

2.97 
3  US 
2.0s 
1.S6 
2. 5r, 
4.80 
1.85 

Wiiite 

.14 

T. 

T. 

.41 

Ouachita 

.50 

.75 



ijii.mbrookl|l| 

White 

Arkansas.. .  .  • 
.\rkansas 

".be, 

.28 
T. 

T. 
T. 

Little  flock  *•• 

T. 

.27 
30 

Lin'ierviUe    

.17 

Magnolia 

Red 



^[.llve^u  

Ouachita 

.10 

'.'ii 

.24 
.12 
.12 
.50 
.10 

.30 
'.'58 

■f ' 

'.'69 

'.'ii 
.02 
.33 
.10 

.85 
.45 

'.'37 
10 

".65 

'.'is 

T. 

.02 

T. 

.10 

T 

.40 
.27 
.3>t 
.28 
.30 
.36 
.45 
.17 

.35 

'.'62 
.38 

'.'6i 

.26 

.27 
.64 
.29 
.06 
.12 
.08 
.18 

.12 
'.'ii 

.03 

0   '1U 

W'hite  -. 

Mississippi  — 

Mississippi 

White     

Ouiicliita 

.... 

1.22 

't.' 

.02 
.06 
T. 

.62 
.21 
.04 
1.00 
.29 
.30 
•92 

...   i" 

2.82 
1.74 
2.21- 

Jlarianna 

't.' 

T.' 

T.' 

.14 

Marked  Tree  il  |1   . 

T. 



Marshall 

'.'03 

Menu  ll!l    

.14 

1     1  "i 

Jlorrillton 

Arkansas 

.02 

1.78 

Mountain  Ifoinn  . 

While 

Mount  Ida    

Ouachita 

.... 

M;irfreest)oro.    ... 

Nail  . 

Newport    III 

Ouachita 

^viiiLe 

White 

Mississippi... 

.12 
T. 
.46 

.... 

.07 
.06 

.61 
.SO 
.07 

'.'22 

.... 

'.'46 

.47 
.15 
.12 

.43 

.23 
".2i 

'.'ii 

•••• 

.31 
.20 
.16 

.27 



2.85 
1 .  62 
1  4  1 

Osceola.  .1111 

Ozark  

Patterson  1111      .... 
Pindall. 

Arkansas.  ..... 

While 

White 

.08 
.30 
.20 
.12 

'.'63 
.75 

'."is 

.10 

't'.' 

.27 
'.'Ofi 

't'.' 
T. 
1.40 

't'.' 

'.'64 
T. 

"m 

T. 
T. 

.10 

.63 
.76 

'.'46 

T. 

.64 

'.'is 

't'.' 

'.'39 
.15 

'.'65 

".17 
.12 
,22 

'.'is 

.12 

T. 

.15 

.31 

.44 

'■'19 
.22 
.10 

'.32 
.05 
.06 
.17 
T. 

.01 

'.'% 

'.'23 

'.'20 

'.'2.5 
.28 

'.'i-j 

,08 

'.'50 
.16 
.45 
.40 
.21 
.63 
.40 
,30 

'.'i.5 

'  ',-52 
.28 
•  20 

r. 

.2-1 
.25 
.06 
.46 
.45 
1.83 
.40 

i'.oo 
'.'io 

'.'33 
.73 
.12 
.40 
T. 

"::i;.':: 

i 

1.60 
1 .  60 

J'lne  Bluff    111!.... 
Pocahontas.   .   .. 

Portland  11  ii 

I'resi'ott 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita...    . 

ou;ii-liita   

Ouuchita 

Ai-Uiinsas 

White 

.\ll^sissippl..  . . 

lied 

Arkiiiisas 

't.' 
't'.' 

't.' 

".09 
't'.' 

'.'is 

.08 

.76 

.28 

'.'56 
.45 
.06 
,10 

'.'24 
.39 

'.'40 

.55 

'.'si 
'.'so 

'.'52 

,27 
'.05 

T.' 
'.'06 

't.' 

.•55 

i.'i-i 

.21 

i'.oo 

.13 

T. 

.08 

".ii 

.20 

i.'es 

— 

".he 

.19 

1 

T. 
'.'35 



.... 

2. 59 
3  1(1 
6.  :'.6 

Princelon  1111   

llisou 

Kogers       

Searcy 

.Su')w  Lake 

Spiinghank  1111    .. 

'r.' 

2.fl'l 
2.17 
1  .M 
O.ill 

3.'7I 

9   (i"» 

Stuttgart   

.^iibiaco 

Texarkana   il  11   ... 

Wahlroa 

Wu\-.;n 

Whiii-clills 

VVymieiili 

Arkansas. . .. 

lie.l 

.\rkansas. 

Ouaciiita 

.... 

0.  '.-1 
2 ,22 
V.u 

Red 

Mississippi   . .  . 

tV 

'.'is 

T. 

.02 

't.' 

't'.' 

't.' 

.6(1 
.50 

.... 

.... 

.40 
.22 

.30  .... 
....1   .21 

'.'30 

'.'31 

't'.' 

.... 

".'.'. 

1.30 

1  82 

Kxcept  as  iuiiicated  obsiM-yations  are  inad,^  near  sunset   and  precipitation   is  for  24  hours  ending  alobscrvalion.  ♦■"  I'egular  Weather  Biircnti  staticn  ;    precipitation  for  '- 
hours,  midnight  to  midnight.    ;  Separate    dates  not   recorded.*  Included  in  next  measurement.   II 11  P'veipiiation  measured   in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  tli.^11  0. 01  iuc  li 

Daily  River  Stagres  for  February,   1924. 


Stations 

Rivers. 

Flood 
Srase 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

1" 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith 

Arkansas 

22 

8.9    8-5 

8.2 

8.0 

7.8.  7.6 

7.5    7.8 

8.4 

8.5 

7.8 

7.61111.8 

12.7 

13.0 

12.5jU.2!li.5ill.3il3.0 

13.5 

12.8 

12.3 

9.4 

9.  1|  8.91  8.4 

8  fl 

7.  7 

Iiardanelle 

do 

20 

7.4    7.4 

7.2 

7.0 

6.4 

6.0 

S.S    5.6 

6.6 

6. 5 

6.2 

5.8 

6.3 

9.0 

10.6 

10  7il0.ii 

9.9I  9.9  10.5 

]■/.:' 

11.6 

10  1) 

8,6 

7.5I  6.8    6.5 

6  0 

5  ,« 

Little  Rock, . . 

do 

23 

7.4    6.8 

6.4 

6.0 

5  8 

.5.8 

5.6    5.2 

4.6 

5.0 

5.3 

6.1 

4.6 

4.8 

7.0 

9.6 

10.0 

9.61  9.4:  9.4 

10.0 

11.5 

11.5 

9.8 

8.0    7.0 

6,0 

S  5 

5  0 

Pine  lllulV 

do....... 

25 

12.211.5 

11.0 

10.8 

10.7 

10.4 

in.4|  9.9 

9.4 

9.2 

9.6 

9.8 

9.2 

9.6 

9.8 

11.7 

13.4 

13.7  13.3113.2 

13.3 

14.2 

1.5.1 

14.5 

13.2  12.1 

11. 1 

10,4 

P  9 

Black  Kock  

Black 

14 

4.5 

4.5 

4.5 

5.  7 

7.5 

7.7 

7.0'  6.5 

6.0 

5.8 

0.0 

6.6 

6.8 

6.6 

6.2 

.5.8 

r>.  1 

.5.7    5.7!  5  7 

5.7 

,5.6 

6.0 

6.1 

6.3    6.4 

6,4 

6  4 

6  0 

Calico  Rock   

W'hite 

18 

2.8 

2.9 

2.6 

2.9 

3.0 

2.3 

1.8;  2.6 

2.8    2.0 

2.0 

2.6    2.4 

2.9 

2.9 

3.4 

3.4 

3.5    3.4 

3.7 

3.6 

3.6 

3.  6 

3.  5 

3.5!  3.2 

3.1 

3  0 

2,4 

Batesville   

do 

23 

8.6 

8.5 

8.5 

9.5 

9. 2 

8.8 

8.1 

7-3 

8.5 

S.3 

7.7 

8.8]  8.9 

8.4 

8.7 

9.0 

9.  3 

9.3    9.3 

9.6 

9.6 

9.5 

9.5 

9.5 

9.41  9.3 

9.0 

8,8 

8  5 

Newport 

do 

26 

6.2 

6.2 

6.1 

6.0 

6.0 

6.2 

6.1 

6.0 

5.9 

5.7 

5.6 

5.4 

5.5 

5.8 

00 

6.2!  6.4 

6.5]  6.6 

6.4 

6.7 

6.8 

6.8 

6.  7 

6  7:  6.5 

6.5 

6.4 

6.4 

(ieorgetown  .... 

do....... 

22 

9.4 

9.4 

9.2 

9  0 

9.4 

10.2 

11.0 

n.o 

10.6 

10.0 

9.8 

9.6 

9.5 

10.4 

10.8IIO.S1U.6 

10.7'10.8 

11.4 

11.5 

11.8 

11.9 

11.9 

11.h!ii.9 

11   7 

11,5 

11   2 

clarendon 

do 

30 

20.4 

20. 3 

20. 2 

20.1 

19.9 

19.7 

19.6 

19.  6 

19. 7 

19.5 

19  2 

18.9 

18.6 

18.4 

IS.ollS.I  18.5 

18.518.5,18.6 

18.8 

19. 0|  19. 2 

19.5 

19  7^19.9 

20. 0 

20  0 

•>0  0 

Helena 

Mississippi.  . . 

42 

36.0 

34.3 

32  2 

3' 1.3 

28.0 

26.7 

25  0i23.S 

23. 1 

22.8 

22.8 

22.  7 

22.5 

22.2 

21.9i21.621.4 

21  2  21.1  21  2 

21.4 

21.7|22.2 

22. 9 

24.2125-6 

27.3 

■>H  8 

30  3 

Arkansas  City. . 

no 

48 

43.  6142. 9 

42. 0 

40.9 

39.4 

38.0 

36.3 

34.6 

32.8 

31.7 

30  8I3O  3 

29. 6 

29. 1 

28.  ; '28 .2  27  7 

27.4  27.4  27.4 

27  5 

27.6127.9 

28.  6 

29.4J30.3 

31.2 

32,  0 

32  9 

<'am<ien 

OuachUa.  ... 

49 

1S.7'1S.0 

17.2 

16.5 

16.2 

16.9 

14.4 

12.5 

U  9 

11.4 

10. 9]  10.0 

9.8 

9.6 

9.2i  9.U  10.2 

10.0    9.ri,  9.6 

14.2 

16  4117  8 

17.8 

17.5:17.5 

18.1 

17,'^ 

16  8 

Danville 

Petit  .lean 

20 

7.0    6.5 

6.3 

0  0 

5.3 

5.1 

4.8 

4.S 

4.4 

4.4 

4.41  4.3 

4.3 

4.2 

4.1]  4.0'  1.0 

4.0    4.  1    4.1 

4.0 

4.0    5.0 

4.8 

4.7,  4.71  4.6 

4  5 

4  3 

Fulton 

Ued 

28 

16.0  15.2 

11.2 

13.  5 

12.7 

12.3 

11.9 

11.6 

11.2 

11.0 

lO.SIlO. 7  10.7111.2, 11. 7!12  0  12.3 

12  4  12.8  13-8 

14.4 

14.5  14.0 

13.4 

13.1  12.7:12.3 

11  9 

11.6 

A.rkadelphia 

Ouachita. 

18 

3.7    3.3 

2  9 

•2.1 

2.V 

2.4 

2.3 

2.0 

1.8 

1.5 

1.4|   1.6'   1.91   1.9i   1.8'   1.5    2.01  2.3    2.6]  4.2i  3.8 

3.8    3.5 

3.8 

3.6    3.0    2.7 

2  5 

2  3 

Patterson 

Cache  

9 

7.3!  7.2 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

69 

6.S 

6.8 

6.91  7  i;  7.3j  7.3'  7.3,  7.^:  -.1\  7.0    7.3!  7.5|  7.5 

7.5|  7  4    7.2] 

7.1    7.0    7  0 

7.4 

7.7 

I 

1 

1 

CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


February,   1924. 


Daily  Temperatures  for  February,    1924. 


Stations. 


Bates  ville§\^ 

Boe  Branch 

Bentonville 

BoonevlUe 

Brinkley 

Calico  Rock'S'i  .  .. 

Camden^^ 

Center  Point 

Conway 

Corning ■ 

Dardanelle 

Dodd  City ■ 

Iju.iias 

Button 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs  . 
Evening  Sliade.. 

Fayetteville 

Fort  Smitli 

arannis 

(Sravette 

Hope 

Hot  Springs 

Iluttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Kock  ... 

Lutli«rville 

Malvern 

Mammotli  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  \W.. 

Marslmll   

Mena 

Ivlorrillton 

Mt.   Home  

Mount  Ida- 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison  

Rogers  

Searcy 

.Stuttgart 

Subiaco   

Texartana  

Warren 

Wynne 


\  Maximum.. 
(  Minimum.. 
\  Maximum.. 
(  Minimum., 
i  Maximum., 
i  Minimum.. 
*  Maximum. . 
(  Miuimum  .. 
\  Maximum.. 
t  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
(  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
\  Maximum, . . 
(  Minimum 
(  Maximum.. 
1  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
i  Maximum. . 
1  Minimum  . . 
i  Maximum . . 
I  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
J  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
i  Maximum'. 
(  Minimum  .. 
j  Maximum.' 
I  Miuimum  \\ 
\  Maximum]] 
(  Minimum  ]] 
i  Maximum]  ] 
i  Minimum  ]] 
j  Maximum]] 
I  Miuimum  ]] 
i  Maximum" 
(  Miuinuun  ]] 
j  Maximum]] 
!  Miuimum  " 
\  Maximum]] 
I  Miuinuun 
(  Maxinuun" 
I  Minimum  " 
(  Maxinuun" 
(  Minimum  " 
(  Maximum' ' 
I  Minimum 
J  Maximum" 
(  Minimum 
)  Maxinuun" 
I  Miuim\mi  " 
j  Maxinuun" 
/  Mininnnn  ' ' 
\  Maximum' ' 
(  Miuinuun  ' ' 
S  Maximum' ' 
I  Mininnnn  '  ■ 
\  Maximum' ' 
(  iMinimiun  " 
J  Maximiun' 
\  Miuinuun  •  ■ 
!  Maximum  • 
(  Mininnnn  ■  • 
j  Maxinuun  •■ 
'  Mininnnn  ■  • 
S  Maxinuun'  • 
i   MMiinuun' 
.  \  Jaxinnnn- 
i  Miuimum ■■ 
\  Alaximum 
i  Miuiunim 
S  Maximum 
!  Jlinimian  •  • 
j  Maximum  •• 
(  Minimum  •• 
,  \  Maximum-  ■ 
1  iMiuinnun  ■  ■ 
.  ;  Maximum-- 
(  Miuimum  •■ 
)  Maximum -- 
I  iMinimum'  • 
,  J  Maximum-  • 
I  Minimum  •  - 
j  .Maximum-- 
t  Mininnnn  •  - 
j  Maximum  •• 
I  Minimiun  -  ■ 
,  j  Maximum -- 
I  Mininnnn  •- 
.  j  Maxiiuum-- 
i  .Minimum  -  - 
(  Maximum  ■- 
I  Miuinuun  •■ 
)  Maximum ■■ 
i  Miuimum  •  • 
\  Maximum-- 
I  Jiininuim-- 
i  Maxinuun. - 
(  Miuimum  ■  ■ 
S  Maximum- • 
(  Miuimum  -  - 
S  Maximum-- 
\  Mininnnn-  ■ 
S  M?.ximum.. 
(  Mininnim .. 


73 
48 
6.5 
■40 
71 
51 
74 
50 
69 
54 
71 
51 
67 
52 
7(1 
51 
71 
34 
65 
53 
73 
44 
68 
4H 
75 
&'2 
71 
49 
76 
37 
69 
51 
70 
48 
71 
42 
70 
39 
72 
38 
54 
40 
68 
50 
68 
88 
70 
52 
72 
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41      50 


10     11      12      13      14      15 


39     36      38 

24      18     19 


32 1     26 

48 

40 


32 


47      48      43 
26     35     37 


57     74 
28     32 
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22 


76     67 
44     54 


60     49      40 
48     38l     36 


23 


24 


25 


49  44 

83,  33 

46  43 

34 1  34 


26 


27 


28 


29 


30 


56!     63 


40 
20  27 
46  58 
33      33 


^wTiTslruments  are  read  in  the  morning:tlie  maximum  temperature  tlien  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  wliich  it  almost  always  occurs 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 

CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


R^}^R^SRS   SECTION- 


HARVEY  S.  COIiE.Meteorolog-ist. 


Vol.  XXVIII.    Little    Rock,   Ark.,   March,    1924.    No.  3. 

^  aENEKAL  SUMMARY. 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather   in   Arkansas 
during  March  were  tlie    low    temperatures,    deficient   rainfall, 
heavy  snowfall,  and  the  high  winds  on  the  night  of  the   _28th. 
The  mild  temperature  with  which   February  closed   continued 
until  the  5th  of  March    when   cooler    weather   overspread  the 
State  continuing  until  the  24th.  During  this  period  thetemper- 
ature  averaged  about  1 1*^  below  normal  and  near  the  l^th   and 
20th  was  16°  to  20=  below  with  minima  of    5°  to    8°    recorded 
in  the  northwestern  counties.  Lower  March  temperatures  have 
been  recorded  in  this  State  but  5  times    in  the    past   34    years 
and  in  only  3  years  has  the  monthly  mean  been  lower.  Frequent 
frosts  and  "low  temperatures  held  all  vegetation    in  _  check    and 
retarded  the  development  of  fruit  buds.  In  a   few    isolated    or- 
chards some  damage  was  reported  to  fruit,  but  the  loss  will  be 
negligible.  Although  the  monthly  precipitation  was    only    70% 
of  the  normal  amount  the  numlier  of  rainy  days    was   normal. 
The  snowfall  for  the  month  ranged  from  20  inches  in  the  north- 
western counties  to  a  trace  at  a  few  eastern  stations,  the   aver- 
age for  70  stations  being  7.0  inches.  This  is  the  heaviest  March 
snow  on  record.  In  March  1914  the  snowfall  averaged  6.9  inch- 
es   at    17    stations.  The  heavy  snow  and  frequent  showers  kept 
fields  wet  and  dirt  roads  impassable  in  most   sections.    At   the 
close  of  the  month  all  farm  work   was   badly  behind.    On    the 
niglit  of  the  28th  a  disturbance  of  large  extent  and  marked  m- 
ten-^ity  moved  across  the  Plains  to  southern  Iowa  causing  strong 
winds  and  gales  throughout  Arkansas,  a  maximum  velocity  of 
(11  miles  per  hour  from  the  southwest  being   recorded  at    Fort 
Smith,  h\  miles  per  hour  from  the  Avest  at  Little  Rock.  No  fa- 
talities were  reported  in  the  State  but  scores  were    injured  and 
damage  to  properity  estimated  at  over  $'.,000,000  resulted.  Be- 
twefu  500  and  600  oil  derricks  were  Itlown  down  in  the  El  Do- 
rado and  Smackover  oil  territory  and  damage  to  property    was 
reported  throughout  the  State.  On  the  morning  of  the  29th  dust 
was  very  noticeable  in  the  air.  w.  c.  ii. 

TEMPERATtTKli.. 

The  mean  temperature  for  Arkansas  during  the  month  of 
March,  as  determined  from  the  recordsof  50  stations,  was46.6° 
whicl)  is  6.0°  below  normal,  all  sections  showing  negative  de- 
partures. The  Irghesi  monthly  mean  was  53.9°  at  Huttig,  the 
lowest,  39.3°  at  Nail.  The  highest  temperature  recorded  during 
tlie  month  was  84°  at  Huttig  on  the  29th  and  at  Junction  on 
the  30th  v/hile  the  lowest,  5°,  was  recorded  at  Nail  on  the  lOih. 
Extremes  occurred  on  approximately  these  dates  in  all  sections. 

PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  the  month  of  March,  as  deter- 
mined from  the  records  of  70  stations  was  3.27  inches  whicli  is 
1.43  inches  less  than  normal,  practically  all  sections  showing 
negative  departures.  Monthly  totals  ranged  from  6.03  inches  at 
Marshall  to  1.25  inches  at  Searcy.  Snow  in  appreciable  amounts 
fell  over  practically  the  entire  State  and  averaged  7  inches. 
Monthly  totals  ranged  from  about  20  inches  in  northwestei'n 
counties  to  a  trace  at  two  eastern  stations.  The  greatest  pre- 
cipitation in  24  consecutive  hours  was  3.45  inches  at  Marshal i 
on  the  9th.  The  average  number  of  rainy  days  was  8. 


MISCELLANEOXTS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Tlnnulerslorms:-  4th,  11;  23d,  2;  26th,  1;  27th,  1;  28th,  11; 
29th,  18. 

High  WifiSsT-  Throughout  the  State  the  night  of  the  28-29th. 
Solar  Halos:-  7th.  1 . 
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76 

54 

53 

Little  Rock 

29.97 

30.40 

24 
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COMPARATIVE  DATA  FOR   MARCH, 


Temperature. 
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Precipitation. 


o  ? 


Number  of  days. 


P"  o 
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52.6 


47.9 

50.1 

54.6 

51.8 

48.7 

55.9 

54.5 

50.0 

51.2 

51.5 

52,6 
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61.9 

59.  5 

52.7 
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56.6 

45.8 

49.7 
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53.0 
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7.86 
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4-0.58 

4-5. 06 

4-1.26 

-1.73 

-2.20 

-0,03 

4-0.64 

4-0,  86 

4-0,  94 

4-0.61 

4-0.99 

-1.48 

-0.91 

-0.  99 

-3.  31 

-2.53 

4-3.  16 

4-0.04 

4-0.43 

-LIG 

-2.  77 

4-0,  62 

-3.39 

-fO.77 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


March,  1924. 


Climatological  Data  for  March,  1924, 
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4.0 
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3.5 


12.5 
3.0 
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0.80 
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L12 
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3.45 
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4.0 
4.5 
3.0 
10.3 
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17 
11 
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Observers 


n. 

w. 
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n. 

nw. 
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nw, 
nc. 


np. 
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s. 
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lames  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Ceo.    E    Payne. 

,T.   U  Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Teter. 

.(.   E.  Scaulan. 

U.   S-    Weatlier  Bureau. 

Vernon  C.   Howe. 

Supt.  Tuberculosis  Ran. 

H.  L.   D.   Whitson. 

W.  J.   Copp. 
A.  B.  Quarterman. 
.lohn  C.  Floyd. 
.L   W.   Bishop. 
Dr.    R-M.  Hunter. 

E.  E-  Cordrey- 
Rev.  N-  E.  Skinner. 
C.  P.  Evans. 

J.  D.   Rilev. 
Neal  Dodd. 

Ben  .Johnson. 
,1-   .M.   Uicketts. 
J.  J.   Kabb. 
Dr.  R.   H.  Hardin. 
Geo.   W.  Nichoalds. 
C.   C.   Price, 
University  of  Arkansas- 
U.  S.   Weather  Bureau. 
T.  J.  Logan. 
Arthur  Lentz. 

W.  E.  Mc  Vav. 
A .  F.  Stevens. 

A.  C.  Brooks. 

!'>.  C-  Spanhurst- 
.lames  A-   Burnett, 
J.   A.   Ingram. 
N.   P.  O'  Neal. 
P.   P.   Patraw. 
.1.  L.  Collett. 
Benedictine  Sisters. 

J.  A.  I^owderliack. 

!i.   A.  Newton. 

U.  S.   VVea.ther  Bureau. 

H.  Kauffeld. 

State   AktI.    Sciiool. 

Mrs.   W,    L,    Matthews. 

F.  M.   Daniel. 
C  N.   H<iu(  k. 
t:liarli's  Walton 
\V.   F.  Peeves. 

F..  W.St.  -Tohn. 
VV.   (.:.  .iack!-on. 

B.  S.     Halliort. 

(i  .■\.  Whittington. 
Henry  A.  Davis, 
("harl'usi'axton. 
Geo.  L.  l!oliiii!-(iu. 
W.  VV.  Pri'witt. 
Isham  P.ur  row. 
\V.   E.   Baker. 

W.   W.   Wood, 
Miss  Thearcs  Scheu. 
Bencdicitino  Sisteis. 
\V.   V,.    Edmiston. 

0.  .1-   Stephenson. 
l'"oote  Coleman. 
(Jeo.   H,  'I'isdal^, 
Carl  A.  Star(tk. 

1.  T.  Bell. 
,1.   L.  BrJtt. 

Miss  (iraco  Field. 
11.   A.   Buerklc. 
New  Subiaeo  Ab.^ey. 
II.   S.  Brashcar. 
Dr.   Cheves  Bevill. 
Mrs-   W.   L.Hartsell. 
Nannie  O.    Schirmer 
K.  O.  Allen. 


I 


< 


■  such  stations  as  have  len  or  more  years  record ; 


Thn     dr>narrnrps  trnm  nnrmnl    temnerauire  aiul  precipitation  are  cnuiputed  only  for 
in^    ct  on  m  r.    T.  P  eTipU  t  ^    is    ess  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++Recei  yed  too  late   to  be  included  in  means  and  smmanes.  Ke  erence  letters 
Inetableindicateuumborofdays  missing;  for  example.  »  r.pre.ents  two  days  missing.  tAlso  on  other  dates  iii-ost-ofUce    addresses    of  these    stations    a,s 
Randolph,  La.:LnthprvillR.  R.F.D. No.  2.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  noddndge.  Ark. 


lUtall  complete  reports  are  used  in  dclennii) 

.  appearing  in 

follow.'-:-      Juiictiiin 


'!^^»$«E»»ffiaii8<> 


Marco,   1924. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


11 


Daily  Precipitation  for  March,   1934. 


Day  of  month. 


Arkaiidiib  City  li 

Arlberg 

r.atesviUe  llll 

Heo  lirauou 

Bontonvillo  *•*.. 
Black  Hook  II  nil-.. 

BooueviUe- 

Brinkley    llll 

Calico  Kock  ||  II 

Camilen  llll    

Ccutei-  I'oint 

Cliireiulon  llll  — 

Cliuton 

Couway  

Corning   

nanville  1111     .... 
Dardanelle    .  .. 

Uo'Ul  City 

Dunuis  

l)nttoii •••■ 

lil  !).)ra<loll1l    ... 

ICnsflaml     

ICnr.'kii  Springs 
Evening  Shade. 
Kayctteville    .•• 
Fort  .Smith  "•   ■ 

i''nlt(>n  :|  II 

(ioorgclown  II  ||. 

Grannis 

GraveUe 

Hel)er  Springs-. 

Helena 

lligden 

Hope 

Hot  Springs 

Ilnuig 

Jonesl)(>ro 

Junction 

Lamhrookllll 

Little  Rock  " 
IjUllierville    .... 

Magnolia 

Malvern  

Mannnol  h  Sprin 

Marianna 

•    Marked    I'ree  II  ll 

Marshall 

Men;,,  llll    

Morrillton 

Mounlain  Home 

Mmint  Ida    

M'.n-froesboro.    ., 

Nail  

Newport    mi 

Osceola..  II II 

Ozark  

I'atiersoullll 

Findall. 

Pine  Itlulf     llll.., 

I'Dcahomas.    . 

I'ortlaiui  ilii..   . 

I'rescoU. 

I'rinrelon   llll    .. 

Kisoii 

Kog^'vs  .     .     ... 

Si':\rcy 

Snow  Lake  ... 

Springliauk  |||| 

Smtigart  

Siihiaco  . . 

Tex-vrVani 

Waldr^Mi. 

Warren  . . 

VVhit..clitf 

Wynn.'llll. 


(ill 


Ouachita 

Mississippi..  . 

White 

White 

Arkansas.. .  . 

Arkansas  

White 

Arkansas.  ... 
Wliite....     •. 

Wliite  , 

Ouachita   ... 

Ked 

Wliite •• 

White 

Arkansas.  .  . 

White 

Arkansas.  . . 

Arkansas 

White    

Arkansas . ..  . 

While 

Ouachita  ■ . .  • 
Arkansas  ... 

White 

White 

White 

Arkansas . .. 

Ked 

While  

Ked   

Arkansas.  . . . 

White  

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita  — 

Ouachita 

White 

Ouachita  — 

Wliite 

Arkansas... 
.'Vrkausas.  .. 

Ked 

Ouachita 

While  

Mississippi-  ■ 
Mississippi.. 
White     -      .. 

Onachila 

Arkansas. . . . 

While 

Ouacliita- ..  - 

Ouachita 

While 

White 

Mississippi-. 
Arkansas.  ... 

White 

Wliite 

Arkansas. . . 

White 

(lna(diila  .. , 
Ouacliila..  . 
Ouacliita  .. 
Ouachita  .. 
.\rkansas . . 

White 

Mississipiu., 

Ke.l 

Arkansa.s. . 
Arkansas.. 

Ked 

Arkansas.  . 
Ouachita. . . 

Ked 

Mississippi 


.24 

1-00 

AU 

1.7 

80 

•  ■ 

.12 

46 

'.'31 

-31 

.12 

.02 


.30 


.20 


.25 


1.40 


-25 
.71; 
.48 
.51 
.60 
.45 
.34 
.25 
.47 
.44 
It)  .40 
.24 


.14 

.24 

1.27 

.5ti 

'.'41 

'.'2.5 
.30 
.43 

.-51) 
.1 
.38 
T 
3. 45 

-30 

.64 

.'C() 
.111 
.  18 


.05 


.04 


...ll.OO 

.  .    .yo 

.4u|.... 
.OJ 

.(ill 

.31 


63 
.64 
.05 
.15 
l.!3 
.31 
.63 


1.05 
'.'65 

.y4 

.42 
.30 


.21 

.32 

.19 

.60 

.00 

.28 

.01 

l.-)8 

.  1)2 

.03 


.25 


.18 


.78 
.03 
.811 
-23 
.511 
.87 
.73 
.(ill 
l.lil 
..50 
.Ih 
.5: 

"..511 
.50 
.31) 


.54    .4 

1.5' 
1)5 

.Oil  (iO 
.  ...     .  18  .. 

.01    T.  I.. 

.10     .11 

-36  .--. 

.03  1.10 

.25|.... 
Ml   ....I 

.  13!  .37 
....I  .0.) 
1.17  .... 

TVil.';i.s 

.8i;...- 


.08 


T 

.l.i 
.78 
.51 

.16 
.35 

'.'21 
.11 
.3'! 
.10 
.08 
.30 
.27 

.'311 
.75 


29      30 


31 


)   H 


'. 

'.'37 

.80 

■io 

.28 

1  22 

.23 

20 

.20 

1.12 

T. 


1-10 

.56 

1.40 

1.14 

.50 

.90 

.45 

.  05 

1.15 

1.62 

.35, 

.30 

'.98 
.34 

'.'yo 

.90 
-81 


.54 

f. 

.51 
.80 
.7(1 
.78 
.81 
I.  10 


.10 


.03  . 


10 

2ii 

1.10 


.09 


.12 


.12 

.731 

.61 
.20 

.'(16 

' '.  iy 

.12 

.0- 
-lOJ. 

'.'i'll'. 

.041 

■  "^!i  - 
-06, 
.27i, 
.08 


.04 


.22 
.57 

."47 
1.00 

.'60 
.34 
.42 
.42 
.21 
.70 
.16 

'.'42 
.52 


.06  ... 
.06 


.06 


.28  . 

.33 

.(i5 

.'oi 

.115 
.11 

.03 


.02 


.50 


.03 


-08 


.11) 
.5.1 
.51) 
.,51) 
.80 
.22 
.  62 
.1 

1 .  92 
.(i9 
-  20 
.30 
.61 
.  10 

.15 
.25 
.17 


3.54 
4.41 
2.09 
2.92 
3.96 
4.17 
2.  55 
2.81 
3.81 
2.  82 
3.27 
4.20 
2.78 
2.08 
2.85 
1.88 
3.33 
2.64 


...  4.21 
•  062-93 
4.05 
3.  62 
3-56 
2.54 
3.36 
1.96 
2. 90 
3.  82 
3.46 
3.78 

.5'.62 
93 
1.05 
4.02 
5.10 
2. 19 
5.27 
2.47 
2.70 
2.16 
2.70 
2.  62 
2.110 
2.31 
2.31 
6.03 
2  66 
3.09 


1)3 


.02 


.04 


2.90 
4  .59 

;i.  05 

4.06 

1.82 

2.43 

00 

2.10 

5.00 

2.87 

4.69 

2.  6  1 

3  90 

..|4.81 

0313.24 

10  1.25 


3.  81 
3.15 
2.  69 
3.8! 
3.11 
i 

:j2'io 
.3.20 


Kxcept  as  indicated  obsevvalions  are  made  near  sunset   and  in-ecipitaiion   is  for  24  hours  ending  at  observation 
hours,  midnight  to  midnight,    t  Separate   dates  not   recorded.  *  Included  in  nflxi  nieasureineiu.   Ull  Pn-cipitatiou  n 


eguliii  W  1 1'tlic  r  I'-iiicini  slaticn  ;    pirciritiitii  11  for  21 
■1I   iutlie  iiioniing.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch. 


Daily  River  Stag-es  for  Marc'i,    19'34. 


Stations. 

Rivers. 

Flirt  Sm'h    

.\rkansas 

Iiiirdr nolle  

do 

Little  Kock. . . 

do....... 

I'iue  Hlult 

ilO--.... 

Black  Kock  

Black 

Calico  Kock   

White 

Batcsville   

rio 

Newport 

do 

Oeorgelowu 

Clareudoii 

do 

Helena 

-Nlississippi.  . . 

Arkansas  ('il.v  ,  • 

do 

Camden  

(  luu  li'.la  .   ... 

Danville 

I'etilr  .lean 

Cnllon 

Ked 

Arkadelphia  ... 

Ouachita- 

Patierson 

each'.   

Flood 
SiaL'e 


10 


22 

7.6 

7.;! 

20 

5.7 

5.5 

23 

4.9 

4.8 

2.-) 

9.7 

9.1 

14 

6.0 

5.8 

IS 

2. 2 

2.1 

23 

8.0 

7.9 

26 

6.3 

6.3 

22 

10.8llil.3 

30 

19. 9' 19  8 

42 

31.6  32.5 

48 

33. 8  34. 5 

49 

15.0  15.0 

20 

4.31  4.2 

28 

11.110.8 

18 

2  oi   1.9 

9 

7.t 

7.9 

7.2 

5.3 

4.7 

8.9 

.5.7 

2.41 

7.9 

6-2 

9-8 

19-4 

33-  1 

i  35. 3 

I  14.6 

4.2 

10.6 

l.S 

7.0 


7.0 
5.2 
1.0 
8.6 
5.7 
1.9 
8.0 
6, 

9.2 
19.  1 


5.01 
3.7, 
8.2 
5.6 
1.9 
7.4 
6  2 
8.9 
18.  8j 


33  5  33.6. 

35. 8l:!6. 6 

13.913.1 
4.0    3..S 

10  2  In 
1.7l   1.6 
7.8|  7.7 


8.7 

4.9 

3  5 

7.9 

5.5 

1.7 

7 

6.0 

8.6 

18, 

33. 3 

36. 
11  9 

i  3.8 

,10.0 
1.6 
7.  5 


7.7|  7.5 

5,8    5.6 

3.2!  3.6 

7.0;  7.5 

5.5!  5.0 

1.7|  1.7 

7.1    7.1 

6.0;  5.9 

8  3    7.9 

18.217.8 

32.6  31   41 

36.»|3rt.7l 

11.31  9.9' 

3.8'  3.6 

9.  Si  9.7 

1.51  1.2 

7.1]  7.4 


7.2 

5.4 

3.6 

7.8 

1.7 

1.8 

7.3 

5.9 

7.5 

17.  5| 

29.9 

36.  0| 

9.7| 

3-5 

9.5 

I  1.1 

7.4 


13 


29 


30 


7.0 
4.9 
3.2 
8.1 
4.7 
2.0 
7.6 
5.9 
7.2 
17.2 
28.4 
35.  ■> 
9.7 
3.6 
9.-! 

i  l-'^ 
I  7.4 


7.3 

4.9 

3.2 

7.5 

4.6 

1.2 

69 

6.1 

6  8 
10. 5 
27  5 

13.  I 
.81  9  8 
.61  3 

4  9.s;in, 

.4    1  3    1, 
3    7.2    7 


4. 

3. 

7. 

4- 

1. 

7. 

ti. 

6. 
2.16. 
J'2i). 

f^. 
5'  :1. 
511. 
3:  1 
•2    7 


01  4. 
61    1. 

■'■I   ^■ 

2  (i. 

4 1  6. 
0  16. 

.1  33. 
6  12 
8    5 

6  12. 

7  3. 
2l   7. 


S]  8. 

7  4. 

1  3 
5|  7. 

sit- 

5i  6 
0  15. 
0  31. 

8  31. 

2  i3. 
1;  5. 
6  14. 
4:  3 


8.6 

5.  9 
3.8 
7.6 
4.1) 
1.9 
7.  I 

6.  6 
0.8 

16.0 
31-4 
34-7 
15-1 

6.6 
16.6 

1. 


U.Sd2.0 
5. 
4. 
8. 
4. 
2. 


7.2 


.  1|1(>. 

.2' 30, 
9  34, 
815 

'.  0  20 

•  11  " 


4  17 
9  30. 
9!34. 
6121. 
7  9 
ol2n. 
5| 
.2 


Oil5. 1|15, 
3  12.9113. 
8  10.5  13. 


0  17. 
1,29, 
8'34 
0  23, 
8,11 
7121 
.01  7 
.4    7 


13  4!14. 

6.11  6. 

3.7i  3. 

9.(;|  9. 

6. 91  7. 
10  (llll 
17.9:18 
28.0:  .-6 
31.2  3:1 
6121.2  25 


Oil5. 
4;i3. 
0|13. 
6ll6 


12.7  11 

22.1  21 

4.9    4 

7.1I  7 


0 
5 
6 

n 

0 
4 

9  26 
8  33. 
9,2.-. 
,5. 11 
5,20. 
,6  4. 
,3l  7. 


15 

13. 5 
13.7 
16. 3 


2  U. 

13. 

13. 

16 

6, 


II,12.91U.2I12. 
4|12.4  ll.OilO. 
513.  4  12.4|ll. 
3  16.2,15.7|10. 


I) 
6 

2  hi, 
2|  7. 
9112 
119. 
7  25, 
0  32, 
5  23. 
5    7, 

0  18 
9    3 

1  7 


1) 
5.2 
11.3 


12.1 
20.  (I 


6.0 
5.0 

11.3 
8-1 

12.4 

20.2 

■>5 


4|2-5.  5:25.9 
8  32.  6i:i2.6 
2,21.7,19.0 
2i  6.7I  7.0 
8117.4  16.0 
5  3  2  3.2 
0    7.01  7.0 


12.4 

10.3 

10.5 

15.6 

6  4 

5.0 

10.7 

9.1 

13.2 

20.  5 

1127.1 

733.0 

0  19.5 

8    7.4 

6  16.4 

2|  3.8 

.01  7.0 


1  ate  reports  for  February 
4  2.2°.  Total  precipitation 


:-  Maenolia; 

l.G5.^ 


Mean  teinperatnrc  48.7°.    Total    precipitation    o.dO.    ObC(  oln :    Jlcan    tciupcrature 


t 


ill  ViiriiiiinTifiii' 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


March.    1924. 


Daily  Temperatures  for  March,    1924. 


Stations. 


16 


18 


22 


Batesville$>S 

Bee  Branch 

Benton  ville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  RockS^'5  ... 

Camden?^ 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Button 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs  .. 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

arannis 

Gravette 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

liittle  Bock  . . . 

Lutherville ^.. 

Malvern 

Mammoth  Spg.  §'5. 

Marianna 

Marked  Tree  W.. 

Marshall  • 

Mena 

Morrillton 

Mt.  Home  ■ 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

Texarkana 

Warren 

Winne , 


\  Maximum . . 
I  Minimum.. 
\  Maximum.. 
(  Wiuimum., 
i  Maximum. . 
i  Minimum.. 
'  Maximum.. 
(  Miuimum  .. 
1  Maximum . . 
)  Minimum  . . 
\  Maximam.. 
i  Minimum  . . 
(  Maximum . . 
(  Miuimum  .. 
S  Maximum . . 
I  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
I  Miuimum  . . 
j  Maximum.. 
1  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
i  Miuimum  .. 
)  Maximum.. 
I  Miuimum  .. 
S  Maximum.. 
)  Minimum  . . 
(  Maximum 
(  Miuimum  '[ 
j  Maximum  I  ] 
)  Minimum 
)  Maximum] '_ 
i  Miuimum  " 
S  Maximum]] 
)  Minimum  ]] 
\  Maximum]] 
)  Minimum  '] 
\  Maximum" 
(  Minimum  " 
j  Maximum]] 
(  Minimum  ]  ] 
(  Maxinuim' ' 
'  Minimum 
)  Maximum" 
I  Minimum  " 
)  Maximum" 
I  Minimum  " 
j  Maxinuim" 
I  Minimum 
\  Maximum" 
'  Mininmm  " 
\  Maximum' 
I  Miuinuim  ' 
\  Maximum" 
<  Minimum  ' 
j  Maxinuun" 
I  Mininnun  ' 
\  Maximum' 
(  Minimum  ' 
)  Maximum' 
(  Minimum  ' 
.  S  Maximum' 
1  Miuimum  ' 
.  )  Maximum 
I  Minimum  • 

•  \  Maxinuim- 
'  Minimum  ■ 

.  \  Maximum- 

(  MMiimum' 
.  \  ^laximum- 

(  Minimum - 
■  \  Maximum - 

(  Minimum  - 
.  I  Maximum- 

(  Miiiimum  • 
.  i  Maximum- 

!  Minimum  ■ 
.  \  Maximum - 

(  Minimum  ■ 

•  ;  Maximum- 
(  Minimum  - 

.  J  Maximum- 

I  Minimum  ■ 
.  J  Maximum- 

I  Miuinuim  • 
.  j  Maximum- 

I  Minimum  • 
.  )  Maximum- 

(  Minimum  • 
.  S  Maximum - 

)  Minimum  • 
.  (  Maximum- 

(  IWinimum  - 
.  j  Maximum- 

I  Minimum  - 
.  \  Maximum- 

(  Miuimum  - 
.  1  Maximum- 

)  Minimum- 
.  j  Maximum 

)  Minimum 
,    1  Maximum 

i  Minimum 
, .  S  Maximum 

i  Minimum 
. .  S  Maximum 

(  Minimum 


65 

44 

54 

36 

69 

38 

60 

40 

56 

36 

63 

30 

44 

3 

54 

40 

65 

31 

60 

3'2 

65 

40 

6-2 

46 

69 

41 

58 

42 

63 

33 

56 

40 

60 

37 

63 

33 

6'2 

24 

08 

32 

6ll 

39 

60 

51 

57 

37 

63 


62 
33 
62 
21 
68 
40 
61 
35 
63 
28 
62 
30 
61 
26 
64 
35 
67 
33 
63 
21 
68 
43 
C 

33 
68 
33 
59 
38 
65 
30 
61 
38 
(iO 
32 
«■ 
30 
50 
34 
70 
3--I 
69 
34 
62 
31 
68 
33 
63 
40   34 


78 

56 

61 

44 

75 

50 

69 

57 

61 

45 

71 

5C 

61) 

42 

63 

40 

63 

53 

62 

41 

72 

57 

70 

59 

7K 

60 

68 

55 

78 

39 

68 

48 
64 
46 
71 
00 
71 
35 
72 
52 
59 
42 
70 
55 
60 
50 
68 
59 


69  62 

54 1  39 


45 

26 

31 

12 

47 

•25 

42 

26 

35 

16 

35 

21 

32 

1 

39 

25 

42 

21 

34 

47 
25 
41 
55 
48 
27 
35 
24 
40 
24 
39 
26 
38 
20 
44 
25 
33 
18 
49 
27 
42 
26 
34 
20 
40 
24 
42 
26 


55 
30 
41 
28 
54 
31 
53 
34 
40 
27 
48 
28 
42 
30 
49 
36 
48 
29 
41 
30 
5S 
31 
49 
34 
58 
30 
47 
30 
54 
28 
50 
37 
48 
30 
51 
34 
49 
27 
52 
32 
52 
31 
41 
31 
48 
34 
51 
35 


51  43 

31 

55 

45 

54 

43 

60 

49 

47 

36 

55 

49 

50 

42 

49 

39 

54 

43 

52 

35 

55 

31 

48 

35 

57 

41 

57 

42 

52 

42 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


47  53 
35  34 


73 
37 
70 
37  64 
74'  70 
58 


■ii 


72 
57 
69 
37 
75 
55 
71 
43 
69 
38 
69 
42 
64 
41 
68 
48 
64 
49 
61 
31 
68 
48 
78 
52 
79 
44 
67 
47 
76 
49 
66 
51 
69 
44 
71 
4t' 
01 
44 
69 
48 
76 


43   42 


01 
38 
41' 
■29 
50 
40 
55 
34 
58 
37 
60 
42 
48 
36 
70 
45 
65 
4.'<J- 
5»  62 


52   59 
39   37 


30 


54.3 
31.2 
54.3 
32.0 
49.4 
32.1 
58.2 
38.3 
59.0 
'37. 2 
53.6 
•30.9 
61.2 
36.8 
60.  S 
39.7 
58-2 
37.0 
55.9 
31.8 
58.9 
39.2 


f 


54 
30 
56 
39 
72 
42 
57 
30 
63 
42 
69 
43 
84 
51 
63 
39 
84 
51 
63 
46 
63 
38 
70 
43 
57 
34 
76 
36 
41 
32 
57 
35 
65 
42 
64 
42 


59.8 
39-5 
51.5 
30.1 
63.5 
40.9 
57.9 
38.1 
.52. 6 
31.5 
55.1 
31.3 
51.6 
32.  7 
54.4 
37-7 
57.3 
35.3 
52.0 
•28.  2 
60.8 
40.6 
58.9 
38.1 
67. 2 
40.  6  * 
54.5 
36. 4 
:i.  7 
40.1 
,55.4 
39.2 
,55 .2 
35.5 
60.6 
37.2 
52.1 
31.1 
,59.5 
,6. 6 
i3.5 
34.5 
3-6 
35.7 
56.1 
.2 
57.4 
37.9 


59.6 
,3.3 
-!8. 1 
30.5 
57.4 
37.7 
56.4 
3.8 
,57.5 
34.fi 
60.7 
:19.2 
55.0 
33.6 
62. 5 
11.8 
63. 1 
39.4 
60.5 
38.7 
52.3 
31.6 
-57.3 
36.2 
57.6 
37.6 
58-6 
37.3 
62. 8 
41.6 


54  56,6 
32  37 ,9 


««    Instruments  are  read  in  the  morning: the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  wWch  it  almost  always  occurs. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA. 
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Vol.  XXVIII.    Little    Rock,     Ark.,   April,    1924.    No.  4. 


GENERAL  SUMMARY. 

The  month  opened  unseasonably  cool,  temperatures  being 
14°  to  18°  below  the  seasonal  average  with  18°  recorded  at 
northwestern  stations  and  freezing  to  the  southern  border 
counties.  This  cool  wave  continued  until  the  6Lh  when  temper- 
atures were  again  above  normal.  From  the  14th  to  the  26th 
temperatures  were  14*^  to  16°  above  normal  with  94°  recorded 
at  several  stations.  During  the  remainder  of  the  month  near 
normal  temperature  conditions  prevailed.  The  mean  temper- 
ature, 61  4°,  Avasthe  same  as  during  April,  1923.  The  precip- 
itation averaged  4.99  inches,  this  being  the  first  month  with  an 
excess  during  this  year.  Showers,  mostly  light  to  moderate 
but  reaching  an  inch  or  more  in  a  few  instances  occurred  about 
every  four  days  until  the  last  six  days  of  the  month  when  gen- 
pral  rains  were  reported  over  practically  the  entire  State,  8.00 
to  5.00  inches  occurring  at  numerous  stations.  These  heavy 
rains  brought  sudden  rises  in  all  the  streams,  but  none  except 
the  Petit  .Jean  reached  flood  stage  before  the  close  of  the  month. 
The  month  was  favorable  for  planting  and  germination,  corn 
being  planted  and  up  in  most  sections  and  cotton  planting  well 
advanced.  Strawberries  were  in  excellent  condition  and  picking 
in  progress  in  southern  and  central  portions  at  the  close  of  the 
month.  A  tornado  occurred  a  few  miles  north  of  Texarkana  at 
2:30  p.  m.  of  the  29th,  moving  from  southwest  to  northeast 
over  a  path  about  100  yards  wide.  Property  damage  estimated 
at  .$25,000  was  sustained,  one  person  killed,  and  17  injured. 

w.  c.  H. 

TEMPERATURE. 

The  UK^an  temperature  for  April,  as  determined  from  the 
record^  of  47  stations,  was  61.4°  which  is  0.2°  above  normal, 
positive  and  negative  depnrtures  occurring  in  all  sections  of  the 
State  The  highest  monthly  mean  was  66.0°  at  Huttig,  the 
lowest,  55.1°  at  Nail.  The  highest  temperature  recorded  during 
tlip  month  was  94°  at  Subiaco  on  the  14th  and  at  L)ardanelle 
and  Pine  Bhiff  on  the  loth.  The  lowest  temperature  recorded 
was  18°  at  Dutton  and  Gravette  on  the  1st.  Extremes  occurred 
on  approximately  these  dates  throughout  the  State. 

PRECIPITATIOlJJ . 

The  average  precipitation  for  the  month  of  April,  as  deter- 
mined from  the  records  of  67  stations,  was  4.99  inches  which  is 
0.21  inch  above  normal.  Positive  departures  occurred  in  the 
Arkansas,  Ouachita,  and  lower  White  river  valleys  and  in  the 
extreme  northwestern  section  of  the  State  while  in  most  other 
sections  negative  departures  were  recorded.  Monthly  totals 
ranged  from  8.53  inches  at  Waldronto  2.92  inches  atJIountain 
Home.  The  greatest  precipitation  in  24  consecutive  hours  was 
5.23  inches  at  Waldron  on  the  29lh.  The  average  number  of 
rainy  days  was  8. 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  nunilier  of  stations  reporting.) 

Tlurnderstorvis:-  3d,  4;  4th,  5;  5th,  1;  9th,  5;  12th,  2:  13tb, 
2;  14th,  2;  15th,  2;  16th,  9;  21st,  3;.22d,  4;  23d,  7;  24th, 7; 
25th,  15;  26th,  7;  27th,  1;  28th,  2;  29th,  21;  30th,  2. 

Solar  Halos:- 6th,  1,  8th,  1 ;  28th,  1. 

Lunar  Halos:-  l5th,  !;  16th,  1;  18th,  1. 

Dense  F'og:-  6th,  1. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure 

(Sea-level). 

Wind 

• 

Relative 
humidity. 

Stations. 

d 

M 
5 

6 

a 

a5 

O 
1-^ 

CD 

£   ■ 

ffi  ^  (U 

S   . 

5-33 
^  > 

o 

o 

(3 

1 

a 

g 
p. 

b«.S 

29. 91 
29.93 
29.96 

29.  98 

30.39 
30.40 
30. 42 
30.4a 

1 

31 
1 
2 

29.41 
29.47 
29.45 
29.  46 

29 
29 
29 
30 

4,612 
6,551 
6,923 
5,309 

26 
45 
46 
52 

s. 
nw. 
nw. 

BW. 

16 
29 
25 
29 

57 
65 
65 
58 

Fort  Smith... 
Little  Rock 
Mempliis 

76 
76 
75 

55 
52 
52 

Last  Killing  Frost  in  Spring 


Station. 


Amitv  '  ■ 

Aricaili'lphia 

Arkansas  Citv 

.Vrlberg 

Katesville 

Bet  Branch 

l^i-ntonville 

Black  Rock 

Buoneville    ,     > ' 

Brinkley      '^     ' 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

(,'larendon 

Clinton 

CJonway 

Corning 

Dam  No.   1 

Danville 

Dardane.llo 

Dodd  City 

Dumas 

Duttim 

i;i  Dorado 

England 

Kureka  Springs 


Date.    . 

f  or^**°"- 

Apr. 

2 

Evening  Shade 

Apr. 

2 

Favfctte\ille 

Apr. 

8 

Fort  Smith 

^pr.^ 

1 

.Fulton 

•Aiprf 

■3t 

1  Georgetown 

Apr. 

2  + 

Grannis 

Apr. 

1 

Gravette 

Apr. 

2 

Haijriiaon 

AUjn', 

U 

Heb'er  Spring 

Apr. 

1 

Helena 

Apr. 

2 

Higden 

Apr. 

2 

Hot  Springs 

Apr. 

1 

Hope 

Apr. 

2 

Huttig 

Apr. 

2 

Joneslioro 

Apr. 

'2 

Junction 

Apr. 

2 

Lamljrook 
Little  Rock 

Apr. 

2 

Luthervillo 

Apr. 

2  + 

Magnolia 
Malvern 

Apr. 

2-1 

Mammoth  Spring 

Apr. 

11  + 

Wan anna 

Apr. 

1 

Marked  Tree 

1  Apr. 

2 

Marsliall 

Apr. 

1 

Mcna 

Date 

Apr. 

1 

A  pr . 

1  + 

Apr. 

1 

Apr. 

1 

Apr. 

2 

Apr. 

2 

Apr. 

2  + 

Apr. 

2 

Apr. 

■2 

Apr. 

1 

Apr. 

2  + 

Apr. 

I  + 

Apr. 

2 

Apr. 

2 

Acr. 

2 

Apr. 

1 

Apr. 

1 

Aw. ' 

'2  + 

Apr. 

2 

Apr. 

2  + 

Apr. 

2  + 

Apr. 

2 

Apr. 

2  + 

Station. 


Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pindall 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Waldron 

\Varren 

Whifcecliffs 

Wvnne 


Date. 

Apr.  2 
Apr.  19 
Apr.    19 

Apr.  1 
Apr.      2 


Apr. 
Apr. 
Apr 
A  pr, 
Apr. 
Apr. 
Mar.  15  + 
Apr.      2  + 


2 
1 
1 

2 
1 
2  + 


Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr- 
Apr. 


1 

2  + 

2  + 

2 

2 

It 

1  + 

2 


Apr.      2 1 


t  No  killing  frost  record;  last  freezing  temperature  m  spring. 
COMPABATIVE  DATA  FOR    APRIL. 


Year. 


Temperature. 


Precipitation. 


g.5 
ft" 


Number  of  days. 


•Means 

and  Hx.- 
trt  iiies. 
l.vjl 

1  15',)2 

l,-:9;; 

lhi)4 

i^ys 

ih'.h; 

ls',17 

1W)S 

Ii'.i9 

lydu 

lyiil 

IW  

1903   

190-! 

I'.KIO 

1906 

1907   

1HU8 

1909 

191U 

1911 

1912 

hil.. 

19U 

1915 

191(1 

1917 

1918 

1919 

1920 

I'lyi 

1922 

IHJ.f 

1924   


31.2 

98 

18 

4.78 

62.  8 

-M.6 

93 

22 

2.75 

61.4 

+0.2 

97 

22 

6.98 

64.  9 

-i-3.7 

94 

29 

7.16 

63.1 

-t-1.9 

91 

29 

6.18 

63.1 

-1-1.9 

98 

30 

1.99 

67.8 

4-6.6 

94 

24 

3.65 

61.4 

-1-0.2 

90 

27 

4.14 

59.  2 

-  ^.0 

93 

19 

3.09 

60.7 

-0.5 

96 

19 

3.28 

62.  2 

Ti.O 

96 

24 

4.  98 

.58.  1 

-3.  1 

96 

22 

3.  82 

61.2 

0.0 

96 

25 

2:»7 

60.  6 

-0.6 

91 

26 

1.86 

f,6.  8 

-4.4 

89 

24 

3.88 

61.1 

-U.  1 

96 

25 

6.29 

63.7 

-1-2.5 

97 

27 

2.  65 

54.9 

-6.3 

89 

24 

5.44 

63.3 

-1-2.1 

93 

24 

6.32 

60.9 

-0.3 

88 

24 

4.52 

59.8 

-1.4 

90 

22 

5.14 

60.5 

-0.7 

90 

29 

9.86 

61.9 

4-U.  7 

93 

26 

8.14 

61.2 

0.0 

94 

27 

4.  91 

61.0 

—  11.2 

94 

19 

4.57 

6  i.  3 

+3.1 

96 

19 

2.  96 

.59.  9 

—  1.3 

92 

24 

3.65 

nn.-i 

-0.  » 

90 

23 

5.  69 

.59,  6 

-1.6 

96 

■.;5 

7-63 

61,6 

-1-0.4 

95 

24 

3,56 

59.8 

-1.4 

94 

21 

5.  49 

Ht.H 

-1.4 

91 

/I 

7  8; 

61  5 

+2.  3 

90 

26 

5  54 

r,i,4 

-t-0.2 

95 

26 

6.311 

61.4 

-1-0.2 

94 

18 

4.99 

-2.03 
+2.  20 
+2.38 
+  1.40 
-2.  79 
-1.13 
-0.64 
-1.69 
-1.50 
+  0.  2U 
-0.96 
-1.91 
-2.  92 
-0.90 
+  1.51 
-2.23 
+  0. 1)6 
+  1.54 
-0.26 
-t-0.  36 
+  5.  U8 
+3.36 
+0.  13 
-0.21 
-1.82 
-1.  13 
4-0.91 
-1-2.  85 
-1.22 
+0.71 
-  3.  09 
+0  76 
-f  1.52 
+  0.21 


13 

15 
12 
11 
14 
15 
12 
12 
14 
10 
10 
14 
11 
13 
11 

9 
15 
10 

9 
15 
12 
10 

9 
17 
11 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 


c-  o 
8 


10 

8 
9 
6 
5 
9 
8 
7 

10 
6 
8 
6 
8 

11 
6 
9 

12 
8 
9 

12 

12 
6 
9 
5 


9 

9 

9 

11 

8 


d     on  3,)  years  lecori). 


14 


stations. 


Counties. 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City.. . 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Brancli 

Bentonville 

Black  Rock ...   . 
Booneville. .  +t. 


Brinkley Monroe 


Calico  Rock.. 

Camden 

Center  Point. 
Clarendon — 

Clinton 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle  — 
Dodd  City.... 


Dumas 

Dutton 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs.. 
Evening  Shade  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 


Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs. 

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs  .. . 

Huttig 

Jonesboro 


+t. 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  . . . . 

Benton 

Lawrence 

Logan. 


Izard  

Ouachita  . . 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner . . 

Clay 

Veil 

Yell 

Marion 


Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian.... 
Hempstead  .. 
White 


Junction 

Lambrook 

Little  Kock 

Lutherville.  tt  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  . . . 

Marianna.      r 

Marked  Tree 

Marshall  


Mena ++  

Morrillton 

Mountain  Home-  ■•• 

Mount  Ida 

Murfreesborott 

Nail 

Newport 

Osceola  t+ 

Ozark 

Patterson 


Polk 

Benton  ..  .. 

Boone 

Cleburne. . . . 
Phillips  .... 
Cleburne  ... 
Hempstead. 

Garland 

Union 

Craighe.ad.. 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Johnson 

Columbia... 
Hot  Springs. 

Pulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


Pindall.. 

Pine  Bluff   .... 

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princetown 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Snow  Lake 


Springbank  H 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Waklron 

Warren 

Whitecliffs  .... 
Wynne 


Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

.Jackson 

Mississippi  . . . 

Kraulcliu 

Woodruff 


Searcy 

JelTerson  ... 
Raudolpli.. . 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  .. 

Benton 

White 

Arkansas 

Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Rradley 

Little  kiver. 


State  Means    and  Kxtrcme 


700 
186 
145 
700 
■J77 


1303 
259 
600 
205 

361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
327 
330 
1175 

162 
1590 
270 
229 
1465 


1451 
481 
260 
200 

900 
1260 
1J52 
485 
182 
445 
377 
600 
175 
345 

182 
155 
2S6 
775 
315 
277 
612 
235 
229 
1083 

1185 
317 
80U 
730 
367 

2233 
231 
240 
450 
196 

1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
236 
185 

240 
228 
1050 
332 
675 
206 

"256 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 

Climatolog-ical  Data  for  April,  1924. 


April,  1924. 


Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit  >. 


30 
28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
10 
37 

20 
39 
25 
20 

3 
41 
31 

9 
38 
42 

18 
21 
23 
17 
24 
2 
37 
42 
38 
11 

6 

27 
25 

8 
52 

6 
53 
33 
17 
29 

30 

2 
45 
27 

6 
37 
19 
16 
19 
10 

38 

3 
11 
25 

8 
28 
40 
26 
28 

8 

3 
37 
30 
18 
36 
18 
23 
34 
11 

■2 


58.4 
58.2*' 
58.6 


64.0 
63.3 


.55.  !'• 
61.6 
63.4 


0.5 
2.7 
L7 


+  2.4 
+  2. 

3.0 
-2.1 
+  0.7 


62.2  +0.7 
59.0  -  0.6 


62.0 


62.6 
55.9' 
64.1' 
63.2 
60.0 


59.8 
61.8 


60.0 
58.8 


03.  H 
61.8 
66.0 
61  6 

61.9 

62.6 
62.0 

63.' 2' 
58.  y 
62.8 
61.6 
60.4 

60.9 
63.4 
.58.  6' 
60.2 

56.' 3' 
63.4 
61.8 
01.6 


+  0.6 


-  0.2 

-  0.1 
-0.7 
+  1-1 
+  1.6 


+  1.8 
0.0 


85" 
87 


90 
89 

90° 
88 
91 


62.4 
60.7 
04.6 
63.7 

63.' 9 

,58.8 
61.0 


61.8 
63.2 
64.9 


+  2.2 


+  0.1 

-  0.7 
+  0.6 
+  0.4 

-  0. 

+  '0.5 
+  2.2 

+  '2'.! 
+  0.5 
+  2.3 


91 


16 
21 
15 


15 
15+ 

16 
15 
15 


15 
8+ 


Precipitation,  inches. 


23 

20" 
28 


32 


-0.5 


+  0.3 
+  1.6 
+  1.3 
+  0.8 


2.0 

+  0 
+  0.9 

■1-  0.8 

f '6.'9 

+  ;i. 


-0.2 
-  2.1 
+  1.1 


+  0.6 


01.4  +  0.2 


89 


90 
87 
91 

88 

92 

88 
89 

'89' 
89 
88 
90 
86 

89 
91 
91' 
91 

'84" 
9U 
90 
91= 


94 


15 
15 

'i.5' 
16 
16 
15 
15 

15 
15 
15 
15 

'is' 

1.5+ 

16 

15 


25 
31 


44 
42" 
31 


14+ 


29 

27 
32 
26 

28 

31 
27 

'•If,' 
21 
27 
28 
27 

28 
32 
21'' 
22 

'34" 
28 
25 

37'' 


1 

1 

..... 

1 

1 

1+ 

1 

1 

1+ 
1 
1 

1 
1 
1 

18 


32 
36 


4. 

4.01 

3.64 

3.95 

4.59 

5.26 

6.19 

4.65 

4.93 

6.02 

3, 

5, 

3. 

5.15 

5.13 

5.34 

3.11 

5.15 

5.19 


40 
39 
40 
36 

45 

"32' 
36 

'44' 

47 
38 
41 
37 

39 
39 
47" 
55 

40  ' 
40 
42 
41" 


5.64 
4.19 
4.71 
8.29 
4  45 
5.15 
4.51 
7.57 
4.05 
6.33 

5.72 
6.98 


-L54 
-1.38 
-1.02 


-0.09 
+0. 29 
+2.30 
-0.76 
+0.74 
+0.60 

-0.83 
+0.74 
-1. 
-1.18 


-0.69 

-1.7 
+  1.27 
+  1.15 


+0.69 
-1.67 
-0.38 
+'2.05 
-0.22 

—0.01 
+3.67 
-0.38 
+0.58 


3.50 
+2.87    3.12 


1.25 
1.05 
0.87 
2. '25 
3.17 
2.50 
3.42 
2.98 
3.18 
2.52 

2.88 
1.83 
1.05 
1.03 
2.71 
3.  .35 
2.10 
2.88 
2.74 


2.12 

1.85 
1.70 
2.72 
1.65 
2.58 
1.91 
3.40 
1.16 
3.70 


35 


55 


7.0' 
5.53 
4.16 
5.01 
6.60 
4.48 

5.28 
5.99 
5.43 
3.  76 

4.'9.5 
3. 56 
5.97 
3.W 
4.42 


+  1  39 

-i.'so 

+  1.01 
+  1.24 
-0.32 

+0.41 

+6.'92 
-0.70 

-6 '.'22 
-1.66 

+2. 10 

-1.96 

■1.68 


tes 


Num  ber 

dp 

°n 

i$.e 

■4^ 

P.O 

^1 

ad 

•7^  r-* 

t-l 
0 

!^0 

0 

6.04|+2.28 

4.56 

—1.28 
-2.05 
-2.99 
—1.31 
—0. 26 
-1.81 
+0.68 
-1.81 


2. 92 
3.6( 
3.34 
4.13 
4.71 
2. 45 
5. 22 
4.50 


3.26 
4.19 
5. 32 
6.19 
4.50 
5.53 
0. 29 
5.0; 
5.02 


3.25 
6.03 
5.51 
5.08 
8.53 

3.'25 
4.17 


4.99 


-1.31 
+0.51 
+  0.89 
+  0.89 
+  0.01 
+  1.72 
+  0.6' 
-0.42 


-4.17 
+0.  81 
+  1.'23 
-0.15 


•2. 86 
-1.42 


+  0.21 


2.90 
3.67 
1.98 
1.82 
1.90 
1.98 

1.39 
1.76 
1.94 
1.48 

'i.'i.V 

2  60 
l.VO 
1.69 
1.80 

1.62 
.3.  00 
1.60 
1.54 
1  30 
1.25 
2.25 
I. '27 
1.94 
2.50 

1..52 
0.95 
2.  J5 
1.37 
1.41 
2. '20 
1.59 
2.19 
2.50 


1.45 
2.30 
1.66 
2.70 
5. '23 

i.'so' 

2.23 


5.23 


U 
7 
7 

11 
9 

10 

6 
9 
10 

7 

9' 
8 
9 
U 
7 

7 

5 

7 

8 

6 

7 

12 
11 

5 

6 

8 

10 
11 

9 
11 

7 

9 

8 

8 


10 
12" 
9« 
12 
12 

'i'?' 
11 
12 
16 

17 
12 


14 
17 
18 
15 
15 
15 

16 
17 
10 
16 

'ie' 

10 
16 
2u 
10 

17 

20 

14" 

12 

18 

13 

11 

21 

11" 

20 

12 
14 
13 
10 
17 
16 
14 
13 
13 


14 


2 

5" 

3 

2 

9 
10 

2 
10'' 

0 

8 
2 
6 
12 

5 
9 
10 
5 


13 
5 
7 
8 

11 
9 

9 
10 
11 

7 

9 

8 
6 
7 
9 

0 

8 
10" 
15 
10 

8 
9 

7 


10 


Observers. 


nw. 

ue. 

s 


Tames  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.    E.   Payne. 

.1.   D  Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Tetet. 

J.  E.  Scanlan. 

U.   S.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.  Howe. 

Supt.  Tuberculosis  Sain. 

H,  L.  D.   Whitson. 

W.  J.  Copp. 

A.   B.  Quarterman. 

.lohn  C.  Flovd. 

J.    W.   Bishop. 

Dr.    R.M.   Hnnt.B"- 

E.  E.  Corore-;, 

Rev.  N.  E.  Skinner. 

C.  P.  Evans. 

J.  D.   Rilev. 

Neal  Dodd. 


1 


sw. 
sw. 


Ben  Johnson. 
s.  J.   M.   Ricketts. 
ne.  J.  J.   Babb. 

Dr.  R.   H.  Hardin. 
sw.  Geo.   W.  Nichoalds. 

C.   C.   Price. 
s.  University  of  Arkansas. 

U.  S.   Weather  Bureaus 

1 .  J.  Logan. 

Arthur  Leutz. 

e.  W.  E.  Me  Vay. 
sw.  A.  F.  Stevens. 

A.   C.  Brooks. 

E.  C.  Spanhurst. 

.lames  .'V.  Burnett, 
sw.  J.  A.  Ingram. 
se.  N.  P.  O'  Neal. 

P.    P.    Patraw. 

J.  L.  Collett. 

Benedictine  Sisters. 

J.  A.  Lowderback. 

(1.  A.  Newton. 

U.  S.   Weather  Bureair. 

H.  Kauffeld. 

State  Agri.    School. 

Mrs.   W.  L.   Matthews- 

P.   M.   Daniel. 

C   N.    Houck. 

Charles  Walton 

W.   F.  Reeves- 

E.  W.St.  John. 
W.   E.   Arnold'. 
B.  S.     Halbort. 
G    A.    Whittiiigtnn. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  1'sixto.ii. 
Geo.   L.    KioJiin.von- 
W.   W.   Prewitt. 
Isham  Burrow. 
W.   E.   Biuken; 

W.   \y.   Wood. 
Miss  Theares  Sclieu. 
Benedicitine  Sisters 
W.   E.   Edmiston. 
O.  J.   Steplienson. 
Foote  Coleman. 
Geo.   H,  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
T.  T.   Bell. 
J.   L.  Britt. 


nw. 

se. 


ne. 
s. 


Miss  Grace  Field. 
H.  A.   Buerkle. 
New  Subiaco  Abwey.. 
H.  S.   Brashear. 
Dr.   Cheves  Bevill. 
Mrs.   W.   L.Hartsell. 
Nannie  0.  Scliirm  er 
li.  0.  Allen. 


ing  section  mpln!     t  '  p"™™    ^''^P"''^""'^  '"^"^  precipitation  are  computed  ouly  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record;  butall  complete  reports  are  used  i„  deterinin 
Zllte^nZlZ\Jr:.u''^^^^^^  rain  or  melted  snow.  ++Received  too  late   to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters  •.".«.  appearing   n, 

KanCh      a    r  „     ^rw^^^  '°'  '''^'r''' "  ""^'^^'"'^^  ^'^°  'i'^^^  ""«^'""-  ^^^'^'>  "'^  °t'>«'-  '^ates.  :jPost-office   addresses    of  these    stations   as     follows :-      Jn ucL  « 

Kanooipri^I.a.. Lutherville.  R.F.D. No. 2.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark.  J"iHU-.n, 


Aphil,   1924. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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Drainage- 
basin, 


Amity 

Aricadelpliia  |||| 

Arkansas  City  III 

Arlberg 

P.atesvillejlll  .... 

Bee  Brand! 

Bentonville  *". 

Black  Kockjjllll.. 

Booiieville- 

Briiikley    llll  .... 

Calico  Kock  jj  || 

Camden  ||{|   

Center  Point 

Clarendon  l|||  ... 

Clinton 

Conway  

Corninff   

Danville  II  [     

Dardanelle    .  .. 

DoddCily 

Dnnias  

Dutton 

El  Doradollll    .... 

England     

Eureka  Springs 

Evening  Shade.  . 

H'ayetti3ville    .... 

Fort  Smith  *"  . 

Fiiltoii  nil 

Georgetown  ||  ||.. 

Qramiis 

Gravelle 

Helier  Springs-.. 

Helena 

lligden 

Hope 

Hot  Springs 

Hiitlig 

Jonesboro  

Junction 

Lambrookllll 

Little  Rock  **' 

Lnlherville    

Magnolia 

^laiveru   

Mammoth  Siirin 

Marianna 

.Marked  Tree  ||  || 

Marsha  1 1 

Meuh  nil    

Morrillioii- 

MoiiMlain  llui:i>! 

Mdinit  Ida    

Murfri-esboro. 
Nail  .  ... 
Newport 
Osceola.,  llll . 

Ozark 

J'altersoiilHI 

Pindall 

I'ine  Uluir  1; 
Pocahonlas, 
I'ortland  liS. 
I'rescott  .  .  . 
Princelon  ||!l 

Kisoii 

Kogcrs  .    .. 

Searcy 

Snow  Lake  . 
Springbauk  j 
Stntigtu-t   ..  . 

J^nlilaco 

Te.xarUana 
Waldron.. 
Warren  ... 
\V  hired  iris 
Wynnellll.. 


mi 


III 


Clark 

Ouachita... 
Mississippi. 

White 

White 

Arkansas.. 
Arkansas  .. 

Wliite 

Arkansas.  . 
White.... 

White 

Ouachita   . 

Red 

White 

White 

Arkansas.  . 
While  . ..  . 
Arkansas.  . 
Arkansas.. 

White    

Arkansas. .. 

Wliite 

Ouachita- .. 
Arkansas  .- 
White  ..     .. 

White 

White 

Arkansas . ., 

Ited 

Wliite 

Red   

Arkansa.s. . . . 

VMiite  

Mississippi.. 

Wliite 

Ked 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Ouachita 

White 

Arkansas . . .  . 
Arkansas.  ... 

Ked 

Ouachita 

While 

Mi.ssissippi... 
Mississippi. . , 

While 

Ouachila 

.Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Wliiie 

White 

Mississippi... 
Arkansas.  .... 

While 

White.- 

Arkansas. . .. 

While 

Ouachila  ... . 
Ouachita. . . 
Ouachila   ... 

Ouaciiita 

.Arkansas 

White 

.Ml;-MSsi|lpl.  .  . 

Ked 

Arkansas. .  . . 
.\rkaiisas. .  .. 

Ked  

Arkansas.  . ... 

Ouachita 

Rci 

Mississippi  .. 


.01 


.06 


.03 


T. 


.91 
.43  . 
.10  , 
T.    . 


T. 


.04 


.30 


T. 


.60 
.06 
.36 
.■23 

.'39 
.23 
.10 
.2(1 
.S7 
.40 
.19 
.16 
.2.5 

".is 

.38 
.10 
.33 
.,80 
.50 
.42 
.11 
.05 

.48 
.22 
•  03 

.48 
.50 

'.'65 
.12 


Daily  Precipitation  for  April,   1934. 


Day  of  month. 


20     21 


.16 


53 

02 

2.48 

.15 

'.'is 
't 

'.'63 


.18 

1.10 


1.56 

r. 

1.03 


.54 


2.12 
.65 
.82 
.20 

t.'4i 

i" 

.15 

.90  .. 


.06 


T. 


-37 
.10 
.31 
.48 
1.20 
87 
.10 

'.'63 
.27 
1.70 


.25 


1.82 

'.'28 

.02 

1.00 

i.'^i 

.47 
-05 


1.15 


.02 


.09 
.05 
.3, 

'.69 
.49 

.06 
.10 

.05 
1.01 


.31 

'.'25 
.13 

.70 
.08 
.85 

i.'37 
.39 

i.59 


.08 


.16 


.12 
.62 

i.'o' 

.03 
1.66 
'[ 
.10 


.04 


.29 


.31, 

.30 

.87 

.20 

.08 

i'. 

.42 

.17 

.09 

.71 

.16 

.'o-i 

't.' 

.62 

.32 

T. 

.17 

.05 


.02 


T. 


.05 


.50 


.09 


.03    .041 


.45 

'.96 
.21 
.05 
.43 
.12 

'.'oo 

'.'46 


1.14 


.04 
.60 
.2U 

i.'36 


.65 

.11 

1.56 

.34 

'.'ii 


T. 


.04 


ls,xceptas  indicated  observations  are  made  near  sunset   and 
hours,  midnight  to  midnight,    t  Estiiniled  for  fir.st  ten  da.ys. 


.04 


.45 


.05 


.20 


1.13 

.40 

.95 

.20 

.40 

.34 

.91 

3. 32 

.02 

.19 

.74 

.32 

. . . . 

.47 

. . . . 

1.83 

.04 

1.05 

.34 

•i\ 

.38 

.79 

.20 

'.'7ft 

.20 

.75 

•  *  *  * 

.65 

.18 

1.70 

1.06 

1.12 

-37 

1.91 

I  3.  21 

.75 

.20 

.  04  3.  50 

3.12 


1.03 
.28 

2.  20 
.30 


.38 


.86 


1.16 

'.'si 

.45 

'!6i 

i.'98 
1.16 
1.90 
01 
1.39 
.19 
.33 


1.05 
T. 


.20 


.30 


.02 


1.301 


T 

1.-18 

't. 

1.94 

't.' 

.01 


.80 
.34 
.02 

i.'is 

1.41 

.60 

.54 

1.25 

1.30 

1.25 

.45 

'•65 
.15 
.8 
.95 
.10 
.96 

1.41 

i.'i' 

.■)2 
.10 


1.34 
...12.70 
.22!  1.41 

.'.'.'   '.'90 


1.45 
.60 


1.05 
1.10 


.56 
3.6' 


1.25 
.10 
.34 

2.25 
T 

2.50 

2.40 

3.' is 

.12 

T. 

■03 

.19 

.70 

2.71 

3.35 

2.10 

.75 

.47 

.'64 
1.85 

2.72 
1.65 
2.58 
1.67 
2.02 


.44 
1.00 


1-70 


45 
1.09 


.52 


.04 
1.09 


1.66 


.21 
1.30 
1.60, 
1.98 
1.27 

.06 
1.94 
1.48 

'.'46 

i.'21 

i.'so 

1.62 
3.00 
1.60 
1.54 

i'.26 
.04 

i.'-iz 
i.'si 

2  .'26 

't 


.40 

.60 

3.17 

66 

2.98 

23 

2.  52 

2.88 

.08 

i.'oi 

86 

45 
2.88 
2.74 

'.'55 
.26 
.05 

'.'92 
.23 
.42 

.'.34 
3.70 

.02 
1.86 


2.90 

".'52 
'.'73 

'.'53 

."24 
2.60 

i.'eg 

.65 
.64 
.55 
.53 


.50 

1.58 
2.50 

T. 

2.30 
.32 


1-50  . 
.02    .161   .30 


45 
2.25 
1.27 

2.50 

.2 

.80 

.35 
1.08 

.13 


61 

2.  CO 


-08  2.23  ... 


22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 


4.08 
4.U1 
3.64 
3.95 
4.59 
5.26 
6.19 
4.65 
4.93 
6.02 
3.86 
5.68 
3.68 
5.15 
5.13 
5.34 
3.11 
5.19 
5.19 

5.64 
4.19 
4.71 
8.29 
4.45 
5.15 
4.51 
7.57 
4.05 
6.33 
5.72 
6.98 

7.'67 
5.53 
4.16 
5.01 
6.60 
4.48 

15.28 
5.99 

|5.43 
3.76 

4.'95 
3.56 
5.97 
3.64 
4.42 
6.04 
4.56 
2.92 
3.66 
3.34 
4.13 
4.71 
2. 45 
5. 22. 
4.60 
3.26 
4.19 
5.32 
6.  19 
4.60 
5.53 
16.29 
16.02 
5.02 

3.'25 
6.03 
5.51 
5.08 
8.53 

3.'2.5 
4.17 


Stations. 


K(jrt  Siiiitn   . .. 

Diirdanelle 

Little  Rock. 

I'iue  Hlull 

Black  Kock  ... 
Calico  Kock  . . 

BatosviUe 

Newport 

Georgetown  .. 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia... 
1-atlersoii 


Rivers. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 

do 

Ouachila.   . 
Petit  Jean.. 

Ked   

Ouachita.  . . 
j  Cai'hi'   


Flood 
Sraire 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
28 
18 
9 


predpitation  is  for  24  hours  ending  at  observation.  *"  Kepular  W  eather  Bureau  staticn  • 
II  llPreciPitation  measured  in  the  morning.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch 
Daily  River  Stages  for  April,    1924. 


preciLitaiicni  for  24 


13. 2 
11.6 

9.8 
13.6 

6.8 

5.3 
11.2 

9.4 
13.1 
20.8 
28.4 
33.5 
20.  3 

6.8 
15.6 

3.0 

7.1 


13.0|12. 
11.4  10. 
10.5:10 
13. 8  14 


6.7 

4.8 
10.5 

9.6 
12.9 
20.9 
29.5 
33.8 
19.2 

5.4 
14.7 

2.5 


5  11.3  11. 
5,10.1i  9. 
4:10.0  9. 
3:14. 1  13. 
4    6.2|   5. 

3  3.9  3. 
3l  9.9I  9. 
6|  9.51  9. 
8!l2.7|12. 
0' 21. 0  20. 
7131.9  33. 
5135. 136. 
2II8.9I6. 

4  5.7|  6. 
9|13.3  13. 
9|  3.1 1  2. 
2    7.2    7 


10.4 
8.8 
8.3 
13.1 
5  9 
3.3 
9.3 
9.3 
12.0 
20.8 
34.0 
36.8 
14.3 
5.8 
13.2 
2.6 
7.0 


9. 
9. 

4(10. 
7 1 20, 

35. 

38. 


U 


15 


18      19 


23 


25 


26      27 


8.8 

h  (. 

8.  B 

i).3 

9.9 

6.7 

6.0 

6. 3 

6.  6 

6.7 

5.9 

5.6 

5.0 

4.8 

4  9 

10.7 

10.4 

10.! 

9.7 

9.5 

5.7 

5.6 

5.4 

5.2 

5,0 

3.0 

2.2 

2.0 

2.7 

2.2 

8.3 

8.4 

7.9 

7.7 

8.3 

8.6 

8.6 

8.5 

8,3 

8.0 

9.5 

9. 0 

8.8 

8.6 

8  V 

19.8 

19.  -- 

19.2 

18.8 

18.5 

37.  2 

37  6 

37. 1) 

38.2 

38.  3 

39.7 

10.1 

40,4 

10.7 

41,0 

16.0 

14.7 

14.4 

13.7 

12  ■> 

4.8 

4.8 

4.7 

4  .6 

4,4 

11.5 

II. 1 

lO.,'- 

10.."^ 

in  2 

2.9 

2.  7 

2,.=; 

2.4 

2  3 

6.8 

6.6 

0.4 

6.2 

6.1 

8.4 

7.0 

6.  h 

9.5 

4.6 

1.6 

7.7 

8.0 

7.6 

18.1 

37,8 

41.5 

11.4 

4.2 

9.9 

2.2 

6.0 


29      30 


17, 
0  34. 
2|40. 
2!  8. 
9|  3. 
6  9. 
5  1. 
0   6. 


5117, 
9i.S3. 
9140. 


7.2 

5.8 

3.6 

8.3 

4.2 

1.5 

6.5 

6.2 

6-2 

2(16.9 

8  32. 9 

6  40.0 

51  8.5 

S'  3.7 

41  9.2 

01   1.1 

9i  5.8 


0 

4: 
8 
8 
5 
5 
0 
0 

6;i6. 

3  31. 
21.38. 

21  7. 
71  3. 

Ol  1. 
81  5. 


0120 
4116 
9  3, 
5 


4 
1 
6 

9|  6. 
6  6 
9il5, 
8'31, 
037. 
2 1  9 
6:  8 
2!  13, 

"I  !■ 
8    ,5, 


19,5 

17.  C 

13.3 

8.7 

3.8 

2.2 

6.8 

6.5 

5.4 

15.4 

31.6 

37.  (. 

13.5 

9.7 

22.6 

2.0 

5  8 


20.5 

19. 2 

18.5 

19.5 

12.8 

10.6 

15,5 

6.3 

8.0 

31I6.6 

3,31,0 

7  36. 81 

020,91 

7'24.l! 

6  25. 7: 

4!  5.4 

81  5,9 


16 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


April.    1924. 


Daily  Temperatures  for  April,    1924. 


Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

fi 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«6 

BatesvilleW 

Maximum.. 

53 

64 

64 

59 

68 

74 

82 

84 

62 

62 

68 

71 

82 

76 

87 

88 

66 

67 

77 

78 

76 

77 

77 

77 

80 

77 

72 

76 

59 

68 

72.4 

Minimum . . 

23 

26 

29 

41 

41 

43 

39 

44 

60 

49 

37 

35 

38 

53 

52 

55 

66 

34 

34 

37 

60 

41 

37 

47 

54 

60 

55 

44 

51 

54 

44.3 

Bee  Branch 

Maximum.. 

52 

62 

62 

69 

66 

72 

78 

59 

65 

72 

77 

78 

80 

95 

76 

61 

76 

78 

85 

74 

74 

74 

76 

77 

74 

75 

77 

61 

71.9 

Minimum . . 

20 

26 

40 

42 

38 

48 

42 

45 

37 

37 

46 

44 

55 

60 

49 

33 

34 

46 

54 

46 

43 

51 

61 

55 

51 

43 

52 

50 

.... 

44.6 

Bentonville 

Maximum.. 

51 

64 

64 

55 

67 

70 

78 

"84 

"68 

61 

65 

00 

78 

75 

87 

77 

60 

61 

75 

79 

81 

■^i 

76 

83 

69 

58 

67 

75 

62 

60 

69.6 

Minimum . . 

28 

34 

44 

44 

47 

41 

48 

59 

48 

44 

44 

48 

62 

55 

58 

54 

42 

40 

44 

48 

54 

47 

50 

60 

58 

49 

42 

44 

54 

47 

47.6 

Boone  ville 

Maximum. . 

55 

61 

62 

60 

71 

69 

80 

83 

78 

63 

69 

74 

83 

88 

90 

89 

SO 

70 

76 

84 

81 

SS 

76 

82 

80 

68 

71 

68 

65 

68 

74.4 

Minimum  . . 

33 

37 

35 

38 

46 

64 

57 

60 

64 

44 

50 

51 

56 

60 

65 

66 

62 

58 

61 

63 

60 

60 

53 

61 

60 

54 

56 

50 

55 

50 

53.6 

Brinkley 

Maximum . . 

55 

65 

65 

60 

76 

76 

82 

83 

79 

66 

67 

76 

82 

84 

89 

89 

84 

71 

75 

83 

77 

79 

SO 

83 

85 

SO 

72 

79 

75 

71 

75.9 

Minimum  . . 

27 

29 

39 

46 

46 

66 

46 

69 

62 

44 

43 

40 

52 

60 

61 

64 

58 

41 

41 

48 

58 

53 

46 

58 

07 

02 

68 

52 

57 

57 

60.7 

naliffi  RockM  ... 

Maximum.. 

71 

57 

69 

75 

83 

85 

66 

64 

69 

73 

84 

77 

90 

88 

64 

67 

80 

79 

81 

75 

75 

76 

80 

71 

74 

79 

62 

67.... 

77.1 

\jixiii\jyj  ivv.".^ *»■ )' J"  •  •" 

Minimum  . . 

'"•22 

"•26 

26 

44 

39 

39 

36 

38 

61 

40 

35 

35 

41 

52 

51 

55 

51 

33 

33 

39 

49 

39 

36 

41 

52 

58 

52 

43 

46 

54 

4'2.1 

Camdeu^§ 

Maximum . . 

60 

67 

62 

59 

76 

78 

80 

80 

74 

53 

68 

73 

80 

SO 

88 

83 

74 

72 

77 

82 

79 

78 

80 

SI 

SO 

71 

72 

79 

76 

73 

74.5 

Minimum 

28 

29 

30 

48 

46 

46 

43 

44 

60 

47 

45 

43 

44 

50 

60 

62 

60 

39 

37 

40 

46 

57 

53 

55 

62 

60 

60 

54 

56 

57 

48.7 

Center  Point 

Maximum. . 

62 

65 

59 

61 

68 

77 

77 

79 

76 

60 

68 

75 

78 

79 

91 

SO 

68 

71 

79 

S3 

79 

78 

78 

81 

76 

73 

77 

77 

73 

69 

73.9 

Miuimura 

31 

37 

45 

47 

49 

64 

53 

58 

56 

47 

42 

4S 

56 

57 

63 

62 

54 

46 

46 

54 

56 

59 

69 

62 

63 

59 

57 

57 

63 

51 

53.0 

Conway 

Maximum . . 
Minimum  . . 

57 
26 

66 
29 

65 
44 

63 

47 

72 
44 

76 
50 

84 
46 

84 
52 

73 
55 

60 
49 

68 
41 

70 
40 

85 
49 

83 
60 

90 
69 

87 
65 

70 
57 

70 
37 

79 
37 

83 
46 

76 
58 

79 
48 

77 
56 

76 
57 

80 
64 

73 
60 

72 
54 

78 
47 

67 
57 

68 
52 

74.6 

49.7 

Corning ...• 

Maximum . . 

52 

66 

.62 

60 

72 

74 

84 

87 

77 

67 

00 

68 

77 

72 

87 

79 

OS 

04 

77 

76 

80 

SO 

77 

79 

82 

SO 

74 

77 

69 

69 

73.2 

Minimum 

22 

25 

32 

44 

44 

52 

41 

52 

44 

49 

34 

48 

51 

44 

70 

44 

49 

32 

37 

42 

51 

40 

34 

50 

59 

68 

56 

42 

49 

51 

44.9 

Dard&nclle 

Maximum'] 

57 

64 

62 

64 

69 

76 

84 

86 

78 

61 

67 

SC 

83 

78 

94 

86 

68 

68 

82 

84 

81 

78 

77 

80 

74 

81 

77 

80 

77 

78 

75.8 

Dodd  City 

Minimum  .. 

31 

32 

47 

49 

49 

55 

47 

56 

55 

52 

42 

44 

43 

44 

62 

61 

54 

38 

43 

50 

52 

48 

46 

46 

62 

40 

54 

52 

50 

50 

48.2 

i'l  ri,  jVl  111  UILLI ,  , 

Minimum  . . 

. . . . 

.. . . 



Dumas 

Maximum. . 

53 

"65 

'"65 

"63 

"■72 

"73 

"80 

"■74 

"76 

"6-2 

"65 

"72 

70 

"75 

"ss 

89 

"78 

"76 

"76 

"8'2 

80 

"■76 

"■76 

"84 

"s^i 

"•75 

68 

"77 

"76 

"7i 

7.3]  6 

Minimum 

28 

30 

40 

47 

45 

54 

47 

55 

62 

47 

45 

43 

40 

58 

62 

64 

65 

44 

40 

50 

54 

60 

57 

55 

66 

61 

58 

62 

62 

60 

51.7 

Dnttr.n            

Maximum]] 
Minimum 

51 
18 

61 
24 

60 
42 

69 
41 

66 
44 

69 

38 

78 
38 

81 
49 

70 
51 

61 
39 

65 
32 

66 
38 

.... 

77 
43 

86 
50 

79 
63 

65 
40 

61 

28 

75 
32 

76 
39 

77 
55 

76 
36 

72 
42 

76 
53 

74 

58 

07 
54 

71 
46 

74 
37 

63 
53 

59 
47 

69.4 

L'UwvOll     ........... 

42.  4 

El  Dorado 

Maximum  _  _ 

59 

67 

61 

60 

78 

78 

81 

82 

78 

65 

08 

73 

85 

75 

73 

78 

84 

82 

SO 

82 

82 

82 

78 

75 

82 

77 

73 

75.5 

Minimum 

30 

33 

46 

49 

46 

58 

48 

60 

64 

45 

45 

46 

52 

63 

44 

42 

52 

56 

59 

55 

60 

67 

59 

61 

59 

66 

57 

52.7 

England 

Maximum*  ] 

55 

66 

65 

63 

71 

76 

85 

85 

76 

60 

OS 

74 

"84 

"84 

"ss 

89 

71 

71 

77 

83 

78 

78 

77 

SO 

81 

76 

68 

78 

72 

70 

74.9 

M illinium  ]  _ 

39 

30 

41 

46 

46 

56 

47 

47 

53 

40 

45 

43 

52 

61 

63 

63 

61 

41 

40 

51 

58 

55 

51 

56 

67 

60 

58 

54 

58 

58 

61 . 5 

Eureka  Springs  .. 

Maximum]  ] 

55 

66 

66 

59 

69 

71 

79 

84 

76 

65 

7'. 

00 

79 

78 

89 

87 

67 

60 

75 

76 

80 

77 

80 

80 

77 

59 

69 

80 

70 

62 

72.3 

Minimum 

23 

34 

43 

42 

45 

42 

52 

02 

49 

4;i 

41 

46 

62 

65 

68 

00 

40 

46 

46 

45 

60 

45 

46 

55 

57 

51 

43 

44 

53 

47 

47.7 

Evening  Shade... 

Maximum  ]  ] 
Minimum 

70 
30 

73 
35 

90 
49 

SO 

68 

90 
53 

88 
61 

88 
61 

68 
35 

78 
34 

78 
45 

79 
44 

92 
42 

75 
37 

81 
52 

93 
59 

80 
59 

70 
44 

76 
44 

70 
52 

68 
61 

Fayetteville 

Maximum'  * 

"52 

"63 

"63 

"62 

'"65 

"68 

"77 

"82 

"■77 

"74 

07 

06 

76 

76 

86 

85 

65 

61 

76 

78 

78 

76 

76 

78 

76 

58 

68 

75 

71 

60 

7i]i 

Minimum 

25 

33 

47 

42 

44 

43 

52 

61 

51 

56 

41 

46 

49 

55 

50 

05 

39 

39 

48 

49 

60 

47 

51 

61 

.58 

48 

44 

43 

53 

48 

48.5 

Fort  Smith 

Maximum]  ] 

56 

67 

60 

60 

70 

72 

80 

86 

71 

6:! 

07 

74 

81 

75 

91 

78 

63 

64 

80 

86 

80 

76 

76 

84 

69 

60 

71 

76 

64 

64 

72.1 

Miuiimim 

31 

38 

46 

46 

49 

61 

49 

57 

67 

5ii 

46 

51 

66 

57 

62 

60 

47 

42 

44 

54 

63 

62 

56 

00 

60 

52 

50 

5(1 

54 

51 

51.4 

arannis 

Maximum 

57 

62 

56 

62 

64 

73 

78 

76 

73 

7'i 

08 

73 

74 

77 

SS 

SO 

65 

66 

76 

81 

76 

78 

76 

84 

72 

69 

78 

75 

74 

65 

72.2 

Minimum 

25 

32 

42 

44 

45 

52 

49 

50 

61 

47 

37 

42 

49 

63 

56 

58 

48 

36 

36 

47 

63 

53 

53 

00 

58 

56 

60 

46 

61 

49 

47.9 

flrn  vptte 

Maximum' ' 
Minimum 

53 

18 

65 
31 

6a 

44 

56 
42 

66 
44 

72 
36 

78 
42 

85 
61 

80 
54 

62 
44 

66 
40 

66 
44 

79 
43 

76 
49 

89 
51 

85 
61 

66 
39 

62 
35 

76 
36 

82 
40 

80 
60 

80 
59 

78 
49 

81 
56 

77 
59 

CO 
47 

60 
36 

77 
40 

74 
64 

61 
54 

72.0 

VJlJXVCDfu    .  ........ 

45.5 

[jQpe 

Maximum" 
Minimum 

63 
29 

67 
31 

60 
43 

60 
48 

75 
47 

77 
57 

82 
45 

81) 
00 

79 
56 

58 
48 

72 
42 

67 
48 

82 
51 

79 
54 

90 
63 

SO 
58 

72 
59 

71 
40 

SO 
4(1 

84 
43 

70 
58 

80 
60 

83 
■56 

84 
60 

S2 
61 

74 
00 

76 
59 

80 
66 

76 
59 

70 
57 

75.1 

51 . 6 

Hot  Springs 

Maximum' ' 

57 

66 

63 

64 

72 

75 

79 

79 

76 

58 

69 

74 

81 

81 

87 

84 

68 

68 

78 

83 

76 

79 

52 

77 

80 

73 

76 

78 

72 

65 

73.9 

Minimum 

27 

31 

45 

45 

46 

53 

46 

50 

54 

45 

40 

43 

50 

55 

62 

61 

66 

39 

39 

60 

68 

60 

67 

63 

5i) 

65 

54 

57 

55 

49.7 

Hiitti  2  

Maximum' ' 
Minimum  * ' 

58 
32 

67 
35 

68 
36 

61 
50 

80 
47 

80 
57 

84 
45 

84 
50 

66 

79 
46 

69 

44 

74 
44 

82 
51 

86 
61 

90 
62 

91 

63 

86 
66 

79 
39 

78 
40 

85 
47 

84 
60 

86 
65 

82 
55 

84 
58 

85 
65 

84 
00 

79 
62 

84 
60 

84 
65 

74 
57 

79.6 

i..LU.Vul  t,i«»»«» 

52.4 

Jonesboro 

Maximum ' " 

52 

64 

6U 

56 

68 

75 

83 

87 

77 

56 

66 

76 

84 

79 

86 

88 

80 

71 

76 

77 

78 

74 

76 

79 

81 

76 

72 

75 

67 

67 

73.5 

Minimum  ' ' 

26 

28 

35 

45 

49 

53 

50 

56 

51 

46 

42 

4u 

52 

00 

58 

65 

56 

42 

44 

51 

57 

49 

43 

53 

67 

60 

68 

48 

53 

63 

49.  6 

Junction 

Maximum 

60 

67 

67 

67 

79 

08 

78 

85 

77 

65 

69 

74 

80 

88 

92 

82 

74 

75 

82 

88 

81 

82 

81 

83 

78 

73 

78 

81 

82 

72 

70  7 

Miiiimniii  ' " 

28 

29 

40 

4(1 

D- 

50 

42 

64 

65 

46 

44 

51 

56 

01 

64 

62 

52 

39 

37 

48 

57 

61 

63 

05 

64 

58 

59 

62 

63 

58 

53. 1 

Tjittle  Rock  . . . 

Maximum' ' 

53 

63 

62 

62 

69 

73 

79 

82 

69 

57 

60 

73 

S2 

83 

88 

88 

67 

68 

78 

82 

73 

77 

74 

75 

SO 

71 

69 

74 

68 

66 

72.4 

Minimum  ' ' 

31 

38 

47 

46 

48 

67 

61 

58 

63 

46 

48 

60 

53 

611 

63 

6H 

54 

45 

46 

55 

68 

58 

52 

60 

69 

60 

55 

54 

56 

56 

52.  7 

Lutherville 

Maximum " ' 

65 

63 

60 

61 

68 

74 

7y 

83 

71 

62 

66 

72 

79 

77 

89 

S3 

66 

65 

78 

78 

76 

78 

73 

75 

74 

72 

70 

77 

69 

63 

71.9 

Minimum  ' ' 

27 

36 

44 

44 

47 

51 

50 

5a 

55 

48 

42 

40 

53 

56 

61 

61 

49 

39 

42 

55 

58 

54 

52 

58 

64 

54 

52 

48 

53 

53 

.62.1 

Malvern • 

Maximum' ' 

61 

66 

64 

60 

76 

77 

8:-! 

82 

7b 

61) 

69 

75 

83 

84 

89 

88 

72 

72 

80 

84 

80 

81 

80 

80 

82 

76 

72 

79 

76 

70 

75.9 

Minimum  '  ■ 

26 

29 

43 

46 

46 

51 

44 

63 

65 

47 

44 

40 

48 

57 

59 

65 

59 

39 

30 

46 

68 

55 

51 

57 

66 

6(1 

68 

54 

62 

f 

."^O.  4 

Mammoth  Spg.5§. 

Maximum" 
Minimum  *  * 

51 
21 

65 
25 

65 
34 

66 
42 

68 
45 

72 
47 

85 
38 

86 
48 

60 
55 

63 
46 

69 
36 

73 

82 
45 

77 
48 

S3 
50 

89 
67 

63 
52 

70 
34 

7S 
33 

70 
45 

80 
57 

71 
41 

76 
38 

77 
56 

82 
63 

78 
57 

76 
52 

75 
43 

58 
52 

65 
52 

72.  5 
45.3 

Marianna.  •  ...... 

Maximum' 

52 

63 

66 

60 

80 

81 

82 

S3 

76 

re 

65 

73 

82 

84 

S6 

88 

82 

71 

73 

81 

82 

76 

77 

83 

S3 

80 

70 

77 

74 

70 

76.4 

Minimum  ' ' 

27 

30 

41 

47 

45 

43 

44 

64 

02 

44 

45 

43 

53 

54 

62 

66 

02 

44 

44 

48 

49 

59 

50 

57 

68 

63 

53 

55 

51 

58 

50  .-.i 

Marked  Trt'e  S^SV .. 

Maximum  ' 

64 

63 

69 

68 

74 

81 

85 

67 

59 

'67 

73 

82 

83 

86 

90 

72 

70 

74 

78 

78 

74 

70 

83 

81 

87 

06 

76 

01 

67 

69 

73.8 

Miniinvun  '  ■ 

2b 

28 

43 

48 

51 

43 

52 

61 

41 

40 

40 

48 

66 

62 

64 

60 

42 

41 

48 

58 

48 

43 

50 

55 

62 

58 

61 

53 

65 

47 

49-4 

Marshall  ■• 

Maximum  ■  • 

53 

65 

62 

59 

69 

71- 

80 

83 

76 

61 

66 

60 

82 

78 

86 

80 

70 

67 

70 

77 

72 

64 

74 

73 

80 

74 

70 

74 

70 

62 

71.1 

Minimum  • ' 

27 

34 

45 

45 

46 

49 

43 

63 

56 

43 

47 

47 

57 

60 

61 

64 

60 

40 

47 

50 

64 

46 

60 

51 

62 

52 

52 

41 

56 

63 

49.7 

Mena 

Maximum  •■ 
M'liiimiin ' ' 

57 
28 

66 
30 

57 
42 

59 
4-1 

68 
47 

73 

80 
47 

79 
69 

711 
50 

62 
47 

68 
38 

73 
4(; 

77 
54 

82 
58 

89 
57 

81 
62 

63 
45 

65 
37 

78 
39 

82 
49 

70 
50 

79 
64 

SI 
64 

86 
60 

73 
60 

70 
58 

70 
60 

80 
46 

68 
56 

65 
49 

72.  7 

49.1 

Morrillton 

S  vlaximum-- 

58 

61 

63 

66 

71 

74 

83 

84 

78 

62 

69 

74 

S3 

82 

91 

86 

71 

70 

79 

84 

82 

81 

78 

79 

81 

77 

77 

76 

71 

6.-< 

75.  3 

t  Minimum  ■  ■ 

32 

32 

46 

45 

45 

5ii 

48 

52 

67 

50 

44 

44 

62 

00 

61 

64 

56 

39 

40 

48 

09 

52 

52 

59 

65 

60 

54 

60 

56 

57 

51  .6 

Mt.  Home  

Maximum  •  ■ 

52 

65 

61 

54 

68 

74 

87 

75 

63 

69 

74 

84 

78 

91 

87 

60 

65 

79 

78 

80 

76 

77 

80 

80 

74 

78 

78 

66 

65 

73. 2 

Minimum  •  • 

21 

24 

39 

42 

39 

43 

43 

52 

40 

38 

48 

46 

61 

54 

61 

44 

31 

32 

41 

60 

40 

40 

50 

62 

63 

49 

39 

51 

49 

44.0 

Mount  Ida* 

Maximum  ■  • 

59 

66 

62 

i;o 

72 

70 

"83 

80 

74 

6(1 

69 

76 

80 

83 

91 

83 

68 

69 

SO 

84 

77 

80 

80 

82 

78 

73 

77 

?! 

66 

67 

74.5 

Minimum  •  • 

22 

24 

41 

45 

44 

52 

37 

37 

51 

49 

39 

39 

45 

51 

52 

66 

52 

31 

26 

42 

69 

45 

46 

68 

06 

59 

63 

44 

57 

52 

46  0 

Nail 

Maximum  •  • 

50 

53 

67 

69 

60 

70 

79 

77 

69 

69 

69 

70 

75 

79 

84 

77 

69 

58 

69 

60 

70 

74 

70 

70 

70 

69 

76 

69 

60 

62 

07. 8 

Minimum  ■  ■ 

3-1 

36 

37 

37 

38 

38 

39 

50 

49 

49 

50 

4il 

50 

50 

57 

57 

40 

40 

41 

40 

40 

40 

48 

47 

53 

51 

51 

45 

45 

42 

41.8 

Newport 

*  Maximum-  ■ 
'  Minimum  ■  ■ 

55 
28 

65 
30 

65 
40 

60 
46 

70 
47 

78 
6a 

85 
45 

80 
55 

80 
63 

611 
49 

70 
42 

75 
41 

85 
53 

79 
60 

90 
61 

90 
69 

84 
60 

72 
41 

80 
43 

84 
50 

79 
60 

80 
60 

80 
44 

78 

82 
66 

00 

72 
56 

SO 
51) 

70 
56 

7(1 
55 

76.0 

60. 7 

Osceola 

*  Maximum  •  ■ 

61 

63 

63 

60 

6! 

74 

8) 

80 

74 

61 

69 

70 

83 

83 

87 

90 

80 

74 

75 

78 

81 

70 

77 

86 

84 

80 

69 

74 

64 

70 

74.6 

1  Minimum  •  • 

26 

27 

36 

38 

39 

49 

42 

47 

60 

44 

39 

42 

47 

51 

60 

63 

60 

40 

39 

46 

65 

46 

46 

45 

55 

01 

57 

50 

54 

5-1 

47.0 

Ozark 

Maximum-  • 

63 

66 

61 

62 

71 

76 

82 

86 

64 

65 

69 

74 

82 

78 

91 

80 

71 

68 

SO 

83 

80 

79 

75 

81 

74 

60 

78 

69 

65 

73.8 

Miuinmm  -  - 

39 

38 

46 

46 

50 

48 

44 

51 

50 

41 

41 

53 

57 

62 

05 

49 

37 

39 

60 

46 

48 

56 

62 

64 

55 

49 

55 

43 

49. 4 

Pine  Bluff 

iMaximuin  •  ■ 
Minimum  •  - 

59 
29 

59 
30 

65 

41 

65 
42 

69 
46 

78 
56 

84 
42 

"87 
50 

73 
44 

69 
44 

70 
45 

80 
43 

86 
64 

89 
59 

94 

53 

92 
64 

75 
62 

72 
42 

79 
42 

81 

51 

79 
54 

76 
59 

79 
54 

85 
57 

87 
60 

84 
60 

74 
67 

81 
54 

78 
62 

77 
57 

74.1 
60.6 

Pocahontas 

Maximum-  - 
Minimum  •  • 

53 
2-1 

63 

28 

60 
35 

66 
'15 

68 
47 

7-1 
62 

84 
43 

84 
511 

82 
66 

64 
46 

69 
40 

70 
3b 

80 
50 

82 
59 

85 
59 

87 

i;6 

84 
55 

69 
37 

75 
38 

75 
47 

76 
54 

74 
44 

75 
38 

74 
54 

78 
69 

78 
59 

77 
57 

76 
48 

70 
51 

68 
53 

73.6 
47.  S 

Portland  

Maximum  •  ■ 

55 

64 

6;-i 

61 

7:i 

70 

81 

8U 

76 

69 

67 

■/l 

80 

81 

85 

87 

79 

72 

76 

82 

80 

78 

76 

83 

82 

8(1 

77 

80 

77 

73 

75.5 

Minimum  •  ■ 

34 

34 

42 

49 

48 

56 

46 

59 

66 

50 

46 

40 

62 

61 

63 

64 

67 

46 

44 

56 

54 

55 

57 

67 

65 

60 

52 

69 

65 

59 

53.7 

Prescott 

Maximum  ■• 
Minimum  * • 

59 
30 

66 
32 

62 

48 

60 
48 

75 
48 

77 
69 

81 
46 

80 
67 

77 
57 

58 
45 

09 
42 

75 

45 

79 
51 

81 
56 

90 
60 

84 
61 

72 
59 

72 
41 

79 
41 

S3 
48 

80 
50 

78 
69 

80 
54 

79 
59 

81 
67 

77 
60 

77 
58 

79 
66 

76 
06 

72 
55 

75.3 

.52. 1 

Rison  

Maximum  ■  ■ 

58 

66 

65 

64 

76 

76 

8i 

85 

77 

54 

68 

75 

83 

86 

88 

87 

81 

73 

77 

83 

79 

79 

79 

83 

80 

79 

09 

70 

70 

79 

75.7 

Minimum  •  • 

27 

31 

43 

46 

46 

57 

49 

08 

63 

42 

44 

42 

54 

69 

63 

03 

61 

42 

41 

51 

55 

59 

54 

59 

66 

59 

69 

60 

60 

51 

62. 1 

Rogers  

Maximum  •• 
Minimum  ■  • 

84 
21 

65 

28 

64 
47 

68 
42 

69 

48 

71 
39 

79 
46 

84 
61 

78 
51 

02 
45 

07 
39 

06 
45 

79 
46 

78 
58 

88 
53 

S3 
01 

63 
40 

61 
36 

76 
40 

79 
46 

78 
62 

72 
43 

78 
47 

79 
68 

74 
68 

59 
50 

68 
41 

77 
40 

66 
53 

03 
49 

71.3 
46. 4 

Searcy 

Maximum  •• 
Minimum  •  • 

53 
25 

60 
30 

63 
38 

69 
46 

69 
40 

75 
55 

$2 
42 

84 
52 

77 
52 

58 
46 

67 
39 

73 
38 

82 
45 

80 
58 

87 
57 

89 
60 

87 
65 

70 
38 

70 
35 

79 
45 

77 
56 

88 
48 

78 
45 

77 
52 

80 
02 

77 
60 

71 
55 

70 
47 

67 
62 

68 
55 

74.5 
47.6 

Stuttgart 

\  Maximum  •• 
'  Miniinum  *  * 

53 
26 

63 
30 

64 
42 

64 
46 

69 

45 

74 
64 

80 
45 

83 
66 

72 
52 

■  54 
44 

65 
44 

71 
42 

82 
52 

82 
60 

87 
62 

86 
64 

71 
61 

71 
41 

74 
43 

SO 
50 

77 
57 

77 
55 

74 
48 

80 
48 

80 
67 

74 
61 

69 
58 

67 
51 

72 
58 

70 
58 

72.8 
.60.7 

Subiaco  

1  Maxinnnn.. 
i  Minimiun  ■  ■ 

88 
30 

67 
33 

61 
46 

63 
45 

71 
47 

75 
52 

81 
61 

86 
54 

79 
57 

66 
50 

76 
42 

83 
53 

78 
56 

94 
59 

88 
67 

73 
49 

67 
39 

82 
39 

87 
51 

81 
59 

SI 
51 

78 
63 

82 
50 

77 
64 

72 
53 

76 
52 

80 
48 

75 
5^ 

64 

t    52 

76 
53 

76.0 
50.5 

Texarkana 

Warren 

\  Maximum.. 
1  Minimum  .. 
i  Maximum.. 

64 
30 

()9 
39 

62 
49 

60 
49 

72 
47 

79 
57 

80 
46 

81 
62 

76 
66 

60 
50 

72 
40 

74 
50 

77 
52 

82 
57 

92 
62 

78 
62 

72 
57 

72 
40 

81 
41 

82 
51 

82 
67 

85 
56 

SO 
58 

85 
66 

79 
66 

72 
60 

78 
59 

84 
57 

76 
64 

72 
54 

70.3 
55.5 

Wynne 

i  Minimum-  • 
i  Maximum.. 
!  Minimum.. 

"52 
20 

"hi 
29 

"63 
40 

"59 

46 

"67 
47 

"■74 
55 

"si 

44 

"8'2 
64 

"72 
54 

"57 
45 

"'67 
42 

"'■73 

41 

"si 

45 

"si 

61 

"86 
62 

"ss 

65 

"so 

59 

"7i 

40 

"76 
41 

"79 
49 

"76 
58 

"78 
55 

"77 
46 

"82 
57 

"80 
62 

60 

"69 

58 

"7.7 
51 

"68 
56 

"■70 
56 

■73]  ■: 

ail.  1 

<i    Instrv.mputs  are  read  in  the  moi-ning;tl.e  maximum  tempei-alure  then  read  is  credited  to  tlie  preceding  day.,  on  which  it  almost  always  occurs 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


ARKflNSflS  SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist. 


Vol.     XXVIII.    Little    Rock,     Ark.,   May,    1924.    No. 5. 


GENERAL  SUMMARY. 

With  the  exception  of  May  1907  and  1917  this  was  the  cold- 
est May  Arkansas  has  experienced  during  the  last  34  years. 
The  weather  was  almost  continuously  cooler  than  the  average 
for  the  season,  there  being  not  more  than  7  or  8  days  during 
the  month  when  the  temperature  was  above  normal.  The  warm- 
est weather  of  the  month  occurred  about  the  18th  or  the  28th 
when  88°  to  90°  occurred  in  most  sections,  but  neither  of  these 
warm  periods  was  of  more  than  3  days  duration.  A  temper- 
ature of  30°  was  reported  at  2  northwestern  stations  on  the  11th 
and  light  frost  occurred  at  several  stations. 

The  rainfall  for  the  month  was  about  90%  of  the  May  nor- 
mal. Little  fell  during  the  first  decade,  during  the  second  light 
showers  occurred  in  all  sections,  while  during  the  third  by  far 
the  greater  part  of  the  precipitation  occurred.  The  heavy  rains 
which  characterized  the  closing  days  of  April  brought  flood 
stages  on  the  Petit  .Jean  from  the  1st  to  the  4th  and  on  the  Ar- 
kansas at  Dardan^^lle  on  the  3d.  Some  damage  was  done  to 
crops  in  the  lowlands,  but  the  amount  was  not  large.  The 
rains  at  the  close  of  this  month  brought  bankfull  stages  inter- 
feringing  with  farm  work  in  the  lowlands 

There  was  more  than  the  usual  number  of  clear  days  during 
Jlay  and  the  sunshine  was  practically  normal,  but  owing  to 
the  continued  cool  weather  conditions  were  unfavorable  for 
most  crops,  especially  so  for  cotton.  Cotton  did  not  come  up  to 
a  stand  in  most  sections  and  where  there  were  stands  much  of 
it  died,  making  replanting  necessary.  The  cool  weather  was 
favorable  for  thp  strawberry  crop,  keeping  the  berries  from  rip- 
ening too  rapidiy  and  making  the  picking  possible  with  fewer 
hands  and  less  expense.  'J'he  showers  the  latter  part  of  the 
month  extended  the  season  making  returns  to  the  growermuch 
greater  tlian  otherwise  would  have  been. 

One  person  was  killed  and  several  injured  by  a  tornado  which 
zigzaggt-d  across  Washington  County  about  6:30  p.  m.  of  the 
28th,  the  greatest  damage  occurring  at  Farmington.  Seven 
houses  were  blown  to  pieces,  one  struck  by  lightning  and  burn- 
ed, and  orchards  were  badly  damaged.  The  tornado  was  fol- 
lowed by  heavy  rain  and  hail,  apple  orchards,  grape  vineyards, 
and  strawberries  being  damaged,  the  total  loss  being  estimated 
at  over  $100  000.  A  straight  blow  at  Fort  Smith  on  the  evening 
of  the  27th,  during  which  the  wind  reached  a  maximum  ve- 
locity of  64  miles  per  hour  from  the  northwest,  did  damage  es- 
timated at  $75,000.  A  se^^ond  storm  on  the  28th  was  probably 
a  tornado  near  the  end  of  its  course.  During  this  storm  the  wind 
reached  a  velocity  of  70  miles  per  hour  from  the  northwest. 
There  was  no  definite  path  of  destruction  in  Fort  Smith 
and  no  report  of  a  tornado  cloud.  The  damage  from  this  sec- 
ond storm  is  estimated  at  $25,000. w.  c.  H. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  April,  as  determined  from  the 
records  of  50  stations,  was  64.6°  which  is  4.6°  below  normal, 
all  stations  showing  negative  departures  varying  from  7.0°  at 
Bee  Branch  to  1.6°  at  Uardanelle.  The  highest  monthly  mean 
was  69.0°  at  Pine  Bluff  and  Huttig,  the  lowest  58,  at  Nail. 
The  highest  temperature  recorded  during  the  month  was  94"= 
at  Suhi'acoon  the  1 8th  and  Pine  Bluff  on  the  2Sth.  The  lowest 
was  30°  at  Button  and  Gravette  on  the  Uth.  The  greatest  daily 
range  was  46°  at  Dutton  on  the  3d. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  month  of  May,  as  deter- 
mined from  the  records  of  69  stations,  was  4.64  inches  which  is 
0.48  inch  less  than  normal.  Positive  departures  were  confined 
principally  to  the  White,  Black,  and  upper  St.  Francis  River 
valleys  and  a  narrow  stretch  of  country  extending  from  Phillips 
County  southwestward  to  Miller  County,  negative  departures 
elsewhere.  Monthly  totals  ranged  from  7.86  inches  at  Jonesboro 
to  2.44  inches  at  Little  Rock.  The  greatest  precipitation  meas- 
ured in  24  consecutive  hours  was  3.63  inches  at  Jonesboro  on 
the  29th.  The  average  number  of  rainy  days  was  8. 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms: -ah,  8;  7th,  8;  9th,  2;  13th,  7;  18th,  1;  19th, 
3-  20th,  10;  21st,  5;  23d,  8;  24th,  15;  25th,  1;  26th,  14;  27th, 
11;  28th,  20;  29th,  16;  30th,  1;  31st,  2. 

Heavy  Hail:-  Subiaco,    23d;  Springdale,    Johnson,   28;  Con- 
way, 29th. 

Killing  Frost:-  Gravette,  Dutton,  11th. 

MISCELLANEOUS     DATA. 


>      «^. 

Pressure 

(Sea-level). 

Wind. 

Relative 
humidity. 

0            C 

Station?. 

a 

3  -^ 

O 

S3 

i5 

i 

Ill 
H  B 

Vs. 

+3 

5 

o3 
O 

23 

a 
Pi 

So 

Beiitonvillo.. 

29.92 

30.25 

11 

29.  h\ 

23 

3,374 

24 

s. 

54 

Fort  Smith... 

29.90 

30.25 

11 

29.49 

23 

6,118 

70 

nw. 

28 

78 

52 

73 

Little  Rock 

29.91 

30.23 

11 

29. 58 

23 

7.197 

37 

nw. 

28 

78 

50 

64 

Memphis 

29.92 

30-17 

30 

29. 63 

23 

4.810 

28 

nw. 

28 

69 

62 

58 

COMPARATIVE  DATA  FOR    MAY. 


Year . 


Temperature. 


S  to 


Precipitation. 


Number  of  days. 


•ga 


•Means 
and  Ex- 
tremes. 

1S9 1 

1892 

1893 

1894 

1S95 

1890 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

19U3  

1904 

1905 

1906 

1907  

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924  ... 


69.2 

67.0 

67.8 

68.6 

70.1 

G9.0 

74.3 

68.3 

72.1 

72.9 

69.3 

68.2 

73.2 

67.5 

67.  1 

70.7 

68.8 

63.8 

70.0 

67.0 

66.  0 

70.8 

69.9 

69.3 

69.5 

69.  9 

71.6 

63.  5 

72.2 

66.8 

70  K 

69.7 

70.8 

67.2 

G!.6 


-2.  2 

-1.4 

-0.6 

+0.9 

-0.2 

-1-5.1 

-0.9 

-<-2.9 

+3.7 

+0.1 

-1.0 

+  4.0 

-1.7 

-2. 1 

+  1.5 

-0.4 

-5.4 

+0.8 

-2.  2 

-3.2 

+  1.6 

+0.7 

+  0.1 

+-0.  3 

+0.7 

+2.  4 

-5.7 

+3.0 

-2.4 

+  1  6 

+0.5 

+  1.6 

-2.0 

-4,6 


102 

97 
100 
94 
95 
97 
98 
98 
100 
96 
97 
100 
100 
96 
98 
98 
100 
91 
96 
92 
95 
101 
98 
99 
97 
lUl 
99 
97 
102 
96 
96 
99 

mo 

98 
94 


24 

86 

32 

38 

35 

36 

46 

33 

30 

44 

37 

31 

42 

24 

31 

38 

28 

31 

30 

28 

31 

26 

32 

35 

34 

34 

34 

31 

29 

38 

39 

29 

40 

27 

30 


5.12 

2.78 
9.52 
9.71 
3.40 
3.91 
3.54 
2.13 
6.44 
6.45 
3.69 
2.95 
4.34 
7.47 
3.39 
9.58 
4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6.56 
1.11 
2.41 
3.32 
3.34 
5.58 
3.56 
3.15 
3.01 
6.01 
8.17 
2. 25 
S.O'l 
8.  24 
4.64 


-2. 34 

+4.  10 

+4.59 

-1.72 

-1.21 

-1.58 

-2.  99 

+  1.32 

+  1.33 

-1.43 

-2.17 

-0.  78 

+2.35 

-1.73 

+4.46 

-0.41 

+4.36 

+  1.93 

+  1.64 

+  1.44 

-4.01 

-2.71 

-1.80 

-1.78 

+0.46 

-1.56 

-1.97 

-2.11 

4  0.89 

H  3  05 

-2  87 

-0.12 

+  3  12 

-0.48 


13 

15 
8 
14 
12 
13 
15 
17 
16 
10 
12 
12 
12 
9 
13 
9 
15 
7 
8 
14 
12 
19 
15 
16 
12 
12 
18 
15 
17 
9 
11 
18 
12 
11 
15 


10 

9 
11 

8 
12 
11 
10 

9 

9 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
11 

8 
13 
13 

9 

10 
10 
11 
10 
13 

9 


9 

7 

6 

7 

11 

6 

11 

8 

11 

10 

8 

9 

2 

5 

5 

6 

10 

6 

9 

6 

13 

11 

5 

9 

12 

8 


7 

13 
11 

7 
8 
7 
5 
7 

10 
9 
7 
8 
12 
8 
Vl 
8 
13 
10 
10 
11 
3 
6 

6 
9 
(i 
6 
4 
1.' 
12 
5 
It 
\l 
8 


I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,  1924. 


Climatolog-ical  Data  for  May,  1924. 


Stations. 


Arkadelphia. 
Arkansas  City.. 

.\rlberg 

Batesville 

Bee  Branch..., 
Bentonville  . ., . 
Black  Rock . . . 
Booneville. . 
Brinkley 


Calico  Rock.. 

Camden 

Center  Point. 
Clarendon.... 

Clinton 

Conway 

Corning 

Danville 

Dardanelle... 
Dodd  City  . . . 


Dumas   

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Evening  Shade  . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs.. 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs  — 

Huttig 

Jouesboro 


Junction 

Lambrook 

Little  Kocb 

Lutherville.  9  ..- 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna.      : 

Marked  Tree 

Marshall  


Mena 

Morrillton 

Mountain  Home- 
Mount  Ida 

Murf  reosboro. . . . 

Nail 

Newport 

Osceola .- 

Ozark 

Patterson 


Pindall..  .-••■ 
Fine  Bluff  .. 
Pocahontas  . . 

Portland 

Prescott    

Prineetown . . 

Risen 

Rogers 

Searcy 

Snow  Lake... 


Stuttgart. 

Subiaco 

Texarkana. 
VValdron .  . . 

Warren 

Whitecliffs 


Counties. 


Amity Clark 


Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buie.i  .... 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 


Izard  

Ouachita  .. 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner .. 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 


Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian.... 
Hempstead  .. 
White 


Springbank  tt   Miller 


Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne.  .... 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  , 

Garland 

Union 

Craighead... 

Union 

Phillips 

Pulaski , 

Johnson 

Columbia... 
Hot  Springs. 

li'ulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

Jackson 

Mississippi  ... 

Franklin 

Woodrulf  .  ... 

Searcy 

Jell'erson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  ... 

Benton 

White 

Arkansas 


Wynne Cross 


Arkansas 

Logan 

MiUer 

Scott 

Bradley 

Little  River. 


State  Means    and  Extremes 


Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit  V 


Precipitation,  inches. 


a 

C) 

t- 

u 

a 

p 

0) 

Number  of  days. 


700 
186 
1-15 
700 
277 


1303 
'259 
600 
205 

861 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
327 
330 
1175 

162 
1590 
270 
229 
1165 


1451 

481 
200 
200 

900 
1250 
lJft2 
485 
182 
4-15 
377 
600 
175 
345 

182 
155 
286 
775 
316 
277 
512 
235 
229 
1083 

1185 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 
2-10 
450 
196 

1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
236 
185 

240 
228 
1050 
332 
675 
206 


250 


30 
28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
10 
37 

20 
39 
25 
20 

3 
41 
31 

9 


65.0' 


61.7 
61.6 
60.6 


07.0 
66.7 

62.1 
05.7 
66.8 


6.1 
7.0 
5.8 


4.1 
3.3 


4 

5.5 

4.2 


65.8 
6L8 


08.0 


18 
21 
23 
17 
24 
2 
37 
42 
38 
11 

6 

27 
25 

8 
52 

6 
53 
33 
17 
29 

30 

2 
45 
27 

6 
37 
19 
16 
19 
10 

38 
3 
11 

25 

8 
28 
40 
26 
28 

8 

3 
37 
30 
18 
36 
18 
23 
34 
U 

2 

17 
37 
27 
39 
6 
28 
20 
18 


06.6 
58.6 
68.6 
66.3' 
61.6 
63.  6 
61.3 
05.2 


63.2 
59.6 


67.  7" 
65. 5 
69. 0 
61.0 


65.6 
66.2 

67."  6' 
60.2 
66.  6 
64.4 
63.0 

64.6 
66.7 
60.2 


4.3 
6.7 


l.G 


5.0 
5.5 
2.4 
3.8 
5.2 

"4.S 
4 


.58.0 
66.6 


63.6' 


69.0 
63. 2 
08-8 
67. 4 

67.' 2 
60.2 
63.6 


3.5 
4.3 

3.2 
5.8 


4.7 
2.1 

'i'g 

6.C 
3.6 


-  4.3 


19 

28+ 

19 
28 
19 


36" 


19 
5+ 


25 


6.6 

3,4 


-6.8 


66.1 
66.  6' 
67.8 


66.0 


64.6 


3.0 
5 

2.5 
'2.8 

'sis 

5.9 
5.1 


28 
3 

28 

28 
19 
17 
19 
19 


27+ 
19 


28 
19 

28 
4+ 


28 
19 

'28' 
4+ 

19 

18 
4+ 

18+ 

19 

19 


11+ 

11 

10 


1+ 
10 

11 
11 
11 


94 
87 
92 
90 

'96' 
87 
89 


3. 8  89 
3. 4  94" 
3.8   90 


4.6 


44 
40 

'lis' 

36 
42 
40 
41 

37 
42 
35 


5+ 


36 
43 


28 
4 
28|- 
28 

28 
19 
19 


89 


94 


1S+ 


11 
11 

u 
11 
11 

2+ 
8+ 
11 


12 
11 

10+ 
11 


11 
11 
..... 

11 
12 

in 

10 

It 
11 

9+ 


8+ 
11 


38'' 
32 
31 
39 


2.90 
4.08 
5.05 
5.80 
5.71 
4.80 
2.78 
5.94 
3.38 
6. '25 

5.16 
5.92 
4.82 
4.81 
3.74 
4.46 
5.78 
4.47 
5.80 


-2.72 
-1.34 
+0.47 


+  0.82 
-0.01 
-2. 44 
+  1.01 
-1.30 
-1.42 

+0.71 
+  1.48 
—1.40 
-0.25 

—0.27 
+  1.42 
+  0.66 
+0.3(1 


4.66  -0..56 


4.40 
4.51 
3.75 
■2.78 
6.18 
4.  Oil 
3.06 
4.  4.'. 
4.52 

4.53 
3.2-i 


6.91 
4.  5(i 
3.91 
3.01 
3  9.i 
7.81; 


4.91 
2.4  1 
4. -J 

3'i 
4.5(1 
4.21 
4 

4.87 


■2.  0-1 

0.01 

-0.34 

-3.05 

-6.''7i 
—  1.85 
-0.12 
+  0.59 


+  2.42 

-i.'3( 
-2. 6 1 
-2.0 

+  ;i  6:, 


-2. 6( 
-0.  7t 


-l.i:^ 

+l).'i( 


-o.fn 

-1  2:" 


1.95 

0.82 
1.46 
1.25 
2.34 
2.04 
(1.77 
2.06 
1.'26 
1.48 

1.82 
1.54 
2.04 
2.  '22 
1.20 
1.09 
2.06 
1.92 
2.36 


2.7-1 
4.46 
6. 42  +0. 96 


5  73 


32 


.1.3) 

5.  72 
6.31 
3.9J 
4  26 
.5.20 

6.  63 
3.78 
3.55 


+  2.19 
+  1.0-.' 
+(l.  10 

O.'Oi 
-0.33 


+  1.1 
+  1.8' 
-2.  -13 
-(1.74 
+  0.01 
+  2,98 
-1.-10 
-1.3( 


L30 
1.05 
1.68 
1.03 
0.70 
1.36 
1.72 
1.65 
1.67 
1.25 

1.8S 
1.'28 


1.62 
1.82 
1.16 
1.17 
1.'20 
3.  6.i 


1.97 
1.03 
1.18 

'i'.3(') 
1.58 
1.23 
1.13 
1.96 

0.80 
1.  '25 
2.5(1 

'i'.ho 

2. 50 

0.89 

"i.'oi")' 

1.09 

1.40 
1.  65 
1.50 
1.  63 
1  05 
1.20 
2.15 
1.35 
1.10 


3-59 
4,44 
4,91 
4,63 
4.19 

■i.'ss 

3,  70 


J.  6-1 


— 0  65 
0.'25 
0.1; 

+0.53 


1.13 
1.85 
1.57 
1.23 
1.67 


+  0.02  1.80 
-0.71'  0.88 


-0.4S^  3,63 


4 
7 
9 
8 

12 
6 
9 

11 
7 

10 

9 
11 
9 

10 
5 
8 
9 
5 


Observers- 


11 
17 

14 
17 
13 
12 
19 
19 
22 

12 
19 
11 
15 
12 
19 
19 
18 
14 


5 
10 
3 

6 
12 


20 
14 
21 

'is" 

1.) 
14 
12 
24 

18 
17 
11 

'h  ' 

12'' 
15 

21 

17 
18 
13 
14 
19 
19 
17 
13 
14 


■20 

11 
4 

13 
7 
9 

10 
3 
6 


nw. 
nw- 
nw. 


n. 

sw- 

s. 

nw. 

nw. 

w. 

s. 


sw. 

s. 
nw. 
sw. 
sw. 

e. 


sw. 
nw. 


James  Dillard. 

F.  J.  Carpenter- 

Geo.    E.   Payne. 

J.     DReeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.   S.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.  Howe. 

Supt.  Tuberculosis  San- 

H.  L.   D.   Whitson. 

W.  J.   Copp- 
A.  B.  Quarterman. 
John  C.  Floyd. 
J.   W.  Bishop, 
Dr.   R.M.  Hunter. 
E.  E.  Corilrey. 
Winfred  D.  Polk. 
C  P.  Evans. 
J.  D.  Riley. 
Neal  Dodd. 

Ben  Johnson. 

M.   Ivicketts- 
J.  J.   Babb. 
Dr.  R.   H.  Hardin. 
Geo.   W.  Nichoalds. 
C.   C.   Price. 
University  of  Arkansas. 
U.  S.   Weather  Bureau. 
T.  J.  Logan. 
W.  R.  Owens 

W-  E.  Mc  Vay- 
A.  F-  Stevens. 
A.  C.  Brooks. 
E.   C-  Spanhurst- 
James  A.   Burnett. 
J.   A,   Ingram. 
N.   P.  O'  Neal- 
P.   P.  I'atraw. 
J.  L.  Collett, 
Benedictine  Sisters. 


T. 

A. 

Lowderback. 

<4. 

A. 

Newton . 

V. 

S. 

Weather  Bureau 

u 

KauffeUl. 

state 

Agri.    School. 

M 

'S- 

W-  L.    Matthews 

H\ 

M 

Daniel. 

C. 

N. 

Houck. 

C! 

arles  Walton 

W 

F 

.   Reeves. 

sw, 
nw, 

s 


E.  W.St.  John- 
W.  E.  Ainold, 
B.  S.     Halliert. 
(}    A.   Wliittingtou. 
Henry  A.  Davis. 
Cheirles  I'axton. 
Geo-   L,   Holiinsou- 
W,  W.  Prcwitt, 
Lsham  burrow. 
'\V.   E.   Baker. 

W.   W.   Wood. 
Miss  Theresa  Scheii. 
Bonedioitine  Si.'-ters 
W.  E.   Edmistou. 
O.  J.   Stephenson. 
Foote  Coleman. 
Mrs.  M.  V.  lisdale- 
Carl  A.  Starck. 
J.  T.  Bell- 
J.   L.  Britt. 


i 


Miss  Grace  Field. 

sw.  II,   A.  Buerkle. 

s,  New  Subiaco  Abuey. 

s.  H.  S.   Brashear. 
nw.  Dr.   Cheves  BeviU. 


nw. 
n. 


Nannie  O.  Schirmer 
E.  O.  Allen. 


The    departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  con.putod  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  yearsrecord ;  but  all  <'0)nplete  reports  are  used  in  determin 


ing  section  means-    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain 

the  table  indicate  numberof  days  missing;  for  example.  "  represents  nvo  days  missin 

Randolph,  La.;Lut,hprvi1le,  R.F.D.No.2.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark 


or  melted  snow. ++Received  too  late   to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters 


appearing  in 


tAIso  on  other  dates.  ttI'Dst-offine    addresses    of  these    slations    as     follows:-      Junction. 


^assssisifia^: 


May,  1924. 
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Daily  Precipitation  for  May,   1924. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


Amity 

Arliadelpliia  II II 
Arkansas  City  111 

Arlberg 

P.atesvillellll 

bee  Brancli 

Bentonville  "'.. 
Black  itockllllli.. 

BoQueville 

Brinkley    1111 

Calico  Kock  II II 

Camden  II II   

Center  Point 

Clarendon  llll  — 

Clinton 

Conway  

Corning  

Danville  II  li  .... 
Dardanelle    .  .. 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

ElDoradollll    ... 

England 

Kureka  Springs 
Evening  Shade. 
Kayotteville  ... 
Kort  Smith  •"  ■ 

Kiilton  nil 

Georgetown  II  Ij. 

Grannis 

Gravette 

Heljer  Springs-. 

Helena 

Iligden 

Hope 

Hot  Springs 

HiUtig 

Jonesboro 

Junction 

Lambrookjlll 

Little  Bock  ** 

l.ulliei-ville    

Magnolia 

^ralvern  

Maiiniiolh  Spriu; 

Marianna 

Marked    free  lill 

Marshall 

Meni.  llll    

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida    

Murfreesboro.  II II . 

Nail  

Newport    111 

Osceola.,  llll 

Ozark  

Pattersonllll 

Pindall 

PineUluff  llll... 
Pocabonlas.  .  . 
I'ordaiid   liii..   .. 

I'ri'scotl 

Priucflim  ||!l   ... 

liisou  llll 

Hogerr-        

Searcy 

Snow  Lake 

Springliank  ||||  .. 

Stuttgart  

Subiaco . . .. . 

Texarkaua    li  II    ., 

Waldron 

W.irivu 

U'bilecliffs 

Wynne!!  !i 


Clark 

Ouachita 

Mississippi..  .. 
White.... ;•■•• 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

Arkansas 

White....     ... 

White 

Ouachita   ... 

Red 

White 

White 

Arkansas .  .  .  • 

White 

Arkansas. ..  . 

Arkansas 

Wliite    

Arkansas 

White 

Ouachita . 

Arkansas  ...  . 

White 

White - 

White • 

Arkansas . ..  • 

Red 

White 

Red  

Arkansas 

White  

Mississippi  — 

White 

Red 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Ouachita 

White 

Arkau.-as. . .  .  ■ 
Arkansas.  ... 

ICed 

Ouachita 

While ■. 

Mississippi 

Mississippi. .  .. 

White 

Ouachita 

Arkansas 

Wliitc 

Ouachita 

Ouachita 

While 

White 

Mississippi... 
Arkan.>-as.  ..... 

While 

White 

Arkansas. ... 

Wliite 

Ouachilii 

Ouaciiita..  . 
Ouacliila    ... 

Ouachita  

,\rkansas 

White 

Mississippi..  . 

Red 

Arkansas. .  . . 
.Arkansas. .  .. 

Red 

Arkansas.  . .  • 

Ouachita 

Red 

Mississippi  .. 


14      15      16      17 


18      19      20     21      22      23     24     25     26     27      28     29     30      31 


.35 


.12 


.-IS 


.28 


.1(5 


1.14 
.70 
.  (1.3 
.112 

l.::!b 


.44 


.  28  . . . 


.02 


.  16  . . . 


i.n.5 

.GO 


.20 


.08 


.13 


.23 


.01 


.14 

,...|  .10 
2 


T. 
.  32 0.5 


.91 

.:«'.... 

.88  .... 

.-ml..  .1 
■  •-■nl  .09 
l..n 
.-10 

.'■io 

tV 


..       .47 
.  54*   .27 


.01 


.02 


.45 


T. 


.20 
.11    T. 

''o7  '■; 


.03    .07 


.06 


.20 


.36 


.50 

'.'io 

.01 
f. 


.20 


.30 


.75 

T. 

T. 

.28 
.52 
.20 

.'73 

'.'30 

f 


.35 
I.IC 

.79 
T 


.35 


1.21 
.06 

1.54 
.89 
.29 

I'og 


,02 


1.13 

.18 

1.00 


.03 


1.10 
2.50 


1.22 
"."38 


2.50 


.59 

i.'so 


.82 


1.16 
T 


.45 


.70 


.25 


15 

1.00 

.94 

.54 

."77 
.52 

1.14 
.85 
.18 
.23 

1.22 
.70 
.41 
.85 
.52 
.72 


1.95 


.02 


.34 
1.20 
1.08 
1.28 


.46 


.02 

1.10 

02 

1.25 

.48 


1.07 
T. 

.'si 

2.04 
06 

1.20 
.65 
.28 
.93 

i.in 


.72 
1.46 
1.00 
1.02 

T." 
.31 

1.48 
1.06 
1.11 
10 
2.22 

.'21 

.'22 
.46 


,,..(   .40 
.52    .80 


.37 
1.67 
1.25 


17 
1.17 

20 
1.00 


.87 
.10 
.37 

l."36 
.14 
.85 
.66 
.  73 
.50 

.'68 


.24 

i.'c6 


.20 

■f.- 

'!66 

.41 

1.70 

.89 

"■■ii) 

1.00 
.71; 
.95 

1.25 
.15 
.25 

1.10 
.80 
.67 
.80 


.04 


.40 


1.03 

1.16 

.98 

1. 20 

6 


.27 


1.62 
.32 
.36 
.21 

.'62 


.97 
1.03 
1.18 

si 

1.23 

i.'io 

.80 

.70 

1.32 


1.^5 
2.34 
2.04 

2.06 

1.26 

48 

1.82 

.05 

.68 

.17 

.20 

.75 

.06 

1.92 

2.36 


.60 
1.34 
1.42 
1.28 

'.'20 
.35 
.25 


1.82 


.15 
1.05 


22 
61 
1.36 
1.72 
.01 
.45 
.16 
.37 
.50 


.04 


1.31 
T. 
.10 


1.30 

i.'es 


.20 


.36 
.51 
.60 
.44  3.63 


1.50 

1.05 

.02 

1.'64 
1. 
71 

.4011. 
.45  . 

'.'66  1, 

l-OOl 

2.15 

.51I. 

.20  \ 


90  ....  1.13 
.521....  1.85 

.75  ....'1.11 

08    .901  .41 
1.671.... 


1.23 
1.05 


1.16 
.25 
.19 

.'go 

.25 
.2' 

.68 


1.57 


.45 
.57 
.84 

.'ie 

-.58 
.03 
.30 

1.96 
.30 

i.ys 

1.08 


.69 
1.75 

.82 

i.' 

.60 
1.40 

..33 
1.20 

".'52 
1.20 
.79 
.94 
.05 


.05 


4.66 
4.40 
4.51 
3.75 
2.78 
6.18 
4.90 
3.0G 
4.45 
4.52 
4.53 
3  24 


.64 


6.91 
4.56 
3.91 
3.01- 
3.93 
80 


.04 


1.80' 
T.  i 


.91 


•  17 
1.47 


1.00 
.22 


4.90 
2.44 
4.29 

3.i7 
!.,50 
4.21 
4.  76 
4.87 
2.74 
4.  46 
6.42 


5.73 
7.25 
4.37 


3.  D-'i 

.3  i.'io 
4.41 
4.91 
4.0.1 

4.  19 

4.88 


KkcoiH  as  indicated  observations  are  made  near  sunset   and  pi-ecipitation   is  for  24  hours  ending  at  observation 
hours,  midnight  to  midnight,    ^lilstimued  for  first  ten  days,   li  1!  I'l'eoipitation  measure.!   in  the  nionnng.     T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch 

Daily  Biver  Stages  for  May,    1924. 


♦"•»  lUfuhn  \^  eatlierl-iiircau  static!'. ;   precipitation  for  2t 


Stations. 


Fort  Smith  — 

Dardanelle 

Little  Bock. 

I'lue  Blnll 

Black  Rock  ... 
Calico  Kock  .. 

Balesville 

Newport 

Oeorgetown  .. 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City, 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadolphia.. 
l-atterson.  . .  . 


Rivers. 


Flood 
St.Hcre 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 

do 

(Uiachita.   . 
Petit  Jean. . 

Red 

Ouachita. . . 
Cache  


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


18 


19 


■20 


21 


22 


23 


24 


22. 3 

23.0,22.0 

_'0.  -1 

10.  (,  15.  bU  2 

14.0 

14.3  13.0  11  .^  lo. 

•J0.5l21.0l21.2[i9.8 

hs.ll  17.2114.9  13.1 

12.6  12.8  U.  4  10. 

19.8l20.6  21.0'i!.'' 

•jn.  5  19.  5]  18.  1 

16  5 

II. 3  12  8  12.5  11. 

21.0  22.3 

23. 1 

!:>  5 

'.'3.  7  23. 11 22.5 

2 1 . 5 

!9.7  18.1117.1  16 

14.0  12.0 

9.4 

7.9 

7.0;   G.4|  6.0 

6.0 

5.9    5  71  5.4    .5. 

12.3112.1 

Ih.  1 

;i  2 

7.;  G.4I  5.1 

■1.7 

4.3i  3.9    3.6    3. 

19.0  19.0 

19.5 

19.7 

lo.o'ri.fi  12.1 

11.2 

10.3    9.8    9.6    9. 

IG.7|I9.  7 

20.  H 

1.5 

21.4  19.9  18.4 

15  2 

14.4  14.0:11'. 2    9. 

15. 81 1 8.  6 

19.2 

19.4 

19.6  19.820.2 

2".  4 

20.  )  19.8:19.4  18. 

18.2  19.9!21.2 

22.S  23.4  24.0 

24.5 

24.8  25.0125.2  25. 

30  4 

29.7 

29. 1 

'8.9 

29.3  30.1130.9 

:U.7 

32.2  32.5':;2,5  32. 

37  1 

37.4 

.57.4 

i7.4 

:-i7.5l.i7.8'38.2 

38.  C. 

V.I.  1  39.4'3y,6:i9. 

9.\.() 

23.0 

24.5 

■A.r, 

'4.  ri9.4;15.(i 

13- 8 

13,0  11.9  10.3    9. 

24  7 

23  7 

22.  0 

0.1 

15.  4'li.  1|  7.6 

r-.-z 

5.8|  5.6    6.1    4. 

26,  2 

26.  2 

25.8 

ii.  3 

24.8  21.6:19.9 

18.8 

16.1  U.4  13.2  12. 

10  3 

9.5 

5.2 

4.0 

3.2I  2.S[  2,6 

2.  2 

18    1.1     I.l    1. 

0.6 

7.1 

7.3 

/.  / 

8.0J   8.5    9.C 

9.2 

9.  .'    8. 9    8.  6    8 

.8  10.5 
.  I  9.0 
,  1.  9. 

6,15.1 
.  1  4.9 
.^  3.0 
.2  8.9 
.4  9.1 
17.6 
.3  25.  X-. 
.3  31 
. 6  39.  5  : 
.li  9.0 
.8'  4.2 
.7  12.  4 
.0  0.9 

2,  7 


9.6 

8.9 

8.5! 

8.4 

7  4l  6.7 

8.  i 

7.2I  6.3 

13.9 

I2.8'll.8 

4.8 

-1 . 6 

4.2 

3.0 

2.1 

2.2 

8.8 

8  4 

7.9 

8.8 

8.6 

8.,', 

I1..4 

15. Oily. 8| 

25.3 

25  1 

24.8 

30.  9 

30.0 

29.  1 

.■i9.2 

:i8.7 

38. 0 

9.0 

'.•.•: 

9.1 

4.0 

4.0 

3.8 

12.3 

11.9  11.5 

0  8 

0.8    0.7 

'■' 

7.6    7.5 

8.2 

8.2 

6  4 

6.0 

5.7 

5.2 

11.0 

10.4 

4.0 

4.0 

1.8 

2.01 

7.9 

7.2 

8.3 

8.1 

12.  6 

11.4 

24  .4123.  8i 

28. 2 

^;-^i 

h'.o 


37.2  36. 

9.0  7. 

3.6!  a. 
ll.liU. 

0.7|  0. 

7.31  7. 


7.8 

7.7 

7.5 

11. 0 

11.3 

9.6 

9.0 

9.4  11.2 

12.8 

5.5 

5.8 

5,2 

5.1 

7.7 

7.8 

7.9 

7.2    8.4 

11.8 

4.5 

4.5 

4.1 

4.1 

3.7 

5.6 

7.4 

7.0:   6.2 

6.9 

9.6 

9.3 

9.3 

9.2 

9.0 

8.7 

10.5 

11.0  11.3 

10.8 

3.9 

6.5 

5.5 

4.8 

6-0 

5.9 

5.7 

6.0    6.7 

10.0 

18 

3.1 

2.4 

3.1 

2.2 

2.5 

2.8 

4.3I  5.3 

8.7 

6  8 

7.4 

8  6 

8.5 

8.6 

7,8 

8.2 

9.8,10.0 

15.6 

7.8 

7.6 

7.  5 

7.8 

8.0 

8.4 

8.4 

8.5    9.0 

9 .9 

9.0 

8.2 

7.4 

7.4 

8.0 

8.6 

8.8 

9.0!  9.2 

12.0 

22.4 

21.5 

20.5 

19.5 

18.8 

18.4 

18  3 

lS.5il8.4 

18.4 

26.  5 

26.7 

27.4 

28. 5 

29.  6 

30.  6 

31.2 

32.0]32.6 

33. 2 

35.  1 

33.8 

33  4 

33.  :i 

33.6 

34.2  34.6 

35.  2 135.6 

36.9 

6.0 

6.0 

6.3 

6.3 

6.0 

5.8 

5.3 

5.3 

7.1 

10.9 

3.5 

3.6 

3.9 

3.7 

3.4 

3.7 

3.9 

5.9 

7.5 

13.9 

10.9 

10.5 

10.2 

10.0 

10.0 

10.9 

10.5 

12.2 

16.4 

19.1 

0,5 

0.4 

0.4 

0.  3 

0.4 

0.8 

1.1 

2.2 

2.4 

2.4 

6.9 

6.8 

6.8 

G.7 

6.5 

6.3 

6.1 

6.2 

6.6 

7.0 

14.3iir.0 
12.6  13.  G 
11.0  12.9 


11;. 3 
13,0 


13.6 
14.0 
15-1 

1S.5|22.2 
l(..8'2l'.  1 
15.2[l7.8 
19.0  19  s 
33.7  M.!' 

I  36.0  ;17  1 
13.0  13  G 

<  19  9' 18  9 
2o.lJ2i'.;( 

2.3  2  0 

7.4  7-7 


r 


20 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,    1924. 


Daily  Temperatures  for  May,    1934. 


Stations. 


Amity 

BatesTille^^ 

Bee  Branch 

BentonviUe 

BoonevlUe  

Brlnkley 

Calico  Bock  S^<^  ..• 

Camden^J 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Bardanelle 

Dumas 

Dutton 

JU  Dorado  

England 

Eureka  Springs  .. 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Srannis 

Gravette 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Boot  . . . 

Luthervllle 

Malvern 

Mammoth  Spg.5§. 

Marianna 

Marked  Tree  S^'J.. 

Marshall  

Mena 

Moirillton 

Mt.  Home 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rlson  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

Texarkana 

Warren 

Wynne.... 


Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum . . 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum . . 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Miuimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  . , 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Miuimum  .. 
Maximum  I' 
Miuimum  .. 
Maximum!  ] 
Minimum  \  [ 
Maximum" 
Minimum  '' 
Maximum  I! 
Minimum  \  \ 
Maximum" 
Miuimum  [' 
Maximum  ■■ 
Minimum  " 
Maximum" 
Minimum  " 
Maximum" 
Minimum  " 
Maximum" 
Minimum 
Maximum 
Miuimum 
Maximum" 
Minimum  " 
Maximum" 
Minimum  " 
Maximum" 
Minimum  " 
Maximum" 
Minimum  ' ' 
Maximum" 
'  Minimum  " 
I  Maximum" 
!  Minimum  " 
j  Maximum' ' 
I  Minimum  " 
\  Maximum' 
I  Minimum  " 
)  Maximum 
i  Minimum  ' 
\  Maximum ' ' 
'  Minimum  " 
\  Maximum" 
!  Minimum" 
\  Vlaximura" 
I  Minimum- 
\  Maximum- 
i  Minimum  •  ■ 
S  Maximum - 
i  Minimum  - 
\  Maximum  •  • 
i  Minimum  - 
\  Maximum - 
i  Minimum  •  • 
;  Maximum - 
(  Minimum  ■■ 
J  Maximum  ■ 
I  Minimum - 
i  Maximum- 
I  Minimum  - 
V  Maximum- 
(  Minimum  - 
i  Maximum - 
I  Minimum  - 
j  Maximum- 
i  Minimum  -■ 
j  Maximum - 
)  Minimum  • 
S  Maximum  - 
I  Minimum  • 
\  Maximum - 
\  Miuimum  - 
1  Maximum  • 
i  Minimum- 
J  Maximum. 
)  Minimum 
\  Maximum. 
1  Minimum  . 
.  \  Maximum. 
(  Minimum. 
.  \  Maximum. 
(  Minimum . 


fi       7 


11     12 


16 


18 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


47 


76  79 

49  fiO 
87  91 

50  56 


72      75     73      87 
48      43      51      CI 


75 

60 

70 

52 

78 

57 

63 

46 

82 

61 

80 

69 

73 

57 

76 

60 

74 

59 

76 

62 

72 

49 

81 

54 

75 

61 

68 

52 

78 

61 

75 

61 

65 

53 

72 

60 

76 

54 

69 

55 

71 

59| 

65 

52 

76 

5 

77 

60 

84 

60 

71 

61      44 


87 


84     74 


72 


64 


CO      62l     61      45      45      46      39 


00      69 
40       - 


80      75 
62      57 


61 


73 

75 

58 

45 

71 

78 

55 

44 

68 

74 

51 

42 

68 

76 

52 

49 

73 

78 

57 

50 

71 

80 

55 

48 

72 

78 

54 

46 

67 

76 

63 

51 

73 

76 

60 

53 

74 

77 

57 

49 

79 

78 

46 

44 

83 

77 

61 

66 

78 

76 

59 

48 

78 

73 

51 

39 

80 

79 

62 

53 

76 

78 

56 

48 

73 

77 

50 

46 

71 

78 

63 

45 

69 

75 

51 

46 

71 

79 

60 

53 

73 

75 

78      84 
47      56 


79 1     78 
61 1     69 


CO     58 

89 

65 

85 

60 


87     83 
57      61 


78.0 
52.1 
74.5 
48-9 
75.7 
47.4 
71.2 
49.9 
79.1 
54.8 
79.7 
53.7 
6.4 
47.8 

7.7 
53.7 

8  0 
55.5 

8.9 
52.6 

5.4 
48.3 
80.9 
6.0 
78-3 
54.8 
73.6 
43.7 
80.1 
57.2 
78.6 
.14.0 
73-8 
49.4 
77.8 
49.4 
72.7 
-19.9 
75.6 
.5-1.8 
75.5 
60.8 
72.3 
46.8 
SO.  2 
65.2 

8.1 
.52.9 
81.6 

56.  a 

6.1 
52.0 


85 

661     67 


75.8 
55  5 
75.3 
.52.2 
81.6. 
■j2  .a 
72.6 
47.7 
78.5 
.54.7 
76.2 
62.  6 
73.5 
5'2.5 
76.8 
5A6 
79.1 
■>>.i 
74.7 
16.  C. 


69.  3 
46.7 
79.1 
54.0 


75.0 
52. 2 

82.  a 

55.8 
75-0 
50.7 
80.7 
.i7.0 
79.7 
56.1 
79  4 
55. 1 
72.4 
47. » 
77. 0 
50.1 
77-9 
,54.3 


80.0 
53.1 
78.7 
56.  9t 


71      77  77.4 
53     55154. T 


««    Instruments  are  read  in  the  morning:the  maxin.un.  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  uhich  it  olmost  aiways  occur.. 


UN  ^\ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


ARKANSAS   SECTION. 


HARVEY  S.  COr.E,Meteorolog^ist. 


Vol.    XXVIII.    Little    Rock,   Ark.,  June,    1924.    No.  6. 


GENERAL,  SUMMARY. 

Temppratures  were  somewhat  below  normal  during  the  first 
week  of  June  and  considerably  below  on  the  80th  while  during 
the  reiTiainder  of  the  month  they  were  generally  above,  the 
monthly  mean  for  the  State  being  1.7"  above  normal.  Precip- 
itation totals  for  the  month  averaged  below  normal,  but  the 
geographical  distribution  was  irregular,  departures  varying 
from  -[-<3.35  inches  at  Calico  Rock  to — 3.87  inches  at  Portland. 
Although  showers  were  mostly  light  they  occurred  with  about 
normal  frequency  and  were  favorable  for  late  planted  cotton, 
however  stands  are  not  good  in  many  fields,  the  cool  weather 
of  Mny  and  the  first  days  of  this  month  interfering  seriously 
Avith  germination  and  growth.  As  a  whole  the  month  was  favor- 
able for  corn  and  the  latter  portion  for  cotton,  bothmakingex- 
cellent  progress.  Corn  was  in  good  to  excellent  condition  at  the 
close  of  the  month  whiie  cotton  was  poor  in  a  few  localities, 
f:!irly  good  to  very  good  elsewhere.  Few  weevil  were  reported 
at  the  close  of  the  month. 

'i'he  White  River  wms  above  flood  stage  at  Calico  Reckon  the 
1-'th  and  at  Batesvillc  on  the  lP)th,  practically  flood  stage  at 
Newport  and  Georgetown  a  few  days  later.  A  wind  and  rain 
storm  swept  the  upper  White  River  Valley  on  the  17th  up- 
rooting treis  da'-'iasing  buiUlings.  and  Avashing  out  the  track 
of  the  Missouri  Pacific's  White  River  division  for  about  15 
miles  The  loss  dui-  to  the  wind  and  the  flood  is  estimated  at 
over  $100,000.  w.  c.  H. 


TKMPERATURE. 

The  nvan  ♦^emperature  for  June,  as  determined  from  the  rec- 
ords nf  ,00  stations,  was  78.6°  which  is  1.7°  alcove  normal, 
positive  departures  beiiig  recorded  in  practically  all  sections. 
The  Irghest  monthly  mean  was  82.6°  at  Iluttig,  the  lowest, 
7j!  ()-■,  at  Nai!.  The  highest  temperature  recorded  during  the 
month  was  '05°  at  Te.xarkana  on  the  12th,  the  lowest  42°  at 
]>ut!ori  on  the  2d.  rh(>  lowest  occurred  from  the  1st  to  the  3d  in 
most  sections  of  tlie  State,  the  highest  on  different  dates.  The 
great'^st  daily  range  was  40"-*  at  Mount  Ida  on  the  4th. 

PRECIPITATIOM . 

Theaverag'j  precipitation  for  June,  as  determined    from    the 
records  of  71  stations,  w;is  3.()4  inches  which  is  0.44  inch  below 
normal.  Practically  all  station.^  south    of    the    Arkansas    River 
showed  nagative  departures  with  positive  prevailing  to  the  north- 
ward. ]\Ionthly  totals  ranged  from  0.27  inch  at  Portland  to  !).i)0 
Jnclies  at  Calico  Rock.  The    greatest    amount    measured  in   24 
'consecutive  hours  was  4.00  at  Pindall  on  the  11th.    The    aver- 
Ig.'  nuiiil)er  of  rainy  davs  was  8. 

Late  Reports:  ()-ceola,  Miiy,  l'.i2l:  Mean  temiierature  64.6°. 
Total  precipitation  4.01). 

Cirrection:  Annual,  1923.  Page  53:  Calico  Rock,    September 
(departure  from  the  normal  should  be  -1.18. 
i^i  Dc.rado,  November  departure  should  be    -1  07. 
Eureka  Spring-,  .\nnual  precipitation  should  be  5:-^. 04. 
Helena,  Annual  preci[!itaii>m  should  be  68.47. 
Mammoth  Spring.  July  departure  should  be  -1.10.    November 
-departme  should  l)e  -1  .09. 

ISubiaco,  Novemher  total  precipitation  should  be  3.48. 
IWaldron,  Annual  pitcipitation  should  be  64.42. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:- Isi,  7;  2d,  6;  Bd,  4;  5th,  2;6th,  12;  8th, 
9th,  9;  10th,21;  llth,  15;  12th,  3;  I3th,  1;  14th,  4;  15th, 
16th,  8:  17th,  3;  18th,  2;  20th,  8;  21st,  5;  22d,  2;  23d, 
26th,  8;  26th,  7;  27th,  1;  29th,  13;  30th,  5. 

Lunar  Halos:-  9th,  1;  12th,  I. 

Solar  Halos:-  14th,  1. 

Dense  Fog:-  3d,  1. 


MISCELLANEOUS    DATA. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
humidity. 

Stations. 

a 

CD 

t: 

5 

29.57 
29.61 
29.71 
29.76 

a 

a 
a?; 

og 

3  t^ 

a 
o 

s. 

W- 

nw. 
nw. 

a3 
+^ 

O 

9 
9 
10 
14 

a 

a 

2 
a  a 

Bentonville.. 
Fort  Smith... 
Little  Rock 
Mempliis 

29.89 
29  88 
29. 92 
29.94 

30. 32 
30. 22 
30.23 
30.1(i 

30 
30 
30 
30 

7 
7 
7 

3,979 
6,052 
6,528 
4,278 

24 
51 
34 
35 

57 
73 
69 
64 

80 
84 
80 

60 
61 
62 

COMPARATIVE  DATA  FOB    JUNE. 


Temperature. 

Precipitation. 

Number  of  days. 

Year . 

03  a; 

p.  t. 

a;  3 

CD 

to 

QJ 

O   ^ 

^2 

sa 

■a 

3 

o 

o  S 

Go 
0)  " 

S  a 

O*" 

J 

'-•  c3 

o 

O 

DhO 

5 

^  O 

•Means 

andiix- 

76.8 

no 

37 

4.08 

13 

II 

tJ 

8 

treines. 

isyi 

77.9 

-1-1.1 

103 

55 

3.71 

-0.37 

11 

11 

8 

17 

1892 

76.9 

-1-0.1 

106 

44 

3.87 

-0.21 

16 

10 

4 

8 

ISUo 

76.3 

-0.5 

99 

49 

5.20 

-1-1.12 

12 

12 

6 

9 

1894 

76.6 

-0.2 

105 

42 

1.39 

-2.69 

17 

10 

3 

4 

1S95 

76.9 

-t-0. 1 

100 

47 

5.94 

-I-1.86 

12 

10 

8 

10 

189B 

77. 7 

4-0.9 

103 

48 

1.91 

-2.17 

14 

10 

6 

5 

1897 

78.0 

-H.2 

106 

41 

3.46 

-0.62 

12 

13 

b 

6 

1898 

7S,  7 

+  1.9 

mo 

60 

4.  86 

4-0.78 

8 

14 

8 

11 

1899 

77.  3 

+  I1..T 

102 

50 

2.74 

-1.34 

13 

12 

5 

6 

1900 

7a.  6 

-0.2 

mo 

43 

7.  10 

4-3.02 

7 

14 

y 

13 

1901 

79.  4 

-f  2.  6 

110 

41 

1.44 

-2.  64 

16 

12 

2 

4 

190'   

77.5 

-t-0.7 

1U5 

42 

5.27 

4-1.19 

16 

9 

5 

6 

1903   

1904 

70.5 

-Q,.3    . 

■J4 

50 

2.53 
7.14 

-1.55 
4-3.06 

13 
U 

10 
13 

7 
6 

7 
10 

1905 

'-M.1 

104 

44 

5.90 

4-1.82 

12 

10 

8 

10 

1906 

76.  2 

-0.  G 

101 

44 

4.60 

4-0.52 

14 

10 

6 

8 

iyu7  

1908 

1909 II 

1910 ^ 

75.2 
76.0 

-2.7 

104 

99 

49 

44 

4.48 
3.85 
4.08 
4.85 

4-0.40 

-0.23 

0.00 

4-0.77 

14 
13 
12 
12 

11 
11 
12 
13 

5 
6 
6 
5 

8 
S 
10 
10 

mil 

80.9 

-1-4.1 

n« 

47 

2.53 

-1.55 

16 

11 

3 

6 

1912 

73.  1 

-3.7 

97 

42 

5.83 

4-1.75 

11 

12 

7 

9 

1913 

77.0 

+  0.2 

103 

39 

1.  68 

-2. 40 

16 

11 

3 

4 

J9H 

82.  3 

-ho.  5 

109 

52 

1.00 

-3.  i'8 

19 

10 

1 

2 

1915 

70.0 

-U.  8 

106 

45 

4.  92 

4-0.84 

12 

9 

9 

9 

1916 

75.  4 

-1.4 

99 

43 

5.15 

4-1.07 

12 

10 

8 

8 

1917 

- 1 .  r. 

105 

37 

4.87 

4-0.79 

18 

7 

0 

6 

1918 

80  5 

-t-3.  7 

110 

49 

3.55 

-053 

15 

9 

6 

7 

1919 

76.9 

-1-0.1 

lO'l 

45 

5.11 

-1-1.  03 

11 

10 

9 

16 

1920 

74.7 

2.1 

101 

42 

3.41 

—0.67 

19 

6 

5 

6 

1921 

78. 5 

-Hi. 7 

103 

40 

4.84 

-)-i.76 

12 

10 

8 

11 

1922 

7-.  6 

4  1.8 

104 

44 

2.64 

-1  44 

16 

8 

6 

7 

J92H 

76.7 

-0.1 

99 

46 

5  .20 

4-1.12 

13 

11 

6 

9 

1921   

78.5 

-fi.7 

M5 

42 

3.64 

-11.44 

15 

6 

9 

8 

on  M    .Vi'ar> 


o)-a. 
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CLIM.iTOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


June,  1924. 


Climatolog-ical  Data  for  June,   1924. 


Stations. 


Arkadelphia.. 
Arkansas  City. 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch... 
Bentonville  .  . 
Black  Kock  ... 
BoonevUle. . 

Brinkley 

Calico  Hock... 


Camden 

Center  Point. 
Clarendon.... 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1... 

Danville 

Dardanelle... 
Dodd  City  . . . 


Dumas   

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Evening  Shade  . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 


Grannis 

Gravette .    

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs  ... 

Huttig 

Jonesboro 


.Tunetion 

Lambrook 

Little  Bock 

lAitherville.  U  ■■■ 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna.       

Marked  Tree 

Marshall  


Counties. 


Mena 

Morrillton 

Mountain  Homo- 
Mount  Ida 

Murfroesboro 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark  

I'atterson 


Pindall.. 

Pine  Bluff    . . . . 

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princetown  — 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Snow  Lake 


Springbank  H 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

VValdron 

Warren 

Whitecliffs 


Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard 


Ouachita  .. 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner .  . 

flay 

White 

Veil 

Veil 

Marion 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington  . 

Sebastian 

Hempstead  .. 
White 


I'olk 

Benton  ..  .. 

Boone 

Cleburne.  ... 

Pliillips 

Cleburne  ... 
Hempstead- 
Garland  ..   . 

Union 

Craighead.. 

Union 

Pliillips 

I'uhiaki 

Johnson 

C'ohnnliia. . 
Hot  Springs 

Fulton 

Lee    

Poinsett 

Searcy 


Polk 

Conway 

Haxler 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

.l!\"kson 

Mississippi  . .. 

Franklin 

VVoodrulY  .  .. . 


Searcy 

JelTerson  . 
Randolph . 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 
lieuton  . . . 

White 

.\rkansas.. 


Wynne C.<> 


Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

BradlPV 

Little  kivcr. 


State  Means    and  Fxtremes 


Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit). 


250 
H5 

700 
■277 
■250 

iao3 

•25i) 
465 
205 
361 

158 
470 
■200 
516 
309 

•2y3 
lao 

327 
330 
1176 

162 

i5yo 

270 
■2-2y 
1465 

'i45'l 
4»l 
■26U 
200 

90IJ 
1250 
1j5'2 
480 
19.i 
445 
377 
COO 
175 
345 

:«2 

155 
399 
775 
315 
277 
51-2 
235 
229 
lu7'i 

11S5 
347 
SOO 
730 
307 

2233 
231 
■240 
450 
196 

1500 
215 
•31 II I 
122 
329 
2K7 
243 

13S5 
236 
lh5 

240 
■22  ts 
10.50 
332 
675 
206 


76. 6» 
76.4 
75.5 


28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
10 
37 
20 

39 

25 

20 
3 

41 

31 
2 
9 

38 

42 

18 
21 
23 
17 
24 
2 

42 
38 
U 

G 
27 
25 

8 
62 

6 
53 
33 
17 
29 

30 
2 
45 
27 
6 
37 
19 
16 
19 
10 

38 

3 

11 

25 

8 

28 

40 

26 

28 

H 

3 
37 
30 
18 
36 
18 
23 
34 
11 

2 

17 
87 
27 
39 
6 
28 
20 
IS 


81.0 
SO.B 
75.7 

79.4 
80.9 


79.2 
76.6 


+  1.2 
-0.4 
+   1.4 


+  3.4 
+  2.9 
+  7. 

+  1.2 
+  ■2.3 


100 
97 
96 

96 
101 


81.6 
7-2.6 
S'2. 2 
9.  8" 
75.4 
77.0 
75.5 
80.0 


7.2° 
75.8 


81.0" 
8' 1.0 
n2,6 
8.6 

81.0 

■9.3 
6. 2 

80.3 
74.4° 
SO.O 
78.6 


79.2' 
9.  4 
3.  9 

78.2 


72.0 
2 


82.0 
6  9 
82.4 
81.2 

81.(1 
1-9 

7-0 


+  1.0 
+  1.0 


2.0 


+  2.8 
+  0.8 

+  32 

+  1.9 

+  1.4 

+  'i.3 

h  2.5 


-t-  2.2 


+  2.6 

2.1 

+  3.2 

+    1.0 

1.6 

i  9 
0.4 


+  2.0 


+  2.8 


+  0.1 
+  2.4 
+  1.4 
-  t.t 


h  3.( 
+  0..' 
+  3.'. 

(-  2.', 

+  '-A.\ 
■r  1.0 
—  0.2 


79.7 
80  2 
81.8 


■9.6 


15 

24+ 

13 


15+ 
17+ 
13 

12+ 
29 


100 


102'> 
102 
101 
95 

102 

'9.5' 
93 

'98" 
93" 
96 
96 


88 
100 
97 
99 


101 
9) 
101 
100 

'99' 
93 


15+        54 
14  48 


Precipitation,  inches. 

Number  of  days. 

13 

t-i 

0 

fl  '^ 

0 

a 

0 

3 

°o 

u 

tH 

A 

^    . 

^y 

>, 

'e3 

■as 

"2 
0 

h^ 

il 

n 

0 

, 

c 

«5 

^3 

S 

O..S 

>t 

■c 

"  0 

0 

II 

c3 

0 

0 

03 

5 

1 

0^ 
6 

Observers. 


3.33 

0.5' 

6.75 

5. 36 

5.86 

4 

3.76 

2.95 


-1.77 
-3.6' 


+  1.33 
+  1.74 
+0.18 
+0-42 
1.'24 
3.06—0.38 
9. 90  +6. 35 


28 


52 


30 
34 


29 

15 

irl 

l.j 

13 

13 

15 

28 


14+ 
15 


15 
25+ 
26+ 
25+ 


15 
28 

'isf 

29 
18 
11+ 


28 
15 
14+ 
29 


21  + 

27 

24+ 

9 


12 
27 
12 
14+ 

•29 

15+ 

28 


+  2.1 
+  -2.8 
+  2.8 


+  1.1 


+   1.' 


96 
101 
li)5 


12+ 
27+ 
12 


57" 
54 
61 
53 


52" 
56 
51 
53 


2 
2 

2+ 
2 
2 
2 

13+ 
2 


33 


2.84 
2.  '25 
•2.64 
5.98 
4.04 
3.13 
4.49 
4.79 
4.75 


32'' 
30 
32 
'29 

30 

'25" 
28 

'34' 
27« 
27 
•29 


9+       66 


-1.85 
-2- 13 
-0.70 


-0.01 
-0. 99 


+1.43 
+1.11 


2.10 
3.. 53 
1.96 
2.11 
5.96 
8.21 
5. '28 
3.96 
Lll 
5.17 

1.69 
4.41 


3 

4.77 
1.96 
3.16 
1.'25 
4. '20 

3.55 
2.17 
2.89 
4.54 

4.' is 

3.11 

5.51 
3.00 
5.03 

2.67 
3.12 
6. '27 
3.  53 
2.60 
4,60 
4.90 
2.00 
3.84 
4.70 

6.69 
•2.47 
4.52 
0.'27 
1.44 
2.  00 
1.8-1 
5.95 


-2.03 
-1.97 
-L^28 
-1.55 
+0.33 


+0.71 
-0.04 
-2.82 
+  1.72 


-LOO 


-0.25 


-1.93 
-1.42 
-3.10 
+0.50 

-0.41 


1.20 
+0.07 

d'.bb 

1.21 

+0.  99 
+0.0' 
+  1.13 

-2. 17 

+  1.'98 

—Ml 

1.91 

0.27 

+  1.^26 

1.46 

-0.43 

+0.  60 


1.40 
+0. 57 
-3.87 
2.30 
2. 15 
-2.11 
+  134 


40 


1.37 

1.6' 
2.37 
2.88 
2.35 
4.07 

2.' 15 
1.83 


0.98 
0.30 
2 .75 
1.76 
3.70 
1.05 
0.94 
1.04 
1.51 
8.86 

0.96 
0.96 
1.03 
3.^25 
0.93 
0.63 
3.00 
2.38 
1.40 


-2.74 
-1.74 
■  1 .09 
-1.28 


-1.3ti 
-1.72 


3.64—0.44 


0.97 
0.99 
1.00 
0.56 
1-40 
3.44 
1.15 
1.63 
0.46 
2.55 

0.65 
1.15 


1.10 
•2.42 

0.88 
1.05 
0.50 
1.62 

2.40 
1.21 
0.96 
0.90 

'i".26' 
1.33 
1.62 
1.92 
1.82 

1.69 
0. 90 
1.84 
0.81 
1.24 
1.'20 
1.84 
1.34 
1.04 
2.09 

4.00 
1.02 
1.06 
0.27 
0..50 
LOO 
0.45 
1.88 


0.32 

0.95 
1.43 
0.95 
0.85 
1.04 

i.'oo 

0.61 


4.00 


6 

4 
11 
10 

9 
11 
14 

9 

5 
12 

9 
6 
5 
9 
9 
10 
6 
4 
6 


21 
11 
9 
6 
12 
16 
19 
16 
4 

16 
15 
12 
11 
17 
18 
■24 
18 
14 


21" 
21 
16 
19 
19 
11 
7 
17' 
14 
■20 

0 
19 

6 
20 
24 
18 
11 
13 
17 
18 

16 
17 
21 
23 
15 

'■20' 

18 


0 

3 
12 

6 
20 

9 

3 
10 
10 
21 

4 

10 
8 
13 
12 
9 
0 
0 
5 


4" 
8 
4 

(I 
17 
19 

6-' 

9 

0 

14 
0 
18 
5 
4 
1 

15 
10 
10 
11 

3 
111 
7 
4 
5 

"5 
6 


22 
6 
7 

15 
4 
9 

11 
1 
4 
5 

10 
5 

10 
6 
1 
3 
6 

12 

11 


1« 

12 


sw 
sw. 


F    J.  Carpenter. 

Geo.    E.   Payne. 

.1.    D  Reeves. 

Mrs.  Lelia  1.  Tetei . 

,1.  E.  Scanlan. 

U.   S.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.   Howe. 

Supt.  Tuberculosis  San. 

H    L.  D.   Wh.itson. 

W.  J.  Copp. 

A.   B-  Qiiartermau. 
John  C.  Floyd. 
,1.   W.   Bishop. 
Dr.    R.M.   Hunter. 
E.  E.  Conlrev. 
Winfred  D.   Polk. 
J.  O.  Yingling. 
C.   P.  Evans. 
J    D.   Rilev. 
Neal  Dodd. 

Ben  Johnson. 

J.   M-   Kicketts. 

J.  J.   Habh. 

Dr.  R.   II.  Hardin. 

Geo.   W.  Nichoalds. 

C.  C.   Price. 

University  of  Arkansas. 

U.  S.   Weather  Bureau. 

r.  J.  Logan. 

W.  R.  Owens. 

W.   K.   Mc  Vay. 

A.  F.  Stevens. 
.1.  R.  Newman. 
Cla^ade  .loms. 
.lames  A.   Burnett. 
J.   A.   Itignui). 
iV.   P.  O'  Neal. 
P.   P.    I'atraw. 
.1.  L.  Collett 
Benedictine  Sisters. 


I 


J.  A.  Lowdcrback. 

(L  A.   Newton. 

V.  S.    VWather  Bureau. 

II.   Kanlfeld. 

State   Agri.    School. 

Mrs.    W.   L.    Matthews. 

F.   M.  Daniel. 

C-  N.   Houck. 

Charles  Walton. 

A.   J.  Park. 


E.   W.St.   John. 

W.  E.   Arnold. 

B.  S.     Ilalhert. 
1     A.   VV  hitting  ton - 
leiu-y  A.  Davis. 

Charles  I'axtoi,. 

Geo     L.    Koljinson. 

W.   W.   Prewill 

Isham  Burrow. 

\V.   E.   Baker. 

W.   W.  Wood. 
Miss  Theresa  Sclieir 
Benedicitino  Sisteri 
W.    E.    Edmiston. 

0.  .1.  Sti'Piicn.son. 
Foote  (Joleuu'.n. 
Mrs.   M.   V.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.  T.  Bell. 

1.  L.  Britt. 


Miss  Grace  Field 
II.   A     Buerkle. 
New  Subiaco  .'\.b.,ey 
H.  S.   Brashear. 
Dr.   Cheves  Bevill 
W.   L.   Shide. 
Nannie  I >.   Schirm.!>i 
K.  O.   Allen. 


i 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record:  but  all  complete  reports  are  use.!  in  aetermin 
•mr  section  means"  T  precipitation  is  less  thai.  0.01  inch  rain  or  melted  sno^v. ++Rccei  fed  too  late  to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters  •,\«,  appearing  in 
tneuhleindicHte  number  of  days  missing;  for  example,  -  represents  two  da.vs  missing.  TAIso  on  other  dates.  UPon-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  J,n,.ti..,. 
Randolph,  I,a,;L"th>Tvillp.  R.F.D.No.2.  Lamar.  Ark.:  .Springbank  .  l<nd,lridgp,  Ark, ^ 


I 


June,  1924. 
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Daily  Precipitation  for  June,   1924. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


10 


22 


26 


27 


28 


29      30 


Amity 

Arkadelphia  |||1 
Arkansas  City  III 

Arlberff 

Bates ville  nil 

Bee  Brancli 

Bentonville  *".. 
aiacli  KocUIIIIII-.. 

Booneville. 

Brinkley    llll 

Calico  Kock  II  II 

Camden  llll   

Center  Point 

Clarendon  llll 

Clinton 

Conway  

Corning  

liam  No.   1 

Danville  llll  .... 
liardimclle    .  ... 

Duinas 

Diittoii 

Kl  Uoradollll    .... 

EiiKhind     

Kiirekii  Springs 
Evening  Shade.  . 

Kaycl Levi  lie   

Fort  Sjiiith  •**   ■ 

Kliltoll  :li| 

(ieor^'ciown  ||  l|.. 

lirainiis 

Gravelte 

Harrison 

Helena 

Iligilen 

Hope 

Hot  Springs 

Iliitlig 

.l.iiieslioro 

Jauetion 

Liiiuljrcioicllll 

Little  Sock  " 

LulliiMV  ille    

M.vlvern 

Mamuiol  li  Sprin; 

M:iriiUiiia 

.MarUe-l    Tree  li  !i 

^lar^hill! 

M.M11>  Thl     

MorriUU.n 

Jl.iunliiin  Home 

MoiMil  Ma    

.\!l.   View 

Murfn'e.-boro.  illl 

Nail  

.N.'uport    mi 

(),ceola..|iil 

D/.arli 

Patterson  |l|| 

I'iiwlall. 

I'lnr  UlulT  llll... 
I'licalionlas.  .  . 
Portland  II 1 . .   . 

Pi-escoU 

Princelon   ||||    ... 

Itisoii   111 

Koger-        

Se-ircy 

Snow  Lake  

?prni.^'iiauU  ||||    . 

Stutlgart    

Siilii^u'i)  . . . 
Ti.'xarlcaiia 
Waldroii.. 
Warren  — 
Whiteoliffs 
Wynnollll .. 


llll   .. 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi..  . 

White 

White 

Arkansas...  . 

Arkansas 

White 

Arkansas.  ... 

White .. 

White  

Onacliita   ... 

Red 

Wliite ■  . 

White 

.\rkansas.  .  . 

Wliite 

White    

Arkansas .  . . 
Arkansas. .  .. 
Arkansas. ..  . 

White 

Ouachila- . .  ■ 
Arkansas  .  •. 

While 

White 

Wliite 

Arkansas . .. 

lied 

Wliite  

Red   

.Arkansas.  . . . 

While  

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita  — 

Ouachita 

Wiiite 

Ouachita 

Winte 

Arkan.^as... 
Arkansas.  .. 
OuacliUa 

vVhile   

Mississippi.. 
.Mississippi. . 

\  hltc 

niacliila 

Arkansas. . . . 

While 

Onai'liita 

V 1 1 i le  . .  . . 
Ouaehita 

v'nif 

Wldte 

Mississippi  . 

Arkansas.  .. , 

sViiile 

While 

Arkansas... 

Wliiii' 

onachiia  ... 

Ouaolii  a. . . 

Muailiiia    .. 

Ouacl-.ita  .. 

\il.ansas  . . . 

White 

Mississippi.. 

lied 

\rkahsas.. 

.Arkansas. . 

r.ed 

Arkaii'as   . 

Onacliita... 

Red 

Mississippi 


.30 


.20 


1.60 
.51 


1.25 

'.'ii 


...     .20 
.30  .... 


.21 

l.'()7 
.hj 
.16 

.1 

.06 
.28 


.1 
1.43 


.30  .. 
.20  .. 


.18 


.02 


.6-1 


.25 


.02 


.61  , 


.08 


1.75 


1.15 
1.04 


.03 


.93 


.15 


02 
2. 42 


1.45 
.73 
.63 
.19 


.58 
3.86 


T 

1.40 
T 


1.00 
'f 


1.10 

.'65 

.64 
l.'tW 

i.'ii 

.72 

.72 

.37 

.53 

1.62 

1.92 

.70 

1.69 

.45 


.04 
.02 
.02 
1.10 
3.44 
.67 
.3 


.05 
.35 

.'i2 
1.40 

T. 
1.04 

'.'io 

.68 

'.'96 
.42 


.36 


.81 
1.6U 

.63 
1.211 
1.84 
1.34 
1.04 
2.09 

.27 
1 .  02 

.8) 

.3 

.26 

.40 

'!i.5 
.  20 

' .'  5=. 
.82 
.115 

1.04 


.03 


.01 

l'82 
26 
50 

1.81 
35 

1.83 


.88 


.40 


.09 


.03 


.08 


1  40 
.03 

1.10 
T 


.08 


.06 


.74 


1.53 


.60 


4.00 
.'70 


1.88 
.50 
.  18 

'.'62 
.1, 

'  .l"l6 

'.'ioi 


.35 


T. 


.06 


.0(1 


.06 


1.05 


.04 


.36 


.60 


.10 


1.03 


.02: 


.01 


.02 


.02 


1.15 

.25 
.45 


.03 


1.00 
T 
.26 


.56 


.02 
.21 
.37 
T. 
T. 
.31 
2.41 

ioi 

.48 
.10 


...I   .41 


.30 


.02 


.20 


.32 


.56 


.09    .04 


.10  1.00 

...I  T 


1.05 


.50 

.04 

.30 

1.46 


l-Oc 
08 
35 


2.38 
1.12 


T. 


.03 


T. 


.01 


.57 


1.32 
1.05 

.97 

.10 

T 

.33 


.03 


.44 


1 .  33 

2.94 

.04 


.90 
.62 
.14 

i.'oi 
.01 


.15    T. 
1.33    .30 


.25 


16 


.05 


1.00 


.10 

.15 

.23 

1.20 


1.2-1 

40 


.65 


3.33 

0.57 
6.75 
5.36 
5.86 

4.74 
3.76 
2.95 
3.06 
9.90 
2.84 
2.25 
2.64 
5.98 
4.04 
3.13 
4.49 
4.79 
4.75 
2.10 
3.53 
1.96 
2.11 
5.96 
8.21 
5.28 
3  .96 
1.11 
17 
1.69 
4.41 

3.' 68 
4.77 
1.96 
3.16 
1.25 
4.20 
3.55 
2.17 
2.89 
4.54 
4.16 
3.11 
5.51 
3.t;0 
5.03 
2  67 
3. 12 
6. 27 
!.53 


2.60 

4.66 

4,90 

2. 00 

3.84 

4.70 

6.  69 

2.47 

4., 62 

11.27 

1.44 

2.00 

1.84 

5. 95 

i.'37 

1 .  62 

2. 37 

2.SS 

2.35 

4.07 

2.15 

1.83 

Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  ***for24  hours  lending  midnight,  ill  measured  in  the  morning.    T.  Trace,  or  less  than  0.1  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  June,  1924.  ^ 


Stations. 


Fort  Smith 

Dardanelle 

Little  Rock. . 

Pine  Bluff 

Black  Rock 

Calico  Rock  ... 

Batesville 

Newport 

Georgetown... 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia... 
l^atterson 


Rivers. 


Flood 
Staee 


Arkansas..., 

do 

do..... 

do 

Black 

White 

do 

do 

do..-.. 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita.   . 

Petit  Jean.. 

Red 

Ouachita- .. 

Cache 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
28 
18 


11 


12 


13 


14 


16 


17 


18      19 


20 


22      23 


24 


17.0 

15.0 

13.4 

16.7 

12.3 

U 

18.6 

22.2 

18.2 


20.  7  21 
34.3134, 
37.7  38 
13-0  12 


13.7 

19.9 

1.2 

8-0 


8-3    8.0   9.1 


11.4 
13.1 
14.2 
18.3 
11.5 

6.6 
13.6 
20.2 
19.2 
22-6 
35.6 
39.3 
10.6 

5.1 
16.0 

1.0 

9 


10.0 

9.5 

12.0 

17.1 

10.5 

5.6 

12.4 

19.5 

19.8 

23.1 

36.1 

39.8 

8.4 

4.8 

14.2 

0.9 

9.4 


9.3 

7.9 

9.2 

15-2 

9.4 

4.9 

11.1 

17.4 

20.0 

23.5 

36.6 

40.3 

8.0 

4.7 

12.3 

0.7 

9 


14.5 
7.4 
7.4 
13.2 
9.0 
4.4 
10.5 
14.3 
20.2 
24-0 
.36.9 
40.7 
7, 

7.4 
11.3 
0.6 
9.6 


10.6 

11.1 

8.8 

10.9 

8.6 

3.7 

9.5 

11.7 

19.8 

24 

36.9 

41.2 

6.8 

5.2 

10.1 

0.3 

8.9 


11.8 


13.3 

10.3 

8.5 

14.0 

8.8 

4.8 

10.0 

U.2 

19.8 

25.  3 

36.1 

41.3 

5.8 

6. 

9.7 

0.7 

8.6 


17.0 

14.0 

11.6 

14.4 

12.7 

15.2 

30.  3 

22.4 

20.4 

25.6 

33.9 

41.0 

6.0 

5.3 

9.8 

2.4 

8.0 


8;  12. 
7il3. 
2;i4. 
818. 
0  9. 
8  8. 
8|16. 


.3|  9. 

.9 

.5 

:  14 

7, 

8, 
16. 


2i21, 

0'22, 

26, 

33, 

39, 

5, 


9.2 

8.5,  9.8 

10.0 

9.8 

7.1 

7.3    6.4 

6.0 

7.8 

5.9 

5.1    5-0 

5.0 

4.4 

10.4 

10.1!  8-9 

9.8 

9.3 

6.6 

7.71  8.8 

9.4 

11.0 

9,3 

7.7!  7.5 

6.6 

5.8 

16.2 

15.6  13.6 

13.5 

12.2 

16.2 

15.1  15.9 

15.7 

15.4 

21.6 

21.2  21.0 

20.6 

20.4 

27.0 

27. 0  27. 0 

26. 9 

26.8 

35.  6 

35.9  36  2 

36-4 

36.3 

40.2 

40.  3  40.  4 

40.6 

40.  V 

5.0 

5.0,  5.0 

5.1 

5.1 

3.2 

2.3    2.3 

2.2 

3.2 

10.2 

9.9    9.5 

9.2 

8.9 

0  5 

0.5;  0.3 

0.2 

0.2 

7.0 

6.8    6.6 

6.5 

6.5 

26     27 


28     29 


30 


9.5 

7.0 

5.4 

9.1 
110.8 

5.2 
1  11.5 
1 15.0 
119.8 
i  26. 6 
i 35-8:35 
f40.8  40 

5.0 

3.7 

8.6 

0.1 

6.3 


7.6 

6.1 

5.2 

10.0 

9.0 

5.1 

11.  1 

13.0 

19.2 

26. 2 

33.9 

40.4 

4.9 

2.6 

10.0 

0.1 

0.0 


8.0 

5.6 

4.9 

9.8 

9.4 

4.6 

10.8 

12 

18.8 

25.9 

32. 7 

40.0 

4.8 

2.8 

8.9 

0.1 

5.8 


31 


■ 


24 


CLIP^ATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


JtTNE,     1924. 


Daily  Temperatures  for  June,     1924. 


Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

r> 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ta 

Amity 

Maximum. , 

Minimum . . 

.... 

Bates  villej* 

Maximum.. 

"77 

.... 

"■78 

'so 

"84 

"84 

"78 

"86 

"88 

"S8 

"96 

"gi 

"  'w 

"87 

"94 

"85 

"92 

"96 

"96 

"86 

"82 

"84 

"92 

'gi 

'  96 

"93 

"93 

"92 

"87 

"■79 

s&.» 

Minimum.. 

51 

50 

55 

54 

61 

68 

61 

67 

75 

67 

"71 

62 

78 

57 

68 

66 

66 

78 

75 

70 

68 

71 

69 

71 

62 

71 

75 

76 

62 

66.4 

Bee  Branch 

Maximum.. 

80 

73 

76 

84 

88 

84 

86 

91 

91 

89 

S8 

"93 

95 

90 

95 

95 

95 

91 

95 

91 

85 

89 

94 

97 

93 

96 

97 

97 

95 

83 

89.  & 

Minimum .. 

56 

48 

50 

52 

58 

63 

60 

70 

64 

63 

62 

60 

68 

6S 

65 

69 

64 

66 

71 

69 

63 

64 

67 

65 

67 

63 

67 

61 

72 

58 

63.1 

Bentonville 

Maximum.. 

68 

75 

77 

86 

86 

74 

86 

86 

81 

85 

90 

89 

93 

ss 

92 

80 

90 

91 

90 

88 

82 

82 

88 

90 

90 

90 

92 

92 

78 

75 

85.1 

Minimum  .. 

58 

50 

56 

62 

68 

63 

64 

72 

64 

63 

63 

62 

71 

69 

72 

65 

69 

75 

75 

66 

66 

66 

65 

72 

68 

68 

73 

74 

63 

66 

65. » 

Booneville 

Maximum.. 

78 

82 

82 

92 

90 

83 

90 

90 

92 

92 

96 

96 

98 

93 

100 

95 

95 

96 

95 

93 

84 

89 

94 

95 

94 

98 

100 

100 

94 

79 

9'2.a 

Minimum .. 

64 

54 

50 

59 

71 

64 

67 

77 

71 

66 

66 

76 

77 

73 

75 

75 

72 

75 

77 

74 

70 

73 

73 

76 

76 

69 

76 

79 

67 

61 

70.1 

Brinliley 

Maximum.. 
Minimum  . . 

81 
59 

79 
56 

S3 
60 

87 
60 

88 
64 

85 
70 

90 
65 

92 
75 

96 
76 

90 
67 

89 
74 

96 

70 

95 
75 

88 
75 

96 
69 

92 
73 

97 
68 

97 
72 

94 
77 

85 
74 

86 
74 

87 
71 

93 
72 

96 
71 

96 
75 

97 
69 

96 
76 

96 
74 

93 

78 

89 
63 

91.0 

70.1 

Calico  RockS\\\  . . . 

Maximum.. 

75 

79 

SO 

86 

84 

75 

86 

92 

88 

90 

76 

88 

96 

87 

92 

82 

91 

88 

92 

89 

84 

86 

94 

94 

94 

90 

92 

95 

85 

77 

86.9 

Minimum  .. 

5'2 

50 

52 

55 

57 

67 

60 

60 

69 

66 

07 

63 

64 

72 

67 

67 

66 

65 

74 

71 

65 

64 

69 

67 

68 

66 

68 

67 

72 

59 

64.5 

Camden?? 

Maximum . . 

79 

81 

84 

87 

88 

89 

90 

92 

92 

91 

95 

96 

94 

96 

96 

95 

94 

93 

93 

86 

84 

89 

89 

90 

91 

93 

94 

94 

94 

78 

90.2 

Minimum  .. 

eo 

57 

61 

57 

61 

66 

69 

74 

70 

68 

68 

67 

72 

70 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

69 

67 

71 

69 

74 

71 

69 

71 

71 

63 

68.6 

Center  Point 

Maximum.. 

81 

82 

84 

87 

87 

91 

89 

91 

92 

88 

94 

96 

96 

98 

97 

94 

95 

93 

94 

91 

89 

88 

93 

93 

96 

98 

98 

100 

101 

78 

91.8 

Minimum  .. 

63 

58 

59 

60 

67 

70 

70 

75 

74 

66 

73 

70 

73 

74 

74 

75 

73 

74 

72 

72 

67 

69 

71 

72 

76 

73 

73 

73 

73 

62 

70.0 

Conway  

Maximum.. 
Minimum  .. 

81 
61 

81 
54 

83 

58 

87 
57 

88 
63 

81 
68 

88 
65 

92 
77 

93 
72 

90 
68 

85 
68 

94 
64 

96 
72 

89 
72 

98 
72 

91 
73 

94 
69 

91 

73 

93 
76 

89 
73 

85 
70 

88 
69 

93 

71 

95 
69 

90 
71 

93 
67 

97 
72 

98 
71 

91 
75 

78 
08 

89.7 

68. 6 

Cornine 

Maximum 

77 

79 

79 

85 

89 

78 

93 

91 

92 

92 

80 

84 

95 

96 

81 

82 

92 

89 

93 

91 

84 

89 

88 

95 

85 

91 

93 

93 

81 

89 

87.6 

Minimum  .. 

53 

48 

55 

56 

64 

64 

69 

74 

75 

64 

65 

63 

67 

70 

65 

62 

67 

64 

76 

74 

69 

67 

67 

66 

67 

66 

71 

74 

72 

74 

65.9 

Bardanelle 

Maximum.. 

80 

79 

83 

89 

89 

92 

92 

93 

92 

87 

87 

92 

96 

90 

95 

92 

93 

97 

95 

92 

91 

94 

93 

91 

9u 

92 

98 

100 

99 

92 

91.8 

Minimum  . . 

f2 

54 

56 

58 

70 

71 

68 

67 

65 

63 

67 

62 

63 

74 

73 

72 

70 

72 

78 

78 

70 

70 

73 

71 

72 

70 

73 

71 

69 

64 

67.9 

Dumas 

Maximum.. 

80 

80 

80 

86 

90 

90 

90 

91 

92 

88 

90 

97 

97 

97 

98 

95 

98 

95 

97 

98 

86 

93 

95 

95 

95 

97 

98 

98 

99 

82 

92.  2 

Minimum  .. 

64 

59 

60 

62 

65 

69 

69 

74 

73 

68 

71 

72 

76 

74 

74 

76 

73 

75 

84 

75 

74 

72 

76 

70 

76 

70 

75 

74 

70 

65 

71.1 

Dutton 

Maximum]] 

71 

74 

78 

82 

S3 

77 

83 

86 

83 

83 

85 

86 

88 

86 

93 

79 

89 

89 

89 

86 

78 

80 

87 

87 

87 

88 

90 

92 

83 

77 

83.9- 

Minimum  ]] 

51 

42 

44 

46 

60 

62 

59 

72 

61 

61 

65 

55 

66 

63 

63 

66 

64 

68 

71 

68 

68 

62 

62 

66 

64 

62 

63 

66 

65 

57 

61.3 

El  Dorado 

Maximum]] 

79 

83 

85 

88 

89 

90 

91 

93 

96 

93 

98 

99 

98 

99 

88 

99 

96 

97 

96 

92 

89 

90 

92 

94 

95 

96 

97 

98 

97 

90 

93. 2 

Minimum 

66 

60 

62 

60 

64 

70 

71 

74 

73 

69 

74 

71 

76 

73 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

72 

70 

73 

73 

76 

73 

73 

74 

74 

65 

71.1 

England 

Maximum]  ] 

83 

82 

84 

88 

90 

82 

91 

93 

95 

91 

89 

97 

96 

92 

98 

92 

92 

95 

88 

87 

92 

93 

95 

96 

96 

97 

97 

95 

78 

91.1 

Minimum  ]  ] 

62 

56 

68 

58 

60 

68 

61 

74 

72 

68 

73 

68 

75 

71 

69 

74 

69 

75 

73 

71 

69 

72 

70 

74 

70 

71 

73 

73 

62 

68.6 

Eureka  Springs  .. 

Maximum' ' 

72 

74 

78 

83 

84 

83 

86 

86 

83 

86 

87 

91 

94 

89 

93 

81 

"9! 

91 

89 

88 

83 

82 

88 

88 

89 

89 

91 

91 

88 

79 

85.9 

Minimum  " 

54 

48 

53 

56 

68 

60 

60 

73 

63 

62 

64 

5,' 

71 

67 

70 

65 

64 

68 

74 

65 

63 

65 

69 

72 

73 

66 

74 

74 

69 

58 

64.9 

Evening  Shade.». 

Maximum]] 

76 

78 

80 

84 

87 

79 

87 

93 

89 

90 

87 

88 

95 

90 

92 

84 

91 

88 

91 

89 

84 

86 

93 

95 

93 

91 

93 

94 

88 

79 

87.8 

Minimum  ]] 

55 

50 

51 

55 

60 

65 

61 

75 

74 

66 

66 

62 

70 

69 

66 

66 

65 

66 

78 

73 

68 

67 

73 

68 

71 

67 

71 

71 

75 

63 

66.2 

Fayetteville 

Maximum" 

69 

74 

78 

83 

84 

82 

S3 

84 

84 

8-1 

86 

8(1 

90 

88 

93 

84 

88 

88 

87 

87 

81 

80 

86 

87 

87 

87 

91 

92 

86 

75 

84.5 

Minimum  ]] 

55 

58 

04 

64 

69 

65 

65 

64 

64 

(13 

71 

61 

75 

68 

71 

64 

69 

75 

74 

73 

68 

64 

64 

71 

73 

70 

73 

73 

67 

59 

66.5 

Fort  Smith 

Maximum]] 

74 

77 

81 

89 

9u 

81 

91 

90 

90 

hi; 

94 

93 

96 

91 

98 

86 

95 

95 

94 

92 

84 

88 

92 

94 

92 

96 

98 

99 

90 

78 

89.9- 

Minimum 

62 

55 

57 

60 

71 

65 

67 

75 

07 

t.-,' 

OS 

68 

75 

75 

73 

76 

73 

79 

7a 

7U 

70 

70 

74 

76 

76 

70 

77 

76 

65 

63 

70.0 

Srannis 

Maximum" 
Minimum  ]] 

77 
60 

80 
62 

81 
56 

85 
52 

85 
61 

87 
64 

87 
67 

88 
71 

89 
70 

81 
64 

93 
69 

92 
6i 

93 
66 

95 
66 

95 

70 

90 
70 

92 

68 

91 

7u 

91 
7U 

SS 
70 

77 
65 

85 
65 

89 
66 

89 
66 

92 
70 

93 
70 

94 
65 

94 
68 

94 
69 

SS.  6. 

65.  7 

G.ravette 

Maximum" 
Mininmm  " 

73 
55 

73 
40 

77 
47 

85 
54 

86 
67 

83 
6U 

86 
65 

85 
75 

82 
65 

85 
70 

90 
65 

89 
62 

91 

90 
68 

94 
71 

82 
65 

90 
71 

91 

75 

89 
74 

87 
70 

84 
65 

81 
61 

87 
65 

88 
72 

89 
71 

89 
69 

91 

73 

91 
74 

88 
69 

"75 
59 

85.7 

m.o 

HnnA                          ... 

Maximum" 
Minimum  " 
Maximum" 

93 
63 
79 

85 
57 
81 

84 
59 

81 

•89 
57 
87 

89 
66 
SO 

91 
69 
84 

94 
71 
89 

'9'2 

"93 

96 
68 

88 

99 
71 
92 

99 
69 
94 

98 
74 
92 

101 
70 
91 

102 
72 
96 

100 
73 
92 

99 
74 
95 

98 
74 
96 

99 
74 
97 

92 
70 
94 

89 
67 
89 

91 
67 
92 

96 
68 
94 

94 
63 
83 

94.0 

tlupo  a  ............ 

68.0- 
91.5- 

Hot  Springs 

'94 

'io2 

"97 

"98 

'162 

"95 

Minimum  " 

62 

54 

56 

57 

63 

67 

67 

75 

72 

67 

67 

65 

73 

68 

70 

71 

70 

74 

76 

70 

69 

67 

70 

70 

74 

78 

71 

73 

72 

61 

68. 4 

Huttig 

Maximum' ' 

75 

84 

86 

90 

92 

91 

92 

93 

94 

96 

96 

inu 

99 

100 

100 

99 

98 

99 

98 

98 

86 

90 

95 

97 

98 

100 

101 

101 

101 

92 

94.7 

Minimum  " 

61 

65 

62 

58 

62 

68 

69 

72 

73 

72 

72 

74 

76 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

67 

70. 5 

Jonesboro 

Maximum 

79 

80 

79 

86 

87 

82 

88 

90 

92 

88 

81 

91 

94 

85 

87 

86 

93 

9U 

92 

89 

89 

86 

91 

93 

95 

92 

95 

94 

89 

82 

88.2 

Minimum  " 

56 

53 

56 

57 

66 

68 

65 

75 

.■•5 

67 

71 

76 

73 

79 

67 

68 

65 

68 

77 

77 

70 

71 

77 

71 

72 

67 

73 

74 

75 

62 

69  0 

Junction 

Maximum" 

76 

79 

81 

85 

89 

91 

93 

95 

97 

98 

100 

lill 

98 

100 

101 

102 

100 

100 

98 

88 

89 

92 

95 

97 

97 

98 

97 

98 

100 

78 

93.8 

Minimum  " 

67 

58 

69 

60 

62 

63 

65 

67 

69 

71 

72 

71 

70 

72 

71 

73 

72 

73 

72 

70 

67 

68 

70 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

68 

68.3 

Iiittle  Kock  .... 

Maximum" 

79 

81 

80 

86 

87 

80 

89 

91 

91 

91 

83 

94 

93 

89 

95 

90 

93 

93 

91 

84 

82 

87 

89 

91 

93 

93 

94 

94 

91 

77 

88.4 

Minimum  ' ' 

61 

60 

60 

62 

66 

68 

66 

76 

76 

.  67 

68 

69 

76 

74 

72 

74 

71 

76 

76 

73 

71 

7(1 

72 

72 

72 

71 

75 

74 

7.! 

64 

70.2- 

Lutherville 

Maximum' ' 

76 

76 

79 

86 

84 

79 

86 

88 

8-1 

85 

S3 

90 

91 

86 

92 

86 

91 

91 

9^ 

86 

77 

84 

90 

92 

8(i 

90 

90 

93 

87 

75 

85.9 

Minimum  " 

60 

54 

54 

58 

67 

65 

65 

64 

64 

61 

65 

63 

74 

73 

70 

72 

69 

74 

68 

67 

65 

67 

70 

72 

72 

67 

74 

73 

69 

61 

66.  6, 

Malvern 

Maximum' ' 

83 

82 

85 

89 

90 

90 

91 

94 

95 

92 

92 

97 

94 

92 

98 

92 

95 

93 

95 

92 

85 

93 

92 

94 

95 

96 

96 

98 

98 

79 

]]]]  91  ] 9- 

Minimum  " 

63 

55 

67 

65 

62 

69 

68 

75 

73 

68 

7b 

67 

72 

70 

71 

76 

70 

74 

73 

70 

69 

68 

69 

69 

72 

71 

72 

70 

72 

62 

68.  7 

Mammoth  Spg.  W. 

Maximum" 

73 

72 

77 

76 

83 

85 

72 

85 

•    89 

85 

84 

79 

92 

86 

86 

79 

86 

84 

90 

85 

83 

82 

92 

92 

91 

82 

92 

93 

81 

84.0 

Minimum  " 

53 

47 

56 

58 

58 

64 

59 

67 

7(1 

67 

66 

65 

68 

68 

63 

61 

64 

73 

73 

68 

65 

71 

68 

70 

64 

71 

72 

72 

62 

64.9 

M  arianna 

Maximum' 

82 

80 

82 

87 

88 

84 

89 

90 

94 

9(1 

86 

94 

"94 

91 

91 

92 

95 

96 

95 

90 

S3 

92 

93 

91 

95 

911 

95 

95 

94 

90 

90.3 

Minimum  " 

57 

58 

61 

60 

64 

69 

6S 

76 

74 

69 

72 

70 

76 

75 

69 

70 

70 

70 

68 

75 

75 

71 

72 

71 

72 

70 

76 

74 

74 

66 

69.  7 

Marked  TreeS^?... 

Maxinunn' ' 

80 

82 

85 

86 

81 

90 

90 

91 

88 

79 

96 

96 

86 

92 

87 

94 

95 

93 

90 

86 

89 

93 

94 

95 

94 

95 

94 

91 

79 

78 

89  .O.- 

Minimum " 

54 

57 

58 

60 

68 

01 

66 

74 

67 

68 

69 

71 

74 

70 

69 

66 

68 

73 

77 

74 

73 

73 

71 

73 

68 

73 

73 

77 

65 

58 

OB.  3 

\f nrqli-ft.ll           ...  ... 

Maximum" 
Minimum 

.... 

.  .  .   . 

. . . . 

•  >  >< 

Wl  ttlHlrcUl     ......  .•" 

'97 

"99 

"93 

Mena 

Maximum" 

"■77 

"82 

"si 

"sa 

"88 

"86 

"S9 

89 

"96 

"87 

93 

"93 

"93 

"90 

"% 

"92 

"92 

"93 

'92 

'90 

83 

"si 

92 

"91 

"95 

'95 

90.;' 

M'nimum  " 

63 

51 

54 

63 

66 

67 

69 

73 

72 

65 

69 

65 

72 

72 

76 

71 

70 

69 

73 

73 

69 

67 

71 

70 

72 

69 

69 

72 

70 

68.  2 

M'orrillton »• 

itoximum-  • 

81 

81 

84 

85 

85 

81 

80 

92 

92 

91 

91 

96 

95 

89 

99 

91 

94 

90 

92 

89 

83 

89 

95 

93 

91 

95 

96 

96 

95 

"■78 

89.8 

[  Minimum" 

62 

57 

59 

58 

66 

68 

00 

76 

71 

68 

61; 

65 

73 

74 

70 

74 

69 

76 

77 

75 

6S 

69 

72 

71 

73 

63 

73 

72 

74 

63 

69.1 

Mt.  Home  

Maxinunn-  ■ 

73 

78 

79 

86 

85 

75 

86 

90 

S7 

86 

79 

90 

90 

94 

91 

78 

93 

86 

92 

89 

84 

84 

93 

92 

92 

90 

92 

91 

84 

79 

S6.4 

Minimum  ■  ■ 

51 

46 

49 

51 

59 

61 

58 

71 

61 

60 

56 

56 

60 

64 

69 

63 

63 

63 

73 

66 

63 

62 

68 

66 

67 

64 

65 

66 

63 

57 

61.4 

Mount  Ida 

Maximum-  • 

81 

83 

86 

89 

88 

89 

89 

92 

93 

89 

94 

95 

95 

95 

97 

89 

96 

94 

94 

90 

84 

87 

91 

92 

96 

95 

94 

97 

98 

79 

91.0 

Minimum-  • 

51 

50 

48 

49 

50 

61 

69 

76 

73 

(i6 

68 

64 

67 

65 

68 

70 

67 

76 

76 

70 

67 

68 

67 

66 

75 

68 

67 

67 

70 

62 

65.3 

Hail 

Maximum  •  • 

71 

71 

75 

78 

77 

77 

77 

79 

81 

7;/ 

79 

85 

85 

S3 

84 

85 

86 

S3 

80 

80 

88 

88 

86 

85 

86 

85 

84 

86 

86 

71 

81.3 

Minimum  •• 

53 

52 

53 

57 

60 

62 

60 

60 

56 

63 

63 

60 

62 

66 

6a 

67 

67 

66 

65 

67 

67 

69 

61 

61 

61 

76 

76 

64 

55 

62.6 

Newport -. 

Maxinmm-- 

81 

82 

84 

87 

89 

85 

91 

94 

90 

90 

84 

95 

88 

87 

94 

69 

99 

92 

95 

90 

88 

89 

"98 

98 

96 

97 

100 

97 

92 

78 

90.6 

Minimum  -  • 

60 

56 

59 

61 

65 

70 

65 

78 

78 

69 

72 

59 

75 

69 

70 

72 

67 

70 

77 

77 

72 

73 

74 

73 

74 

68 

76 

75 

77 

65 

69.9 

Osceola *.,..... 

Maximum-  ■ 

82 

80 

83 

87 

87 

83 

89 

90 

94 

87 

SO 

94 

90 

87 

89 

87 

92 

92 

94 

92 

92 

90 

94 

97 

97 

96 

95 

97 

93 

82 

89.9- 

Minimum  •• 

55 

51 

58 

57 

64 

60 

64 

74 

73 

66 

70 

71 

73 

72 

69 

65 

63 

69 

76 

76 

69 

68 

71 

67 

71 

67 

71 

72 

72 

63 

67.4 

Ozark ^ 

Maximum-- 

78 

78 

79 

84 

88 

SO 

90 

92 

99 

88 

70 

75 

96 

88 

96 

94 

95 

96 

94 

91 

90 

93 

94 

95 

92 

95 

98 

98 

94 

79 

89.3 

Miuimum  -  - 

60 

53 

55 

60 

66 

66 

68 

78 

65 

68 

5s 

57 

72 

73 

74 

78 

73 

75 

73 

73 

70 

68 

69 

68 

74 

70 

74 

70 

62 

63 

67.8 

Pine  Bluff , 

Maximum  •■ 

85 

82 

86 

91 

91 

91 

92 

96 

99 

91 

87 

101 

98 

90 

99 

94 

99 

99 

99 

88 

86 

94 

95 

97 

97 

99 

99 

100 

100 

81 

93.5 

Minimum  -- 

59 

59 

62 

60 

65 

67 

63 

72 

73 

67 

74 

70 

78 

7iv 

76 

79 

73 

77 

75 

74 

73 

70 

74 

72 

67 

70 

74 

73 

74 

63 

70.  e 

Pocahontas 

Maximum  •• 

75 

77 

80 

82 

85 

79 

87 

88 

89 

89 

85 

89 

93 

90 

9i) 

89 

92 

85 

90 

90 

86 

83 

91 

92 

93 

90 

94 

92 

90 

81 

87.2 

Minimum  -- 

55 

50 

55 

55 

63 

65 

62 

76 

74 

66 

70 

66 

70 

73 

60 

66 

64 

66 

76 

75 

70 

68 

72 

69 

69 

65 

72 

73 

72 

62 

66.6 

Portland  

Maximum-  • 

81 

82 

87 

89 

91 

91 

92 

92 

96 

94 

94 

101 

100 

98 

98 

101 

98 

96 

98 

90 

88 

91 

96 

98 

97 

97 

99 

100 

100 

85 

94.0 

Minimum  -- 

66 

61 

63 

61 

64 

69 

71 

74 

72 

71 

72 

74 

76 

74 

72 

74 

73 

74 

74 

73 

74 

72 

69 

69 

78 

71 

71 

74 

73 

68 

70-9 

Prescott- 

Maximum -- 
Minimum  ■• 

82 
64 

83 
56 

S5 
59 

89 
57 

89 
63 

92 
67 

92 
69 

95 
74 

94 
72 

92 
67 

96 

7U 

99 
68 

98 

72 

100 
70 

100 

74 

98 
73 

98 
72 

96 

75 

96 
72 

92 
71 

89 
68 

92 
69 

94 

71 

95 
71 

97 
75 

97 
73 

98 
72 

99 

72 

99 
72 

79 
63 

93.5 

09.0 

Rison .... 

Maximinn-- 

81 

81 

85 

87 

90 

89 

91 

93 

94 

90 

91 

97 

96 

95 

98 

96 

97 

96 

95 

88 

87 

98 

94 

93 

95 

96 

97 

98 

99 

78 

92.1 

Mini  mum  -• 

64 

58 

61 

59 

65 

68 

77 

74 

71 

06 

72 

69 

76 

73 

72 

76 

71 

75 

75 

71 

68 

69 

71 

71 

74 

69 

72 

73 

72 

62 

69.8 

Rogers  

Maximum  ■  - 

68 

76 

76 

85 

85 

77 

85 

85 

"   81 

86 

88 

87 

91 

87 

93 

81 

89 

89 

89 

88 

85 

82 

89 

88 

90 

90 

92 

93 

84 

76 

86.2 

Minimum  ■  - 

55 

47 

48 

53 

64 

61 

62 

70 

66 

62 

65 

62 

67 

67 

68 

65 

67 

76 

75 

66 

65 

65 

65 

71 

74 

65 

63 

72 

68 

66 

(54.6 

Searcy 

Maximum-  - 

73 

75 

78 

80 

81 

80 

S5 

88 

91 

85 

84 

91 

91 

87 

96 

91 

94 

93 

94 

90 

84 

85 

94 

95 

95 

95 

90 

97 

95 

83 

88.2 

Minimum  -- 

60 

53 

58 

55 

68 

60 

65 

73 

71 

66 

65 

60 

74 

70 

66 

71 

65 

65 

75 

75 

69 

65 

65 

66 

65 

66 

66 

73      70 

63 

(55.7 

Stuttgart 

Maximum  •  • 

82 

79 

SO 

86 

87 

80 

88 

91 

95 

89 

82 

96 

94 

89 

95 

91 

95 

93 

93 

86 

82 

89 

91 

93 

96 

96 

96 

95;    94 

78 

89.  3 

Minimum-  • 

ta 

57 

67 

61 

64 

62 

67 

75 

73 

68 

73 

70 

76 

73 

77 

75 

71 

76 

74 

74 

74 

76 

73 

71 

73 

71 

75 

72;     73 

63 

70. 1 

Subiaco  

Maximum- . 

74 

82 

83 

9: 

90 

88 

90 

92 

92 

91 

96 

94 

97 

90 

96 

92 

98 

99 

96 

96 

83 

90 

95 

97 

96 

97 

101 

101 

96 

81 

92]  2 

Mininmm  ■  ■ 

63 

53 

55 

67 

71 

61 

66 

05 

68 

65 

67 

66 

74 

73 

70 

74 

69 

77 

76 

73 

66 

69 

72 

73 

73 

68 

74 

76 

67 

61 

68. 1 

Texarkana 

1  Maximum  •• 

80 

84 

85 

88 

88 

91 

91 

94 

94 

94 

98 

105 

98 

lOu 

100 

98 

96 

95 

90 

90 

86 

92 

96 

92 

95 

96 

96 

90 

100 

87 

93]  2 

VIT  n-r'T'Ck'n 

!  Minimum  . . 
1  Maximum.. 

58 

58 

59 

67 

65 

70 

72 

76 


73 

69 

75 

70 

75 

70 

74 

74 

75 

74 

74 

74 

67 

69 

73 


72 

75 

74 

73 

73 

75 

.... 

69 

70.4 

w  arreii. 

i  Mininmm.' 

'95 

"88 

"93 

"88 

"95 

"92 

"93 

"^^ 

"83 

"86 

"93 

"94 

"95 

"94 

"94 

"95 

"92 

"so 

Wynne 

[Maximum.. 

"so 

"si 

"82 

"86 

"86 

"80 

"89 

"91 

"95 

"si) 

"83 

"94 

84.1 

!  Minimum.. 

59 

56 

60 

60 

65 

70 

66 

76 

75 

67 

73 

67 

75 

74 

76 

72 

68 

69 

77 

77 

74 

72 

72 

75 

73 

69 

75 

74 

75 

64 

70.2 

4*    Instruments  are  read  in  the  morning: the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  ofciir.c. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICUI.TURE.  ^7EATHER  BUREAU 
CHARLES  F,  MAUVIN.  Chief: 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


RHK^NSAS   SECTION- 
HABVET  S.  COIjE, Meteorologist. 


Vol.    XXVIII.    Little    Rock,   Ark.,  July,    1924.    No.  7. 

GENERAL  SUMMARY. 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in    Arkaiisas 
during  the  month  of  July,  1924,   were   the   unseasonab  y    low 
temperaturesduringthe  first  decade  and    the    dry    weather    m 
the  southern  counties.  The  month    opened    unseasonably   cool 
and  temperatures  were  below  normal  over    most    ot    the    btate 
until  the  11th.  A  temperature  of  40°  was  recorded  at    Lornmg 
on  the  1st,  this  being  the  lowest   July   temperature   on  record 
in  Arkansas'  Climatological  history.  During  the   remainder  ot 
the  month    temperatures  were    generally  above  normal    with 
maxima  100°  or  higher  in  most   sections   the   23d    and   24th. 
There  were  showers   in  the   State   throughout   the  month,  the 
greatest  frequency  being  from  the  nth    to   2oth.    In   southern 
counties  amounts  were  light,  none  occurring    at  two    stations, 
while  in  Benton  County  amounts  were  over    nine  inches.    Ihe 
weather  was  favorable  for  cotton,  which  made  very    good    pro- 
gress in  most  sections  of  the  State,    and    at    the   close  of   the 
month  was  blooming  and  fruiting  satisfactorily,  the  weevil  in- 
festation being  light  and  damage  negligible.    Corn    made    very 
good  to  excellent  progress  in  the  northern  halt    ot   the    btate, 
but  in  manv  southern  locaUties  the  crop    was    badly    damaged 
bv  the  hot  dry  weather.  Other  crops   made    good    progress   in 
northern  and  central  sections,    but    were    badly    damaged    in 
in  soutliern  portions  where  the  drought  was  severe. 

.  A  woman  was  killed  by  lightning  near  Little  Rock,  July  loth. 

W.  C.  H. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
T/ivmlerstorvis:-  2d,  3;  4th,  1;  6th,  1;  7th,  1;  8th,  1;  9th,  It; 
10th,  B;    nth,  15;  12th,  8;  13th,  5;    14th,  5;  l5th,    17;    16th, 
1-  17th,  8;  18th,  15;  19th,  6;  20th,  3;    21st,  1;  22d,  16;    23d, 
8;  21th,  17;  25th,  21;  2»th,  2;  30th,  5,  31st;  20. 
Lunar  Halos:-  13th,  I. 
Solar  Halos:-  14th,  2. 


MISCELLANEOUS    DATA 


, 

Relative 

Pressure 

(Sea-level),      j 

Wind. 

humidity. 

Station?. 

•«.  If 

O) 

■l}'9 

o 
a 

M  ■5, 

Vj 

+^ 

E  ,^ 

E±! 

.3 

a 

S  a 

a 

5 

a 

►-1 

in 

5 
s 

G 
1.1 

1-- 

•    P. 

1 


S   3 

a. 

Beiitonville.. 

30.01 

30.31 

U 

1 

w 

mjt 

^^'f<.Uk% 

67 

Fort  Smith... 

29.97 

30.  22 

1 

29.  75 

18 

4,72S 

2-rniw 

1 

18 

75 

52 

74 

Little  Rock 

30. 00 

30.21 

1 

29.  T.: 

12 

4,91S 

4K 

s\v 

15 

78 

51 

1     73 

Memphis 

30.01 

30-20 

3 

29.  Sfl 

12 

j     4,637 

:!1 

n 

24 

1 

73 

61 

'     69 

TEMPERATURE, 

The  average  July  temperature  for  55  stations  in  Arkansas 
T\'a«  79.0=  which  is  0.9°  below  normal,  all  stations  in  the 
northern  half  of  the  State  showing  negative  departures,  a 
number  in  the  southern  positive.  The   higliest   monthly    mean 


COMPARATIVE  DATA  ECU    JULY. 


Year . 


Temperature. 


was  83.2°  at  Pine  Bluff;  the    lowest,    72.2°    at 


Dutton.  The 
hi^hest'temperature  recorded  was  110°  at  Pine  Bluff  on  the 
23d  and  24th;  the  lowest,  40°  at  Corning  on  the  1st.  Extremes 
occurred  near  these  dates  throughout  the  State.  The  greatest 
daily  range  was  44°  at  England  on   the  28th. 


PRECIPITATION. 

The  average  July  precipitation  for  79  stations  in  Arkansas 
was  2.35  inches  which  is  1.57  inches  below  normal,  positive 
departures  occurring  in  northwestern  counties  and  at  a  few 
stations  in  north  central  counties,  negative  elsewhere.  Monthly 
totals  ranged  from  9.46  inches  at  Eureka  Springs  to  none  at 
Princeton  and  Whitecliffs.  The  greatest  amount  measured  in 
24  consecutive  hours  was  3.45  inches  at  Eureka  Springs  on  the 
31st.  The  average  number  of  rainy  days  was  5. 


LATE   REPORTS. 

Magnolia:  May  total  precipitation  4.40;    nnmbor    of    rainy 
davs4.  June  total  precipitation  3.70;  nuuiber  of  laiiij  (lays5 


'iSieans 

and  Ex-      79-9 

tremes. 

1891 76.  5 

1892 79.0 

1893 80.9 

1894 

78.4 

1S95 

78.9 

1896 

83.4 

1897 

82.4 

1898 

79.9 

1899 

79.0 

1900 

79.7 

1901 83.7 

1902 79.4 

1903 

79.6 

1904 

77.9 

1905 

76.7 

1906 

76.7 

1907   

81.4 

1908 

79.2 

1909 

81.9 

1910 79.4 

1911 78.4 

1912 

81.3 

1913 

81.5 

1914 

82.6 

1915 

77.1 

1916 

82.8 

1917 

79.6 

1918 

79.6 

1919 

81.2 

1920 

79.8 

1921 82.0 

1922 811.2 

1924   

1       79.0 

Precipitation. 


«  u 


Number  of  day.s. 


O 


-3.4 

-U.9 

+  1.0 

-1.5 

-1.0 

+  3.5 

+2.5 
0.  U 

-0.9 

-0.2 

+  3.8 

-0.5 

-0.3 

-2.0 

-3.2 

-3.2 

+  1.5 

-0.7 

+2.0 

-0.5 

-1.5 

+  1.4 

+  1.6 

+2.7 

-•^.8 

+  2.9 

-0.3 

-0.3 

+  1.3 

-0.1 

+  2.1 

+0  :; 

li.d 

-0  9 


116  I 

103 
104 
103 
108 
104 
110 
109 
105 
100 
102 
116 
105 
105 
104 
106 
99 
108 
103 
106 
105 
106 
104 
104 
110 
10/ 
106 
106 
111 
104 
105 

r7 

I'lO 
105 
110 


401  3  92 


50  I 

50  1 

59 

51 

55 

.52 

50 

50 

52 

51 

50 

50 

53 

49 

51 

48 

53 

48 

50 

41 

43 

56 

55 

54 

43 

55 

50 

49 

5-1 

52 

54 

48 

48 

40 


7.24 

3.58 

2.94 

3.98 

7.34 

1.61 

3. 25 

4.25 

5.14 

4.46 

2.  49 

4.49 

3.86 

4.43 

".60 

5.96 

1.96 

3.00 

2.51 

5.46 

4.  h3 

2.  82 

4.31 

2.  69 

2.40 

2.  09 
5.10 
1..53 
1.91 
4  .22 
2.42 
4  12 

3.  53 
2.35 


15 


+  3.  32 

13 

—  0.34 

10 

-0.98 

17 

+0.06 

17 

+  3.42 

12 

-2.  31 

16 

-0.67 

16 

+  0.33 

12 

+  1.22 

15 

+  0.54 

10 

-1.43 

15 

+0.57 

14 

-0.06 

13 

+0.51 

13 

+3.  68 

10 

+2.  04 

13 

-1.96 

21 

-0.92 

15 

-1.41 

19 

+1.54 

15 

+0.91 

9 

-1.10 

lb 

+0.39 

13 

-1.23 

11 

-1.52 

20 

-1.83 

19 

+  1.18 

1     15 

-2.39 

!     19 

-2.01 

I     1-' 

•H!.30 

15 

-1..50 

HI 

+  0.20 

M 

-0.39 

;  16 

-1.57 

18 

II 

8 
11 
11 

9 
10 
11 
11 
13 
11 
15 
13 
12 
12 
13 
13 

9 


(2.  o 

■SB 


10 

10 

6 

6 

12 

4 

5 

8 

8 

9 

6 

6 

9 

10 

13 

10 

4 

8 

5 

10 

n 

6 

8 
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JriY,  192^ 


stations. 


Counties. 


Amity 

Arliadelphia. . . 
Arkansas  City.. 

.irlberg 

Bates  ville 

Bee  Branch .... 
Beutouville  .-.. 
Black  Rock...  , 
Booueville.. 
Brinkley 


Calico  Rock... 

llamden 

Center  Point. 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

CoruiUff 

Dam  No.  1.... 

Danville 

DarUanelle 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independencu. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Logan 

*lonroe 

Izard 

Ouachita '.[ 

Irioward 

•Monroe , 

Van  Buren '. 

t'aulkner 

flay 

White ; 

Veil 

Yell 


Dumas   Desha 

Diitton     -Madison.....'.'. 

Kl  Dorado Onion 

England Lonoke '.'.'. 

Eureka  Springs Carroll 

Evening  Shade Sharp .'..'.'.'. 

Fayetteville VVasliingto'n .']' 

Fort  Smith Sebastian .... 

Fulton I  Hempstead  . 


Georgetown- 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs  .. . 
Huttig. 


Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

Little  Rock 

Lutherville.  tt  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  . ., 

Marianna.      : 

Marked  Tree 


Marshall  

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home- 
Mountain  View-  ■ 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Osceola 


White 


Searcy 

rolk 

Benton  .,  ,. 

Boone 

Cleburne.  ... 

I'hillips 

Cleburne  

lleinpsteud.  , 

Garland  

Union 


700 
260 
lib 
700 
277 
250 
1303 
259 
465 
205 

361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 

162 

1590 

270 

229 

1465 


Craighead... 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs.. 

Kullon 

Lee    

Poinsett 


Ozark  

Ozark  Beach  Mo 

Patterson 

Pindall... 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Prinoetown 

Rison 


Rogers 

Searcy 

-"^now  Lake 

Springbank  tt 

Stuttgart 

Siibiaco 

Texarkana 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  .... 
Wynne 


Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Stone 

Montgomery.  ... 

Pike 

Newton 

-U'-kson 

Mississippi 


Franklin 

Taney 

WoodrulV 

Searcy 

Jefferson 

Rau<lolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas    

Cleveland 


mi 

4HI 
260 
2U0 


900 
1250 
ljft2 
4»5 
193 
4-15 
377 
600 
176 

345 
;82 
155 
399 
775 
315 
277 
612 
235 
229 

1070 

lla5 

347 

800 

"730 
367 

2233 
231 
240 

450 
6.^0 
196 
1500 
215 
30(1 
122 
329 
287 
243 

1385 
236 
185 
240 
228 


Climatoloeical  Data  for  July,  1924. 


Temperature.  (  Degrees  Fahrenheit  >. 


Or-; 


Henton 

White ■ 

-Arkansas 

Miller 

Arkansas 

Logan I     1050 

332 
675 
206 

'256 


Miller.. 

Scott 

Uradley 

Little  kiver.... 
Cros.i  


State  Means    and  Kxtremes 


30 
28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
10 
37 

20 

39 

25 

20 

3 

41 

31 

2 

9 

38 

18 
21 
23 
17 
24 

2 
37 
42 
38 
11 

1 

6 
27 
25 

8 
52 

6 
63 
33 
17 


82.5' 


77.2 
77.9 
74.6 


80.8 

75.8 
79.0 
83.0 


29 
30 

2 
46 
27 

6 
37 
19 
16 
19 

10 
38 

3 
11 

1 
26 

8 
28 
40 
26 

28 

1 

8 

3 
37 
30 
18 
36 
18 
23 

34 
11 

2 
17 
37 
27 
39 

6 
28 
20 
18 


79.0 
76-0 


81.6 

79-9 

72.2 

82.4 

82. 2» 

74.4 

76.6 

74.9 

81.0 


77.4 
73.8 
73.7 


+  2.4 


2.6 
2.1 
3.9 


0.0 

-3.7 
-  2.0 

+  1.2 


Precipitation,  inches. 


108" 


23 


97 
102 
94 


-  2.6 
2  9 


101 
104 


+  0.2 

1.8 
-3.3 
+  0.9 
+  0.9 
-  3.6 


3.1 
-0.5 


3.4 


82.2 

78-8 
82.7 


78.6 
83.0 

79-9" 

78.6; 
81.9" 
79.8 
74.0 
80-2 
79.6 

75.8 
80.0 
80.4 
73.9 

■7.' 4' 

7.5.' -i' 
79.0 
■9.4 

80. 6« 


+  1 
—  2.6 
+  0.1 

1.3 
+   1.1 

i.'o 
-0.8 

i.'i 

4-0 
0-0 


102 
102 

96 
105 
106' 

94 

98 

93 
101 


102 
94 
98 


107 
104 
107 


16+ 

22 

23 


24 

24 
24 
23+ 


22+ 
24 


22+ 

23+ 

24 

24 

28 

13+ 

22 

15 

24 


54P 


50 
49 
49 


52 
40 


55 

54 

41 

55 

52» 

45 

51 

48 

57 


22 

4 

4 

2+ 


+  0.2 


0.1 

2.0 
0.7 

1.2 


83.2 
77.2 
82.4 
81.1 


82.2' 


74.1 
79.2 


80.9 

8 

82.8 


82.8' 


-  Ml 

-  4.5 
+  0-9 
-0.6 


102 
108 

ioo' 

98 
104"° 
107 

94 
103 
102 

96 
106" 
105 

98 

ios' 

"92' 
100 
103 

103" 


no 

98 
107 
104 


+   1.4 


2.9 
1.5 


+  0.2 
-0.5 
+  0.5 


+  1.0 


82.5 
79.0 


1.5 
0.9 


109" 


95 
103 


104 

105 
107 


23+ 

23 

24 

24 
24 

'23" 

22+ 

23 

23 

19 

24 

23 

24 
23+ 
23 
24 

23 

"22' 
16+ 
22+ 


23+ 
24 
24 
24 


54 
53 
55 

53 

52 

"ss' 

54 

53"' 

53 

49 

54 

52 

47 
52" 
56 
47 

47" 

50 
56 
50 


2+ 
2+ 
1+ 

2 

2+ 

'22" 
3 

8 
2 
4 
4 
1 

■2+ 
2 

2+ 
2+ 


41P 


38 


36 

37 

38 

37 

44" 

30 

35 

33 

27 


42 
35 
38 

33 
41 

"27' 
26 
42°" 
41 
30 
31 
35 

35 
36" 
36 
35 

'46" 

'26" 
38 
34 

30" 


2.00 

3.61 

0.32 

3.15 

3.88 

1 

6.94 

3.00 

i.'ei 
2. 

1.06 
0..54 
1.08 
3.37 
5.08 
2.93 
1.42 
3.06 
0.61 

2.22 
3.81 
0.28 
1.12 
9.46 
2.89 
5.55 
1.38 
0.15 
2- 04 

3.19 

2.  7j 
9.10 
3.34 
2.65 
0.39 
0.74 
0.18 
2.18 
1.0,'i 


-1.96 
—0.14 
-3- .54 

+6."6i 
-1.93 
+2.63 
-0.89 

-2-'-i8 

-0.56 
-2. 8.5 
-3.  56 
-2.26 

+  i-'76 
-0-54 

-o.'os 

-■2.92 

-1-20 
-0-43 
-2.  99 
-1.29 
+5.51 

+  i.'33 
-2.46 
-3.  26 
-0.60 


104" 


103 
110 


rh«    departures  iroin 


24 


24 
22 
24 


24 


54'' 


52 


23+ 


1.97 
0.47 
3. 32 1 
1.25 
S.O'i 
0.60 
l.OI 
3.28 
1.95 
0-43 

4.98 

2. 16 

3.11 

3.04 

3  45 

2.4!. 

1.46 

4.51 

1.81 

1.30 


+  4.91 
-0.98 
+0.10 
—3.41 


-4.34 
-2.05 
-2.87 


—1-59 
3.60 


1 


32 
35 
40 

33" 


1.89 
6.11 
0.9r. 
5.16 
1.44 
3.42 
U.42 
0.86 
0.00 
1.17 

9.15 
1 

0.10 
0.70 
2  12 
0.65 
1-70 
2.10 
0.00 
0.61 

2.35 


-2-74 
-0.48 

-2.' 44 
—0. 29 
-1.75 
-2.9' 

+  1-7 

-1.8: 

-i',S8 

-1. 03 
-1.15 
-0.42 
-1.X5 
-2,26 


-1.46 
-2.26 


2.08 

1.10 

-4.08 

2.21: 

—4.39 

—2.13 

+  5.04 
—0.69 

-3.48 
-3.18 
-1.26 

-2.77 

-1.33 
-2.14 
-3. 17 


2.00 
3- 05 
0.10 
2.20 
1.95 
0.60 
3.00 
0.97 

'6.'8i' 

1.00 
0.85 
0.30 
0.45 
2.48 
2.87 
0.77 
0.77 
1.15 
0.40 

125 
1.34 
0.20 
0.76 
3.45 
0.96 
2.50 
0.61 
0.15 
1.04 

1.22 
2.26 
2.67 
1.10 
1-13 
0.12 
0.32 
0.15 
1-56 
0.80 

0.72 
0.47 
3. 00 

0.  50 
0.70 
0.60 
0.72 

1 .  30 
0.71 
0.18 

2.  '20 
1.30 
1.25 

1  30 

2  61 
1.33 
1.09 
1.40 
0.8O 
0.70 


0-92 
1.25 
0.75 
1-25 
1.'25 
1.40 
0.27 
0-45 
0.00 
0.85 

3.30 
0.50 

6.65' 
0.47 
0.82 
0-43 
0.78 
1.80 
0.00 
0.33 


-1.67    3.45 


Number  of  days. 


0.0 

.■So 
So 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


8 
2 
3 
7 
5 
4 
6 
1 
4 

8 
4 

10 
9 
7 

4 
2 
6 
2 


0 

11 

0 

1 

0 

4 

0 

6 

0 

8 

0 

1 

(1 

4 

0 

V.> 

0 

7 

0 

4 

0 

8 

0 

6 

0 

5 

0 

6 

0 

6 

0 

3 

0 

4 

0 

f. 

0 

4 

0 

4 

19 

11" 

16 

11 

19 

21 

'•20' ' 

11 
21 
17 
13 
13 
23 
22 
27 
23 
18 

14 

18 

12 

20" 

•20 

12 

15 

11 

18 

14 

12 

26 

13 

14 
27 
•20 
11 
21 
18 
25 

23 

28 

17 

16 

19 

1.;°' 

24 

21 

19 

IS 


25 
12 
25 
13 
18 
24 
•29 


14 

17 

"'26' 
19 
18 
19 
11 
1" 
24 
21 

18 


12"° 

6 

5 
18" 

6 
15 

5 

3 


16 
5 

10 
5 

18 
8 
8 
0 
0 

1 

17 

11 
17 

5" 

9 
13 

5 
12 

8 

8 

10 

4 

7 
II 

1 

2 
19 

9 
10 

4 

6 
2 
14 

9 
7 
1»' 


0 
10 

0 
16 
12 

5 

1 
17' 

11 

13 

"2' 
12 

12 

9 
11 
29" 

6 

5 


bus 


Observers, 


0°" 
16 
7 
0" 
9 
5 


nw 

s 


sw. 

s\v. 

w. 

s. 

sw. 

sw. 


James  Dillard. 

F    J.  Carpenter. 

Ceo.    E.   Payne. 

J-     DReevfc.v. 

Mrs.  Lelia  1.  Tetej 

J.  E.  Scanlan. 

U.    S.   Weather  Bureau 

Vernon  C.   Howe 

Supt.  Tuberculosis  San 

H.  L.  D.   Whitson. 


W'.  J.   Copp. 
A.  B    Quarterman. 
lohn  C.  Flovil. 
■     W.   Bisliup. 


Dr.   R.M.   Hunter 
E.  E.   Cordrey. 
Winfred  D.   joik 
I-  O.   Viugliiig. 


Exun.-. 
Riley. 


sw. 

sw. 


Ben  John.>.on. 
■     M.   Hicketts. 
J-   -L   Babb 
'Dr.  R.   H.   Hardin. 
Oreo.    W.  Nichoalds 
C.   C.    Price. 
University  of  Arkansas. 
L.  IS.    Weather  Bureau. 
1  -  J.  Logan. 
W.   R.  Owens. 

Ben  F.   Battenfielu. 
W.  E.   Mc  \«y. 
A  .  F.   Stevens. 
I    R-  Newman. 
Claude  .(one.-, 
-huiies  A.    Burnett. 
'•    A,    Ingraiii. 
N-    P.   O'  Neal. 
P.    1'-    latian. 
I.  L.  CoUett. 

Beneiiictine  Si.ster« 

J.   A.   Lowderbhck. ' 

«>.   A.   N'ewtou. 

r.  S.    Weather  Bureau. 

H.   Kaulfel.l. 

■~;tate   Agri.    School. 

h  "■  M  ^\,  '^-    ''iHtthews. 
r-    M.   Daniel. 
C-    \.    Houck. 
Charles  WaUon- 


A.  J. 
E.  W 
W.    K. 

B.  S. 
B.   S. 

A. 
Henry 
Charle: 
W.  r. 
W.  W. 


Park. 

St.  .lohn. 
Arnold 
Hal  ben. 
Halbert. 
Whittuigton. 
A.  Davis. 
>  I'axtoh. 
Parish.  Jr- 
Prewiu. 


Ishani  Burrow. 
S.  E.  Guard. 
vV.    E.    Hak.r. 
W.   W.    Wood. 
.Miss   Iheresu  Sclieu. 
Benedicitine  Sij-teri. 
W.   E.   Edmiston. 
O.   J.   Steplienson. 
Foote  Coleman. 
Mrs.   M.  V.  'Jisdale. 

Carl  A.  Starpk. 
■    T.  Bell. 
L  L.  Biitt. 
Miss  (iia.ce  Field. 
H-    A.    Buerkle. 
New  Subiaco  Abuey 
H.  S.   Brashear. 
Dr.   Cheves  Bevill 
W.  L-  Shide- 
Nannie  ().  Scliirmer 
I':.  O.  Allen. 


1 
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Daily  Precipitation  for  July,   1924. 


Station*. 


Drainage- 
basin. 


Day  ol  month. 


8       9      10      11      12     13      U      15      16     17      18  I  19  I  20 


Amity 

Arkadelphia  |||| 
Arkansas  City  III 

Arlberg 

BatesvinelJIl  .... 

Bee  Branch 

Bentonville  '•*. 
Black  Kockllllll.. 

Brinkley    III! 

Calico  Eock  II  |1 

Camden  nil   

Center  Point.... 
Clarendon  l||| ... 

Clinton 

Conway  

Corninir  

Dam  No.  1 

DanTille  111 
Dardanelle    .  .'. 

Dumas  

Diittoa 

El  Doradollll    .... 

England 

Eureka  Springs 
Evening  Shade.  . 
Fayetteville  .... 
KortSniitli'*'  . 

Fulton  nil 

Georgetown  ||  ||.. 

Clilbert 

Urannis " 

Gravette ','.[ 

Harrison 

Heber  Springs... 

Helena 

lilgden 

Hope 

Hot  Springs...!.! 

Hiutig 

Joiiesboro 

Junction 

Laiiibrookllll 

Little  Kock  "* 

L'.itlicrviile    

Magnolia 

Malvern     

.ManiMioi  li  Spring 

Marianua 

.Markeil    I'rue  ||  || 

.Marslmll 

Menu  nil    ! 

Morrilltoii 

Mountain  Home 

Mount  Ma    

Mt.   View 

Murfreesboro.  ijij 

Nail  

Newport   111 

Osceola.,  nil 

iitark   

Ozark  Beach.  Mo 
Patterson  II II 

Pindall ;; 

Pine  Hlutf 
Pocahontas 
Portland  111.. 
Prescotl  ..... 
Princeton  ||||   . 

Risou  III 

Rogers 

Searcy 

Snow  Lake  . .  ! 
Springbank  |||| 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana  ill 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs.  ..'.' 
Wynnellll 


Jt.... 


Ouachita.. 
Ouachita.. 
'Mississippi 

IWhite , 

[White 

Arkansas.. 
Arkansas  .. 

White 

White 

White  

Ouachita  . 

Red 

White 

White 

Arkansas. . 
White  ...  . 
White  .... 
Arkansas. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 

White 

Ouachita- . 
[Arkansas  ., 

White 

White 

White 

Arkansas.. 

Red 

White 

White 

Red  

Arkansas. . . . 

White  

White 

Mississippi . . 

White 

Red 

Ouachita 

Ouachita 

iVliite 

Ouachita 

Wiiite 

Arkansas... 
Arkansas.  .. 

Ked 

OuaehitH 

Wliite 

.Mississippi.., 
Mississippi. . 
Uiiite     .      ... 

Ouacliits 

Arkansas 

White , 

Oiiacliita 

White 

Ouachita 

'^'hiie.    ... 

White 

Missis.'-ippi 

.Arkansas 

White 

Wliite 

White..  ....'. 

Arkansas.     . 

Wliite 

Ouachita 

Ouachita.. . 
Ouachita   ... 

Ouachita 

Arkansas 

White , 

Mississippi..  . 

Ked 

Arkansas 

.Arkansas 

Ked 

Arkansas. 

Ouachita 

Rod 

Mississippi  ..  . 


21      22     23     24     25     26     27      28      29     30     31 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  *«  for  24  hours  ^^^g  „i,„i,ht.  H  measured  in  the  morning" 

Daily  River  Stages  for  July.   1924. 


T.  Trace,  or  less  thanO.Ol  inch. 


Stations 


Fort  Smith 

Dardanelle 

Little  Bock.. 

Pine  Klutf 

Black  Rock 

Calico  Rock  . . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown ... 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia 

Patterson 


Rivers. 


Arkansas.., 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 

do 

Ouachita.  . 
Petit  Jean.. 

Red  

Ouachita. .. 
Cache 


Flood 
Siasf 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
28 
18 
9 


3 


10      II      12      13 


5.3 
4.0 
9.3 
8.6 
4.2 
10. 1 
12.0 
18.2 
25.6 
31.8 
39.4 
4.8 
2.5 
8.5 
0.6 
5.6 


15      16 


1.0 
5.2 
3.8 
7.8 
7.6 
3.5 
9.4 
9.8 
16.8 
25. 0 
31.1 
38. 0 
4.7 
2.2 
8.1 
1.0 


7 
.5 
2 
9 
5i  5.4 


b.U 

4.2 

3.5 

7. 

6.2 

2.4 

8.3 

7.8 

14.8 

24.2 

31,7 

37.1 

46 

2  0 

8.0 

0.4 

6.0 


18      19      20     21      22     23     24      25     26     27     28     29     30     31 


2  l: 


I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


July,    19?.4. 


Daily  Temperatures  for  July,     1924. 


Stations. 


Amity 

Bates  ville5* 

Bee  Branch 

Bentonville 

Brinkley 

Calico  KockW  ... 

Camden'5'5 

Center  Point 

Conway ■ 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs  . 
Evening  Shade.. 

Fayetteville 

Fort  Smith  , 

arannis 

Oravette 

Harrison 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

,ton«sboro 

Junction 

Little  Rock  . . 

Lutlierviile 

Malvern 

Mammoth  Spg.  % 

Mariauna 

MiirlJeii  Tice  S^SV  ■ 

Marsliall  • 

M  i;  11  a 

Morrillton 

Mt.  Home  

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

OsTOola 

Ozark •... 

Huie  Hlutt 

Pocahontas 

Portland  

Frescott 

Kisou   

Kotfcrs  

Searcy 

stuttgiirt 

riuliiai'O    

FrtxarWaiia 

Warren 

Wynne.. ..  . 


\  Maximum., 
i  Minimum . . 
\  Maximum., 
i  Minimum.. 
\  Maximum.. 
(  Minimum . . 
*  Maximum , . 
i  Minimum  . . 

Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum . . 
i  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
i  Maximum.. 
(  Minimum  .. 

Maximum., 
i  Minimum  .. 
j  Maximum . . 
(  Minimum  .. 
i  Maximum., 
i  Minimum  .. 

Maximum.. 
(  Minimum  . . 

Maximum.. 
1  Minimum  .. 

Maximunr. 

1  Minimum  .. 

i  Maximum] I 

(  Minimum  \\ 

.  \  Maximum'' 

t  Minimum  "' 

\  Maximum]  [ 

(  Minimum  '[ 

,  j  Maximum'.] 

/  Minimum  " 

.     Maximum" 

(  Minimum  '] 

.  \  Maxinuim" 

i  Minimum 
.  j  Maximum 

)  Minimum  " 
.  \  Maximum" 

'  Minimum 
.  \  Maximum" 

I  Minimum 
.  j  .Maximum' ' 

I  Minimum 
.  )  Maximum' ' 

i  Miniimiin 
.  'I  Maxiuium' ' 

)  Miiiimum 
.  )  Maximum" 

i  Miiiinium 

.  )  Maxinuim' ' 

)  Mininiuin  ' ' 

.  \  Mivxiiiiuni" 

I  Minimum  " 

.  \  Maximum' ' 

i  Minimum  " 

I.  (  Maximum' ' 

I  Minimum  " 
.  \  Maxinuim' 

I  Minimum  ' 
.  ;  Miiximiim 

(  Mininuim  ' 
.  \  M.iximum' 

)  Minimum  • 
.  \  Maximum- 

1  Jl-nimum' 
, .  \  ilaximuni- 

I  Minimum- 
.  S  Maxinuim - 

i  Miiiimuni  ■ 
.  \  Maximum- 

(  Minimum  • 
,.  \  Maximum  • 

t  Mininuim  ■ 
..  \  Maximum. 

i  Mininuim  • 
. .  ;  Maximum. 

i  Minimum  • 
..  )  Maximum 

'/  Minimum  - 
. .  j  Maxinuim. 

)  Miiiiimun  ■ 
..  j  iMiiximiim. 

I  Minimum  • 
..  )  Maximum. 

i  Minimum  ■ 
..  j  .Maxiu'.nm. 

I  Miuiniuni  . 
..  )  ^;aximum■ 

i  Minimum  ■ 
..  S  Maxinuim 

/  Minimum  ■ 
. .  \  Maximum. 

\  Miniiup.m  ■ 

..  V  Maximum 

)  .Minimum 

, . .  j  Maximum 

)  Miiiimum 

..    \  Maximum 

)  Minimum 

...  \  Maximum 

(  Miniiiumi 

. ..  \  Mrxinuim 

(  Minimum 


I 


v«     Instruments  ai'c  read  in  tlie  inoruin; 


tthe  maximum  temperature  tlu-u  read  is  credited  to  tine  pn 


cceding-  day,  oii  wUicli  it  almost  always 
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UNlVt-n 


GENEBAL  STTMIIARY. 


When  the  weather  of  August,  1923  is  compared  with  that  of 
August,  1924  a  striking  similarity  is  found,  the  departures 
from  the  normal  being  practically  the  same  both  months.  Au- 
gust, 1924  opened  with  temperatures  above  normal  and  the 
daily  means  were  above  throughout  the  month  with  the  excep- 
tion of  about  5  or  6  days  when  slightly  below.  The  monthly 
mean  was  2.8°  above  the  30  year  average,  but  no  exceedmgly 
high  temperatures  occurred,  all  extremes  being  well  within  the 
limits  established  by  previous  records.  There  was  a  slight  ex- 
cess of  sunshine  with  5  more  than  the  normal  number  of  clear 
days,  2  less  than  the  normal  number  of  rainy  days.  Precipitation 
was  deficient  in  most  sections  of  the  State  being  lightest  in 
southern  counties.  Owing  to  the  hot  dry  weather  cotton  made 
poor  prosress  in  southern  counties  but  fairly  good  to  very  good 
in  central  and  northern,  boll  weevil  infestation  continuing  light 
and  damage  negligible.  Late  corn  was  seriously  damaged  m 
southern  sections  by  the  continued  dry  weather,  but  in  north- 
western sections  where  rains  were  more  frequent,  an  excellent 
corn  crop  is  assured.  The  peach  and  grape  crops  in  northwest- 
ern Arkansas  were  unusually  good.  A  woman  was  killed  by 
lightning  eight  miles  south  of  Lonoke,  August  23d, 

w.  c.  H. 


T£MPEKATURE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  records  of 
65  stations,  was  82.2°,  which  is  2.8"=  above  normal,  all  stations 
except  Pocahontas  showing  positive  departures  Monthly  means 
ranged  from  89. B°  at  Rison  to  76.6°  at  Button.  The  highest 
temperature  recorded  during  the  month  was  108°  at  Pme  Bluff 
on  the  3d,  the  lowe&t  43°  at  Corning  on  the  15th.  The  dates  of 
extremes  varied  in  different  sections  of  the  State.  The  greatest 
daily  range  was  47°  at  Magnolia  on  the  20th. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:-  1st,  17;  2d,  15;  6th,  25;  7th,  9;  8th,  1;  9th, 
17;  10th,  20;  11th,  21;  12th,  1;  15th,  6;  16th,  27;  17th,  17; 
18th,  7;  19th,  1;  20th,  2;  21st,  4;  22d,  14;  23d,  23;  24th,  25; 
25th,    2; 28th,  8;  29th,  3;  30th,  11,  31st;  27. 

Lunar  Halos:-  S)ih,  1;  12th,  1. 

Solar  Halos:-  6th,  1;  22d,  1;  27th,  2;  28th,  1. 

Maderate  Hail:-  Eureka  Springs, 10th;  Clinton,  24th. 


PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  the  State  as  determined  from 
the  records  of  79  stations,  was  2.40  inches  which  is  1.43  inches 
less  than  normal.  Positive  departures  occurred  at  a  few  stations 
in  the  northeastern  counties  and  at  one  station  in  the  south- 
western, negative  elsewhere.  Precipitation  totals  ranged  from 
6.46  inches  at  Heber  Springs  to  a  trace  at  Whitecliffs.  The 
greatest  amount  measured  in  24  consecutive  hours  was  2.52 
inches  at  Mountain  Home  on  the  12th.  The  average  number 
of  rainy  days  was  5. 


MISCELLANEOUS    DATA. 


Stations. 


Pressure     (Sea-level). 


Wind. 


W 


Hentonville. 
Fort  Smith.. 
Little  Rock 
Mempliis 


29.96 
29.92 
29. 96 
29.98 


■30. 16 
30.13 
30. 12 
30-12 


29. 6H 
29.72 
29.76 
29.77 


a„     Br 

B>  a 


19 
24 
24 
24 


2,920 
.5,157 
5.079 
4,659 


a 


Relative 
humidity. 


S.  23 

nw.  10 

n.  24 

nw .  10 


a 

t>  3 


78 
74 
78 
75 


COMPARATIVE  DATA  EOB   AUGUST. 


Year. 


Temperature. 


2S 


S  ca 


a*' 


Precipitation.       Number  of  days. 


O  3 


o  a 

O,  o 

■sa 


•Means 
and  Ex- 
trenxes. 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 , 

1907  

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924  .... 


79.4 

76.4 

78.3 
77.3 
78.1 
79.4 
82.6 
79.6 
79.4 
82.2 
81.1 
80.5 
80.7 
78.7 
78  1 
79.1 
77.9 
82.0 
79.3 
82.4 
79.2 
78.0 
78.7 
82.1 
78.5 
74.7 
81.8 
77.1 
82  9 
80.6 
76.8 
81.5 
80  4 
81.9 
82.2 


-3.0 
-1.1 
-2.1 
-1.3 

0.0 
+3.2 
+0.2 

0.0 
+2.8 
+1.7 
+1.1 
+1.3 
-0.7 
-1.3 
-0.3 
-1.5 
+2.6 
-0.1 
+3.0 
-0.2 
-1.4 
-0.7 
+2.7 
-0.9 
-4.7 
+2.4 
-2.3 
+  3.5 
+  1.2 
-2.6 
+  2.1 
+1.0 
+2.5 
+2.8 


115 

108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
105 
105 
103 
100 
113 
103 
111 
104 
107 
105 
107 
104 
102 
107 
104 
115 
113 
102 
106 
111 
109 
108 


39    3.83 


2.75 
4.39 
3.08 
4.63 
2.04 
2.32 
2.59 
4.35 
2.04 
2.95 
2.95 
2.55 
4.34 
2.81 
3.73 
4.92 
2.92 
4.48 
1.27 
3.92 
8.19 
3.30 
1.62 
6.81 
10.44 
2.63 
4.10 
3.  90 
4.29 
4  (18 
5.46 
1.90 
2.  43 
2.40 


-1.08 
+0.56 
-0.-.5 
+0.80 
-1.19 
-1.51 
-1.24 
+0.  52 
-1.79 
-0.  88 
-0.88 
-1.28 
+0.  51 
-1.02 
-0.10 
+  1.09 
-0.91 
+0.65 
-2.  56 
+0.  09 
+  4.  36 
-0.53 
-2.21 
+2-98 
+6.61 
-1.20 
+0.  27 
+0.07 
40.46 
+0  25 
+  1  63 
-  1  93 
-1.40 
-1.43 


15 

10 

6 

21 

8 

2 

13 

11 

7 

18 

9 

4 

12 

11 

8 

IS 

9 

4 

17 

9 

5 

17 

10 

4 

13 

13 

5 

19 

9 

3 

16 

12 

3 

14 

13 

4 

19 

9 

3 

15 

12 

4 

16 

12 

3 

18 

10 

3 

14 

10 

7 

16 

10 

5 

15 

10 

6 

20 

8 

3 

13 

12 

6 

11 

11 

9 

15 

10 

6 

20 

10 

1 

8 

11 

12 

9 

9 

13 

17 

9 

5 

16 

7 

8 

15 

9 

7 

16 

8 

7 

13 

9 

9 

15 

9 

7 

18 

8 

5 

18 

8 

5 

20 

8 

3 

10 
6 
8 
4 

8 
12 
7 
3 

12 
11 
5 
8 
7 
7 


f 


'1 


'Based    on  30    years  retord. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


August,  1924. 


Climatological  Data  for  August,  1924. 


Stations. 


Amity 

Arkadelpliia.. , 
Arlcausas  City.. 

Arlberg 

Batesville 

Bue  Branch... 
Beutouville  .   . 
Blaclj  Rock... 
BooneviUe. . 
Briukley 


Calico  Rock... 

Camden 

Center  Point. 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning •■ 

Dam  No.  1 

Danville 

Dardauelle  — 


Dumas  . . . 
Dutton  — 
El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Evening  Shade 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 


.tt. 


Gilbert 

Grannis 

Grsivette 

llarriHon 

Iteber  Spring 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs  . 
Huttig  • 


Jonesboro 

.1  unction 

Lanibroo!-: 

■Little  Rock^.  •  ■  • 
Lutlierviile.  i*  ... 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Jiarianna.      ■ 

Marked  Tree 


Marshall  

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home- 
Mountain  View  • . 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Osceola 


Ozark  

Ozark  l;each  Mo. 

Patterson 

Pindall.. 

I'ine  Bluff    

Pocal'iontas . . 

Portland 

Proscott    

Princetown 

Rlson 


Rogers 

S'cLircy ■ 

Snow  Lake 

SpringbanU  tt 

Ktuttgart 

Subiaoo . 

Texarkana.  .• . 

Woldron 

Warren 

Wliitecliffs  ... 
Wynne 


Counties. 


Temperature,  {  Degrees  Fahrenheit  ^ 

O 

, 

43 

■o 

*^ 

» 

g 

>. 

»2h 

<D  0) 

£:  « 

'^ 

(3 
O 

*i  so 

■§ 

si 

0 

c3 

r 

p. 

aj 

s 

03 

t« 

O 

c3 

u 

H 

J 

g 

o 

H 

P 

►J 

O 

O 

Precipitation,  inches. 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

independence. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Logan 

.Monroe 


Izard : . 

Ouachita  .. 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner  . . 
(.'lay 


White. 
Yell  .. 
Yell  ... 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington  . 

Sebastian 

Hempstead  . . 
White 


Searcy 

I'olk 

Benton  ..  .. 
Boone 

Clel)urne.  ... 
IMullips  .... 
Cleburne  ... 
Hempstead. 
Garland  ..  . 
I  ni(Hi 


Craighead.. 

L'uion 

I'ljiUips.... 
I'uiasiii  .... 
.lohuson  .. . 
('(jlumbia  . . 
Hot  Springs 

Kultou 

Lee     

Poinsett . . . 


Searcy 

l'<ilk 

Conway 

liaxter 

Stone 

Mc.utgomery. 

Pike 

Newton 

.ix.'.'ison 

Mississippi  . . 


l.'ranklin 

TiiU'.'V 

W.ni.iiulf .  ., 

Seiir(  y 

JclVerson  .., 
K:indol|->h.. 

Ashley 

Xevaiia 

Dallas 

Cleveland  . 


ncutnn 

White 

Arkansas 

.Miller 

.\rkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

I'.radlev 

Little  River. 
C:"is~     ..      .. 


State  Means    and  I'xtremes 


C3 


Number  of  days. 


p,  d 


Observers. 


700 
■Z50 
145 
700 
277 
250 
1303 
259 
465 
2li5 

361 

158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 

1G2 
1590 
270 
229 
1165 

"ui'i 

4*1 
260 
200 


900 
1250 
1J,V2 
485 
193 
445 
377 
600 
175 

345 
182 
155 
399 
775 
316 
277 
512 
235 
229 

Ui7(i 
llt-5 

o-i? 

800 


730 
367 
2233 
231 
2-iO 

400 
6.70 
196 
1.51.0 
215 
3011 
122 
329- 
287 
243 

13S5 
236 
ls5 
2-Jli 
22.S 

IOji) 
3H2 
67,^ 
206 

"250 


3(1 
28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
10 
37 

20 

39 

25 

20 
3 

41 

31 
2 
9 

38 

18 
2! 
23 
17 
24 
2 
37 
42 
38 
11 

1 

6 
27 
25 

8 
52 

6 
53 
33 
17 

29 
30 

2 
45 
27 

6 
37 
19 
16 
19 

10 

38 

3 

n 
1 

25 

8, 

28 

40 
26 

28 

1 

8 

3 

37 

30 

18 

36 

18 

23 

34 
11 

2 
17 
37 
27 
30 

6 
28 
20 
18 


81.5'' 


79.6 
80.3 
79.8 


86.5 
83.9 

79.6 
83.4 
86.6 


+  1.5 


+  0.1 
+  O.'.i 
+  2.4 


+  5.4 
+  3. 


101'' 


100 
103 
94 


lc3 
104 


82.0 
9.0 


83.8 

82.0 
76.6= 
85.6 
82.6 
78.6 
79.8 
9.3 
84.6 


+  0.7  101 
+  32  104 
+  5.2    106 


4+ 
4t 
28 


5t 
29 

5 
29 
11 


82.8 
83.4 
83.0 
82.7 
77.8 
82.1 
81.9 

80.2 
83.4 
84.0 
78.2 


0.6 
0.9 


+  3.8 

+  1.4 

+  L9 

+  4.5 

+  2.3 

+  0.6 

•+"i.'7 

+  4.1 


+  1.0 


+  5.2 
+  1.4 

+  5.0 

+  1.9 
4.4 

+  '3.0 

+  4.(; 


81.6 


77.9 
81. 3 

80.  2 

84.0 


85.7 
80.  6 
81.2 
84.9 

89.' 6 

77.8 
^1.0 


87.2 

si's 

82.' 6 
82.2 


+  3.0 
+  0.6 
+  2.7 


+  4.0 


+  1.8 

+  1 

+  1 

+  2.5 


102 
103 


103 

101 
97' 
103 
103 

k'i;,' 
9; 

101 


106'' 
I'JO 
106 

104 

106 

101 
99 

100 

104 

104 
98 
99 

102 

98 
102 
103 
101 


95 

101 
103 

102 


+  4.3 
-  0.4 
+  3.1 
+  3.7 

+'8.'6 

+  0.8 
+  1.1 


,S1.2    +  3.9 
86  3'  +  5.5 


5.3 
'+'3.' 4 
+  '2 
+  2.8 


108 
100 
104 
104 


6+ 

2t 
27+ 

4+ 
29 
28 

5 
30 

5 


2+ 

28+ 

3 


.5+ 

4 

3+ 

5 
5 

2J  + 
6 
5+ 

11+ 
4+ 
4+ 
9+ 
2+ 

4+ 
29 
2t 
6 


94 
103 


105 

106' 

106 

162' 


28 
9 
4 

3+ 


4+ 


59 
43 


62'' 
62 
61 


13 

12+ 
13 

12' 
13 

13 

14+ 
7t 


36'' 


61+ 

13 

13 

14+ 

13 

13 

13 

12 

12 


14 
11 
13+ 

13 
li 

13 
13 
20 
14 
15 
13 
12 

13 
27 
14 
14 


37 
40 
27 

'31' 
38 

40 
41 
32 


12 

14+ 
14 


13+ 
13 
13+ 
13+ 


36 
46 


39'' 
33 
42 

36 
38 

32 
32 
47 
38 
35 
33 
38 

3fi 
35 
35 
40 


40 


37 


34 
3ft 


5+ 

57 

27+ 

50 

■4+ 

62 

5 

63' 

10+ 

67 

'i\ 

"64" 

5 

55 

3 

43 

26+ 
12+ 
14 

'iif 

15 


36 


1.88  -2.48 
3.38  -L14 


1.53 
3.40 
2.81 
4.03 
3.04 
5.01 
2.00 
0.61 

5.13 
L43 
1.45 
2.19 
3.4* 
3.48 
4.59 
2.14 
1.62 
11.90 

1.96 
3.73 
1.80 
1.65 
3.76 
4.69 
2.48 
1.72 
0.57 
1.35 

3.57 
1.60 
2.59 
3.28 
6.46 
1.82 
2.86 
l.K 
5.45 
0.88 


■2. 39 


-L44 
+0.16 
-l.CO 
+0.  66 
—0.99 
-2.91 

+0.03 
-1.83 
—1.90 
—2. 02 


-0.03 
+0.95 

■1.91 
■2.83 

-2.00 
-0. 72 
-1.52 
^2.  95 
-1.36 


2.13 
2.  24 
1.35 
4.. 50 
1 .  68 
2.82 
3.36 
2.15 
2.48 
3.11 


1.96 
3.80 
2. 30 
4-03 
2.84 
3. 93 
0.89 
1.28 
2.05 
1.70 

3.7 
1.90 


1.29 
1.38 
0.48 
0.99 
0.84 
0.56 
T 
1.15 

2.40 


1.73 
-1.94 
-2.35 

2.8' 


-1.39 
-0.44 
1-2. 04 
-2.02 

-2.50 
—1.56 
—3,4- 

-0.6' 
-3.20 

-i.'gi 

-2.76 

-i.'oi 

-1.12 
0.09 
-2.44 

—2.  67 
-2.66 

+  6.' GO 


■0.91 

+0.48 
-1.51 
-1.00 
+0.28 

-2.10 

-6.43 

-6.50 
-0.63 
—3.08 
-2.10 
-1  29 
-J..  67 

+0.21 
-L83 


0.82 
2.03 
0.92 
1.20 
1.04 
1.47 
1.43 
2.25 
0.70 
0.26 

1.76 
0.97 
0.63 
1 .  26 
1.03 
1.04 
1.33 
0.69 

0.  63 
0.50 

0.65 
1.50 

1 .  25 
0.72 
1.40 
2. 20 
0.75 
1.08 
0.38 
0.60 

1.30 
0.57 
0.98 
1.65 
2.00 
0.44 
0.98 
0.55 
1.68 
0.80 

0.81 
0. 36 
0.53 
1.00 
0.49 
0. 15 
1.80 
L62 
1.72 
0.70 

0.76 
0.93 
0.65 
2.52 
0.55 
0.90 
2.49 
0.90 
1.15 
1.95 

0.86 
0.81 
1.30 
1.36 
0.90 
1.85 
0.65 
1.18 
0.80 
O..53 

LOG 
0.50 


-2.91 
-2. 20 
-3.40 
-2.21 


-3  64 
-3.41 
-2.83 

— 1.4S 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 


1.13 
0.97 
0.30 
0.80 
0.64 
0.45 
T. 
0.35 

2.  .52 


6 

10 
4 

7 
3 
5 
7 
7 
7 
6 
4 
5 
2 

6 
9 
6 
6 
6 
5 
8 
6 
3 
4 

7 
6 
8 

lb 
6 


w 

14 
23 
20 
20 
18 
19 
24 
22 
22 

19 
26 
17 
17 
18 
19 
26 
25 
21 
22 

11 
18" 
9 
17 
17 
18 
15 
12 
22 
25 

17 

23 

15 

26 

22 

24 

18 

21'' 

22 

26 

22 
26 
24 
18 
20 
7 
28 
19 
23 
19 


16 
18 
26 
16 
16 
•22' 
22 
20 
23 

14 

'25' 
15 
23 
21 
17 
26 
22 
9 

16 

18 


13^ 
10 
4 

7 
12 
11 

2 


11 

1 
13 

8 
13 
10 

6 

3 

0 

0 

17 
11» 
20 
12 
13 
8 

10 
12 


10 

6 
11 

3 

0 

2 
13 

6'' 

9 

4 


25 

17 

20' 

15 

17 

19 

19 

17 

20 


2 
10 

9' 
12 

6 
10 
10 

7 


ne. 
se. 


James  Dillard. 

F    J.   Carpenter. 

Geo.    E.  Payne. 

.1.     DReeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Tetet. 

J.  E.  Scanlan. 

U.    S.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.   Howe. 

Supt.  Tuberculosis  San. 

H,  L.  D.   Whitson. 

W.  J.  Copp. 
A.  B.  Quarterman. 
.lohn  C.  P'loyd. 
J.   W.  Bishop. 
Dr.   R.M.   Hunter. 
K.  E.  Cordrey. 
Winfred  D.   Polk. 
1.  O.  Yingling. 
C.   P.  Evans. 
J.  D.  Riley. 

Ben  Johnson. 
J.   M.   Kicketts. 
J.  J.  Babb. 
Dr.  R.   H.  Hardin. 
Geo.  \V.  Nichoalds. 
C.  C.   Price. 
University  of  Arkansas. 
U.  .S.  Weather  Burea'j. 


sw. 
sw. 


sw. 
se 


Logan. 
R.  Owens. 


Ben  F.  Battenfield. 
W.  E.   Mc  Vay. 
A .  t.  Stevens. 
!•  R.  Newman. 
Claude  Jones. 

mes  A.   Burnett. 
J.   A.   Ingram. 
N.   1".  ()•  Neal. 
P.   Patraw. 
J.  L.  Collett. 

Benedictine  Sisters. 

J.  A.  Lowderback. 

(i.  A.  Newton. 

U.  S.   Weatlicr  Bureau. 

H.  Kauffeld. 

State   Agri.    School. 

Mrs.   W.  L.   Mattliews. 

F.  M.  Daniel. 
C.  N.  Ilouck. 
Charles  Walton. 

A.  J.  Park. 

E.  W.St.  John. 
W.  E.  Arnold. 

B.  S.     Halbert. 
John  W.   Webb. 

G.  A.  Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxton. 
W.  T.   Parish,  Jr. 

Mrs.  Josephine  Morriss, 

Isham  Burrow. 
S.  E.  Guard. 
W.   E.   Baker. 
W.   W.   Wood. 
Miss  Vheresa  Scheu 
Benedicitine  Sisters. 
W.   E.   Edmiston. 
O.  J.  Stephenson. 
Foote  Coleman. 
Mrs.  M.  V.  Tisdale. 

Carl  A.  Starek. 
J.  T.  Bell. 
J.  L.  Britt. 
Miss  Grace  Field. 
.\dam  F.  Buerkle. 
New  Subiaeo  Abuey. 
H.  S.   Brashear. 
Dr.   Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shide. 
Nannie  O.  Schirmer 
E.  O.  Allen. 


I.'i 


rh-  d-part  ires  from  normal  temp"i  atnre  au 
lug  section  means.  T.  Precipitation  is  less  than 
thetabl"  indicate  nuiuberof  days  missing;  for  e 
Randolph,  r,a.;Lnthervi!le  H  .F.D.  N<'.2.  Lama 


,i  precipitatioii-are  comp 

0.01  inch  rain  or  melted 

xample, ''  represents  two 

Ark.;  .Springliank.  Ood 


uted  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  determin 
snow.  ++Receiyed  too  late   to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters 


:lays  missing.  TAlso  on  other  dates.  ttPost-office   addresses    of  these    stations    as 
iridge.  Ark. 


appearing  in 
follows:-      Junction 


August,  1924. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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Daily  Precipitation  for  Aug-ust,   1924. 


Stations. 


Drainage- 
basin. 


Day  of  month. 


15     16 


19      20     21 


25     26     27      28     29      30     31 


Amity 

Arkadelphia  llll 
Arkansas  City  llll 

Arlbcrg 

BaiesviUellll 

Bee  Blanch 

Bentonville  "•.. 
Black  Kockllllll... 

Booneville 

Brinkley    llll 

Calico  Kock  II II 

Camaen  llll   

Center  Point 

Clarendon  i||| 

Clinton 

Conway  

Corning  

I'ara  No.  1 

Danville  lit      

Dartlaiielle    .... 

Duiii-.is 

Diiltou 

El  Doradolill    .... 

England     ■ 

Knreka  Springs 
Evening  Shads.  , 
Fayettevillf?  .... 
Fort  Smith  *••   • 

Fulton  II II 

Georgetown  ||  ||.. 

Gilbert 

tiriMinis 

Gravetlo 

Harrison 

Ueber  Springs... 

Helena 

lligden 

Ili>Pe 

Hot  ;^pring3 

Iliiltig 

Jn^ii'Sboro 

Juiio.'ion 

J,ambrouk||l| 

Xiitcia  Rock  *'* 

Lnllifrville    

Maarnoiia 

M:Uveru       

Maniuiot  h  Spring 

Marianna 

MarUi'd   L'ree  llll   . 

Mar.-iuill 

MeiiH  llll    

Morrilltoii 

MoiMilain  lIo;:'.p. . 

Mt.  View 

Mouiil  Ida 
Murfreesboro.  iill 

Nail  

Newpovt    III 

Osceola..  III! 


III!. 


Oz'.rk  Beach,  Mo. 

Paiiersoulllj      

Vindall. 

Pine  itliiff 
Pocahontas.   . 
Portland  II ii.. 
Prescolt  ..... 
Princeinii  ||||    . 

Rison  llll 

Kogers 

Searcy 

Springbank  llll 

Stuttgart  

Snbiaco 

Texarkana   ill 

Waldron 

Warren 

WhitHCliffs 

Wynuellll 


Ouachita 

Ouachita 

.Mississippi.. .. 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

Arkansas 

White....     ... 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White 

White 

Arkansas.  .  ■■ 

White 

Wliite    

Arkansas .  ..  . 

Arkansas 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Arkansas  . .. 

White 

White 

White 

Arkansas . ..  ■ 

Reii 

White 

White 

Red  

Arkansas 

White  

White 

Mississippi... 

White 

Red . 

Ouachita 

Ouachita 

White 

(Juachita 

Wnitu 

.Arkansas . . .  . 
Arkansas.  ... 

Red 

Ouachita 

While ■ 

Mis>;issipi)i... 
Mississippi . .  . 
Wliite     .      ... 

Oiiacliila 

Arkansas 

Willie , 

Wl'.ite 

Ouiichita 

Ouachita 

■Viiile 

Wiiite 

^ii^:-i^^ippi  . 

Arkansas.  .. . 

W'nitc 

W iKte 

White.. 

Arkansas. . . 

W'iiite 

Ouac'nita  .. . 

Ouacb.ita.. . 

onachita   .. 

Ouachita 

Arkansas... 

White 

Red 

Arkansas..  . 

.Arkansas..  . 

lied 

Arkansas.  . . 

Ouachita  — 

It-nl 

Mississippi  . 


.70 
.12 
.02 

.'6i 

1.26 
.18 

.'36 
.50 
T 


.02 


T. 


.02 


.98 


.18 


.■0:3 


.12 
1.43 


.01 


.30 


T. 


.31 


.50 


1.33 


.07 


.43 


.06 


.21 
1.  30 


.01 


1.52 
V2 


.06 


.57 


An 


T. 
1 1    .  'II 
.93 
.65 

.'i 

...1   .90 

.'i.5|.'" 

...  .5i 
...1.95 
.631 
■»l 


.55 


.02 


.95 
.24 
.01 
1.02 


T 
1.40 


.50 

i.'i5 


.35 
.02 
.34 

.14 
.40 
.05 


.65 


.09 

1.40    .63 

1.21 

.40 


1.08 


2.20 
■f. 


■5' 
.50 
..55 

't. 

.80 
.43 


.90 


1.14! 


.30 


.1  T. 


1.30 


25 


.20 


.50 


04 

1.65 

.58 

.22 

.'62 

.'64 
T 

.53 
.06 


14 

70 

10 

1.35 


1.10 
.46 

.'40 


.44 


.08 


.57 
2.03 


.32 


.70 


.79 
'.'88 

i.oa 


1.15 


.55 

1.04 

..53 


.97 


.85 


.  63     .281 , 
.40  ....I, 


1.25 


.26 
'.05 
.'26 

'.hb 

1.'43 

'.171 


.50.. 
1.55!.. 


.05 


.4Si... 

i.ooi... 

.49  ... 


.54.1.80  .07 
.40  .Oil.... 
.27J....I.... 

'2i|!!!'.l'!'.! 
....  .45 

.301....!.  .. 
. .      ,   .42  .... 

.16'...,!    . 

.43  .30'  .81 
. ...  I ....  2. 40 


1.00 
'.'57 


.17 


.22 


20, 


1.47 
T. 


.37 
.06 
1.03 
.25 
.43 


.02 


T. 


2.00 


\h 

.:"r 

.18 

M  ....i. 

20 

...j 
•:45|- 

.30 

''. 

1 
.20' 
1.1s 

.^0, 

.  30 

.60 


.12!      .21; 

...i  T. 


.97;.... 
.01  i  T. 


.08 
T.  1 


1.13;   .15 


.  13! . . 


.25 
.34 

.20 

i.'os 


.03 


.20 


. ..  1. 
.35;3, 
•••  2. 
...4, 


.21 


.25 


.10 


1.0' 
.26 


T. 


T. 


.08! 
'.Of.,' 


.051 . . . 
.10     .. 


T 

1.50 


.02 


T. 


T. 


38 
53 
40 
81 
03 
04 
01 
00 
61 
13 
.43 
45 
19 
,47 
.48 
.59 
.14 
.62 
.90 


.55 





1, 
2, 
3, 
3 
4 
2 
1 
0 

1.96 
3.73 
1.80 
1.65 
3.76 
4.59 
08  2. 48 
.3111.72 
0.57 
1.35 
3.57 
1.60 
T.  12.59 
...13.28 
...16.46 
...ll.82 
.1212.66 
T.  1.10 
T.  5.45 
...!0.88 
.0812.77 
T.  [0.30 
....1.54 
.06;l-74 
.151.42 
....0.15 
.38  5.20 
3.32 


.33 


1.72 
T. 
.49 

'.'26 

'1. 

.45 


T. 


.52, 


2. 70 
1.53 
2. 13 
2. 24 
1.30 
4.50 

1.  ti8 

2.  82 
3.36 
2.15 
2.48 
3-11 

T.  il.96 

.33i3.»0 

2.30 

.124.03 

.23  2.84 

....13.93 

10.89 

....|l.28 

.    I2.O5 

....il.70 

1.C6  3.77 

.25  1  90 

...    il-28 

.07  1.38 

,0.48 

..0.99 
.04  0  84 
....^0.56 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  ***  for  24  hours  ending  midnii^iit.  llll  measnud  in  *ho 

Daily  River  Stag-es  for  August,    1924. 


T.  Trnce.orlcss  th?n0.01  inch 


Stations. 

Rivers. 

<'lood 
22 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9       10 

11 

12 

13      14      15      16 

17 

IS 

19 

20 

21 

■-"-' 

1         1 
2.;  1  24      25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith 

Tiardanelte 

liittle  Sock. . . 

Pine  HlulV 

Black  Rock  

Calico  itock  .... 

Arkansas 

6.1,  6.0    5.9    5.81  5.9,  6.01  7.7l  6.01  7.8  li-..;  ll.opi.ii    u  .0 

;o. 1  ,2.7 

11.9  9.4 

8  2    9.6  10.7;  9.9|  O.Oj   8.0 

7.8 

6.8 

7.31  8.1|  8.8 

8  0 

0-7,  7.3 

do 

20 

4.1    3.8    3.7    3.5   3.4    3.2    3.6l  3.8',  3.8,  4.'' 

4.1    7.8    7.7 

6 .2 

8.7  8.4 

7.0    5.7|  .5.2|  7.2    7.31  6.3 

6.2 

b.V 

4.-- 

4.31  42 

4.9 

5.7|  4.7 

do ... 

do..- 

23 
25 

2.8    2.0    1.7    1.5!  1.4    1.0    0.9    0.8:  1.0,    1.' 
7.5    7.0    6.7    6.4i  5.9    5.7    5.5    5.4]  5.2'  5.5 

1  1    1.0|   4  0 
5.6;  5.5i  5..T 

5.8 
8.0 

n 

4.0, 5.  ■■ 

9.0[  9.0 

7.0    5.9    4.4!  3.1    3  9 
1".0  10. 1    9.8    8.5    7.5 

5.0 
84 

4.8 
9.4 

4.1' 
9.0 

3.0 

7  8 

2.5    2.1 
7.S    6  9 

i.9 
6.6 

2.0    2.7 
6.5I  6.4 

Black 

14 

4,2    4.2    4.1    4.0|  4.0    3.9    4.0    4.0    4.0i  5.4 

9.>i0  5i  9.  ft'  7.3 

5.6 

5.81  4-7 

4.6    4.5    4.5,  4.4 

4.  1 

4.0    3.8 

3.8 

3.7 

3.7    3.6 

3.6 

3.61  3.2 

White      

IS 

1.9    1.9    :h.O    3.0I  4.1    3.4    3.1    2.5l  2.1,  1.8 

4.31  7.7I  c'.f.;  8.7;  6.8 

4.9   4.3 

4.1    5.3,  4.71  3  9 

3.4    2.91  2.7 

1.6 

1.3    1.4 

1.3 

1.2;  1.1 

do 

23 
26 

7.5    7.1 
5.0    4-8 

7.4 
4  6 

8.3    8.8    9.3    8.9    8.41  7.6,  8.1 
4.8    5.0    5  7    5.6    5.6'  5.0    5.2 

7.  4  11 .5  13.  6, l-- 5114. 0:11.9  10. 2 
4.0!  7  8,11.0113.4  14. .'113.410. ft 

8.6  9.6  10.8    9.8 

8.7  7,.^  7.7    7.8 

9.  r  8.7i  8.3 
7.0    e.ol  .-.7 

8  2 
5.P 

7,8 
4  8 

6.6'  6.6 
4.1,  3.7 

6.0 
3.8 

6.4;  6.1 

Newport 

Georgetown.... 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City.. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia.... 
l-atterson 

do    . 

3- 51  3.3 

cjo    • 

22 

8  0    7-0 

6  6 

6.2   6.0    5.8    5.0    6.6^  6.8    6  6 

6.21  6.0I  7.0|V.'  12.8h3  8  14,2 

13. 6112.2  11. 4  10.2 

9.8    9  41  8  81  8.0 

7.2 

6.6    6.0 

r.4 

5-01  4.4 

.do 

30 

16.6  15.9 

15  2 

14.4113.8  13.3  13.0ll3.0;13.0, 13. 3 

l:!.313.2!l3.0  13.3  I1.711'r..2  17.4 

18.2:18.6  IS. 7i'S.5 

18.0li:.5ll,;.'i!l6.3 

15.6:14.9  14.2 

13.5il2.9  12.3 

Mississippi.  .. 
do 

42 

20-8  19.  ti 

18  "^ 

18.0|17.3hii.61i'..0lli.5il4.7;ll.'i 

13.7,13.2112.8  12.:  13. 1.1  !.0  1.5.  2 

16. 2  16.  7  16, 9' lfi.7|  15. 9  15.0114.1,13.4 

'3.ll!3  M3.3  13.9114.7  15.6 

48 
49 

25.1|2G.6 
3.0    3.0 

25.5 
•?  8 

24.  6  23.  6  22.  8  21. 7  21. 5  19 -7, 19.0 
2.7    2.6    2.4    2.2    2.0    1.8'  1.  P 

1S.4!17.9'17.  5  1.-.4  17.3  17.  6  18. T 
1.5,  1.51   1.5    1.5    l.s    1.6    1.4 

19. 7120. 6  21.  4  21. 7  21. 7  21.  2 
1.41   1.4    1.8    2.  1    2..5    2.4 

20. 2.19.  r 
2.3i  2.2 

18.  5'm.  0  17.7 
2.1    2.0    1.9 

17.5  17.6  18.1 
I.9I  1.8,  1.7 

Petit  .lean 

Red  

Onachita.  — 

20 

28 

1.5    1.5 
6  6    6  b 

1.3 

fi  f 

1.3    1  2    1.2    1.2    1.4    1.4    1.4 
6.0    7.5    7.5    7.2    7.1    7.ll  0.9 

1.3'   1.3    1.2'   l.i;  1.0    1.0    O.fl 
6.8    6.8    6.7;  6.71  fi.6    6.6    S.r 

0.9!  0.8    i^.a    0.7    0.7    0.7 
6.4!  6.4    6  4    6  4    6.3    6.3 

2.3;  .5.4 
6.2    6.2 

2  9    2  5    2.2 
6.2i  6.2    6.2 

2.0'   1,7,  1.7 
6.2    6.8'  6  9 

18 
9 

0.1    0.0 
4.0    4.0 

0.0 

4.0 

0.0    0.0    O.oi  0.0    0.0    0.0'  0.0 
4.0    4.0    4.0i  4.0    4.0    4.0,  4.( 

O.O'  O.Oi  0.01  0  oi  0.0    0.1    0.4 
4.0;  4.O1  4  o;  4.0    4.0    4.0,  3.1 

l.li  0.8    0.5    0.0    0.0    0.0 
3.81  4.0,  4.2i  4.5    4.7    4.8 

0  0,  O.Oj  0.01  0.0    0  0 
I.S    4,6!  4.41  4.2    4.1 

0.0;  O.O'i  0.0 
4.OI  4.0    3.8 

1 

1 

1 

1 

1         ' 

1 

' 

' 

' 

i^^ 


L^N-; .' 


i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


August,    1924. 


Daily  Temperatures  for  Aug-ust,    1924. 


Stations. 

1 

2 

8 

4 

6 

fi 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

Amitv    ' 

Maximum.. 
Minimum.. 

95 

75 

98 
70 

98 
72 

100 
66 

101 

68 

lool  97 

98 
66 

100 

70 

99 
69 

98 
74 

93 
63 

96 
62 

93 
60 

97 
61 

90 
70 

85 
66 

92 
69 

95 
70 

89 
71 

94 
71 

91 
62 

96 
■  61 

98 
63 

99 
65 

97 

67 

95 
68 

95 

JXilllllJ'  ••••••••••••• 

68 

70 

'.'.'■ 

67. 

BatesTille^^ 

Maximum.. 

91 

83 

97 

100 

100 

91 

91 

96 

98 

90 

83 

84 

86 

86 

88 

89 

90 

92 

93 

95 

97 

"99 

"95 

"94 

"89 

93 

90 

99 

98 

98 

94 

92 

Minimum.. 

73 

70 

69 

65 

63 

69 

71 

71 

69 

67 

70 

61 

56 

59 

61 

67 

70 

67 

68 

77 

73 

71 

70 

66 

60 

60 

62 

65 

66 

66 

70 

66. 

Bee  Branch 

Maximum.. 

95 

99 

101 

103 

103 

98 

94 

99 

100 

88 

82 

88 

92 

92 

96 

92 

93 

95 

98 

100 

99 

101 

96 

97 

91 

95 

101 

100 

99 

99 

95 

96 

Minimum . . 

66 

68 

68 

64 

63 

68 

68 

68 

64 

65 

65 

54 

54 

57 

60 

65 

66 

65 

67 

69 

68 

67 

67 

63 

62 

60 

62 

66 

69 

67 

66 

64. 

Bentonville 1 

Maximum . , 

91 

91 

91 

92 

92 

85 

90 

92 

92 

87 

75 

81 

86 

86 

87 

84 

87 

91 

92 

93 

92 

85 

94 

92 

86 

91 

91 

94 

94 

94 

92 

89. 

Minimum  .. 

68 

70 

73 

70 

72 

68 

70 

72 

68 

68 

63 

60 

60 

63 

66 

68 

68 

66 

74 

74 

74 

71 

69 

70 

66 

65 

67 

67 

70 

72 

70 

68 

Rrinlrlev ' 

Maximum.. 
Minimum  .. 

93 
72 

99 
74 

101 

74 

102 
72 

103 
72 

100 

77 

95 

74 

103 
73 

103 
73 

102 
70 

89 
72 

89 
64 

91 
55 

92 
60 

97 
62 

88 
77 

99 
70 

98 
69 

96 
73 

100 
76 

99 
73 

101 
73 

102 
73 

100 

70 

96 
65 

97 
62 

100 
62 

102 
67 

104 
70 

100 
71 

94 
72 

97 

ll>llUIklCjr*  (••••••• 

69 

Calico  Rock M  ... 

Maximum.. 

83 

93 

100 

100 

101 

83 

95 

99 

99 

89 

81 

84 

87 

87 

87 

89 

89 

91 

96 

98 

97 

96 

95 

90 

90 

95 

98 

98 

99 

98 

96 

93 

Minimum  .. 

70 

69 

69 

64 

61 

66 

71 

75 

67 

66 

67 

62 

58 

60 

62 

66 

67 

66 

69 

69 

71 

70 

69 

67 

61 

61 

62 

64 

66 

66 

68 

66 

Camden$$ 

Maximum.. 

100 

100 

101 

102 

101 

101 

96 

100 

100 

101 

102 

92 

93 

95 

98 

95 

87 

94 

96 

97 

96 

97 

101 

103 

95 

96 

99 

102 

104 

97 

97 

98 

Minimum  .. 

75 

76 

75 

71 

67 

73 

69 

73 

69 

72 

71 

68 

63 

61 

62 

64 

72 

69 

71 

74 

72 

69 

73 

70 

68 

61 

59 

61 

64 

70 

71 

68 

Center  Point 

Maximum.. 

101 

103 

104 

103 

104 

102 

102 

100 

102 

104 

106 

91 

99 

95 

98 

)00 

93 

99 

100 

100 

101 

101 

104 

104 

94 

99 

100 

100 

103 

98 

98 

100 

Minimum  .. 

75 

75 

76 

73 

74 

74 

70 

75 

74 

73 

74 

70 

70 

70 

71 

75 

73 

70 

71 

75 

75 

71 

74 

72 

70 

71 

70 

74 

75 

73 

75 

72 

Conwftv  

Maximum.. 
Minimum  .. 

97 
74 

99 
73 

100 
72 

102 
67 

101 
65 

97 
73 

95 

72 

99 
73 

100 
69 

92 
69 

88 
71 

88 
62 

91 
59 

90 
60 

93 
64 

88 
69 

91 
71 

93 
68 

95 

71 

96 

76 

97 

74 

98 
71 

99 
71 

98 
62 

92 
61 

94 
62 

10(1 
64 

101 
65 

101 
70 

97 

70 

94 

70 

95. 

68 

Corning.  ••> ', 

Maximum.. 

97 

96 

103 

103 

96 

97 

93 

98 

95 

86 

83 

82 

85 

87 

89 

84 

91 

90 

92 

95 

98 

101 

97 

89 

89 

92 

98 

88 

95 

96 

97 

93. 

Minimum 

72 

78 

84 

S3 

71 

74 

89 

69 

73 

68 

56 

53 

47 

56 

43 

55 

67 

53 

64 

72 

71 

70 

76 

68 

60 

73 

58 

68 

66 

.52 

56 

65 

Dardanelle ! 

Maximum." 

101 

100 

100 

102 

102 

103 

98 

100 

98 

99 

100 

97 

92 

93 

97 

89 

95 

93 

97 

98 

101 

103 

101 

103 

103 

95 

92 

92 

96 

100 

98 

98 

Minimum  \ . 

72 

74 

75 

73 

71 

74 

69 

76 

74 

76 

75 

67 

65 

66 

68 

64 

68 

66 

69 

69 

71 

78 

75 

60 

60 

75 

60 

60 

69 

68 

71 

69. 

Dumas ! 

Maximum]; 

95 

101 

98 

95 

98 

100 

90 

101 

lOO 

94 

90 

87 

88 

87 

95 

80 

90 

34 

86 

94 

94 

94 

98 

98 

91 

92 

97 

93 

101 

99 

95 

93. 

Minimum  . . 

75 

77 

78 

70 

72 

75 

73 

65 

72 

72 

69 

67 

60 

62 

64 

70 

7-2 

70 

70 

72 

74 

70 

75 

75 

68 

08 

62 

65 

71 

70 

78 

70 

Button ' 

Maximum 
Minimum  [\ 

89 
64 

93 
66 

93 
62 

93 
60 

95 
60 

81 
66 

89 
66 

93 
64 

94 
61 

90 
64 

83 
66 

80 
63 

8s 
51 

89 
52 

.... 

90 
64 

90 
67 

89 
61 

91 
67 

92 
66 

93 
68 

92 
74 

88 
64 

95 

59 

92 
66 

93 
56 

97 
55 

97 
58 

94 
62 

94 
62 

93 
66 

91 

i 

62. 

El  Dorado ; 

Maximum  ;■ 

100 

100 

102 

VXi 

102 

103 

98 

102 

102 

103 

100 

95 

95 

96 

'iiio 

101 

100 

96 

98 

96 

96 

99 

103 

103 

95 

97 

98 

101 

101 

99 

97 

99 

Minimum 

77 

76 

77 

78 

72 

77 

70 

77 

76 

75 

73 

69 

65 

64 

68 

78 

70 

70 

72 

75 

73 

70 

70 

72 

68 

65 

65 

64 

73 

72 

74 

71 

England ! 

Maximum' ■ 

96 

101 

102 

102 

102 

102 

93 

99 

100 

97 

95 

90 

92 

93 

96 

87 

92 

95 

96 

98 

98 

99 

100 

99 

93 

97 

98 

100 

103 

99 

97 

97. 

1 

Minimum  [  [ 

73 

75 

73 

68 

66 

76 

70 

72 

70 

68 

70 

63 

57 

58 

60 

70 

70 

69 

71 

74 

72 

69 

70 

69 

67 

61 

60 

64 

69 

68 

71 

68 

Eureka  Springs  ..  | 

Maximum" 

90 

91 

91 

92 

93 

85 

90 

92 

92 

88 

78 

83 

86 

86 

86 

87 

89 

91 

91 

92 

91 

87 

94 

92 

89 

93 

92 

97 

93 

92 

93 

89 

. 

Minimum  '" 

67 

68 

73 

74 

74 

67 

69 

73 

69 

63 

65 

57 

56 

59 

63 

66 

66 

64 

72 

74 

74 

70 

65 

71 

63 

63 

68 

66 

69 

72 

68 

67 

Evening  Shade...  | 

Maximum 

92 

91 

99 

99 

100 

98 

92 

96 

96 

90 

82 

83 

85 

86 

86 

86 

88 

90 

94 

95 

95 

97 

97 

94 

93 

92 

98 

99 

97 

98 

95 

93 

; 

Minimum  " 

78 

70 

70 

66 

63 

70 

71 

70 

68 

67 

65 

61 

57 

60 

60 

68 

67 

67 

69 

72 

72 

70 

71 

65 

63 

61 

61 

68 

67 

66 

70 

66 

Fayetteville ' 

Maximum" 

89 

91 

91 

92 

93 

94 

89 

91 

93 

89 

82 

82 

86 

87 

89 

91 

90 

91 

92 

93 

93 

89 

94 

90 

90 

92 

93 

96 

95 

97 

94 

90 

^               ; 

Minimum  " 

71 

69 

71 

73 

69 

67 

68 

72 

71 

66 

71 

55 

57 

60 

65 

67 

66 

66 

72 

74 

73 

71 

69 

69 

67 

62 

64 

62 

68 

72 

72 

67. 

Fort  Smith | 

Maximum 

96 

100 

100 

99 

101 

89 

95 

98 

100 

92 

88 

88 

91 

90 

95 

93 

91 

96 

99 

100 

99 

93 

96 

100 

93 

95 

99 

100 

100 

98 

97 

95 

Minimum  " 

75 

76 

76 

77 

78 

73 

71 

76 

75 

68 

71 

66 

69 

68 

69 

75 

76 

72 

75 

78 

78 

76 

74 

71 

72 

71 

70 

73 

75 

77 

72 

73 

Srannis I 

Maximum" 
Minimum  " 

96 
71 

99 
67 

98 
65 

99 
65 

99 
67 

97 
65 

97 
65 

94 
69 

96 
66 

97 
67 

98 
68 

93 
64 

92 
66 

91 
63 

94 

60 

97 
69 

88 
67 

92 
66 

95 
73 

98 
66 

97 
69 

99 
68 

95 
69 

99 
66 

95 
66 

96 

68 

98 
62 

99 
63 

99 
63 

95 
67 

95 
68 

96. 

66 

Gravette 1 

Maximum" 
Minimum  " 

91 
69 

91 
68 

90 
67 

91 

68 

92 
72 

90 
68 

89 
69 

91 

70 

92 
68 

87 
67 

79 
69 

81 
55 

86 
58 

86 
59 

86 
65 

84 
66 

88 
67 

91 
64 

92 
76 

93 
73 

92 
72 

87 
68 

93 
66 

92 
68 

88 
67 

91 
63 

92 
63 

94 
63 

94 
65 

92 
68 

92 

70 

89 

06 

TfjirrisoQ  ........  ' 

Maximum" 
Minimum  " 

93 
61 

93 
64 

95 
61 

94 
65 

93 
76 

95 
64 

84 
69 

93 

70 

94 
66 

84 
66 

77 
66 

81 
68 

84 
56 

86 
57 

85 
64 

84 
65 

85 
62 

89 
64 

94 
68 

94 

72 

93 
69 

90 

80 

93 
66 

92 
70 

93 
68 

91 

58 

93 
61 

95 
64 

95 
66 

95 
70 

90 
71 

90 

Xll*!  1  IBUl*  .......... 

65 

Uope ! 

Maximum" 
Minimum  " 

101 

75 

105 
75 

104 
76 

105 
73 

106 
72 

104 
70 

101 
70 

103 
73 

104 
73 

106 
72 

105 
72 

97 
70 

97 
65 

98 
62 

102 
68 

104 
75 

97 
71 

98 
69 

100 
70 

104 
76 

103 
73 

103 
72 

102 
71 

102 
71 

102 
63 

104 
66 

106 
69 

102 

75 

101 
75 

l(i2 

71 

Hot  Springs j 

Maximum ' ' 

94 

98 

99 

100 

99 

98 

95 

98 

97 

£6 

96 

92 

96 

91 

92 

88 

85 

91 

92 

93 

93 

93 

96 

97 

"93 

"9'2 

94 

97 

98 

94 

92 

94 

i 

Minimum  " ' 

69 

74 

72 

75 

70 

73 

69 

72 

70 

69 

72 

64 

63 

62 

64 

69 

68 

67 

71 

72 

73 

71 

71 

67 

67 

63 

64 

67 

69 

70 

72 

69 

Huttie \ 

Maximum" 
Minimum  " 

104 
74 

105 
75 

106 
75 

106 

68 

105 
69 

105 

75 

102 
73 

105 

74 

105 
73 

105 
74 

105 
71 

98 
71 

95 
61 

95 
61 

102 
61 

100 
71 

100 
70 

97 
70 

100 
71 

98 
73 

98 

72 

100 
70 

101 

71 

103 

72 

98 
05 

9o 
61 

103 
61 

103 
61 

103 
61 

101 
70 

98 
73 

Kll 

^            ] 

1.9 

Jonesboro j 

Maximum" 

93 

93 

103 

103 

104 

98 

93 

102 

102 

88 

81 

83 

84 

85 

90 

85 

88 

90 

98 

101 

99 

99 

96 

90 

87 

94 

100 

99 

95 

101 

9b 

94 

Minimum  ' ' 

73 

71 

72 

70 

72 

74 

72 

72 

74 

68 

68 

62 

58 

61 

61 

67 

69 

68 

73 

75 

74 

72 

7-1 

70 

64 

64 

64 

73 

73 

66 

72 

69 

Junction j 

Maximum' ' 
Minimum  " 

lUO 
73 

102 
72 

103 
71 

104 
67 

106 
69 

106 
71 

104 
73 

105 
72 

104 
73 

105 
74 

103 

73 

95 
63 

94 
57 

96 

58 

98 
62 

99 
67 

100 
71 

101 
73 

100 
74 

102 
74 

103 
75 

104 
74 

105 

73 

94 
66 

95 
63 

97 
6(i 

98 
68 

102 
09 

103 
71 

1('2 
72 

]0(.) 
71 

lOC 

69 

liittle  Rock  .... 

Maximum' ' 

92 

98 

98 

99 

99 

95 

91 

96 

97 

93 

87 

85 

89 

89 

93 

85 

89 

93 

94 

96 

95 

93 

93 

98 

90 

92 

96 

98 

98 

95 

9(1 

93 

Minimum  " 

76 

76 

75 

74 

74 

75 

71 

75 

74 

71 

72 

67 

65 

66 

69 

71 

73 

71 

73 

77 

76 

74 

71 

66 

70 

69 

69 

71 

76 

76 

72 

72 

Lutherville 

Maximum" 

94 

97 

98   99 

100 

91 

91 

96 

100 

95 

89 

91 

9.'i 

92 

95 

93 

92 

95 

96 

97 

97 

98 

94 

97 

93 

94 

99 

100 

100 

97 

96 

95 

Minimum  " ' 

73 

74 

75   72 

73 

75 

70 

73 

72 

70 

73 

66 

61 

64 

68 

67 

72 

70 

73 

77 

76 

73 

71 

6s 

70 

67 

68 

74 

76 

76 

74 

71 

TVTftlvpm      ...»  1 

Maximum" 
Minimum  ' ' 

94 

73 

102 
75 

103 
70 

104 
67 

103 
65 

104 
70 

98 
70 

101 
73 

101 
68 

98 
69 

100 
72 

90 
6i 

92 
61 

91 
60 

97 
63 

89 
70 

88 
69 

94 
67 

96 
71 

98 
73 

96 
73 

97 
70 

lOo 
71 

101 
68 

92 
68 

93 
63 

9b 
63 

loo 

66 

100 
69 

97 
69 

94 
67 

97 

mtUVclli*  ••••••••'  J 

(:8 

Mammoth  Spg.$§.  ! 

Maximum" 

9U 

90 

97 

98 

96 

84 

90 

97 

91 

89 

77 

81 

8-3 

84 

80 

81 

85 

87 

92 

95 

95 

94 

95 

911 

87 

89 

94 

94 

96 

95 

93 

90 

Minimum  ' ' 

72 

69 

62 

66 

63 

69 

70 

69 

70 

69 

67 

60 

56 

57 

51 

59 

65 

67 

68 

72 

70 

69 

70 

68 

63 

61 

62 

68 

69 

66 

69 

(■5. 

Marlauna ! 

Maximum' 

88 

92 

97 

96 

96 

95 

93 

95 

99 

98 

94 

85 

86 

88 

90 

87 

92 

91 

93 

95 

94 

97 

99 

94 

89 

91 

94 

96 

97 

97 

95 

93. 

Minimum  '  ■ 

72 

76 

73 

80 

72 

76 

74 

73 

75 

81 

71 

66 

58 

61 

65 

71 

72 

71 

73 

75 

75 

72 

74 

70 

68 

63 

63 

63 

72 

71 

71 

70. 

Marked  TreeS^\'i-..  : 

Maximum  ■ 

96 

102 

102 

1(j2 

100 

92 

101 

100 

91 

81   84 

84 

89 

91 

86 

94 

95 

95 

99 

97 

100 

101 

92 

89 

91 

100 

99 

99 

99 

96 

93 

94. 

Minimum  •  • 

73 

74 

72 

70 

73 

7) 

72 

75 

69 

72   64 

58 

61 

61 

63 

71 

70 

71 

75 

74 

73 

73 

74 

65 

65 

62 

67 

71 

61 

64 

73 

1)9. 

M'nrqhAll      ' 

Maximum- 
Minimum  " 

92 

7U 

94 

72 

96 
71 

98 
65 

98 
66 

96 
74 

91 
73 

96 
75 

98 
69 

95 
67 

85 
67 

82 
61 

85 
56 

86 
58 

87 
70 

88 
68 

91 
68 

90 
67 

94 
73 

95 

75 

95 

77 

95 
72 

95 
67 

94 
64 

89 
64 

93 
60 

96 
60 

97 
65 

98 
66 

93 
71 

91 
71 

92 

LTLIirsliaii  ••••••• 

67. 

Mena 

Maximum-  ■ 

95 

97 

99 

99 

101 

98 

94 

96 

98 

98 

93 

93 

93 

94 

97 

99 

88 

94 

97 

97 

97 

97 

99 

99 

95 

96 

99 

99 

102 

98 

99 

96. 

M'nimum ' ' 

72 

73 

72 

71 

72 

73 

68 

71 

12 

72 

69 

67 

68 

67 

&; 

74 

71 

68 

72 

76 

75 

72 

70 

67 

66 

68 

61 

66 

68 

70 

73 

70. 

Mnrrillton  

vlaximum-- 
Minimum-  ■ 

100 
75 

103 
73 

102 
73 

103 
68 

102 
67 

95 
70 

99 
76 

100 
73 

lOO 

7(; 

92 
71 

91 

72 

86 
78 

88 
65 

91 
62 

95 
64 

92 
70 

92 

78 

92 

78 

95 
72 

97 
74 

97 
7t) 

101 
72 

101 

68 

97 
71 

92 
77 

96 
64 

99 
67 

102 
69 

100 
72 

98 
73 

96 

72 

96 

JUUl  i  lllwvu  •»••••••• 

71. 

Mt.  Home  

Maximum-- 

92 

90 

99 

99 

99 

101 

85 

95 

9s 

97 

85 

77 

84 

86 

87 

86 

88 

86 

90 

94 

96 

96 

96 

96 

94 

94 

97 

97 

95 

97 

95 

92. 

Minimum  •  • 

65 

66 

66 

62 

62 

61 

66 

68 

67 

64 

64 

64 

58 

54 

57 

61 

64 

63 

64 

67 

68 

68 

67 

67 

64 

58 

6(1 

64 

66 

67 

67 

63 

Mount  Ida 

Maximum-- 

96 

98 

103 

lUl 

101 

98 

96 

97 

100 

lUO 

99 

94 

95 

96 

97 

93 

88 

94 

95 

96 

96 

96 

98 

102 

94 

96 

100 

100 

100 

98 

99 

97. 

Minimum  -  • 

70 

72 

72 

66 

63 

64 

63 

69 

63 

67 

66 

61 

60 

58 

59 

70 

70 

64 

69 

72 

76 

70 

6'J 

65 

64 

00 

60 

60 

62 

i;5 

70 

65. 

Nail 

Maximum  -  - 
Minimum  ■- 

89 
69 

90 
70 

89 
69 

90 
68 

91 
69 

91 

70 

90 
70 

85 
68 

93 

7i^ 

87 
63 

87 
62 

86 
58 

86 
59 

83 
60 

82 
6(1 

81 
61 

85 
63 

85 
64 

86 
64 

87 
66 

88 
67 

88 
67 

89 
68 

90 
68 

90 
69 

92 
73 

92 
77 

95 

78 

92 

74 

90 
73 

91 
70 

88. 

67. 

Newport 

Maximum- - 

94 

94 

100 

97 

100 

99 

100 

100 

101 

95 

93 

92 

91 

90 

9U 

91 

90 

94 

96 

92 

97 

98 

100 

96 

92 

95 

92 

95 

93 

100 

98 

95. 

Minimum  •  • 

70 

71 

79 

72 

75 

70 

72 

74 

73 

82 

68 

62 

62 

60 

60 

62 

65 

63 

63 

66 

61 

65 

64 

68 

64 

61 

64 

64 

65 

78 

75 

07 

Osceola 

Maximum-- 
Minimum  -  - 

9U 
74 

97 
74 

101 

72 

103 
73 

102 
71 

98 
69 

93 

98 

98 
71 

92 

74 

78 
69 

76 
72 

85 
65 

87 
52 

89 
57 

86 
57 

90 
76 

89 
70 

91 
70 

94 

70 

95 
67 

96 
67 

96 
67 

81 
67 

87 
67 

89 
62 

98 
60 

90 
65 

99 
69 

96 
70 

92 
74 

92. 

74   70 

68. 

Ozark , 

Maximum  -  • 

96 

98 

102 

101 

102 

94 

95 

98 

101 

95 

93 

92 

96 

93 

96 

96 

94 

95 

100 

98 

98 

98 

99 

100 

94 

96 

100 

101 

100 

98 

96 

97. 

Minimum  ■  - 

73 

74 

72 

69 

70 

70 

71 

76 

69 

70 

73 

65 

64 

68 

70 

71 

71 

73 

73 

76 

75 

73 

71 

69 

68 

66 

66 

68 

74 

75 

74 

70. 

Pine  Bluff 

Maximum-  ■ 

101 

104 

108 

106 

105 

104 

93 

101 

103 

100 

94 

92 

94 

97 

102 

87 

93 

97 

99 

102 

102 

102 

103 

102 

94 

93 

101 

104 

105 

101 

96 

99. 

Minimum  ■  • 

76 

76 

77 

73 

74 

78 

72 

74 

74 

71 

73 

68 

64 

64 

65 

77 

72 

70 

73 

76 

75 

72 

76 

71 

70 

65 

66 

70 

74 

71 

7:-< 

71. 

Pocahontas 

Maximum- • 

91 

90 

97 

99 

100 

96 

91 

97 

97 

94 

85 

85 

87 

88 

86 

86 

91 

91 

92 

94 

94 

95 

98 

94 

91 

92 

98 

99 

98 

98 

96 

93- 

Mininmm  -■ 

73 

69 

70 

68 

64 

74 

71 

70 

74 

66 

67 

66 

57 

62 

60 

69 

67 

66 

69 

72 

71 

70 

74 

69 

68 

62 

63 

69 

71 

65 

71 

67. 

Portland  

Maxinumi-  ■ 
Minimum  -  ■ 

99 
75 

101 
7C, 

103 
75 

103 
71 

104 
71 

102 
75 

98 
75 

102 
73 

102 
75 

98 
73 

103 
69 

91 
71 

95 
63 

92 
63 

97 
65 

94 
71 

90 
67 

95 

70 

96 

70 

97 
73 

98 
72 

97 
69 

99 
73 

102 
71 

94 
67 

97 
63 

99 

62 

100 
66 

101 
71 

99 
69 

95 
72 

98. 

70. 

Prftcoott 

Maximum- ■ 
Minimum  •- 

98 
7o 

103 

75 

102 
75 

103 
69 

104 
72 

102 
76 

ICiO 
70 

102 
75 

102 
73 

102 
72 

102 
73 

93 
69 

95 
65 

94 
65 

94 
65 

97 
72 

86 
71 

95 

68 

99 
74 

99 
76 

96 
75 

98 

70 

101 
74 

102 
70 

95 
70 

97 
65 

100 
65 

101 
67 

104 

70 

100 
71 

98 
74 

98. 

X^tC3l*"H'.. ..••••*' 

71. 

Rison  

Maximum- - 

100 

103 

105 

105 

105 

104 

90 

102 

102 

103 

100 

90 

94 

95 

100 

94 

86 

87 

98 

100 

99 

102 

101 

103 

94 

97 

101 

103 

104 

97 

95 

98 

Minimum  -  • 

7b 

75 

76 

70 

73 

76 

70 

74 

70 

70 

72 

60 

62 

63 

65 

71 

72 

73 

69 

74 

74 

71 

74 

70 

68 

64 

65 

67 

70 

70 

77 

70. 

Rogers  

Maximum- 
Minimnn)  •  • 

91 
64 

91 
61 

92 
70 

92 
69 

94 
75 

86 
67 

90 
66 

90 
67 

91 
69 

86 
67 

77 
69 

82 
58 

83 
57 

85 
58 

86 
64 

85 
65 

87 
67 

88 
63 

93 
70 

92 
74 

93 
75 

85 
69 

94 
67 

93 
66 

88 
60 

91 
61 

92 
65 

94 
65 

93 
66 

94 
67 

93 
69 

89. 

66- 

Searcy 

Maximum-  - 

97 

96 

99 

101 

101 

100 

94 

102 

102 

97 

90 

84 

88 

89 

94 

91 

93 

91 

96 

99 

98 

98 

102 

95 

93 

94 

103 

103 

102 

102 

97 

96. 

Minimum  -  - 

70 

65;  155 

66 

60 

70 

70 

63 

05 

68 

67 

60 

50 

60 

60 

66 

65 

65 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

63 

60 

61 

65 

70 

69 

68 

65. 

Stuttgart 

Maximum-- 

97 

101 

103 

105 

103 

101 

96 

105 

104 

97 

96 

92 

89 

92 

95 

86 

92 

94 

96 

98 

96 

99 

99 

98 

92 

95 

98 

102 

103 

99 

97 

97. 

Minimum  - - 

74 

75 

73 

72 

70 

75 

82 

83 

72 

70 

71 

79 

58 

61 

66 

72 

71 

71 

72 

74 

74 

72 

73 

68 

67 

62 

62 

65 

70 

72 

72 

70. 

Subiaco  

MaximiUTi. . 

102 

11 '3 

105 

106 

97 

97 

102 

105 

101 

97 

95 

97 

99 

100 

100 

99 

100 

103 

103 

102 

105 

103 

104 

98 

102 

105 

104 

105 

103 

101 

101. 

Minimum  ■  ■ 

73 

73 

76 

74 

72 

70 

73 

70 

74 

74 

63 

63 

64 

69 

71 

74 

70 

73 

80 

76 

74 

71 

67 

70 

61. 

68 

69 

73 

73 

74 

71. 

Texarkana 

Maxinuim-- 

'ioi 

104 

104 

101 

103 

104 

101 

102 

10;h 

106 

105 

lOU 

96 

99 

100 

102 

96 

93 

96 

99 

98 

99 

103 

105 

102 

103 

105 

106 

104 

100 

100 

I'll 

'  Mininumi . . 

77 

75 

75 

71 

75 

75 

70 

75 

76 

75 

77 

75 

68 

67 

70 

70 

70 

71 

75 

76 

76 

73 

74 

73 

73 

72 

68 

70 

73 

74 

76 

73. 

Warren 

1  Maximum. - 

98 

100 

101 

102 

100 

101 

99 

101 

100 

98 

101 

91 

92 

92 

96 

96 

90 

94 

96 

96 

94 

98 

99 

100 

96 

95 

97 

101 

10-.i 

97 

95 

97 

1  Minimum.. 

li 

78 

77 

73   74 

78 

73 

73 

76 

74 

72 

69 

64 

64 

70 

73 

70 

70 

71 

70 

73 

70 

76 

71 

69 

64 

65 

68 

74 

71 

73 

71. 

Wynne. 

Maximum.. 

94 

95 

101 

102  103 

99 

93 

102 

102 

95 

83 

82 

82 

91 

92 

85 

94 

95 

86 

98 

99 

101 

102 

101 

92 

95 

100 

101 

101 

99 

97 

95 

Minimum 

73 

75 

74 

72 

71 

77 

76 

72 

74 

70 

72 

62 

55 

59 

63 

73 

70 

71 

74 

75 

74 

72 

71 

69 

65 

60 

61 

66 

70 

70 

73 

69. 

s«    Instruments  are  read  in  tlie  morning:the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  wliich  it  almost  always  occurs- 
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GENERAL  STJMMAKY. 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  September,  1924,  were  the  low  monthly  mean  temper- 
ature and  the  low  temperatures  recorded  the  closing  days  of 
the  month.  The  monthly  mean,  69.7°,  is  with  but  2  excep- 
tions the  lowest  since  state  wide  records  have  been  kept,  1902 
and  1918  being  the  only  years  with  lower  September  means. 
The  lowest  temperature  recorded  was  29°  at  Button  on  the 
30th  while  the  lowest  September  temperature  on  record  is  28° 
at  Corning  on  the  29th,  1899.  Light  frost  occurred  at  several 
stations  the  29th  and  30th  and  killing  frost  was  reported  at  2 
stations,  however  the  damage  was  slight,  most  crops  being 
matured  and  out  of  the  way  of  frost. 

Most  of  the  precipitation  fell  on  the  1st,  2d,  12th,  13th, 
-nd  17th  to  the  22d  with  light  showers  at  several  stations  the 
27th  and  28th.  Although  there  was  a  slight  excess  measured 
the  rain  did  not  interfere  seriously  with  farm  work  and  the 
close  of  the  month  found  picking  and  ginning  of  cotton  well 
under  way  in  southern  counties  and  starting  in  northern,  and 
the  soil  in  excellent  condition  for  fall  plowing.  Other  crops 
were  maturing  under  favorable  conditions.  The  rivers  of  the 
State  were  at  low  stages,  the  Arkansas  at  Little  Rock  being  be- 
low zero  for  the  first  time  since  November,    1922. 

A  small  tornado  occurred  at  Hot  Springs  a  few  minutes  after 
3:00  p.  m.  of  the  19th,  unroofing  a  portion  of  the  Eastman 
Hotel,  destroying  a  church  and  some  smaller  buildings,  up- 
rooting many  trees  and  doing  considerable  other  damage.  The 
losses  were  estimated  at  over  $100,000.  No  lives  were  lost  and 
no  serious  injury  to  anyone  was  reported.  A  wind  storm 
(straight  blow),  accompanied  by  rain  swept  the  southern  part 
of  Lawrence  County  the  night  of  the  19th  doing  some  damage 
to  houses,  barns,  and  growing  crops.  Clinton  also  reported  a 
straight  blow  the  19th  with  slight  damage. 

w.  c.  H. 


MISCE§44.^^0US  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:-  1st,  21 ;  2d,  13;  8th,  6;  9th,  1;  12th,  10; 
13th,  2;  17th,  6;  18th,  I;  19th,  23;  20th,  4;  2l3t,  20;  22d, 
2;  27th,  7;  28th,  1. 

Lunar  Halos:-  12th,  1;  27th,  1. 

Solar  Halos:-  11th,  1;  17th,  1. 

Dense  Fog:- M,l;  14th,  1;  25th,  I. 

KiUlug  Frost:-  30th,  Dutton,  Gravette. 


MISCELLANEOUS    DATA. 


Pressure     (Sea-level). 

Wind. 

Relative 
riu  midity. 

^ 

S 

Stations.! 

J 

n 

S2 

m 

*^ 

a^ 

H;« 

a 

a 

1° 

a; 

M 

s 

a 

ft 

0) 

o 
l-l 

1 

ft 

19 

laa 

2.937 

20 

£ 
ft 

s. 

1 
ft 

19 

A 

•29. 98 

30.35 

28 

29. 52 

Bentonville.. 

74 

Fort  Smith... 

30  01 

80.33 

22 

29.56 

19 

5.055 

33 

n. 

1 

81 

56 

72 

Little  Rock 

30. 02 

30. 33 

30 

29.61 

19 

5.525 

48 

n. 

1 

81 

61 

68 

Memphis 

30.07 

30.28 

22 

29. 76 

19 

4.864 

50 

sw. 

19 

83 

62 

67 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  Arkansas  during  September,  1924, 
as  determined  from  the  records  of  54  stations,  was  69.7°  which 
is  4.2°  below  normal,  all  stations  showing  negative  departures 
except  Pine  Bluff  where  the  mean  was  0.1°  above  normal.  The 
highest  monthly  mean  was  75.4°  at  Texarkana,  the  lowest, 
63.3°  at  Nail.  The  highest  temperature  recorded  during  the 
month  was  103°  at  Hope  and  Texarkana  on  the  7th  and  8th, 
and  at  Centerpoint  on  the  8th.  The  lowest  was  29°  at  Dutton 
on  the  30th.  The  highest  occurred  in  practically  all  sections 
during  the  first  decade,  the  lowest  about  the. 30tb. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  month  of  September,  as 
determined  from  the  records  of  77  stations,  was  3.99  inches 
which  is  0.66  inch  above  normal.  Negative  departures  were 
confined  principally  to  the  southern  border  counties  from 
Union  westward  and  from  Scott,  Polk,  and  Howard  northeast- 
ward, positive  elsewhere.  Monthly  totals  ranged  from  11.10 
inches  at  Brinkley  to  0.86  inch  at  Junction.  The  greatest  a- 
mount  measured  in  24  consecutive  hours  was  3.22  inches  at 
Bentonville  on  the  1st  and  2d.  The  average  number  of  rainy 
days  was  7. 


COMPARATIVE  DATA  FOR    SEPTEMBER. 


Year . 


Temperature. 


si  aj 
ft*" 


Preeipitation. 


0  >- 


ft 


Number  of  days. 


5° 


a  o 

's  a 

PU  o 


•Means 
and  Ex- 
tremes. 
isyi 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

mv 

19n3 

1904 

1905 

1906 

1907  

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924  .... 


73.9 


73.4 

70.8 

74.0 

73.1 

77.1 

73.  3 

76.6 

75.2 

71.9 

78.0 

72.6 

68.4 

70.7 

75.4 

74.2 

75.  7 

73.9 

73.4 

74.7 

76.4 

79.0 

78.5 

71.7 

74.4 

74.9 

72.5 

71.8 

67.  3 

74.6 

74.9 

79.0 

76.2 

73.0 

69.7 


y 


-0.5 
-3.1 
+0.1 
-0.8 
+3.2 
-0.6 
+2.7 
+  1.3 
—2.0 
+4.1 
-1.3 
-5.5 
-3.2 
+  L5 
+0.S 
+  1.8 
0.0 
-0.5 
+0.8 
+2.5 
+5.1 
+4.6 
—  2.2 
+5!  5 
+  1.0 
-1.4 
-2.1 
-6.6 
+0.7 
+  1.0 
+  5.7 
+  2.3 
-0.9 
-4.1 


109 

28 

3.33 

17 

7 

6 

102  i 

40 

0.94 

-2.  39 

22! 

6 

2 

96 

32 

2.14 

-1.19 

23  ' 

4 

3 

103 

36 

3.75 

+0.  42 

19 

0 

6. 

100 

38 

3.56 

+0.  23 

14 

8 

8 

105 

32 

1.36 

-1.97 

19 

7 

4 

106 

35 

3.25 

-0.08 

11 

9 

10 

108 

33 

0.60 

-2.  73 

21 

/ 

2    . 

104 

40 

7.35 

+4.02 

15 

6 

9 

109 

28 

1.21 

-2.1-2 

20 

7 

3 

104 

48 

4. 25 

+0.92 

12 

12 

6 

101 

32 

3.08 

-0.25 

18 

8 

4 

99 

30 

5.06 

+  1.73 

15 

8 

7 

102 

34 

2.47 

-0.86 

18 

1 

5 

101 

37 

2.46 

-0.87 

15 

9 

6 

100 

44 

3.90 

+0.57 

16 

7 

7 

100 

47 

6.24 

+2. 91 

11 

9 

10 

106 

38 

2. 22 

-l.ll 

19 

8 

3 

101 

29 

4.00 

+0.67 

13 

8 

9 

108 

31 

2.84 

-0.49 

18 

7 

5 

101 

44 

2.41 

-0.  92 

18 

8 

4 

102 

46 

3.67 

+0.  34 

18 

9 

■i 

106 

32 

2.40 

-0.'.3 

18 

8 

4  1 

108 

33 

10.10 

+6.77 

9 

9 

12  1 

I         101 

38 

3.19 

-0.14 

16 

9 

5  1 

100 

34 

1.43 

-1.90 

16 

8 

6 

102 

30 

3.40 

+0.07 

19 

6 

5 

99 

37 

1.76 

-1.57 

18 

7 

5 

104 

29 

4.63 

+  1.30 

16 

5 

9 

108 

40 

2.72 

-0.61 

15 

8 

t 

100 

3(1 

3.56 

+0.23 

17 

ti 

7 

104 

35 

3. 38 

+  0.05 

14 

9 

7 

1            IHO 

37 

1.2t 

-2.08 

22 

5 

3 

98 

45 

5.56 

•4  2.  k3 

12 

7 

11 

103 

29 

3.  99 

H  0.66 

17 

1         '^ 

8 

2 
3 
5 

6 
4 

10 
2 
8 
3 
7 
4 
8 
5 
5 
8 

10 
4 
7 


6 
4 

13 
5 
3 
6 
4 

4 

6 

6 
3 

9 


•l-ia.<eii  on  30  years  reconi. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


September,  1924. 


Cl;■la^tolo&ical  Data  for  September,  1924. 


Stations. 


Amity 

Arkadelpliia.. 
Arlcansas  City.. 

Arlberg 

Batesville 

Uee  Brancli . . . 
Bentouville  .   . 
Mlaclc  Rocic  . . . 
Booneville. . 
Brinliley 

Calico  Rock... 

"amden 

Center  Point. 

Clarendon 

Clinton 

Conway •• 

Corning 

Dam  No.  1  — 

Danville 

Dardanelle 


Dumas 

Duttou ••• 

El  Dorado ++. 

England 

Eureka  Springs  — 

Evening  Sliade 

EayetteviUe 

Kort  Smitli 

Fulton 

Georgetown 


Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison. 

Heber  Springs. 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs  ... 
Huttig 


Jonesboro 

■lunction 

Larabrook 

liittle  Rock..  . 
Lutiierville.  tt  ■■ 

Magnolia 

Malvern .• 

Jlammotli  Spring 
Jlarianua. 
Marked  Tree  — 


Jlarshall  

Meua 

Morrillton 

Mountain  Home. 
Mountain  View.. 

Mount  Ida 

Murfreesboro..  .. 

Nail 

Newport 

Osceola .• 


OzarJ: 

Ozark  Beach  Mo. 

I'atterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

I'ocaliontas 

Portland 

Prescott     

Princptdwn 


P.ison 

Knger.'i 

Searcy 

Snow  Lake 

Springbank  tt 

.^tnttgart 

Suhiaco 

Texarkana 

Waldron 

Warren 

WliitPcliffs  .... 
Wvune 


Temperature,  (  Degrees  Fahrenheit  >. 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Bviren  . . . . 

Benton 

Lawrence 

Logan 

.Monroe 


Izard  

Ouacliita  . . 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner . . 

Clay 

Wl)ite 

Veil 

Yell 


Desh  a 

Ma<lison 

Lnion 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian.... 
Hempstead  .. 
White 


Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne.  . . . 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead.  , 

Garland 

Union 


Craighead... 

Union 

Phillips 

Pulaski 

.Johnson 

Columbia... 
Hot  Springs- 

Kulton 

Lee    

Poinsett 


Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Stone 

Montgomery.  . 

Pike 

Newton 

.liickson 

Mississippi 


Franklin.. 

Tauev 

WooiirulV . 

Clay 

Searcy 

Jelierson  . 
Knudolpll. 

Ashley 

Nevacia. .. 
Dallas 


Cleveland  . . 

Kenton 

White 

.Arkansas 

Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Rnidley 

Little  River. 
Cross 


a  . 


700 
i!50 
140 
700 
'277 
■250 

iao3 

'259 
465 
2(i5 

361 
158 
470 
200 
516 
309 
'293 
190 
327 
330 

162 
1590 
270 
229 
1465 


State  Means    and  Kxtremes 


1451 
4»I 
260 
200 


900 
1250 
lJft2 
4»5 
193 
445 
377 
600 
175 

345 
'.82 
155 
399 
776 
315 
277 
512 
235 
229 

1070 
1185 
347 
800 

"730 
367 
2233 
•231 

240 

450 
650 
196 
307 
1500 
215 
300 
122 
•329 
287 

■243 
I3S5 
■236 
Is5 
240 
228 
lO.W 
332 
675 
206 

"250 


67.8 
65.2 

"2.' 7'' 
71.8 

67.2 
71.0 
73.4 


311 
28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
10 
37 

•20 
39 
25 
20 

3 
41 
31 

2 

9 
38 

18 
21 
23 
17 
24 
2 
37 
42 
38 
U 

1 

6 
27 
25 

8 
52 

6 
63 
33 
17 

29 
30 

2 
45 
27 

6 
37 
19 
16 
19 

10 
38 

;i 

11 
1 

25 
8 
28 
40 
26 

28 

1 

8 

I 

3 

37 

30 

18 

36 

18 

23 
34 
11 

2 
17 
87 
27 
39 

6 
28 
20 
18 


70.5' 


-  3.7 


68.6 
66.3 


72.0' 

70.2 
63.6 
74.6 
69.8 
66.6 
67.0 
66.0 
0.9 


68.8 
65.2 


74.2  -  1.8 

69.  7  —  5.  7 

4.6  —  1. 6 


6.2 
6.6 
3.7 

'2.'9 

2.8 

4.6 
4.4 

33 


6.4 
6.1 


5.4 
5.1 

1.8 
5.3 
5.2 


6.4 
3.1 


5.6 


69.5 
75.0'' 

69.' 8 
70.0 
73.4 
0.4 
64.8 
69.5 
67.3 

67.1 
69.8 
71.7 
64.0' 


63.3 
71.6 
GJ.4' 


73.2 
69.0 

'2.S 
■2.6 


2.0 
65.0 
08.6 


-4.8 
-0.6 

-'4.3 
-  3.1: 

-'3'9 
6.6 
3.5 


4.0 


90 
94 
91 

icoE 

98 

92 

99 
103 


88 
101 
97 
90 
90 
91 
97 


21 
1 

7 

"7' 
8 

11 

8 
8 


441. 


24 


n-1- 

8 


103 
96 
102 

97 
100'' 

'93' 
98 

100 
99 
90 
95 
91 

91 
99 
94 
90  i 


6.6  86 
2. 2  98 
5. 1   90" 


-  4.7 


+  0.1 

-  5.8 

-  3.6 

-  3.2 


3.8 
6.1 
4.8 


71.2  -  3.6 
71.8  -  1  8 
75.4  -  1.4 


99 


8 
8 

1 
1 

"i' 

21 

1 

8 
21 

It 
20 

9 
1 

It 
21 


33 
35 

37 

40 

34 

40 
45 


35'' 

38 
29 
42 
39 
35 
38 
36 
44 


32 


102 
96 
97 

I'JO 


100 
90 
94 


98 
101 
103 


173. 0  -  3.0   99 

169  4  |-  4.4  93     It 


69. 


!—  4.2  103 


49 
41 
44 

38 
37'' 

46 
40 
41 
40 
33 
41 
36 

XI 
40 
44 
32) 


37 
40 

:18'' 


1 


It 

7t 


41 
41 
47 

'43' 

'hi' 


30 
30 
30 

'29' 
30 

30 
30 
30 


30 
30 


30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 


30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
29t 
30 


30 
3 
30 

30 


30 
30 
30 
30 


^  to 


Precipitation,  inches. 


7t  1  ^29 


30 
30 
29 

30 

'36' 

30 


46J 


40 
42 
31 

'34s 
41 

39 

49 
40 


44 
36 

48 

41 
40' 

'36' 
35 
49 
41 
38 
40 
38 

41 

42 
36 

37J 


Number  of  days. 


'o.  o 


0.^29 

+■2.21 

0.92 

— i.'52 

-0.88 
+3.30 
+0.88 
-0.14 
+7.87 


3.00 
5.50 
3.56 
2.90 
2.38 
2. '24 
6.77 
4.12 
3.04 
11.10 

2.92 

5.07 

3.33 

6.79 

L51 

3.06 

3.73 

2.01 

4.76  -1.81 

3. 06  -0.  '23 


41 
37 
45 

'4^2' 

'37' 
49 


— 0, 
+  1. 
-0. 
+3. 

-6.' 

+0. 


65 


3.72 
4.39 
2.18 
7.09 
6.35 
2  88 
5.30 
3.5J 
2.04 
6.65 


2.90 
0.86 
2.43 
5.44 
2.53 
1.30 
8.56 
1.80 
4.98 
5.  ^22 

2.61 
3.46 
4.80 
4.56 


3  04 
4.05 
1.34 
3.26 

2.11 
5.00 
3.95 
5.48 
2.37 
5.52 
3.78 
1.9; 
5.42 
5.05 

5.  9.j 
b.  14 
1.75 


0  87 

0 

1.25 

0 

0.91 

0 

1.30 

0 

0.85 

0 

0.57 

0 

3  22 

0 

1.82 

0 

0.98 

0 

2.82 

0 

1.98 

0 

1.78 

0 

+2.19 


-0.11 

+  1.43 
+3.11 
+0.59 

-0.59 
-1.42 

+■2.' 18 
—0.92 

+5'3< 
—  1.81 
+  1.74 
+  2.78 

-1.27 
—0.13 


r0.50 


+0.  '29 
-0..38 
-2.41 
-0.60 

-0.88 

+  i.'i9 


0.72 
2.  ^26 
0.70 
1.50 
0.96 
1.10 
1.35 
l.llO 


2.90 
5.17 
3.51 
2.41 
3.30 
3.14 
3.13 
6.11 

3.99 


+  1.9t 

+  0.-2(i 
-0.  82 
+2.44 
+  1.72 

+2.  58 

2.64 

—1.54 

—0.40 
+  1.73 
+0.27 
— 0. 32 

-1.04 
-1-0.  74 
+2.68 


1.03 
2. 37 
1.82 


0.98 
0.81 
1.41 
2  OS 
1.40 

0.79 
0.86 
1.17 
2.02 
0.89 
0.90 
2.90 
0.41 
1  72 
1.61 

0.91 
1.00 
2.10 
1.78 


0.91 
1.^25 
0.34 
1.10 

0.61 
2.  ^29 
1.50 
2  21 
0.80 
1.95 
1.10 
0.68 
2.05 
2.30 

1  21 
3.03 
050 

'o.'97 
1.80 
0.92 

0.  .52 
1.'22 

1 .  35 
0.72 

2.  10 


+0.661  3.22 


0 


14* 
15 
20 
19 
13 
16 
19 
18 
13' 
19 

14 

17 
19 
16 
18 
17 
24 
17 
18 
17'' 

18 
17 
14 
18 
17 
17 
16 
17 
19 
18 


6 
8 
8 
9 
9 
6 
11 
6 

9 

10 


17 


17  5 
21  1 

18  7 


17 

3 

16 

10 

18 

3 

19 

3 

19 

5 

17 
1.5" 

7 
4" 

19 

4 

16 

6 

IS 

6 

■23 

3 

20 

5 

14 

9 

11 

11 

12 

11 

18 

4 

IS 

.•> 

17 

n 

IP 

V 

14 

.  ..^. 

15 

4 

■23 

1 

15" 

3'- 

17 

5 

ifi" 

0 

15 

7 

17 

3 

17 

1 

14 

12 

If. 

9 

21 

4 

18 

0 

19 

7 

15 

4 

19 

9 

'.'2 

0 

16 

HI 

22 

4 

19 

2 

Hi 

2 

■23 

2 

17 

3 

17 

3 

5« 
15 

8 

9 
12 

7 

6 
10 

3' 

4 

7 

8 

8 
11 

8 
■9 

5 

8 
12 
11" 

5 

5 

7 

4 

4 
10 
11 

6 

8 
12 

8 
8 
5 


Observers. 


w. 
ne. 


n 
sw. 
ne. 


n. 
ne. 


ames  Dillard. 
F    J.  Carpenter- 
Geo.    E.   Payne. 
J.     rLetve.v. 
Mrs.  Lelia  I.  Teter. 
1.  E.  Scanlan. 
U.    S.   Weather  Bureau. 
Vernon  C.   Howe. 
Supt.  Tuberculosis  San. 
H,  L.  D.   Whitson. 

W.  J.  Copp. 
A.  B.  Quarterman. 
,l()hn  C.  Fluvd. 
.1.    W.  Bishop. 
Dr.    H.M.   Hunter. 
E.  E.  Coritrey. 
Winfred  D.   Polk. 
J.  O.   Yingling. 
C.  P.  Evan^. 
J.  D.   Riley. 

Ben  Johnson. 

.1.   M.   Kickelts. 

.1.  ,).   Babb- 

Dr.  R.   H.   Hardin. 

Geo.   W.  Nichoalds. 

C.  C.   Price. 

University  of  Arkan.  as. 

U.  S.   Weather  Bureau. 

T.  .1 .  Logan. 

W.  R.  Owens. 

Ben  F.  Baltenfield. 
W.   E.    Mc  Vay. 
.\ .  F.  Stevens. 
1.  R.  Newman - 
Claude  .Jones, 
lamc-o  A.   Burnett. 
J.   A.   Insram. 
N.   P.  O'  Neal. 
P.  P.   I'atraw. 
1.  L:  Coltett. 


ne 
n. 


Benedictine  Sisters. 

J.  A.  Lowderback. 

(i.   A.  Newton. 

U.   S.    Weather  Bureau. 

H.   Kaul'feld. 

State   -Agri.    School. 

Mrs.    \V.   L.    Matthews. 

F.   M.  Daniel- 

C-   N.    Houck. 

Charles  Walton- 

A.  .1.  Piirk- 

E.   W.St.  .lohu. 
Henry  Harless- 

B.  S.    H albert. 
Jolm  W.   Webb. 

(i.   A.   Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  I'axtoi,. 
W.  T.   Parish,  .Jr. 
Mrs.  Josephine  Morriss 

Isham  Burrow. 
S.   E.  Guard. 
W.   E     Baker 
H.  II.  Harlan 
W.    W.    Wood. 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedicitine  Sister* 
W.   E.    lMlmi>ton. 
O.  J.  Stephenson. 
Foote  Coleman. 


Mrs.   M.  V.  Tisdale. 

Carl  A.  Stan'k. 

J.  T.   Bell. 

I.   L.  Britt. 

Miss  Grace  Field ^ 

Adam  F.  Buerkle. 

New  Subiaco  .Ab.,ey, 

il.  S.   Brashear. 

Dr.   Chevps  Bevill. 
n.  W.  L.  Shide. 
ne.  Nannie  ().  Schirm.er 
n.  K.  O.  Allen. 


1 


I'he  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for 
ingsection  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ttPece 
the  table  indicnte  Tuimbnrof  days  missing;  tor  e-tample.  "  represents  two  days  missm? 
Kan.lolph.  La.:Lnthervine  K.F.D.Xo.2.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark. 


such 
ived 
.  TAl 


stations  as  have  ten  or  more  years  reeor.i :  bnt  all  complete  repor's  are  used  in  jetermin 
too  late  to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters  ■,",•,  appearing  ai 
so  on  other  dates.  ;;Post-office    addresses    of  these    stations    as      follows:-      Jui,.ti<.u 


^sstssBnoiaswiSK 


SPTEMBER,    1924. 
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Daily  Precipitation  for  September,   1924. 


Stations. 


Draiuage- 
basin. 


Day  of  month. 


m.ty •••■• 

rkiiiielphia  llll 
rkaiisas  City  llll 

rlberg 

.atesville  llll 

lee  Branch 

ientonville  '•'.. 
lack  RocUllilll-.. 

;oonevi!le 

Irinkley    llll 

:ahco  Kock  II II 

:ani(len  illl   

enter  Point 

Marentlon  llll 

;iintou 

;on«ay  

'oiMiii'K  

lam  No.  1 

jttiiville  ill 

lariiaiielle    .  ... 

llPllllS 

lllltDll 

CI  Doradollll    .... 

diijlaiiil     

Cnr^'ka  Spiiiig.s 
iveiiiug  Sliade.  . 

'';iyi'lli;ville    

•'ort  .<iiiitli  ***  ■ 

■"llllOII   111 

ieiirEtetowii  11  l|.. 

iillieri 

iniiiiii.s 

jrai'elle 

11  irri.soil 

ielona 

lligilf  11 

llllIK-    

■£ot  .Spriug.s 

lliuiig 

lOU'SliOlO 

luiictiou 

1,  ...1  n-.j  j!c,;,i 

Liittle  j*jok  " 

[..lllliTVillf      

Majiiolta 

Malvern     

MiHiiinoi  li  Si'iiux 

\I<ri  iiina 

Mai-ked    i'lve  'III   . 

Marsliiill   

M.-.m  ;i      

Slorrillton  

MDiiiuaiii  llo.;!'- . 

Mt.  View  

M.iiiii;  Ilia      

Mrirfreesboro.    1'    . 

Sail 

N  nviion    M 

Dsccila.  .llll 

Oz'irk  Beach,  Mo. 
Pattersoiillll 

I'l^gUtl 

I'.ii.l.Ul 

I'm.*  Hinfr    ill.... 
I'oiMliiiillas.    .    .. 

I'ortlaiiil  111 

I'resiotl 

Priii''cioii  lill   — 

Risou  illl 

Kogery      

Sean-y 

juriiighaiik  III!  .. 

Suutgart   

.-iiibiaoo 

Texarkaiia   lill   .. 

W'aMrou 

Warren 

VVhilecliffs 

VVyiiiiHill 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi.. . 

White 

White 

Arkansas.. .  . 

Arkansas  

Wliite 

.Arkansas 

White •. 

Wliite     

Ouachita   ... 

Red 

White 

Wliite 

Arkansas. .  . 

White 

White    

Arkansas.  . . 
Arkansas.. .. 
Arkansas. ..  . 

White 

Ouachita- .  •• 
Arkansas  ... 

White 

White 

Wliite 

Arkansas . .. 

Red 

While 

White 

Red   

.\rkansas.  — 

U  hue  

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita  — 
Ouacliiia.... 

Wliite 

Ouachita 

Wiuce 

.\rkansas. .. 
Arkansas .  . . 

Red 

Ouachita 

\\  I lii e   

.Mississippi.. 

Mississippi.. 

While  .  .. 
|<)uaclii»a. . .. 
l.\rkansas 

WhiU- 

1  White..   .. 

iiMichiia 

|Ou.ichita 

I  -v Mite 

White   

Vlissis-inpi 

.Arkansas. ... 

Willi,,,- 

While 

At.  l-'rancis  . 

White 

1  Arkansas. . . 

■.Vhile 

Ouachilii  . .. 

Ouacliiia..  . 

Oinudnia    .. 

Ouacliita  — 

.Arkansas. .. 

White 

Red 

Arkansas.. 

.\rkansas. . 

Red 

.\rkansas   . 

Ouachita. .. 

Red 

Mississippi 


.59 


.65 
■  ■29 
.30 
3.21 
.42 
.04 
.71 
.02 


.02 
T. 
.05 
.30 
1.10 
82 


.12 
T. 

"jb 
.90 

1.23 
.09 
T. 

i.'63 


.02 


1.19 
.41 

1   72 


1.05 
.10 
.30 
.85 
.57 
.01 

1.02 
.90 
.7fi 

1.98 
.54 
.62 
.42 
.70 

1.50 
.80 

i.'3,5 

l.l'O 

T. 

.26 

.05 

.92 

91 

68 

37 


.47 
2.95 


1.17 
1.20 


.26 


.57 
1-90 


.30 
.76 

2.90 
.38 

I.'-/ 
.91 
.81 

2  10 
64 


.3 

.2! 

.1" 

.28 

.00 

.80 

2.21 
.116 
T. 

1. 10 

.06 


1,03 
.05 


.64 


4 

i.on 


.10 
.63 
.60 
.93 
.03 

l.ri 

1.70 
.48 
.78 
..50 
.10 
.35 
.65 
.25 
..56 
T 
.72 

1.11 


'1'. 


.04 


.02 


.03  .. 
...   '.'lO 

.08  .... 


,42 


1.21 
T 


13      14      15 


16      17      18 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29     30 


31 


.21 

.04 
2.82 

08 
1.67 

2  .'26 

.'08 


.85 
.73 

.20 

.01 

.20 

.02 

.01 

.98 

.'25 
.16 
,29 

T.' 
.28 

47 
,26 
.62 

67 
.03 
.43 

1^35 

.07 

.16 

.15 

35 

18    .43 

1. 35 

35    .33 

2.37|  .12 

.02 


.08 

.09 

1.57 

'.'26 
2.20 


.10 


.87  ... 
.70  .40 
.80I  .30 
.25  1.30 
.321  .12 
.25!  .40 
. 07  2.  40 
.141  .29 
...|  .30 
.  35  2. 12 
.151  T 
.221  .17 


.  15  . . . 


.01 
.16 

.'46 

1.00 

50 


.20' 

98 

.'08 

.33 

.30 



.  26 

....j 

1.17 

.1.) 

.80 

.21 

.65 

1.03 

.27 

.48;! 

.38 

.52 

.07 

.6.5'. 

.20' 

.30 

.30 

.19 

.60 

.46 


.28 


1.82 


1.68 
.25 


.78 


.15 

1.91 

.04 

.51 

2.88 

46 

2.21 

2.16 

.22 

.45 

.42 

.04 


.30  1.82 
.'36 


.30  . 

.07 

...  1 

..34 

.,32 

.14 

.30 


.05 
...l2 
.39^1 
T 


.50 
.09 

95j'.'67i'. 

10  ....I. 

29|   .31  . 

601   .03  . 
,30 
,19 


I-- 


.40i   .30 

...     .60 

..12.10 


T. 


T. 


.35 


.50 
.22 

..II' 

!'.  ^.24 
..  11.35 


.35 
.84 
.03 
1.33 
.65 
.40 
.9 
.28 


. 35  . . . 


2.15..., 

I3I... 

1.78!... 

i.'23    ' 


.85 


.50 
.36 
.25 

i'.oo 

.14 


.40  .. 
..50  .. 
16  .. 
.30 
.40 
.40 
.20 
.39 
.38 
1.15 
.30 

!l6 


.62 

1.18 

.81 

'.'62 
.62 
.911 
.48 

'.'46 
.86 
.82 

1.28 
.40 


.50 


.66 


.591, 
.301, 
.92' 
•  61,, 


.03 


.59 


1.26 


T. 


.06 


.52 


T. 


T. 


1.03 


1.41 
1.85 


.03 


.02 


.021 


04 


.40 
1.35  . 


.38  .. 


2.29 
.20 
1  70 


.-161 1.01 
.02.3.03 
25!  •'" 
.95 

.5ii|1.8!) 
.24  .33 
.421 

....1    .43 
.■'21 
'.fdi'.'sil  f. 


T 
1.25 


.61 


.021 


.8f' 


,1.22 

1   .«■ 


.14 


.13  .. 


.26 
.80 


.08  . 
.  I2I. 
.35  . 
.05|, 
.,561. 
.99,. 

.  is. ! 

.97  . 

'.52 ; 


,-,0 
.42  , 


.23! 


2.40 

.14 


.40;....     .        .1 

•  Ifli .---I 

T.  I ....t 


■91  .... 
.101... 


.06 


.85'.. 


.04 

.03 

.■■if. 

.16 

..56 

.10 

.07 

.07 

.13 

.07 

.21 

3.00 
5.50 
3.56 
2.90 
2. 55 
2. 24 
6.77 
4.12 
3.04 
11.10 
2.92 
5.07 
3.33 
6.79 
1.51 
3.06 
3.73 
2.10 
4.76 
3.06 
3.72 
4.39 
2.18 
7.09 
6.35 
2.88 
5. 30 
3. 54 
2.04 
6.65 
2.88 
6. '27 
5.60 

3. 32 
2.  34 
4.42 
6.58 
3.30 
2.?0 
0.86 
2.43 
5.44 
2.  .53 
1.30 
8.  -56 
1.80 
4.98 
5. 22 
2.61 
3. 46 
4.80 
4.. 56 


:..04 
4.05 
1.34 
3.26 
2.  11 
5.l!0 
3. 95 
5.48 
2.37 
5.  .52 
:',  78 
l.i3 
5.42 
5.15 
5.95 
6-14 
1.75 
2.  CO 
.5.17 
3.51 
2.41 
3. 30 
3.14 
3.13 
6. 1 1 


pi-ecipiiatiim 


is  fur  ^24  hours  ending 


near  sun>.'tunles-- otherwise  indicated.  *■•♦  for '24  hours  eudiii?  nui 

Daily  Kiver  Stagres  for  Septerotev,   1924 


liii.Slit.  fii  mi^asurcd  in  the  morning.     T-  Trace,  or  les.s  than  0.01  iiicli. 


Stations 

Tort  .-^1 
liardanelle  — 
Little  Bock. 

Mne  liliih' 

Black  Rock  ... 
Calico  I'.ock  . . 
Batesvilie  — 

Newport 

Georgetown  .. 
Clareiidou  — 

Helena 

ArkBUsas  ('ity 

Canideii  

Danville 

Fulton 

Arkadelphia  . 
l-auerson.  . ,   . 


.Flood  1 

Rivers.        1 

stntre 

Arkansas 1 

22 

do ! 

20 

23 

do.......! 

25 

Black 1 

14 

White 

18 

do 

23 

do 

26 

do....... 

22 

do 

30 

Mississippi.  .. 

42 

do 

48 

fniachita.   ... 

49 

Petit  Jean 

20 

Red   

■2« 

Ouachita. .... 

i     18 

1   Cache  

9 

3 


3.71 
•2.61 
6.9! 
3.51 
1.^2| 
6,  3| 
3  2 
4.0I 
11.81 
16.fi! 
1,S.  71 

i-e! 

6.9| 
0.0 
3.6 


6.01 

3.6' 

3.1; 

6.9I 

3.9i 

1.71 

7.0 

3-4 
4.0! 

11.41 

17. ft! 

19.0 
1.5; 
1.9 
6.9', 
0.0 

1  3.5I 


5.61 

3.1 
1.8] 
6.6 
.5.6 
1.2! 


5.  6 1 
3.01 
1.5! 
6.11 
4.0| 
1 .  61 


7.01  6.4 

3. 81  3 

3.  ft!  3.81 
11 .OilO.Rl 
I8.2ll8.5l 
■20.3  21  3 

1.8'  1.5! 
6.9  6.81 
0.9  1.0' 
3.5'  3.5 


5.5  5.41 
■2.9I  2.8 
1.0|  0.81 
5.7I  5.31 
3.0';  3.0! 

1.4  1.3; 

6.5  6.3! 
3..5I  3.2' 
4.0I  4.O1 

10.7  10.8 

18.5  '8.3 

■21.7121.8 

1  3.0    3.6 

1   1.4'  1.2 

7.6   7  5 

0. 8.  0.  5 

3.51  3.5 


5.5, 
2.9 
0.7 
4.9 
3.0 
1.'2 


5.5,  5.41  5 
3.2I   3.6    3.3 
0.7!   0.9|  1.0' 
4.7!  4.71  ■>•** 
2.81  2  8!  2.5 
1.21   1.1|  0.5 
6.-21  6.1;  6.  ll  6.0 
3.1!  3.1    3.01  '''-^ 
3.8i  r-.6    3.4    3.2 
10.8  10.7|1".510.3 
17  7  16,9I16.0:!5.0 
■n.521.2!^20.5i'i0.i 
3.5    3.  4 1  3.  ■21  2  I 
l.Oi  0.9I  0.9 
7.01  6.81  7.0' 
0.0;  0.0!  0.0 
3.5    3.7    3 


1.0 
7.6 
0.1 
3.5 


I'firr.'cti 


ni  .hily  1921  .N'ewport.  .\rk.   Pretipitation  18111  sh.mild 


8.7    7.N    7.4    7. 

7.5    6.01  5.0    4. 

7.1    6.1    4.6    3. 

in.  8  10.9  10.0    8. 

2  5    3.2    3.2    3. 

1.61   l.S     16    1. 

7.5!  7.1    7.0,  6. 

4.01  3  8    3.8    3. 

5.6    5.4'  4.G    4. 

11.3  11.8  11.9  11. 

10.6  10.4'10.1  10 

13.3  14.1,14.5.14 

4. 41  5.0    4.7,  5 

I.O    1.0    0.9    i> 

6.0    H.8    7  0    6 

0.2    0  5    0.5    1 

4.2    4.3    4.4    4 

NW' 


MSBsHiaamc 


S6 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    AKKA.NSAS  SECTlOiN. 


September,    1924. 


Oiily  Xaaiparatares  for  September,     1924. 


Stations. 


10 


14 


19     20 


22      23 


25     26     27     28 


29     30 


Amity j  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Batesville?* J  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Bee  Branch (Maximum.. 

(  Minimum .. 

BentonTille {Maximum.. 

(  Minimum  .. 

Booneville \  Maximum . . 

)  Minimum  .. 

Brinkley \  Maximum.. 

(  Minimum  .. 

Calico  KockW  ...    Maximum . . 

I  Minimum  .. 

CamdenW i  Maximum . . 

(  Minimum  ., 

Center  Point \  Maximum., 

(  Minimvam  .. 

Conway \  Maximum,. 

(  Minimum  .. 

Corning j  Maximum.. 

(  Minimum  .. 

Dardanelle Maximum . . 

I  Minimum  .. 

Cumas i  Maximum.. 

(  Minimum 

Button Maximum  [ ' 

(  Miuimum  .. 

El  Itorado \  Maximum"] 

(  Minimum 

England (Maximum'" 

I  Minimum  ,, 
Kureka  Springs  ..  )  Maximum  |; 
(  Minimum  , 
Evening  Sliade...     Maximum^; 
(  Minimum 

Kayetteville \  Maximum ;| 

(  Minimum 

rortSmitli j  Maximum"] 

(  Minimum 

arannis j  Maximum;] 

(  Minimum 

Uravette 1  Maximmn" 

'  Miniuuun  " 

Hope \  Maxiuuim' 

I  Minimum 

Hot  Springs \  Maximum' 

i  Minimum  ' 

Huttig j  Maximum' 

I  Miniuuim 

Joueslioro \  Maximum' 

I  Miniunnn 

Junction \  -Maxinunn' 

)  Miniunnn  ' 

Little  Bo«k  ...    \  Maximum " 

I  Minimum  ' 

Lutherville \  Maxinuun ' 

/  Minimum  " 

Magnoli'a \  Maximum' 

I  Minimum  ' 

Malvern \  Maxinuun' 

I  Mininunn  ' 

MammottkSpg.sS^-  )  Maximum' 

(  Mininunn  ' 

Mariauua •  Maximum 

i  Minimum  ' 

Marked  TreeS^'iV..  S  Maximum' 

'  Minimum  ' 

.Marshall  )  Maxinuun- 

)  MMiimum" 

Mena \  tlaximum- 

I  Mininunn  ■ 

MorriHton \  Maxinuun- 

I  Minimum  - 

Mt.   Home  i  Maximum - 

I  Minimum  - 

fjnil \  Maximum  • 

)  Minimum  • 

Newport \  Maximum - 

)  Mi\iinuun  ■ 

Osceola /'  Maxinuun- 

>  Minimum  ■ 

Ozark ■ i  M»xinnnn- 

I  Mininunn  • 

Pine  Bhift J  Maximum  • 

I  Mininnim  • 

Pocahontas )  Maxinnun. 

(  Minimum  • 

Portland  \  Maxinuun 

(  Minimum  ■ 

Prescott )  Maximum 

<  Minimum  ■ 

Rison  )  Maximum 

I  Minimum 

Rogers  (Maximum 

(  Minimum 

Searcy S  Maximum 

)  Mininnun 

Stuttgart !  Maximum 

(  Minimum 

Subiaro  (Maximum 

(  Minimum 

Texarkana (Maximum 

t  Minimum 

Warren (  Maximum 

I  Minimum 

^Vrnup (  Mp.ximum 

i  Minimum 


97 

68 

85 

67 

94 

67 

87 

66 

99 

75 

95 

70 

81 

68 

96 

71 
100 

72 

94 

65 

99 

53 

97 

72 

98 

71 

88 

63 

98 

72 

97 

69 

87 

67 

79 

68 

89 

68 

93 

70 

96 

65 

88 

68 

10-.! 

72 

94 

09 

]00 

71 

97 

70 

100 
72 
93 
67 
95 
7U 

100 
71 
96 
69 
79 
68 
95 
71 
74 
69 
74 
71 
99 
6o 
94 
71 
86 
63 
86 
66 
9b 
66 
90 
62 
90 
7li 
97 
73 
96 
68 
97 
70 
99 
71 
9i> 
Ti 
85 
60 
94 
69 
95 
70 
101 
70 
101 
73 
97 
74 
93 
71 


67 

77 

62 

77 

70 

90 

68 

74 

60 

86 

52 

92 

60 

84 

65 

74 

58 

92 

55 

89 

66 

78 

5' 

77 

62 

74 

69 

76 

64 

87 

54 

80 

59 

85 

69 

84 

64 

9' 

73 

93 

64 

88 

67 

73 

65 

79 

64 

95 

70 

88 

6' 

72 

61 

75 

68 

78 

65 

76 

70 

85 

66 

8-1 

66 

86 

5» 

71 

55 

92 

58 

8: 

63 

92 

71 


76 
48 
70 
49 
89 
40 
76 
62 
87 
60 
83 
68 
81 
54 
84 
57 
„.  80 
6hl  58 
91,  81 


83 

88 
49 
83 

85 
53 

78 

97 
51 

88 

98 
63 

87 

83 
53 
80 

84 
65 

77 

72 

81 
57 
84 

86 
53 
85 

92 
52 

86 

80 
60 

78 

49 

- .  -  - 1 

81 

"89 

71 

"75 

48 

55 

48 

50 

61 

50 

44 

49 

65 

63 

47 

50 

61 

57 

86 

80 

82 

92 

90 

83 

84 

89 

84 

76 

84 

86 

87 

81 

48 

55 

60 

50 

60 

60 

48 

50 

61 

58 

48 

54 

52 

57 

82 

77 

81 

91 

74 

76 

SO 

87 

68 

78 

80 

82 

78 

65 

52 

57 

55 

60 

56 

61 

55 

64 

66 

50 

50 

60 

58 

59 

87 

91 

85 

100 

93 

86 

85 

84 

83 

72 

82 

86 

87 

81 

57 

61 

61 

66 

75 

59 

58 

65 

60 

60 

54 

61 

66 

60 

86 

87 

85 

95 

98 

90 

84 

92 

78 

71 

83 

85 

88 

79 

52 

59 

52 

54 

70 

58 

48 

56 

70 

67 

57 

67 

65 

60 

83 

81 

80 

91 

83 

83 

82 

92 

82 

82 

84 

86 

86 

77 

52 

54 

51 

52 

69 

49 

65 

54 

57 

59 

49 

62 

63 

54 

85 

92 

85 

98 

99 

86 

86 

93 

74 

71 

83 

86 

88 

81 

50 

51 

56 

49 

51 

61 

52 

62 

61 

66 

63 

66 

54 

61 

88 

96 

86 

100 

103 

86 

85 

92 

84 

72 

85 

87 

92 

80 

59 

60 

61 

60 

69 

60 

60 

65 

68 

66 

59 

61 

63 

65 

83 

87 

81 

91 

87 

86 

78 

89 

79 

73 

84 

86 

88 

77 

51 

57 

52 

63 

57 

54 

48 

53 

64 

64 

50 

53 

5.S 

60 

86 

83 

81 

88 

76 

79 

75 

81 

81 

77 

86 

85 

80 

86 

46 

46 

63 

47 

46 

45 

39 

60 

70 

63 

49 

61 

66 

69 

89 

84 

82 

87 

89 

89 

t» 

89 

91 

84 

84 

84 

92 

92 

55 

66 

63 

64 

57 

60 

65 

56 

61 

69 

55 

52 

53 

62 

84 

89 

82 

95 

9-2 

82 

85 

90 

81 

76 

80 

85 

86   83 

48 

50 

52 

50 

63 

55 

49 

53 

66 

66 

64 

52 

53   60 

83 

82 

78 

88 

84 

80 

77 

86 

76 

SO 

82 

81 

79  78 

42 

49 

47 

51 

53 

45 

48 

52 

59 

64 

41 

49 

49   67 

87 

94 

88 

100 

101 

94 

89 

94 

89 

84 

96 

96 

97   90 

74 

54 

60 

54 

72 

59 

55 

57 

65 

66 

62 

59 

57 

64 

84 

87 

83 

93 

96 

84 

83 

91 

77 

70 

84 

85 

88 

78 

50 

55 

51 

49 

64 

55 

48 

52 

64 

66 

67 

55 

54 

60 

84 

81 

81 

90 

80 

81 

81 

86 

76 

83 

85 

86 

78 

76 

52 

60 

52 

62 

56 

49 

60 

64 

55 

61 

50 

55 

60 

67 

82 

82 

78 

88 

87 

79 

75 

90 

82 

79 

83 

S3 

87 

87 

49 

57 

48 

60 

62 

61 

44 

54 

66 

56 

47 

51 

52 

60 

78 

83 

81 

89 

91 

75 

79 

82 

86 

78 

82 

81 

84 

74 

49 

51 

59 

61 

62 

51 

55 

59 

62 

53 

49 

48 

52 

57 

85 

88 

84 

97 

88 

83 

84 

92 

80 

80 

82 

86 

87 

71 

57 

63 

62 

62 

65 

69 

61 

62 

66 

66 

67 

63 

62 

63 

85 

91 

85 

9d 

91 

88 

84 

90 

88 

72 

81 

84 

85 

75 

50 

64 

67 

53 

61 

64 

57 

56 

56 

62 

54 

66 

56 

60 

87 

78 

81 

90 

81 

77 

71- 

86 

80 

79 

82 

82 

79 

70 

63 

55 

64 

64 

58 

48 

54 

66 

55 

40 

43 

54 

54 

53 

92 

97 

90 

103 

103 

82 

93 

98 

80 

71 

85 

88 

87 

86 

65 

55 

59 

59 

62 

60 

57 

61 

63 

63 

60 

57 

67 

65 

84 

87 

80 

91 

96 

85 

80 

88 

76 

70 

81 

85 

86 

73 

52 

67 

58 

55 

65 

55 

67 

68 

68 

65 

67 

56 

56 

64 

87 

95 

94 

99 

102 

98 

88 

93 

92 

85 

82 

88 

90 

94 

52 

51 

59 

51 

61 

61 

52 

52 

72 

66 

67 

60 

60 

65 

83 

80 

76 

93 

91 

87 

76 

91 

85 

81 

79 

80 

85 

77 

52 

60 

53 

62 

65 

54 

49 

53 

65 

62 

54 

58 

55 

59 

92 

95 
54 
84 

97 
60 

80 

101 
67 
91 

103 
72 
92 

90 
67 
80 

52 

81 

"so 

"88 

"76 

"76 

"80 

"83 

"84 

"74 

57 

60 

58 

61 

64 

59 

54 

62 

66 

63 

58 

60 

62 

62 

86 

81 

SO 

93 

92 

83 

SO 

89 

80 

80 

84 

85 

84 

79 

54 

63 

69 

58   67 

56 

56 

59 

61 

62 

56 

60 

68 

66 

80 

85 

92 

95   96 

93 

90 

88 

92 

91 

90 

9^ 

92 

95 

56 

51 

52 

49   50 

6(5 

55 

57 

65 

59 

60 

62 

65 

66 

85 

89 

81 

93 

99 

83 

82 

89 

81 

72 

83 

85 

87 

79 

52 

54 

65 

52 

62 

65 

52 

52 

67 

67 

57 

58 

64 

62 

79 

77 

76 

86 

82 

76 

74 

8b 

69 

80 

81 

82 

79 

76 

48 

52 

48 

49 

62 

49 

47 

50 

57 

58 

61 

62 

54 

66 

81 

82 

78 

94 

96 

86 

77 

86 

81 

74 

SO 

81 

82 

78 

53 

57 

66 

56 

55 

67 

50 

56 

63 

67 

67 

58 

56 

01 

82 

80 

90(  90 

78 

77 

88 

78 

72 

82 

84 

86 

79 

71 

54 

51 

53|  55 

55 

48 

50 

66 

66 

56 

55 

63 

55 

60 

72 

76 

82 

81 

79 

91 

89 

85 

87 

84 

81 

83 

83 

71 

62 

52 

47 

57 

49 

68 

4S 

49 

62 

75 

46 

50 

68 

00 

83 

88 

81 

98 

96 

83 

88 

94 

84 

71 

81 

84 

87 

75 

50 

59 

60 

66 

08 

57 

57 

61 

65 

65 

65 

66 

55 

62 

83 

88 

85 

92 

94 

89 

79 

88 

82 

75 

83 

83 

90 

91 

56 

61 

66 

71 

65 

54 

57 

58 

65 

53 

72 

57 

56 

61 

b'c 

82 
48 
80 

83 
51 
79 

73 
53 
77 

4b 

!!!! 

76 

"so 

"75 

"85 

"so 

"76 

"'7c 

"ih 

'■78 

"79 

"79 

54 

54 

53 

60 

57 

51 

52 

00 

.65 

66 

66 

55 

54 

52 

85 

84 

84 

85 

93 

93 

90 

8( 

89 

SO 

76 

83 

87 

90 

65 

64 

50 

65 

68 

68 

64 

62 

65 

63 

61 

b-J 

62 

68 

81 

80 

7( 

78 

b7 

8b 

82 

85 

91 

81 

81 

71' 

63 

51 

61 

55 

6( 

51 

51 

46 

67 

"67 

55 

60 

86 

90 

82 

99 

96 

93 

81 

93 

86 

81 

"86 

"81 

88 

7^ 

54 

59 

60 

63 

63 

51 

6t 

65 

6t 
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Insfi-uments  are  read  in  the  morning:the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  wbich  it  almost  always  occurs 
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©ENERAIi  SUMMARY. 

The  outstanding  characteristic  of  the  weather  in  Arkansas 
during  October,  1924,  was  the  dry  weather.  The  average  rain- 
fall for  the  State  was  only  0.29  inch  which  is  the  least  month- 
ly average  since  state  wide  records  have  been  kept,  not  only 
for  the  month  of  October,  but  for  any  month  of  the  year.  The 
nearest  approach  to  this  record  was  0.47  inch  during  November, 
1910,  while  the  driest  previous  October  was  in  1908  when  the 
average  was  0.48  inch.  During  October,  1924,  there  were  3  sta- 
tions reporting  no  rain,  9  a  trace,  and  only  7  as  much  as  an 
inch.  Rain  fell  on  an  average  of  1  day  during  the  month,  the  31st 
in  most  sections.  The  dry  weather  was  favorable  for  harvesting 
all  crops,  especially  for  picking  cotton  and  the  close  of  the 
month  found  this  work  practically  completed  in  southern 
counties  and  nearing  completion  in  northern.  It  was  too  dry 
for  fall  plowing  and  but  httle  has  been  done.  The  dry  weather 
greatly  increased  the  fire  hazard. 

Temperatures  were  poniewhat  below  normal  during  the  first 
o  days  of  the  month  and  also  from  the  22d  to  the  26th,  above 
during  the  remainder.  Heavy  to  killing  frosts  occurred  over 
most  of  the  State  the  23d  and  24th,  but  damage  was  neghgible 
as  all  crops  iv^ere  matured.  All  streams  were  at  low  stage,  the 
Arkansas  at  Little  Rock  Wmg  lower  than  during  September. 
No  destructive  wind  or  hail  storms  were  reported. 

\v.  c.  H- 


TEMPERATURE. 

The  moan  temperature  for  the  month  of  October,  as  de- 
termined from  the  records  of  50  'stations,  was  64.9°  which  is 
2.6'^  above  normal.  Only  2  stations,  Dardanelle  and  Dumas, 
recorded  a  mean  temperature  below  normal.  The  highest 
monthly  mean  was  69.8°  at  Texarkana,  the  lowest  58.1°  at 
button'  The  highest  temperature  recorded  during  the  month 
was  96°  at  Searcv  on  the  12th,  the  lowest.  21°  at  Dutton  on 
the  2oLh.  The  greatest  daily  range  was  58°  at  Corning  on  the 
28th. 


THE"  MRRARY  rr  the 
MISCELLANEOUS'PHENOMENA,^    _    „, 

NOV  21  l<ii^ 
(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:-  5th,    14;  6th,  1;  7th,  1  iij^M^f^r.2;  ^         mmnoIs 

Solar  Halos:-  15th,  1;  16th,  1;  29th,  1. 

Dense  Fog:-  6th,  1.  ; 

Killing  Frost:-  Numerous  stationg'23d,  24th,  and  25th, 


MISCELLANEOUS    DATA, 
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COMPARATIVE  DATA  FOR    OCTOBER. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  October,  as  determined  from 
the  records  of  73  stations,  was  0.29  inch  which  is  2.71  inches 
below  normal,  all  stations  showing  negative  departures. 
Monthly  totals  ranged  from  2.13  inches  at  Eureka  Springs  to 
none  at' Corning,  Patterson,  and  Stuttgart.  The^^greatest  a- 
mount  measured  in  24  consecutive  hours  was  1.75  inches  at 
Eureka  Springs  on  the  5th.  The  average  nmnber  of  rainy 
davb  was  1 . 
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October,  1924. 


CUmatolosical  Data  for  October,  1924. 


Stations. 


Amity 

Arkadelpliia.. 
Arkansas  City.. 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch... 
Bentonville  . . . 
Black  Rock  . . . 
Booneville. . 
Brinkley 


Calico  Rock.. 

Camden 

Center  Point. 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1... 

Danville 

Dardanelle... 


Dumas  

Button 

El  Dorado  . 

England 

Eureka  Springs 
Evening  Shade 
Fayetteville.... 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  — 
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Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs. 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs  ... 
Huttig 
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Junction 

Lambrook... 

Little  Book.. . . . 

Lutherville.  XX  ■■■ 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 
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Marked  Tree 
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Mountain  View 

Mount  Ida 
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Clark 

Clark 

Desha 
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Van  Buren  . . . . 
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•Monroe 


Izard  
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Clay 

White 
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Hempstead  .. 
White 


Searcy 

Polk 
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Rogers Benton 

Searcy White 

Springbank        Miller 

Stuttgart  ....H Arkansas.... 

Sublaoo Logan 
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Warren Bradley 

Whitecliffs Little  River. 

Wynne Cross 
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229 

1070 
1185 
347 
800 


State  Means    and  Extremes 


730 
367 
2233 
231 
240 

450 
650 
196 
307 
1500 
215 
300 
122 
329 
287 

243 
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64.8 
63.2 


+  4.7 

+  0.9 
+  0.7 
+  5.1 


+  1 
+  4.2 


61-4 

63.0 

58.1 
67.4 
65.2 
64.2 

62.0 
66.6 


—  1.6 

—  2.2 
0.0 

+  2.6 
+  2.0 
+  3.9 


65.4 
65.5 


66.8 


63 
33 
17 

29 
30 

2 
45 
27 

6 
37 
19 
16 
19 

10 
38 

3 
11 

1 
25 

8 
28 
40 
26 

28 

1 

8 

1 

3 

37 

30 

18 

36 

18 

23 
34 
U 
17 
37 
■>' 
39 
6 
28 
20 
18 


67.2 
65.4 
66.7" 

65.6 
65.4 


67.2 
6.5.9 
66.8 
65.8 
00.9 
64.3 
64.4 

61.9 
66. i 
66.6 
61.4 


61. 9 


6+ 

10 

6 


90 
93 


+  1.1 

+  3.3 


+  5.5 


+  1.6 
+  1.5 
+  1.3 

+  3.1 
+  1.2 


+  3.6 
+  4.1 


+  3.0 
+  2.5 

+  0.7 


91 

90 
83 
91 
91 
86 
92 
84 
87 


95 


+  3.6 


65.6' 
64.8' 


+  8.4 
+  4.0 

+  1.2 


68.5 
05.0 
65.4 
66.8 


66.3 
61.2 
64.6 

64.7' 
67.6 
69.8 


+  5.9 
+  2.1 
4  0.6 
2.4 


24+ 

24 

24 


8+ 


89 


go"" 

87" 
95" 


+  2.7 
+  1.6 
+  3.3 

+  'l.'9 
+  4.2 
+  5.2 


64.7 


2.6 


+  1.7 


64.9  +2.6 


32 

24 
27 
39" 


38 


33 

30 
34 
31* 

34 
26 


42 

60 
49 
30" 


0.15 
T 

0.75 
0.08 
0.45 
1.42 
0.14 


46 

58 


25 

24+ 

25 

24 

24 

23 

24 

34 

26 


26 


41 
36 
36 
31 
26 
32 
30 


7  23 

5+  33 

6+  33' 

7  24 


7+   22 


31° 
34" 


30" 


34 

26 
30 

'so' 

34 
36 


23 

23 

27 

24 

24 

24+ 

23 

24 
25 
23 
24+ 


24+ 


60 


31 
HH 
42 
44 
44 
38 
45 

46 
38 
38' 
51 

52 


0.11 

0.22 
O.O 
0.0(s 
0.15 

T 
0.06 
0.00 

T 


-2. 
•2.20 


2 

-2.37 
1.39 
2.43 


-2.81 

-2.29 
-2.7-1 
-2.78 
-2. 89 


-2.59 
-3.27 


0.15 
T. 
0.65 
0-06 
0.45 
0.80 
0.09 


24 

25+ 
25+ 
26 


6+ 
12 


36 

'si' 

21 


25 
25 
24+ 

24 

23+ 

23+ 


24 
'24+ 
25 


39° 
43'! 


43" 


39 

42 
56 

42' 
45 
45 


T 
0.42 

0.18 
0.9b 
0.12 
0 .02 
2. 13 
0.06 
0.51 
1.08 
0.06 
T. 

0.45 
0.  22 
1 


0.02 
0.45 
0.2c 
0.07 
T 

0.11 
0.22 
0.  in 
0.06 
0.01 
0.1.- 
0.3r 
0.40 

11-07 
0.10 

1.21 
O.l.'i 


0.27 


0.49 

0.08 


-3.81 
-2.22 

-S.IO 

-2.02 
-2.71 
-2. 86 
-0.90 


-2.68 
-L75 
-2.31 
-4.13 


-1.56 


-2.54 

-3.'i 

-3.04 

-3.0,- 

—3.22 

-2.3:- 


—2.49 
-3.6 

-2.41 
-2.46 
-3.62 
-  4. 16 

-1.50 
—3.22 


-3.18 


-3.16 
-3  4 


36 


0.08 
0  .W 

0.49 
0. 26 
O.CjO 
0 .09 
1.01 

T. 
0.60 
0.  00 
0.21 

T. 

0.12 

1.22 
0  05 
0.20 
0.00 
0.17 
0.2o 
0.08 
T. 
0.30 
0.12 


—2. 59 
-2.16 


-2.30 
-4.19 


0.08 

0.15 
007 
0.08 
0.08 

T. 
0.06 
0.00 

T. 

T. 
0.38 

0.18 
0.78 
0.12 
0.02 
1.75 
0.06 
0.2s 
0.87 
0.06 
T. 

0.40 
0.22 
0.93 


0.02 
0.45 
0. 20 
0.07 
T. 

0.05 
0.22 
0.10 
0.06 
0.01 
0  15 
0  20 
0.  ;!0 
0.  07 
0.  10 

i.lO 
0.15 


0.26 
0.09 


-2.61 

-  2.2V 
-2.74 
—2.  i8 
-2  ,78 

-2,76 
-1.59 
-3.14 
-2.8t. 
-2.9s 
-2  .92 
.46 


-3  49 

-2.68 
-3.7' 


0,08 
0.09 

0.37 
0.13 
0  00 
0.09 
0.97 

T. 
0,45 
0.  00 
0.20 

T. 

0.12 
0.  83 
0.05 
0.  20 
0.  f.'O 
0  15 
0.25 
0.08 
T. 
0.30 
0.10 


0.29-2.71  1-75 


22 

21 

21" 

21 

26 

26 

28 

26 

27 

25 

22 
21 
22 
25 
21 


■^2 

28 
27 
24 
29 

26 
29 
22 
21 
18 
20 


15 

2» 


29 


22' 
2s 


23 
25 


3 
4 
5 
1 

4 

2 

7 

i  10 

11 
8 
4 
6 

14 
3 


26 

2.T 

14b 


24 

27 
24 
19 
21 
20 
26 
28 

26 
25 
29 
27 
23 
25 
27 
23 
31 
23 
24 

24 


0 
3 
3 
6 
10 
8 
4 
1 

4 
1 

2 
0 
8 
6 
2 
4 
0 
2 


ne. 
w. 
ne. 


sw. 
sw. 


James  Dillard. 

F    J.  Carpenter. 

Geo.   E.  Payne. 

J.    DReeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.   S.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.   Howe. 

Supt.  Tuberculosis  San. 

H.  L.  D.  Whitson. 

W.  J.  Copp. 
A.  B-  Quarterman. 
lohn  C.  Floyd. 
J.    \V.  Bisliop. 
Dr.   R.M.   Huuter. 
K.  E.  Cordrey. 
Winfrcd  D.   Polk. 
J.  O.  Vingling. 
C.  P.  Evans. 
J.  D.   Riley. 

Ben  Johnson. 

J.   M.   Ricketts. 

J.  J.   Babb. 

Dr.  R.  H.  Hardin. 

Geo.  W.  Nichoalds. 

C.  C.   Price. 

Universit.v  of  Arkansas. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

I".  J.  1  ogan. 

\V.  R.  Owens. 


4 


ne. 

.se. 


ne. 
se. 


ne. 
s»  . 


P.en  F.  Battenticld. 
W.   K.   Ml-  \av. 
\.  F.  Stevens. 
I    R.  Xewiiiaii- 
Claude  loiies. 
iiiius  A.    Huniett. 
I.    .A,     IliRrtiiii. 
X.   ]'.  O'  Xi>al. 
I'.    P.   I'atnuv. 

I.  L.  CxlK'tt, 

Henodictiiip  sisters. 
.).  A.  I.owfli-rliack. 
■:.   A.  >.Vwt')ii. 
r.  S.   \Ve«ili»T  Bureau. 

II.  <i.   Lisihir  it. 
-<tate    Ai^ri.    School. 
.virs.   \V.  L.   Matthews. 

F.  >.!.  DRnicl. 
('.  \  lloufk. 
('hapli-s  Walton. 

A.  J.  Park. 
E.  W.St.  John. 
Henry  Harless. 
K.  S.    Ilalbert. 
Join  W.   Mehb. 

G.  A.   W hittington. 
Henry  .\.  Davis. 
Chpiles  I'Bxtoi,. 

\V.  T    Parish,  Jr. 
Mrs.  Josephine  Morri.sg 

Isham  Burrow. 
S.   K.   Guard. 
W.    K.   Bilker. 
H.   H.  Harlan 
W.   \V.   Wood. 
.Miss  TheresB  Schei', 
Henedioitine  Sistert. 
W.   E.   E'lmiston. 
O.  J.  Steplicnson. 
Foote  Coleman. 

Mrs.   M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.  .«tarck. 

T.   Bell. 
Miss  Grace  Field. 
Adam  F   Buerkle. 
New  Subia(  o  .\b,.ey, 
H.  S.   Brafhear. 
Dr.  Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shide. 
Nannie  O.  Schirmer 
E.  O.  Allen. 


The    departures  from  ^^^^l  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  rocor£>-t  a    -n^p^^^^^^^^  "?  '"    a  mg   n 

ingsection  means.    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++Receiyed  too  late   to  be  inc  uded  m  mean    ^^-^J.^^^^^^^^^-^^f^^^^^^^^  as    'Allows         juZ,n 

the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example. 'represents  two  days  missing.  TAlso  on  other  dates.  itPost-oflu-e    addre»se>    of  tuese    statious  as     lollow,..      Jui.ctioi. 

mndolph,  La. •.Lutherville  R. F.D. No. 1.  Lamar. Ark.;  Springbank, Doddridge,  Ark. 


:<SAS»l9^8SCe» 


OCTOBER,    1924. 


stations. 


Drainage- 
basin. 


Amity ••••• 

Arkadelphia  1111 
Arkansas  City  111 

Arlberg 

F.atesville  llll 

hee  Branch 

Bentonville  •".. 
Black  Kockllllll... 

Boone  ville 

Brinkley    llll 

Calico  Hock  II II 

Camden  llll   

Center  Point 

Clarendon  llll  — 

Clinton 

Conway  

Corning  

Dam  Xo.  1 

liauTille  III,      .... 
Uardanelle    .  ... 

Dutuas 

Uiittou 

El  Dorado II 11    .... 

England     

Eureka  Springs 
Evening  Shade.  . 

Kayetteville   

Koit  Smith  •*•  • 

Knlcon  llll 

Georgetown  II 11.. 

Gilbert 

Urannis 

tiravette 

Harrison 

Helena 

Higiteu 

Hope 

Hot  Springs 

lliiuig. 

JoMfslioro 

Junction 

Lanrorookllll 

Little  Rock  "* 

Luiliiirville    

Magnolia 

Malvern 

Mammotli  Spring 

M'ui  vnniv 

M  irked   I'rt-e  llll   . 

M-ir.-li.ill 

MsMlhllll     

MorriUtuu 

MoiiMlain  lIoin«. 

Mt.  View 

.Mount  Ida    

Murfroesboro.  Ill'   . 

.\'ail  ••■ 

Newnort    !l! 

Osceola. .  llll 

az.irk     

0/.  irk  Beach,  Mo. 

Patterson  nil      

Pi^gott 

Piudall 

Pine  lUnff    il{,... 
Pocahontas.   .  .. 

Portland  Hi 

Pr^-cotl 

Priiii'eton  illl   — 

UlSDll    'III 

Kogcrs       

Searcy 

:!pringl)ank  llll    .. 

Suitlgart   

Snljiaco 

Texarkaiia   illl   ... 

Walciron 

W  irren 

Wniteeliiis 

Wynni'iill 
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Daily  Precipitation  for  October,  1924. 


Day  ol  month. 


9     10     11 


13 


14 


16 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


26 


26 


27 


28 


29 


30 


81 


Ouachita.... 
Ouachita  — 
Mississippi.. 

White 

White 

Arkansas... 
Arkansas  ... 

White 

Arkansas  — 

White • 

White    

Ouachita  .. 

Red 

White 

White 

Arkansas. . 

White 

White    

Arkansas .  . 
Arkansas.. . 
Arkansas. .. 

White 

Ouachita- .. 
Arkansas  .. 
White..     .. 

White 

White 

Arkansas.. 

Red 

White 

White 

Ked   

Arkansas.  . . . 

White  

Mississippi.. 

White 

Ked 

Ouachita  — 
Ouachila  — 

White 

Ouachita 

Wiiite 

Arkansas. . . 
Ark!iu>as.  . 

Ked 

Ouachita 

While  ■. 

Mis'iNSippi  — 
Mis-iissippI . .  .. 

White 

Ouachila 

Arkansas 

Whil.- 

Wiiire 

Ouachita 

Ouachita 

'Viiitf 

W;\ite 

Mississippi  ... 

.Arkansas 

White 

Wliiic 

.St.  Francis  •  ■ . 

'White .. 

Arkansas 

White 

liuachiia 

Ouachia...    • 
(iniicliiui   . . .  . 

Ouac  litrt 

Ai'kan-as 

White 

Ked 

Arkansas 

[Arkansas. . .. 

]I<ed 

Arkansas   

Ouachita 

I  Ked 

jMississippi  ... 


.02 


.07 


.65 

.... 

T. 

T. 

.4"; 

.«o 

01 

.04 

.08 

.15 

,...|   .04 
T. 


.38 


.78 


1.75 


1.10 
T 

.m 

.2' 

.'ii 


.0? 


.0.5 


...<   .01 


.08 


.26 


T. 


.07 


.30 


.S3 


.03 


.25 


.21 


.!   .O-J;.... 


T I... 


..  .| 


T. 


.09 


0.15 
T. 
0.75 
0.08 
0.45 
1.42 
0.14 


.02 


.07 
.07 
.08 
.08 

'.'06 

T 

T 

.04 

.18 

.20 

.12 

.02 

.13 

.06 

.10 

'.06 
T 
.05 
.22 
.27 


.10 


0.11 
0.22 
0.07 
0.08 
0.15 

T. 
0-06 
0.00 

T. 

T. 
0.42 
0.18 
0.98 
0.12 
0.02 
2. 13 
0.06 
0.51 
1.08 
0.06 

r. 

0.45 
0.22 
148 

6.'62 
0.45 
0.20 

07  0.07 


T. 

o.n 

0.22 
0.10 
0.06 
0.01 
0.15 
0.30 
0.40 
0.07 
0.10 
121 
0.15 

6.'27 

6.' 49 
0.09 


0.08 
0.09 
0.49 
0.26 
0.00 
0.09 
1.01 
T. 
10  0.60 
0.00 


.02 


.20 


0.21 
T. 
0.12 
1.22 
0.05 
0.20 
0.00 
0  17 
0.25 
.08  0.08 
T.  I  T. 
.30  0.30 
.10  0.12 


.25 


pi-.'f  ipitation  is  for  24  hours  ending  near  suns>'t  unless  otherwise 

Daily  River  Stapes  for  October,   1924 


indicated.  •**  for  24  hours  ending  midniKht.  IJ  For  24  hours  ending  7  a.   m.  T.  Trace, or  less  than  0.01  inch. 


Stations, 


Fort  Sum. 1       •■ 

nurdanellP 

Little  Rock.. 

Pine  Bluff 

Black  Kock  — 
Calico  Kock  . . . 

Batcsville 

Newport 

Georgetown  ... 

Claremlon 

n^lena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

A.rkadelphia  .. 
l»atterson 


11 

12 

13 

14  1   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27      28 

29 

30 

31 

6.0;  6.4 

7,0 

7  9 

7.9    7.5 

6.5 

0.7 

5.5 

5.4 

5  3 

5.0 

4.8 

4.6 

4.5 

4.5 

4.31  4.3 

4.2 

4.1 

3  q 

3.2    3.2 

3  n 

3.0 

4  1    4.7 

4.7 

4.1 

3.8 

3.1 

2.8 

2.6 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

1   5 

n  5 

n  4 

0  7 

0  7 

0.7    0.8 

1.4 

2.0 

2  2 

1.3 

0.8 

0.4 

0.2 

0.1 

-U.  1 

-0.3 

-0.4 

-0.6 

-0.6 

-0.8 

-0  q 

5  0 

4  n 

4  6 

4.7 

4.7!  4.8 

5  0 

.5.8 

6.1 

6.2 

5.5 

5.0 

4.5 

4  2 

4  0 

3.9 

3.7 

3.7 

3.1 

2.9 

2,8 

■?  5 

•?  5 

■'  .'i 

2,5 

2.41  2.4 

2.4 

2.4 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

LJ.  1 

i.'. 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2,0 

1  0 

0  9 

0  q 

O.H 

0.3 

0.8 

0.6 

0.3 

0.6 

0.2 

0,1 

0.1 

-0.2 

0.1 

O.b 

0.2 

0.0 

0.0 

-0.2 

-0.1 

0  1 

5  9 

5  8 

5  5 

5,5 

5.  5 

,5.1 

5.5 

5.4 

5.2 

5.2 

5.0 

5  0 

4.8 

4,6 

4.9 

5.2 

5.0 

4.9 

4.8 

4.8 

4.5 

''  f) 

?  0 

?  0 

2,0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2  0 

'>  n 

1   R 

18 

1.8 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0,8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.? 

9  0 

8  8 

8.7 

8,6 

8.5 

8-5 

8.4!  8.4 

8.3 

8.2 

8.0 

7.9 

V.8 

■/.- 

7.7 

7.6 

7.5 

7.4 

7.3 

7.4 

7  4 

13.9 

ifi  n 

17.3118.0 

18  1 

17,5 

lfi.4,15.4 

14.1 

12.7 

11.2 

9.7 

8.3 

V.2 

6.3 

5.V 

5.4 

5.2 

5.1 

,5.0 

4  8 

14.  l!l.=i.2 

18.0,19.5 

20.4 

20.  6 

20.  4  19.  8 

18  7 

17.8 

16.9 

lo.6 

14.1 

13  4 

12.2 

11  5 

10.8110.3 

10.0 

9.8 

9  6 

3.9    3.7 

3.tM  3.5 

3.2;  3.4 

3.  1    2.9 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

26 

2.6 

2.5 

2.4 

2.4i  2.3 

2.3 

2  2 

2  ■> 

0.5   0.4 

0.4;  0.3 

0.3i  0.2 

0.2i  0.2 

0.2 

0  1 

0.1 

-0.1 

~i)A 

-0.2 

-0. 2 

-0.3-0.31-0.4 

-0.7 

-0.7 

-0,7 

5.8    57 

.5.6,   5.6 

56'  5.5 

5.5;  5.4 

5.4 
0.0 

.5.3 

.5.3 

6.1 

6.7 

6.7 

6.5 

6.3 

6.1    6.0 

,5.9 

,5.8 

5  8 

0.0  n.o 

0.0    0.0 

0.0    0.0 

0.0    0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0   0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

3.i 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

8.1 

3.0 

3.U 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

30 

3.0 

3-0 

3.0 

3.0 

i* 


«   If 
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Daily  Temperatures  for  October,     1924. 


Stations. 

1 

2 

3 

4 

6 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Batesvilleif 

j  Maximum.. 

74 

80 

80 

85 

1 
85 

88 

87 

87 

87 

88 

88 

84 

86 

88 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

73 

63 

66 

69 

74 

77 

79 

75 

79 

SI 

75  81.4 

i  Minimum.. 

35 

35 

44 

50 

66 

59 

59 

52 

54 

53 

53 

41 

41 

42 

42 

44 

46 

44 

43 

45 

45 

31 

27 

26 

26 

27 

31 

31 

31 

57 

45 

42.7 

Bee  Branch 

\  Maximum.. 

14 

77 

76 

84 

83 

89 

88 

89 

87 

90 

89 

86 

87 

87 

85 

87 

87 

86 

88 

86 

67 

63 

68 

72 

76 

76 

74 

80 

80 

76 

81.2 

1  Minimum.. 

35 

39 

44 

62 

61 

59 

79 

53 

.59 

55 

55 

43 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

46 

62 

37 

35 

31 

30 

33 

33 

34 

47 

57 

41 

46.6 

Bentonville 

\  Maximum.. 

74 

74 

74 

82 

72 

84 

80 

80 

79 

82 

82 

80 

78 

80 

81 

81 

82 

81 

80 

80 

67 

58 

58 

64 

67 

70 

70 

76 

80 

79 

"•70, 

75.6 

)  Minimum . . 

44 

52 

55 

52 

58 

59 

64 

61 

63 

60 

69 

50 

45 

48 

51 

63 

51 

52 

51 

49 

48 

38 

33 

31 

32 

31 

36 

46 

58 

52 

38 

49.0 

Boone  ville 

^  Maximum. . 

(  Minimum 

Brinkley 

j  Maximum.. 

'"76 

"82 

"82 

"88 

"86 

"91 

"91 

"89 

"96 

"89 

"86 

"8-2 

"88 

"87 

"87 

"87 

"si 

"87 

"88 

"87 

"so 

"69 

"65 

70 

"75 

"78 

"■79 

"■76 

"si 

"si 

77 

82.' 6 

(  Miuimum  .. 

40 

45 

55 

70 

69 

65 

65 

69 

60 

69 

59 

42 

61 

51 

52 

51 

52 

52 

51 

51 

54 

44 

34 

32 

33 

36 

38 

37 

55 

65 

56 

51.1 

Calico  RockM  . . 

j  Maximum.. 

75 

80 

78 

83 

83 

89 

90 

88 

90 

89 

90 

85 

87 

87 

86 

86 

89 

88 

88 

86 

71 

62 

66 

70 

74 

76 

78 

74 

79 

80 

71 

81.2 

(  Minimum  . . 

34 

35 

40 

44 

63 

58 

60 

53 

55 

54 

51 

44 

37 

39 

41 

44 

43 

43 

42 

42 

43 

29 

26 

26 

24 

26 

28 

•29 

30 

45 

43 

41.0 

Camden?^ 

\  Maximum.. 

76 

80 

84 

86 

87 

89 

89 

88 

90 

86 

86 

84 

86 

88 

88 

85 

87 

86 

88 

88 

76 

66 

05 

09 

73 

76 

74 

78 

86 

84 

76 

82.1 

(  Miuimum  . . 

38 

41 

44 

56 

68 

61 

62 

58 

59 

59 

56 

43 

44 

47 

46 

48 

47 

49 

48 

45 

48 

44 

35 

30 

27 

28 

31 

33 

37 

&5 

5o 

46.8 

Center  Point 

\  Maximum 

75 

78 

83 

82 

91 

87 

*  •  •  . 

86 

84 

85 

86 

88 

87 

86 

87 

88 

89 

80 

70 

64 

68 

72 

77 

75 

77 

85 

82 

79 

81.2 

i  Minimum  '_[ 
j  Maximum . . 
)  Minimum 

49 
75 
38 

54 
78 
41 

59 
79 
48 

64 
86 
64 

70 
87 
66 

68 
90 
62 

64 

88 
55 

58 
86 
43 

58 
89 
45 

62 
89 

46 

59 
87 
47 

61 
87 
4; 

59 
89 
49 

58 
88 
48 

61 
90 

47 

69 
89 

47 

62 
74 
51 

45 
66 
42 

39 
67 
29 

42 
70 
27 

44 

74 
28 

47 
77 
31 

50 
78 
32 

53 
73 
33 

60 
82 
62 

64 
87 
65 

48 
77 
48 

56.2 

Conway  

"88 
62 

"si 

54 

"89 
61 

"88 
57 

82.4 

47.3 

Corning 

j  Maximum.  ] 

91 

92 

89 

93 

87 

90 

89 

88 

88 

88 

85 

83 

-  87 

90 

86 

87 

89 

87 

87 

89 

69 

60 

66 

71 

76 

74 

76 

89 

66 

75 

81 

82.8 

(  Minimum 

46 

51 

63 

57 

53 

50 

61 

55 

56 

51 

60 

42 

39 

42 

44 

45 

46 

43 

42 

43 

46 

30 

26 

23 

28 

26 

27 

31 

33 

43 

60 

43. 6 

Dardanelle 

j  Maximum .  [ 

70 

75 

77 

86 

84 

90 

90 

91 

91 

86 

86 

82 

72 

76 

70 

81 

81 

84 

83 

87 

85 

80 

71 

64 

64 

68 

67 

70 

71 

72 

73 

78.3 

1  Minimum  '[ 

34 

37 

42 

50 

58 

60 

57 

55 

60 

61 

50 

46 

38 

40 

39 

42 

44 

49 

46 

47 

45 

42 

37 

33 

32 

36 

30 

38 

42 

47 

41 

44.6 

Du^as 

(  Maximum.'.' 
)  Minimum  . . 

76 
36 

81 
40 

83 
39 

90 
68 

87 
66 

83 
39 

87 
60 

76 
64 

78 
58 

88 
57 

83 
54 

81 
53 

83 
47 

87 
47 

87 
48 

84 
49 

84 
49 

84 
49 

84 

48 

84 
46 

71 
50 

63 
41 

64 
33 

66 

28 

70 
28 

73 
32 

78 
33 

72 
37 

81 
42 

79 
62 

71 
54 

79.3 

46.7 

DnMon            

j  Maximum.. 
)  Minimum  " 

71 
35 

73 
40 

70 
49 

78 
43 

78 
59 

81 
55 

83 
56 

77 
62 

79 
59 

80 
57 

82 
49 

78 
41 

80 
37 

81 
36 

79 
40 

80 
41 

80 
41 

81 
40 

81 
40 

SO 
41 

71 
40 

59 
28 

59 
22 

64 
22 

68 
21 

70 
24 

70 
27 

71 
31 

78 
51 

78 
60 

72 
33 

75.  2 

A^UVbUU     ..,..•..••• 

41.0 

El  Dorado  

j  Maximum" 

79 

81 

86 

90 

90 

91 

89 

89 

89 

88 

86 

84 

87 

88 

88 

85 

86 

86 

88 

87 

78 

70 

65 

69 

72 

74 

75 

79 

86 

83 

79 

82.8 

1  Miuimum 

41 

46 

•  56 

66 

67 

64 

64 

66 

63 

63 

58 

46 

50 

51 

52 

62 

54 

55 

56 

53 

64 

43 

36 

33 

34 

37 

39 

40 

67 

65 

52 

52.0 

England 

S  Maximum" 

75 

79 

82 

87 

88 

90 

91 

87 

80 

85 

86 

82 

86 

88 

88 

86 

88 

88 

88 

88 

72 

64 

00 

70 

79 

78 

79 

74 

83 

80 

76 

81.7 

(  Minimum  " 

37 

43 

47 

64 

67 

62 

61 

65 

56 

56 

69 

43 

48 

48 

49 

49 

50 

51 

50 

48 

54 

40 

33 

30 

31 

36 

34 

34 

53 

64 

52 

48.8 

Eureka  Springs  . 

j  Maximum  ;■ 

76 

76 

73 

82 

76 

86 

82 

81 

81 

85 

85 

83 

83 

84 

83 

84 

85 

85 

84 

83 

71 

62 

64 

67 

71 

74 

73 

75 

82 

80 

74 

78.4 

(  Miuimum  ]  ] 

46 

52 

57 

53 

60 

54 

63 

57 

60 

57 

54 

50 

47 

69 

52 

62 

60 

52 

52 

51 

51 

35 

30 

31 

33 

37 

42 

47 

59 

63 

40 

49.9 

Evening  Shade... 

j  Maximum' ' 
1  Miuimum  " 
j  Maximum" 

69 

79 

78 

83 

84 

92 

87 

87 

88 

89 

87 

88 

88 

88 

86 

88 

87 

88 

88 
43 
82 

88 
45 
81 

79 
52 
71 

63 
33 
60 

65 
28 
61 

68 
25 
61 

75 
26 
61 

77 
29 
71 

80 
31 
71 

75 
31 

74 

76 
43 
79 

81 
63 
79 

82 
47 
78 

81.7 

Fayetteville 

"'74 

"•76 

"76 

"78 

"76 

"84 

"si 

"82 

"76 

"8-i 

"si 

"so 

"78 

"so 

"si 

"s-i 

"84 

"so 

7(1.' 3 

)  Minimum 

44 

56 

58 

58 

62 

59 

68 

61 

61 

56 

41 

42 

44 

46 

47 

49 

48 

68 

46 

46 

48 

37 

28 

26 

27 

29 

36 

42 

60 

61 

39 

47. S 

Fort  Smith 

(  Maximum" 

79 

80 

79 

85 

85 

87 

85 

85 

83 

83 

86 

81 

81 

82 

84 

83 

84 

36 

83 

83 

75 

61 

63 

65 

69 

73 

76 

79 

85 

S3 

73 

79.6 

(  Minimum 

47 

52 

58 

54 

66 

64 

67 

64 

62 

64 

64 

68 

53 

54 

64 

56 

66 

55 

56 

52 

54 

44 

40 

38 

39 

37 

40 

47 

57 

59 

46 

.53.5 

9raunis 

j  Maximum' ' 
i  Minimum  " 

74 
40 

77 
44 

72 
58 

84 
55 

87 
64 

85 
63 

85 
61 

85 
56 

CO 

83 
(,0 

85 
59 

86 
49 

83 
50 

84 
49 

84 
50 

85 
60 

84 
52 

84 
50 

81 
56 

85 
50 

81 
54 

Si 
46 

62 
35 

66 
35 

71 
33 

73 
35 

83 
36 

76 
43 

83 
62 

83 
62 

81 
57 

80.6 

,50.1 

Gravette 

j  Maximum' ' 

73 

71 

74 

81 

76 

83 

78 

81 

78 

82 

83 

80 

79 

81 

80 

81 

82 

81 

80 

82 

60 

59 

63 

67 

73 

70 

74 

81 

SO 

81 

77 

76.5 

1  Minimum 

40 

56 

57 

45 

56 

56 

60 

5i) 

61 

56 

58 

42 

40 

42 

49 

45 

62 

64 

59 

56 

56 

56 

53 

38 

63 

49 

60 

69 

72 

(:<; 

01 

54.5 

Helena 

S  Maximum" 

74 

83 

85 

88 

89 

95 

94 

93 

94 

94 

91 

86 

91 

91 

92 

88 

90 

89 

91 

91 

76 

67 

70 

74 

77 

S3 

82 

81 

S3 

85 

7V- 

b5.4 

'  Minimum 

38 

39 

48 

59 

67 

61 

61 

51 

67 

58 

51 

44 

49 

49 

51 

51 

51 

53 

52 

49 

49 

42 

36 

36 

34 

33 

36 

37 

42 

50 

fU 

4».2 

jjope 

j  Maximum' ' 
'  Minimum  ' ' 

82 
42 

80 
50 

84 
66 

90 
65 

92 
65 

91 
65 

89 
64 

89 
60 

90 
61 

86 
61 

88 
60 

82 
46 

88 
48 

87 
50 

87 
50 

82 
51 

88 
50 

88 
51 

87 
51 

89 
48 

80 
52 

65 
45 

65 

35 

63 
31 

72 
30 

77 
32 

78 
39 

80 
43 

86 
.59 

87 
69 

79 
64 

b2. 9 

51.4 

Hot  Springs 

\  Maximum ' ' 

74 

74 

80 

84 

85 

85 

86 

84 

85 

82 

85 

82 

84 

86 

86 

84 

85 

86 

86 

86 

73 

66 

64 

68 

72 

76 

76 

74 

83 

81 

70 

i'9.9 

(  Miuimum  ' ' 

44 

47 

52 

63 

66 

63 

62 

59 

62 

61 

58 

48 

50 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

61 

54 

43 

38 

34 

36 

38 

38 

40 

54 

59 

4( 

50. 9 

TT       **• 

\  Maximum" 
)  Miuimum  ' ' 

78 
37 

81 
40 

88 
52 

90 
66 

90 
67 

91 
61 

91 
60 

89 
59 

90 
60 

88 
60 

87 
46 

87 
44 

86 
.50 

87 
50 

87 
49 

86 
50 

86 
50 

87 
51 

87 
.52 

86 
48 

86 
61 

77 
45 

65 
37 

09 
35 

72 
31 

74 
33 

84  0 

Jtiuttlg 

.... 

49  4 

Jonesboro 

j  Maximum' ' 

74 

81 

79 

81 

85 

93 

90 

87 

87 

85 

84 

86 

•80 

87 

■88 

87 

85 

87 

89 

85 

74 

58 

61 

65 

73 

76 

78 

77 

""76 

'  'k) 

7 

80  t> 

(  Minimum  ' ' 

35 

43 

58 

66 

65 

65 

65 

59 

59 

58 

60 

48 

49 

53 

51 

63 

52 

51 

51 

64 

62 

39 

36 

35 

34 

38 

40 

36 

48 

61 

5'^ 

50  .i 

Junction 

S  Maximum ' ' 

73 

75 

80 

88 

92 

90 

90 

89 

91 

87 

86 

85 

87 

89 

88 

89 

89 

90 

87 

85 

83 

70 

07 

71 

76 

77 

79 

81 

82 

S-: 

74 

»:!.(> 

1  Miuimum  ' ' 

36 

38 

46 

64 

66 

62 

61 

63 

61 

62 

68 

44 

45 

49 

47 

46 

47 

47 

48 

40 

43 

41 

40 

■29 

26 

27 

28 

34 

61 

6-, 

55 

.7.8 

Little  Rock  . . . 

\  Maximum' ' 

71 

76 

79 

84 

88 

86 

86 

84 

86 

83 

83 

80 

83 

84 

84 

83 

85 

85 

86 

85 

70 

61 

6-2 

66 

71 

75 

75 

72 

81 

79 

73 

Jb.  ;> 

(  Miuimum  " 

45 

50 

56 

66 

68 

66 

68 

63 

65 

64 

64 

54 

56 

57 

58 

57 

58 

58 

60 

58 

54 

44 

41 

41 

41 

44 

45 

47 

57 

01 

5;, 

-55.  5 

LutherviUe 

(  Maximuui" 

75 

78 

81 

82 

80 

83 

87 

85 

86 

85 

85 

84 

86 

87 

85 

86 

87 

81 

88 

85 

72 

62 

61 

6» 

73 

74 

75 

72 

82 

81 

7- 

,V.S 

(  Miuiunnn  ' ' 

45 

47 

49 

57 

65 

63 

65 

63 

60 

60 

48 

46 

62 

54 

55 

56 

57 

56 

55 

57 

56 

40 

30 

38 

37 

42 

42 

50 

55 

63 

4- 

.52.0 

Magnolia 

.  \  Maximum-  • 

83 

81 

86 

89 

91 

87 

89 

89 

90 

85 

84 

82 

84 

86 

80 

83 

85 

86 

86 

86 

78 

72 

63 

67 

72 

74 

77 

77 

85 

84 

79 

81. 9 

/  Minimum  ■  ■ 

45 

46 

48 

66 

68 

58 

67 

67 

61 

63 

60 

54 

48 

59 

51 

51 

60 

51 

52 

49 

52 

45 

40 

38 

37 

'it 

3(j 

39 

43 

69 

,"■(1 

51.^1 

M  QT\fi:>vTl                        .. 

i  Maximum  •  ■ 
1  Minimum  •  ■ 

74 
39 

82 
48 

86 
63 

85 
67 

87 
63 

88 
62 

88 
62 

86 
58 

87 
61 

89 
58 

86 

57 

83 
46 

86 
48 

87 
48 

87 
49 

85 
50 

86 
50 

87 
51 

87 
52 

86 
49 

75 
52 

66 
41 

05 
39 

09 
31 

7-1 
32 

34 

34 

75 
34 

84 
51 

82 
64 

77 
50 

81.7 

lutll  Vci  11 • 

4;i.8 

Mammoth  Spg.\^^ 

1  Maximum' 

71 

77 

76 

80 

81 

84 

88 

86 

84 

85 

86 

82 

81 

84 

82 

82 

85 

84 

84 

8:-l 

65 

59 

61 

04 

71 

71 

74 

74 

76 

78 

•il 

i~.  i 

)  Minimum  ■  ■ 

33 

39 

42 

49 

65 

57 

62 

54 

59 

54 

53 

42 

40 

43 

46 

46 

47 

46 

44 

45 

51 

36 

29 

26 

27 

29 

31 

30 

41 

58 

44 

44.1 

Mariauna 

)  Maxinuim-  ■ 

70 

77 

79 

83 

84 

85 

84 

81 

83 

83 

81 

83 

82 

84 

S3 

82 

83 

84 

83 

84 

70 

63 

62 

65 

70 

72 

73 

74 

78 

80 

75 

;s.2 

1  Miuimum  ■  • 

38 

44 

51 

67 

64 

63 

63 

58 

60 

.59 

69 

48 

47 

52 

52 

51 

53 

52 

52 

,50 

57 

41 

36 

32 

32 

37 

36 

41 

50 

64 

54 

50.4 

Marked  Tree  'JsV . 

.  \  Maximum-  - 

80 

79 

82 

83 

90 

89 

89 

87 

87 

85 

83 

87 

88 

87 

88 

87 

88 

88 

86 

70 

60 

64 

68 

75 

77 

78 

76 

79 

82 

74 

7y 

bl.l 

'  Minimum  ■  - 

42 

48 

55 

66 

63 

63 

5; 

58 

57 

58 

45 

48 

49 

50 

50 

60 

49 

48 

49 

50 

39 

34 

3U 

32 

32 

35 

37 

38 

55 

54 

35 

47.7 

Marshall  

.  \  Maximum-  ■ 

74 

78 

76 

84 

83 

86 

87 

84 

83 

84 

84 

84 

83 

83 

S:j 

84 

84 

8-1 

84 

84 

78 

64 

61 

65 

70 

72 

72 

73 

82 

79 

77 

79.0 

)  Minimum-  - 

40 

52 

53 

54 

64 

62 

62 

56 

54 

56 

.52 

45 

40 

40 

43 

46 

44 

43 

43 

4-1 

44 

28 

25 

23 

2.) 

26 

29 

36 

68 

63 

40 

44-8 

Mena 

.  S  \laximum-- 

76 

79 

78 

85 

88 

86 

88 

85 

86 

85 

88 

80 

83 

85 

86 

85 

86 

87 

87 

85 

79 

65 

01 

66 

71 

74 

75 

77 

84 

83 

7.5 

bO.8 

(  Minimuni  •  • 

43 

52 

60 

55 

72 

63 

63 

61 

61 

61 

61 

48 

47 

49 

51 

53 

53 

52 

54 

50 

55 

43 

36 

34 

33 

39 

40 

45 

62 

04 

47 

-51.8 

.,, 

.  \  Maximum-  ■ 
1  Miuimum  ■  • 

73 
40 

78 
49 

78 
50 

82 
66 

83 
66 

87 
62 

87 
63 

85 
56 

86 
65 

83 
60 

87 
49 

85 
50 

84 
.50 

86 

53 

85 
50 

86 
54 

84 
53 

87 
61 

85 
51 

86 
57 

79 
56 

77 
51 

70 
33 

42 

76 
48 

80.2 

Momuton • 



•  3.0 

Mt.  Home  

J  Maximum  •  • 

79 

80 

79 

85 

85 

Sli 

89 

87 

86 

85 

86 

84 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

80 

85 

69 

60 

63 

66 

71 

"76 

"■77 

"76 

78 

"■78 

"b-i 

SO.  4 

1  Minimum  ■• 

33 

40 

44 

56 

60 

56 

59 

53 

58 

53 

52 

43 

:i8 

39 

43 

43 

43 

44 

42 

42 

48 

34 

31 

24 

21 

25 

28 

31 

38 

46 

40 

-12.5 

Mt.  Ida 

\  Maximum  ■  • 

75 

79 

82 

85 

86 

86 

89 

83 

89 

83 

86 

83 

8) 

81 

88 

87 

87 

87 

87 

88 

77 

66 

66 

68 

73 

77 

76 

76 

85 

82 

77 

M.2 

(  Jlinimum  •  ■ 

34 

39 

53 

53 

53 

60 

57 

51 

57 

52 

52 

4(r 

39 

41 

41 

44 

43 

43 

42 

42 

44 

32 

25 

22 

■22 

25 

25 

30 

,54 

67 

40 

42.  6 

SIp  w  nort          

.  \  Maximum-  - 

1  Miuimum  •  • 

.  *  Maximum  -  - 

75 
48 
71 

81 
53 
79 

81 
55 
80 

8^ 
58 
84 

87 
55 
87 

88 
64 
87 

90 
68 
87 

80 
65 
87 

83 
68 
85 

86 
66 
83 

89 
66 
84 

81 

89 

84 

SI 
59 

87 
60 
81 

Ha 

89 

90 

89 

78 
61 
76 

"63 

70 
33 
63 

71 
"63 

7ft 
31 
75 

77 

79 
"■79 

78 
"■76 

78 
"79 

82 

"8u 

70 
62 

74 

82.  S 

I'ltjW^'tJIl/.'  ••  ••••• 

.57.  i 

Osceola 

"86 

"84 

.9.3 

/  Minimum  •  - 

.3h 

51 

62 

6(1 

66 

65 

61 

50 

"50 

"51 

"48 

51 

38 

34 

36 

.... 

63 

62 

51.9 

Ozark 

.  J  .Maximum  ■  - 

77 

81 

SO 

95 

"85 

87 

90 

85 

"86 

"86 

"88 

"86 

"85 

"86 

87 

87 

87 

77 

68 

67 

"67 

67 

72 

"75 

7(i 

"•?6 

85 

85 

70 

81  0 

/  Mininnim-- 

41 

46 

52 

54 

65 

6.( 

64 

64 

68 

64 

47 

40 

48 

51 

50 

50 

50 

57 

36 

34 

32 

31 

30 

32 

34 

40 

S 

02 

42 

4b.  7 

Pine  Bluff 

1  Maximum-  ■ 

80 

S3 

86 

88 

92 

91 

91 

92 

HI 

90 

"88 

"85 

88 

90 

89 

88 

88 

9(1 

91 

89 

77 

66 

67 

72 

76 

79 

80 

75 

6(. 

82 

78 

81.1 

)  Mininunn  •  ■ 

47 

46 

54 

66 

69 

69 

63 

59 

61 

61 

61 

48 

53 

.53 

54 

54 

54 

65 

55 

52 

57 

43 

39 

36 

37 

40 

38 

39 

54 

66 

5( 

.•12  .9 

Pocahontas 

.  j  Maxinuun.. 

73 

79 

79 

81 

81 

88 

90 

87 

87 

89 

88 

84 

88 

89 

87 

88 

89 

89 

87 

88 

82 

64 

67 

70 

75 

78 

76 

70 

74 

79 

7( 

bl.6 

1  Minimuni  -  ■ 

34 

40 

43 

65 

64 

62 

63 

5b 

60 

65 

60 

40 

45 

47 

49 

49 

60 

60 

4< 

48 

62 

3b 

37 

34 

33 

35 

36 

33 

45 

59 

48 

48  5. 

Portland  

.  \  Maximum-  ■ 
/  MiTiimum  . . 

75 
43 

79 
44 

85 
53 

89 
65 

90 
(.9 

88 
60 

80 
60 

85 
56 

87 
59 

85 
6( 

82 
55 

8(1 
4b 

84 
49 

86 

•18 

84 
48 

85 
50 

86 
49 

84 
61 

80 
51 

85 
49 

76 
50 

71 
42 

62 
36 

67 
36 

71 
35 

73 
35 

75 
35 

75 
38 

81 
54 

84 
64 

79 
5i, 

bO.  8 

.50.0 

Prescott 

.  j  Maxim\uii-  • 

7(1 

79 

83 

88 

88 

88 

87 

86 

87 

85 

85 

83 

86 

b7 

88 

84 

86 

87 

86 

88 

76 

67 

65 

69 

72 

76 

76 

77 

8,=. 

84 

SC 

81.7 

1  Miniunun  -• 

41 

46 

54 

63 

70 

61 

64 

60 

60 

61 

60 

50 

54 

52 

.52 

63 

51 

,54 

53 

49 

55 

45 

38 

38 

34 

38 

36 

39 

54 

67 

5r.iI.  8 

f^jt^^JIl      

.  j  Maximum . . 
(  Minimum  . . 

76 
40 

79 
45 

83 
54 

86 
67 

89 
68 

87 
61 

89 
63 

88 
60 

88 
60 

86 
01 

85 
59 

83 
51 

B6 
51 

87 
52 

85 
52 

85 
53 

85 
53 

87 
55 

87 
53 

85 
51 

74 
56 

66 
41 

66 
36 

09 
35 

72 
34 

76 
36 

76 
37 

74 
38 

81 
56 

SO 
05 

76  81.1 

52  51 . 5 

Rogers  

.  j  MaximuiTi . . 

76 

75 

75 

82 

74 

84 

80 

79 

79 

82 

82 

8( 

79 

80 

81 

81 

82 

81 

82 

79 

67 

61 

59 

63 

68 

70 

72 

74 

82 

80 

76  76. 3 

(  Miuimum  •  - 

40 

52 

57 

45 

62 

56 

60 

59 

60 

56 

57 

46 

40 

42 

45 

48 

46 

46 

45 

46 

,50 

38 

28 

27 

26 

28 

3(1 

34 

61 

64 

37 

46. '.i 

Searcy 

)  Maximum  •- 

74 

SO 

81 

86 

84 

91 

92 

89 

88 

86 

87 

96 

88 

8i 

88 

89 

90 

89 

90 

90 

85 

82 

05 

08 

75 

79 

79 

74 

8(1 

82 

7b 

b:i.7 

(  Minimum  .  ■ 

34 

35 

40 

65 

65 

65 

60 

50 

65 

55 

65 

40 

45 

47 

45 

45 

60 

47 

45 

46 

45 

42 

36 

30 

30 

31 

32 

32 

45 

62 

50 

45.6 

Stuttgart 

1  Maxinuun-. 
'  Minimum-  • 

78 
41 

78 
45 

83 
50 

85 
64 

87 
66 

89 
60 

88 
63 

87 
59 

88 
62 

85 
57 

84 
56 

80 
45 

84 
47 

86 
48 

85 
50 

84 
49 

81 
51 

SO 
51 

8b 
5( 

86 
49 

78 
52 

67 
37 

64 
32 

67 
30 

72 
31 

75 
34 

77 
35 

75 
38 

83 
63 

8(1 
00 

74 
53 

80.4 

49.0 

9ubiai-o   

j  Maximum. . 

81 

83 

81 

89 

89 

90 

93 

89 

88 

87 

89 

88 

89 

8B 

90 

89 

90 

91 

89 

78 

66 

6( 

09 

73 

77 

81 

80 

90 

87 

79 

80 

83.8 

(  Minimum  .  ■ 

41 

47 

60 

56 

66 

65 

65 

65 

6b 

00 

60 

53 

49 

cO 

53 

52 

53 

53 

52 

57 

42 

37 

34 

34 

35 

36 

41 

50 

66 

46 

49 

51.4 

Teiarkana 

i  Maximum.. 

80 

8> 

85 

93 

95 

93 

93 

89 

93 

92 

93 

89 

91 

!« 

92 

89 

92 

90 

92 

92 

87 

78 

72 

74 

77 

81 

82 

82 

83 

87 

8(1 

80  .S 

I  Miuimum  .. 

44 

45 

55 

64 

72 

66 

62 

63 

62 

63 

00 

60 

55 

51 

62 

51 

.52 

55 

53 

51 

53 

46 

36 

38 

39 

36 

37 

45 

62 

68 

52&2.S 

Warren 

S  Maximum. . 

73 

73 

83 

85 

86 

88 

87 

86 

87 

85 

83 

81 

S5 

86 

86 

85 

86 

86 

86 

86 

79 

67 

63 

67 

71 

74 

74 

74 

82 

SO 

80  80.  5 

1  Mininuim  . . 

39 

42 

53 

68 

69 

62 

62 

61 

60 

60 

69 

47 

53 

63 

65 

54 

56 

55 

64 

58 

55 

43 

37 

36 

37 

40 

39 

3S 

55 

65 

53  52 .2 

Wy  nue. 

j  Maximum.. 
(  Minimum 

73 
39 

48 

79 
54 

83 
60 

85 
63 

88 
65 

88 
64 

88 
59 

87 
62 

80 
58 

82 
59 

83 
46 

84 
49 

86 
49 

87 
49 

85 
49 

85 
50 

87 
60 

86 
49 

85 
48 

72 
55 

1 

61 
39 

64 
33 

67 
31 

72 
31 

76 
34 

78 
34 

76 
37 

77 
54 

81 
63 

73  79.9 

63  ■'■ 

Vi.a 

*S    Instruments  are  ruad  in  the  mnrningithe  maximum  temperature  then  nad  is  credited  to  the  preceding  Ua.\  .  on  \\uii:ii  u  annuM  iiiways  urcuij 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA. 


HABVEY  S.  COLE,  Meteorologist. 


Vol.  XXIX.       Little  Rock,  Ark.,  November,    1924.  No.  11 

GENERAL,  SUMMARY. 

The  weather  during  tlie  first  half  of  Novenil)er  was  mild,  tlie 
temperature  heing  above  normal  most  of  the  time,  while  dur- 
ing the  latter  half  of  the  month  somewliat  cooler  weather  pro- 
vailed.  Practically  all  the  precipitation  occurred  from  the  7th 
to  the  15th  and  in  most  sections  the  monthly  totals  were  about 
two  thirds  of  the  normal  amount,  (^nditians  were  favorable 
most  of  the  month  for  picking, edittoA,  gathering  corn,  thresh- 
ing rice,  and  other  out  door  activities.  The  rains  were  benefi- 
cial for  wheat  and  oats,  but  the  soil  in,njaj£lJ*M^alities  contin- 
ued too  dry  for  fall  plowi*iil|<lwnt'f6ads  were  in  good  condition 
most  of  the  month  and  the  rivers  of  the  State  at  low  stages. 

The  first  kilhng  frost  this  autumn  occurred  at  a  few  stations 
September  30th,  over  mort  of  the  State  October  28d  to  2r)th, 
and  in  remining  localities  November  24th  to  28th.  The  length 
of  the  growing  season,  (from  the  last  killing  frost  in  spring  un- 
til the  first  in  autumn)  for  65  stations  was  210  days  and  rang- 
ed from  172  days  at  Button  to  255  days  at  Portland,    w.  c.  ii. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
records  of  51  stations,  was  53.4°  which  is  1.9°  above  normal, 
all  stations  except  Bee  Branch,  Dardanelle,  Mammoth  Spring, 
and  Pocahontas  showing  temperatures  normal  or  above.  Month- 
ly means  ranged  from  47  l'^  at  Mammoth  Spring  to  58.4°  at 
Magnolia.  The  higliest  tfinperatare  recorded  during  the  month 
Avas  88°  at  several  stations  on  the  2d  and  later  dates,  the  lowest 
15°,  at  Dutton  on  the  25th  and  (iravctte  the  2';th.  The  great- 
est dailv  range  was  50°  at  Batesville  on  the  2d. 


PEECiPITATIOU . 

The  average  precipitation  for  November,  as  determined  from 
the  records  of  72  stations,  was  2.3(i  inches  which  is  1 .21  inches 
below  normal,  all  stations  except  8  showing  negative  departures. 
Monthly  totals  ranged  from  6.60  inches  at  Hot  Springs  to  0.20 
inch  at  liuttig.  The  greatest  amount  measured  in  24  consecu- 
tive hours  was  3.27  inches  at  Camden  nn  the  12th.  Snow  in  an 
appreciable  amount  was  measured  at  Bentonville  and  Rogers 
while  a  trace  occurred  at  several  stations  in  western  and  north- 
western counties.  '1  he  average  number  of  rainy  days  was  4. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressure     (Sea-level),      j 

Wind. 

Relative    ' 
humulity.   [ 

1 

*s 

i 

i. 

a 

a 

1 

Stations. 

4^ 

>i 

0) 

j5  !>■ 

c 

S 

g 

??l 

?3 

J3 

s 

d 

23 

111 

s 

s. 

M 

Bentonville.. 

30.12 

30. 4H 

1 

'29  b.5 

2,8.52 

22 

6 

69 

Fort  Smith... 

:50.r2 

30.48 

■i. 

29. 57 

23 

G,1S2 

40 

sw . 

7 

78 

53 

G5 

Little  Rock 

30.14 

30.47 

1 

2'J.  82 

n 

6.517 

37 

n\v. 

2;t 

73 

53 

65 

Memphis 

30.  \h 

30-47 

1 

29. 52 

23 

3,904 

30 

w. 

5 

73 

51 

58 

" '  MISCELLANKOUS  PHENOMEJJJ  A  . 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
TlnnuJerstorms:-  7th,  5;  8th,  7;    9th,    1;  10th,  2;     lllh, 
12th,  3;  13th,  1;   I4th,  5;  15th,  1. 
Lunnr  Halns:-  3d,    1;  21st,  1. 
Dense  Fog:-  I3th,  1;  20th,  1  ;  21st,  1. 
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KILLING    FROSTS,     1924. 


Stations. 


Amity  

Arkadelphia. . . 
ArkM,iis:i,s  City. 

.'Vrlberg 

Biitesville 

Bee  Branch.... 
Bentonville. . 
Black  Rock.... 

IJooneville, 

Brinklcy 

Ciilico  ijock.  . . 

Caindcn  

Centcrpoint 

Cl.'ii-endon 

'-'liuton 

I'cinwMV 

Corning 

Dam  No.    1 

nanviUo   

l>.ndan.dlp 

l)un];,.s 

DnttoD   

El  Dorado 

Entcliiiid 

Kiireka  SpririK" 
Evening  Shnde 
l''ayclt.-viUc... 
I'oi-t  Smith. , . 

l''idton 

(ieorgi'towii.   . 

(iilbert 

•  iraiiiii.-i 

Uravette 

Harrison 

Ilcli-na 

llisden 

llo|m  

Hot  Sprini^s... 
Hnttig 

JollcHDOlO 


Last  in  First  in   Length 
spring.  autu.n.i.  ^J°2Ion^ 


Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
+Apr. 
tApr. 

Apr. 

,\pr. 

Apr. 

Apr. 

A  pr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
tApr. 
tApr. 
tApr. 

Apr. 

Apr. 

.\pr. 

Apr. 
tApr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 


Oet.  25 

Oct.  24 

Oct.  24 

Oct.  23 

Oct.  23 

Oct.  24 

Oct.  24 

Nov.  25 


Apr. 
tApr. 

Apr. 
Apr. 

tApr- 
Apr. 

tApr. 
Apr. 


Oct. 
Oct- 
Nov 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
'Oct, 

Nov.  21 

Oct-  2i 

Oct.  2? 

Oct-  24 

Sept.  3C 

Nov.  2f 

•Oct-  24 

♦Oct.  23 

•Oct.  2: 

•Oct.  2: 

Nov.  2 

Oct.  ■/'. 

Oct.  21 

Oct.  2: 

Nov.  2 

Sept.  3i 


Oct. 
Oct- 
Oct. 

liNov. 
llOct. 
21  Nov. 


206 
204 
206 
205 
204 
206 
205 

'•237 
204 
205 
237 
204 
204 
204 
203 

'204 
204 
205 
172 
241 
205 
205 
204 
205 
237 
204 
204 

'236 
181 

'26.5 
204 
206 
232 
207 
231 


Stations. 


Junction 

Lambrook 

Little  Ilocic  .. . 

[iUtherville 

Magnolia    

Malvern  

Mannnoth  Spring 

M.'iriaiina   

Marked  Tree  .... 

Marsliall 

Mena  

Morrillton 

Monntain  Home 

Mount  Ida 

Mnrlreesboro.... 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola  

Ozark  

Patterson 

Piffgott 

Pindal 

Pine  Bluff. 

Pocahontas 

I'ortland 

Prescott 

Princeton 

Risou 

Rogt-rs     

Searcy 

Snow  Lake 

Springbank  — 

Stuttgart 

Suliiaco 

Te.Karkana 

Waldron    

Warren 

VVhiteoliffs 

Wynne  


Last  in  First  in 
spring,  autumn 


Apr. 
Apr. 
Apr. 
Api\ 


tApr. 

Apr. 
tApr. 
t.\pr. 

Apr. 
tApr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 


Lngth 

growing 

season 


*Oct.  24 
Oct.  23 
Nov.  25 
Nov-  24 
•Nov- 25 


Apr.     1 
Apr.     2 


Apr. 
Apr. 
Apr. 


Oct- 
Oct- 
Oct- 
Oct. 
Oct. 
Nov. 

Oct. 
Oct- 


*Oct.  25 


Apr. 
Apr. 

tApr- 
tMar. 
tApr. 

Apr. 
tApr. 
tApr. 

Apr. 


2  Oct. 
1  ()et. 
IjOct. 

Nov. 

Oct. 

Oct. 


Nov.   25 


Nov 
.Nov 
Oct. 

2  Oct. 

2  Oct. 


2,*0et.  24 


Apr. 
tApr. 
tApr. 

Apr. 


(■Apr. 


■  -  Nov-  25 
2!  Oct.  23 
l:Oct.  23 
I'Nov.  25 
2lOcfc.  24 
..  *Nov-25 
..JNov.  26 
2:  Oct.     24 


205 
204 
238 
237 

'265 
204 
204 
204 
2U4 
236 

'186 
187 


206 

'264 
206 
206 

203 

206 
237 

255 
237 
20t) 
204 
205 
20.1 


204 
205 
236 
205 


tNo  kiUiu"-  frost  recorded;  last  freezing  temperature  in  spring. 
*.\'o  killing"rrost  recorded:  first  frei-zing  temperature  in    autumn. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  NOVEMBER. 


Temperature. 


Year. 


c8  a 

OJ  s 


Precipitation- 


c  P 


p.  g 
a 


Number  of  davi 


a  o 

'C  S 


•Means 
and  Ex- 
tremes. 

IMH 

I  S9J 

ISH.i 

isyi 

189.'. 

KSOti 

1897 

1898 

1^99 

1900 

1901 

191"'    

19i';i    

I91M 

I'.KiS 

1906 

19117    

lillW 

191.19 

bllil 

1911 

1912 

191;; 

li"  I 

19-'> 

ii.,f; 

191T 

191,- 

1919 

lyjd 

1921 

1922 

IH2;i 

1924    -.  -    . 


5.15 

■19-7 
49.  9 

49.  3 
511.4 
49.9 
52.  S 
51.6 
47.  5 
54-  3 
51.4 
51 1.  5 
5t;.  5 
47.  6 
51.4 

50.  2 
49.  0 
5:1.  S 

si.' 5 
4i.;.  N 

M.  5 

1       57. 6 

o2.  f: 

51.  8 
,i2.  1 

i  ,50.7 
49.  7 
51-4 
47. S 
.54  9 
52. 9 


.5:!.  4 


-1.8 
-1.6 
-2.2 
-1.1 
-1.6 
+  1.3 
+  0.1 
-4.0 
+  2.  S 
-0.  1 
-1.0 
+  5.0 
-2.  9 
-  (I.  1 
+  1.7 
-1.3 
—2.  5 
4-2.  3 
+  7.  S 
0.  n 
-1.7 
-1.0 
+  6.  1 
+  1.  1 

^  3. :; 

-tfi.6 
-11.8 
-1.8 
-0.1 

-r  3.' 4 

+  1.4 


90 


2 

3.57 

10 

5.  .56 

20 

5.  83 

HI 

4.21 

12 

1.  12 

16 

4.82 

8 

4.34 

15 

2.  82 

9 

3.  20 

17 

2.61  ; 

18 

4.28  '' 

15 

2.  99 

18 

6.  66 

2 

0.64 

17 

1.38 

U 

3.  28 

13 

5.90 

10 

5.71 

5 

.5.40 

16 

:i.  75 

17 

0.47 

5 

3.18  ' 

13 

1.66 

:^ii 

2.47 

11 

2.  32 

17 

5.40 

10 

2.  95 

11 

1.91'. 

IS 

3.91    i 

11 

6  .'.'7 
1   9') 

17 

5.  5:! 

20 

;!.89 

21 

3.34 

15 

-'..iO 

+  1.99 
+  2.26 
+0.  64 
-2.  45 
"+1.25 
-\i).  77 
-0.  75 
-0. 37 
-0.96 
+0.71 
—0.  .58 
+:i.  09 
-2.93 
-2.  19 
-0.  29 
+2.  33 
+2. 14 
+  L83 
+  0.18 
-3. 10 
-o.:i9 

-1.91 
-1.  10 
-1.25 

+  i.K;i 

-0.62 
-1.61 

+o.:;4 

+2.70 

-  1 .  (VJ 
+  1-96 

-  0. 2;"i 
-1.21 


15 

13 
11 
14 
19 
14 
14 
16 
13 
13 
15 
16 
,s 
13 
17 
16 
14 
16 
15 
l:i 
16 
14 
19 
lu 
15 
16 
20 
17 


10 
12  ( 

8 

5 
11 

9 

8 

9 

9 

8 

13 

» 
8 
9 
9 
9 
9 

y 
5 

8 
4 
11 

9 


nn  30    years  record 


.\XVI1  -.'lu]  tl 
of  N.WIII. 


(  liiiiaT!o"ual  data  for    1923   s-liould     be    Volume    XXVIII    in.steaii    (,f 
idhs^lanuary  to  October.  1924  should    be    Volume    XXJX    in^u-i,a 


^95dWida6i±r: 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


November,  lf)24, 


Climatolog-ical  Data  for  November,  1924. 


Counties. 

a; 

a 

o 

s 

Temperature.  (  Degrees  Fahrenheit). 

Precipitation,  inches. 

Number  of  days. 

0 

g  . 

Pl( 

Observers. 

Stations. 

o 

s: 

a 

a 
►J 

0) 

h 

c5 
P. 

a 

.a 

'a 

4^ 

o 

1 
0 

'3  . 
0 

0 
H 

a 
0 

11 

II 

^1 

g 

.2 

1 

0 

a 

3 

11 

11 

1 
0 

ii 

P..2 

0 

3 
0 

t. 

3 
0 

0 

Amity 

Arkadelphia 

Arlcansas  City 

Clark 

700 
250 
145 
700 
277 
250 
1303 
259 
465 
205 

361 

158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 

162 
1690 
270 
229 
1465 

30 
28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
10 
37 

20 

39 

25 

20 

3 

41 

31 

2 

9 

38 

18 
21 
23 
17 
24 
2 
37 
42 
38 
11 

1 

6 
27 
25 

8 
52 

6 
63 
33 
17 

29 
30 

2 
45 
27 

6 
37 
19 
16 
19 

10 
38 

3 
11 

1 
25 

8 
28 
40 
20 

28 

1 

8 

1 

3 

37 

30 

IS 

30 

18 

23 
34 

n 

17 
37 
•.■7 
39 
0 
28 
20 
18 

.Tames  Dillard. 
F    J.  Carpenter.         ■ 
Geo.    E.   Payne.        M 
1      DReeves.             .■ 
Mrs.  Lelia  I.  Teter.  ■ 
J.  E.  Scanlan.           ■ 
U.    S.    Weather  Bure« 
Vernon  C.  Howe. 
Supt,  Tuberculosis  .San. 
H.  L.   D.   Whitson. 

W.  J.   Copp. 
A.  B.  Quarterm     . 
John  C.  Floyd,  an 
J.    W.   Bishop. 
Dr.   R.M.   Hunter 
E.  E.  Cordrey. 
Winfred  D.   Polk. 
1.  0.  Yingling. 
C  P.  Evans. 
J.  D.  Riley. 

Ben  Johnson. 

.1.   M,   Ricketts. 

J.  J.   Babb. 

Dr,  R.   H.   Hardin. 

Geo.   W.  Xiolioalrts, 

C.   C.   Price. 

University  of  Arknnsas. 

U.  S.   Weiitiii'r  ruutau. 

T.  J.  Logan. 

W.  R.  Owens. 

Ben  P.   Batten ficl.i. 
W.   E.    .Me    V:,v. 
A.  F.   Stevens, 

Clark  . 

2.88 
0.90 
3.00 
1.68 
L8b 
2  21 
3.99 

—0.67 
-2.89 

-1.87 
-1.55 
-0.7s 
-0.16 

2.40 
0.85 
1.25 
0.68 
0.75 
1.44 
1.89 

0 
0 
0 

0 

0 

0.4 

0 

3 
4 
3 
3 
3 
6 
4 

13 
11 
18 
10 
17 
19 
17 

0 
4 
7 
2 
4 
6 
0 

17 

15 
5 

12 
9 
5 

13 

n. 
w. 
ne. 
nw. 
w. 
s. 

Stone 

Independence.. 

Van  Buren 

Bentou     

■Hntpsvillp              

49.4 
50.0 
50.8 

+  6.2 
-  1.3 
+  4.1 

88 
81 
79 

2 

2+ 
2 

17 
17 
25 

29 
29 
29 

56 
47 
37 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Booneville 

Lawrence 

.Monro©         * . 

54.5 

49.0 
53.6 
56.6 

+  2.7 

+  .04 
+  1.4 
+  2.0 

85 

85 
84 
83 

2 

4 
5 
5 

24 

18 
24 
29 

29 

29+ 

25 

25+ 

49 

52 
50 
30 

4.43 

2.76 
4.90 
3.50 
3.10 
1.18 
1.89 
4.18 
2.. 3', 
1.02 
1.95 

1.22 
1.91 
1.52 
2.71 
2.06 
2. 86 
1  43 
•0.89 
2.40 
1.90 

2.05 
2.28 
3.31 

+0.24 

-0.33 
-0.83 
+0.12 
-1.91 

-2.'2i 
+0. 50 

— i.'9i 

-1.55 

-2.  07 

-1  48 
—1.70 
-l.CO 
-0.8(1 

-I  65 
-2.39 
-1.11 
— 1  69 

■+6.' 31 

2.12 

1.40 
3.27 
2.06 
1.22 
1.02 
1.12 
2.  25 
1 .  25 
0.81 
0.98 

0.67 
0.92 
0.93 
1.10 
0  8H 
0.9S 
(1. 72 
075 
1.65 
105 

1.11 
0. 60 
■2.20 

0 

0 
0 
0 
0 
T, 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

'1', 

0 
0 

T. 
0 

T, 

T, 
0 
0 

0 

6 

3 
5 
8 
7 
3 
4 
4 
3 
4 
3 

3 

5 
4 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
4 

I 
4 

20 

11 

12 

15 

12 

18 

19  • 

24 

20 

18 

14 

•18 
14 
17 
K^'' 
18 
15 
23 
13 
10 
17 

11 

17 
10 

2 

16 
3 
5 

4 
5 
7 
1 
5 
0 
0 

8 

9 

9 

6'' 

9 

7 

0 

8 

2 

4 

12 
3 

8 

3 
15 
11 

14 

4 

5 

5 
12 
10 

4 
7 
4 

7" 
3 
8 
7 
9 
12 
i) 

7 
10 

n. 

nw. 

n. 
nw . 

s. 

n. 

s, 

n. 
ne. 
•w. 
w. 

n. 

w, 
1    ne. 
;         s. 

n. 

w. 

s. 

e. 

_w. 



se. 
w. 

Izard 

Ouachita 

Howard      

Center  Point 

Monroe            . 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

53.0 
52.0 

+  1.2 
+  4.0 

84 

87 

4 
2+ 

21 

20 

29 
29 

50 
38 

White           

Yell 

Yell 

1 

51.8 

54.7 

■17.8 

57.8 

53.7'' 

52.4 

51.6 

.31.7 

54.0 

-  0.6 

+  0.8 
+  02 
+  2.9 
0.0 
+  0.8 

+  'i.'9 
+  3.0 

73 

82 

77 
85 

s,sJ 

81 
86 
79 
82 

6 

14 
10 
5 

4 
4 
5 

26 

20 
15 
29 
22" 
22 
19 
22 
27 

25 

29 

25 

28+ 

29 

21+ 

29 

24 

25 

30 

43 
46 
45 
52'' 
S5 
52 
40 
37 

Dumas   

Desh  a 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll    

Eurelia  Springs 

Evening  Sliade 

Washington 

Sebastian 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

1451 
481 
26U 
200 

900 
1250 
1052 
485 
193 
445 
377 
600 
175 

345 
182 
155 

399 
776 
316 
277 
612 
235 
229 

1070 
1185 
347 
800 

Fultou 

Gilbert 

Graunis 

53.' 6' 
56.4 

+  '7.'6 

' '82' ■ 
82 

4 

"23" 
15 

'  '2,3'  ■ 
27 

50 
37 

Heber  Springs 

Helena 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead 

Garland 

Union 

6 
3 
5 
C 

1 

"is 
20 

17 
11; 
IS 

111 

'■'4'' 
8 
1 

5 
1 

8 

s 

10 

3 
11 
10 
15 

0 
5 

0 
I 

0 
8 
Oi 
9 

10 
4 

12 
5 

13 

7 

■"  n. 

nw 

n 

St*. 

SW 

s, 
ne, 
n. . 

s. 

n. 
ne, 

n. 

s. 
nw. 

Claude  .loncs. 
lame.s  A,    Kiirn.tt. 
L   A.    rngriiiii. 
V.    P,    O'  Neal 
['.    P.   Patra\s. 
;.  L.  Collett. 

55. 6<' 

88 

2t 

25' 

29 

51' 

1.84 

L.3n 

2.90 
5.60 
0.20 

1.81 

-2.65 

-i.'57 
1 1  •  30 
-3.14 

-1.0.^' 

1.02 
0. 72 
1 .  56 
2. 35 
0.20 

0.01 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

56.3 
54.2 
57.9 

52.7 

+  1.7 
+  1.4 
+  0.7 

+  1.3 

87 
80 
80 

85 

5 

3t 
1 

4 

2-3 
28 
23 

26 

25 

25+ 

25 

29 

47 
38 
44 

43 

Hot  Springs 

Craighead 

Union 

Phillips 

Benedictine  J^isters 

.Junction 

.1.  A.  Lowderback 

18 
30 
24 
26 
21 
17 
25 
21 

18 
25 

29 
25 
25 
25 
29 
29 
29 
28 

28 
26+ 

"34  " 
35 
46 
48 
48 
41 
48 

47 
45 

2.48 
2.54 
1 .50 
3.34 
3. 32 
1.41 
3.10 
1.77 

2. 04 
3.17 

-2.' 05 
-1.93 

-i.'20 
-1.91 
+0. 10 
-2.73 

-1.85 
-0.'29 

-0. 90 

2. 00 
1.17 
I..50 
165 
i.23 
1.25 
1.37 
0. 02 

0.90 
1.38 

0 
0 
T, 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
6 
1 
4 
4 
4 
5 
0 

3 
11 

10 
14 
14 
10 
17 
15 
8 
10 

17 

18 

fi.  A.  Xowton 

liittle  Rock 

lAitbervHle.  U   

Pulaski 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs..   .. 
Kulton 

54.2 
52.4 
56.6 
5.3.8 
47.1 
54.6 
51.0 

50.6 
54.4 

+  2.1 
+  1.2 

+  1.6 
-  1.5 
+  2.6 

+  'i!3 

80 
81 
84 
83 
83 
80 
85 

81 

83 

2 

4 

5 

2 

4 

it 

4t 

2t 
2 

U.  S.    Weather  Bureau. 
H.  G.   Lonhar.lt. 
:^tate   Agr\.    School 

Mrs.   W,   L.    Matthews. 

Mammotli  Spring  . .  • 

F.    M.   Daniel. 

L  ee 

C  N.   Houck. 

Marl(eO  Tree 

Poinsett 

Charles  Walton. 
,\.  J.  Park. 

Mena ,  ^    

Morrillton  +t 

Mountain  Home 

Mountaiu  View 

Mount  Ma ■•  — 

Murfreesboro.  .tt.... 

PolU 

K.   W.St.   .lohn. 

Baxter 

49.0 

83 

3+ 

19 

25 

49 

2.3( 

i..3'2 

0 

5 

19 

1 

10 

n. 

B.  S.    Halbert. 

Stone 

John  \\.   Webb 

Montgomery. ... 

Pike 

N'ewton 

.lackson 

Mississippi 

Franklin 

730 
3B7 
2233 
231 
240 

4.50 
(l.iu 
196 
307 
1500 
215 
3(iu 
122 
329 
287 

243 

1385 
230 
240 
228 

1050 
332 
676 
200 

' '  'iso 

52.0 

.33.6 
51.4 

.53. 0 

V"2'.i' 
+  1.6 

+  0.8 

84 

83 

83 

2 

'"if 

2 
3 

17 

"2i' 
25 

22 

29 

' '29' ' 
29 

25+ 

55 

"49" 
42 

48 

2,52 
3.29 

'i'35 
0.97 

1.81 
2.0.3 
1.49 
3  11 
2.82 
3.  60 
3.  .35 
0.94 
2. 03 
3   11 

-i.52    1.00 
-0.9*    1.71 

-s.bv  i)'.i,h 

-3.88    0.45 

0 
0 

"6 

0 
T. 

0 
0 
0 
0 
0 

u 

0 

0 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.3 

5 
5 

"3' 

4 

4 
4 
3 

4 
5 
5 
5 
1 
0 
4 

4 
4 
5 
5 
3 
4 
4 
5 
2 
1 
5 

4 

16 
12 

"21 

1!) 

14 

"i7 
22 
10 
11 
14 
10 
10 
IS 

15 
13 
17 
17 
10 
17 
17 
10 
19 
15 
15 

10 

2 

' 

""u," 

8 

7 

16 

0 

0 
9 
S 
0 
8 
7 
4 
3 
8 
3 
4 

5 

12 
11 

■■'0' 
3 

12 



13 
3 
7 

' 
4 
10 
12 

6 

S 

ll! 
0 
0 
9 

11 

12 
11 

9 

nw. 

e. 

nw. 
n. 

SW, 

nw . 
nw . 

n. 

n. 

■w. 
ne. 

ne. 

s. 

nw. 

n. 

n. 
nw. 

nw, 
n. 

n. 

'i.  A.   Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxtoh. 

Newport 

W.  T.   Parish,  .Ir. 
Mrs.  Josephine  Morris. 

Ozark 

-1.37 
'-3.' 53 

-n.'so 

+  0.04 
-2  Ofi 
-1.4H 
-0.85 

+1  .'26 
-1.18 
—4  '23 
- 1 .02 
-0.73 
-1.46 
0.51 

'-2.' 47 
-2.04 
-0.7T 

-1.21 

l."4 
1,38  1 
0.97 
1,80 
1 .  .30 
1.80  1 
1.00 
0. 94 
1.0,3 
1.'23 

1,61 
1.34 
0. 50 
1.00 
1.54 

0,  65 

1 .  .50 
0.88 
0.  80 
0.90 
1.18 

3. '27 

Ishani  Burrow. 
S.  E.  Guard. 
W.   E.   Baker. 

Ozark  I'.eacli  Mo...- 

WoodnilV 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Neva<ia 

Dallas 

Cleveland 

lionton 

.55.' 8 
51.1 
57-5 
55.9 

'r'sio 
-  O.I 
+  3.6 
+  1.7 

85 
84 
84 
85 



2 
4 

.5+ 
5 

27 
23 
2.3 
25 

29 
2.5+ 
2.5+ 
25 

'40' 
49 

43 
45 

H.  H.  Harliiu, 

Pinilall.. 

Pine  Bluff    

PoraUontas 

Portland 

Prescott 

W.   W.   Wood. 
Miss  Theresa  Scheu, 
Benedicitine  Sisters- 
W.  E.  Edniiston. 
0.   J.   Stephenson. 
Foote  Coleman. 

55.5 
.30.8 
52.0 

.53.' 8' 
55.2 
58.0 

+  24 
+  1.5 
+  1.3 

+  'ij; 

+  2.2 
+  2.6 

83 
80 
85 

"m" 

87 
85 

5 

21- 

3t 

...... 

3 

5 

25 
21 
24 

"24" 
20 
26 

25 
29 
29 

'29' ' 
25 
25 

42 
40 
51 

'  '40' 
44 
45 

4-6J 
1.75 
1.25 
2  45 
3.  '26 
1.60 
2.64 
2.02 
I..30 
0. 90 
2. 94 

2. 30 

Mrs.  M.  V.  Tisdale. 

Rogers 

St-iury 

SpriiiRbank        

Stiitttyart          

Carl  A.  Starck. 

White 

.Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller • 

1.  T.   Bell. 

Miss  Crace  Field. 

.\dani  F.  Buerkle. 

Suf.iaou 

Texarkana 

New  Subiaco  Abi.ey. 
H.   S.   Brashenr. 
Dr.   Cheves  Bevill. 

Warren 1 

WUitPcliffs ' 

Wyinit* 

State  Means 

liradlev 

Little  kiver...-. 
Cross 

and   Extremes 

.50.  0 
53.' i' 
53. 1 

+  3.0 
+  1.'3 
+  1.9 

88 
84 

88 

13 

"'it' 

2t 

28 

"21" 

15 

25 

"29" 

2.3+ 

40 
"43' 
50 

W.  L.   Sbide. 
Nannie  O.   Seliirmfr. 
R.  0.  Allen. 

The  denartiires  from  normal  temper.atnre  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  eompleto  reports  are  used  in  .leiermin 
ing  section  means.  T.  Precipiiiilion  is  less  than  0,01  inch  rain  or  melted  snow. +tReceiyed  too  late  to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters  •,''.•.  appearing  in 
t,hetableiii.iii-ateMumb.M- of  days  missing;  for  e-Xi-oUiple,  >•  represents  two  days  missi'ig,  TAlso  on  olherilatei.  ftl'ost-oflice  addresses  ol  these  stations  as  follows:-  Junction 
Kui'lolph,  La.:Lutlierville  K.F.I). No. 1,  Lamar.  Ark.;  Springhauk.  Ooiidjidge.  Ark. 


November,   1924. 


CLIMATOLOGICALDATA:   ARKANSAS  SECTION. 


43 


Daily  Precipitation  for  November,  1924. 


Drainage- 
basin. 

Day  oi  month. 

Stations. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

31 

0 
H 

Ouachita 

Ouachita.. — 

.... 

.... 

2  .'46 

■;85 

'."26 

'.'85 

■f.' 
.05 

.... 

'.'28 
.01 
.90 
.68 
.58 

i.'89 

'.'38 
1.26 

.... 

Arkadelphia  |||| 
Arkansas  City  111 

2.88 

.02 

'.77 
.55 

1.'38 

2.' 12 

1.40 

3.27 

.12 

l.OU 

'.'32 
.76 

'.'48 
.98 
.50 

".'15 
1.16 

'.'.'.'. 

.42 
.60 
T. 

.60 

.... 

"."28 
.02 

'.'12 

'.'85 
.04 
.50 

".a 

i.'25 
.23 

■  75 
1.39 
.70 

'.'31 
.10 

.... 

.02 

.... 

White  ....••■• 

0.90 
3.00 
1.68 
1.88 

Bates  ville  nil 

bee  Bratich 

Bentouville  *".. 
Black  llockllllll... 

]!ooneville 

Briukley    1111 

Calico  Koek  II  II 

Camden  1111   

Center  Point 

Clarendon  i||| 

White 

T. 

T. 

.... 

... 

.... 

.43 

.02 

T. 

.04 

White 

2.21 

A.  .  . 

T. 

■56 

.... 

Wliite ... 

.32 

T. 

1.18 
"f>7 

'.'02 

4.'-43 
2.76 

White    

.04 
'.'62 

Red 

White 

White 

.24 

2.06 
1.22 
T. 

.28 

.01 

.10 

1.12 

.24 

.33 

1.02 

.... 

.... 

3.50 
3.10 
1.18 
1.89 
4.18 

.06 

.31 

.17 

1.75 

T. 

Conway  

.\rkansas. .  .. 

White 

Wliite    

Corning   

liam  No.    1 

DauTille  ill,      

Dardniielle    .   ... 

2.25 
.45 
.81 
.64 

1.00 

.30 

'.'25 
.33 

■Arkansas.  ..  . 
Arkansas 

.08 

1-95 

Arkansas 

White 

.'i? 

.67 

"<t5 

.05 

.11 
.04 
T. 

.58 

'.34 
.45 

T. 

.06 

T. 

'.'38 
T. 

't'.' 
.13 
.15 
.64 
.31 

.92 

13 

T. 

T. 

1.91 
1.52 
2.71 
2.06 

El  Doradollll    .... 

Euglaml     

Eureka  Springs 
Evening  Shade.  . 

FayeMeville    

Kort  .Smith  *'*   ■ 
Kultou  1 1| 

Arkansas  .... 

.10 
.27 

'.'32 
.05 
T. 

'."53 

1.0s 

.05 
.88 
.98 
.72 
.75 

.32 

5'' 

■■ 

White 

White 

White ■ 

Ark.an.~rt3  . . .  ■ 

R,.a    

.... 

.05 

i.'es 

.10 
T. 

'tV 

.03 
T. 

.63 

T.' 
T. 

.80 
.39 

.20 
1  05 

T. 

't'.' 

1.43 

0.89 
2.40 
1.90 
2.05 
2.88 

't" 

(i»H)r;<etown  !!  !' . . 
Oil  her  t 

While 

White 

T. 
'.'67 

'.'67 

.30 

.20 

2.20 

1.11 
.54 

Urannis 

CJravette 

Red   

.Arkansas 

\\  hiif  

".',', 

.41 

.05 
.51 

.10 

T. 

.Mis^ii-^ippi 

Wiiite 

Red 

Ouachita   

Ouac  li'.a 

White. 

.06 

.... 

f.' 

1.02 

.85 
.20 
.13 

.38 

'.'is 

T. 

tv 

.... 
.26 

'.'65 

'."62 

.08 

'.'si 

2.35 


'."39 

.06 
.32 
.03 
.01 

'!i6 

'.■72 
i'62 
'.'64 

.24 

1.84 
1.30 
2.90 
5.60 
0.20 
1.81 

lligdfu 

Hope 

.32 

.72 

'!5;'i 

■f.' 

.... 

— 

... 



■t'.' 

.... 

Hut  .Springs 

JoMHslioro 

Jaii-Liou 

J,uiiiiu-ook|ill 

Little  fljok'** 

Lmlii-rville     

.Magnolia 

M.ilvern 

MauiMiolh  Spring 

M.iriauna  

Marked    I'r.-e  11:1    . 

%!-i  i'..tl-l  1  1 

E 

White 

.Vrkausas...  .  • 

.•\.rkansa> 

Red 

Ouachita 

White ■. 

Mississippi  ... 

•■■• 

.... 

2. 00 

.31 

'.'67 
T. 

'.'5i 

i.65 
2.25 

i.'se 

.35 

■.'oi 

T. 

.... 

'.'63 

'tv 

.10 

".53 
T. 

'.'96 
.02 

.48 
.02 

i.'eo 

.32 

.08 

137 

.38 

'.'86 

f.' 

'.'62 
.2n 
.61 
.02 

1.'62 
1.50 

.25 

.05 

'.'13 
.53 
.31 

'.'is 
'•6.5 

.50 
1  •'■i 



.... 



T. 

2.48 
2.54 
1.50 
3  .:;4 
3.32 
1.41 
3  I'O 

.28 
.62 

.... 

.... 

1.77 
2.04 
3.17 

vVhite 

.05 

.38 

1.38 

.01 

.04 

\rkansas 

Mountain  Home . 

Mt.   View 

Mount  Ida    

Murfreesijoro.  S! .. 

Nail 

Newport   III 

Oscoola.  .1111 

Ozark 

Ozark  Beach,  Mo. 
Patterson  IHI      .... 

Piggott 

Pindall   

White 

White 

Ouachita 

Ouachita 

White . 

White 

Mississippi.... 
Arkansas. ..... 

White 

White 

St.  Francis  — 
White -.. 



.07 
'.'62 

i'V 

.02 
.2fi 

'.io 

'.'23 
T. 
T. 

.29 
1-71 

.4.T 

..^6 

.02 

.18 
''98 

■■37 

'.'71 
.73 

'.'•25 

.18 
T. 

i.'si 
.55 

'.'88 

.42 
.17 

.  05 
.  26 
.06 

.15 
.65 

'.'46 
1-03 
1.25 

'■■20 

i.on 

1.36 

'.'92 

.18 
.70 

'.'59 

'.12 

.:!' 

'.'is 

.36 

'.'.54 

•  01 

1.38 

.05 

.13 
.72 
1.64 

'.'25 
.25 
T. 

1.52 


'.'13 
.92 

.08 
.17 
1.04 

i.'«o 

1.50 
1.60 

.51 

i!66 

.51 
.85 
;38 

1.38 

.97 

T. 
't'.' 

:::: 

2.30 

2.' 52 

3.29 

i'35 
0.97 
1.81 

2.  (15 
1.49 
3.11 
2.82 
3.00 
3.55 
U.y4 
2.i.;i 

3.  11 
4.64 
1.75 
1.25 
2.45 
3. 26 

•••■ 

.48 
.20 
1.00 

.'28 

15 

Pin«  liluff    (L... 
Pocahontas.   .   .. 

Portland  In 

Prescott 

Princeton  II  ||   

Rison  11 1! 

Rogers       

Arkansas 

Wliite 

Ouachita 

Ouachita 

ftiiachifa   .... 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Red 

:::: 

1.80 

.  J4 
1.05 
1.23 
1.6(1 

'!65 
.-.IO 

.07    T. 

'.'ia  '.'6i 

.  13  . . . . 

T. 

f.' 

.  .52 
.25 

.82 
..50 

■ifi 

'r. 

T. 

t'.' 

Springbank  ||||  . .. 
Stuttgart  

. 20  . . . . 

T. 

.10 

Arkansas 

Rpd 

.... 

.01 
01 

\'kh 

"tvi:..: 

.65 
'.'■76 

45 

.21 

2.64 

'2  0'-* 

Waldron   . .   . . 

Arkansas.  .... 

Ouachita 

16      04 

'J'. 
V95 

SO 

T' 

1  5U 

Whitecliffs 

Wynne)  II 

Red 

Mississippi  . . . 



^y.'.'^ 

.qil, 

;!;;ji.i8i  .66 .... 

'.'16 

.... 



.... 

... 

O.yu 
2  y-1 

'                ' 

—  1 

i 

Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  ♦*♦  for  24  hours  ending  midnighl.  III!  For  24  hours  ending 

Daily  River  Stages  for  November,   1924. 


a.   ni.  T.  Trace,  orless  than 0.01  inch. 


Stations. 


Fort  Smith   • .  •  ■ 

|)ardanelle 

Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Black  Rock  ..., 
Calico  Koek  .., 

Batesville 

Newport 

Georgetown ... 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton — 

Arkadelphia... 
l-atterson 


Rivers. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do 

do 

Mississippi. 
do  ..  .. 

Ouachita.  . 

Petit  Jean. . 
Red 

Ouachita. .. 

Cache 


Flood 
Stiiep 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
28 
18 


19   20   21   22 


24   25   26   27   28   29 


30   31 


3.8 

3.8 

3.K 

3.8 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.ti 

3.6 

3.6 

3.6 

4.0 

4.1 

4.5 

7.-i 

iU.6 

ll.O 

ft.  6 

7.4 

1.3 

1.2 

1,2 

1,2 

1.2 

1,2 

1.1    1.1 

1.1 

1.2 

1.2 

1.2 

1.5i    1.6 

1..5    1.5 

l.S 

6..1 

7.8    6.1 

■1.0 

-1.0 

-1.2 

-1.3 

-1.3 

-1.3 

-1.3-1  3 

-1.4 

-1.4 

-1.4 

-1.3 

-1.2-1.2 

-1.1-1.2 

-1.2 

-1.1 

0.5    4.5 

2.6 

2.  5 

2.5 

2.4 

2  3 

2.7 

2.4 

2.1 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9    1.9 

1.9    2.0 

2.0 

2.0 

2.  i;  4.6 

1.9 

l.S 

1.8 

1.8 

l.S 

1.8 

1.8 

l.S 

1.7 

2.6 

2.4 

2.4 

4  6!  3.6 

3.2,  2.8 

2.8 

2.V 

2.6'  2.6 

0.4 

0.2 

0.1 

0. 0 

0.0 

-(>.  2 

-0.1 

-0.1 

0.0 

0.1 

-0.1 

-0.1 

0.9 

0.7 

o.a;  1.9 

1.4 

1.7 

1.2:  1.1! 

4.9 

5.0 

5,1) 

4.9 

4.K 

4.5 

4.6 

4.6 

4,6 

5.1 

.5.0 

4.8 

5.6 

5.8 

5.5]  5.9 

6.8 

5.4 

5.6 

O.Ol 

17 

1.7 

1.6 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

1.3 

1.2 

l.fi 

1.5 

1.6 

1.3 

3.0 

3.1'  2.8 

2.7 

2.7 

2.  7 

2.61 

0.  :> 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

U.2 

■.'i 

0.2 

(1.2 

0.4 

0.6 

0.8j  1.8 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2| 

7.2 

7,2 

7.1 

7.1 

7.1 

7.2 

7.2 

7.2 

7.1 

7.2 

7.2 

7.1 

7.1 

7.3 

7.4!  7.6 

8.1 

8.0 

8.0 

s.v 

4.2 

3.9 

3,7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.7 

3.7 

3,8 

3.8 

3.9 

3.9 

4.0l  4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.2 

4.2 

4.2 

9.0 

S.9 

8  7 

8.5 

8.4 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8-2 

8.3 

8.3 

8.3    S.4 

8.4 

8-4 

8.4 

8.4 

8.4 

8.5 

2.8 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2-9 

3.0 

3.1 

4.3 

4.8 

4.8 

4.6 

4.6    4.5 

4.0 

4.4 

4.4 

4.4 

4.2 

4.2| 

0.3 

0.3 

0,3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0  :i 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

2.4 

2.4 

2.0 

1.6 

1.6 

1.4 

I.2I 

6.4 

5.5 

5.3 

5.3 

5.5 

6.0 

5.9 

5  H 

5.6 

5.f. 

5  5 

5.4 

5.4 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

0.3 

5.2 

0.21 

.0.  6 

-0,6 

-n.6 

-0.3 

0.0 

1.0 

0.(! 

0,0 

0. 0 

o.n 

0.0 

0.  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.u! 

3.0 

3.0 

3  0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.  0 

3.0 

3.0 

3.0 

;i.o 

3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

3  3 

3.3 

o.o 

3.3 

3.3I 

1 

4.9 
4.-1 
8.3 
2.6, 
1.2, 
5.8 
2.5 
2.2 
8.8' 
4.2 
8.5 
4.1 
1.1 
5.1 
-0.5  • 
3.3, 


0.  -i  ti. 

4.2  3. 

3  0  2. 

8-3  7. 

2.5  2. 

1.0  0. 

6.0  5. 

2. 2  2. 

2.2;  2. 

8.9  8. 

4.3i  4. 

8.6'  9. 

4.  ij  4. 

l.Oi  1. 

5.0  5. 
•0,  6-0. 

3.2  3. 


0.6 
3.2 
1.3 
6.4 
2.0 
0.3 
5.4 
1.9 
1.8 


4.3 
9.6 
4.0 
0  0.8 
0,  5.0 
6  -0.  6 
ij  3.5 


0.3 
3.1 
0.9; 
5,6 

2.4 
0.9 
5.2| 
1.7 
1.0 
8.6  8. 
4.3'  4 
9 


0.0 
2.6 
0.5 
4.9 
2.4 
0.4 
5.4 
1-5 
1.6 
8.3| 
4.31 
9.5 
3.8 
0.7 
5.0 
6  -1.6 
*\  4.81 
I 


4.9  . 
2.4i.. 
0.2  .. 

4.4  .. 

2.3  . 
O.5I  . 
6.2 

1.5  .. 
1-4  . 
8. 1  .. 
4,3 

9.4  .. 

3.8  .. 
0.7  .. 
5.0  .. 
•9.6  .. 

4.9  .. 


Atfsiiswdfc. 


44 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


NOA'EMBET?,     1924. 


Daily  Temperatures  for  Novem'ber,     19S4. 


Stations. 


Batesville?'^  .... 
Bee  Branch.... 
Bentonville.... 

BoonevOle 

Brinkley 

Calico  RockS'i'^  . 

Camden^ 

Center  Point.... 

Conway  

Corninsr 

Bardanellc 

Eiumas 

Button 

£1  Dorarlo 

England 

Kureka  Springs 
Evening  Shade. 
Fayetteville  ..., 
Fort  Smith  .... 

ajftunis , 

Gravette 

Hcipna 

Hope 

Hot  Springs... 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rook  . 

LutliBrville 

Mignolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.  % 

MarLaana 

MarkP.l  Tree  S\S'>. . 

Marshall  

M  &na 

Morrillton 

Mt,   Home  

Mt.  Ilia ••• 

N«\vp(irt 

Osceola ■ 

Ozarl; 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

KisoTi     

Rogers  

Seai'cy 

•Stiittgart 

Siihiai'O  

Teiarkana 

Warren 

Wynne 


(  Maximum.. 

\  Minimum.. 

(  Maximum.. 

i  Minimum.. 

(  Maximum . . 

(  Minimum.. 

*  Maximum . . 

I  Minimum  .. 

j  Maximum. . 

}  Minimum . . 

i  Maximum.. 

(  Wiiiiimin'i  .. 

i  .M;i.:.;ii'uim  . . 

j  Miuiiiiiiui  .. 

j  Maximum.. 

!  Minimum  .. 

i  Maximum.. 

(  Miuimum  .. 

i  Maximum.. 

i  Minimum  . . 

j  Maximum.. 

)  Miuimum  . . 

i  Maximum.. 

(  Minimum  . . 

i  Maximum. . 

(  Minimum  .. 

t  Maximum.. 

(  Miuimum  .. 

)  Maximum  I. 

(  Miuimum  .. 

j  Maximum 'I 

)  Minimum  .. 

j  Maximuui.. 

I  Miuimum 

(  Maximum'] 

i  Miuimum    \ 

\  Maximum]] 

(  Minimum  ]] 

I  Maximum]] 

(  Miuimum  ]] 

J  Maximum' ' 

I  Miuimum  ]] 
.  S  Maxinuim]] 

'  Miuinunu  ]  ] 
.  (  Maximum' ' 

I  Miuimum  " 
,  j  Maximum" 

1  Minimum  " 
,  \  Maximum" 

(  Miuimum  " 
,  ;  Maximum" 

I  Miuimum  " 
.  \  Maximum" 
I  Minimum 
)  Maximum" 
(  Minimum 
.  S  Maximum' ' 

I  iMiuimum 
.  )  Maximum' ' 

(  Miuimum 

.  1  Maximum' ' 

)  Minimum  ' ' 

\  Maximum' 

(  .\linimum  ' ' 

.  )  Maximum  ' 

(  Mininuim  ' ' 

.  S  Maximum' ' 

'  .Minimum  ' ' 

.  \  Maximum' ' 

\  M-ninuim  " 

.  V  vlaximum" 

!  Minimum" 

..  \  iVlaximum" 

)  Miuimum  ■  • 

.  S  Maximum" 

(  .Minimum  •  ■ 

.  \  Maximum- 
1  Miuimum  •  ■ 

*  iVlftXinium-  ■ 
!  Minimum  ■ 

, .  ,'  Maximum- 
"  I  Minimum  • 
, .  I  Maxinuim  • 
"  "I  Miuinunu ' 
. .  J  Maximum- 
/  Miuimum  - 

*  Maximum - 
!  Minimum  ■ 
)  Maximum- 
(  Minimum  • 
'i  Maximum- 
i  Minimum  ■ 
)  Maximum- 
/  Minimum  • 
i  Maximum- 
I  Minimum  • 

*  Maximum - 
!  Miuimum  • 
1  Maximum- 
)  Minimum- 
j  Maximum- 
(  Miuimum 
i  Maximum- 
I  Miuimum  . 
S  Maximum- 
i  .Minimum- 
I  Maximinn. 

' '  i  .Minimum  ■ 


35     35 
8(1 


70 
41) 
80     80 


ao     31) 


81      78 


65 

78 
65 
77 
(i6 
80 
70, 
80 
30 
79 
75 
83 
43|     54 


41 

63 
39 
49 
44 
62 
44 
67 
41 
56 
38 
68 
42 
5S 
43 
64 
34 
60 
46 
58 
40 
64 
34 
60 
40 
64 
36 
61 
44 
71 
42 
6.1 
46 
52 
44 
.■if 
41 
60 
42 
79 
(ill  49 
74  5'j 
59      39 


16      17 


19     20 


22     23     24     25 


501    41 


61 
40 
61 
49 

47]     49 
44      43 


33      88 


60  53 
26l  271 
55 
27 
60 
36 


62      65 
34      36 


26     27     28     29 


30 


55     52 


W    Instruments  are  rc/ad  in  the  monnng:lhe  maximum  temperature  then  read  is  t-redited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs 


lasoHHid^ 


s^'-      ^ 
U^'^^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


flRKJAI^SAS  SECTION. 


HARVEY  S.  OOLE,  Meteorologist. 


Vol.  XXIX.     Little  Rock.  Ark.,  December,    1924.  No.    12 

QENEBAX.  SUMMARY. 

Decpmber  was  a  month  of  abnormal  temperatures.    On   the 
6th,  7th,  15th,  16th,  17th,  and  18th  temperatures  closely    ap- 
proached the  highest  December  temperatures  on  record  through- 
out the  State  while  the  last  decade  was  decidedly  cold.  A  min- 
imum of  8""  below  zero  occurred  at  Gravette,  this  being  the  low- 
est temperature  of  the  year  and  the  lowest  December   tempera- 
ture reported  since  UJl'?,  when  the  lowest  on  record,   21°  below 
zero,  occurred  at  Gravette  and  Mammoth  Spring.  Practically  all 
of  the  precipitation  fell  from  the  4th    to  the  8th,  16th  to    19th, 
22d  to  24th,  and  30th  and  Hist.  The  rains  were  very    favorable 
for  winter  crops  and  at  the  close  of  the  month  the  soil  moisture 
was  sufficient  for  plowing  in  most  sections.  The   low   tempera- 
tures of  the  last  decade  killed  some  late  sown  wheat  and  oats  and 
stopped  outdoor  work  except  butchering,  hauling  wood,  logging, 
and  spraying  and  pruning  orchards.  Snow  fell  over  most  of  the 
northern  half  of  the  State  varying  from  4.0  inches   at    Corning 
to  a  trace  at  numerous  stations.  Sleet  occurred  from  the  18th  to 
the  24th  at  a  number  of  places  hut  the  damage  was  slight.  The 
7th  was  an  al)normally  warm  day    and  in   the  afternoon  wind, 
rain,  and  hailstorms  occurred  at  a  number  of  stations.    At  Hot 
Springs  the  damage  was  heaviest  and  the  aggregate  for  the   en- 
lire  State  ainounted  to  several  thousand  dollars.  A  tornado  mov- 
ing from  the  southwest  to  the  northeast  over  a  path  about    159 
\ards  wide  destroyed  several  houses,    barns,    and    considerable 
timber  near  Beeheville,  Woodruff  County,  the  afternoon  of  the 
7tli    Three  meml)ers  of  one  family  were  killed  and  another  lost 
the  sight  of  ati  eye  as  a  result  of  the  storm.  On  the    evening   of 
the  7t"h  a  man  was  killed  by  lightning  at  Magnolia  and   a  barn 
was  destroyed  by  lightning  at  Pine  Bluff,  the    loss    being   esti- 
mated at  $6,000. 

W.  C.  H. 


TEMPERATURE. 

The  mean  tem])eraturp  for  the  State  during  December,  as  de- 
termined from  the  records  of  54  stations,  was  41.4°  which  is 
]  .7°  below  normal,  12  stations  only  showing  monthly  means 
above  normal  and  these  were  confined  principally  to  the  south- 
ern counties.  Monthly  means  ranged  from  49.6°  at  Iluttig  to 
33.2°  at  Mammoth  Spring.  Extremes  ranged  from  86°  at  Gran- 
nis  on  the  14th  to  8°  below  zero  at  Gravette  on  the  25th.  Ex- 
tremes occurred  on  about  these  dates  over  the  greater  part  of  the 
State.  The  greatest  daily  range  was  57-  at  Jtlount  Ida  on.  the 
l9th. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:-  2d,  1  ;  4th,  6;  5th,  1  :  6th,  8;  7th,  31;  8th, 
10;  14th,  1;  15th,  1;  17th,  1;  18th,  5;  19th,  3. 

Solar  Halns:-  6th,  1;  15th,  1. 

Lunar  Hnlo.'i:-  f>ih,  1;  8th,  1;  12th,  1. 

Sleet:-  10  th,  1;  18th,  2;  I9th,  10;  21st,  1;  22(1,  11;  2.3d,  8; 
24th,  7;  28th,  1;  29th,  4. 

Heavy  Hail:- 7th,  Helena,  Danville,  (irannis.  Hot  Springs, 
Searcy,  Morrillton,  Perry. 

Moderate  Hail:- 7th,  Rogers,  Eureka  Springs,  Stuttgart,  Benton. 

MISCELIiANEOaS  DATA. 


PRECIPITATION . 

The  average  precipitsition  for  Decembi^r,  as  determined  from 
the  records  of  73  stations,  was  3.65  inches  which  is  -0.44  inch 
bilow  normal.  Positive  and  negative  departures  occurred 
throughout  the  State.  .Monthly  totals  ranged  from  1.00  inch  at 
Whitecliffs  to  5.^^5  inches  at  Dutton  and  Pine  Bluff.  The  great- 
est amount  measured  iri  24  consecutive  hours  was  3.70  inches 
at  Pine  Bluff  on  the  8th.  An  appreciable  amount  of  snow  fell 
at  18  stations  and  averaged  1 .0  inch.  Ti'e  average  number  of 
rainv  davs  was  6. 


Pressure 

(Sea-level).     | 

Wind. 
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humidity. 
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j 

2          3  k.    o 

w 

1 
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a 
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move 
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11 

s 
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03 

O 

5 

o, 

Bentonville.. 
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20 

29.56 

7 
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14 
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20 

29. 5P 

7 
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Z\ 
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7 

76 

66 

56 

Little  Rook 
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20 

29.9? 
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42 

s. 

7 

71 

55 

54 

Memphis 
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30-91 

20 

29.66 

8 

'  ^  fi.908 

50 

w. 

7 

74 

59 

52 

^C 

/^, 

' 

COMPARATIVE  DATA^OR,  DECEMBER. 


Temperature. 

Preoipitation. 
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fi 
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4.09 

12 

6 

13 
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10 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


December,  1024. 


Climatological  Data  for  December,  1934. 


Btationi 


Amity 

Arkadelphia 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 
Bentonville 
Black  Rock... 
Booneville. . 
Brinkley 


Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 
Clarendon.... 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1... 

Danville 

Dardauelle 


Dumas  ... 
Dutton  — 
El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Evening  Shade  . . 
Eayetteville 
Fort  Smith 
Fulton . . .  ■  ■ 
(Georgetown 


Observeri. 


Gilbert., 
Qrannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs. 

flelena 

Higdeu — 

Hope 

Hot  Springs 
Huttig 

Jonesboro 
Junction 
Lambrook 
Little  Rock 
Lutherville.  tv 
Magnolia 
Malvern. 
Mammoth  Spring 
Marianna.     • 
Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 
Mountain  View 
Mount  Ida 
Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Ozark  Beach  Mo 

Patterson 

Piggott 

Pindall 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott. 

Princetown 

Risen 
Rogers 

Searcy 

Springbank 
Stuttgart  .. 

Subiaco 

Texarkana. 

Waklron Scott 

Warren I  Bradley 

Whitecliffs Little  Kiver 

Wynne Cross 

State  Means 


I 


James  Dillard. 

F.J.  Carpenter. 

Geo.    E.  Payne. 

J.  D.   Reeves. 

Mrs.  I.elia  I.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.   S.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.  Howe. 

Supt.  Tuberculosis  San. 

H.  L.  D.   Whitson. 

W.  J.  Copp. 
A.  B-  Quarterman 
John  C.  Floyd. 
J.   W.   Bishop- 
Dr.   R.M.  Hunter. 
E.  E.  Corrtrey. 
Winfred  D.  Polk. 
J.  O.  Yingling. 
C.  P.  Evans. 
J.  D.  Riley. 


Ben  Johnson. 

J.  M.  Ricketts. 

J.  J.  Babb. 

Dr.  R.  H.  Hardin. 

Geo.  W.  Nichoalds. 

(;.  C.   Price. 

University  of  .Arkansas. 

U.  S.   Weather  Bureau. 

r.  .1.  Logan. 

W.  R.  Owens. 

Ben  F.  Battenfield. 
W.   E.   Mc  Vav. 
A.  F.  Stevens. 
.).  R.  Newman. 
Claude  Jones, 
lames  A.   Burnett. 
J.   A.   Jugrain. 

P.  O'  Xeal. 

P.   Patraw. 
L.  Collett. 


Benedictine  Sisters. 
J.  A.  Lowderback. 
G.   A.   Newton. 
V.  S.   Weather  Bureau, 
il.  G.   Leah.irdt. 
-iliite   Agri.    School. 
.\h>.   W.  L.   Matthews. 
!-'.   M.  Dr.nlPl. 
C-  N.   Houck. 
(;harles  Walton. 


^ 


A.  J.  Park. 
E.  W.St.  John. 
Henry  Harlesp. 

B.  S.    Halbert. 
John  W.  Webb. 
G.   A.   Whittingtoi 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxton. 
W.  T.   Parish,  Jr.        _ 
Mrs.  Josephine  Morris 


Isham  Burrow. 
S.  E.  Gard. 
W.  E.  Baker. 
H.  H.  Harlan. 
W.   W.  Wood. 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedicitine  Sisters. 
W.  E.  Edmiston. 
0.  J.  Stephenson. 
Foote  Coleman. 


4 


Mrs.  M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.  T.  Bell. 
Miss  Grace  Field. 
Adam  F.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey. 
H.  S.   Brashear. 
Dr.   Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shlde. 
Nannie  0.  Schirmer. 
E.  O.  Allen. 


The    deiiartures  irom  u()i-!unl   lenipi'vaum 
i  ng  section  means.    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow, 
the  table  indicate  number  of  davs  raissin?:  tor  example,  "  rsiire.^ents  two  days  missing 

iigbank.  Doddridge.  Ark.,  D.im  No.   1.  Judsonia,  Ark 


hut  all  complete 


Iirec.i'itai  ;oii  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record 

HRecci  Ted  too  late   to  iie  included  in   means  and  smmaries.  Reference  letters 

\No  on  other  datPi.ttPost-oi lice    addresses    of  tliese    stations    as      (ollows:- 


eports  are  used  in  determiv 

apreariug  ii 

JniiCtini: 


Buidulph,  Ltt.: Lutherville   R.F.H.No.l.  Lanmr.  Ark  ;  Spring 


I 


December,     1924, 
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Daily  Precipitation  for  December,   1924. 

Drainage- 
baslu. 

Day  of  month. 

stations. 
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Ouachita 

Ouachita 
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T, 
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...  3. 13 

Bee  Branch 

Arkansas 
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.97 
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T. 

'.m 
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.03 
T. 
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.08 

T, 

.01 
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.07." 

.68 
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Black  Kockll  nil-.. 

Arkansas  

White 
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.25 

Booneville 

Arkansas 

... 

... 



... 
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'.U 
1.80 
.38 
.31 
.25 
.65 
.41 
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Briukley    11 11 

Calico  Rock  II II 

Camden  nil   

Center  Point 

Clarendon  llll .... 

Cliuton 

Conway  

White....     ... 

White  

Ouachita   ... 

Red 

White • .. 

White 

Arkansas .... 

.... 

... 

tv 

.02 

.'93 
.73 

Vso 

.08 

.02 
.10 

1.37 
.63 
.37 
.35 
.53 
.36 

1.87 

1.42 
1.14 

V49 
2.34 
.64 
1.59 

i'94 

■.'.; 

... 

::: 

.02 

T. 

... 

... 

... 

T. 

.08 
.02 
.05 

.56 
•  19 
.13 
.04 
T. 

'46 

T. 

.19 

t." 

... 

t,' 
','64 

T. 
f,' 

.'46  J 
ire' 

).10 
.34 

T. 

— 

.70 
T. 
.85 
.76 

"V 

v; 

.'.'.'. 

i 

'.'.'. 

.;: 

•  04 
t'.' 

i.06 
.83 
!.50 
4.67 
>  5n 

Corning  

White 

.83 

.61 
1.56 
.58 

1.1b 

T 

... 

...  3.04 

Dam  No.  1 

DanTille  III;     .... 

White    

Arkansas. ..  . 

.... 

■;:: 

tV 

.58 
.68 

.■46 

.90 
.90 

.93 

.83 
.25 
.41 
.43 
.45 
.70 

..   . 

.... 

•  08 

.03 

.08 

...  3.68 
...  3  46 

Uardanelle    .... 

Dumas 

Duttou 

El  Doradollll    .... 

England 

Eureka  Springs 

Arkansas 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Arkansas  .... 
White 

— 

't.' 

■.'06 

'tv 

T. 
T. 

.30 
.84 
1.10 
T. 
.58 
.89 

.83 
i.'25 

V28 

V62 
.20 

.83 
.26 
.43 
.25 
,75 
.64 
.41 
.21 
.36 
1.05 
1.45 
.16 
.80 

.6/ 
2.97 

i.'go 
.75 

'.7.3 
.02 

'.*72 

1.40 

.55 

'.'.'.'. 

••'•• 

■  *  *  * 

■'oi 

"tv 

'.'23 
'.'33 

3.' 63 
3.'i9 

••-■ 

.10 
"■{'5 

.18 

T. 

.09 

.15 

.05 

.09 

T. 

.03 

•■• 

.30 
'.'46 

.45 

.'58 
.55 

5.78 
5.85 
5.02 
1J.43 

5.84 

Evening  Shade.  . 

Fayette ville   

Kort  Smith  •"  • 

White 

White ■ 

Arkansas. ..  • 

tV 

.20 

.98 
1.02 
1.10 

■••• 

:::: 

.... 

'.'.'.: 

f.' 

.01 

.21 
.18 

2.10 
2.  ,51 

.05 
T. 
.17 
.20 
1.80 
.54 
.10 

.01 
.01 

'.'oi 

t.' 
T 

ii 

t.' 

T. 

.06 
.06 
T, 

3.68 
4.44 
2.68 

Pulton  II II 

Red 

i'. 

.21 

•  42 



T 

9h 

OS 

4.08 

Urannis 

Gravette 

White 

White 

Red  

Arkansas 

T. 

tv 

.08 

Vis 

.66 
1.08 

.70 
T. 

'.'.'.'. 

■f.' 
't.' 

'.'88 

3!  1.5 

T. 

'.'6i 

'f.' 

.11 
.03 
.07 

... . 

. . . . 

.... 

'.'64 

T. 

2.80 
2.08 
5.36 

Harrison 

Helena 

lligden 

Hope 

Hot  Springs 

White  

Mississippi 

White 

Red 

Ouachita 

'tV 

'tv 

.01 

V66 
.98 
.52 
.78 
.80 
.76 

.30 

V46 
'tv 

.04 

2!28 

2.02 

,38 

.85 

.05 

2.11 

".80 

.90 

MO 

1.3S 

.... 

••• 

— 

■f.' 

'tv 

'.'.'.'. 

'lis 

.10 

'.■32 
.30 

.18 
35 

'.'02 
't.' 

.12 

'.'02 
.03 

.16 
t.' 

t'.' 
.01 
T. 

.20 

.40 
T. 

2 '30 

4.80 
3. 20 
2.05 
2.97 
4.60 

Hmtig 

Joiu'sboro 

Ouaciiiia 

White 

.... 



Vol 

.... 

'.'.'.'. 

::'.; 

.02 

T. 

.32 

t 

.... 

.09 

.16 

.... 

"58 

.02 
97 

4,87 
4  24 

Juuftion 

Ouachita 

.82 
.40 
.59 

.67 

.03 

3.18 
.74 
.02 
.58 

1.01 
.82 

i.'ii 

.52 

... 

.25 

.75 

5.25 

Laialiro.jkllil 

Little  Sook  "• 

■  Wiiite 

I.irkansas...  .  • 

T.' 

tv 

.... 

.01 

T. 

T. 

.15 
2.10 

.14 

.03 

.03 
T 

.03 
T 

.... 

.01 
T. 

.12 

1,88 
2.20 

Luihi-rville    

i.Vrkansas 

.60 
.55 
.03 
.42 

.77 
.6u 

i.'94 

l.'io 

1,84 

2.13 

.60 

1.15 

20 

05 

9"? 

T, 

,25 

3.97 

Jlii^iiolia 

Malvern 

Mrtiiiniot  h  Spring 

M^n.tuna 

.Mui-ked   I'ree  11 II   . 

Mar-aiill 

Mem.  i!ll    

Red 

iOuachita 

j Wuile   ■. 

j.^Iissi^sippi 

Mississippi. .  .. 

White 

ouiuliita 

.05 

.42 
.■43 
.'62 

.40 

Vii 

.92 

•••• 

:::: 

•••• 

I 

'.'6i 
t.' 

'.'65 
.02 
T. 

'tv 

'."62 

'.'47 
.03 

.25 
1.45 

.08 

.29 
1.86 

.90 

.... 

".'oh 

.02 
'f.' 

.20 
.25 

".26 

".62 

'f,' 

'.'.'.. 

'.ii 

'.'03 

'.'73 
.15 

2.41 

4.12 

3.39 

4.34- 

4.22 

3,74 

Morrilltoa 

Mountain  lloiui- . 

.Arkansas 

iWhili- .. 

■6.5 

".57 

.56 



.... 

.... 

.... 

.24 

.... 

.55 

.... 

.... 

.. .. 

.... 

.10 

.22 

2.29 

.M;.    View 

M')iini  Ida    

!  White 

lOiiiicliita 

.01 

.82 

i'.M 
.19 

■.'45 





.... 

.12 

.33 

.... 

.06 

T. 

... 

2. .53 
2.41 

Marfreesboro.  i'il . . 

lOiiaoiiita 

.99 

.90 

Siiil  

Newi'on    111 

IWiiiiL- 

jWliite 



.60 

.'% 

V6.5 

i.'ii 

i.'a 



T. 

.45 

T. 

....  4.f,8 
.30  3.75 

O>o.;.jla. .  lill 

Mississippi 

.50 

1.06 

.96 

1.00 

i.95 

— 

t" 

"m 

i"47 

78 

n? 

,03 

T. 

1 

....  3.54 

M)!.v!-k        

Oiirk  Beach.  Mo. 

Arkansas. ..... 

Wliite 

Vii) 

i.ie 

3.11 

1 

. . . , 

.... 

... 

....  5.68 
.52  5.44 

Piittersoullll      .... 

I'iitguU 

t-iudall 

iWhile 

\St.  i'Vancis  — 
(Willie 

.03 

.44 

.65 

.«! 

'.'84 

2.60 

1.00 

.98 

1.4b 
'.'67 

'.'06 

:::: 

.45 

.63 

i.'-is 

.1,5 

.6.5 



.20 
*t" 

'.'io 

T. 

....2.99 
.OII3.8I 
.1015.85 

1-itM  iiiiift'  a.... 

p.waiioiitas.   .   .. 

ArUau^as 

Wliito 

".m 

.91 

.05 

1.34 

1.14 

.04 

.... 

.07 

"50 

.14 

T. 

"7,5 

'.'■1.5 

4.07 
3.  52 

Portlauil  11  ii..   .   . 

onacliita 

.48 

.on 

. .. , 

.32 

03 

01 

T 

2, 56 

I'roiooti 

Ouachita...    ■ 

'1. 

'1'. 

.63 

.oi 

.41 

1.22 

.'72 

■)') 

■ 

T 

3.  62 

Ir'rinceton  ||||   — 

ouacliita   .. .  . 

.37 

.IS 
.4'i 
.IC 
.0.' 
T 

.. , . 

.3C 
T. 
T. 

.OE 

3r 

4.32 

RlSOU    J.! 

Kogcr.-        .     

Se.Hriy ^ 

:(pringbanl;  IIH  . .. 

Ouachita 

Arkansas 

iSVhito 

ikc.l 

f.' 

tv 

T. 
T. 

i.U3 
l.U 

.25 

T. 

V55 

.  iii 

tv 

.63 

'.•12 
.60 

.70 

2.3, 

'  '2,^ 
l'.27 
1.34 

\ '.'..'. 

'.'.'.'. 

.41 

2.IC 



. . . . 

V . . . 

.03 
T. 

'f. 

't. 

.'31 

■'1'. 
1  .9: 

4., 54 
1.20 
2. 93 
4.95 

Stutlgart  

Subiaco 

.Arkansas 

Arkansas. .  . . 

tv 

tv 

1   .81 
.90 

.It 

v;: 

■1'. 

1.3( 

'-,, 

.... 

T. 

.... 

T, 

T1 

r. 

"()>■ 

j... 

2.30 
2.77 

Texarlcaua   i!!   ... 

lUed 

!   .53 
1.09 

.43 

.5. 

,  — 

t" 

t 

3-: 

'1    !• 

03 

ov 

.(^a 

.0. 

1 . . . 

....'3.11 

Waldi-.n 

1  Arkansas.  . ... 

....|.... 

,.,.. 

. . . . 

.(»... 

'K 

.60  3.60 

Warren 

Ouai^hita 

.90 

.30 

I.OC 

. . . . 

j . . . 

!...  Ii.oo 

WhitfclilTs 

WyinwiHl 

,R|''1 

'Mississippi   ... 

.i  i'. 

1. 
.03 

.■ii 

T. 

'.'40 

1.(10 

■-'••'"!■■ 

i...- 

iv.::  '.'31 

) ! '.  V 

1 

1 

.It 

) !!!. 

♦ 

|... 

|... 

.3514.19 

Precipitation  is  for  '24  hoiu-s  end 

ing  near  sunset  unlcssotherwi.c  indicated.  "»  for  24  hours  ending  midnight.  11  F„r  24  hours  ending  7  a.   m.  T.  Trace, orless  than 0.01  inch. 

Dailv  Siver  Stag-es  for  December,   1924. 

Stations 

Rivers.       |! 

"lood 

I 

2 

3        4        5 

6 

7 

8 

1    1 

9   10  1  11 

1    I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18      19 

20 

21 

J  

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

Kort  Si;iilb   

Arkansas 

do 

do....... 

do.......l 

Black 

22 
20 

4.»|  4.- 
2.3    2.- 
0.2-0. 
4.11  3. 
2.:!i  2. 

4.6i    4.  Ill    4  ( 
I    2.  l!  2.0    2. 
-11.2-0.2  -0. 
S    3.6'  3.4    3. 
i    2.3j  2.2    2. 
1    0.1    0.  I    0. 
)    5.  l!  4.9    ,5, 
i    1.21    1.2    1. 
)    0  8!  0.6!  0. 

.     r    ..'1    ■?    0     T 

j    4.9|  4.8    4.9    5. 
2  0    2,11   ■'  3    2. 

l!    5, 

8    5.8    5. 
5    2.5    3. 

7,   5. 

Ii  3 

5,  6. 
)1  ?. 

2    0. 

■)'  2. 

1    5.0    4.9    4.91  7. 
}    2.5!  2.5    2.4!  3. 

1    8. 

0  4. 

D      '1. 

2    6. 

1    8. 
0    5. 

Oi   8. 
61  .5. 

51   /. 
0  5. 

0    h. 
9    5. 

9    0. 
3'  5. 

51  6.  ,1   .5.y    •!. 
0!  3.6   3.2    2. 

)|  4. 
i   2. 

7    2.4 

Jiardanelle 

Little  Bock.  . 

■2i 

'lb 

1-0!  4  -0.1     0.0    0. 
>    3  :il  :'.  0    :!  t;    :-! 

il  0. 
)    4. 

7    0.5    0. 
7    4.8'  4. 

41  0. 

11  4 

4|  0. 
l|  4. 

5'  0. 
1     4. 

5    0.4    0.41  0. 
3    4.3:  4.1I  3. 

4J  0. 
9    3. 

5    0. 
7    3. 

5    1. 

8    3. 
6    5. 

8    3. 
6l  7. 

8    2. 
6    7. 

8    2. 
7    7. 

91  2. 

2'  7. 

8    2.0    1.7    1. 
1    7.0    6.5'  5. 

1    0. 
i   5. 

6    0.5 
5    5.1 

I'iiieBlulV 

Black  Rock  

14 

IS 

■it) 

i    2. 
I    0. 
1    5. 
1    1. 

2    3.01   4.8i  6 
4     1.1    2.0    1. 
f    5  8    7  37 

LI    4. 
1    (1. 
1     6 

8    3.»i  3. 
5    1.5i    1. 
0    5  5'  6- 

5'  3. 

51  ] 

4    3. 
i    1 

Jj  3. 

'!  1 

2    3. 
4'    1 

0:  2.9i  2. 
1    1,0,  1. 

8    2. 

i    9 

s    2. 
1  17. 

9    3. 
7  15. 

1    4. 
B15. 

5j  5. 
0'12. 

0    4. 
7    7. 

/    4. 
3    5. 

5l  4. 
8    4 

1    3  8'  3.7    3. 
4    4  2,  3.8    3 

1    3! 

6    3.5 
1    2.8 

Calico  flock  .... 

White ; 

do j 

rt.i    f,. 
1..T     1. 

5i  fi 

5    (i 

1    6 

2    6 

3    6.01  5. 

9    6. 

0  12.2'23. 

9  21.7;21. 

0  16. 

0  12. 

3  11. 

1  iO.  2    9.4    9, 

1    8. 

7    8,5 

BatesviUe 

5    \'\l'  2'.  7,  5- 

1    5 

i    4  ■''1  3.4    2. 

7'  3 

4    3 

f)    3 

fl'  3.0    2.0!  2. 

i    2. 

1  18 

)  ;8.4-19. 

/  19. 

6  1'/. 

113. 

4  10,7    8  4    7, 

1     b. 

2    5.5 

.Newport 

do i 

do  ... 1 

do 

Mississippi.  .. 

0'   3. 

4    5.0'  5.6'  4. 

k'  4 

^    3. 

S    3. 

B    3,4    3.01  2. 

8    2. 

i    2. 

i    9.0  14. 

0  15. 

8  16. 

4116. 

i|16.2  1i.0  13. 

^  13. 

ijll.S 

Gecjigptowu 

3" 
42 
4S 
4H 
20 
28 
18 
9 

i    7. 
)    5. 

1  9. 
7    4. 
i    0. 

2  5. 
5-0. 
B    3. 

7    7  8    8  ^''  "^ 

1    9.5  lU  2  11.4  12.1  12. 

11 

811. 

4  1].l'l0.8!10. 

1  10 

4  10. 

2  10.213. 

0  16 

3  18. 

0  19.(119.820.:;  'JO. 

>  20.6|20.,-) 

Clarendon 

nelena 

A.:i    4.;ii   4. 

4    4.61  4. 

8.9    8. 

-    3  6l  :i. 

il  ().7|  0. 
)]  ,5.0    ,5. 

; -0.5-0, 

1    3.7    3. 

L!    5.0|  5. 

il  5. 

4'  9 

8    6.  1'  6.5    8.1,10.8  13. 
7  10  0  10.5  11.  1  11  8  13. 

3  15. 
11-1 

B  l,S.  120.8  22.8124. 
5  17.2  19.9  22.2  2  4. 

1  24, 
3  25. 

6  24. 
1  26. 

1  22. 8  21 . 
4  26. 8  26 

U  19. 
1  24. 

2  IV. 
8  24. 

4,15,8  14.2:13.2  12. 
!i22.2  20. 7:19. 2  18. 

4  12  ■  ' 
(  16. 

iill.8 
S  16. 2 

Arkansas  City.. 

(■«niden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia  ... 
tatierson 

d<. 1 

Oiiachiia  .   ... 

Petit  .lean 1 

Itf.l      i 

Ouacliita 1 

(^a.di.'   1 

3.7    3. 
0.7    0. 
.5.0    .5. 
-1).  C  -0. 

,,7,4. 

:  3. 

7    0. 
)    ,5. 
■i-0. 
)    4. 

0    4.4    4. 
S    2.4    .3. 
)    5.5    5. 
5-0.2    1. 
5    3.4    3. 

8|  5. 

;l  3. 
7i  5 
J,  2. 
9!  4. 

5  8.3;  9. 
i    3.0    2, 
7'  6.0!  6. 

6  2.7'  2. 
5    4.9;  5.. 

i 

4!  9.8   S.31  7. 
0;  1.6    1.41   1. 
2;  6.3  6.2!  .5. 
5\  2.0!  1-6    1. 
0    5.01  5,0   5, 

j!    7. 
41    1. 
4    5, 

51    0. 

J    4. 

If. 

4  5. 

5  1. 
S    5. 

,1  li.4    6.11  6. 
','.   1.2]   1.2i   1. 
4:   5.31    5.3     5. 
1    1.0    1.01  1, 
2!  5,8'  6.4    7. 

)    6. 
5    4. 

ii    5, 
4    0. 
U    7. 

)    5, 
!    5. 
)    5. 
9    1. 
4    7, 

9    5. 
1    5. 
i    5. 
1     1. 
S    7. 

9:    5. 

9    5. 

^!  5. 
0    0. 
9    8, 

-    5. 

8  5. 
3  10. 

9  0. 
0    8 

/    5. 
5    4. 
1    9. 
5    0. 
0    8. 

2!   4 
4    3. 
l'  8. 
01-0. 
ol  7. 
1 

a    4  »'  4.4    4. 

n  2.01  1.7:  1, 

2    7.71  6.8    6. 
51-0.5-0.5-0. 
■|   7.2    6.9    11. 

1    3. 
7    1. 
7    6. 
5l-0. 
5|  6. 

1    3,8 
7    1.5 
5    6.3 
5  -11.  5 
I     5,-d 

y/^'^ 


•w;*.:' 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION, 


December,    1924. 


Daily  Temperatures  for  December,    1934. 


Stations. 


Bittesyille^* [  Maximum.. 

<  Minimum.. 
Bee  Branch S  Maximum.. 

(  Minimum.. 
BentonviUe (Maximum.. 

I  Minimum . . 
Brinkley (Maximum.. 

)  Minimum  .. 
Calico  Rock4"J  ...  1  Maximum.. 

)  Minimum  . . 
Camden$$ \  Maximum . . 

(  Minimum  .. 
Center  Point (Maximum.. 

i  Minimum  . . 
Conway (Maximum.. 

i  Minimum  . . 
Corning (Maximum.. 

(  Minimum  .. 
Dardanelle S  Maximum . . 

I  Minimum  .. 
Dumas i  Maximum.. 

)  Minimum  . . 
Dutton i  Maximum.. 

)  Minimum  . . 
El  Dorado (Maximum.. 

)  Minimum  . . 
England (Maximum.. 

(  Minimum 
Kureka Springs  ..  )  Maximum;; 

(  Minimum 
Evening  Shade...  (Maximum;; 

(  Minimum 
Fayetteville Maximum;; 

(  Minimum 
FortSmltb Maximum;; 

(  Minimum 
arannis (  Maximum;; 

(  Minimum 
Gravette (Maximum;; 

(  Minimum 
Harrisan (Maximum;; 

*  Minimum 
Helena 1  Maximum" 

I  Minimum  ' 
jjope (  Maximum" 

)  Minimum 
Hat  Springs (Maximum;; 

I  Mmnnum 
Huttig !  Jl^ix'mum; 

Jouesboro (  Maximum- 

I  Minimum 
Junction )  .Vjaximum ; 

I  Minimum 
Lambrooai (Maximum- 

(  Minimum  ' 
Little  Rook (Maximum- 

I  Minimum  ' 
Lutherville  (Maximum' 

I  Miniunim  - 
Magnolia (Maximum- 

I  Minimum  ' 
Malvern j  Maximum - 

(  Minimum  ' 
Mammoth Spg.«sS.  )  Maximum 

(  Minimum  • 
Marianna (  Maximum- 

'  Miniuuim  ■ 
Marked  TreeSSS^...  (  Maximum- 

/  MMiunuiii' 
Marshall  )  >laximiim- 

(  Miiiniuuii  ■ 

Mena (Maximum- 

I  Minimum  ■ 
Ml.    Home  (  Maximum- 

I  Minimum  - 

vit    t,it        \  Maximum  - 

''"■   '-"^  (  Minimum- 

Newport (Maximum- 

(  iMiiiniium  ■ 
Osceola '  Ma.xinuiiii- 

/  Mmnmini  • 

OiarU • '  Maximuin- 

I  Miniiiiuiii- 
f^ineBhilT }  Maximum. 

/  Miniiniun  ■ 
Ho<-Rhontas (Maximum. 

(  Minnrnim  ■ 
Portland  j  Maximum- 

/  Minimum  • 
Prescott ;Ma.ximum. 

'  Miniminii  ■ 
Kison  (Maxininm 

I  Ml  111  mum  ■ 

nn„„rs  (  Maximum 

""""^  (Minimum  ■ 

upovpv \  Maximum ■ 

Stuttgart (Maximum 

I  Minimum 

8ubiB.-o  i  Maximum 

(  Minimum 
Teiarkana (Maximuin 

(  Minimum 
Warren i  Maximum 

I  Minimum 
Wynne. j  Maximum 

(  Minimum 


44 
25 
61 

•27 

46 

31 

50 

31 

45 

24 

5-2 

37 

63 

40 

51 

34 

47 

21 

58 

35 

65 

35 

47 

22 

64 

40 

60 

30 

62 

2» 

66 

28 

57 

31 

48 

So 

70 

2' 

56 

2' 

63 

19 

53 

34 

66 

41 

64 

40 

74 

42 
61 

26 

70 

35 

68 

50 

45 

32 

62 

34 

68 

36 

65 

37 

3S 

25 

58 

31 

49 

19 

53 

2b 

6; 

3' 

52 

25 

63 

2' 

52 

4n 

40 

35 

52 

36 

56 

li6 

51 

24 

65 

37 

6; 


47 

15 
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17 

47 

30 

53 

21 

48 

18 

51 

26 

46 

32 

46 

20 

46 

13 

59 

27 

53 

20 

38 

36 

63 

■28 

51 

20 

43 

24 

48 

11 

45 

28 

43 

30 

70 

28 

43 

27 

50 

22 

52 

22 

52 

29 

44 

28 

54 

27 

48 

20 

67 

29 

68 

30 

4 

2» 

41 

26 

5S 

31 

46 

26 

47 

14 

51 

21 

60 

Ip 

47 

27 

42 

28 

43 

16 

43 

19 

69 

•20 

40 

30 

63 

34 

5u 

26 

4 

] 

55 

20 

47 

27 

51 

26 

44 

29 

46 

25 

51 

2; 

46 
20 
52 
33 
52 
25 
49 
22 


58 
16 

57 

37 

55 

44 

61 

41 

57 

19 

68 

30 

63 

41 

61 

42 

56 

33 

58 

37 

70 

38 

51 

34 

68 

45 

63 

40 

55 

40 

58 

43 

55 

40 

55 

43 

55 

36 

56 

40 

.55 

19 

64 

25 

58 

36 

61 

40 

61 

42 

54 

37 

77 

36 

60 

38 

59 

44 

53 

30 

72 

31 

65 

41 

55 

14 

58 

38 

63 

42 

50 

42 

59 

39 

56 

36 

6b 

32 

60 

28 

45 

28 

55 

29 

65 

43 

57 

40 

t;6 

39 

6(i 

42 

59 

44 

66 

42 

69 

4U 

60 

43 

64 

4ti 

tic 

43 

66 

46 

59 

40 


43   34 
62' 
49 
67 


67 
31 
69 

29 

65 

40 

68 

38 

71 

33 

77 

35 

70 

46 

72 

37 

68 

29 

60 

38 

71 

40 

64 

30 

78 

47 

70 

38 

67 

38 

71 

32 

66 

38 

68 

42 

68 

44 

64 

34 

74 

32 

68 

3 

77 
52 
6b 

39 

81 

42 

64 

36 

78 

42 

73 

43 

67 

46 

70 

3 

78 

49 

67 

3i 

70 

30 

t;7 

39 
68 
48 
69 
40 
60 
30 
72 
32 
70 
32 
1.6 
3 

65 

■10 
7u 
36 
72 
39 
69 
33 
73 
45 
74 
40 
".i 
42 
65 
33 
64 
32 
7U 
40 
74 
37 
78 
60 
74 
46 
64 
-39 


10  11  12  13  14  15   16  17 


19  20  21  22  23  24 


59 

55 

71 

43 

54 

29 

66 

51 

52 

48 

63 

58 

70 

47 

70 

44 

73 

42 

50 

32 

72 

47 

56 

34 

63 

58 

62 

43 

59 

32 

72 

43 

60 

32 

56 

33 

76 

39 

64 

29 

40 

23 

72 

68 

71 

4' 

63 

45 

78 

58 

65 

44 

78 

43 

66 

58 

61 

39 

50 

38 

73 

51 

70 

4b 

56 

50 

51 
44 

31 

74 
42 
69 
41 
59 
32 
64 
42 
80 
46 
6ft 
60 
60 
3» 
63 
41 
69 
41 

53 
73 
61 
70 
-19 


45 
29 
60 
22 
36 
19 
51 
31 
42 
26 
51 
31 
49 
28 
51 
29 
44 
26 
50 
27 
50 
32 
38 
20 
57 
33 
47 
29 
40 
18 
46 
27 
36 
19 
42 
2i 
65 
28 
37 
16 
50 
19 
51 
33 
4b 
30 
48 
28 
62 
33 
46 
29 
55 
20 
62 
33 

4;^ 

32 

46 

-6 

62 

3 

49 

2t 

41 

24 

53 

3: 

46 

2 

46 

25 

47 

-2i 

41 

20 

4 

2 

6 

29 

44 

30 

50 

31 

47 

3b 

47 

27 

56 

34 

62 

■-'9 

51 

29 

4( 

30 

50 

28 

57 

30 

48 

26 

56 

31 

54 

33 

46 

29 


46 

22 
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22 
44 
18 
50 
28 
48 
20 
53 
32 
51 
31 
47 
25 
44 
22 
46 
26 
48 
30 
44 
14 
50 
32 
50 
23 
46 
18 
47 
•22 
59 
30 
46 
28 
55 
26 
46 
12 
6: 

24 

50 

30 

50 

•29 

50 

28 

5 

43 

41 

26 

62 

2B 

4' 

30 

47 
3u 
45 
24 
50 
24 
60 
•29 
41 
lb 
44 
2.1 
6b 
24 
42 
•20 
47 
•25 
46 
15 

a 

23 

46 

26 

46 

40 

4 

23 

50 

3U 

46 

21 

48 

33 

45 

31 

4S 

28 

00 

26 

43 

28 

50 

28 

60 

26 

56 

32 

47 

30 

45 

26 


61 

21 

53 

20 

60 

29 

58 

26 

63 

21 

59 

26 

69 

28 

59 

23 

59 

25 

47 

26 

68 

24 

68 

20 

58 

29 

62 

•25 

62 

30 

62 

22 

70 

43 

5: 
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M    Instruments  are  rtad  in  tl.e  morning: the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs 
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XXIX.     Little    Rock.    Ark.,    Year,    1924.    No.    13. 


GENEKAL  SUMMARY. 

he  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
ing  1924  were  the  negative  precipitation  departures,  the  un- 
llv  cold  weather,  heavy  snowfall  and  high  winds  of  March, 
the  cold  weather  of  May,  July,  and  Septeml)er.  Departures 
n  the  normal  temperature  were  negative  m. January,  positive 
Fehruary,  negative  in  March  and  continued  to  swing  back 
I  forth  from  positive  to  negative  and  back  to  positive  througli- 
practicallv  the  entire  year.  The  annual  mean  was  60.1 
eh  is  0  9°^below  normal,  this  being  the  first  year  with  a 
ibnormal  temperature  since  1920  and  the  lowest  annual 
m  since  1917.  Station  annual  means  ranged  from  54.1  at 
tton  to  64  9°  at  Huttig  and  extremes  from  110°  atPmeBJutt 
y2Hd  and  24th  to  —  8"  at  Gravette  on  December  25th. 
»ust  with  a  monthly  mean  temperature  of  82.2°  was  the 
'mest  month  of  the  vear  while  .January  with  a  mean  of  36.1 
?  the  coldest.  The  highest  monthly  mean  for  any  station  was 
6°  at  Rison  during  August  and  the  lowest  was  29.0°  at  Nail 
•ing  .January.  . 

,Vhen  the  annual  precipitation  of  1924  is  compared  with  that 
1923  quite  a  contrast  is  found.  The  total  for  1923  was,    with 
;  one  exception,  tlie  greatest  on  record  while  the    1924    total 
37  03  inches  is,  with  but  one  exception,  the  least  on   record. 
ri'ig  April  and  September  precipitation  totals    were    slightly 
n'c  normal  while  during  the  remainder  of  the  year  they  were 
ow    \nnual  totals  ranged  from  49.74  inches  at  Eureka  Springs 
23  93  inches  at  Whitecliffs.  The  heavier  totals  occurred  in  the 
rtiiwestern  counties,  the  lighter  in  southwestern.    As  in  most 
irs,  totals  in  the  upper    Arkansas  Valley,    Logan,    Johnson, 
d  Franklin  counties,  was  light.  April  with  an  average  precip- 
tion  of  4.99  inches  waii  the  wettest  month    of    the    year  and 
;tober  with  0.29  inch  the  driest.  The  greatest  monthly    total 
IS  11.10  inches  at  Brinkley  during    September    while   several 
itions  recorded  no  precipitation  during  July  and  October.    All 
itions  except  AVvnne  reported  an  appreciable  amount  of  snow, 
e  average  for  the  vear  being  7.9   inches,    ranging    from    27.8 
chos  at  Bentonvilie  to  a  trace  at  Wynne.  The  greater    part  ol 
e  snow  fell  during  March,  the  average  being  7.0 inches.  Twenty 
ches  was  measured  at  a  few  stations  in  no:  th western  counties. 
While  the  precipitation  was  defecient  in  all  seasons,  the  driest 
sather  occurred  in  July  and  October,  so  ihe  damage   to  grow- 
g  crops  was  not  as  great  as  it  mig^t  otherwise  have  been.  Corn 
as  seriously  damaged  in  many  localities  by  the   dry    weather, 
it  cotton  suffered  little  material  damage  except  in  a  few  local- 
ies    The  hot,  dry  weather  of  August  held  boll  weevil  in  check, 
le  infes^tation  being  light,  and  in  most    sections    damage    was 
?2li"'ible. 

The  year  opened  moderately  cold,  temperatures  below  zero 
"ing  recorded  on  Januarv  the  6th  in  northern  and  northwest- 
•n  counties  and  10°  to  12°  to  the  southern  border.  Although 
lere  were  short  periods  with  temperatures  normal  or  above  the 
eather  was  coldduring  the  first  half  of  February,  March,  and 
uiy  in  April.  Fruit  bud  development  was  retarded  and  all 
i^getat ion  held  in  check.  May  was  unusually  cool  and  as  a  re- 
lit cotton  did  not  come  up  to  a  stand  in  most  sections  and 
here  there  were  stands  nmch  of  it  di(-d  making  replanting  nec- 
?savy.  The  cool  weather  was  favoral)le  for  the  strawberry   crop, 


keeping  the  berries  from  ripening  too  rapidly    making    picking 
and  marketing  possible  w^ith  fewer  hands  and  less  expense  than 
usual.  July  was  exceptionally  dry  and  the  first  decade  unusually 
cold,  a  temperature  of  40°  being  recorded  at  Corningon  the  1st, 
which  is  the  lowest  July  temperature  in  Arkansas'     climatolog- 
ical  history.  Day  temperatures  of    100°    were    frequent    in   the 
southern  counties  the  latter  part  of   July    and    during    August. 
The  mean  temperature  for  September  was   considerably    below 
normal,  the  first  killing  frost  occurring  at  Button  and  Gravette 
on  the  30th.  October,  1924,  was  the  driest  October    on    record, 
there  being  an  average  of  only  one  rainy  day  during  the  month 
and  an  average  monthly  total  of    only    0.29    inch.    Crops   were 
harvested    under  favorable    conditions,    cotton     picking  being 
completed  in  southern  counties  and  nearly  completed  in  north- 
ern by  the  close  of  the  month.  The  growing  season    was    about 
25  days  shorter  than  usual.  Ivilling  frost  occurred  over  most   of 
the  State  October  23d  to  25th  and  in  remaining  sections  Novem- 
ber 24th  to  28th.  The  length  of  the  growing  season,  _(  from   the 
last  killing  frost  in  spring  to  the  first  in  autumn  )    for    65  sta- 
tions was  210  days  and  ranged  from  172  days  at  Dutton  to   255 
days  at  Portland.    The   temperature    during   the    crop    season, 
April  1st  to  October  31st,  averaged    0.3°    below    normal   while 
the  total  precipitation.  22.30  inches,  was  5.76  inches   less  than 
normal-  The  rivers  of  the  State  were  at  moderately   high    stages 
during  April  and  JMay,  but  no  disastrous  floods  occurred.  Dam- 
aging straight  blows  were  reported  in  March,  May,  and  Septem- 
ber and  four  tornadoes  occurred  in  the  State    during  the   year 
There  were  193  clear  days,  68  partly  cloudy,  105    cloudy,    and 
74  Avith  0.01  inch  or  more  precipitation.  Sunshine  averaged    a- 
bout  64%  of  the  possil)le  amount.  w.  c.  n. 


WEATHER   BY  MONTHS. 

jKiiuart/:—  The  weather  during  January  was  cold,  the  mean 
temperature,  36.1°  l)eing  the  lowest  January  mean  since  1918. 
Precipitation  averaged  75%  of  the  normal  amount  and  was  most- 
ly in  the  form  of  rain.  The  ground  was  frozen  in  alJ  parts  of  the 
State  during  the  first  decade  and  remained  frozen  in  the  north- 
ern counties  practically  the  entire  month.  The  cold  weather  and 
frequent  rains  kept  dirt  roads  impassable  and  fields  too  wet  for 
plowing  most  of  the  month.  The  weather  was  favorable  for  wheat, 
rye,  meadows  and  fruit  at  the  close  of  the  month    all    were    m 

excellent  condition.  ,■   ,  ., 

i'>/;,w(an'-— The  temperature  for  the  month  was  slightly  a- 
bove  normal,  though  a  ColdWave  during  the  first  decade  brought 
the  lowest  February  temperatures  since  1919.  The  total  precip- 
itation was  considerably  below  normal,  but  the  number  of  rainy 
di>vs  was  normal,  light  precipitation  occurring  throughout  tlie 
month  The  Cold  Wave  the  first  of  the  month  and  cool  weather 
durin<^  the  last  decade  kept  fruit  dormant.  Wheat  and  rye  con- 
tinued in  good  condition  but  oats  were  dan  aged  by  the  treezmg 

weather  of  the  first  decade.  . 

j/^,.,./,._  Xhe  outstanding  characteristics  of  the  weather  m 
March  were  the  low  temperatures,  defici<  nt  rainfall,  heavy  snow- 
fall and  the  high  winds  on  the  night  of  the  28th.  From  the  6th 
to  the  21th  cold  weather  prevailed  with  temperatures  averaging 
about  11°  below  normal  and  near  the  lOth  and  2()tli  miniira 
of  5°  to  8°  were  recorded  in  northwestern  counties,  frequent 
frosts  and  low  temperatures  held  fruit  and  vegetation  in  check. 
The  snowfall  for  the  mont  averaged  7  0  inches  with  20  inches 
recorded  in  some  northwestern  counties,  this  bemg  the  lieaviest 
March  snowfall  on  record.  On  the  night  of  the  28th  there  were 
strong  winds  and  sales  throughout  Arkansns.  Considerable  dam- 
■,-e  wa-^  dune  at  Fort  Smith,  and  in  the  K!  Dorado  and    Smack- 
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over  oil  fields  between  600  and  600  oil  derricks  were  blown 
down,  the  damage  being  estimated  at  over  $1,000, 000.  On  the 
morning  of  the  29th  dust  was  very  noticeable  in  the  air. 

April:—  The  month  opened  cool,  temperatures  of  18°  being 
recorded  in  northwestern  countes  and  freezing  to  the  southern 
border.  Showers,  mostly  light  to  moderate  but  reaching  an  inch 
or  more  at  some  stations,  occurred  about  every  four  days  until 
the  last  six  days  of  the  month  when  3-00  to  5.00  inches  occurred 
at  numerous  stations.  These  heavy  rains  brought  sudden  rises 
in  all  the  streams,  but  none  except  the  Petit  Jean  reached  flood 
stage.  Strawberries  were  inexcellent  condition  at  the  close  of  the 
month  and  picking  was  in  progress.  A  tornado  occurred  at  Tex- 
arkana  on  the  29th  which  killed  one  person  and  did  property 
damage  estimated  at  $25,000. 

3Iay: — May  was  exceptionally  cold,  the  monthly  mean  temp- 
erature being  4.6°  below  normal  with  freezing  recorded  in  north- 
western counties  on  the  Uth.  The  heavy  rains  the  closing  days 
of  April  brought  high  stages  in  most  of  the  streams  of  the  State 
early  in  May,  flood  stages  being  reached  at  Danville  on  the 
Petit  Jean  and  at  Dardanelle  on  the  Arkansas.  Heavy  rain  the 
last  of  the  month  brought  high  stages  again  but  damage  was 
slight.  Cotton  did  not  come  up  to  a  good  stand  on  account  of 
the  cold  weather,  but  strawberries  ripened  under  favorable  con- 
ditions. A  tornado  occurred  in  Washington  County  on  the  28th 
doing  considerable  damage.  Straight  blows  were  reported  at 
Fort  Smith  on  the  27th  and  28th,  the  total  damage  from  these 
three  storms  being  estimated  at  $200,000. 

Jnne: —  As  a  whole  the  month  was  favorable  for  corn  and 
the  latter  portion  for  cotton,  both  making  excellent  progress. 
Corn  was  in  excellent  condition  at  the  close  of  the  month  while 
stands  of  cotton  were  poor,  the  crop  being  in  poor  condition  in 
a  few  localities,  fairly  good  to  very  good  elsewhere.  The  White 
River  was  above  flood  stage  at  Calico  Rock  and  Batesvilleon  the 
i2.h  and  18lh  and  near  flood  later  at  Newport  and  Georgetown. 
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Temperature. 
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60.7 
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61.4 
CO.  6 
62.0 
61.1 
60.4 
59.3 
60.5 
59.5 
60.2 
61.7 
62.1 
62.1 
61.0 
62.9 
59.8 
61.6 
61.4 
60.6 
61.9 
59.2 
61.4 
61.6 
60.7 
64.2 
62.7 
61.6 
6  1.1 


-05 
-1.0 
-0.3 
40.3 
+  1.2 
+  2.0 
+  1.4 
+0.4 
-0.4 
+  1.0 
+0.1 
-0.6 
-1.7 
-0.5 
-1.5 
-0.8 
+0.7 
+  1.1 
+  1.1 
0.0 
+  1.9 
-1.2 
+0.6 
+  0.4 
-0.4 
+0.9 
-1.8 
+0.4 
+  0.0 
-0.3 
+3.2 
+  1.7 
+0.6 
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101 
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111 
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-12 
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Precipitation. 
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47.93 

44.49 
67.  75 
47.  91 
49.05 
44.69 

38. 02 
46.62 
56.83 
41.49 

49. 03 
35. 28 
51.70 
44.  62 
43.45 
63.  65 
56. 97 
49.71 
48.88 
44.05 
45. 21 
49. 53 
45.83 
54.01 
42.  85 
53.08 
42.  18 
40.72 
44.64 
64.52 
54.28 
47.46 
46.  ,50 
59.85 
,37.  03 


-  3.44 

+  9.82 

-  0.02 
+   1.  12 

-  3.24 

-  9.91 

-  1.41 
+  8.00 

-  0.44 
+  1.10 
-12.65 
+  3.77 

-  .3.31 
4.48 

+  15.72 
f  9.04 
+  1.78 
+  0.95 

-  3.88 

-  2.72 
+   1.60 

-  2.10 
+  6.08 

-  5.08 
+  5.15 

-  ,5.75 

-  7.21 

-  3.29 
+  6.59 

6.35 

0.47 

-   1.43 

fll.fi2 

-10.90 


Number  of  days . 


at,  . 


167 

180 

159 

185 

170 

167 

171 

178 

159 

170 

1.50 

175 

150 

162 

169 

146 

1,56 

163 

1.58 

173 

172 

1.52 

171 

1.58 

149 

163 

191 

187 

174 

166 

174 

178 

170 

160 

193 


98 

94 

98 

96 

97 

92 

97 

96 

105 

105 

120 

111 

121 

107 

112 

107 

90 

91 

100 

93 

109 

117 

no 

107 
109 
81 
76 
74 
76 
75 
74 
85 
83 
82 
68 


100   84 


9! 
109 
85 
92 
106 
98 
91 
102 
90 
95 
79 
94 
96 
85 
112 

113 

111 

108 
96 
84 
96 
85 

100 

107 

121 
99 

104 

115 

124 

118 

102 

112 

123 

106 


94 

98 
75 
75 
83 
79 
76 
89 
76 
92 
65 
81 
84 
78 
103 
95 
86 
92 
83 
84 
95 
81 
89 
82 
82 
75 
75 
75 
91 
90 
83 
87 
102 
74 


A  wind  and  rain  storm  in  the  upper  White  River   Valley  on  tl 
17th  did  damage  estimated  at  over  $100,000. 

July: — The  first  decade  of  July  was  unseasonably  cool, 
temperature  of  40°  being  recorded  at  Corning.  The  month  wa 
abnormally  dry  especially  in  southern  counties.  Cotton  contic 
ued  to  make  good  progress  in  most  sections  of  the  State  and  a 
the  close  of  the  month  was  blooming  and  fruiting  satisfactorily 
the  weevil  infestation  being  light.  Corn  made  good  progress  ii 
northern  counties,  but  in  the  southern  suffered  considerabl 
damage  from  the  hot  dry  weather. 

August:—  August  Avas  warm  and  dry,  the  temperature  avj 
eraging  2.8°  above  normal  and  the  precipitation  1.43  inche 
below.  Day  temperatures  of  100°  or  higher  occurred  at  nuraer 
ous  stations  throughout  the  month,  108°  at  Pine  Bluff  on  tht 
M  being  the  highest  recorded.  Cotton  continued  to  make  satis 
factory  progress  except  in  a  few  southern  localities,  but  lat^ 
corn  was  seriously  damaged  by  the  continued  dry  weather-  Tht 
peach  and  grape  crops  in  northwestern  Arkansas  were unusualj 
ly  good.  I 

September. —  The  temperature  averaged  4.1°  below  normal.' 
this  being  with  but  two  exceptions  the  lowest  on  record  for  Sep-I 
tember.  Killing  frost  occurred  at  Dutton  and  Gravette  on  the 
30th.  Although  there  was  a  slight  excess  of  precipitation  tht| 
rains  did  not  interfere  seriously  with  farm  work.  A  tornado  oc- 
curred at  Hot  Springs  on  the  19th  doing  damage  estimated  at 
over  $100,000-  Wind  storms  did  damage  in  Lawrence  and  ^'an 
Buren  counties  on  the  19th. 

October: —  There  was  an  average  of  only  one  rainy  day  during 
the  month  and  the  average  precipitation  was  only  0.29  inch. 
This  was  the  driest  month  of  which  we  have  a  record  in  Arkan- 
sas. The  dry  weather  was  favorable  for  harvesting,  but  it  was  too 
dry  for  fall  plowing.  All  streams  of  the  State  were  at  low  stages. 

Contii^ittd  oil  petf/e  .'/S. 


KILLING    FROSTS,     1924. 


stations. 


I 


Amity  

Arkadelphia. . 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Brunch... 

Bentonville. .. 

Black  X{ock... 

Booneville. ... 

Brinkley 

Calico  Rock. . 

Carndeii 

Centerpoint. .  ■ 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No. 
Panville 

Dardanelle 

Dumas 

Dntton  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Evening  Shade 
Fao'ctteviile.. . 
Fort  Smith. 

Fulton 

Georgetown. 

Gilbert 

(irannis 

Gravette  — 

Harrison 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  .Springs 

Huttig 

.Jonesboro... 


Last    ii 
spring 


Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
tA  pr. 
t.Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

.\pr. 

Apr. 

Apr. 
tApr. 
tApr. 
tApr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
+Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 


First  m 
autumn 


Apr. 
tApr. 

Apr. 

Apr. 
tApr. 

Apr. 
tApr. 

Apr. 


Oct. 
Oct. 
Oct- 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 

Nov. 
Oct. 
Oct. 

Nov. 
Oct. 

Oct. 

Oct. 

•Oct. 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

.^ept. 

Nov. 

•Oct- 

•Oct. 

'Oct- 

'Oct. 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Sept. 

Oct." 

Oct. 

Oct. 

Nov. 
Oct. 

Nov. 


Lengtl 
growing 
season 


206 
204 
206 
205 
204 
206 
205 

•237 
204 
205 
237 
204 
204 
204 
203 

204 
204 
205 
172 
241 
205 
205 
204 
205 
237 
204 
204 

'236 
181 

"265 
204 
206 
232 
207 
231 


Stations. 


Junction 

Lambrook 

Little  Kock  . 
LuthervlUe  ... 

Magnolia    

M:dviM-n  

Mammoth  Spring 

.Miirianna 

Marked  Tree  ... 

ijarshall 

.\Iena  

Movrillton 

Mountain  Homi 

Mount  Ida 

Murlreesboro — 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola  

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindal 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Princeton 

Rison 

Rogers    

JSoarcy 

Snow  Lake 

Springbank.... 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Waldron    

Warren 

Whitecliffs 

Wynne ' 


Last 

in 

spnng. 

kvr. 

2 

.\pr. 

•2 

Apr. 

1 

Apr. 

1 

tApr. 

2 

Apr. 

2 

tApr. 

2 

tApr. 

2 

Apr. 

■i 

tApr. 

2 

Apr. 

2 

Apr. 

19 

Apr. 

19 

Apr. 

1 

Apr. 

•2 

First  ii 

lUtUliai 


Apr. 
Apr. 
Apr. 

.Apr. 

Apr. 
tApr. 
tMar. 
tApr. 

Apr. 
t.\pr. 
tApr. 

Apr. 


Apr. 
tApr. 
tApr. 

Apr. 


*Oct.  24 
Oct.  23 
Nov.  25 
Nov.  24 
•Nov.  25 
Oct.  24 
Oct- 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 


Oct. 
Oct- 


•Oct.  25 


Oct. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 


*Oct.  24 


tApr.    2 


Nov.  25 
Oct.  23 
Oct-  23 
Nov.  25 
Oct.  24 
♦Nov.  25 
Nov.  26 
Oct.     24] 


206 

•204 
206 
206 

203 
•206 
•287 
•255 
•237 
•206 
•204 
205 
205 


2n4 
205 
•236 
2u5 


•205 


tNo  killing  frost  recorded;  last  freezing  tempemture  in  spring. 
*No  killing  Irost  recorded:  tirst  freezing  temperature  in  autumn. 


EAR,   1924. 


Stutiuus. 


iiiiity 

Lrkailelphia  .. 
irkaiisas  City 

irlberg 

iatesville 

!t'e  Kraiieli... 
leiitoiivilli'  ••■ 
iliiek  Rock  .. 
!uoni^'Vi!le.  ... 
iriukley 

laliPi.  Rock  . . 

;aiiiiU'U 

Vuur  Point  . 
'lareii'ioii .  . .. 

'lilKOU 

'ouuay 

,'oriiiiig 

)a!u  >>o. 
janvillf 
JardauoUo 


1 


)o<W  City 

i.imas 

^uttou  

■A  Dorado 

Cnglaud 

iureka  Springs 

iveuing  Shade 

^ayetteville 

fort  Smitli 

'niton 

leorgetown 

iilijert 

irannis 

jravelte 

larrison  

Icbir  Springs 

Helena 

■ligden 

^ope 

lot  Springs •■ 

rluttig. 

louesboro 

Imieiion 

i,a:iil.irook •• 

LlTILJi  ROClv  .... 

l,uliiorviUo 

Sfasniiiia — 

Nfaivyni 

Maunnoili  Spring  . 
Mariaima 

Marked  Tre:'  

Marshall  

Meaa  

Morrilltou 

Mountain  Home  . 
Nfo.intiaii  V'idW   •• 

Mount  Ida  

Murireesboro 

Newport    - 

Osceola 

Oiark 

Ozark  Beach,  Mo. 

I'atterson   

I'iggott 

Piii.lall 

Pin-  liUil'f    

Pocahontas 

Portland  

Prescott..... 

Princitcn. 

Rison 

Rogers 

Si-arcy 

Snow  Lake  

Spriu  ;bank 

Stutlo'art    

Subiaco 

T.-.xarkana  

Waldron 

WaiTi  n 

Whiteciills   

Wviiiie   


CLlMATOLOnJCAL  DATA:  ARKAN^^AS  SFXTION. 
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1924,  with  Departures  from  the  Normal. 


January. 


Febi-Uiiry. 


March. 


April. 


May. 


June. 


July. 


August. 


September, 


October. 


November. 


4.90  +0.93 
4.29  -0.41 

2.25 

2. 5:5  - 1  ■  6fi 

2.  10j-2.0ii 
1.49-1.14 
2.52  -1.7» 
1.651 -2. 9ft 
4.03  -0.94 


1.40 
4.80 
3.14 

3.  HO 
2.(;5 
2.S4 


-2.18 
+0.25 
-0.  (iU 
-0..3t 

-1.41 


2.65  -1.04 


2.21 
2.53 

1.17 
4.66 

4.0:i 

4.62 
3.97 
1.69 
2.03 
1.15 
2.02 
4.99 

4.17 

3.33 
2.11 

2.45 
4.3 

1.82 
5.31 
3.41 

4.05 
3.13 
2.98 
5.25 
3.56 
2.32 
5.50 
3.85 

'•i.'SB 

3. 90 
1.60 
2. 26 
l.Ot; 
1.7." 

'2!3:: 
4.  14 
2.  Ill 
2. 03 

3.89 

1.8S 

3.'80 

i.'i) 
4.  (id 
2. 2b 
4.6r. 
5.01 

3.65 
3.33 
1.1, 
1.05 

,5.' 24 

4.(i2 
1.811 
4.18 
2.41 
6.  W 


-1.15 
-0.76 

-1.86 
-0. 33 

0.1 
+  1.43 
-0.09 

1.39 

-i.'84 
-0.49 
h0.90 

-1.32 

-6.' 39 

2.0: 
-1.00 

0.33 
-1.35 

-0. 42 
-2.10 
-0.92 

-1.23 
-1.12 


-1.53 
-2. 24 
-1.51 

-0.90 

-i.'98 
+  1.01 
-1.67 

-2.89 

-1.26 
■U.61 


0.4  4 
-1.9n 
-0.39 

+o.t: 

-0.64 
-2. 01 
-I..V1 
-3. 13 

+  1/24 
-0  89 
-1.4'i 
+0  94 


2.50 
4.23 
2. 00 
2.86 
2. 20 
1.76 
3.61 
1  .0,S 
2.11 

2.45 
3.81 
1.75 
1.76 
1.86 
2.  .58 
1.69 

i!65 
l.Oo 


4.18 
0.90 
4.63 
1.83 
1.70 
2.91 
0.60 
1.55 
2.04 

1.92 

2.'87 
1.65 

2."  97 
3  08 
2.08 
1.86 

2.  .56 

4.80 
1.85 
4.62 
4.03 
1.64 
1.3 

3.  S:i 
2.36 
2.82 
1.74 

2.21 

1.7 

1.15 

1.78 

1.52 


-1.97 
-0.27 

-0.54 
1.43 
-0.  76 
+  0.48 
-0.99 
—  1.  85 

+0.03 
-0.  19 
-1.47 
-2.03 

-i.'w 

-1.82 

-6.' 97 
-1.98 


+0-13 
-2.02 
+  1.29 
-2.35 
-0.94 

i.'94 
-1.19 
-0.97 

-1.36 


-0.19 

-1.25 
+  1.63 

-2' 13 
-1.0G 

+0.66 
-2.01 
+  1.20 

-2.'7l'l 
-1.70 

-i.'i 

+0.18 
-2.18 

-1 .25 

-0. 49 

2.06 


2.  85 
1.62 
1-41 


3.54 
4.41 
2.09 
2.  92 
3. 96 
4.17 
2.  55 
2.81 
3.81 

2. 82 
3.27 
4.20 
2. 

2. '18 
2.85 
1.88 

b.'i'l 
2.64 


4.21 
2.93 
4.95 
3.62 
3.56 
2.54 
3.36 
1.96 
2.90 

3.82 

3.46 

3.78 


.  5. 02 
2.93 
4.05 
4.02 

5.10 
2.  19 
5.27 
2.47 
2.70 
2.  li 
2. 70 
2.62 
2.0U 
2.34 

2.31 
6.03 
>.06 
3 .09 


+0.46 
-1.2i 
-2.21 


-1.56 
-1.01 

■i.'26 
-1.22 

+0. 35 
1.67 

-0.61 
-2.16 

-0.75 
-1.90 
-0.87 
-2.51 

-i'84 
-2. 82 

-6 '.97 
-1.82 


—1.64 
-1.47 
+  0.51 
—1.67 
—0.36 

-6.' 72 
-1.66 
-1.67 

-1.91 


+  0.0S 


-1  25 
-1.20 

-0.5' 
-2.  72 

-0.  12 

-2.24 
—1.61 

-2.' 63 
—2. 86 
-3.34 

-2. 70 
1 1.  78 
-2.31 


+  1.95 
4,221  +  1.10 
4.0-!  -0.71 


1.6j 

i'oo 
'i.'4« 

2.  .59 

3.  10 
6.36 
2. 36 

2.00 
2.1' 
U.  64 
0. 90 

'3.' 71 
2.05 
0.94 
2. 22 

1.  14| 

'i.':50 

1.8i 


-0.95 


-1  41 
-0. 17 
f2. 07 
-1.16 

-1.84 
-0.9' 
-1.04 
-2.  &■ 

+  6.04 
-  1.56 
-1. 
-072 


-1. 

-1.72' 


2, 
4.59 
3.05 
4.06 

1.82 
2. 43 

3.00 

'2.111 
5.0(1 
2.87 
4. 69 
2. 64 

3.90 
4.84 
3.24 
1.25 

3.'8i 
3.1.5 

2.  69 

3.  83 
3  li 

'2.70 
2U 


-1.91 
-0. 27 
-2  01 
-0.83 

-3.  61 
-1.7^ 

-^3.' 61 


-0..0I 
-1.7s 
—0.57 
-1.97 

-1.22 
-0.47 
-0.35 

-6.' 98 
-2 .62 
-0.  12 
-0.36 


-1.49 
-1,80 


4.08 
4.01 
3.61 
3.95 
4.59 
5.26 
6.19 
4.65 
4.93 
6.02 

3.86 

0.06 
3.60 

5.  lo 
0.13 
0.34 
3.11 

5.19 
5.19 


0.64 
4.19 
4.71 
8.29 
4  45 
5.15 
4.51 
7.57 
4.05 

6. 33 

5.72 
0.96 


7.0' 
5.53 

4.  lo 
5.01 

6.60 
4.46 
5.26 
5.99 

5.  ■i-} 
3.76 

4.95 
3-00 
5.9 

3.64 
4.4. 

6.  U 
4.UI. 
2.  y- 

3.66 


-0. 

0. 
+  2. 

0. 

0. 
+0. 

-0, 
0. 

-1. 
1. 

-0. 

1. 

+i' 
+  1. 


+0. 69 
-I..57 

0.38 
+  2.05 

0. 22 

— o.oi 

+3.67 
0.38 


-1.30 
-1.01 

+  1.24 
-0.3:. 
+0.41 

+  0.'92 
-0.70 

— o.r. 

-1.60 
+2. 10 

-1.95 
-1.68 

+2 

-i.26 

-2.05 

2.9» 

—  1.31 

— U.2j 

-i.al 
t-0.66 


4.01 

3.' 20 
4 

5.  32 
6.1' 
4.50 


0. 


2.90-2.72 


4.08 
5.05 
5.80 
5.71 
4.80 
2.76 
5.94 
3.38 
6.25 

5.16 
5.92 
4.82 
4.81 
3.74 
4.46 
5.78 

4."47 
5.80 


4.66 
4.40 
4.51 
3.75 
2.78 
6.18 
4.90 
3.00 
4.45 

4.52 

4.' .53 

3.24 


1.34 

+  0.47 

+  6.'82 
0.01 
2.41 
1.01 
1.30 

+  1.42 

+  0.71 
1.48 
■1.46 
0.25 

—0.27 
+  1.42 

+6.66 
+0.30 


6.91 
4.. 56 
3.91 
3.01 

3.93 

7.8( 

4. '96 

2.  44 

4.29 

4.4 

3.1: 

4.51 

4.21 

4.  76 
4.87 
2.74 
4.46 
6.4; 


+0.59 
—2.' 28 


1-2.42 


-1.30 
-2.64 


-2.04 
+  3.63 


-2.66 
-0.78 

-i.'43 
+  0.20 
-0.72 

-o.o'; 

-1  2., 
-3.7: 


3.33 

0.  .57 

6.75 
5.36 
5.86 
4.74 
3.76 
2.  95 
3.06 

9.90 
2.84 
2.25 
2.64 
5.98 
4.04 
3.13 
4.49 
4.79 
4.76 


-1. 

-3. 

+  \. 
+  1. 
+0. 
-+0. 
-1. 
0. 


+6.35 

-1.85 

2.  13 

-0.70 

0.61 
-0.99 

+  i!43 
-t-1.11 


.5.17 


1.69 
4.41 


-1.31 
+0  5 . 
1-0.89 
-0. 8'.. 


0.73 
4]  37 

4.  i'9 
4.64 

•i.'si 

4.3 

5.  7' 
6.31 
3.91 
4 .26 

5.21^ 
6. 63 
3.  78 
3.55 

'3.59 
4.44 
4.9! 
4.63 
4.19 

i.'ss 

3.  70' 


-2.19 
-1.0.; 
-u.  10 

■0.69 
-0.911 


1-1. 1-i 
i-1.8: 
-2.43 
-0.7 


3.68 
4.77 
1.96 
3.16 

1.25 
4.20 
3.5.J 
2.17 
2.89 
4.54 
3.7U 
4.  16 
3.11 
5.51 

3.00 
5. 03 
2.67 
3.  12 
6.27 

'■y.k 

2.61 
4,61 
■1.90 

2.O.. 
3.6- 


+  1-72 

— i.'oo 

'6.'25 

-1.93 
-1.42 

-3.10 
ho.  50 
-0.41 

-i.'26 
+0.0 

"6'6u 

-1.21 
+  0.99 

+0.0' 
+  1.13 
-2.1 

'rl.'9» 

—Ml 
-1.91 
-0.27 
r  1.  26 


2.00 
3.61 
0.32 
3.15 
3.88 
)  .78 
6.94 
3.00 

i.'ei 

2.88 
1.06 
O..54 
1.08 
3.:!7 
5.08 
2.93 
1.42 
3. 06 
0.61 


1.46    1.30 
0.43    1.89 
6.  II 
-f-0.6t|  0.90 


2.04 
3.19 
2.  72 
9.10 
3.34 
2.  65 
0. 39 
0.74 
0.18 
2.18 

1.05 
1.97 
0.47 
3.32 
1.25 
3. 02 
0.  00 
1.01 
3.28 
1.95 

0.43 
4.98 
2.1.= 
3.11 
3.04 
3. 45 
2.49 
1.46 
4.51 
1.81 


-1.96 
—0.14 
-3.54 

+6.' 61 
1.93 

+  2.63 
0.89 

-2.48 

-0.56 
2.  85 
3.56 

-2.  26 

+  i.'76 
-0.54 

-o.'os 

-2.  92 


1.-20 
-0.43 
-2. 99 

1.29 
+5.51 

+  i.'43 
-2.46 
-3.26 

■0.60 


4.91 

0.98 

+0.10 

—3.41 

-4."  .34 
-2. 05 

-2.8' 
—1.59 
-3.60 

-2."  74 
-0.48 

-2.' 44 
-0.29 
-1.75 

-2.97 

+  1.71 
-1.90 

-i'63 

-1.15 
-0. 42 
-1.35 

-2. 2(; 
-1.46 

-2. 26 


1.88 
3.38 
1..53 
3.40 
2.81 
4.03 
3.04 
5.01 
2.00 
0.61 

5.13 
1.43 
1.45 
2.19 
3.47 
3.48 
4.59 
2.14 
1.62 
0.90 


+0.16 

-1.00 

-+0.  66 

0.99 

2.91 

-1-0.03 
1.83 
1.90 

—2. 02 

6.03 
+0. 95 

-1.91 
-2. 83 


+0. 
-0. 


6.  69 

2.47 

-1.40 

4.  52 

+0. 5^ 

0.27 

-3.S7 

1.44 

-2.31) 

2.  00 

—■2.15 

1.84 

-2- 1 1 

5.95 

+  1-34 

1.37 

1.6'.; 

-2. 74 

2.  37 

—  1.74 

2  88 

-  1 .«) 

2  35 

-1.-26 

4.07 

2. 15 

-iiso 

5.  16 
1.44 
3. 42 
(1.42 
0.86 

o.no 

1.17 
9.15 
1.80 


1.90 
3.73 
1.80 
1.65 
3.  76 
4.59 
2.48 
1.72 
0.57 

1.35 
3.57 
1.00 
2.59 
3.28 
6.46 
1-82 
2.86 
1.10 
5.45 

0.88 
2.7 
0.36 
1.54 
1.74 
1.42 
0.15 
5.26 
3. 32 
2. 70 

1.53 
2.13 
2. 24 
1.35 
4.. 50 
1.68 
2.8 
3.  36 


—2 

48 

-1 

14 

—2 

39 

■^i 

44 

-2.00 
-0.72 
-1.52 
-2. 95 
-1.36 

'-i'.r.i 

-1.94 
-2.35 

-2.87 


1.39 
-0.44 
+  2.04 

2.02 

-2.50 
41.. 55 

—3.4' 
-0.7 
-3.20 

-i!9i 
-2.75 

+ i.'ei 

-1.12 
+0.09 

-2.44 
—2.  67 
-2.66 

+6.' 60 

■^o.'gi 

-0.48 


3.00 
5.50 
3.56 
2.90 
2.38 
2. 24 
6.77 
4.12 
3.04 
11.10 

2.92 
5.07 
3.33 
6.79 
1.51 
3.06 
3.73 
■2.01 
4.76 
3.06 


3.72 
4.39 
2.18 
7.09 
6.35 
2  88 
5.30 
3.54 
2.04 

6.65 
2.88 
6.27 
5.60 


3.32 
2.34 
4.42 
6-58 

3.30 
2.90 
0.86 
2. 43 
5.44 
2.  .53 
1.30 
8.56 
1.80 
4.98 

5.  22 
2  61 
3.46 
4.8f. 
4.56 


2.15  -1.51 


-2. 08 
-1.10 
-4.08 
-•2.2ti 

—4.39 
~2. 13 
+  5.04 
— 0. 69 


1.83  -1.72: 


0.  10  -3.48 
0.70  -3.18 
2  12-1  26 
11.65-2 
1-70  ... 
2. 10 1-1. 33 
O.lioi-2. 14 
0.  6li-3. 1 


2.48 

3.11 
1.96 
3.  SO 
2.30 

'■i'63 
2.81 
3.93 
0.89 
1.2s 

2.05 
1.71 
3.7' 
1.90 

'  i .  28 
1.38 
0.48 
0. 99 
0.84 
0. 56 
T 
1.15 


-1.00 


+0.28 
-2. 10 


-0.43 


-0.29 
+2.  86 
+  0.64 

— i.',52 
0.88 

+  3.30 
0.88 
0.14 

+  7.87 

0.  65 

1.75 

-0.34 

+  3.19 

6.' 46 
+0.01 

+i.'8i 

0.23 


-0.08 
-ho.  29 
—0.68 
+3.39 
+2. 39 

+  '2.'i2 
+0.37 
—0.40 

+2.67 
+2. 19 

-0.11 

+  i.-i3 
+  3.11 


+2. 78 
-1.-27 
-0.13 

+6.' 56 


0.15 
T 
0. 75 
0.08 
0.45 
1.42 
0.14 

o.'ii 

0.22 
0.07 
0.08 
0.15 

T. 
0.06 
0.  00 

T. 

T. 
0.42 


0.18 
0.98 
0.12 
0.02 
2.13 
0. 06 
0.51 
1.08 
0.06 

T. 

0.45 
0.22 
1.48 


0.02 
0.45 
0.20 
0.07 

T 
0.11 
0.'22 
0.10 
0.06 
0.01 
0.15 
0.30 
0.40 
0.0' 

0.10 
1.21 
0.15 


-2.  68 
-2.  20 

-2.' 7b 
-2.37 
-1.39 
-2.43 

—2.' 81 


+  1.66 
3  (14  -I  0.29 
4.05  -0.3t 
1.34 


0.  .50 

0. 6:J 
—3.08 
-2.10 

-1  29 
-1.67 
+0.21 
-1.8:1 

-■i'gi 

-2.'2^'' 
-3.40 
—2.21 

-3' 61 
-3.41 
-2. 83 


3.26 
2.11 
5. 00 
3. 96 
5. 48 
2.3 
5.. 52 
:!.78 
1.93 
5.42 

5.0: 
5. 95 
0.14 
1.76 


-2. 29 
-2.74 
-2.78 
-2.89 

'2'.59 
-3.27 

-3.' si 

-2.22 


-3. 10 
-2.02 
-2.71 
-2.86 
-0.90 

-2.' 68 
-1.75 
-2.31 

-4.13 


-1.56 


-3. 15 
-3.04 

-3.05 
-3.22 
-2.  33 

-2!  49 
-3.67 

-i'.k\ 

-2. 45 
-3.62 

-4. 16 
-1..50 
-3.2'. 

-3.'i8 


-0.60 
-0.88 

■+i.'i9 


+  1, 
+0. 20 
-0.82 
+2.44 


2.90 
5.17 
3.  51 
2.41 
3.30 
3. 14  -1 

3.  i3:+o 

6.11+2 


0.49 
0. 09 

0.08 

0 .09 
0.  -19 

0. 26 
0.00 
0.09 
1.01 
T. 
0.60 
0.  00 
0.21 

T. 
0. 12 
1.22 
0.06 

6." '2(1 
0.00 
0.1 
0.25 
0.08 
T. 
0.30 
0.12 


2.88 
0.90 
3.00 
1.68 
1.88 
2  21 
3.99 

4. '43 

2.76 
4.90 
3.50 
3. 10 
1.18 
1.89 
4.18 
2. 50 
1.62 
1.96 


1.'22 
1.91 
1..52 
2.71 
2.06 
2.  86 
1-43 
0.89 
2.40 

1.90 
2.05 
2. 28 
3.31 


1.81 
1.30 
2. 90 
5.60 

0.20 
1.81 

2.'48 
2.54 
1.50 
3.34 
3.32 
1.41 
3.10 

1.7 
2.04 
3.1 

'2.' 30 


— 0.6' 
-2.  89 

-1.87 
-1.56 
-0.78 
-0.16 

+6-24 

-0.33 
-0.83 
+  0.12 
-0.80 

-■I'.'n 

-ho.  50 

— i.'gi 
1.55 


-2.67 
-1  48 

-1.70 
-1.00 
-0.89 

-1.65 
-2.39 
-1.11 


-ho.  30 


-2.65 


-1.57 
+  1-30 


-3.14 
-1.65 


-2.05 
—1.93 

-i.'ie 

-1.91 
-ho.  10 

-2.73 
—1.85 
-0.29 

-0.96 


-3.16    2.52 
-3.42    3.29 


-2. 59 


-2.16 
-2.36 


-4.19 


-2.61 
2. 2'; 
-2  7- 
-2. 28 

-2 .78 
-2.76 
-1.59 
-3.14 

-2.'8i. 
-2.93 
-2.92 
-2. 46 

-3.49 
-2.  68[ 

-3.771 


December, 


Annual. 


2.84 
4.08 
3.70 
3.05 
3. 13 
3.68 
3.25 

4. '25 

5.10 
4.34 
2.06 
4.83 
2. 50 
4.67 
2. 50 
3. 04 
3.  68 
3.46 


5.7s 
5.85 
5.02 
3,43 
5.84 

3.'68 
4.44 
2.68 

4.08 
2. 80 
2. 08 
5.30 


4.80 
3  .■20 
2.05 
2.97 

4.60 
4.87 
4. '24 
5.25 
1.88 
2. '20 
3.97 
■2.41 
4.12 
3.39 

4.34 
4. '22 
3.74 

2.' -29 


-2.00l40.72 
-0.81:32.58 

139. 74 

-0.86^37.87 
-0.82  37.69 
+0.92  45.19 
-0.50  42.54 


—0.69 


47.39 


-h2.1144  60 
-0. 33  43.  ^24 
—2.  19  30.80 
-0. 18^39  08 
33.47 


hO.  53 
-1.45 


+0.72 
-ho. '26 


40. 35 
36.17 


35.81 
32.36 


-ho.  42 
i-2. 42 
+0. 36 
1.15 
+  3.42 

i'.by 

+  1.56 
-1-63 

■0.19 


135 

0.97 
1.81 
2.05 
1.49 
3  11 

2.  82 
3.60 

3.  55 
0.94 
2.03 

3.11 

4-61 
1.75 
1.^25 

'2  45 
3.^26 
1.66 
2.64 
2 .02 
1..50 
0. 90 
2.94 


-3.05 


3.88 
-  1.3- 


-3-53 


-0.  .59 
+  0.04 
-2,66 
-1.46 

-0.85 
+  1.'26 
-1.18 
—4  23 

'i'.62 
-0.73 

-1.46 
0.51 

-2.' 47 
-2. 0-^ 
-0.71 


40.53i-12.:l7 
40.  71 1-10.  84 


+3. 17 


■0.14 

-■2  .''29 
—1.21 

-0.35 

0.25 

+  0.47 

-■2.36 
-1.34 

2.29 
-hl-04 
-1.17 

-0.14 

+0.  59 
-0. 13 

-i.'28 


—10.86 
-17.10 

-'9.' -20 
—10.02 
+  '2.  17 

-  4.74 

-'4 '.69 

+  1.64 

-  6.64 
-18.85 
-12.17 

-  6.91 
-10.82 

-'i.'gi 

-11.49 


:36.3ii 
39.  59 
49.  74 

lis!  7.5 
33.17 
■27.44 

41.95 

36. 77 
49  61 


7.71 

-  9.81 
-h  '2.46 

-'5.' 95 
-  8.17 
-16. 12 

-  8.51 


42. 32 
32. 58 
.■i2. 10 
44.02 

35.76 
38.14 

46.54 
31.57 
•29. 12 

4i'.99 

46.'8'2 

:13.'27 
40.8 
32.45 


-1.52    '2.53  -1.66 

-1.08  2.41  -0.  ro 


4.68 

3.75 

3.54 

0.58 

5.44 

2.99 

3.8 

5. 85 

4.0' 

3.  .52 

2.  .56 

3.62 
1.99 
4.54 
1  '20 


36.90 


+  0.82  33. -22  -14.43 


■11.10 


•20. 00 
9.08 


-16.52 
-10.59 


-18.48 
■16.93 

-  s'.ib 

'•'■7.'68 

-16.95 

-  7.74 
-17.83 


8.04 


-0.40r28.3b  -18. 
+0.30,31.41   -11 


+1.44 


+0.88 
-hO.43 
-1.68 
-1.55 

-  1.72 
-1 
+  2.^24 
-3.52 


36.02 

38.' .36 
43. 82 
43. 

33.78 
32.57 

36.11 
40.67 
46. 55 


2.93 

4.95 

2.30 

2.7 

3.11 

3.  60  —1   83 

1.00  -•2.89 

4.19  -0.5^ 


-1.92 
•+0. 24 
— 0,  68 
-0.76 


31.08 
37. 52 
■28.9 
32.0' 
34.50 

■23.' 83 
33.  88 


-15.21 


-  6.92 

-  4. 

26 

-10. 

66 

-13 

60 

-15 

14 

-  5 

:',(! 

-h  5.27 

■19 

85 

-13 

32 

-13 

•25 

-10.07 

-18 

-.^ 

-16 

50 

Depar'un^s  fr  !;ii  Mv  ii'irnial  i)recii.i',  vtioii  ivn-  ha-'-d 


n  ri-( 

Dcri'iiihrr: 


i(\<  of  tell  or  more  year.". 

^       December  was  a  month  of  abiiorinally  liigh   and 


wa.;  luild,  I  he 

l.-Jl  inolH'S  les>  llian  nornuil.  Mo,-<t  of  the  precil)it:iti(ni  oc'-urrc(i 
from  the  7th  to  the  I5t!i  and  was  sufficient  for  \vh(:';it  and  oat^;, 
hut  the  soil  in  inaii.v  localities  continued  too  dry  for  fall  plowin.s. 
Dirt  roads  were  in  so;k1  condition  most  of  the  moiuli  and  the 
rivers  continiu'd  at  low  stage-;. 


( Ji nil l mud  from  i.d'ii'  .j().  , .        -     . 

/,,,, x|,e  w,-f;hcr  liuriii-    \W'  first  half  of  Xovemher  I  also  ahnormallv  low  temperatur<>s,  extremes  rangms,^  troni    Sh ' 

-:itt(M-  Irili'  <•(.(.!   The  rainfall  averaged -2. 3(;ineiies,  j  at  (Irannis  on  the  14th  to  S-' hclow  zero  atGravette  on  the^oth. 

■  Precipitation,  while  slig:  tly  below  normal,  was  siitficient  to  re- 
iieve  the  drou^dit  and  at  the  close  of  the  month  plowing  wa-^ 
po  sihle.  Tlie  7th  was  abnoMiialh-  warm  A  tornado  occurred 
in  V.'dddrurr  ("ount.v  on  the  7lh  kiilii:g  three  people  and  doing 
coiiHi.hMai.le  property  (ianiage. 


. 

ill 

^<HV 

'ffl 
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CLIMATOLOGICAL  PATA:  ARKANSAS  SECTION. 


Year,  192^ 


iaiasssQi^issuiii^ 


Year,    1924. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION, 


Climatologrical  Data  for  Year,   1924. 
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1 

Counties. 

0) 
O 

Teraperatu 

•e,  Degrees  Fahrenheit. 

Precipitation 

, inches. 

Number  oi  day 

^B       stations. 

o 

(S 

QJ 

a 

3 
■SS3 

i 

2g 

0  s 

ll 
'Z  ° 

0 

^0 

.5 

^ 

^ 

6% 

te 

5 

a 

< 

a; 

w 

OJ 

be 

"cS 

s  s 

53  S 

ft 
0 

3 

■S  5 

"3 

0.S 

3 

0) 

p 

M 

R 

o 

g 

0 
P. 

0 
H 

0 

S 
p^ 

Clark 

250 
145 
700 
■/77 
2!.0 

28 
49 
2 
25 
32 

40. 72 
32.58 
39.74 
37.87 
37.69 

5.50 
5.05 
6.75 
.5.71 
5.86 

Sept. 
May 
June 
May 
June 

0.15 
T. 
0.75 
0.08 
0.45 

Oct. 

Oct. 

Oct. 
Oct. 

Oct. 

5.0 
4.0 

12.4 
4.5 

11-7 

64 

83 
74 
95 
75 

130 
204 
185" 
178 

16 
42 
99" 
40 
97" 

220 
V20 

80" 
148 

96" 

n. 

s. 

Stone 

ne. 

Biitesville             

Independence. . . 
Van  Buren 

18 
31 

57.1 
57.4 

100 
103 

Aug. 
Aug. 

4+ 
4+ 

5 
-  2 

Dec. 
Ian. 

28 
5 

nvv. 

B«e  Branch 

s. 

Benton 

Lawrence 

Monroe 

1303 
259 
HOo 

19 

55.9 

94 

July 

23+ 

-  6 

Jan. 

5 

19 

22 
37 

45.19 
42.54 
47.39 

6.94 
5.9-1 
11.  m 

Ju  y 
May 

Sept. 

1.42 
0.14 
0.11 

Oct. 
Oct. 
Oct. 

27.8 
2.2 
1.7 

106 
103 
82 

199 
214 
220 

74 
24 
68 

93 
128 
78 

s. 

Brinkley 

calico  Rock 

C^niden   

37 

6L9 

106 

.luly 

24 

6 

Jan. 

6 

n. 

Izard  

361 

10 

56.5 

101 

Aug. 

o 

-  1 

Ian. 

5+ 

20 

44.60 

9.90 

lune 

0.22 

Oct. 

6.4 

96 

142 

138 

86 

s. 

Ouachita 

Howard 

158 

470 
200 
516 
30y 

35 
24 

61- 1 
63.1 

104 

108 

Aug. 
July 

29 
231- 

8 
10 

Ian. 
Jan- 

6 

6 

39 

25 

20 

3 

41 

43.21 

30.80 
39.08 
33.  47 
40. 35 

5.92 

4.82 
6.79 
5.98 
5.34 

May 

May 
Sept. 
lune 
Apr. 

0.07 

0.08 

015 

T. 

0.06 

Oct. 

Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 

3.0 

10.0 
6.0 
10.0 
11.5 

90 

86 
94 
63 

74 

187 

172'1 
163 
191 
213 

.59 

88'i 
52 
100 
91 

120 

102'1 

151 
75 
62 

s. 

ne. 

Monroe  . . . 

n. 

Van  Buren 

Franklin 

:;::: 

w. 

Conway 

Corning    

40 

60.3 

102 

Aug. 

4 

5 

Jan. 

6 

!i. 

Clay 

293 

24 

57.2 

104 

July 

24 

-  4 

Dec. 

28 

31 

36.17 

5.78 

M  ay 

0.00 

Oct. 

5.6 

78 

233 

59 

SAV. 

Yell          

3^7 
330 
162 
159U 
270 

229 

9 
38 
18 
21 
23 

17 

35.81 
32.36 
40.  53 
40.71 
36.30 

39-59 

.5.19 
5.  8U 
5.78 
5.85 
5.02 

8.29 

Apr. 
May 
Dec. 
Dec. 
Dec. 

Apr. 

T. 
0.42 
0.18 
0.90 
0.12 

0.02 

Oct. 
Oct. 
Oct. 
Feb. 
Oct. 

Oct. 

5.9 
5.9 
5.0 
19.5 
5.0 

4.0 

62 

58 
98 
94 
90 

81 

219 

194 

167 

173'' 

149" 

199s 

0 

9 
141 
117" 
V9' 

766 

147 

161 
58 
7-1" 
95" 

84  f 

w. 

Yell 

Desha 

15 
15 

21 
2U 

)7 

60.6 
61.6 
54.1 
64.2 

61.2 

103 
102 
97 
105 

106 

Aug. 
July 
Aug. 
July 

July 

■6t 
23+ 

27+ 
24 

28 

7 

8 

-  4 

10 

8 

Ian. 
Ian. 
Jan. 
Jan. 

Jan. 

5 
6 
5 
6 

6 

w. 

DiiniAs  

n. 

Dutton  

Madison 

El  Dorado 

England 

bureka    Springs 

Kvening  Shade 

Kiivetteville 

ne. 

Lonoke 

s. 

Carrroll 

1465 

23 
2 

57.2 

97 
100 

Aug. 

28 

5 

30 

—  6 

Jan. 

5 

24 
2 

49.74 

9.46 

luly 

1.69 

Jan. 

21.5 

79 

178 

123 

05 

sw. 

Washington 

1-151 

37 

57.0 

97 

Aug. 

-  5 

Jan. 

5 

37 

38.75 

5.55 

luly 

0. 51 

Oct. 

24.3 

73 

2(16 

45 

ii.5 

s\v. 

Sebastian 

Hempstead 

White 

481 
260 
200 

42 

60.5 

101 

July 

24+ 

5 

Ian. 

5 

42 
38 
11 

33.17 
27.44 
41.95 

7.57 
4.99 
6.65 

Apr. 
Jan. 
Sept, 

0.89 
O.OG 
T. 

Nov. 
Oct- 
f)ct. 

2.9 
4.0 
2.5 

88 
58 
74 

156 
189 
205 

104 
59 
40 

106 
118 
121 

e. 

Kiilton 

(jcorijetown 

s. 

Granni'^         . . 

Polk 

900 

6 

59  7 

102 

July 

24 

5 

Ian. 

6 

6 

36.77 

6.  27 

Sept. 

0.22 

Oct. 

11. B 

87 

235» 

42' 

88' 

sw. 

Uravctte 

Benton 

125U 

27 

56.6 

94 

June 

15+ 

-  8 

Dec. 

25 

27 

49.61 

9.  ill 

July 

1-48 

Oct. 

18.6 

82 

172 

77 

117 

sw. 

Ilfleiia 

Phillips 

193 

52 

42.  32 

7.07 

Apr. 

0.02 

Oct. 

3.7 

108 

217 

31 

118 

n. 

Iligiien 

liope 

Cleburne 

445 

6 

32.58 

5.53 

Apr. 

0.45 

Oct. 

10.0 

75 

202 

115 

49 

sw. 

Hempstead 

377 

44 

63. 3 

107 

luly 

23+ 

io 

Jan. 

6 

.53 

32. 10 

5.31 

■Ian. 

0.18 

July 

.5.0 

61 

212" 

57° 

83" 

n. 

Hoi  SprUijjs 

Garland 

60U 
175 

3U 
17 

6(1.9 
64.9 

104 
107 

July 
July 

23 

6 

12 

Jan. 
lan. 

6 
6+ 

33 
17 

44.02 
35.76 

6.  .58 
6.60 

Sept. 
.\pr. 

0.07 
T. 

Oct. 
Oct. 

7.1 
8.0 

86 
55 

200 
214 

83 
51 

83 
101 

Hutliji 

se. 

.Joiiesboro    

Craighead 

345 

27 

59.1 

104 

Aug. 

5 

1 

Ian. 

5 

29 

38.14 

7.86 

May 

0.11 

Oct. 

0.3 

103 

222 

66 

78 

ne. 

.lunetion  |J 

Union 

182 
165 

30 

1 

108 

luly 

24 

8 

Ian. 

6 

30 
1 

'46'54 

'  '5.' 99 

Apr. 

0.10 

Oct." 

"9.'.3 

58 

'264" 

"kg 

"73" 

Lamhrook 

P.iillips 

LITTLE  KOCK  

Pulaski 

399 

45 

61.0 

ioo 

July 

23 

8 

Jan. 

5 

45 

31 .57 

.5.44 

Sept. 

0.06 

Oct. 

6.6 

98 

172 

82 

s. 

Lutherville  tj         

Johnson 

775 
315 

277 

27 
6 

37 

.59. 6 
61. 6 

100 
1U4 

107 

Aug. 

July 

July 

5+ 
23+ 

23 

3 
6 

6 

Ian. 

5 

25 
0 

37 

29. 12 

4.54 

.lune 

0.01 

Oct- 

4.0 

68 

20.J 

83 

78 

e. 

Columbia 

Hot  Springs 

Malvern 

Jan. 

5 

41.99 

8.  56 

Sept. 

0.30 

let. 

4.0 

76 

230 

58 

78- 

ne. 

M:iiiiiiioUi  Sprins; 

ii'ulton 

512 

19 

98 

.\ug. 

4 

19 

M^irianiia 

Lee 

235 

16 

61.2 

1113 

July 

24 

7 

iiec. 

28 

12 

40.82 

.5.97 

Apr. 

0.07 

Oct- 

3.5 

79 

1.57 

132 

/  / 

s. 

Marked    Tree     

Poinsett 

229 

8 

59. 0 

102 

July 

23 

4 

Dec. 

27 

19 

33.  27 

5. 22 

.Srpt. 

0  10 

Oct. 

0.5 

89 

195 

106 

65 

se. 

Marshall     

Searcy 

1083 

iO 

10 

40.  87 

6.03 

.M  ar. 

1.21 

( )ct. 

19.6 

74 

Mciia 

Polk  

1185 

30 

60  3 

106 

luly 

23 

5 

Jan. 

6 

36 

3'2. 45 

6.01 

Apr. 

0.15 

( )ct. 

12.7 

89 

209 

60 

97 

sw. 

MorriUton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Miirfreesboro    

Conway 

347 

^1 

105 
101 
105 

luly 
Aug. 
July 

23 

3 

10 
25 

Baxter 

Montgomery 

Pike 

73U 
307 

10 

23 

8 

36.90 

5.73 

May 

0.09 

Oct. 

8.0 

68 

173" 

62" 

139" 

Nail- 

NeAVton 

2233 

28 

95 

Aug. 

28 

28 

Newport 

Jackson 

231 

37 

61.0 

101 

Aug. 

9 

5 

Jan. 

5+ 

40 

33.22 

4.90 

.lune 

n.os 

Oct. 

4.5 

82 

192 

98 

76 
97'' 
123* 

uu. 

Osceola 

Mississippi 

210 

24 

59.5 

103 

July 

22+ 

5 

Jan. 

5+ 

26 

28. 38 

4  09 

May 

0.  09 

Oct 

4.8 

73 

222' 

Ozark  

Franklin 

4.50 

28 

OU  0 

103 

July 

24 

4 

.Ian. 

5 

28 

31.41 

5. 22 

Apr. 

0.49 

Oct. 

4.0 

65 

1.54' 

SO' 

nw. 

Woodruff. 

191) 

8 

36. 02 

5.44 

Dec. 

0.(iO 

Oct. 

2.0 

52 

245 

0 

121 

n. 

I'indaU 

Searcy 

15liO 

, 

3 

38  36 

6.  69 

June 

1.01 

Oct. 

12.7 

94 

170 

82 

114 

n  \v . 

pine  BUiff 

Jefferson. 

215 

37 

63.  3 

110 

July 

23+ 

9 

.Ian. 

6 

37 

43.  82 

5.85 

Dec. 

T. 

Oct. 

8.0 

81 

198 

28 

140 

s  w  - 

Pocahontas 

Randolph 

3')9 

30 

58.2 

100 

Aug. 

5 

-   1 

Ian. 

5 

30 

43.  75 

6.  31 

May 

0.00 

Oct. 

7.0 

93 

169 

107 

n. 

Portland 

Ashley 

12.' 

IS 

63. 9 

107 

.luly 

24 

11 

.Ian. 

6 

18 

33.78 

6-36 

Feb. 

0,00 

Oct. 

5.5 

54 

178 

99 

n. 

Prescolt 

Nevada 

329 

35 

63  0 

104 

July 

24+ 

8 

Jan. 

6 

36 

32.. 57 

5.42 

Sept. 

0.21 

Oct. 

3.0 

85 

227 

56 

83 

n. 

Princeton 

Dalles 

287 

18 

36.11 

5.. 53 

Apr. 

0.  00 

luly 

4.0 

54 

226 

1! 
V  91' 

129 

ne. 

Hi  son 

Cleveland 

243 

i7 

t;3.  2 

109 

luly 

24 

7 

Ian. 

6 

23 

40.  67 

0.63 

May 

0  12 

Oct. 

8.0 

70 

168" 

87" 

su . 

Kogers 

Benton 

1385 

34 

511.  3 

95 

July 

21 

—  0 

Ign. 

6 

33 

46.  55 

9.15 

Jidy 

0  84 

Feb. 

24.5 

84 

172 

88 

106 

s- 

White 

236 

11 

59.  5 

103 

July 

22+ 

5 

.Ian. 

0 

11 

7.0 

205 

73 

88 

s. 

Springbanktl 

Stuttgart 

Miller 

240 

17 

3i.0S 

5.24 

Ian. 

0.10 

.iuly 

5.0 

70 

222 

13 

131 

Arkansas 

228 

37 

1  61.3 

104 

July 

24 

7 

.Ian. 

6 

37 

37.  52 

6.0:1 

Apr. 

0.00 

Oct. 

4.0 

71 

190 

117 

59 

sw. 

Subiaco 

Logan 

1050 

27 

61.8 

106 

Aug. 

5 

6 

•Ian. 

5 

27 

28.97 

■5.51 

Apr. 

0.17 

Oct. 

4.5 

68 

221" 

71'' 

■'■• 

Texarkftiia  

Miller 

332 

39 

64.6 

107 

July 

24 

12 

Jan. 

6 

38 

32.  (10 

5.08 

Apr. 

0.25 

Oct. 

3.0 

72 

199 

63 

104 

n. 

WaUlron 

Scott 

075 

6 

34.. 5" 

8.53  Apr. 

0.08 

Oct. 

14.8 

76 

163 

ni 

146 

Whitecliffs   

],ittle  River 

20 

23.  83 

4  88 

May 

0.00 

.Iuly 

3.0 

37 

202 

1     ■'■'^ 

Wvnne 

Cross 

250 

18 

60.8 

103 

July 

24 

' 

Ian. 

6 

18 

33.  88 

6.11 

Sept. 

0.12 

Oct- 

T. 

94 

185 

/O 

1 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  .sucn  stations  as  have  ten  or  more  years  record:  but  all  complete  reports  are  used 
in  determiniiig  section  mean,<:.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  Reference  letters  »,",=,  appearing  in  the  talde  indicate  U'unber  of  days 
mi.sing:  for  exaraile.  "  rep.-a-en's  two  days  missinr.  +  Also  on  later  date^.  tt  Post-office  addresses  of  these  stations'as  follows:- Junction,  Kandolph,  La.  :  Lutlerville, 
R.  F.  D.  No.   1,  Lamar,  Ark.  Sprl:i,'bink,  Doddridge,  .Vrk. 
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"ly. .    ■ 


'"■'•y 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION, 


Year,  192'^ 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1924,  with  Departures  from  the  Normal. 


January. 

February . 

March . 

April. 

May. 

June. 

July. 

August .     September. 

October. 

November. 

December. 

An 

nual 

Stations. 

i 

g 

3 

u 

s 

0. 

s 

0. 
a 

i 

i 

s 

P. 
P 

5 
S 

0 

F-i 

3 

& 

a 
0 

1 

t. 

P. 

<D 

R 

3 

u 

p. 

s 

p 

2 

3 

OS 

0 

c. 

p 

0; 

*-• 

g 
c 
p. 

0) 

p 

r. 

a 

% 
;.. 
C. 

a 

i 
t. 
a 

p 

i 
g 

a 

g 

a, 

1 
a 

0 

3 

g 
a; 
P. 

s 

i 
3 

P. 

P 

i 

a; 

a 

A 
P 

a 

H 

t 
3 
u 

a 

. 

60.5" 
61.7 

-  4.4 

-  6.1 

82.5" 
77.2 

+  2.4 
-2.6 

81.5>> 
79.6 

+  1..5 
+  0.1 

70.5'" 
66.8 

-  3.7 

-  6.2 

• 

Katesville     

32.4 

-6.4 

40.4 

0.0 

42  8 

-9.4 

58.4 

-0.5 

76. 6» 

+  1.2 

62.0 

+  0.8 

49.4 

+  0.2 

37.4 

-  3.2 

57.1 

-  2. 

31.8" 

-9.5 

39.2 

-  2.9 

43  2 

-9.4 

58.  ■'*> 

-2.7 

61.6 

-  7.0 

76.4 

-  0.4 

77.9 

-  2.1 

80.3 

+  0.9 

67.8 

—  6.6 

63.9' 

+ 1.3 

50.0 

-1.3 

39.0 

-  3.2 

07.4 

-  3. 

Bentonville '.    . . 

W.fi 

-3.5 

38.6 

+  0.1 

40.8 

-6.5 

•58.6 

+  1.7 

60.6 

-  5.8 

75.5 

+  1.4 

74.6 

-  3.9 

78.9 

+  2.4 

65. 2 

-  3.7 

62.3 

+  4.3 

50.8 

+  4.1 

34.2 

-  3.3 

5.5.9 

-- 1. 

35.4 
37.8 

-4.6 
-  4.0 

43.5 

44.5 

-  3.1 
+   1.5 

48.2 
48,1 

-  8.2 

-  4.3 

64.0 
63.  3 

+  2.4 
+  '2.6 

67.0 
66.7 

-  4.1 

—  3.3 

81.0 
80.6 

+  3.4 

+  2.9 

80."  8 

"'6.' 6 

86.5 
83. 9 

+  5.4 
+  3.7 

,2.  78 
71.8 

-  2.9 
-2.8 

Briiikley 

66.8 

+  4.7 

54.5 

+  2.7 

43.4 

0.0 

61.9 

-t  0. 

3',^  3 

-3.4 

41  fi'' 

0.0 

42,  2'' 

-  5.7 

55. 1 '' 

-3.0 

62.1 

-4.8 

75.7 

+  7.1 

75.8 

-  3.7 

79.6 

+  0.7 

67.2 

-4.6 

61.1 

+  0.9 

49.0 

+  0.4 

36.0 

-  3.5 

56.0 

- 1. 

Oaiiiclen 

38.0 

-6.9 

44.0 

-  30 

49  0 

-7.0 

fil.6 

-  2.1 

65.7 

-5.5 

79.4 

+  1.2 

79.0 

-  2.0 

83.4 

+  3.2 

71.0 

-4.4 

64.4 

+  0.7 

53.6 

+  1.4 

43.7 

—  1.4 

61.1 

-  2. 

''fiiterpoint 

C  jiiway 

38.8 

-6.6 

44.9 

-   1.3 

50  0 

-  7.0 

63.4 

+  0.7 

66.8 

-4.2 

80.9 

+  2.3 

83.0 

+  1.2 

86.6 

+  5.2 

V3.4 

-  3.3 

68.  Vd 

+  5.1 

56.6 

+  '2.0 

44.6 

0.0 

63.1 

-  0. 

36.2 

-  5.8 

43  2 

-  0.1 

47.6 

-  6.2 

62.2 

+  0.7 

65.8 

-4.3 

79.2 

+  I.O 

79.0 

-2.6 

S2.0 

+  0.6 

68.6 

-  6.4 

64.8 

+ 1.7 

53.0 

+  1.2 

42.2 

0.0 

60.3 

- 1. 

Cnrning 

Dardauelle 

3?  2 

-  5.1 

40  ? 

+  2.5 

43,8 

-7.4 

.59.0 

-  0.6 

61.8 

-  6.7 

76.6 

+  1.0 

76.0 

-  2.9 

79.0 

+  0.9 

66.3 

-  6.1 

63.2 

+  4.2 

.52.0 

+  4.0 

36.3 

-  3.1 

57.2 

- 1. 

36.4 

-3.8 

43.8 

+  0.2 

49.0 

-3.4 

62.0 

+  0.6 

68.0 

-1.0 

79.8 

+  2.0 

81.6 

+  0.2 

83.8 

+  3.8 

72.0'' 

-  2.4 

61.4 

—  1.6 

51.8 

-0.6 

38.2 

-  4.0 

60.6 

-  0. 

30.1 
39.7 

-  7.5 

-  3.3 

45.8' 

-'3.' 5 

49.6 

-'7.'8 

62 '.6 

-'o.'d 

66."  f)' 

-"b'.h 

81".  6' 

+  '2.'8 

79."8' 

-  1.8 

82  .'6 

+  "i.'4 

76."  2 

-■5."4 

63."  6' 

-2.2 

54.' 7 

+  '6.'8 

44.'6 

-^"3.'3 

61.' 6 

.  . , 

-2. 

]  jutton 

30.3 

-5.6 

37.6 

-   1.5 

^o  8 

-  7.3 

.55. 9" 

-  0.1 

.58. 6 

-5.5 

72.6 

+  0.8 

72. 2 

-  3.3 

76.6' 

+  1.9 

63.6 

-  5.1 

08.1 

0.0 

4V.8 

+  0.2 

35.4 

-  2.0 

oi.l 

-  2. 

41  4 

-  4.4 

46.6 

-1.0 

.52  2 

-  4.2 

64.1° 

-  0.7 

68.6 

-2.4 

82. 2 

+  3.2 

82. 4 

+  0.9 

85.6 

+  4.5 

V4.6 

-  1.8 

67.4 

+  2.6 

.57. 8d 

+  2.9 

47.4 

+  1.4 

64.2 

+  0. 

Knglanrt 

Kureka  Springs 

38.6 

-4.3 

44.6 

-1.8 

•18. 0 

-  7.2 

63.2 

+  11 

66. 3» 

—  3.8 

79.8'' 

+  1.9 

8-'.  2"* 

-  1.1 

S,2.6 

+  2.3 

69.8 

—  5.3 

60.2 

+  2.0 

03.7 

0.0 

43.4 

+  0.2 

61.2 

- 1. 

33.3 

-  4.3 

40.7 

+  0.9 

42.0 

-  9.0 

60.0 

+  1.6 

61.6 

-  5.2 

75.4 

+  1.4 

74.4 

-  3.6 

78.6 

+  0.6 

66.6 

-5.2 

64. '2 

+  3.9 

52.4 

+  0.8 

37.0 

-2.2 

57.2 

- 1. 

Evening  Siiade 

Fayette  ville 

32.5 

41.2 

43,  2<' 

63.6 

77.0 

76.6 

79.  8 



6V.0 

51.6 

47.61 

33.5 

-  4.5 

40.2 

+  0-9 

42.2 

—  7.7 

59.8 

+  1.8 

61. 3 

-  4.9 

75.5 

+  1.3 

74.9 

-  3.1 

,9.3 

+  1.'/ 

66.0 

-  6.4 

62.0 

+  i.i 

j1.7 

+  i.9 

37.4 

-2.5 

57.6 

- 1. 

Foi't  Smith 

35.  2 

-4.3 

42  2 

-0.6 

46.0 

-6.6 

61.8 

0.0 

65.2 

—  4.4 

80.0 

+  2.5 

Sl.O 

-0.5 

84.6 

+  4.1 

70.9 

-  3.1 

66.6 

+  3.8 

54.0 

+  3.0 

38.4 

-  3.7 

60.5 

-  0. 

35.8 

42.8 

46.3 

60,0 

<i3. 2 

77. '2" 

77.4 

81.2 

68.8 

65.4 

o3.0 

45.  V 

.59. 7 

flravette 

31.9 

-4.8 

38.6 

+  0.8 

40.1 

-3.7 

58.8 

+  2.2 

59.6 

-    6.0 

75.8 

-t-  2.2 

73.  8 
73.7 

-  3.4 

78.2 
78.0 

+  1.6 

60.2 

—  .5.6 

60.5 

+  5.5 

56.4 

+  7.0 

35.3 
36.8 
42.8 
45.6 

-  2.3 

-"i."i 

•56. 6 
63."  3 

—  0. 

66.8 
67.2 

+  'l.'6 

.55.6 
56.3 

+  1.7 

Hope 

Hot  Springs 

Hiitti"" 

39  ft' 

-  5.9 

45.5" 

-2.1 

.50.7' 

-  7.3 

63.3 

+  0.1 

67.7'> 

-  3.5 

81. 0' 

+  '2.6 

82.2 

+  1.6 

86. 6'' 

+  5.2 

74.2 

-  1.8 

-  0. 

37  5 

-  5.6 

43.8 

-  3.0 

48.5 

-5.8 

61.8 

-  0.7 

65.  ft 

-  4.3 

80.0 

+  2.1 

78.8 

—  2.6 

81.8 

+  1.4 

69.  V 

—  5.7 

65.4 

+  1.5 

54.2 

+  1.4 

43.4 

+  2.8 

60.9 

-  2. 

42  5 

-  5,7 

48.2 

-3.5 

53.9 

-4.5 

60.0 

+  0.6 

69.0 

-  3.2 

82.  6 

+  3.2 

82.7 

+  0.1 

85.3 

+  5.0 

74.6 

—  1.6 

66.7" 

+  1.3 

5, .9 

+  0.7 

49.6 

+  0.8 

64.9 

-  0. 

Jone-^ljoro 

34,4 

-6.0 

41.9 

+  0.4 

45  4 

—  7.4 

61  6 

+  0.4 

61.0 

-   5.8 

78.  6 

+  1.0 

78  6 

-  1.3 

81.8 

+  1.9 

69-5 

—  4.8 

65.6 

+  3.1 

52.7 

+  1.3 

3o.O 

-6.0 

09. 1 

- 1. 

.lunclion 

.39.6 

-  6.0 

46.8 

-0.3 

51.9 

-  5.3 

64.9 

-  0.7 

Sl.O 

+   1.6 

83.0 

+  1.1 

85.2 

+  4.4 

/ft.  0'' 

-0.6 

65.4 

+  1.2 

16.4 

+  0.3 

Lamlirook 

LITTLK  ROCK 

Ite.'i) 

-'4.5 

44.' i 

-'o.'s 

47.' .V 

-'h'.i 

62."  6 

+  '6.'5 

6.5. 6 

-"4.'7 

79.'3' 

+'i"9 

79'9' 

-  i.o 

si's 

+  '3.'6 

69."  s' 

■-'4 '.3 

67.'2' 

+  '3'.6 

54  ."2 

+  "2.'i 

13.7 
41.7 

—  ■2.A 

.Sl.O 

- 1. 

Lutlierville  

31.6 

-  5.4 

4?  1 

+  1.1 

4ft  4 

-  7.0 

62.0 

+  2. '2 

66.2 

-  2.1 

76.2 

+  0.4 

78  6 

-0.8 

83.4 

+  4.6 

70.0 

-3.6 

65. 9 

+  4.1 

..2.4 

+  1.2 

38.4 

-  2.8 

i9.6 

-  ii. 

41.4* 

48.7' 

81.9'" 

83  0 

,3 .4 

66.8 

•d6.6 

40. 3'- 

Islalvern 

38.5 

-4.7 

45.0 

-  1.9 

48  9 

-5.2 

I-.3.2 

+  '2.1 

67.6 

-  2.9 

80.3 

+  2.8 

79.8 

-  1.2 

82.7 

+  3.0 

70.4 

-  3  9 

65.8 

+  3.6 

o3.8 

+  1.6 

44.2 

+  i.'2 

gI.o 

-   0. 

Mammoth  Spring  . .  ■  ■ 

39. 8 

+  0.4 

41.6 

-  9.1 

.58.9 

+  0.5 

60.2 

-6.0 

74.4' 

+  0.  1 

74.0 

-  4.0 

77.8 

+  0.6 

64.8 

-  6.6 

60.9 

+  2.5 

4V.1 

-1.5 

■'.3.2 

-  5.5 

MaT'ianna 

37.8 

-  2.4 

44.2 

-0.8 

48.0 

-6.8 

62.8 

+  2.  3 

66.6 

-3.6 

SO.O 

+  2.0 

80.  2 

CO 

82. 1 

+  '2.7 

69 .5 

-3.5 

64.3 

+  0.7 

,i4.6 

+  2.6 

13.8 

+  1.8 

61.2 

6. 

35.  0 

40  0 

44.0 

61.6 

64.4 

78.6 

79.6 

8i.9 

67  .3 

64.4 

51  .0 

■19.  6 

)9.0 

Marshall 

WeuH   

34.8 

35.  8 

42.0 
42.4 

44.6 

46.6 

60.4 
60.9 

63  0 

75  8 

8(1  2 

67.1 

61.9 

,'>0.6 

39.6 

-5.5 

-6.0 

-  0.5 

64!  6 

-  4.3 

79.2' 

+  2.8 

SO.O 

f  0.2 

83.4 

+  4.0 

69.8 

-  4.0 

66.3 

+  3.5 

54.4 

+  1.3 

40.5 

-  2.1 

60.3 

-  1. 

Morrillton 

37.8 

44.8 

47.6" 

63.4 

66.  7 

79.4 

80.4 

84.0 

71.7 

66.6' 

.... 

Jlountain  Home 

31.0 

39  tl 

.58.  6° 

60.2 

73.9 

73.9 

78.2 

64.0' 

61.4 

49.6 

ib.8 

36.4 

46  4 

60 .2 

78.  2 



77.4 

81.6 

68.^ 

61. 9 

,52. 0 

V2. 1 

Xail           

•29.0 

-  7.2 

37.6 

+  0.8 

39. 3 

—  8.9 

56.3 

+  0.3 

■58.6 

-  6.  6 

72.0 

+  0.1 

75  4 

-  U.I 

77. 9 

+  i.8 

63.3 

-  6.6 



.... 

Newport 

35.2 

-  4.0 

43.  0 

+  2.6 

47.6 

-  5.0 

63. 4 

+  1.6 

t)i}.  S 

-  3.4 

80.2 

+  2.4 

79.0 

-  2.0 

81. 3 

+  1.5 

71.6 

—  2. 2 

69.8'' 

+  8,4 

.53.0 

4   2.I' 

11.9 

6.0 

61.6 

f  0. 

34.4 

-5.4 

42.4 

+  0  1 

45  1 

-  9.7 

60.8 

+  1.1 

64.6 

-  .5.0 

78.6 

+    l.l 

79.4 

-0.7 

30.2 

+  1.2 

6J.4'' 

-  6.1 

6.5.6' 

+  4.0 

51.4 

+  1.6 

13.1 

+  0.3 

iH.o 

-  1. 

07ark  

36.0 

-  5.0 

43  n 

+  0.1 

H6.0'' 

-  7.4 

61.6'' 

+  0.8 

6  i  .3' 

-    6.S 

78.  6 

f  C.6 

S0.6» 

-  1.2 

81.0 

+  2.5 

VI. 4 

-  4.7 

64.8'' 

+  1.2 

53. 0 

+  0.8 

18. 0'' 

—  3.2 

'iO.O 

-  2. 

Pine  BlnfV 

39.4 

-3.7 

45.4 

O.U 

50.0 

-  -1.8 

62. 4 

-  2.0 

69.0 

-3.0 

8'2.0 

+  .3.0 

83.2 

-  1.' 

85.7 

+  4.3 

.3.2 

+  0.1 

68.5 

-t  5.9 

55.8 

r    3   ( 

10. 2 

+  0.8 

•13.  3 

T-     0. 

Poeahontas 

32.2 

-6.8 

40.5 

+  0.1 

44.3 

—  7.3 

60.7 

+  0.7 

63.  2 

-5.4 

76.9 

+  0.5 

77.2 

-  4.5 

80. 6 

-  0.4 

69.0 

-  5.8 

65.0 

+  2.1 

•Tl.i 

-  0. ) 

■!8.3 

-  2.5 

M.  2 

-  2. 

PorUand 

41.6 

-4.7 

47.6 

-  0.9 

.52.2 

—  6.6 

64.6 

+  0.9 

68.8 

-  2.5 

82. 4 

+  3.2 

82.4 

+  0.9 

81.2 

+  3.1 

72.8 

-  3.6 

65.4 

-f    0.6 

.•j7.0 

+  3.6 

16.8 

-  0.6 

13.9 

-  0. 

40.2 

-  3.9 

46  2 

-  0.1 

.51,2 

—  4.7 

63. 7 

f  0.8 

67.  4 

-  '2.8 

31. 2 

f  '2.7 

81.1 

-  O.C 

84.9 

+  3.7 

72.6 

-  3.2 

66.8 

+  2.4 

5.5.9 

+  1.7 

14  8 

-  0.9 

.;3. 0 

-  0. 

Kison   

UogtTS 

Scan's' 

Stiitts'art.  

Subiaco   

'IVxiirkana 

Warren 

Wynne 

40. 2" 

-  3.4 

45.8 

+  1.4 

19  6 

-  5.4 

63.9 

-1-0.9 

67.2 

—  3.8 

M.O 

+  3. 1 

82.  2» 

1-  1.4:89.6 

+  8.6 

,'2.0 

-  3.8 

66. 3 

+  2.7 

.d5.5 

+  2  4 

i5.0 

-  0.5 

63.2 

f  0. 

33,0 

-3.7 

39.  6 

-1-  1.3 

42. 0 

-7.4 

.58.8 

+  0.7 

60.2 

-  5.9 

74.9 

+  1.5 

74.1 

-  2.9i77.S 

+  0.8 

60.0 

-  6.1 

61.2 

+  1.6 

50.8 

+  1.6 

!8.2 

-  0.4 

56.3 

-  1. 

35  5 

-  4.9 

43. 2 

-0.5 

46.8 

-  6.2 

61.0 

-0.6 

63.6 

-  5.1 

77.0 

—  0.2 

7'.).  2 

—  1.5jjl.0 

+  1.1 

68.6 

-  4.8 

64.6 

+  3.3 

,52.0 

+  1  3 

41.7 

-  0.8 

.59.5 

—  1. 

37.8 

-  4.4 

43,  R 

-  0.6 

47  6 

-6.4 

61.8 

-  0.2 

66.1 

-  3.8 

79.7  !+  2.  J 

80.9 

+  0.2 

84.2 

f  3.'.i 

71.2 

-  a.o 

61,7 

+  1.^ 

>3.8 

+  1.6 

44.2 

+  0.6 

61.3 

-  0. 

36. 6° 

-  4.8 

44.7 

+  23 

48  0 

-5.6 

63.  ■> 

+  2.1 

66.  6 ' 

-  3.4 

80.2 

+  2.8 

80.8 

-  0.5 

86.3' 

+  5.5 

,1.8 

-  1.8 

67.6 

+  4.2 

.10.2 

+  2.2 

40.8 

-  1.4 

61.8 

+  0. 

41.9 

-  4.3 

47.2 

-0.6 

52.2 

-  4.6 

61-9 

+  1.1 

67.8 

-  3.8 

81.8 

+  2.8 

82.8 

+  0.5 

87.2 

+  5.3 

75.4 

-  1.4 

69.8 

+  5.2 

■58.0 

+  2.6 

46.6 

-  0.3 

64.6 

+  0. 

36.2 

-  8.2 

82.  8" 

+  1.0 

84.5 

)-  3.4 

73.0 

-  3.0 

66.4 

+  2.6 

56.6 

+  3.0 

46.5 

+  1.8 

36.4 

-  3.8 

43.5 

-  0.3 

47.2 

-  4.4 

61.9- 

+  0.6 

66.0 

-  4.4 

79.6 

+  1.1 

82.5 

-1.5 

82.6 

+  2.8 

69.4 

-4.4 

64.7 

+  1.7 

53.1 

+  1.3 

42.4 

+  0.6 

60.8 

-  0. 

Departures  I'rom  the  normal  temperatures  are  based  on  reeords  of  10  years  or  more.   Reference  lettc.;.; 


lU'lJearing  in  the  table  indicate  number  da.vs  missing. 


Monthly  K 

iver 

Stages  foi 

•  the  Year 

1924. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

June. 

July. 

Aug. 

Sept, 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Stations. 

iJ 

0^ 

+0 

^ 

c 

♦J 

S 

0 

4J 

3 

S 

c 

6 
.c 

+3 

03 

<^ 

a' 

3 

i5 
,3 

3 

3; 

.C 

q3 

3 

0 

t 

bo 

0 

c 

X 

0 

t-1 

0 

X 

0 

X 

0 

1-1 

u 

0 

h-1 

3 

a; 

in 

3 

g 

M 

s 

c 

IS 

3 

s 

0 

a; 

bo 

3 

Arkiidflphia.. . 
Arkau^'a.s  ( 'itv . 

5  5    l.Oi  2.9 

4  2 

1  4 

2,6 

7.3 

1.1 

3  1 

.5.4 

l.Oi  2.3  10.3 

03 

2.1 

2.4;    0.1 

0.7|   1.0 

0.0 

0.4,   1.1 

0.0 

0  1 

•2.5 

0.0 

0,4 

0,0 

0.0 

0.0 

I.O1-O.6 

-0.2 

2.7|-0.6 

0 

45  0 

10  9 

49  q 

43  6 

?1  4 

«.3 

36.  3 

32.6 

.14. 3 

41  5 

33. 2  38. 3 

39.  6 

33.3 

36.8 

41.3 

37.7 

40.li39.4 

2S.8 

33.0h28. 1 

1V.3 

20. 3 

21.8 

12.0 

16,0 

'20.6 

9.6 

10.0 

9.6:  8.2 

8.7 

■26.8    8  9 

16 

}i;'te;\ille  . 

10  0 

6  6 

7,8 

9  6 

7,3 

8  <t 

11.3 

6,5 

8  4 

15,5 

6.  5 

8.6 

22.4 

6.8 

11.6 

30.6 

9.5 

14.7 

13.7 

6.7 

9.1114.6 

6.1 

9.0 

9.6 

5.1 

6,,-! 

6.1 

4.0 

6.4 

6.8    4.5 

6.3 

23.9    4.9 

8 

Black  Hook. . , . 

7  8 

4  3 

ft  5 

7  7 

4  5 

6,0 

6.5 

4.0 

5.2 

12.  8 

3.6 

5.4 

14.0 

3.9 

6.8 

12.7 

6.5 

9.5 

8.6 

4.1 

5.2,10.5 

3.2 

4.9 

0.6 

2.3 

•2.9 

3.2 

2.0 

2.4 

4.6    1.7 

2.4 

6.0    2.2 

3 

4  0 

1.1 

•)  ■> 

3  7 

1   8 

2  8 

5.4 

1.2 

2.7 

10.6 

1.5 

3.0 

15.1 

1.7 

5.4 

26. 0 

3.6 

7.8 

8.0 

1.6 

3.  6 

8.', 

1.  L 

3.0 

4.2 

0.2 

1.4 

1.2 

-11.2 

0.0 

1-9 

-0-2 

0.0 

17.7'  0.1 

3 

23  6 

10  0 

17  3 

18.7 

9.2 

13.9 

25 .9 

9.2 

1.5.8 

20.9 

7.8 

13.8 

24.5 

5.3 

11.6 

13.0 

4,8 

6.8 

4.8 

3  1 

4.1 

3.0 

1.4 

2.0 

5.8 

1.3 

2.9 

0.8 

2.2 

3.4 

4.8 

2.1 

3.h 

9.8j  3  6 

6 

26  4 

■'0  n 

■»  q 

■'•1  ,1 

18,  3 

19  3 

20.  5 

15,9 

18.0 

21.0 

15.3 

18.6 

25.3 

18  2 

'22.0 

27. 0 

•20.7 

25.2 

2,5.6 

u.-. 

19.0 

18.7 

12.3 

15.1 

11.9 

9.0 

10.3 

11.3 

I.i 

8., 

8.9 

V.l 

,'.8 

.;0.6i  7,7 

12 

21.7 

0.4 

5.7 

1.0 

-2.  ft 

-1.6 

-i  0 

-3.0 

-2.4 

-2.0 

-2.6 

-2.5 

2.6 

-2. 6 

-2.6 

-2.2 

-2.  8 

-2.6 

0.2'-2,2 

-0 

15  1 

3.4 

ft  9 

7  0 

4  0 

4.7 

12.7 

3.5 

6.1 

24.1 

3.6 

5.5 

24.7 

3.4 

8.7 

13.7 

2.2 

3.8 

2  8 

1.5 

1.9 

5.4 

0.', 

1.5 

i.'.i 

O.V 

1.1 

0.9 

-0.  V 

0.2 

2.4 

0  2 

0.6 

5,',i    0.6 

•2 

8  9 

4  7 

6  3 

12  ■> 

5  6 

7  9 

13.5 

4,5 

/.  , 

19. 2 

4.4 

8.8 

21.2 

.5.1 

11.0 

15.5 

6.6 

9.9 

8.6 

2.4 

5.3 

8.V 

3  2 

5.3 

S.  9 

1.  , 

,3.9 

4.V 

1  .5 

3,1 

V.8 

M 

2.4 

6.0'  2.0 

3 

}''fn"t  Smith  .... 

11   0 

6.0 

8  1 

13  5 

7  ft 

9,8 

15.2 

7,0 

10.0 

■20.5 

7.0 

11. 0 

23.0 

7.5 

12.  6 

17.0 

7.  6 

11.6 

11.8 

4.8 

8.0 

12.', 

0.8 

8.4 

11.9 

4  4 

6-7 

7.9 

3.9 

0  8 

II  11 

3.6 

0.2 

8.6'  4.6 

6 

21   ft 

11  ft 

15  1 

16  0 

10  7 

1-'  6 

22,1 

9,4 

14.4 

25.  7 

9.1 

12.9 

26.  2 

10.0 

1,5.  7 

19.9 

8.6 

11. 1 

8.6 

6.7 

7.6 

7.5 

62 

6.6 

7.6 

6.0 

6.  ■/ 

b.  , 

0.3 

0,9 

6.6 

0.0 

5.^ 

10.1     ' 

6  0 

6 

G>*(>i-^oto\vii  — 
(lilljei't 

18.8 

8.8 

11.5 

11.9 

9.0 

10.7 

13,  2 

6.4 

O.U 

13 .2 

5  4 

8.9 

20. 4 

7.2 

14.5 

22.  0 

18.2 

20.  3 

18.2 
4.6 

5.8 
3.5 

10.6 
3.8 

14.  ■: 

4.5 

4.4 
3.2 

3.5 

0.6 

4.0 

1  6 
3.2 

3.3 
3.4 

3.8 

0.2 
3.0 

1.0 
3.1 

2.2 
3.9 

0.2 
3.0 

1.0 
3.3 

16.6 
7.0 

O.h 
3.2 

4 

42  2 

35  S 

39  1 

36  0 

21   1 

25,0 

33,  6 

25.  4 

29.5 

38.  3 

27.6 

34.6 

34. 0 

26.  ,5 

30.3 

37.0 

30.8 

34  9 

33.2 

21.9 

27.9 

■20  8 

12.7 

I0.3 

IS.i, 

9.2 

13.  U 

18.1 

4.8 

11.0 

4.1 

3.6 

4.1 

24  6 

4.3 

12 

LITTLK  HOCK 

8  5 

3  5 

5  4 

11   5 

4  6 

7  2 

13.8 

3.0 

6.6 

18.5 

2.9 

7.2 

21.0 

3.7 

10.7 

1.5.6 

4  4 

9.2 

6.9 

0.5 

3.4 

7.0 

0.8 

3.0 

,'.  1 

-O.h 

1-7    2.6 

-0  9 

0.8 

4.0 

-1.4 

-0.2 

38 

•0.4 

0 

Marked  Tree.  - . 

17.4 

13  3 

r5  2 

13  0 

9  9 

10.9 

10.8 

8.3 

9.4 

8.9 

7.4 

8.4 

9.5 

7.3 

8.5 

11.2 

8.1 

10.0 

8.1 

4.8 

6.0 

8.0 

3.8 

6.:-: 

3.8 

2.  , 

3.21  3.2 

2.0 

2.5 

3.2 

2.0 

2.6 

6.6 

2.  7 

5 

Kf\Aport ■ 

U/ark  Beach  Mo 

V>  3 

ft  0 

6  7 

8  1 

ft  7 

7,2 

9  6 

4,4 

6.3 

9.4 

3.9 

6.1 

21.5 

4.1 

10.9 

25.4 

10.1 

17  8 

12.0 

4.3 

7.4 

14.0 

3.3 

6.1, 

5.2 

1.0 

3  3    3.4 

2.(i 

2.2 

3.1 

1.2 

1.9 

19., 

1.2 

b 

.... 

8.3 

0.0 

2.9 

9.6 

0.0 

3.8 

5.0 

O.C 

1.8    2.4 

0.0 

0.6 

1.9 

0.0 

0.4 

16.3 

0  0 

3 

i^i  tteV'^on 

9  1 

7  0 

7  9 

7  7 

6  8 

7   '■> 

7  9 

7  0 

7.3 

72 

5.8 

6.4 

9. '2 

6.1 

■7,. 5 

9.7 

5  8 

7.7 

7.0 

3.9 

5.0 

4.8 

3.8 

4.1 

4.8 

3.,- 

3. 91  5.2 

3.0 

3.4 

4.9 

3.0 

3.3 

8.0 

3.4 

i) 

Pint-  Blnfi.     . 

13  6 

8  7 

10  3 

15  1 

9  ■' 

11   ft 

16  3 

7.3 

10.4 
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ANNUAL  MEAN  TEMPERAIURE  AND  TOTAL  PRECIPITATION  FOR  1924. 
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.1.  D.   Reeves. 

Mr.s.  Lelia  I.   Teter. 

.).  E.  Scanlan. 

(J-  .S .  Weather  Bureau. 

\'ernon  C.   Howe. 

Supt.  Tubere.  .San. 

H.  L-  D.   VVhitson. 

W.  .1.  Copp. 

A.  B.  Quarterman. 

John  C.  Floyd. 

J.  W.  Bishop. 

Dr.   R.  M.   Hunter. 

C.  C.  Cordrev. 

Winfred  D.   f'olk. 

J.  O.   Yingling. 

C.  P.  Evans. 

J.  D.   Kilev. 

Neal  Dodd. 


Stations. 


Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs- 
Evening  Shade. . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  

Gilbert 

Grannis  

Ciravette 

Harrison ■ . 

Heber  Springs  . 

Helena 

Higden    

Hope 

Hot  Springs 

Huttig    


Ob.servers . 
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Lutherville 
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Marianna      
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>tarshall , 
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Morrillton  
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Mountain  View  ... 
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Observers. 
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G.  A-  Whittington. 
Henry  A.  Davis- 
Cliarles  Paxton. 
W.  T  Parish,  Jr. 
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Stations. 


Ozark 

Patterson 

Piggott 

Pindall  

Pine  Bluff  .. 
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Prescott    
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Kison 

Rogers 

Searcy  

Springbank- 

Stuttgart 

Subiaco 

Te-tarkana.. 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 


Observers . 


Isham  Burrow. 

W.  E-  Baker. 

H.  H.   Harlan. 

W.  W.  Wood- 
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CLIMATOI.OCiCAL   DATA:   ARKANfiA:^  SKCTION. 


Year,  1924. 


EXCESSIVE   PRECIPITATION    FOR    19S4. 


station  and  date. 


Fort  Hmith,  Ark. 

Apr.  14 

Apr.  2.T 

Apr.  29 

May  i'S 

May  2is 

June    9 

June  29 

Sept.  19 

LITTLE  ROCK,  ARK. 

June  U 

July  IS 

Sept.    1 

Hept   21 

Menipliis,  Tenn 

Jan.    2 

Apr.  29 

May  20 

May  26 

May    26 

June  10 

July   21 

Sept.  19 

Sept.  19 , 

Deo.      7 . 

Doc.      7 

Dec.      7 


Total  duration. 


From- 


To- 


Excesi^ive  rate. 


Beg  an -^ 


Ended- 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated. 


"9:20  p.m. 

3:20  p.m. 

4:03  a.m. 

7:26  p.m. 

6::«  p.m. 
10:38  p.m. 
11:00  p.m. 

9:50  a.m. 

1:33  p.m. 
4:30  p.m. 
5:('5  p.m. 
3:35  p.m. 

D.N.  a  m. 

3:50  p.m. 

3:42  p.m. 

8:00  a.m. 

8:00  a.m. 
D.N.  a.m. 

7:30  p.m. 
'»9::^0  p.m. 

S:17  p.m. 
11:35  a.m. 
Il::i5  a.m. 

8:49  p.m. 


6:40  a.m. 
10:00  p.m. 
12:50  p.m. 
D.N.  p.m. 
8:15  p-ra. 
•D.N.  a.m. 
"D.N.  a.m. 
11:58  a.m. 

2:.3o  pm. 

5:20  p:m. 

'D.N.  a.  m 

8:00  p.m. 

"D.N.  a.m. 

7:20  p.m. 
D.N.  p.m. 

3:00  p.m. 

3:00  p  m. 

7:20  a.m. 

8:40  p.m. 

D.N.  A. 
'  D.N.  A. 

1:40  p.m. 

1:40  p.m. 
'  D.N. A. 


1.82 

1.70 

1.58 

0.87 

0.84 

0.72 

0.89 

L57 

0.89 

0.48 

2.02 

1.28 

2.71 

11.90 

2.62 

1.85 

1.85 

2.39 

0.81 

1 ,  :i2 

1.62 

1.43 

1.43  ■ 

0-81 

3:02  a.m. 

4:17  p.m. 

7:20  a.m. 

9:02  p.m. 

7:25  p.m. 
10:43  p.m. 
11:11  p.m. 
11:23  a.m. 

1:39  p.m. 
A-M  p.m. 
7:56  p.m. 
4:26  p.m. 

9:36  a.m. 

4:00  p.m. 

3:15  p.m. 

8:43  a.m. 
11:20  a.m. 

1:38  a-m. 

7:33  p.m. 

1:37  a.m. 
11:06  p.m. 
12:02  p.  m 

1:00  p.m. 

9::39  p.m. 


3:26  a.m. 

0-42 

0.19 

0.39 

0.52 

4:48  p.m. 

0.06 

0.20 

0.33 

0.51 

7:44  a.m. 

0.17 

0.19 

0.48 

0.63 

9:2'l  p.m. 

0.18 

0.20 

0.46 

0.63 

7:48  p.m. 

0.12 

0.10 

0.21 

0.39 

10:57  p.m. 

0.01 

0.17 

0.48 

0-58 

il:37  p.m. 

0.02 

0.09 

0.21 

0.35 

11:42  a.m. 

0.76 

0.14 

0.52 

0.74 

1:55  p.m. 

0.01 

0.21 

0.57 

0.80 

4:47  p.m. 

0.01 

0.20 

0.42 

0.47 

8:44  p.m. 

0.19 

0.09 

0.16 

0.25 

4:51  p.m. 

0.11 

0.20 

0.60 

0.75 

10:10  a.m. 

0.60 

0.20 

0.37 

0.43 

4:30  p.m. 

0.01 

0.17 

0.26 

0.:« 

5:23  pni. 

O.Ol 

0.17 

0.-^9 

0.37 

9:02  a.m. 

003 

0.08 

0.16 

0.26 

11:43  a.m. 

1.22 

0.06 

0.12 

0.32 

3-07  a.m. 

0.14 

0.14 

0.25 

0.33 

8:01  p.m. 

0.01 

0.16 

0.41 

0.56 

2:10  a.m. 

0.43 

0.11 

0.25 

0.38 

n;49  p.m. 

(1.24 

0.12 

0.18 

0.26 

12:11  p.m. 

0.12 

0.28 

0.49 

1:28  p.m. 

0.67 

0.05 

0.15 

6.25 

9:57  p.m. 

O.UO 

0.18 

0.29 

0.36 

0.59 
0-75 
0-07 
0.68 
0.46 

'6.'39' 
0-78 

0.84 

'o'.si' 

0.86 

0.50 
0.41 
0.41 
0.41 
0.44 
0.36 
0.63 
0.41 
0  41 

'6.'46' 
0.41 


c 

__; 

• 

^ 

^ 

^ 

2 

s 

H 

s 

s 

::; 

iC 

o 

o 

o 

8 

o 

*"■ 

0.69 
0.93 
0.75 

0.'54' 

6.' 56' 


0.41 
0.92 

0..56 
0.46 
0.43 

'6.'49' 
0.40 
0.72 
0.49 
0.59 

'o'.ei' 


i!i6' 

'i'.Vi 

6.52' 

6.49 

0.56 

'6167' 

'6.' 91' 

0.60 
0.52 
0.60 

0.67 
'6'.79' 

'6.' 89 

'6!94 

'6.'48 
0.77 
0.5S 
0.68 

'6.' 55' 

0.62' 
0.93 

'o.'ss 
'i'.io 

'o.'eo' 
'i.'ss' 

0.76 

1.02 


1.00 
6.69' 


1.52 

'6:84 


1.91 

i.'os 


2.31 

'i.'ie 


°    On  previous  date. 


On  following  date. 


TEMPEEATUKE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,     1324 


Moulli. 


Temperature, 

Preoip 

itation, 

ill  iuc 

lies. 

SU-y. 

in  decrees  Fiihrenheit. 
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% 

fct 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA,     1924. 
Number  of  reports  and  number  of  days  on  which  reported. 


J:uiunry  .. 
Februnrv . 
M:irch.... 

April 

May 

June 

Jidy 

August  ... 
September 
October.  . 
November 
December. 
Annual     . 


:h6.  1 

-  4.8 

42.9 

+  0.7, 

46.6 

-  6.0 

61.4 

+  0.2 

64.6 

-  4.6 

78.5 

+  1.7! 

79.0 

-  0.9' 

82.2 

+  2.8 

(•>9.  7 

-  4.2 

64.9 

+  2.6 

5:3.4 

+  1.9 

41.4 

-  0.7 

eo-i 

-0.9 

79 

82 

84 

94 

94 

105 

110 

108 

103 

96 

88 

86 

110 


-  6 

3.19 

—  1.04 

6.  50 

7 

15 

3 

13 

-   7 

2.  26 

-    1-02 

6.  36 

7 

12 

4 

13 

5 

3. 27 

-   1.43 

6.03 

8 

13 

6 

12 

18 

4.99 

+  0.21 

8.53 

8 

14 

6 

10 

:30 

4.64 

-  0.48 

7.86 

8 

lo 

8 

8 

42 

3.64 

—  0.44 

9.90 

■      8 

1!. 

6 

0 

40 

2.  35 

-  1..57 

9.46 

5 

18 

8 

5 

43 

2.  40 

-   1.43 

6.46 

b 

•iO 

8 

:! 

29 

3.99 

+  0.66 

11.10 

7 

17 

5 

8 

21 

0.29 

-  2.71 

2.  13 

1 

24 

4 

3 

15 

2.36 

-   1  21 

5.60 

4 

16 

5 

9 

-  8 

3.65 

-  0.44 

5.85 

6 

14 

5 

12 

—  8 

37.03 

-10.90 

1  11.10 

74 

193 

68 

IO5 

TORNADOES,    1924. 


Places  and  dates. 


Tcxarkana,  Miller  Co.   April  29th 

Farmingtou,  Washiuifton    Co.   May  28tU.. 

Hot  Springs  (iarlaml  Co.    Sept.   19th  

Beebeville,  Woodruff   Co.  Dec.   7th 


Corrections  1924. 
\rl<adelpbia:  precipitation  departure,  September,  +2.8G. 
Arkansas  city:  precipitation  departure,  September,  +0.04. 
]iatcsville-  precipitation  departure,  .laniiary,  -1.66. 
Hentonvillc:  precipitation  deparlure,  February,  — 0. /ii 

7s  9 

I'i'rinkley;  precipitation  departure.  May,  +1.42. 
Center  Point:  cloudy  days,  December,  10. 
Clarendon:  precipitation  departure.   November,  -0.80. 

Danville:  total  precipitation,  April,  5.19:  precipitation  departure,  September,  +1.81 
Duiiias:  monthly  mean  temperature,  July,  79.8.  c.  t,^„,  ,1  „„     1-0  .,0 

England:  total  precipitation.  June,  2.11;  precipitation  departure,  b(>PLembei,  +u..,9 
July  mean  temperature,  80. 2\  deparlure  -1.1- 
Eureka  Spring.s:  precipitation  departure,  .lune,  +0.2o. 
Favetleville:  precipitatinu  departure.  July,   +1.  13. 


.Vugust    mean    temperature 


Month 


Fiail, 
moder- 
ate. 


anuary. . . 

February.  ■ 

March 

April 

May ■ 

.lune 

.luly 

August., ... 
September. 

October 

November. 
December., 


Year •• .     6 


Thun-  I 
Hail,         der-        Dense 
heavy,   storms.       fog. 


^  ■r' 


Sleet. 


Glaze. 


Winds,  high, 
not  tornadoes. 


Oif 


>  t- 


1208  159 


37 


21 


98     24 


$1,100,00 

'sioo'.iioo: 


moderati 


X  Throughout  State 


Corrections  1924  Continued 

Fort  Smith;  precipitation  departure,  March,  -1-66. 
Georgetown;  precipitation  departure,  December,  —0.19. 
Gravette:  precipitation  departure.  February,  -0.19. 
Hot  Springs:  precipitation  departure,  August,  +1.55. 
Huttig:  highest  temperature,  December,  85. 
Jonesboro:  precipitation  departure.  August,  -0.7/. 
Little  Rock :  precipitation  departure,   February,  -2.  /O. 

Lutherville:   precipitation  departure,  February,  —1.70.  .,„„.,     mm 

Malvern:  total  precipitation.  June,  4.16;  precipitation  departnre,  August,  +1.61. 
Marianna:  precipitation  departure,  March,  -3.34. 

Mena:  precipitatton  departure,  July,  -1.90.    ^       „  ^^    ,^,  ,  ,  ^^, 

Murfreesboro:  precipitation  departure,  August,  -0.48;  November,  -1.08.     . 
Osceola:  mean  temperature,  April,  60.8;  temperature  departure,  —1.1:  precipitation 
departure,  January,  -1.26. 
Ozark:  precipitation  departure,  February,  -0.95, 
Prescott:  precipitation  departure,  April,  -0.89. 
Springbauk:  total  precipitation,  August,  1.28. 
Stuttgart:  precipitation  departure,  February,  -1..56. 
Te.xarkana:  precipitation  departure,  December-  -0./6. 
Wliiteclitfs:  precipitation  departure,  .lauuary,  +1.10- 


mi&iiissise^: 


U  h!  ^R 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU. 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief. 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


MAR  1919:^9 


RRI^AlSSflS   SECTION 
HARVEY  S.  COIiE,  Meteorologist 


Vol.  XXX    Little    Rock,    Ark.,    January,     1925     No.    1 

GENEBAIi  SUMMARY 

Moderate  winter  weather  prevailed  during  the  first  two   dec- 
ad'es   of  the  month,  but  about  the    20th   temperatures   began 
rSn-  and  by  the  25th  were  12<=  to  16°  above  normal  through- 
out the  State   This  warm  weather  was  followed  by  a   moderate 
cold  wave,  zero  temperatures  being  recorded  at  a    few  stations 
in  northern  and  northeastern  counties  and  18°  to   20      to    -he 
southern  border.  Frequent  freezing  and  thawing  did  consider^ 
ab^e  damage    to  oats  in  some  localities,  but  the    snow   which 
S  the  latter  part  of  the  month  remained   on    the    ground    m 
no  thern  counties,  ma'.nng  conditions  more  favorable  for  these 
crops.  Conditions  were  generally  favorable  for  wheat    rye,  and 
fruit    ThedryAveather  which  characterized  the  year,  1924,  con- 
tinued through  January,  1925,  precipitation  totalmg  only  W% 
of  the  normal  amount,  the  soil  being  too   dry    for    plov,ing    m 
«ome  localities  in  southern  counties.  Most  of    he    precipitation 
fell  as  light  to  moderate  showers  and  was  coniined    principaUy 
to  the  isl  9th  to  12th,  15th  to  iHth,  and  26th  and  2 ^.t ha 
of  the  27th  being  snow  over  a  greater  part  oithe  btate.     Uieie 
M-ere  no  destructive  hail  or  wind   storms  durmg  the  month. 

w.  c.  n. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
Thunderstorms:-  15th,  5;  16th,  1;  26th,  2. 
Dense  fog:-  1st,  1;  2d,  1;  18th,  1;  21st,  1. 
Solar  Halos:-  20th,  1. 
Lunar  Halos:-  10th,  1;  28th,  1. 

Siee«:-lst,  7;  8th,  1;  nth,  2;    15th,   3;    16th,    1;    18th,    1; 
19th,  3;  25th,  2;  26th,  8;  27th,  12;  28th,  1. 
Light  Llail:-  Hot  Springs,  8th. 


MISCELLANEOUS  DATA 


stations 


Presstire     (Sea-level) 


W 


Bentonville.. 
Fort  Smith... 


30.14|  31.501  23  |  29.75 
39.151  30.531  23     29.76 


Little  Rock    30.16    30.57    23 
Memphis....     aO.  Is]  30.591  23 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  month  of  ^^J^fjy^  ,^.%'^''.- 
termined  from  the  records  of  52  stations,  was  40.8  which  is 
0  1°  below  normal,  positive  and  negative  departures  occiirriDg 
throughout  the  State.  Monthly  means  ranged  trom  46.6  at 
Futtig  to  33.8°  at  Mammoth  Spring.  Extremes  ranged  irom 
76°  at  Marked  Tree  on  the  6th  lo  -  4°  at  Mammoth  ^pnng 
on  the  28th.  The  lowest  occurred  in  most  loc;ilities  on  tlie  l.^U\ 
while  the  high.'st  occurred  on  different  dates.  1  he  greatest 
daily  range  was  52^  at  Iluttig  on  the  28th. 


k 


PRECIPITATION 


The  average  precipitation  for  January,  as  determined  from 
the  records  of  74  stations,  was  2.68  inches  which  is  1.5o  inches 
below  normal.  Positive  departures  occurred  at  a  tew  southern 
stations  and  at  two  in  the  northern  half  of  the  State  negative 
elsewnere.  Monthly  totals  ranged  from  1.00  inch  at  Chnton  to 
5  77  inches  at  Springbank.  i'he  greatest  amount  measured  in 
24  consecutive  hours  was  2.37  inches  at  Portland  on  the  10th. 
Snow  fell  over  the  greater  portion  of  the  State,  the  average  ior 
74  stations  being  2.1  inches,  amounts  varying  from  6()  inches 
at  a  few  northern  stations  to  a  trace  at  numerous  southern. 
The  average  number  of  rainy  days  was  8. 
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•Based    on  30    years  ret-ord. 
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Climatological  Data  for  January,  1925 


Stations 


Counties 


Temperature    (  Degrees  Fahrenheit  > ' 
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Precipitation,  inches 


U) 

G 

p 

O 

t-i 

* 

-^ 

7^ 

13 

f-i  C 

=J  I, 

"c« 

l« 

1 

o 

fiS 

a 

Number  of  days 


Is 

P,    O 

ft,S 


Observers 


Amity 

Arkadelphia.- 
Arkansas  City.. 

Arlberg 

Batesville , 

Hee  Branch 

Bentouville  — 
Black  Rock... 
Booneville.. 
Brinkley 


Calico  Rock.. 

Oamden 

Center  Point. 
Clarendon — 

Clinton 

Couway 

Corning 

Uaui  No.  I  — 
Danville. ..... 

Uardanelle ... 


.«.. 


Dumas   

Dutton 

Kl  Dorado 

England. 

Eureka  Springs. 
Evening  Shade  . 

Fayetteville 

Foi't  Smith 

Fulton 

Georgetown 


Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

lielier  Springs. 

llf  leiia 

HigUt'ii---- 

HopL' 

Hot  Springs  .. . 
iluttig- 


«■ 


Jonesboro. 
Junction  . . 

I.ainbriiok 

Little  Bock.. 

Lutlierville.  ii   

Maguolia 

^lalvern • 

Mammoth  Spring  .. 

Marianua.      : 

Marked  Tree 


Mar.shall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home- 
Jlountain  View.. 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Osceola 


Ozark 

Ozark  Beach  Mo. 

I'atterson 

Piggott 

Piiidall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas  

Portland 

Prescott     

Princeton 


Rison 

Itogers 

.Searcy 

Springbank 
Stuttgart  ... 

Subiaco 

Texarkana. . 
Waldron  .  . . . 

Warren 

Whitecliffs  . 

Wynne 

Yancopin    .. 


«... 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

LaMTrence 

Logan 

•Monroe 


Izard  

Ouachita  ... 

Howard 

Monroe 

Van  Buren.. 
Faulkner  . .. 

Clay 

White 

Veil 

Yell 


Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington  . 
Sebastian. . . . 
Hempstead  .. 
White 


Searcy 

Polk 

Benton  ..  .. 

Boone 

Cleburne.  .. . 

Phillips 

Cleburne  ... 
Hempstead. 
Garland  .... 
Union 


Craighead... 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Jobuson 

Columbia.. . 
Hot  Springs. 

h'ulton 

Lee 

Poinsett 


Searcy 

Folk 

Conway 

Baxter .. . 

Stone 

Montgomery. 

Pike 

Newton . . 

.lackson 

Mississippi  ... 


Franklin.. 

Taney 

Woodruir  . 

(^lay 

Searcy 

JelTerson  . 
Kaudolph. 

Ashley 

Neva(ia... 
Dallas 


Cleveland  . .'. 

Benton 

White 

Miller....... 

.Arkansas. . .. 

Liigan 

Miller... 

Scott 

Bradlpv 

Little  River. 

Ocsha 


State  Means    and  Fxtremes 


700 
250 
145 
700 
217 
250 
1303 
259 
465 
2(.5 

361 
15!j 
470 
'200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 

16-2 
1590 
270 
229 
1465 


1451 
4b  1 
•260 
200 


900 
12,50 
1J52 
486 
193 
445 
377 
600 
175 

345 
'.82 
155 
399 
776 
315 
277 
612 
235 
229 

1070 
llb5 
347 
800 


C50 
3t)7 
.2233 
231 
240 

450 
650 
196 
307 
1600 
215 
300 
■  122 
329 
287 

243 
1385 
23G 
240 
228 
1050 
332 
675 
206 

"iAn 

1.57 


.37.4 
37.4 
36.0 


42.3 

35.9 
42.7 
43.8 


41.2 
39.2 


10.5 

43.4 
34.3 
45.6 
42  2 
38.4 


37.0 
39. 1 


-0.8 
+  1  9 


40.4 
J9.  4 


4(1.  C 

39.7 
44.2 
42.6 
41.8 
38. 3 
44.4 
42.7 
33.8 
42.7 
39.  8 

.39.4 
9.8 


40.4 


39.  8 
.39.  4 


43.6 

38. 4 
46.1 
41.2 


-  1.4 
3.9 
+  1.9 


+  0.5 

-  0.3 
2.2 
1.6 


+  0.3 

+  0.2 

-  1.6 

-  0.2 
-0.7 

0.8 


-  1.0 
0.4 


-  L8 


0.6 


2.8 

0.9 

-  1.0 

-0.7 
1.4 


+  0.4 
1.7 

0.5 

3.0 

+  2.5 


+  LO 
1.5 

i.'- 

'6.' 3 


+  (Mi 
-  0.4 


2.2 


44.1 

30. 4 

3.8 


I-  0 
I-  0.4 

-  0.2 

-  2.9 


0.5 
0.5 
3.4 

'i  0 
l.U 
2  6 


44.5 


60 


26 

22t 
26 


26 

6 
25 
26 

6 
25 
30 

6 

7 
6 

'25t' 

'  '5+' 


2gt 

28 

28 


28 

2St 
281 
28 


28 
28 


29- 
28 
28 
28 
28 


28 
27 


18 
14 
20 

8 
20 
15 
14 
13 
21 
15 

-  4 
14 

9 

-  3 
14 

'6' 

'9 


29 


28 
28 
28 

28 

28 

28 

28 

28 

13 

28 

2»t 

28 


2S 
28 

'2s' 

'•28' 


47 
41 
40 


39 

41 
43 
30 


31 

38 
41 
38 
39 
29 


35 
35 


38 
41 


45 


43 

39 
52 

34 

44 
38* 
34 
34 
39 
4.! 
.46 
42 
51 

36 
33 


2.74 
4.82 
1.50 
2.(3 
1.79 
1.51 
1.34 


1.23 
+0.12 


2.16 

•2.31 

-1.12 

2.96 


2.49 

2.(6 
4.34 
3  22 
■2. 32 
1.(0 
2.12 
'2.^8 
1.60 


-2.48 

-1.52 
-0.'26 
-0.52 
-2.02 

-2.13 
-Ci.Sl 


0.95 
1.25 
0.50 
0.45 
0.45 
0.79 
0.25 


2.13 
1  fcS 


4.29 
2.32 
4  34 
2.78 
l.fi7 


-l.'2fi 
-1.44 

-0.70 

-1.60 

+  1.15 

1.28 

1.21 


1.51 
1.41 
3.  SO 
2.o5 

2.01 
3.85 
1.53 


-1.45 
1.10 
0.29 

-3.14 


-0.9; 


2.  52 
1.11 
4.52 
2.^20 
5.^20 


-■2.85 


-0.46 

2.50 

+0.73 


-3.53 
-0.-2S 


1.70 
3.62 
2.87 
1..5] 
2. 35 
S.82 
3.14  -•2.35 
1.66  -1.73 
1.97  -2.81 
16  -i.33 


3. 2ii 
-1.09 


2. 10 
2.50 


2 .68 
•2.'  16 
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35 


35'' 


71 
65 
65 

V.'J 
67 
69 

(-.9 


40.8  +0.1   76 


28 
28 
28 

28 
2s 
bit 

•is' 

28 


1.94 
1.68 

2. 58 

1.76 

1.74 

1.4 

2.  ^24 

3. 0(1 

1.79 

5.55 

4. 

3.39 


39 
41 
II 


1.74 
-1.^23 


+  0.03 


-2.21 
+0.44 


2. 98 


-2.95 


0.66 

1.02 
1.80 
0.74 
0.72 
0.  .55 
0.61 
0.80 
1.00 
0.86 
0.60 

1.12 
1.03 
1.35 
0.75 
0.81 


0.81 
0.83 
1.26 
0.70 

1.10 
0.82 
0.38 


6-4 


3 

1.17 

2.15 

5.77 

■2.95 

1.59 

3  .23 

•2.18 

4.52 

4.12 

2. 13 

3.41 


—2. 01 
-2.45 
+  0.50 
+  0.37 
-0.90 

l.,55 
-1  '2^ 

2.03 
+  1.77 
-1.96 
--1.61 
-0.01 

-6.113 
+  1.00 
—2.  62 


0.82 
0.50 
1.40 
0>65 
2.10 

0.41 
1.^22 
0.70 
0.61 
1.10 
1.17 
1.^20 
0.83 
0.49 
1.10 

0.90 
0.90 

'i.'os' 

'lj'56' 
0.99 

'6.74 
0.59 

1.12 
1.04 
0.62 
0.^29 
1.00 
1.^20 
0.40 
2.37 
1.70 
1.02 

1.80 
0.60 
1.50 
1.36 
0.67 
0.77 
0.75 
0.72 
1.67 
1.30 
0.80 
1.45 


T. 

T. 

3.0 

2.0 

1.0 

4.5 

2.2 


3.0 
0 
0.5 
0.4 
1.0 
1.0 
5.1 
1.0 
0.5 
l.O 

T. 
1-5 
0 
0.5 
6.0 


5.0 
0.9 
0.8 
•2.5 

4.0 
0.5 
6.0 


■)2   2.68  -1.55  2.37 


0.2 

1.0 

T. 

T. 

T. 

2.3 
0 

T. 

0.6 

1.5 
0 
0 

4.0 

T. 

1.5 

0 
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'i's 

'i.'o 
0 

i.5 
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T. 
0 

2.5 

3.5 
0 

4.5 
0 
0 
0 

T. 

4.8 

2.0 

0 
■0.6 
,1.0 

0 
1.5 

0 
T. 
1.5 
T. 
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14 

5 

9 
10 

5 

10 
7 
8 

12 
7 
9 
9 
8 
9 

11 

5 
10 

5 

"s' 


17 
14 
12 
15 
16 
12 
16 
11 

16 
12 
16 
18 
16 
14 
15 
13 
16 
10 
13 
16 

14 


14 
11 
15 
12 
13 
11 
11 
20 

10 
15 
12 
11 
11 
15 
12 
15 
10 
16 
14 
15 


13 


n. 
se. 
ne. 

n. 


n. 

ne. 

se. 

ne. 

n. 

s. 

nw. 

n. 


James  Dillard. 
F.  J.   Carpenter. 
Geo.    E.   Payne, 
J.  D.  Reeves. 
Mrs.  Lelia  I.  Teter. 

E.  Scanlan. 
U.   S.   Weather  Bureau. 
Vernon  C.  Howe. 
Supt.  Tuberculosis  Saa. 
H,  L.  D.   VVhitson. 

W.  J.  Copp. 
A.  B.  Quarterman 
John  C.  Floyd. 
J.   \V.  Bishop. 
Dr.   R.M.  Hunter. 
E.  E.  Cordrey. 
Winfred  D.   Polk. 
J.  O.  Yingiing. 
C.  P.  Evans. 
J.  D.   Rilev. 


Ben  Johnson. 

T.   M.  Ricketts. 

J.  J.  Babb. 

Dr.  R.   H.  Hardin. 

Geo.  W.  Nichoalds. 

C.  C.   Price. 

University  of  Arkansas. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

T.  J.  Lognti. 

W.  R.  Owens. 


•   n. 

S'W. 


nw. 
sw. 


ne, 
n. 


Ben  F.  Battenflelri. 
W.  E.   Mc  Vav. 

A.  F.  Stevens. 
1.  R.  Newman. 
Claude  Jones. 
James  A.   Burnett. 
J.   A.   Ingram. 

N.  P.  O'  Neal. 
P.  P.  Patraw. 
I.  L.  Collett. 

Benedictine  Sisters. 
J.  A.  I.owderback. 
G.   A.   Newton. 
V.  S.    Weather  Burca\i 
n.  (!.   Lenbardt. 
State   Agri.    School. 
Mrs.   W.   L.   Watthew.- 
l'\   M.  Daniel. 
C-  -N.   Houck. 
Charles  Walton. 

A..  J.  Park. 
1!.   W.St.  John. 
Henry  Harless. 

B.  S.  Halbert. 
lolin  W.   Webb. 

(I     A.   Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxton. 
W.  T.   Parish,  Jr- 
Mrs.  Josephine  Morris. 

Isham  Burrow. 
S.  E.  Gard. 
W.   E.  Baker. 
H.   H.   Harlan. 
W.   \V.  Wood. 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedicttine  Sisters. 
W.   E.   Edmiston. 
0.  J.  Stephenson. 
Foote  Coleman. 

Mrs.  M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.  T.  Bell. 
Miss  Grace  Field. 
Adam  F.  Buerkle. 
New  Subiaco  ,\bbey, 
H.  S.   Brashear. 
Dr.   Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shide. 
Nannie  O.  Schirmer. 
K.  0.  Allen. 
W.  E.  Barton. 


The  departures  from  normal  temperature  aud  m-ecipitaiion  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  determin- 
ing section  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  meUed  snow,  ■t-lHecei^ed  too  late  to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters  *.'',•,  appearing  in 
thetahle  indicate  numberofdays  missing;  for  example,  »  r.-presents  two  days  missing.  TAlso  on  other  datf  J.  ttPost-office  addresses  of  these  stations  as  followsr-  Junction 
Kaulolph,  La.;Lutherville  K.F.D.  No,  1.  Lauiar.  Ark.;  Springbank.  Doddridge,  Ark.,  Datu  No.   1,  Judsonia,  .-Vrk. 
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Daily  Precipitation  for  January,   1925 


Stations 


Drainage- 
basiu 


Day  of  month 


Arkaiielphia  llll 
Arkansas  City  111 

Arlberg 

Batesvillo  nil 

Bee  Biancli 

Bentouville  "*.. 
Black  Rookllllll... 

BooneviUe 

Brhikley    llll 

Calico  Itock  11 II 

Camden  llll   

Center  Point 

Clarendon  l||| 

Clinton 

Conway  

Corning  

Dam  No.   1 

Danyille  III;      

Durdanelle    .  ... 

lunulas 

J)iitcon 

El  Doradollll    .... 

Eiistland 

KnreUii  Springs 
Eveninjf  Shade.  . 

h'ayelloviUf    

Kort  .Smith  ***  • 

Kiilton  li  II 

(JporKutoun  II  1].. 

Gilbert 

Urannis 

Uravelle 

HarrLson 

Helena 

lliK'icn 

Hope 

Hut  Springs 

lluiiiB 

Jimi'slioro 

Juin'tioii. 

Litiuorool;!;!! 

Litila  Jiock*" 

I,iiilii-rvillo    

MaSTiiolia 

M;iiverii 

Maiiimotli  Spring 

M.irianna 

Msirked    True  llll   . 

M;u-.siiall 

MfUH  nil    

MurrilUui! 

M(juiilain  Home. 

Ml.   View 

Mount  Ida    

NUn-frovifSboro.  S||.. 

Nail  

Newport    III 

Osceola..  III! 

I  i-'.ark   

Ozuk  Beacli,  Mo. 

Patlersonllil       

i'it:g-ott 

Pindall 

I'm*  Uliiff    IIS.... 
I'ocaiionlas.   .   .. 

Portland  11  il 

Pr.'scotl 

Princeton  !ill   

Kison   llll 

Roger-      

Searcy 

Springbank  llll  . . . 

SmttgarL   

Snbiaco  . . . 
Texarkana 
Waldron. .. 
W.irren .... 
Wliiteclifl's. 
Wynnollli... 
Yuncopin. ., 


Ouachita 

•Mississippi.. 

White 

White 

Arkansas.. . 
Arkansas  ... 

White 

Arkansas 

White . 

White     

Ouachita   .. 

Red 

White 

White 

Arkansas. . 

White 

Wliite    

Arkansas.  . 
Arkansas . . . 
Arkansas. .. 

White 

Ouachita- . . 
Arkau.sas  .. 
White  ..     .. 


White. 


til 


White 

.Arkansas . .. 

Ued 

While 

White 

Ued  

Arkansas. ... 

Whhe  

Mississippi. . 

White 

Red 

Ouachita  — 

Ouacdiita 

White 

Ouachita 

Wiiifce 

.\rkansas... 
.-Vrkansas.  .. 

Red 

Ouachita  — 

Wliite  

.Mi.ssissippi.. 
Mississippi. . 

White 

(niachita 

Arkansa,s 

While 

White..  .. 

Ouachita 

Ouacliita 

>Viiiie 

White 

Mississippi., 
Arkansas. .. 

White 

White 

St.  Francis. 

White.. 

Arkansas. . , 

While 

Ouachiia  ... 
Ouachita.. . 
iiuachila  .. 
Ouachita... 
.Arkansas ... 

White 

Red 

Arkansas. . 
.Arkansas.. 

Ued 

.Arkansas.  . 
Ouachita — 

I  Red 

Mississippi 
.Arkansas... 


.04 


i 

s 

6 

7 

8 

11 

10 

11 

T. 


.15 


.01 


.50 


1.25 

.40 
.42 
.45 


1.12 


.03 


.Of 


.20 
.15 
.14 
.04 
I  05 
.41 

'l? 
'.bij 


.05 


.30 

1.40 
.24 

.'6i 

1.22 
.00 
.20 
.  10 

1.17 
.25 
.03 
.49 
.12 

'.05 


.02 


.06 


.41 


.28 

i.'o-i 

.94 
.72 
.51 

'T. 
1.31 

.(' 


T 

.08 
1.26 
.70 

'.'82 


.82 
.50 
.88 
.65 
1.80 
.33 

'^70 
.54 
.40 
.75 

1.20 
.28 
.45 
.50 
.70 
.90 

'.'52 

.'56 
.99 

".io 

.59 
.29 

".hh 

.25 
.24 

1.20 
.25 
.67 

1.70 
•  93 

1.80 

'.'io 

1.36 
.60 
.28 
.25 

i'.oi 

1.30 

.80 

1.  15 


13     14     15     16     17     18     19     20     21 


.21 


.25 


•  20 


.02 


.05 


.95 
.70 
.60 
.28 
.38 
.03 
.25 

.'46 
1.02 
.30 
.28 
.0 
.15 
.29 
.46 


1.03 


.51 
.33 
T. 
T. 

'.'is 

.16 

1.10 

.15 


.33 
.02 
.06 
.25 
1.10 
.30 
.32 

'.'i2 

'.'58 
.17 

.18 
.49 


.23 


.12 


.12 


.09 


1.12 


.70 

.80 

.83 

.41 

T. 

.90 

.84 

i.'os 

'.'46 
.60 


.12 
.34 

1.04 
.62 
.16 

1.00 
.22 
.30 

1.50 
.77 

'.'63 
.12 

.11 
.73 
.5') 
.2;) 
.55 

'.'5') 
.60 
'1' 
.37 


.62 

.80  .12 
.15 
.22 
.21 
.22 
.03 


1.00 
!46 


.25 


.10 

'^63 

.18 

2.10 

.'76 
.36 
.06 


.01 


.06 


.11 


.15 


.46 


1.21 
.12 


.12 
.11 
.23 
.15 
.05 
.52 
.38 

'.'i4 

.11 
.18 
.05 
.11 
.17 
.10 
.03 
.20 
.10 
.10 
.03 

'.'63 
.01 
.40 


.20 
.31 

'.'is 
'.'ii 
'.'15 

.21 
.08 
T 

.22 
.05 
.36 
1.02 

.'i4 

1.50 
.2;: 
.08 
.24 


.08 


.10 


46 

.251 

.35 

.20 

.10 

.52 

.30 

T. 

'1'. 

.50 

.01 

.10 


T. 


22 


23 


25 


26 


28 


29  I  30     31     g 


.32 


.21 


.11 


.10 


.04 


.02 


.10 


T. 


.05 


.05 

T. 

.11 

.20 

.01 

.25 

.  25 

T 

.07 

•  09 

.15 

. 

.33 

.15 

.25 

.02 


2.74 
4.82 
1.50 
2.03 
1.79 
1.51 
1.34 

2! -19 
2.00 
4.34 
3.22 
2. 32 
1.00 
2. 12 
2.88 
1.60 
2.13 
1.85 
4.29 
2.32 
4.34 
2.78 
1.87 


1.54 
1.41 
3.80 
2.35 
2.01 
3.85 
1.53 

2.' 52 
l.U 
4.52 
2.  y.6 
5.20 
1.70 
3.62 
2.87 
1.51 
2.35 
4.82 
3.14 
1.06 
1.97 
2. 16 
2. 10' 
2.50 

2. 08 

2.' in 
3.57 

i.'gi 

1.6S 

2.58 
1.76 
4 
1.47 
2.24 
3.00 
1.79 
5. 55 
4-71 
3.  39 
3.79 
1.17 

■-■  15 

5. 77 
2.95 
1.59 
3-23 
2- 18 
4.52 
4.12 
2. 13 
3.41 


Precipiiation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unle 


iOtherwi,-e  indicated.  ♦'♦  for  24  hours  ending  niidnisM.  ill  For  24  hoiu-s  ending 
Daily  River  Stages  for  January,   1925  


a.   m.  T.  Trace,  orlcss  tlianO. 01  ir,ch  . 


Stations. 


Fort  Smith   ■  -■ 

iiardanellc 

Little  Rock. 

Pine  UliHi' 

Black  Rock  ... 

taliiert 

Calico  Rock  .. 
Batesville  .... 

Newport 

Cieorgetowu.. 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City, 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia.. 
Pwrter'on.  . .   . 


Rivers 


Arkansas 

do 

do...... 

do 

niack 

Buffalo , 

White 

do 

do 

do  ...... 

do 

Mississippi.  . 
do 

(ivnch'ta.  .. 

Petit  Jean... 
Red   

Ouachita. ... 

f'aclK- 


Flood 
Stuer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

22 

5.7 

6.1 

6.0 

6.9 

6.7 

6.;i 

20 

2.5 

2.0 

2.  6 

3.0 

3.3 

3.8 

23 

0  5 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

-0.2 

25 

4.7 

4.2 

3.9 

3.7 

3.7 

3  7 

14 

3.5 

3.  3 

3.3 

3.2 

3. 0 

2.8 

30 

3.8 

3 .8 

3.8 

3.7 

3.7 

3.7 

18 

2.8 

2.2 

2.1 

1.4 

1.6 

2.2 

23 

8.1 

7.9 

1 .  1 

7.3 

0.7 

6.9 

20 

5.0 

4.8 

4.4 

4.0 

3.9 

3.0 

22 

9.0 

8.8 

7.6 

0.8 

6.0 

5-0 

30 

■;.i).  0 

10.1 

18.1 

10.9 

15. 8114. 9| 

42 

11.8 

11.8 

11.8 

12.4 

12.7  12. 6| 

48 

15.8 

15. 6 

15.4 

15.3 

15.3 

1,5-51 

49 

4,5 

4.3 

4.0 

3  8 

3.9 

3.6 

20 

1.5 

1.5 

1.4 

1.3 

1.3 

13 

28 

B.  1 

5.9 

5.7 

5.7 

5.0 

5.6 

IS 

-0.4 

-O..-! 

0.0 

0.1 

-0.2;  l.Oj 

9 

.5.5 

5.  2 

5  0 

4.8 

4.7 

4  6' 

10 


13 


15 


21      22 


29      30 


81  6. 

5 1  3, 

5!  1. 

8!  4. 

8|  2. 

o!  3. 

5[  1. 

1  6. 

9  3. 

2}  4 

3  11. 
0  15. 


1 

7.8 

8.7 

8.8, 

1 

3.1 

4.2 

4.8! 

7 

0.5 

0.4 

0.6 

0 

4.8 

4.5 

4.4 

.8 

2.7 

2.7 

2.7 

0 

3.  0 

3.5 

3.5 

6 

1.5 

2.3 

2.3 

9 

0.9 

7.2 

6.8 

4 

4.3 

4.3 

3.4 

4 

4.2 

4.0 

4.0 

0 

12.2 

12.') 

12.0 

6 

12.0 

12.7 

13.4 

4 

15.2 

15.2 

15.8 

0 

5.8 

6.0 

6.4 

2 

1.2 

1.2 

1.2 

5 

5.5 

5.5 

.1.0 

0 

1.0 

1.0 

0.2 

0 

4.6 

4.6 

4.6 

li   7  9'   7.1 

-■ 

7.0 

7,i< 

9.ii 

9.2 

9.1.    h.  1 

^.  .1 

>s.4 

/.8 

8.4 

^.9,!0.0 

9.H 

9.4    8.0 

3I  .5.2!  4.9 

4.8    4.8:  4.6 

4.4 

4.0 

0.0    6.0 

0.( 

5.2|  4.5|  4.4 

4.5|  5.0 

0.5 

7.1    7.0 

1 

2. li  2.4 

2.4    2.0 

.^.  1 

2.0 

2.0 

2.0    3.0 

4.5 

40i  3.3 

2.5 

2.0!   1.8 

2.5 

3.01  4.6 

7 

5.5i  6.2 

6  7    6.fi 

0.6 

0.5 

0  5 

6.4    6.3 

7.  3 

8.5I  8.0 

7.5 

7.0|  6.5 

6.2 

6.6'  7.6 

7 

2.7    2.7 

2.7    2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

3.01  3.0 

3.  0 

3.0 

3.0 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7    2.6 

S 

3:5!  3.5 

3.8    5.7 

5.5 

5.1 

4  8 

4.61  4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

3.9 

3.'.  1  3.9 

4 

1.1     1.5 

2.11  3.3 

4.7 

4.5 

3.  0 

4.2[  4.0 

3.8 

3.6 

3  3 

3. 2 

2.8 

2.7 

2.9 

2.91  2.S 

S 

6.31   6.  1 

6.  Ol  7.9 

9.0 

10.2 

9.7 

9.4'  9.7 

9.5 

9.1    8.9 

8.8 

8.5    8.2 

7.9 

8.1,  8.0 

9 

3.4I  3.oi  3.n|  3.21  4.0 

6.3 

6.3 

5.7    5.8 

5.9 

5.7    5.6 

5.1, 

5.ni  4.51  ''••'' 

40    4.0 

Oi  4.2i   4.2 

4.2i  3  81  3.6 

'1.  -1 

5.2 

0.4    6.8 

7.1 

7.0    7.0    7.0 

6.8:  6.4    6.2 

6.0!  5.8 

0  11811.8 

11. 811. "ill. 6  11.0 

11.0 

12.1  12.9  13.5 

13.9  14.2:14.3 

14.3  14. 113. 9, 13. 7113. 4 

8  13. 9  13. 7 

13-4  13.7  14.5,15  4 

10.2 

10.9,17.6  18.  1 

18.2  18.1'18  ;. 

18.0  18.5:19  3  19.8211.0 

C  10.2  10.5 

10.5  10.5  10.8,17.11 

17.3 

17.8118.3  18.9 

19  6  20.  7121 .6 

21.6  21.0  21.9  22.7  23  3 

21  8.8    8.9 

8.2    7.2    8  9l  9-8 

10.1 

10.6  10.7  10.3 

-9.7    9.0I  8.7 

8.4    7.9,  7.2    7.0    6.9 

3'  1.3:   1.3 

1   5 

l.Ol   l.OJ   1  0 

1.5 

2.8:  2.8    2.7 

2.7    2  5|  2.3 

2  3   2.2   2.21  2.1;  2.0 

5'  5.5    5.5 

0,2 

6.31  6.5    7.0 

7.2 

9.0  10.0  in.:, 

10.0    9.8,  9.1 

8.5    8.1;  7.7    0.9    0.2 

fll   1.1     1.2 

1  4 

I.SI  2.2    1.5 

2  8 

2.3;  2.0    2.4 

2.4    1  61   1  11 

2.2:  2.0    1.9    2.0,   1.5 

61  4.6'  4.0 

4  7'  4  8    4  9^  5.0l  5  Ol  5.0    5.0    n.'il  5.0    5.(ii  4.9 

4.8    4.7    4.7    4.6    4.6 

'■•'■:'■:■■•'.  \ 


w 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


January,  1925 


Daily  Temperatures  for  January,     1925 


Stations 


Batesville5* 

Bee  Branch..... 
Benton  ville.... 

,  Brlnkley 

Calico  Rock'J'S  • 

CamdenW 

Center  Point — 

Conway 

Cornlne 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Ensrland 

Kureka  Springs 
Evening  Shade. 
Fort  Smith  — 
Fayetteville  — 

aranuis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook  ..%■■■ 
Little  Rock. .  . 

LutherviUe  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.?^ 

Marianna 

Marked  Tree  W.. 

Marsliall  

Mens 

Mt.  Home  

Mt.  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott-  • 

Risen  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Suhiaco  

Texarkana 

Warren 

Wynne 


.  j  Maximum . . 
i  Minimum.. 
.  j  Maximum., 
i  Minimum.. 
.  \  Maximum . . 
(  Minimum .. 
, .  *  Maximum . . 
i  Minimum  .. 
. .  {  Maximum.. 
(  Miuimum  .. 
. .  j  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
. .  S  Maximum . , 
i  Minimum  ., 
..  )  Maximum, 
i  Minimum  . 
..     Maximum. 
(  Minimum  . 
. .     Maximum . 
i  Minimum  . 
..  i  Maximum. 
(  Minimum  . 
..     Maximum. 
1  Miuimum  . 
..  i  Maximum. 
I  Minimum  . 
Maximum, 
i  Miuimum  . 
. .  i  Maximum . 
'  (  Miuimum  , 
..  (  Maximum. 
(  Miuimum  . 
. .  i  Maximum. 
"  i  Minimum  ] 
.  \  Maximum, 
j  Minimum  . 
.     Maximum' 
i  Minimum  ] 
.  j  Maximum] 
i  Minimum  [ 
.  \  Maximum] 
1  Miuimum  '_ 
.  S  Maximum] 
I  Miuinuira  ' 
.  \  Maximum' 
)  Miuimum  ]] 
j  Maximum' ' 
(  Minimum  " 
.  *  Maximum" 
>  Mininuim  " 
\  Maximum" 
I  Minimum 
.  )  Maxinuun" 
(  Minimum  " 
)  Maximum" 
i  Minimum  " 
..  \  Maximum" 

I  Minimum 
..  S  Maximum" 
I  Minimum  " 
\  Maximimi" 
\  Mininuuii 
, .  )  Mil xi mum' 
)  Miuimum  ' ' 
)  Maximum   ' 
i  Minimum  ' ' 
S  Maximum' ' 
)  Miuimum  ' ' 
\  Maximum" 
I  M'liimum" 
)  slaximum" 
i  Mininumi  ■  ■ 
)  iVIaxiuunir- 
I  Miuimum  • 
)  Maximum' 
I  Minimum  ■ 
S  Mil  xi  mum  ■ 
1  Minimum  • 
\  Maximum- 
)  Miuinuim  • 
;  Maxinuun- 
|. Minimum  - 
\  Maximum-  - 
I  Minimum '  - 
t  Maxinuun  ■• 
)  Minimum  •• 
\  Jlaximum-- 
(  Minimum  •  ■ 
)  Maximum-  - 
i  Mininmm  •- 
)  Maximum- - 
i  Mininnim  ■• 
)  Maximum-  ■ 
)  Miuimum  •  • 
)  Maximum-- 
)  Miuimum  •• 
)  Maximum- • 
i  Minimum  •- 
>  Maximum  •• 
)  Minimum-- 
\  Maximum.  • 
(  Minimum  •  - 
S  Maximum -- 
I  Minimum  .. 
i  Maximimi-  - 
I  .Minimum  ■  ■ 
j  Maximum.. 
(  Minimum 


»^S    Instrument 


J-aTi^^i^I^n  tlie  morning: the  maxinuun  temperature  0^r.^^^  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occur.. 
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"iHt  iir-p-'-v  r^  TSjES.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 

MAR  28  1925 


UNIVERSE 


jCLIMATOLOGICAL    DATA 


fll^I^flflSflS   SECTIO^I 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist 


'■oL.   XXX    Little    Rock,    Ark.,  February,    1925     No.    2 


GENERAL  StTMMARY 

Mild  and  pleasant  weather,  for  a  winter  month,  prevailed  in 
Arkansas  during  most  of  February.  The  mean  temperature  was 
9.3°  which  is  7.1°  above  normal,  all  sections  showing  positive 
lepartures  ranging  from  1.9°  at  Calico  Rock  to  11.5°  at  Corn- 
ng.  With  the  exception  of  February,  1911,  when  the  mean 
emperature  was  49.8°,  this  is  the  highest  February  mean  on 
ecord.  The  first  decade  was  unusually  warm,  daily  means  be- 
ng  20°  to  22°  above  normal  some  d&ys  and  again  about_  the 
;lst  means  were  as  much  as  20°  above  normal  at  some  stations. 
'he  closing  days  of  the  month  were  cold.  Sunshine  averaged  a- 
lout  61%  of. the  possible  amount,  being  somewhat  above  the 
f'ebruary  normal.  The  warm  weather  was  favorable  for  all  out- 
loor  work.  Fruit  buds  began  developing,  much  plowing  was 
lone,  and  wheat,  oats,  rye,  meadows,  and  pastures  made  ex- 
:ellent  progress  during  the  month.  At  the  close  of  the  month 
ruit  was  not  sufficiently  advanced  to  warrant  any  unusual _  a- 
arm.  The  month  was  practically  normal  with  regards  precipita- 
ion.  the  average,  3.37  inches  being  only  0.09  inch  above  nor- 
iial,  Most  of  the  precipitation  fell  as  rain,  though  an  appreci- 
ible  amount  of  snow  fell  at  27  stations  averaging  1.4  inches. 

A  small  tornado  at  xMuiberry,  Crawford  County  on  the  8th, 
lid  property  dan)age  estimated  at  $20,000.  On  the  22d  anoth- 
;r  damaged  property  at  Bearden,  Ouachita  County,  and  Stutt- 
;:,rt,  Arkansas  County,  the  total  being  estimated  at  $15,000. 

w.  c.  H. 


MISCELIiANEOTTS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
Thunderstorms:- \Bi,  11;  2d,  6;  6th,  1;  7th,  1;  8th,  28;  10th, 
I;   14th,  4;  15th,  1;  16th,  3;  17th,  2;  19th,  1;  20th,  20;  21st, 
25;  22d,  40;  23d,  5;  25th,  6;  26th,  1. 
Dense  fog:-    24th,  1. 

Solar  Hales: -'dih,l\  15th,  1;  16th,  1;  2l3t,  1 ;  24th,  1;  2Gth,  1. 
Lunar  Halos:-  7th,  1;  8th,  1;  16th,  1. 
Sleet:-  10th,  1;  22d,  1;  27th,  4;    28th,  6. 
Moderate  Hail:-  Center  Point  2d;  Helena,  16tli.  Slight  damage. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  month  of  February,  1925,  as 
determined  from  the  records  of  51  stations,  was  49.3°  which  is 
7.1-  above  normal,  all  stations  showing  positive  departures. 
Monthly  means  ranged  from  56.0°  at  Huttig  to  42.0°  at  Mam- 
moth Spring.  The  highest  temperature  recorded  during  the 
month  was  83°  at  Texarkana  on  the  21st,  the  lowest,  12°  at 
Fayetteville  on  the  2d  and  27th  and  at  Bee  Branch  on  the  12th. 
Tlie  greatest  daily  range  was  49°  at  Calico  Rock  on  the    5th. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


PRECIPITATION 

The  month  was  practically  normal  with  regards  precipitation. 
The  averagp,  a-  determined  from  the  records  of  75  stations,  was 
3.37  inches  which  is  0.09  inch  above  normal,  positive  and  neg- 
ative deparalures  occurring  tliroughout  most  of  the  State. 
Mniithly'totals  ranged  from  1-04  inches  at  Rogers  to  6.65  inches 
at  Brin'kley.  The  greatest  amount  measured  in  24  consecutive 
hours  was ^2. 92  inches  at  Brinkley  on  the  22d.  The  average 
number  of  rainv  days  was  6. 


Pressure     (Sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

4J 

o 

s 

S3 

bo 

K 

0) 
P 

> 
o 

1 
P 

3h 

a 
s. 

P 

a 

ca 

s  g 

SO 

&4 

Beiitonville.. 

30. 00 

30. 42 

27 

29. 53 

22 

4.387 

26 

22 

73 

Fort  Smith... 

30.00 

30.49 

U 

29.58 

22 

6,528 

39 

w. 

22 

82 

63 

61 

Little  Rock 

30.02 

30.41 

27 

29.67 

22 

6,457 

44 

\v. 

10 

43 

54 

54 

Mempliis 

30. 04 

30-40 

3 

29.08 

23 

5,995 

53 

sw. 

8 

77 

63 

56 

COMPARATIVE  DATA  FOR     FEBRUARY 


Year 


Temperature 


S  a 


Pree,ipitation 


a  fH 

o  'U 


Number,  of  days 


Means 
and  Ex- 

42.S 

93 

-  29 

3.28 

11 

tremes 

1891 

46.5 

-f4.3 

80 

6 

2.92 

-0.36 

10 

1892 

49.0 

+  6.8 

85 

18 

3.47 

+0.19 

11 

1893  .    ... 

42.4 

-K).  2 

74 

2 

4.05 

+0.77 

9 

1894 

40.5 

-1.7 

75 

0 

6.  32 

+3.04 

8 

1895 

33.  5 

-8.7 

78 

-17 

0.71 

-2.67 

10 

45.2 

+3.0 

79 

11 

3.30 

+  0.02 

15 

1S97   

46.6 

+4.4 

89 

8 

2.59 

-0.  G9 

10 

1 898 

4.5.8 

+3.6 

83 

7 

2.08 

-1.20 

15 

1 899 

31.8 

-10.4 

76 

-25 

2.18 

-1.10 

12 

14(10      

39.7 

-2.5 

74 

—   0 

5.06 

+  1.78 

9 

1901 

40.8 

-1.4 

79 

10 

2.18 

-I.IU 

10 

191':' 

1403 

3.i.  0 

-7.2 

72 

-  2 

2.60 

-0.68 

9 

41.0 

-1.2 

79 

-12 

7.03 

+  4.  35 

10 

1004    

44.9 

+2.7 

86 

10 

2.  47 

-0.81 

12 

.1905 

1906 

32.  3 
41.8 

-9.9 
-0.4 

82 
75 

-29 

—  7 

2.55 
2.21 

-0.  73 
-l.i)7 

9 
15 

1907   

44.9 

+  Z.7 

83 

.4 

2.77 

-0.51 

12 

1908 

44.2 

+2.0 

78 

0 

•    5.26 

+  1.98 

12 

1 909 

47.3 

+  5.1 

82 

5 

5.41 

+2.  13 

13 

uno 

39.  0 

-3.2 

75 

-13 

3.  66 

+0.  38 

11 

1911 

49.  8 

+  7.6 

87 

7 

4.31 

+  1.03 

9 

1912 

,j7.  9 

-4.3 

78 

—  7 

2.80 

-0.48 

12 

1913.. 

JI.O 

-1.2 

82 

5 

3.74 

+0.  40 

11 

1014 

40.  4 

-1.8 

79 

—  2 

4.23 

+  0.  95 

11 

19'5 

45.  9 

+  3.7 

76 

11 

4.47 

+  1.19 

11 

1 4 ,  fi     

43.4 

+  1.2 

82 

6 

1.78 

-1.50 

14 

1917 

43.4 

+  1.2 

89 

-  4 

1.93 

-1.35 

15 

1918 

44-4 

+2.2 

93 

4 

1.17 

-2.  1 1 

12 

1919 

44.  1 

+  19 

80 

-10 

3.34 

+0.06 

13 

lO'^O 

45.0 

+  2.8 

79 

-   2 

1.26 

-2.02 

11 

19'.>I 

4S.  3 

+  6   I 

85 

-    3 

3.  .59 

+0.31 

16 

47  X 

+  5.6 

84 

1(1 

4  89 

-1  1.61 

9 

1 023   

41.9 

-0  3 

80 

5 

4.66 

+  1.38 

11 

42  9 

+  0.7 

82 

—   7 

2.'26 

-1.02 

12 

1025 

49  ■■'■ 

-f7.1 

83 

12 

3.37 

+  0.09 

12 

♦Hnseil 

oil  30 

yi'iirit  r 

ecord. 

- 

O 

7 

10 

9 

9 

y 

9 

6 

13 

/ 

13 

/ 

11 

6 

8 

7 

11 

5 

8 

6 

10 

7 

12 

7 

11 

8 

.  11 

6 

12 

8 

9 

6 

13 

5 

8 

6 

10 

5 

12 

6 

9 

6 

11 

8 

11 

8 

9 

6 

11 

7 

10 

5 

12 

4 

U 

5 

8 

6 

10 

4 

11 

8 

10 

5 

K 

7 

12 

4 

13 

4 

13 

O   (U 

P.  o 

"  a 


8 
4 

6 
4 
5 
6 
8 
6 
5 
10 
5 
7 
6 
6 
9 
8 
7 
9 
6 
8 
7 
8 
5 
4 
4 
8 
5 
6 
S 
8 
7 
6 


CLIMA.TOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Febeuaey,    1925 


Climatolog'ical  Data  for  February,  1925 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit ) 


Precipitation,  inches 


fes 


Number  of  days 


■S  S 


ftS 


Observer* 


Amity 

Arkadelphia.. 
Arkansas  City.. 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch... 
Bentonville  . . . 
Black  Rock... 

Brinkley ■ 

Calico  Rock... 


Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning •■• 

Dam  No.  1 11. 

Danville 

Dardanelle 

Dumas  


Dutton 

El  Dorado  . 

England 

Eureka  Springs.. 
Evening  Shade  . . 

Eayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 


.+t. 


Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs.. 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 


Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

Little  Bock..  . . 
Lvitherville.  ti  .. 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna.      ■ 

Marked  Tree  — 


«... 


Marshall  

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mountain  View 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Newport 

Osceola 

Ozark 


Patterson  . . . 

P  iggott 

Pindall..  .■■■ 
Pine  Bluff  . 
Pocahontas  • 
Portland  .... 
Prescott  . . . 
Princeton..  . 

Rison 

Rogers 


Clark. 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Monroe 

Izard 


Ouachita  . . 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner  . . 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 


Searcy 

Springbank    tt-. 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

TexBrkana 

Waldron 

W'arr&n 

Water? 

Whiteeliffs 

Wvnne C^rnsp 

Yancopin  Desha 


Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington 

Sebastian 

Polk 

Hempstead  ..... 
White 


Searcy 

Polk 

Benton  ..  .. 

Boone 

Cleburne.  ... 
Phillips  .... 
Cleburne  . . . 
Hempstead. 
Garland  .... 
Union 


Craighead.... 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Jolinsou 

(;olumbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 


Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Stone 

Montgomery. 

Pike 

Jackson 

Missis.sippi  . . . 
Franklin 


Woodruff . . 

Clay 

Searcy ■ 

J  efferson  . . 
Randolph.. 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . 
Benton 


White 

Miller 

Montgomery.... 

Arkansas 

Logan 

Miller 

9cott 

Bradley 

Montgomery . . . 
Little  River... 


700 
•250 
146 
700 
•277 
•250 
1303 
259 
205 
361 

158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 
162 

1590 
270 
229 

1465 

'1451 

481 

2'240 

260 

200 


State  Means     and  Extremes 


900 
1'250 
1J62 
485 
193 
445 
377 
600 
175 

345 
182 
155 
399 
775 
316 
277 
612 
235 
229 

1070 
1185 
347 
800 

"650 
367 
231 
240 
450 

196 
307 

1500 
215 
300 
r22 
329 
287 
243 

1385 

236 
240 
700 
2'28 
t050 
332 
675 
206 
800 

"i.sn 

167 


43.8 
45.8 
45.0 


3(1 
28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
37 
20 

39 

25 

20 

3 

41 

31 

2 

9 

38 

18 

21 
23 
17 
24 

2 
37 
42 

1 
38 
11 

1 
6 

27 
25 

8 
52 

6 
63 
33 
17 

29 
80 

2 
45 
27 

6 
37 
19 
16 
19 

10 
38 

3 
11 

1 
25 

8 
40 
26 
28 


51.5 
43.1 


50.8 
52.1 


+  3.4 
+  3.7 
+  6.5 


49.4 
49.2 


45.6 
51.4 

43.2 

55. 4> 
51.0' 
47.6 


+  8.5 
+  L9 

+ 
+  5.9 


46.5 
48.3 


49.3 
44.4 


50.0 


52.4' 
50.6 
.56.0 

48.2 
53-0 
49.2 
50. u 
47.4 
54.6 
52  1 
42.0 
51.3 
46.2 

48. 6 
49.4 
52.8' 
45.1' 

49.' 7 

49^6 


48.0 


52.9 
47.0 
54.4 
50.0 

5:14 

45.8 

49.0 


+  6.1 
+  11.5 


+  2.0   62 
+  2. 1   76 


77 
76 


+  5.3 

+  7.8 

+  5.0 

7.8 


+  7.2 

+  5.5 


+  6.6 


+  6.4 


+  4 
+  3.» 
+  4. 

+  6. 
+  5.9 

+  '5'.i 
+  6.4 


+  4.3 
+  2.6 
+  7-9 


+  4.9 
+  5.8 

+'4.'4 

+  3.9 

+  8.5 


+  5.1 


+  7.5 

+  6.6 

+  5.9 

+  3.7 

+  '9.'6 

+  7.5 

+  5.3 


50.8 
49.8 
52.8 


53.2 


49.9 


49.3 


+  6.6 
-1  7.4 
+  5.U 


80 


80 
76 
79 
76 

'■79' 


14t 

7t 

5 
21 
21 

5 


21+ 
5+ 


7+ 


2T 

21 
22 

20+ 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 
9+ 
7+ 

21 

21 

21 

6 


+  7.6 


+  6.1 


+  7.1 


83 


21 
21 

7+ 
21+ 

'■21  " 
5 

•22+ 


12 

r2+ 


27 
25 


•26 

25 

14 
20'' 
22» 
15 


12 
24 


25* 

24 

25 

21 
21 
18 
•23 
•20 
25 
22 
14 
24 
■23 

•20 
22 
•24'' 
13° 


21 

5+ 
21 


20 


4 
12 

12 
12 

12+ 
27 


12 
27 
12 

27 
12 
12 
27 
3 
12 
12 
26 
12 
•26+ 

27 
3 
13 
13 

'  12 


12 
12 
12 
12 

'i-i' 

27 
11+ 


3.55-0.92 


29 
34 

38 
35" 
37' 
39 


40' 
38 
39 


37 
45 
32 
34 
41 
41 
46 
34 
43 

38 
40 
39 
43° 


28 
11 
3+ 


26 


12 


2+ 


2.78 
4.85 
3.37 
3.76 
2.07 
3.30 
6.65 
2.72 

2.69 

2.74 

5.1 

3.06 

3 

3.03 

5. '28 

3.45 

3.56 

4.51 

2.40 
3.15 
3.71 
1.65 


-1.72 


—0.05 
+  0.13 
-0.45 
+0.17 
+2.69 
+0. 

-1.31 

—0.48 
+  1 


+0.18 
-0.48 


1.19 
1.66 
•2.86 
2.16 
5.37 

1 

3.12 

2.04 


3.97 
3.C9 
3.24 
4.30 
2.45 

5.16 

3.91 

4.54 

3 

3.25 

3.70 

2.63 

2.13 

4.43 

5.54 

2.85 
2.75 
3.10 
1..31 

•2'95 
2. 95 
4.92 


31 
42 
44 


36 


49 


2  79 

5-50 
4.6:^ 
1.88 
3.4! 
2.  8: 
1.99 
2.64 
2.33 
•2.77 
1.04 

1.50 
2.49 
3.83 
5.39 
3.48 
3.37 
3.44 
2.50 
3.80 
3.92 
5.22 
5.77 

3.37 


+1.43 
+0.53 
+0.46 

-0.52 
-0.19 
-0.47 
-0.99 


1.35 
— 1. 


— 0.  85 
+2.09 


+0.2C 


-0.74 


-0.75 

+0. 

—1.69 

+  1.30 
+  0.49 

-U.'ici 
+0.18 

— 0.'87 
-O.S) 
+0.51 
+2.  08 

+0.6; 

-0.46 


-1.1 

+0.56 

+1.30 


+0.24 
+  2.51 


-0.51 

-0.45 

-2.3(1 

-0  88 

-1.51 

-0.3 

-0.84 

-2-05 
-1.15 

+  i.'78 
+0. 
+  0.43 


-1.78 


+0.90 
+  1 


+0.09 


LIO 
1.04 
1.75 
1.14 
2.00 
1.45 
L15 
2.92 
L05 

1.27 
1.52 
2.42 
1.65 
1.65 
1.20 
2.24 
0.93 
LOO 
1.10 

1.33 
1.^25 
2.14 
0.60 


0.61 
1.40 
1.07 
0.72 
1.80 

0.80 
1.77 
1.40 


1.16 

1.18 
1.25 
1.70 
0.90 

1.72 
1.09 
1.30 
1.94 
1.70 
2.  25 
1.41) 
1.15 
2.48 
1.75 

1.30 
0.76 
0.90 
0.83 

1.66 
1.'28 
1.70 


1.97 

1.62 
1.75 
0.94 
1.8:! 
1.00 
0.68 
1.39 
1.5(1 
1.47 
0.41 

0.50 
0.95 
2.04 
2.70 
2-  '20 
1.06 
1-96 
1.40 
1.18 
1.40 
2.25 
1.91 

2.92 


0.5 
0 

0.2 
0 
0 

1.0 

T. 

0.2 

T. 

0 
0 

3.0 

T. 

0.5 
0 

T. 

5.0 
0 
0 

0.5 

0 

3.0 

1.0 


0.5 
(I 
0 

T. 

0.3 

T. 
T. 


1.0 
0 

18 
0 

1.0 

2.  2 
0 
0 

'2.0 

T. 

3.5 

0.8 


T 

0 
0.6 


T. 

0 

0.5 
0 

1.5 
0 
0 
0 
0 

T. 

0.3 

T. 

0 
0.8 
3.5 

0 

0 
2.4 

0 
T. 
(1.1 
T. 

0 

1.4 


13 
13 
15 
11 

8 
10 
15'- 
15 
15 
11 

13 
18 
20 
11 
15 
14 
10 
14 
14 
13 
10 
7 


» 

10'' 
9 
9 

10 

3 

9 
10 

0 

8 

5 

8 
19 
10 

0 
4 
4 

•20 


0 

8 

4 

8 
10 
12 

4° 

2 

5 


19 
17 
10 
19 
7 
4 
16 


4b 

12" 
5 

8 

9 

8 
12 
17 

8 
11 

7 


s. 
sw. 


James  Dillard. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.    E.   Payne, 

J.  D.  Reeves. 

Mrs.  Lelia  1.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.   S.  Weather  Bureao. 

Vernon  C.  Howe. 

H.  L.  D.  Whitson. 

W.J.  Copp. 

A.  B.  Quarterman 
John  C.  Floyd. 
J.    VV.  Bishop. 
Dr.   R.M.  Hunter. 
E.  E.  Cordrey. 
Winfred  D.   Polk. 
J.  O.  Yingling. 
C.  P.  Evans. 
J.  D.   Riley. 
Ben  Johnson. 

J.   M.   Ricketts. 
J.  J.   Babb. 
Dr.  R.   H.  Hardin. 
Geo.   W.  NichoaUls. 
C.  C.   Price. 
University  of  Arkansas. 
U.  S.   Weather  Bureau 
J.  R.  Me  Cuiston. 
T.  J.  Logan. 
W.   R.  0>vens. 

Pen  F.   Battenfield. 
\V.  E.   Me  \'ay. 
.\ .  F.   .^teveus. 
.1.  R.  Newman. 
C'lBude  .iijue.s. 
James  A.   Burnett. 
J.   A.   Insrain. 

O"  Xeal. 

I'htiau . 

CulU-tt. 


ne. 

n. 


se. 
sw. 


N.   P. 
1'.   P. 

,1.  L. 


Benedictine  Si.^iers. 
J.  A.  Lowderlaek. 
U.  A.   Newton. 
V.  S.   Weather  Bureau. 
11.  G.  Lenhardt. 
State   Agri.    School. 
Mrs.   W-   L.   Matthews. 
F.   M.   Daniel. 
C-   N.    Houet;. 
Charles  Walton. 

A.  J.  Park. 

E.   W.St.  John. 
Henry  Harlc^s. 

B.  S.   llalbert. 
John  W.   Webb. 

U    A.   Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
\V.  T.   Parish.  Jr. 
.Mrs.  Josephine  M  orris. 
Isham  Burrow. 

W.   E.  Baker. 
H.   H.  Harlan. 
\V.   \V.   Wood. 
Mi.'^s  Tlieresa  Seheu. 
Henedicitine  Sistei.s. 
\V.   E.   Edmiston. 
O.   J.   Stephenson. 
Foote  Coleman. 
Mrs.   M.   V.  lisdale. 
Carl  A.  Starck. 

J.  T.  Bell. 
Miss  Grace  Field., 
S.  C.  Story. 
Adam  F   buerkle. 
New  Subiaco  Abbey, 
H.  S.   Brashear. 
Dr.  Cheves  Bevill. 
\V.  L.  Shide. 
J.  R.   Hudleston. 
Nannie  0.   Scliirmer.. 
K.  O.   Allen. 
W.  E.  Barton. 


ingsection  means.    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow. ++Rece,ved  too  l^^tote^^  ^^^^.^^^^   ^^     ^^^^^^^^_      _,^^_^.^.^^ 

the  table  indicate  numberof  days  missing;  for  example.  »  represents  two  days  missing.  TAlso  on  other  date... tl'o.t  ottice    aaa 
Randolph,  La.;Lutherville  R.F.D.No  1,  Lamar.ArV.;  Springbank. Doddridge,  Ark.,  Dam  No.   L  Judsoma,  Ark. 


mi6ga6m.: 


February,  1925 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


BUtioni 


Drainage- 
basin 


Arkadelphia 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville  

Bee  Branch  . .. 
Bentonvillo  •" 
Blaek  Kock.  • .. 

BooueviUe 

Briukley     

Calico  Kock 

Caraden 

Center  Point  — 


..illl 


Clarendon 
Clinton . 

Conway  

Corninif  

Uam  No.  1 Ill) 

DaiiTille     ....  i'ii 
Uardanelle    ...Illl 

L)uinas  

Uiitton 

El  Dorado    ...-Illl 

England 

Eureka  Springs 
Evening  Shade.  . 
FayettHville  — 
Eort  Smith  **•  ■ 
Freoman  Springs. 

Kulton    Illl 

Georgetown    ..III! 

Gilbert Illl 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena ill 

lligden '.11 

Ho  lie 

Hot  Springs 

Iliaiig 

.Inueslioio 

Junction 

Lainbrook ill 

Little  Rock  **' 

Luiiit^rville     

Ma^noliii 

Malvern   

Maunuotli  Spg 

Miirianna 

.Niarked    I'ree    .Illl 

Marsball 

Men. Illl 

MorriuL.n 

Mountain  Houih. 

Mcunu  lila    

Murfreesboro.    ,1111 

Newport    Hi 

Oseeola Ill 

()z.uk   

Patterson      III 

Piggott 

Pindall. 

pin«  niuff    ....:; 

Potahonlas. 

Portland    11 

Prescott     II 

Priiu'eton     II' 

Kison    ..11 

Roger?      

Searcy 

Springbank    ...|| 

Story 

Stuttgart  II 

Subiaco  . . . 
Texarkana 
Waldroii .. 
Warren  — 
Wliitecliffs 
Waters . .  . . 
Wynne. ..  . 
Yancopin. . 


Ouachita 

Mississippi.. .. 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

Arkansas 

Wiiite •.. 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White 

White 

Arkansas. .  .. 

White 

White    

Arkansas.  .. 

.\^rkansas 

Arkansas 

White 

Ouachita-  ..■ 
Arkansas  ... 

White 

White 

White 

Arka\isa3. .. 
Arkansas..     . 

lied 

White 

White 

Red  

Arkansas 

White  

.Mississippi... 

White 

Ked . 

Ouachita 

Ouachita 

■.Vhite 

Ouachita 

White 

.\rliansas. ..  . 

Arkansas.  ... 

Red 

Ouachita 

While • 

Mississippi  .. 

.Mississippi.. 

iMiile 

DUHCliila 

.Arkansas 

White , 

Onaeliita 

Ouachita 

White 

vUssissippi  . 

Arkan.'-as.  ... 

White 

St.  Francis.. 

White 

Arkansas 

White 

ouaoliita  ... 

Ouacliita.. . 

Ouachita   .. 

Ouacliita 

.Arkansas... 

White 

Red 

Ouachita  — 

Arkansas. .  . 

.\rkansas.. . 
Red 

.Arkansas.  . . 

I  jjlOuachita 

...IRed 

. ..  [Ouachita 

Jill j  Mississippi   . 
.1111  .Arkansas  — 


.111: 


n 


.94 


.06 

tV 

T. 


.3U 


.05 
.42 
.311 
.39 

1.00 
.ff2 

".bi 

.40 

.'i3 
.6: 

f. 


1.2S 


Daily  Precipitation  for  February,  1925 


Day  ol  month 


;.: 

■.■6. 

.li 

.26 
32 

.51 

i'V 

.'3(i 

■■.i() 

T. 

.60 

.88 

.24 

.48 
'  /23 

iin 

i'26 
.70 
.68 

1.91 

1'2     13 


14 


.05 


.02 


.02 


T. 


1.30 

.'48 

1.45 

.01 

"79 


.43 

'.'32 
.56 

T. 

'  '.66 

1.02 

.55 

.'23 
.60 

!37 

.18 

1.01 


.55 


.03 


.78 
1.40 


.62 


.07 


.16 


.15 


.60 
.41 
.50 

.'32 
.60 
.41 

.80 
.51 
.70 

i.'ii 


.10 


.  .12 

09 


.10 


15 


16 


.60 


T. 


.02 


19 


20 


21 


.60 


04 


.30 


.40 


.36 


.03 


1.80 


.13 


.05 


.55 
.30 
1.35 


.12 


1.06 


1.06 

1.15 

i.'39 
.31 

'.'io 

.88 

.95 

.97 

1.17 

".93 
1.00 
.40 
.24 
.25 
.50 
.10 

!i6 
.'go 

.48 

1.35 

.33 

.16 


.40 


.92 
1.70 

.45 
1.72 
1.09 

.32 

.31 

2.' 26 
.10 
.14 
.57 

1.65 
.60 
.60 
.70 
.10 
.48 
.2 

1.2o 


.05 

1.75 

35 

2.00 

.38 

.47 

2.92 
.86 
.68 

1.52 

i.'es 

1.65 
1.20 
2.24 
.85 
1.00 
1.10 
1.33 

2 '14 
.54 

.'ei 

1.40 
1.07 
.16 
.65 
.80 
1.77 
.32 

.06 
1.18 
1.25 
1.66 

.45 
1.13 


23 


1.10 
1.04 

i.'ii 

i.'os 
.'28 

.36 
1.27 

2.' 42 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


.13 


1.16 


1.30 

1.94 

1.70 

1.00 

.40 

•  50 

2.48 

.10 

1.30 

.76 

.90 

.83 

1.66 

.29 

.50 


.08  1-97 
1.04]   .75 
1.40 
.94 


.52 


1.00 
.68 

."32 
1.47 
.38 
.25 
.12 
2.04 
2.70 
2.26 


1.40 
.65 

1.'75 
T. 
.67 


1.28 
1.70 

T 

1  62 
T 
.14 

1.83 
.30 
.13 

1.3H 

1.  5t) 

.25 
95 


1.96 
1.4( 


1.06 
..52 
.30 

.31) 
.59:1.18 
.75  .50 
.50l    .04 


.20 


"os 
.'ig 

■.'26 
.10 

.'28 

tV 

.'64 

.04 
T. 

'.U 

'.'23 

"tV 

.05 

T.' 

'.'65 

'.'.:: 

'.'2i 

.... 

"tV 

.03 


2. 25 
1. 


.20 

.08 

'.'62 
T 

'.'oo 
'.is 
't. 

T. 

.22|  .01 
...  T 
...  .03 
T.  .... 
...I  T. 
...    T. 


.05 


.01  .. 
.05  .. 


.20 


.06 


.06 


.15 


.24 


31 


3.55 
2.78 
4.85 
3.37 
3.76 
2.07 
3.30 

6. 65 
2. 72 
2.69 
2.74 
5.17 
3. 06 
3.84 
3.03 
5.28 
3.45 
3.56 
4. .51 
2.40 
3.15 
3.71 
1.65 

i.'ig 

1.66 

2.86 
2.16 
5.37 
1.80 
3.12 
2.04 


3.97 
3.69 
3.24 
4.30 
2. 45 
5.16 
3.91 
4.54 
3.78 
3.25 
3.70 
2.63 
2.13 
4.43 
5.54 
2.85 
2.75 
3.10 
1.31 
2.95 
2.95 
4.92 


2.79 
5.50 
4.63 
1.88 
3.49 
2 .82 
1.99 
2.64 
2. 33 
2.77 
1.04 
1.50 
2.49 
3  83 
5.39 
3.48 
3.37 
3.44 
2.50 
3.92 
3.80 
5. 22 
5.77 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  »♦*  for  24  hottrs  ending  midnight.  U  For  24  hours  ending  7  a.  m.  T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  February,   1925 


Stations 

Fort  Smith  ■ 

Uardanelle 

Little  Rock. 

Pine  Blurt' 

Black  Rock  ... 

Gilbert 

Calico  Rock  .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown  .. 
Clarendon. . .. 

Helena 

Arkansas  City 

Camden 

Danville 

Fulton 

Arkadelphia.. 
hatterson.  . .  . 


Rivers 


|Flood 
St  acre 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

Buffalo   ... 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
<io 

Ouachita.  . 

Petit  .lean.. 

Red 

Ouachita. .. 
i  Pache   


22 
20 
23 
25 
14 
30 
IS 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
-20 
28 
18 
9 


10      11       ''-2 


17 


22 


24      25 


26 


28 


29      30 


31 


8.0 
fi.O 
5.0 
8.8 
2.6 
3.9 
2.0 
7.8 
4.0 
5. 6 
13.2 


8.1 
5.4 
4.5 
9.2 
2 

3.9 
2.2 
7.6 
3.9 
5.4 
13.0 


19.9|19-4 


23.6 
6.7 
1.9 
7.0 
1.5 
4.0 


13.1]13.0 


23. 7 
0.5 
1.9: 
0.9' 
O.2I 
4  6l 


18.9 
23.  7 
6.4 
1.8 
fl.S 
2. 5 
4.6 


IS.  2 

23.  3 

5.9 

1.8 

6, 

1.6 
4.6 


7.9( 
4.0 
2.0 
7.1 
2.  6 
3.9 
3.0 
8.5| 
4.31 
4.81 

12.8! 

17.4! 

22.  7 
5.7 
1.7 
6.7 
1.5 
4.6 


7.8 

7.0 

7.1 

7.1 

4.t    4.9 

4.8 

4.4 

1.8    1.5 

2.2 

2.4 

6.5 

6.11 

6.1 

6.5 

2.0 

2.  0 

2  8 

3.5 

3.9 

3.9 

3.9 

4.1 

2.8 

3.1 

3.0 

3.3 

8.2 

8.4 

8.4 

8.9 

4.5 

4.4 

4.5 

4.8 

4.8 

5.2;  6.4 

5  0 

12.6 

12.0:12.7 

12.9 

10.7 

10.5  lO.y 

17.8 

21.8 

21.0  20.7 

20.5) 

5.6 

0.8    7  0 

7  3 

1.7 

1.7    1.7 

1.9 

0.0 

0.5.  6.5 

6.6 

17 

1.9    1.8 

0.31 

4.6 

4.0 

4.fi 

4.6' 

6.8 
4.1 
2.2 
6.6 
4.0 
4.8 
2.5 
8.5 
4 

5.8 

13.1 

18.7 

20  6^ 

7.01 

3.2' 

6.5 

0.2 

4.0 


7.0  10.0 


4.3 

2.0 

6.4 

4.0 

4. 

3 

7.9 

4.8 

6.0 
13. 2: 13. 
19.4i20 
21.7j22, 

6.01  7, 

3  2  3 
65  6 
2.0    2 

4  0    4 


9.9 

4.8 

2.0 

6.1 

4.3 

4.3 

3.3 

8.9 

5.0 

2,  6.4 

4*13.f 

2  21. 0 

0  23. 4 

3i  a  II 

,2    3.1 

7    6.81 

2    2.0! 

6    4.6 


7.91 
6.11 
3.9! 
6.7 
4.41 
4.2i 
3.4 
S.9 
5.6 
6.8 
14.0114.1 
22.5  22.8 
.2125.0  25.0 
1|  7.2    6 

8;  2.0!  2 

8  6.8  h, 
2  1.21  0 
0    4.0    4 


5.3 
4.0 
7.8 
4.3 
4.2 
3.1 
8,7 
5.6 
0.8 


7.4 

4.7 
3.5 
S.( 
4.2 
4.1 
2.9 
8.5 
5.5 
7.0 
14.3! 
22.9 
20. 2 
6.1 
2.5 
6.5 
1.2 
4.0 


6.9i  6. 
4.I1  4 
2.91  2 
7.51  S 
4.1!  4 
4.1!  ■^ 
2  6    2 

8.3  7 
5.31  4 
7-Oi  6. 

14.414. 

22.0  22, 

20.5  26 

5.3,  5 

2.4  2 

6.5  6 
1.2  0 
4.(' 


8|  6.5 
1[  3.9 


1.7 
6 

4.0 

4.0 

2.0 

7.4 

4.0 

6.6 

14.3 

22.  6 

5  26. 5 

5,  5.5 

.4    23 

.3    6.2 

.8    1.2 

.6   4 


6.2 
3.8 
1.4 
6.0 
4.1 
4.U 
2  2 
8.9 
4.4 
6.4 
14. 2i 
23.4 
20.4, 
5.5: 
3.9 
6.1 
0  0 
4.7 


6.7 
4.1 
1.4 

6.0 
4.4 
4.2 
2.2 
8.2 
5.8 
0.6 
14.4 
24.8 
26.7! 
5.5! 
4.7 
0.1 
1.1 
4.8 


7.5 

5.9 

3.1 

6. 5 

7.0 

0.8 

3.3 

9.9 

7  2 

9.0 

16.0 

26  8 

27.5 

8.1 

115.8 

I  6.4 

6.0 

4.9 


7.81 

6.3! 

5.6 

7.0 

7.5 

0.8 

3.8 
10.1 

9.7 

13.6.15. 
18.4'l'.i. 
28  5  3(1, 
29.  9  30, 
13.619, 
17.313 

7.0  10 
10  0;  7 

5. 1  5 


7.0 

5.6 

0.8 

11.3 

7.0 

5.7 

4.2 

9  10.2 

0  10.0 

8  1.5.6 

820.  7 

0  31.3 

8  32. 1 
1'21.8 
5  12.2 
5  11.5 
1.  4.0 

9  6.6 


7.7    7.1 
5.4   5.1 

'.'.'.'. 

5.9   50 

11.1110.8 

.... 

6.81  6.5 

5.4;  5.0 

4.21  4.2 

10.0:10.0 

9.7!  9.3 

15.014.6 

2I..3I2I.8 

32. 6  33.  5 

33.  6  34.  6 

21.118.2 

9.01  8.4 

12.2  11.7 

4.0,  3.2 

7.2    7.8 

.'■.■'>■;''-.';:■>■■':'•- 
•;■;■■.>■;;.':<">/''•■■'•■ 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


February,    192.5 


Daily  Temperatux-es  for  Fet)ruary,     1925 


Stations 


Bates ville?* S  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Bee  Branch J  Maximum.. 

(  Minimum .. 
■Bentonville i  Maximum.. 

(  Minimum . . 
Brinkley i  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
Calico  RookM  . ..  i  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
Camden55 (Maximum.. 

i  Minimum  .. 
■  Center  Point \  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
Conway S  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
Corning S  Maximum . . 

t  Minimum  .. 
•  Dardanelle S  Maximum . . 

/  Minimum  .. 
Dumas Maximum.. 

)  Minimum  .. 
Duttou Maximum.. 

(  Minimum  .. 
■El  Dorado  j  Maximum.. 

)  Minimum  .. 
England J  Maximum.'; 

(  Minimum  .. 
Eureka  Springs  ..  i  Maximum.' ^ 

(  Jlinimum  .. 
Evening  Shade...  i  Maximum; ] 

(  Minimum 
Fayetteville \  Maximum;; 

(  Minimum  .. 
Fort  Smith    (Maximum;; 

)  Minimum 
arannis \  Maximum ; ; 

(  Minimum 
Gravette \  Maximum;; 

(  Minimum  .. 
Helena  \  Maximum;; 

(  Minimum  '; 
jjopa  (Maximum" 

'  Minimum  " 
Hot  Springs \  Maximum;; 

'  Jiinimum 
Huttig S^;aximum;; 

(  Minnnum 

Jonesboro S  f'?^-"""'" •  ^ 

(  Minnuum 

Junction SMa-V'""'";; 

(  Minnnum 

Lambrook  ..»«...    )  ^S?''.'""'"';: 

(  Minnnum 
Little  Bock Mlaxiinum" 

(  Minnnum    ' 
Lutherville  Ulaximum' 

i  Mnunuim 

Magnolia j  Maximum- 

°  I  Mmimum 

Malvern (Maximum; 

(  Minnnum 
Mammoth  Spg. 'Ji  \  Maximum- 

i  Minimum  • 
Mariauna )  Maximum' 

(  Minimum  • 
Marked  Tree  *sV..  \  Maximum - 

'  Minnnum  ■ 
Marshall   \  Maximum; 

(  M'liinunn 
Mena \  Maximum • 

I  Minimum- 
Morrilton (iVIaximum- 

I  Minimum  • 
Ml    Home  (Maximum- 

I  Minimum  ■ 
Mt.  Ida (Maximum- 

)  Minimum  • 

Sewporl ;  Maximum- 

/  Minnnum  • 

Osceola ;  Maximum- 

I  Minimum  • 

Ozark ■ .;  Maximum - 

/  Minimum  • 
Pine  HlnlV .(Maximum- 

I  Minimum  - 
p„<-ah(inths (  Maximum - 

(  Minnnum  - 
Portland  (Maximum- 

(  Minimum  ■ 

Frescott (Maximum- 

I  Miinmiim  - 

KiMin   (Maximum- 

/  Minnnum  • 
Rno-^rs  (  Maximum - 

V-"'*""^  i  Minimum  - 

Qparfv !  Maximum- 

^^^^'^  1  Minimum  • 

j.,it»u-.irt  ^  Maximum- 

''"""'■''^'   )  Minimum - 

fluhia.-o   (Maximum. 

(  Minimum 

rexarWaua (Maximum. 

t  Minniiiim  . 

W-irren                ....  ^  Maximum. 
"'"^"'" I  Minimum. 

vv,ni.e. (Maximum, 

)  Minimum 


56 

45 

61 

36 

58 

40 

55 

41 

58 

28 

67 

40 

61 

57 

67 

54 

57 

45 

58 

43 
65 

45 

5y 

50 

5' 

51 

01 

45] 

63 

55 

58 

33I 

60 

35 

35 

33 

60 

49 

62 

35 

66 

52 

60 

46 

64 

56 

58 

54 


59 
25 
60 
32 
54 
29 
66 
35 
38 
27 
60 
34 
50 
18 
56 
35 
48 
32 
58 
28 
62 
.521  3U 
62  61 
,50  34 
58  56 
40      331 


10 


17      18 


20     21 


22 


23 


24      25      26      27      28      29 


65 

42 

68 

4- 

69 

51 

65 

44 

75 

54 

78 

55 

05 

58 

79 

59 

70 

57 

72 

60 

65 

55 

66 

50 

65 

56 

70 

56 

71 

58 

63 

37 

74 

42 

60 

45 

65 

54 

64 

45 

75 

57 

65 

52 

69 

57 

70 

50 


39      40 


ort 

46| 

37 

■28| 

68 

48! 

41 

■32 

62 

50 

39 

25 

71 

59 

40 

32 

55 

45 

411 

28 

66 

47 

41 

■30 

54 

40 

30 

23 

68 

64 

41 

25 

60 

53 

43 

31 

55 

47 

3: 

21 

58 

53 

29 

27 

66 

52 

39 

31 

61 

50 

44 

30 

63 

70 

21 

30 

64 

70 

30 

32 

65 

66 

32 

44 

67 

75 

37 

43 

63 

73 

23 

26 

72 

73 

38 

38 

61 

70 

45 

46 

65 

75 

32 

36 

68 

74 

52 

46 

60 

62 

34 

37 

65 

72 

39 

43 

62 

64 

24 

30 

72 

73 

41 

45 

00 

73 

35 

52 

67 

67 

31 

45 

65 

"64 

31 

44 

63 

70 

39 

45 

64 

67 

46 

42 

61 

67 

22 

39 

68 

73 

27 

40 

71 

73 

40 

40 

62 

68 

37 

39 

73 

73 

40 

41 

59 

74 

38 

36 

67 
37 

77 
46 

50     38 
33     23 


40 

35 

16 

21 

50 

39 

26 

26 

43 

47 

23 

24 

S«    Instruments  are  read  in  the  iiioriiiii(!  Ml 


iiiaximuir  lemperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU  ' 

CHARLES  F.  MARVIN.  Chief  ,UViilS»nX  v>t  i!-ui'..v»- 

CLIMATOLOGICAL    DATA 


fiRKfl^JSRS  SEGTIOJ^ 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologrist 


Vol.     XXX    Little    Rock,    Ark.,    March,     1925      No.    3 

GENEKAl.  SUMMARY 

The  outstanding  characteriii^tics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  March  were  the  positive  temperature  and  the  negative 
precipitation  departures.  The  month  opened  with  temperatures 
below  normal,  the  lowest  for  the  month  occurring  in  most  sec- 
tions on  either  the  ■2d  or  3d.  Temperatures  were  again  below 
normal  for  a  few  days  about  the  middle  of  the  month  while 
iuring  the  remainder,  near  or  somewhat  above.  The  average 
precipitation,  1.69  inches,  is  with  but  three  exceptions  the 
ieast  for  this  section  during  the  month  of  March  and  at  nu- 
merous stations  the  monthly  total  was  the  lowest  on  record  for 
March.  Most  of  the  precipitation  fell  from  the  10th  to  the  18th 
md  from  the  26th  to  the  30th  and  was  in  the  form  of  rain, 
;here  being  only  three  stations  reporting  an  appreciable  amount 
)f  snow.  The  weather  was  very  favorable  for  farm  work  during 
tnost  of  the  month  and  much  more  land  was  prepared  for 
planting  than  usual.  Although  too  dry  in  a  few  localities,  in 
most  sections  the  dry  weather  did  not  interfere  seriously  with 
growing  crops  or  land  preparation.  The  close  of  the  month 
'ound  cotton  planting  in  progress  in  most  southern  and  cen- 
tral sections,  and  corn  planting  nearing  completetion  in  those 
sections.  From  rather  low  stages  at  the  beginning  of  the 
month,  all  rivers  continued  to  fall  throughout  the  inonth,  the 
mean  stages  being  unusually  low  for  the  season.  Although  this 
ind  the  preceding  month  were  abnormally  warm,  vegetation 
(\'as  not  so  far  advanced  at  the  close  of  the  month  as  might  be 
B.xpected,  due  doubtless  to  the  dry  weather.  Killing  frost  on  the 
15th  did  considerable  damage  to  peaches  and  plums  in  north- 
western counties.  Lightning  struck  a  farm  house  near  Osceola 
on  the  13th,  destroying  it.  On  the  18th  near  Bee  Branch  a 
harn,  feed,  and  three  head  of  stock  were  destroyed  by  light- 
ning. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  month  of  March,  as  deter- 
mined from  the  records  of  51  stations,  was  55.9'^  which  is  3.3° 
above  normal,  3  stations  north  of  the  Arkansas  River  and  4 
south,  showing  negative  departures,  one  normal,  all  others 
po-iitive.  Monthly  means  ranged  from  50-1°  at  Dutton  to  62.4° 
at  E!  Dorado.  The  highest  temperature  recorded  during  the 
month  was89'^  at  Batesville  on  the  25th  and  at  Newport  the 
2()th  and  27th.  The  lowest  was  7°  at  Eureka  Springs  on  the  2d. 
The  greatest  daily  range  was  54°  at  Corning  on  the  16th. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  o^ 
76  stations,  was  1.69  inches;  which  is  3.01  incht^s  below  normal, 
all  stations  except  Portland  showing  negative  departures- 
Monthly  totals  ranged  from0.04  inch  at  Morrillton  to 'v68  inch- 
es at  Portland.  The  greatest  amount  measured  in  21  consec- 
utive hours  was  2-50  inches  at  Arkansas  City  on  the  I7th.  An 
appreciable  amount  of  snow  fell  at  Benionville,  Eureka  Springs, 
and  Rogers,  averaging  0.3  inch.  Fhe  average  number  of  rainy 
days  was  4 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
Thunderstorms:- 8th,  1;  9th,  1;  10th,  18;  11th,  15;  12th,  10; 
13th,  29;  14th,  11;  loth,  3;  16th,  3;  17th,  9;   L8th,    15;  19th, 
1;  24th,  1;  25th,  5;  26th,  21 ;  27th,  2;  29th,  3;  30th,  2;  31st,  7. 
Dense  fog:-    13th,  1;  17th,  1;  19th,  2. 
Solar  Halos:-  23d,  1 ;  24th,  1 ;  26th,  1. 

Light  Smoke:-  6th  to  imh;  20th  to  31st  most  sections  of  State. 
Sleet:-  1st,  2;    28th,   1. 

Moderate  Hail:-  10th,  Waldron,  slight  damage. 
Heavy  Hai':-  10th,  Bloomer,  moderate  damage. 
High  Winds:-  18th,  mcst  sections,  slight  damage. 


MISCELLANEOUS  DATA 

Pressure     (Sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

a 

eS 

a 

.c 
if 

O 
1-1 

o 

SI 

o 
o 

s 

S. 

sw. 

a 

« 

13 
18 

a 

a 

A 

Bentonville.. 

30.08 
39.07 

30. 52 
30.53 

13 
15 

29.62 
29.62 

i» 

18 

5.804 
7,239 

30 
43 

85 
76 

Fort  Smith... 

71 

50 

Little  Rock 

30.11 

30.56 

15 

29.71 

26 

7,256 

40 

w. 

18 

69 

48 

73 

Memphis 

30.13 

30-60 

15 

29.72 

18 

6..'i74 

43 

sw. 

18 

70 

47 

72 

COMPARATIVE  DATA  FOR     MARCH 


Year 
Means 

Temperature 

Precipitation 

Number  of 

days 

3  c! 

CD  3 

s 

is 

o 

+J   CO 

S  C5 

Depar- 
ture 

Partly 
tloudy 

o 

o 

IS 

and  Ex- 

52 6 

96 

1 

4  70 

12 

8 

11 

R 

tremes 

1891 

46.7 

-5.9 

82 

10 

5.10 

+0.40 

11 

9 

11 

10 

1S92 

47.9 

-4.7 

90 

9 

3.44 

-L26 

14 

8 

9 

7 

ISilo 

60.1 

-2.6 

82 

5 

3.55 

-1.15 

16 

6 

9 

1894 

54.6 

+2.0 

88 

8 

9.84 

+5.14 

14 

7 

10 

9 

1895 

51.8 

-0.8 

91 

10 

5.39 

+0.69 

13 

7 

11 

U 

1896 

48.7 

-3.9 

85 

12 

5.28 

+0.58 

10 

7 

14 

8 

1897 

55.9 

+33 

88 

13 

9.76 

+5.C6 

10 

/ 

14 

15 

1898 

54.5 

+  1.9 

88 

18 

5.96 

+  1.26 

10 

9 

12 

9 

1899 

50.  0 

-2.0 

87 

1 

2.97 

-1.73 

12 

9 

10 

7 

1900 

51.2 

-1.4 

90 

7 

2.50 

-2.20 

15 

7 

9 

1901 

51.5 

-1.1 

86 

4 

4.67 

-0.  03 

14 

8 

9 

6 

1902 

52.6 

00 

89 

14 

6.34 

+0.64 

12 

10 

9 

7 

19U3 

54.8 

+  2.2 

85 

11 

5.56 

+0.86 

10 

9 

12 

8 

1904 

55.3 

+2.7 

90 

12 

5.64 

+0.94 

11 

11 

9 

8 

1905 

57.1 

+  4.5 

92 

26 

5.31 

+0.61 

10 

10 

U 

9 

1906 

45.2 

-7.4 

83 

10 

5.69 

+0.99 

8 

6 

17 

11 

1907   

61.9 

+  9.3 

96 

25 

3.22 

-1.48 

14 

8 

9 

6 

1908 

59.5 

+  6.9 

93 

21 

3.79 

-0.  91 

11 

9 

U 

S 

1909 

52.7 

+0.1 

84 

16 

3.71 

-0.99 

13 

8 

10 

8 

1910 

60.7 

+  8.1 

92 

23 

1.39 

-3.31 

20 

7 

4 

3 

1911 

56.6 

+  4.0 

94 

15 

2.17 

-2.53 

16 

9 

6 

6 

1912 

45.8 

-6.8 

86 

10 

7.86 

+3.16 

7 

7 

17 

12 

1913 

49.7 

-2,9 

88 

8 

4.74 

+0.04 

14 

9 

a 

7 

19U 

50.0 

-2.6 

86 

4 

5.13 

+  0.43 

12 

8 

11 

9 

1815 

42.5 

-10.1 

73 

14 

3.54 

-1.16 

9 

' 

15 

19l6 

54.5 

+  1.9 

91 

11 

1.93 

-2.77 

16 

6 

9 

5 

1917 

53.0 

+  0.4 

87 

9 

5.32 

+0.  62 

14 

5 

12 

11 

1918 

.57.9 

+  5.3 

96 

16 

1.31 

-3.39 

11 

8 

12 

4 

1919 

53.  2 

+  0.6 

86 

11 

5.47 

-1-0.77 

17 

5 

9 

6 

1920 

51.8 

-0.8 

88 

2 

5.31 

+0.61 

11 

5 

11 

M 

1921 

60.8 

+  8.2 

92 

IH 

6.  .55 

+-1  85 

11 

8 

12 

9 

1922 

51.7 

-0.9 

83 

7 

8.  .58 

+3.88 

12 

6 

13 

11 

1923 

49.6 

-3.0 

88 

2 

5.  04 

•+9.  34 

15 

5 

11 

8 

1924  

46.6 

-0.0 

84 

5 

3.27 

-1.43 

13 

B 

12 

8 

1925 

55.9 

+  33 

89 

7            1.69 

-3.01 

IS 

6 

7 

4 

•Based    on  30  years  record. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Mahch,    1925 


ClimatoIogric»l  Data  for  March,   ItSS 


Btations 


Counties 


Amity 

Ark»delphia..  . 
Arkfciuas  City.. 

Arlberj 

B»tMVille 

B«»  Branch 

Bentonville  — 
BlucW  Rook... 

Brinkley 

Calico  Rock  — 


Camden 

Center  Point. 
Clarendon.... 

Clinton 

Conway ■ 

Corning 

Dam  No.  1... 

Danville 

Dardanelle... 
Dumas   


Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 
Evening  Sliade  .. 

Eayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 


Gilbert 

Grnnnis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs..-. 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttif •  •  • 

Jonesboro ■■• 

,1  unction II- 

Lambrook 

Little  Rock 

LutherviUe.  ++  ... 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna.     • 

Marked  Tree 


Marshall  

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home- 
Mount  Ida 

Murfreesboro 

Kail 

Newport 

Osceola -• 

Oiark 


Patterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  BUiff    

Pocaliontas 

Portland 

Prescntt.   

Princeton  — tt. 

Riiion 

Rogers 


Searcy •• 

"prlngbank    It 

Stor\' 

St\iU»art  

SuhlBco 

TpTRrkana 

Waldron 

Warren 

\\'at«rs 

Whitecliffs 

Wynne.  - 


Clark 

Clark.. 

Deiha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  ... . 

Henton 

Lawrence 

.Monroe 

Izard 


Ouachita  .. 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner  . . 

Clay 

White 

Yell 

Veil 

Deiha 


Madiion 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian. .., 

Polk 

Hempstead  .. 
White 


Searcy 

I'oU 

Benton  ..  .. 

Boone 

Cleburne.  ... 
Phillipi  .... 
Cleburne  ... 
lleinpsteaJ. 
Garland  .... 
Union 


Craighead... 

Union 

Phillips 

Pulaiki 

Jeknton 

(Joluuibia. .. 
Hot  8pring». 

KuUon 

Lee 

Poiniett 


Searcy 

Polk 

Conway 

Baiter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

Jackion 

Mississippi  . .. 
Franklin 


Woodruff. 

Clay 

Sear(>y 

JelTeraon  . 
Randolph. 

,\shlpv 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 
Henton  . . . 


White 

Miller 

Montgomery.. 

Arkansas 

Loltan 

Mill-r 

>*cott 

Bradley 

Montgomery . 
Little  River-, 
rross 


Yancopin   Desha. 


State  Means    and  Kxtreraes 


H 


Temperature    (  Degrees  Fahrenheit  >  Precipitation,  inches  Number  of  days 


71)0 
250 
145 
700 
■.J77 
•25{) 
ia03 
'259 
2(i5 
3G1 

158 
470 
200 
516 
80« 

190 
327 
380 
ie'2 

1590 
270 
229 

1465 


1451 
4S1 

2240 
260 
200 


900 
12S0 
1V.S2 
485 
193 
445 
377 
600 
175 

S4o 
'.»2 
165 
399 
775 
S15 
277 
SI2 
235 
22V 

1070 
11S6 
347 

sw 

C50 
367 
2233 
231 
240 
450 

196 
3'J7 

1.500 
215 
300 
122 
829 
287 
24  S 

1385 

236 
240 
700 
228 
1050 
332 
675 
206 
800 


107 


B 

<5 

t-i 

rT. 

:3 

i 

cS 

rt 

§"5 


."tzo 


i«     o 


Observers 


3" 
28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
37 
20 

39 

25 

20 

3 

41 

31 

2 

9 

38 

18 

21 
23 
17 
24 

2 
37 
42 

1 
38 
11 

1 

6 
27 
25 

8 
52 

6 
S3 
33 
17 

29 
SO 

2 
45 
27 

6 
37 
19 
16 
19 

10 
38 

3 
11 
25 

8 
28 
40 
26 
28 

8 
1 
3 
87 
30 
IS 
86 
18 
23 
34 

U 
17 

1 
87 
27 
39 

6 
28 

1 
20 
18 

1 


52.0 
52.3 
52.4 


—  0.2 

-  0.3 
+  5.1 


58.4 
50.3 


.55.7 
58.1 


55.9 

56.2 


56.6 

50.1 
62.  4' 
50. 3' 
55.0 

53.4' 
5«.  2 


+  6-0 
+  2.4 


-0.3  84 
+1.1   83 


83 


87 


+  2.1 

+  5.0 


-0.8 

+  2.0 
+  6.0 
+  1.1 

+  4,0 

V'3'5 
+  3-6 


55.4 
53.1 


56.6 

.52  "6' 

56.  0 
60.7' 

56.  2 
61.4 
.55.  4 
56.8 
54-4 
.59.0 
5«.4 
•50.2 
>7.  6 
54.0 

55-3 
•56-4 


53  .2* 
52.4" 


57.2 
.56  3 
55.4' 


.58-3 
54.2 
59.6 
55.9 


57. 5 
53.9 


.56-4 


.56. 2 
-57-1 
57.4 

59.' i 


9.3 


+  2.8 

-"6.8 

-f  1.7 
+  2.3 

+  3.4 
+  4.2 


+  2.3 
-0.5 

+  2.8 


+  1-7 

+  3.8 


2.6 
0.8 


+  4.6 
+  1.5 
+  2.0 


82 
85 


25 

251- 

26 


18 

8+ 


83 
84 


85 

84 
85* 

84 
88 
84 
83 
82 
85 
85 
84 
S3 
84 

84 
S3 


+  3.5  8C 

+  2.6  82 

-|-  0.8  88 

0.0  81 


1-2  5 
+  4.5 

+  3.4 


+  2.2 
+  3.5 
+  0-6 

+  '3.'o 

+  "4^4 


55.9  +  3-3   89 


83 


26 
9 


26 

8t 
25 
26 

8 

"s 

26 


26 
23 

10 

33'' 

25" 

7 

"9' 
19 


26 
26 

lut 

8t 
21 
14 
26 
26 
25 
25t 

8 
26 


25+ 


26t 

8 

e 


26 

8 

6 
24+ 


25 
8 


25+ 


24+ 

8 

25 


9+ 
25+ 


3 
3 

2 

15 

2+ 

2 

2 

2 


28* 
24 
24* 

21 
23 
24 

23 
17 
29 
22 
13 
24 
2H 

14 
20 


22 
22 


27 
17 
25 
24 


24 
9 


82 


25 
19 
26 

•25' 


15+ 


38 

43 
37'! 
41* 
39 

'43' 
34 


46 

37 
44* 

38 
49 
40 
32 
31 
34 
43 
51 
39 
44 

43 
43 

45' 
45" 


42 
40 
48* 


40 
41 


36 


0.72 
4.10 
2. 20 
2. 92 
3-24 
0. 34 
J.  32 
1.49 
1-33 

1.64 
0-78 
0.81 
2.82 
0.80 
2.48 
1.95 
0.71 
2.89 
2. 

1.30 
8.96 
0, 
0.50 

6.26 
0.85 
1.40 
1.41 
0.85 

t).99 
1.13 
0.63 


-4.38 
-1.32 

—1.20 
1.94 
3.48 
0.90 

-4.48 
-2.24 

-3  53 
-4.29 
-4 


-3.89 
-2.22 

-3.59 
-1.57 
-2.97 

-3.  in 

-0.48 
-4.52 
-3.42 

-3.' 82 

'2 


2  72 
3.71 
1.59 
0.  l** 
3.85 

3. 2.5 
3.28 
2.6<l 

0.  52 
2. 28 
1.85 
0.49 
1.43 
1.26 
1.98 

0.87 
1.05 
0.04 
1.36 
0.13 
0.96 

'i.'so 

2. 50 
0.53 

1.16 
2.  65 
1.36 
0  91 
2.50 
5.6.S 
1.54 
1.92 
2.11 
0.28 

0-  20 
2-49 
0.15 
0.80 
2.73 
1.87 

1 .  45 

2.  55 
0.81 
0.85 
1.39 
3.09 


-3. 16 

-4.88 


-3.ff 


e.50 

2-50 
1-10 
1.34 
1.62 
0. 12 
0.99 
1.46 
0.67 

0-  53 
0.51 
0.57 
1-65 
0. 76 
0.71 
1-75 
0.38 
1.77 
1.53 

0.81 
1.90 
0-67 
0-25 

0.26 
(4  53 
0-80 
0.70 
0.60 

0.39 
0.55 
0.34 


0 
0 
0 
0 
0 
0.6 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0.2 

'"6 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

n 


-3.46    2.14 

2  Kl 
-3.71  0.<.>7 
-6.10  C. 11 
-1.82    1-40 


-f.66 
—2.11 

-4.42 
-1.49 

-4.76 
-3  25 
-4  42 
-3.03 

-3.38 
—8.92 

-3."  15 
-4.68 
-3.90 

-309 
-2.  92 
-3.62 

-5.45 


-4.6r 
-2.16 
+  0.  42 
-3.07 
-3.20 
-3. 2.  J 
-3-31 

-5.27 
-2.30 

-4-97 
-0  l'8 
-2-32 

-3,03 

-.3.'3! 
-3.61 


1.69  -3-01    2.50 


1.00 
2.07 
1.90 
0.62 
1.62 
1-50 
11.30 
0-43 
1-18 
0.62 

0.50 
0.39 
0.03 
1.00 
0.13 
0.50 

'i.'so' 

1.52 
0.30 

0.57 
1  -.02 
1-lfO 
0.  50 
0.  811 
2.36 
0.86 
1.20 
1.38 
0.19 

0. 10 
1.15 
0-13 
0-55 
1-98 
U.  92 
0.43 
1. 10 
0  30 
0.85 
0.85 
1.87 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.3 


13 

17 
16 
19 
18 
76 
21 
20 
15 

16 
19 
9 
21 
21 
26 
22 
20 
23 
16 

17 

17* 
16 

24 
15 
22 
21 
19 

14 
14 
17 


6 
10 

5 

6 

0 

5 

0 

0 
18 

10 
9'' 
7* 

14 

".V 

10 
4 
2 
3 

9 

K) 
12 


12 

5 

4 

5 

4 
11 

8 

2 

4 

6'» 
6* 
1 

4 
6 


U« 


10 

7 

2 

12 

4 

4 

7 

8 

0 

8 

. ...IG.   C  Thrash. 
n.lF.  J-   CartM-ntf r- 
n.  iGeo.    E.   Payne. 
ne-1.1-   D.    Ree\e^. 

Mrs-  I.elia  1.   '1  e tei . 

1.  E.  Scanlan. 

U.    S.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.    Ilowe. 

H    L.   D.   Whit^on. 

W.J.  Copp. 

A.   B-  Qnarterman 
.lohn  C.   Floyd. 
I.    W.   Bishop. 
Dr.    R.M.   Hunter- 
K.  K.   Cordrey. 
Winfred  D.    Polk. 
I.  0.   Vingliiig. 
C   1'.  Evans. 
.L  D.   Riley. 
Ben  Johnson. 


•L   M-   liicketts. 
.1.  J.   Kabb. 
Dr.  R.   II.   Flardin. 
Geo.   W.  Niclioaldf 
C.  C.    Price. 
^'niver^ily  of  Arksn. 
V.   S.    Weather  Biiic, 
J.    U.   Mc  Cuivton. 
r.  J  .   Logan. 
W.   R.  Ow»us. 

■'en  F.  Ba'tenfield. 
W.    E.    Jlc   Vny. 
A  .  K.   Stevens. 
.).  R.   Newniiin. 
Claude  Jones. 
James  A.    P.urnett. 
J.   A.   Ingrain. 
N.   1".  \y  .\ral. 
1'.    P.    latreu. 
J.  L.  Cclleu. 

Renedictine  Sistrrs, 


r.  s. 
11.  (i 

.<t»te 
.Mrs. 
V.  M 
C.    \. 


1  rjv.derbnck. 
Newton  . 
We»l!irr  Burt'ao 
l.enlmrlt. 
Agri.    .School. 
W-   L.    Matthews. 
Daniel. 
Houck. 


sw. 

lUV. 


n. 

sw. 


Charles  Walton. 

\.  J.  Park- 

F.  W.,St.  .lohn. 
Henry  jUrU-^'- 

B.  S.    llall..-rt. 

(t     A.    WliitliiiRton. 
Hell)  y  A.  \i».\\s. 

W.  s.'  Poii'sh'ee'.' 
.lime  Thoniasou- 
L-lmni  Hurtuw. 

W.   K.  Baker- 
II.   II-  llailan. 
V/.   W.   Wood. 
.Miss  Theresa  Schd 
Bi'iieilicitine  Si'teJI 
SV.   K-   Kdmi.-ton. 

C.  D.   Calliouu- 
I'oote  Coleman. 
.Mrs.   M.   V.  TisdaleJ' 
Carl  A.  .Starok. 

J.  T-  Bell. 
Miss  <!r»re  Field. 
S.  C.  Story. 
Adam  F    Kuerkle. 
New  Snhi.Mo  AbbeyJ 
n.   S.    P,ra.«he«r. 
Dr.   Ciieves  Bevill. 
W.   L.   Snide. 
J.  R-   Hudle.«ton- 
Nsnnie  (.).   Schirniei" 
K.  O.   Allen. 
W.   E.  Barton. 


~:^    rt,nartures  from  nori^al  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record :  but  all  .■oninlete  repor-s  are  used  in  deur 
The    departures  irom  normal  temperati  _p_  ^^^^^^  ^^^^  ^^  ^^^^^^^^  ^^^^^^^  ttReceired  toolate   to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters 


,-ntr  section  means.    T-  Precipitation  is  less  tlian  0-01  ir 
hetableindic^itenumborofdaTsmissin?;forexample,'r3presentstwodaysmissing-TAIso 

Kandolph,  La-;l.uthervine  R.F.D.No  1.  Lamar,  Ark.;  Springbank.  Doddridge,  Ark. ,  Dam  No.   1,  Jud=on.a,  Ark. 


other  datsi.ttPost-office    addresses    of  these    station; 


.  apreariiigl 

follows:-       Jui.itiou 
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Dailr  Pr«Mpit«M««  f*r  March,   ItSS 


Itktloni 


Dr«inat«- 

basin 


DaT  of  meiitii 


Arkailelpliift        Hi' 
Ar-tiUisiis  Cily    III 

Ariberg •  •  •  • 

il&ie»viU>i   In. 

bee  lirRiicli  ..... 
BpHtonville  •  . 
Biack  UiicW.  ...Ill 

Kouueville ; 

HriiiWl'y     i,» 

fiilico  r.oclc       I 

Camcleii In 

Center  Point....  • 

i;l«,r«n>loii    ill 

Clinton 

Conwuy  

Corn  nig   

lum  .Nil.    1 I" 

DiiUTiile      i'l 

l>arctKiiell»     ...I, 

Diiiuni  

Uiiuou 

Kl  UonuU)    l!!i 

KlllflrtUil 

Kmcliii  SyrliiKS 
Kveiiniii  Sh.ade.  . 
hnyrttuvi  lie    ... 
Kort  .Siniili  **•  . 
Fre  •mail  8pring> 

l<l!ltoll      .Ill 

(iBorgotuvvii     ..|;l 

Gilbert li! 

tiraiMiis 

(imvetle 

Hrtrrison ■ 

Heluiii* ill 

HiKiIen  ■ ii 

IW.l'f 

Iliit  Springs 

Illilhlf 

.Ulli^sbOVO 

Jiinciion 

Lunibrook li^ 

Little  Aock  *" 

l,iitti>-ryill«     

.Minfnoliiv 

Mftlvtrn    Ill 

»;.Mnui..t  h  Sprf.  il 

M;i.rinun> 

M^rkx.i    I'l're     .III 
M»r»b»l  I 

.VlHMW it; 

Miirnin'.ii   

Miiuumin  MdiMii . 

Mo  "II  i'lii    

Miirfreeslioro.     ! 

NawiHirt    Hi 

Okoeol* il! 

ni»rk   

Patterson      ...  II 

i  ...fcukl 

I'ill.tHll.     

Tin*  Hlufr    ....;. 

l>.i«nliunlti>.    ■    ■ . 

I'oaiKinl    5 

PrcTOlt lil 

iTiiux'ion     ■ 

li.SOll     .11: 

Koif.-r' 

Sfurcy 

riVinnKbiiiik    ...Hi 

St  iry 

^i'lUKail   iii 

biibiaco 

Tri"srWi\im      ...1 

Wftl.lrun 

VV.iri-f  n 1 

VVIiileciin.H 

Wuters 

«-v,,....  |:; 

Vaneopin  lil 


Ouftcliita 

.Mississippi..  . 

White 

White 

ArkansKS.. .  . 

.\rkaiis»i 

Wliite 

.irkan.sas 

White....     .. 

White     

Ouachita    ... 

Ked 

White . 

Wliitf 

.Arkansas. .  . 
Wlijte  ...  ... 

Whilf.    

Arkan«as .  . . 
.Vrkansas.. .. 
.^rkaiisHS. ..  . 

Whit- 

Oiiachila  ■ . .  - 
Arkansa.-*  ... 

Whil.', 

Wliite 

Wliite 

Arkansas . . . 
.\rkansas..     , 


Wiiile  . 
White.. 
U.il    ... 


.Arkan.sah.  .. 

Whu«   

Mississippi. 

Wiiit.?, 

ited 

Ouachita. . . 
Ouachita... 

Allitc 

Ouachita... 

White 

Arkansas. . 
.\rkan.-as.  . 

Keil 

Ouacliita. . . 

While 

-\lis';i»«ippi. 
.Mis.si>sii>pi . 
Ahilo 

oiifti'hika.. . 
Arkansas... 

\Vhii^ 

I  Hiachita. .. 


.03 


.Oi 


l.)uachi»a. .. 
I  Whim 

S(i»si-siiipl 

ArWan.««».  .. 
IWhite 

St.  l-'rancls. 

White..  .... 

Arkan.-'ai . . 

WhIl* 

(Miachila  .. 

(iuachita. . 

onachiia    . 

Ouachita. . . 

Arkansas  . . 

Wtiite 

Iteii 

Ouachita. . . 

ArkaiisHS.. 

Arkansas.. 

Ite.i  

\rk«ii^fts.  . 
iOuaciiitii... 

K.Mi 

Ouachita. . . 
;  Mis.-issippi 
|.\rkau;as... 


■  Ob    . 


.05 


•  I  •,•.,• 


T. 


.OB 


T. 


.45 


2.00 


.03 


1.10 
1.34 
1.5U 

T 

.59 


.51 
t'.' 
1.55 
.'5- 


.38 
1.77 


.04 


.05 


1.00 


.0., 


1.95 

.•43 


.U 


T. 


T. 


.10 


.22 


.87 
I  90 
.02 
.55 


50 
1.48 
.35 
.:^8 
.09 


.63 


.33 
.32 
1.25 


l-4b 
.4-2 


IS 


.H) 


.73 
l.OU 


.30 
.43 
1.  l» 
.47 

.50 
.39 


.50 

.45 

2.36 


1.3b 


.05 
.U, 

.5.1' 

.t,2 

1.10 


03 


1.53 


.Oi 


.02 

T 

.19 

.02 
1.50 

T. 
2.0' 
70 


01 
2.50 


.05 


.52 
1.21 


T. 
.50 
.90 
1.62 
T. 
.99 


.09 


1.02 


.06 


20 


22 


1.20 


l.V 


1  3s 
.04 


.03 


1.30 
.40 


23 


24 


25 


2t 


27 


28 


29      SO 


tl 


.56 


.30 


.08 


.13 


.25 


.03 


.26 


.08 


.15 


.55 


.30 


0.72 
10 
2.20 
2. 92 
24 
0.34 
3.32 


.01 


1.49 
1.33 
1.64 
0.78 
0.81 
2.82 
0.80 
2.48 
1.V5 
0.71 
.89 
2.88 
1.30 
3. 96 
0,77 
0.50 


n.2G 
0.  85 
1.40 
1.41 
0.S5 
0.99 
1.13 
0-63 


.30 


.50 


1.15 


■  92 


■  O.i 


72 
71 
59 
18 
85 
25 
28 
60 
52 
28 
85 
49 
43 
26 
98 
87 
05 
04 
36 
13 
90 
80 
50 
53 

le. 

65 
36 
91 
60 
,68 
.54 
,92 
U 
.28 
■20 
49 
15 
80 
.73 
.il 
.46 
.55 
.85 
hi 
39 
09 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  suns«tunleks  otherwise  indicated.  •♦•  for  24  l)Ours  eiidiiiif  midnight,  li  For  24  hours  ending  7  a.   m.  T.  Trace,  or  less  than  0.»1   inch 

Daily  Kiver  Stanaa  for  March,   1985 


stations 


Iv.ri  >u}it:i  — 

)i»rdauclie 

Little  Rock. 

I'lUC    liiUII 

Hlackllock   .■■ 

Odhert 

Calico  Rock  . . 

Hatesville 

New  port 

Oe.u^gctMwn  .. 

Clarcuilnii 

llr-ieua 

Arkaiisus  city 

Onideii    

Danville 

Fuiton 

Ariiad.^lpbifi. . 
j.erier'ciiK  ■ ,   ■ 


.Flood 


22 
20 
23 
25 
14 
;\o 
IS 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
2( 
18 
9 


■i 


13      14 


15 


0  4 
■i   3. 

4,  8 
3  6. 
8    4. 

9;  3^ 
8'  9 
Oi  6. 
i:l3. 
Il22. 
2:i4^ 
5'o6  ■ 
7, 12 

:!!|  9. 

2  2. 
,2    9. 


6 

6.1, 

7 

4.1| 

5 

3.n| 

6 

7.s! 

0 

6.0 

' 

4  6 

7 

3^4 

5 

9.3 

6 

8.0 

8 

13.2 

■t 

22.5 

f; 

35.1 

•' 

■■r,.  7 

8 

10.5 

4 

7.0 

4 

8.7 

2 

2.8 

(. 

9  6 

t).  0  6. 8  6.  6 
3.8  3  8'  3.5 
2.1,  2.0,  1.5 
7.2  G.8  6.4 
5  8  6.61  5.5 
4.5!  4,  J 
2.SJ  2.7 
S.o!  8.4 
7.01  0.6 
12.C11.4 
22.  f.i22. 3 
.15.1  : 
,i7..i 
9  0 


4.6, 
3.1 
9.  U 
7.5 
12.8 
22.  .1 
36^  1 
37.1 
9.  r. 


6.5i  5.1 

8.1  7.7 

2.6  2.. 

:>.'.>'  '1.4 


6  D     0.4     3.4 


3.41 

1.0' 
6.2 
5.5, 
4.2 
■2.  1. 
8.2i 
6.3; 

10.6' 

22^0! 

33.6; 

S7.5J 
8.1i 
3.  2 1 
7.01 
2  3 
^.  8i 


9    2, 

0  0, 
6  5, 
:>  4, 

1  4 
1,  2, 
71  7 
4  5. 
4!  8. 

.1,20. 
0129. 
6  35. 


II  4, 


1 

8, 

5, 

7, 

■20. 

27, 

34, 

7  7 

8  3. 
7 

31   1 


.61  1, 
ttl  7, 
0|  5, 


Illy. 

712*;. 
9I33 

5i  7. 
9i  15. 
6  «. 
S[  0. 
9    7. 


6;  4 
9I  2 
9    5 

ry  4, 

li  4, 

^!^' 

0'   4. 

4|  8, 
5il8, 
3! '24, 
8:32 

8  U. 
6,  6, 
9I  0. 
fi'  7 


.3  6^  1|  5 

.5.  3.2|  3 

.1'  2.0  1 

.4,  6.4  6 

.3  4.0  3, 


1|  4.4 
81  2,1 


7.4 
4.7 

8.0 
18.7 
8123.6 
5!31.0 
ol  6.8 
6!  I  4.  2 
4l  6.4 
8    1.1 


3, 
1, 
6, 
4. 
4, 
.01  1, 
9I  7 
6|  4, 

f'l^; 
4,21. 

7^27. 

0  9. 
2    6. 

01  0^ 

5I  6. 


8,  6 
Oj    4, 

4!   1 

r  5, 

il 

4j  4- 

0    6. 

7I17. 

0j21 

»-i 

8 

8 

1 

4 

2 


11   1. 
71  5. 


6 

7 
9 
8 
2  16 

3I2I 
()i26. 
41   7. 

II  4. 
01  6. 
1    0. 

III  5. 


5.8 
8  2 
2.6 
5.7 
5.7 
4.4 
1.6 
7.5 
5.8 
9.4 
hi.  5 
22.6 
26.  . 
"7,1 
6.2 
6.0 
0.4 
5.6 


4,  6 
1  3 
4    2 

5,  6. 
5. 
4. 
1. 


5. 

9. 
16 
5124. 
9127. 
0!  (1 
3    ' 


8.2 

3.0 

1.6 

0.4 

4.8 

4.2 

1.3 

6.6 

4  8 

8.4!  7 

16'.  81 16 

6125.8127 

4  28. 6 '■29 


51 16 

4I28. 
30 


6.0  5. 
4.8  4. 
5.81  6. 
0.0-0. 

6.01  6. 


26      27 


5.8 

6^6 

5.2 

5.0 

4.1 

4.0 

3.3 

2,9 

2.2 

2.4 

1.4 

1.0 

5.2 

6  3 

6.5 

6  0 

4.6 

4.8 

4.5 

40 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

6.5 

6.4 

6. 2 

6.4 

4.0 

4.0 

4.0 

40 

6^8 

6.4 

6.0 

6.8 

15.8 

15.4 

15.2 

14.9 

29  8 

:Ui.6 

31.1 

31.5 

31.6 

32.(' 

32,  7 

33. 3 

4.8 

4.7 

4  6 

4.5 

3.9 

3^9 

3  9 

3.8 

6.5 

6.4 

6. 3 

6.2 

0.0 

0.1 

0.3 

0.4 

7.4 

S.O 

8.4 

8.6 

4.9 

2.7 

0.6 

5.4i 

4.0I 

3.9 

1.3| 

6.3I 

3  9 

5.8 
14.8 
31.7 
33.8  34.1 

4.61  4.8 

3.Sl  3.7 

6  2    6  0 

o.o!-o.i 

8,  ol  8.4 


4,9 
2,5 
0.5 
4.9 
4.0 
3.9 
1.1 
6,3 
3.  7 
5.6 
14.7 
81  8 


:••.•',/•;•,'■.■;''>:■.  ■•■ 

ifili 


|l 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


March,    1925 


Daily  Temperatures  for  March,     1926 


Stations 


9      10 


11     12 


13     14     15     16     17     18 


19     20     21 


22     23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30     31 


BatesviUe4$ 

Bee  Branch 

Bentonville 

Brinkley 

Calico  Kock}*  .  . 

Camdeii^^ 

Center  Point 

Conway  

Corning 

Dardanelle 

f-u.iias 

Untton  

El  Dorado 

England 

Kureka  Springs  ., 

Evening  Shade... 

Kayetteville 

Fort  Smith    

3ranni9 

liravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

Lambrooli  ..55... 

Little  Rock 

Lutlierville  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.  55. 

Marianna 

Marked  Tree  55... 

Marshall  

Mena 

Morrilton 

Mt.   Home   

Mt.  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison  

Rogeri  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

Texarkana 

Warren 

Wynne. 


\  Maximum. 
i  JMinimum. 
i  Maximum. 
I  Minimum. 
<  Maximum . 
i  Minimum . 
*  Maximum, 
i  Minimum  . 
,  j  Maximum. 
)  Minimum  . 
S  Maximum. 
I  Minimum  . 
.  i  Maximum. 
I  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Minimum  . 
j  Maximum. 
)  Minimum  . 
i  Maximum . 
f  Minimum  . 
j  Maximum. 
(  Minimum  . 
j  Maximum. 
(  Minimum  . 
j  Maximum. 
(  Minimum  \ 
S  Maximum.' 
(  Minimum  ' 
)  Maximum [ 
(  Minimum  '_ 
j  Maximum] 
(  Minimum  '_ 
j  Ma.ximum| 
I  Minimum  \ 
j  Maximum' 
'  Minimum  '_ 
\  Maximum' 
(  Minimum  '_ 
S  Maxinunn] 
I  Minimum  ] 
j  Maximum] 
)  Minimum  ' 
)  Maxinunn' 
'  Minimum 
j  Maximum' 
'  .Minimum ' 
j  Maximum' 
)  Minimmn 
j  Maximum' 
(  Miniuunn  ' 
j  Maximum' 
(  Minimum 
j  .Vlaxiuuim' 
I  Minimum  ' 
j  Maximum' 
I  Mii\imum  " 
S  Maximum" 
(  Minimum  ' 
j  Maxinuim' 
(  Mininumi  ' 
j  Maximum' 
'  Miuinuun  ' 
)  Maximum' 
I  Minimum  ' 
)  Maximum' 
i  Minimum  ' 
\  Maximum  " 
'  .Minimum  ' 
j  Maximum' ' 
)  M'nimum ' ' 
S  \Iaximum' 
(  Minimum '  • 
)  Maximum ' ' 
(  Miuinnnn  •• 
i  Maximum-  ■ 
/  Minimum  ■  ■ 
S  Maximum  ■  ■ 
I  .Minimum  ■  ■ 
j  Maximum-  ■ 
!  Mininmm  -- 
;  .Maxinuim-' 
/  Mininmm  -  ■ 
j  Maximum-  ■ 
/  Minimum-- 
j  Maximum -- 
I  Mininuun  ■- 
\  Maximum-  • 
(  Mininuuin  -  ■ 
(  Maximum-  • 
I  Miuinium  •  ■ 
j  Max! muni-  ■ 
(  Minimum  -■ 
j  Maximum-  • 
'  Mii\iminn  -  - 
)  Maximum-- 
'  Minimum  -■ 
)  Maximum-- 
(  Minimum  •- 
>  Maximum ■• 
'  Minimum-  • 
j  Maximum. . 
(  Mininuun  ■ 
\  Maximum-. 
(  Minimum  . . 
S  Maximum.- 
I  Minimum-  - 
j  Maximum.. 
)  Miniunim  -  ■ 


28!  -it; 

58:  00 

311  20 

50l  52 

251  2-) 


,, 


53 

83 

5i 

85 

47 

83 

51 

82 

-i8 

SO 

47 

70 

61 

79 

51 

83 

57 

78 

45 

7i) 

53 

88 

53 

81 

56 

79 

531     53 

81 ;     82 

51.     53, 


49 

66 

28 

35 

50 

56 

27 

40 

60 

70 

33 

40 

50 

61 

34 

46 

51 

68 

23 

36 

48 

68 

32 

42 

50 

57 

40 

41 

50 

55 

35 

45 

82 

64 

28 

34 

36 

"39 

53 
28 
64 
34 
51 
29 
48 
32 
57 
39 
47 
37 
48 
•29 
5( 
40 
48 
40 
48 
3' 
60 
30 
5" 
321  35 
50!  48 
29'     34 


541 

27 
60] 


29      38 

.54      51 


32 
49 


501     431     291    33, 


72      76 


45 
81 
49 
78 
39 
78 
42 
81 
47 
79 
48 
74 
4-1 
80 
431  48 
79  80 
47      62 


62 

65 

71 

42 

31 

31 

79 

64 

68 

38 

31 

39 

68 

59 

65 

39 

34 

45 

7S 

67 

73 

46 

35 

49 

62 

66 

72 

39 

31 

3;! 

VO 

66 

57 

51 

33 

39 

76 

61 

58 

50 

47 

46 

79 

65 

68 

47 

■Si 

44 

73 

73 

76 

45 

43 

36 

81 
4C 
70 
38 

S.i 

45 

81 

5'.: 

82 

46 

81 

47 

79 

44 

81 

49 

81 

47 

80 

48 

78 

48 

81 

40 

8'2 

46 

82 1     85 

50  j     65 

841     85 

52i     .50 

8!i     86 

48i     63 

80|     82 

47      55 


40      40 


S«    Instruments  are  ruad  in  the  moi-ning:tlie  maximun.'  temperature  thcu  read  is  credited  to  ttie  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 


^MJeeeAJ^HM    T  Tri- 1  'rtillilJiWi 


^VK 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


^^vi9i9?€LIMATOLOGICAL    DATA 


RHK,RliSRS  SECTION 


HARVST  S.  COIjS,Meteorologist> 


XXX    Little     Hock,    Ark.,    ArEii;,     1925      No.    4 


GENERAL  STJETMAIIY 

pril,  1925,  was  marked  by  xmusually  warm  dry  weatlior. 
mean  temperature,  07.4°,  is  with  but  one  exception  the 
est  April  mean  on  record  and  the  average  precipitation, 
inches,  U  with  but  three  exceptions  the  least.  The  month 
led  with  temperatures  near  normal  and  daily  means  con- 
pd  above  normal  until  the  last  three  or  four  days  of  the 
th  when  a  moderate  cool  wave  overspread  the  State,  bring- 
in  most  sections  the  lowest  temperature  of  the  month,  28' 
g  recorded  at  (jiravett<'.  This  cool  weather  dimaged  fruit  in 
hwestern  counties  and  hurt  cotton  throughout  the  ttate. 
li  f:iVorable  temperatures  and  dry  weather,  farm  work 
e  e.xcellent  progre.ss  throughout  the  month.  Cotton  plant- 
firogres.-ed  rapidly  in  all  sections  of  the  State  and  by  the 
lle'of  the  month  good  stands  were  reported  in  most  south- 
ed central  locahties.  Corn  planting  was  practically  corn- 
ed and  ^tands  wore  good  exc^-pt  in  some  eastern  and  south- 
?rn  counties  wliere  practically  no  rain  occurred.  All  fields 
I  clean  at  the  cos-"  of  the  month,  some  of  the  c-itton  and 
t  of  the  Corn  having  b>>en  worked,  but  in  most  southern 
southeastern  counties  the  weather  was  too  dry  for  _  oats, 
dows,  and  pastures  and  the- strawberry  crop  was  seriously 
aged.  All  rivers  of  the  State  were  at  low  stages  during  the 
th,  t.he  Arkansas  at  Little  llock  reacliing  0.2  below  zero, 
second  April  with  ri  Ijelow  -/avo  reading  at  Little  Rick  since 
rJs  have  been  kti)t. 

W.  c.  II. 


TSMPERATUaS 

ho  m.'an  temoerattn-e  for  the  State,  as  detern'ilned  from  the 
rds  of  52  stations  was  (i7.4"-'^,  or  (5.2°  above  the  normal  for 
il.  All  sections  showed  positive  departures.  The  highest 
ilhiy  means  was  71. 2^  at  El  Dorado,  the  lowest,  01.8°  at 
ton,  making  a  range  in  niean  temperature  of  9.4°.  Kx- 
les  rang'd  from  98°  at  Helena  and  Marked  'i'ree  on  the 
}  find  later  dates,  to  28°  at  (rravette  on  the  HOth.  The  av- 
;e  number  of  da\s  with  maximum  temperature  of  90'^  or 
ve  was  ;'>. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 

rn(mJerstflrms:-2d,  20;  3d,  29;  4th,  11;  7th,  1;  8th,  10;  9th, 
45;  10th,  0;  L2:h, 'i;  lUh,  17;  Uth,  15;  L5th,  3;  IGth,  12; 
17th,  11;  18th,  5;  19th,  15;  20th,  4;  21st,  2;  22d,  1;  24th,  0; 
25th,  16;  26th,  5;  27th.  21;  28th,  4. 

Dense  fog:-    2C)th,  2. 

Solar  Halos:-  1st,  1 ;  0th,  1 ;  25th,  1 ;  30th,  1 . 

Lunar  Hdl OS:  -  1st,  1;  8th,  1. 

Hear  If  Front:-  Rogers,  30th. 

Killing  Frost:-  Freeman  Springs,  Gravette,  30th. 

Moderate  Hail :  -    Llelena,  3d.  Slight  damage. 

Heavy  Hail:-  .Huttig,  3d.  Moderate  damage. 

High  Winds:- Ucst  sections  27,  28,  29,  30th.  Slight  damage. 


KISCELLANEOUS  DATA 


Stations 


Pressure     (Sea-level) 


Winrl 


Relative 
humidity 


iientonville. 
Kort  Smith... 
Little  Book 

Mempliis.. 


PRECIPITATION 

■'■■> 'iverage  precipitation,  as  determined  from  the  records 
■tions,  was  2-02  inches  which  is  2.1G  inches  below 
ui-.a.  Seven  stations  from  Mena  northward  rp[)orted  positive 
iarttires,  all  otliers  negative.  ISIontldy  totiils  ranged  from 
10  at  Porlland  to  7.15  inches  at. Eureka  Springs.  The  great- 
amount  measured  in  2t  cons.-cutive  hours  was  2.87  inches 
Kureka  Springs  on  the  2oth.  Nosnowfall  occurred.  Tlie  av- 
''(■  t  iuid'cr  iif  rainv  days  was  0. 


■29.  y5 
29.93 
29.96 
■i'.K  9S 


K 


30.21 
30. 25 

30.  •>■! 
30- 2E 


29.1< 
29.52 
29.  5> 
29.  G. 


18 
18 

IS 
IS 


+J 

a 

c 

B„ 

3  t». 

ct   ^    '^ 

K  O 

S  ^ 

2,551 

17 

6,S79 

43 

7,S29 

44 

,5, 189 

3B 

R  3 


C7 
68 


COMPARATIVE  DATA  FOR     APRIL 


Temperature 

Precipitation 

Nun 

ber  of  days 

^-, 

Year . 

^  -^ 

S 

c3 

S  G 

« s 

i 

>-^- 

do 

SS 

P,*'' 

to 

C 

g^ 

?§ 

c 

5° 

K-.    S 

-^ 

>— ' 

■^  c« 

>—  o 

o 

^      C 

JMeans 

and  Ex- 

01.2 

93 

18 

4.78 

12 

9 

9 

8 

tremes 

1891 

62.8 

-1-1.6 

93 

22 

2.75 

-2.  0;i 

15 

10 

5 

8 

1S92 

01.4 

-ho.  2 

9/ 

22 

I'i.  98 

+  2.  20 

12 

9 

9 

10 

IS93 

64.  9 

-1-3.7 

S! 

29 

7.16 

+  2.  38 

11 

10 

9 

8 

1894 

63. 1 

-1-1.9 

91 

29 

6.18 

+  1.40 

14 

8 

8 

9 

1695 

63. 1 

-f  1.9 

98 

30 

1.99 

-2.  79 

15 

8 

7 

6 

lS9ii 

67.8 

-f6.6 

94 

24 

3.  65 

- 1.  13 

12 

12 

6 

1S97 

61.  .4 

4-0.  2 

90 

27 

4.14 

-0.61 

12 

11 

7 

9 

lS9ii 

59.  2 

-2.0 

93 

19 

3.  U9 

-1.69 

14 

8 

8 

5 

!.S9y 

en.  7 

-0.5 

96 

19 

3.  28 

-1..50 

10 

11 

9 

190U 

.    e2.2 

-hi.  0 

96 

24 

4.98 

+  0.2-I 

10 

12 

8 

10 

r.iui 

5S.  I 

-3.1 

96 

22 

3.82 

-0.  96 

14 

8 

8 

6 

!9'J2 

61.2 

0.0 

98 

25 

2.  87 

-1.91 

11 

11 

8 

B 

I9'i3 

GO.  6 

-0.6 

91 

26 

1.8S 

—  2.92 

13 

10 

7 

6 

v.'in 

56.  (> 

-4.  1 

89 

24 

3.  S8 

-0.90 

11 

9 

10 

1905 

61.1 

-0.1 

96 

25 

6. 29 

+  1..51 

9 

10 

11 

11 

190B 

63.  7 

-f2.5 

97 

27 

2.  .55 

—2.23 

15 

7 

8 

1907    

,■-4.9 

-6.3 

89 

24 

5.41 

+  0.06 

10 

7 

13 

9 

19.IS 

63.  3 

+2.1 

93 

24 

6.32 

+  1.54 

9 

9 

12 

12 

1909 

60.  9 

-0.3 

88 

24 

4.52 

-0.26 

15 

7 

8 

1910 

59.  S 

-1.4 

90 

1:2 

0.  14 

+  0.  36 

12 

9 

9 

9 

1911 

60.5 

—  li.  7 

90 

29 

9.  86 

-1-5.  08 

10 

9 

U 

12 

1912 

61.9 

-ho.  7 

93 

26 

8.14 

+  3.  36 

9 

11 

10 

12 

191:; 

61.2 

0.0 

94 

27 

4.91 

+  0.  13 

17 

6 

7 

(1 

1914 

61.0 

-0.2 

94 

19 

4,  57 

-0.21 

11 

9 

10 

9 

1915 

6 !.  3 

+:i.  I 

96 

19 

2.96 

14 

8 

S 

5 

1916 

59. 9 

-1.3 

92 

24 

3.  65 

13 

7 

10 

1917 

60.4 

-0.8 

90 

23 

6.  69 

+  0.91 

14 

7 

9 

I) 

191^ 

59.  fi 

-1.6 

96 

25 

7. 63 

+2.  S5 

14 

6 

10 

9 

1919 

61.6 

+  '  .4 

95 

24 

3. 56 

-122 

14 

6 

If) 

7 

19;n 

.59. « 

-1.4 

91 

21 

5.  19 

+0.71 

14 

7 

9 

<j 

1921 

.5'.;.  S 

-1.4 

91 

22 

7  8; 

••  3.(,9 

!I 

6 

10 

1022 

6  i  .5 

H-2. 3 

90 

26 

5  54 

+  0  76 

13 

(; 

11 

1923 

6,1.4 

+0.2 

95 

2.i 

6.  .30 

+  1.52 

14 

7 

9 

ll 

1924   

61.4 

+  0.2 

9  1 

18 

4.99 

+  '..21 

14 

6 

10 

1025 

nr   1 

+  6.  2 

98 

28 

2  62 

-•'   16 

11 

9 

7 

i' 

-■;•>■';>•■ 


_^:;;:^/^;•;;^<:$ 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Climatological  Data  for  April,  1925 


April,    1925 


stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia.. 
/^rkausas  City.. 

Arlberg 

Katesville 

Hee  Branch... 
Bentonville  ... 
Hlaclc  Koclc ... 

Jirinkley •' 

Calico  Kock... 


yaraden .• 

Center  Point. 

Clarendon 

Clinton 

Conway ■ 

Corning ■ 

Dam  No.  1... 

BanvlUe 

Dardauelle . . . 
Bumas  


Piutton 

El  Dorado 

England «■•■ 

Eureka  Springs.. 
Evening  Shade.. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 


.+t. 


Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena ■ 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig •••■ 

JoBesboro 

Junction It-- 

Lambrook 

Little  Bock 

Lutherville.  *t  

Mc  Gehee 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  . 
Marianna. 
Marked  Tree 


Marshall  

Mena :; 

Morrilltou  tt 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Osceola 

Ozark 


Patterson  . . . 

Piggott 

Pindall..  .•■■ 
Pine  Bluff  . 
Pocahontas  . 
Portland  .... 
Prescott  . . . 
Princeton  . . . 

Risen 

Rogers 


Searcy 

Springbank 

Story 

Stuttgart  ... 

Subiaco 

Toxarkana. . 
Waldron .  . . . 

Warren 

Waters 

Wliitecliffs  . 

Wynne 

Yancopin  .. 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

-Monroe 

Izard 


Ouachita  .. 
Howard.... 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner . . 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 


Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington . 
Sebastian.... 

Polk 

Hempstead  .. 
White 


Searcy 

Polk 

Benton  . .  . . 

Boone 

Phillips  .... 
Cleburne  ... 
Hempstead- 
Garland  — 

Union 

Craighead.. 


Union 

Phillips 

Pulaski 

Johnson 

Desha 

Columbia. .. 
Hot  Springs. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 


Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. 

Pike 

Newton 

Jackson 

Mississippi  ... 
Franklin 


Woodruff. 

Clay 

Searcy 

JelTcrson  . 
Haudolph. 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 
Henton  . .. 


White 

Miller 

Montgomery . . 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Bradley 

"Montgomery . 
Little  River. - 

f^rnss 

Desha 


W 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit  > 


S 


Precipitation,  inches 


&2 


Number  of  days 


E.S 


■eg 

te'S 


Observers 


State  Means    and  Extremes 


VIlO 
250 
145 
700 
277 
250 
1303 
259 
205 
361 

158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 
162 

1590 
270 
229 

1405 

'1451 

481 

2240 

260 

200 


900 
1250 
1J,V2 
193 
445 
377 
600 
175 
345 

182 
155 
399 
775 
148 
315 
277 
512 
235 
229 

1070 
1185 
347 
800 
650 
307 
2233 
231 
240 
450 

196 
307 
15U0 
215 

.soil 

122 
329 
287 
243 
1385 

236 
240 
700 
228 
1050 
332 
675 
206 


250 

167 


3(1 

28 
40 
2 
25 
32 
19 
22 
37 
20 

39 

25 

20 

3 

41 

31 

2 

9 

38 

18 

21 
23 
17 
24 

2 
37 
42 

1 
38 
11 

1 

6 
27 
25 
52 

6 
63 
33 
17 
29 

30 

2 

45 

27 

1 

6 

37 

19 

16 

19 

10 
38 

3 
11 
26 

8 
28 
40 
26 
28 


70.2'  +  9.0      88 


64.9 
65-4 
63.7 

68.' i' 
64.4 

68.0 
68.6 


68.0 
68.0 


67.8 
68.6 

61.8 
71.2 
68.1" 
64.6 

64  .'6 
67.6 


+  6.0 
+  4.5 
+  6. 

+  '7'.4 
+  6.3 

+  4.3 

+  5.9 


+  6.5 
+  8.4 


14t 


93 
93 


+  6.4      93 

+  5.8      92 


65.8 
63.2 


69.8 

69.0 
08.2 
70.6 
66.8 

70.3 
69.3 
68.2 
66.8 


69.6 
69.0 
63-6 

68.8 
67.2 

65.5 
66.6 
65.3 
64. 4>' 
67.2 


67.6 


69. 1 
6.5.2 
70-2 
67.4 


09.0" 
64.8 


66.4 


68.0 
70.4' 
68.2 


70.4 
67.' 7' 
67  4 


+  5.8 
+  7.8 
+  6.0 
f  6.2 

+  '6.'o 
+  5.8 


+  6.6 
+  '7'4 


+  5.8 

+  5.7 

+  5.2 

+  5.6 

+  4.7 


+ 
+ 

6.'l 
7.0 

+■7:9 

+  6.2 

1-  8.3 

+  4.7 
+  5.1 

+  5.0 
+  5.8 


+  6.6 
+  8.1 
+  5.2 


+  4.7 
+  5.2 
+  6.5 
+  4.5 


+  6.0 
+  6.7 


+  4.8 


+  6.0 
+  9.3 

+  4.4 


+  7.8 
+  '6'4 
+  6-2 


14+ 

15 

21 

'is  ' 

15+ 

21 
15 


89 
87 


98 

'91" 
92 
92 
88 

96 
94 
90 
91 


92 
96 

88 
91 
98 


88 
89 
89" 
93'' 


92 
91 
92 


93 

88 
92 

88 


94» 

87 


92 


92 
94' 
90 


90 


90 

98 


22 
21+ 

19 
20 
15 
19 

'21' 
17 


36 
39 
36 

'46' 
36 

37 
38 


16 
15 
16 
14+ 

15+ 
21 
15 
21 


23 

21 

19+ 

15 

17+ 

15 

16+ 

22 

24 

15 


24 

14+ 

21 


15 

15+ 


15 
23 
15+ 


21 


10+ 
15+ 


40 
40 

32 
43 
40" 
34 

34 
43 


40 
34 
36 
40 
42 

37 

43 

42 

38" 

34 


39 


40 
40' 
37 


38 


28 


2 
1 

5 
30 

1+ 
30 

30 
30 


36' 


-4.42 

-4.27 

-i.'eo 

-2.78 

+1.06 

2.18 

4.87 


0.97 
0.39 
3.23 
3.08 
2.19 
4.94 
3.23 
0.55 
4.22  -0-47 


30 
30 


30 

30 

30 

1 

30 

1 

30 

30 


30 
30 

1 

1 

1+ 

6 

1+ 

1 
29 
30 


1 
1 

30+ 


30 

30 

1+ 

30 


30 
30 


1+ 
30 
30 


37 
38 

40 
34 
39' 
34 

'33' 
31 


33 
34 

38  >■ 
45'' 


40 


1.25 
3.63 
1.91 
2. 10 
2.04 
4.53 
2.30 
2. 93 
2.90 
0.61 

fi.19 
O.-'iO 
1.00 
7.15 


—3.69 
-1.72 
-4.42 

-i'oi 

-0.35 

-6.' 99 
—1.14 
-4.34 


0.40 
0.26 
1-65 
1..57 
0.60 
2.18 
1. 23 
0.34 
1.60 

0.60 
1.83 
1.07 
0.75 
1.01 
1.17 
1.20 
1.'22 
1.00 
0.35 


+0  43  2. '28 

4.50  0.33 

-5.24  0  47 

+  2.48  2.87 


-1.74 
+  111 


2.78 

5.01 

3 

3.33  -1.10 

1.74  -4.01 


5.08 
4.4.-1 
6.73 


1.67 
2.59 

2.  28 
1.22 
0.9U 
3.80 

1.00 
0. 32 
1  08 
2.63 
0.25 
1.40 
1.04 
3.12 
1.42 
1.66 

3.  81 
4.73 
0.90 
6.85 
3.66 
2.34 

3.45 
1.59 
3.83 

2.49 
'2.46 
6.14 
0.62 
3.03 
O.liO 
1.65 
0.  II 
030 
6.36 


050 
'2.09 
3.44 
0.22 
3.44 
3.81 
3.65 
0.40 
3.76 
3.00 
0.91 
0.50 


+  2.62 


-4.01 

-3.'  is 

-4.80 
-4.46 
— 100 

—3.87 

-3.'43 
-1.83 


—4.13 
-'2. 10 
-2.45 
-3.94 

-2.29 
+0.9' 


+  2.65 
-2. 05 
-3.98 

— i.'54 

-2.67 
-1  01 

-3.82 


-4.88 
-L75 
-5.30 
-3.74 
-5.41 
-  4  .'27 
+  1.01 

-4  94 
-5.33 

— s'oo 

-0.84 
-L42 


-3.11 

—4.68 


2.62  -2.16    2.87 


0.85 
2.02 

0.98 
1.35 
0.70 

1.53 
2.40 
2.62 


1.42 
1.05 
1.28 
0.55 
0.90 
1.98 

C.82 
0.32 
0.44 
L20 
0-14 
0.60 
0.65 
1.1)4 
1.03 
0.85 

1.82 
1.50 
0.60 
2.30 
1.31 
1.05 

i.ii) 

0.69 
1.50 

1.00 

0.95 
2.75 
0.29 
1.40 
000 
0.67 
0.11 
0.14 
•2.10 

0.25 
0.75 
1.49 
0.13 
1.95 
1.92 
1.76 
0.25 
1.70 
1.70 
0.70 
0.17 


3 
6 
13 

6 
10 

8 
5 
6 

10 
9 
13 


3' 

9 
17 
13 
13 
12 
16 
16 
19 

8 

11 

13 
9 
20 
23 
■23 
18 
10 
18 
10 

13 
10 
10* 
10 

'17' 
6 

17 
9 

14 

5 
14 
12 


13' 
5 
7 

13 
2 

10 
8 
3 
8 

13 

8 

n 

5 
4 
3 
7 
0 
0 


14 
14 
15» 
16 

"2 
14 
6 

n 
5 

18 
10 
10 


2' 
16 

6 

4 
16 

8 

6 
11 

3 

9 

11 

6 
14 

5 

3 

4 

6 
20 
12 

3 

3 

6 

4* 

4 

ii 

10 
7 
10 

11 


se. 
sw- 


G.  C.  Thrash. 

P.  J.  Carpenter. 

Geo.  E.   I'ayue. 

J.  D.   Reeves. 

Mrs.  LeiJa  I.  Teter. 

J.   E.  Scaulan. 

U.   S.   Weather  Bureau, 

\'ernon  C.   Howe. 

H    L.   D.   Whitbon. 

W.J.  Copp. 

A.   B.  Quartermaa 
lohu  C.  KloyJ. 

W.  Bishop. 
Dr.    R.M.   Hunter. 
E.  E.  Cordrey. 
Wiufred  D.   Polk. 

O.  Viugling. 

C.     P.    EVMUS. 

J.   D.    Kiley. 
Beik  Joliuson. 


.   M.   P.u-ketts- 

.  J.    Babb. 

Ir.   R.    H.   Hardiu, 

leo.    W.   Xithoalds. 

'.   C.    I'rU'e 

'niversHy  of  Arkansas. 

'.  S.   Weather  Bureau 

.  R.   Mf  Cuiston. 
.'.  J .  Logau. 
W.  R.  Oweus. 

Ren  F.  Batten  flela. 
W.   E.    Mc  Vay. 
.\ .  F.   Stevens". 
I.  R.  Newman- 
laiiiis  A.    Burnett. 
).   .\     Ingram. 
.\.   P.   ()■  Ni-al. 
P.    P.    I'atraw. 
J.  L.  i-'ollett. 
Henedittiue  Sitter', 


I.   A. 

Lawtlcrback. 

J.   A. 

Xentuu . 

r.  s. 

Weather  Hureaii 

11.   G 

Lciitoaidt. 

P.   T. 

SIlDIOHS. 

■state 

.•Vjoi.    l^chool. 

.Mrs. 

VV.    1..    Matthews 

K.    M. 

J)a»iel. 

<:■  N. 

Houi-k. 

Charl 

es  Waltrm, 

A.  J. 

Vark. 

IC.    W 

St.   .lohu. 

lleni] 

Hark'.-s. 

li.   S. 

llulbert. 

i     A. 

Whit.tiligtnii. 

Hevivy  A.  Davis. 

W.   .S.   Foushee. 
lime  Th-nm.isou. 
Ishaat  B'wi'iow, 

W.   K.   Baker. 
II.   H.  llapla.ni. 
W.   W.  Wood. 
.Miss  Theresa  Sclieu.- 
Heiiedifttiue  Si'teis- 
W.   K.   Kdmisloii. 
O.   I).  Caldoun. 
i'"oote  Coleman. 
Mrs.   M.   y .  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 

J.  T.  Bell. 
.Mii<s  (irace  Field. 
S.  C.  Story. 
Adam  t-  Buerkle. 
New  Subiaco  .•Vl.bey. 
H.  S.   Brashear. 
I)r.  Cheves  BevilL 
W.  L.  Shide. 
J.  R.   Hudlebton. 
Nannie  O.   Schirmer. 
K.  O.  Allen. 
W.  E.  Barton. 


■ ■        ^      ,     ,  1  of„»i-,,,cft=  have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  U! 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only   or  such  stations  as  .^^  ^^^^^^  and  smmaries.  Reference  letters    ",'• 

ing  section  raeatis.    T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++Recewed  too  late  to  „p„,t.o,-,-,,.y    addresses   oi  these    staliuiis   as     loUo 

the  table  indicate  number  of  days  missing;  forexample."  reT)resents  two  days  missing.  TAIso  on  omei  . 

aandolph,  La.-.LutherviUe  R.F.D.No  I.Lamar.  Ark. ■,8priasbank  .DodAridse.  Ark. .  Dam  No-  1,  Judsonifl. 


■ed  in  deteriuiii. 
,*,  appearing  in 
ws;-     JuuclJoi  , 


'^^•^^''^-^^'f''^ nn     ^k^ 


April,  1925 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


15. 


BtationB 


Drainage- 
basin 


Amity touachita. . . . 

Arkailelpliia       |||||Ouaoliita. ... 
ArlJansas  City   III  Mississippi.. 

r.atesville  llli|\Vliite 

Bee  IJranch i Arkansas. . . 

Bentoiiville  •••.     Arkansas 


...liL 
.111! 
.Ill 


Black  llock.  •..Ill) 

Briiikley     i» 

Calico  Kock      II II 

Camiien II II 

Center  I'oint..... 
Clarendon   ....111 

Clinton 

Conway  

Corning  

Uam  No.  1 111! 

Danville     ....  (I, 
Uardauelle    ...llll 

Dumas 

Dnttoii 

El  Dorado    ....llll 

Kiiglanil 

Kureka  Springs 
Evening  Shade.  . 
KayetteviUe  — 
KortSiiiilli  •••  • 
Freeman  Springs 
Fulton  . — 
Georgetown 

Gilbert 

Urannis 

Gravetle 

llarrison ■ 

Helena ill 

lligden ,11 

Hope 

Hot  Springs 

lliillig 

Jonesboro 

Junction 

Lanibrook ll 

Little  Bock  •* 

l^nllierviile    

Mc-iehea II 

Magnolia • 

Malvoni   II 

Mamiiiotli  Spg.  ll 
Marianna  ... 
Marked    I'ree 

Mar>hall 

Mem. II 

Morniauti 

Mouiilain  Home 

Mount  I'la    

Murfreesboro,  . .  I! 

Newport    1' 

Usceola 1 

( izaik 

Patterson      ...  I 

I'iggott 

t'liuiall. 

I'uie  Kluff     ...., 
Pocalionias.   . 

Portlauil    

Prescott     I 

Piiuceioii     ....I 

Kisou    I 

llogor;' 

Searcy 

-uiiiiubank   ... 

Story 

siuugart  

Subiaco 

Texarkana 
Walilrnii. ., 

Warren 

Wliiteclills. 
Waters..   .. 

Wynne 

Yancopin  . 


Ill- 


Daily  Precipitation  for  April,  1925 


Day  of  month 


...It 


White 
White....     ... 

White  

Ouachita  ... 

Red 

White 

White 

Arkansas. .  .. 

White 

White    

Arkansas. ..  . 

Arkansas 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Arkansas  ...  . 

White 

White 

White • 

.\rkansa3 . ..  • 
Arkansas..     .. 

Red 

White 

White 

Ited  

Arkansas 

White  

•Mississippi... 

White 

Red , 

Ouachita 

Ouachiia 

White 

Ouachita 

White 

Arkan.'-as.. .  . 
Arkansas.  ... 
.Mississippi... 

Red 

Ouachita 

While • 

Missi^!sippi.•. 
-Miss-issippi.. 

Wliite 

Ouiichtia 

.\rkansas 

White 

<  ina(diita 

Ouachita 

White 

Vlississippi... 
Arkan.>.as.  .... 

White 

St.  Francis.. • 

Wlitte -. 

.\rkaiisas, . .. 
White..  .:  ..  . 

Ouachita 

Ouachita.. . 
Ouachiia   ... 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Kc.l 

Ouachita  — 
Arkansas..  . 
Ark!"\sas.. . 

Ke(        

ArUuusas.  . . 

IJOuachita 

>ed 

Ouaeliita 

liMississippi  . 
^Arkansas 


.33 


T. 


.76 


.01 

T 

.55 

.74 
.55 
.22 
.20 
.08 
.30 
.24 

.'to 

.75 

1.01 

1.17 

1.20 

.50 

.70 

.35 

.41 

.47 
.19 

'.'63 
T. 
.27 
T 

.10 
T.      .38 

03 

15    .55 


08 
1.00 
.18 

.52 

i.'is 
.34 

.56 


1.07 
.55 

.29 

.46 

.'20 

.05 

.50 

T 

.02 

.17 


.03 


.01 


.17 


.16 

.65 

.'■23 

.90 

.32 

T 

.32 

.33 

'!6fi 
.60 
.35 
.15 

1.03 
.0' 
.18 


1.42 

.07 


1.98 


.05    .70    T. 
.04    .17 


.54 


T. 


.26 


T 

.20 

T. 

T. 

.33 

i.'2i 

'.'53 
.01 
.01 
.53 

.'6i 
.12 

.26 


.18 


.11 


T. 


16 


20 


.25 


.20    .16 


.13 


T. 


.01 


T. 


.02 


.04 


.10 


.07 


.09 


.55 


.04 


T.  I  .03 
T 


.05 


.19 


.91 


.03 


.05 


.05 


.20 


.04 


22 


23 


24 


.20 


T. 


T. 


.02 


1.54 


25 


26 


.42 


.05 


1.05 


.08 


T. 


.01 


T. 


.20 


T. 


.03 


1.81 
f 


.38 
.40 
.06 
1.66 

'."6i 

2.87 

'.'»5 

1.00 

85 


.90    .10 

.40  .... 

.26 

1-65 


27 


28 


29 


80     31 


.52 
.60 
.94 
.42 

.'56 

i.'ii 

'.'60 
.74 
.8' 
.64 

1.22 

1.00 
T. 

2.28 


1.57 

04 
1.23 

i.'eo 
.02 

.03 


.96 


1.00 
2-40 
2. 62 


1.28 
.25 


2.30 
1.31 


1.55 


.39 
.  1-60 


...  .61 
.29  1.73 
.40|  .98 
1. 00 
25 
92 
1,45 
I.O2 


1.05 
'.'55 

i.'-z 


.44 
1.20 


1.20 


.97 

'.'io 

1.49 


.29 


.03 


.03 
.53 

."70 

1.53 

.10 

.06 

.'04 

.'51 
T. 


.01 


.03 


.15 


.20 


.30 


03 
1.90 


1.76 

i.'so 


1.92 


1.70 

1.70 


.65 
.45 

.io 

1.82 
1.50 

i.'83 

1  15 

1.05 

.30 

.6U 

i.'oo 

.95 

2.75 
.02 
1.40 

'.'37 

".14 

1.20 
.20 
.14 

1.49 

i.'95 
.80 
1.37 

'."90 


.07 
l."04 

'.'is 
.'6i 


1.50 
.58 


.02 


1.10 
.28 


.3u 


.01 


0.97 
0.39 
3.23 
3.08 
2.19 
4.94 
3.23 
0.55 
4.22 
1.25 
3.63 
1.91 
2.10 
2.04 
4.53 
2.30 
2.93 
2.90 
0.61 
6.19 
0.59 
1.00 
7.15 

2."78 
5.01 
3.57 
3.  33 
1.74 
5.08 
4.45 
6. 73 

i!67 
2.59 
2.28 
1. 22 
0.90 
3.80 
1.00 
0.32 
1.08 
2.63 
0.25 
1.40 
1.04 
3.12 
1.42 
1-65 
3.81 
4.73 


6.85 
3.66 
2.34 
3.45 
1.59 
3.53 
2.49 
2.46 
6.14 
0. 62 
3.03 
0.00 
1.65 
0.11 
0.30 
5.3fi 
0.50 
2.09 
3.41 
0.22 
3.44 
3.81 
3.65 
0.40 
3.00 
3.76 
0.91 
0.50 


PreMpitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  ♦**  For  24  hours  ending  midnight.  IJ  For  24  hours  ending  7  a.  m. 

Daily  River  Stag-es  for  April,   1925 


T.  Trace,  orless  thanO. 01  inch- 


Stations 

Fort  Smith" 
Jlardanelle..... 
Little  Kock.. 

Pine  iiUiff 

Black  Hock  .... 

Gilbert 

(:alieo  Kock  ... 

Batesville 

Newport 

Georgetown... 

Clarendon 

Helena 

Arkansas  City. 

Camden 

Danville 

Fulton 

Aikadelphia... 
>-Rtri'r""n 


Rivers 


iFlood 

Staee 


12 


16      17 


20      21 


22      23 


25 


27      28 


29 


30 


Arkansas — 

do 

do..... 

do..... 

Black 

Buffalo 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Oiinchita.  . 

Petit  Jean.. 

Red 

Ouachita. .. 

rach>'.  ..... 


22 

20 
23 
25 
14 
30 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
48 
49 
20 
28 
18 
9 


5.0 
2.4 
0.2 
4.5 
3.7 
3.9 
0.8 
6.3 
3.5 
5.4 
U.5 
31.  fi 
34.2 
5.0 
3  6 
5  9 

to 


5.6 
2.4 

+0.1 
4.8 
3.4 
3.8 
1.1 
fi.O 
3.1 
5.0 
4|14.2 


3f>.  5 
34.3 
4.8 
3.6 
6.4 
+0.3 
8.  ll  7.81  7.6 


6.  0|  6 

2. 71  2, 

to.  2!  0 

4  4    4 

3.81  5 

3.91  4 

1.3    1 

6.2 

3.3    3, 

4.8;  4, 

14.113 

29.7|28, 

33.9.33, 

4.8;  4 

3.5    3 

7.0;  7 

+0.5   0 

7.5   7 


7.1 


4. 
4. 

.9  13. 
4,27. 
432. 
8    4. 

!>\  3. 
5  7. 
Cl  0. 

4!  7 


5.7 

3.2 

(1.5 

4.4 

4.6 

4.5 

1.3 

fi.9 

4.9 

6  0| 
13.7|14.2 
2,1.5:23.8 


31.7 
4.7 
3.4 
7.8 
0.0 
7.2 


30. 
4. 
3.2 
7 

0.3 
7.1 


9.0|  9.8 
3.51  6.4 


0.9 

4.9 

4.0 

4.4 

1.2 

0.4 

4.1 

7.1' 

14.7 

22. 1 

•29.4 

4.7 

2.8 

o'.s 

7.0 


0.6 
4.9 

3.8 

4.4 

1.4 

6.4 

3.8 

6.6 
14.9 
20.  8 
28. 1  26 

48    4, 

2.6   2, 

7.3    7, 

0.0!  0, 

6.9   0 


11  1 

6.6 
3.3 
5.5 
3.4 
4.6 
3.7 
9.2 
4.0 
5.8 
14  4 
19.  f 
25.1 
4.>-. 
2.2 
7  (■ 
0.3 
7.0 


9.9 
8.2 
5.6 
8.7 
3.4 
4.5 
3.7 
9.3 
5.4 
6.8 
14.2 
22 .3 
25.5 
4.6 
2  1 
9.7 
+  0.5 
7.9 


8.6 
0.1 

5.  ft 
10.4 
3.3 
4.4 
3.4 
8.8 
5.3 
7.0 
14.6^14.9 
22.0,22.6 
26.  2  26. 8 
4.6  4.6 
2.1  2.0 
8.9  8.2 
10.5i+0.7 
8.0I  8,0 


7.6 

7.2 

7-5 

7.1 

5.3 

4.6 

4.1 

4.1 

3.4 

3.1) 

2.7 

1.8 

8.7 

7.5 

7.0 

6.8 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4-0 

3.8 

3.6 

3.1 

3.1 

9.1 

9.2 

8.9 

8.6 

5.4 

,5.5 

5.4 

5.1 

6.8 

6.0 

6  8 

6.8 

15  3  15.2 

15.1 

16.0 

22.0 

21.4 

20.6 

19-8 

26. 5 

20. 3 

25.8 

2b.  2 

4-5 

4.4 

4  3 

4.2 

2.0 

1.9 

1.9 

1.7 

7.0 

6.8 

6.9 

0.6 

to.  8 

+0.7 

to.  5 

+(1.4 

7.0 

7.4 

7. 1 

(i.8 

6    1. 


6, 

14, 

16, 

21 

3, 

1 

7, 

to, 

2'  6 


8.1 
4.3 
1.2 
5.6 
3.5 

e.o 

9,4 
15.1 
6.2 
5.8 
lil3.7 
8:16.1 

8  21.0 

9  3.9 
6;  5.8 
6;  8.5 
7  to.  6 

.0    5.7 


12.6 
8.0 
0.9 
5.5 
4.2 
18. 5 
17.9 
19.0 

n.2 

6.0 
13.4 
15.5 
20. 2 

4.2 

8.2 
11 
+0.6 

5, 


115.8 
0  12.  8 
Ij  8.9 
3!  7.8 
6  6.6 
0  7.3 
5113.4 
6)23.0 
4  21.1 
2!  14. 4 
3il4.8 
3115.1 
5'18.9 
5:  4.0 

1:22.0 
.Oi  0.0 
3!  5.1 


31 


mm:' 


+  Below  zero  of  gage. 


16 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


April,    1925 


Daily  Temperatures  for  April,     1925 


Stations 


10     11 


20     21     22     23 


24 


25     26     27     28 


29 


30 


_^ijj-;ty (  Maximum . . 

(  Minimum.. 
Bates ville?* S  Maximum.. 

j  Minimum .. 
Bee  Branch S  Maximum.. 

(  Minimum .. 
Bentonville jMaximiun.. 

<  Minimum  .. 
Brinkley S  Maximum . . 

t  Minimum  .. 
Calico  RockS'i'J  . ..  i  Maximum.. 

i  Minimum  .. 
CamdenW \  Maximum.. 

I  Wiinmuui  .. 
Center  Point 1  Maximum.. 

)  Minimum  .. 
Conway )  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
Cornine j  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
Dardanelle j  Maximum.. 

(  Minimum  .. 
Dumas i  Maximum.. 

(  Minimum  ,. 
Rutton Maximum.. 

(  Minimum 
El  Dorado  Maximum'^ 

(  Miniiiiuin  .. 
England )  Maximum]; 

(  Minimum  .. 
Eureka  Springs  ..  \  Maximum;; 

)  Minimum 
Fayettevlll    S  Maximinu;; 

I  Minimum 
Fort  Smith    (Maximum;; 

)  Minimum 
Srannis S  Maximum;; 

(  Minimum 
Gravette \  Maximum;; 

<  Minimum 
Helena S  Maximum;; 

(  iMinimum 

Hope !  Maximum;; 

'  Minimum 

Hot  Springs S '^''-^^'"""^  ■ 

(  Minimum 

Huttie S'^'!?'^.''""'";: 

/  Minimum 

Jonesboro j  Maximum;; 

/  Minimum 

Junction *  !;■!«'=;''"""';; 

(  ^llnlmum 

Lambrook..^^...^  S  Maximum; 

(  Minimum 
liittURock j  Maximum' 

/  Minimum  ' 
Lutherville  \  Maximum- 

(  Minimum  ' 

Magnolia S -^'/^'^.i""""; 

/  jMinimum 

Malvern \  ^!axilnum■ 

1  Minininin  ' 
Mammoth  Spg.  §'5.  \  Maximum' 

/  .Minimum  ' 
Marianna *  Maximum- 

i  Miinmuni  ' 
Marked  Tree  >,VJ...  \  .\la.ximum- 

'  Miiiniium  • 

Marshall  \  Maximum; 

/  Mniimum 
Mena \  *laximuin- 

(  Minimum' 
Murrilton Ulaximum- 

Mt.  Home  \  Maximum- 

(  Minimum  • 

Mt.  Ida (.Maximum- 

)  Jlinimuni  - 

Newport Ulaximum - 

)  Minimum  - 

Osceola ;  Maximum - 

I  Minimum  - 

Ozark \  Maximum - 

I  Minimum- 
Pine  Blurt J  Maximum- 

I  Miininum  • 
Pocahontas j  Maximum- 

(  Miniinuin  ■ 
Portland  (Maximum- 

I  Minimum  • 

Prescott Ulaximum- 

/  Minimum  - 

Risen  jMaximmn- 

/  Minimum  • 
■p   _  r,  i  Maximum- 

^o^"^"  (Minimum- 

upnrpv (Maximum- 

°®"-^y  1  Minimum  • 

Stuttgart J  Maximum - 

(  Minuiium- 

«"b-- \^^l:^z: 

^— ^-- lil?^/=: 

Warren i  Maximum. 

I  Minimum- 
Wvnnp  .  !  M.-jximum. 

^^^°"® i  Minimum. 


65 
50 
60 
45 
65 
■18 
65 
52 
64 
51 
65 
49 
65 
53 
63 
52 
78 
49 
69 

65 
55 
63 
45 
80 
51 
69 
53 
67 
45 
64 
46 
70 
54 
72 
48 
65 
47 
6U 
51 
68 
53 
64 
53 
78 
52 
61 
50 
77 
51 
58 
56 
60 
52 
61 
48 
71 
52 
72 
54 
65 
47 
64 
54 
69 
47 
62 
48 
65 
SC 
66 
52 
64 
47 

"53 
65 
51 
59 
52 
70 
53 
71 
52 
62 
50 
73 
54 
67 
62 
72 
53 
66 
48 
70 
4, 
63 
52 
75 
47 
70 
54 
76 
54 
60 
54 


46 
79 
49 
78 
51 
80 
52 
78 
58 
78 
44 
79 
48 
81 
55 
78 
50 
80 
50 
751  79 
51  46 


83 

71 

79 

47 

84 

51 

79 

59 

85 

57 

84 

49 

81 

51 

83 

61 

82 

54 

81 

55 

80 

60 

83 

55 

76 

52 

82 

57 

88 

50 

83 

61 

78 

58 

82 

63 

77 

55 

SO 

55 

88 

51 

83 

61 

82 

59 

86 

54 

83 

67 

89 

54 

8() 

64 

7s 

58 

80 

62 

S3 

5u 

80 

52 

83 

5(1 

80 

49 

8s 

58 

81 

63 

80 

58 

79 

5- 

7i 

55 

78 

55 

85 

54 

84 

60 

82 

58 

7b 

58 

79 

48 

85 

56 

81 

54 

83 

57 

80 

01 

82 

4!) 

82 

58 


56   52 


83 
59 
88 
57 
791  84 
53 1  56 


89 

52 

87 

49 

83 

54 

90 

57 

89 

52 

88 

60 

86 

58 

91 

54 

81 

42 

85 

58 

58 

58 

86 

49 

88 

62 

91 

55 

85 

51 

81 

55 

8.( 

59 

82 

51 

84 

48 

94 

56 

86 

54 

89 

57 

87 

59 

88 

52 

90 

5S 

88 

6-J 

85 

61) 

86 

57 

87 

60 

9, 

54 

86 

5: 

89 

59 

9(1 

54 

8h 

5 

84 

58 

81 

55 

87 

5(1 

91 

50 

89 

55 

91 

eo 

87 
55 
81 
63 
87 
53 
87 
58 
85 
67 
89 
60 
84 
53 
8' 
53 
88 
58 


89 

50 

90 

51 

85 

54 

95 

56 

91 

50 

91 

55 

91 

63 

93 

54 

86 

57 

87 

58 

91 

61 

85 

45 

92 

60 

92 

53 

87 

50 
■84 

52 

89 

58 

77 

52 

86 

47 

98 

59 

91 

56 

92 

55 

92 

57 

87 

56 

96 

13 

90 

61 

90 

58 

6' 

58 

90 

St 

81 

58 

87 

49 
91 

59 

71 

54 

89 

51 

88 

55 

81J 

54 

88 

50 

93 

48 

92 

54 

91 

56 

90 

53 

57 

58 

88 

53 

92 

62 

87 

55 

94 

57 

87 

51 

92 

54 

92 

56 

84 

5'.> 

9(1 

51 

89 

59 

85 

53 


81 
52 
69 
55 
88 
54 
74 
51 
87 
58 
66 
53 
84 
5/ 
8! 
63 
79 
60 
82 
53 
87 
58 
83 
58 
74 
54 
87 
62 
80 
53 
76 
49 
82 
52 
78 
63 
SO 
55 
83 
51 
85 
58 
85 
59 
81 
60 
90 
59 
72 
54 
93 
62 
83 
57 
78 
59 

59 

S3 

59 

90 

61 

00 

51 

85 

(iO 

80 

56 

87 

53 

83 

60 

82 

59 

70 

50 

8: 

54 

83 

56 

74 

53 

86 

60 

80 

60 

74 

53 

8' 
■59 

87 

57 

84 
00 
75 
51 
91 
56 
80 
57 
88 
56 
88 
56 
89 
60! 
9u 
53 


62 

82 

52 

88 

52 

84 

01 

86 

50 

84 

55 

90 

61 

88 

63 

88 

58 

81 

57 

92 

55 

82 

57 

84 

56 

90 

63 

88 

56 

85 

58 

81 

69 

89 

61 

89 

58 

85 

59 

94 

57 

91 

62 

89 

61 

i'.O 

61 

77 

55 

94 

64 

90 

61 

87 

60 

87 

57 

89 

61 

90 

61 

7 

5' 

81 

59 

98 

62 

84 

49 

86 

69 

82 

50 

72 

5.3 

90 

58 

82 

54 

76 

57 

90 

56 

84 

61 

74 

52 

90 

58 

79 

62 

90 

60 

8f 

01 

83 

54 

7 

59 

93 

55 

8:: 

61 

89 

60 

80 

53 


86 

82 

59 

60 

88 

85 

57 

67 

89 

88 

55 

63 

85 

81 

65 

63 

90 

83 

64 

67 

83 

91 

57 

65 

90 

82 

59 

63 

88 

80 

62 

65 

89 

86 

63 

68 

85 

88 

56 

74 

90 

91 

64 

65 

90 

82 

61 

63 

85 

87 

57 

60 

90 

94 

61 

65 

90 

84 

63 

63 

86 

89 

65 

61 

84 

84 

66 

62 

88 

88 

66 

72 

87 

80 

59 

61 

8() 

84 

61 

61 

92 

SO 

60 

5» 

90 

86 

61 

62 

87 

84 

59 

65 

89 

89 

58 

64 

87 

84 

62 

69 

93 

82 

66 

63 

91;  80 
63 1  67 
87 1  78 


84 

60 

86 

61 

89 

58 

83 

61 

90 

62 

85 

63 

87 

64 

87 

64 

89 

62 

86 

74 

88 

65 

86 

63 

82 

65 

95 

65 

86 

60 

81 

59 

83 

62 

89 

87 

86 

58 

85 

58 

89 

61 

90 

62 

85 

61 

89 

64 

87 

62 

90 

68 

8' 

59 

85 

63 

86 

64 

89 

05 

89 

61 

S3 

61 

S7 

63 

9! 

65 

80 

51 

SO 

6: 

82 

62 

84 

71 

88 

54 

88 

64 

87 

62 

90 

60 

90 

63 

84 

60 

09 

84 

64 

8' 

(i3 

84 

64 

8(i 

58 

86 

6: 

93 

63 

88 

62 

85 

63 

8 

64 


65 

86 

65 

89 

65 

86 

66 

93 

67 

83 

65 

92 

66 

89 

67 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


flRKfll'^SflS  SECTION 


HARVEY  S.  COLS,Meteorolog-ist- 


VoL.    XXX     Little     Rock,    Ark.,     May,     1925     No.    5 


aENERAL,  SUMMARY 

The  drv  weather  which  characterized  the  year  1924  contin- 
ue? thus  far  into  1925.  The  average  precipitation  for  May  was 
1,88  inches  which  is,  with  the  exception  of  May,  1911  when 
the  average  was  only  1.11  inches,  the  least  on  record  for  this 
month.  The  total  precipitation  for  the  State  from  January  1st 
to  xMay  31st,  1925  has  been  12.24  inches  which  is  9.87  inches 
less  than  normal.  Arkansas' climatological  history  dates  froni 
January  1st,  1891  and  during  the  35  years  elapsed  since  that 
time,  the  present  year  has  thus  far  been  the  driest  on  record. 
For  the  three  spring  months,  March,  April,  and  May,_  the  to- 
tal, (5.19  inches,  is  the  least  on  record,  this  total  being  2.95 
inches  less  than  the  previous  dry  spring  of  1916. 

Arkansas  experienced  a  wide  range  in  temperature  during 
the  month,  102°  at  Helena  on  the  30th  equaling  the  highest 
on  record  for  May  and  26^=  at  Button  on  the  1st  being  within 
2°  of  the  lowest  on  record.  There  were  two  distinctly  cold  per- 
iods during  the  month,  one  at  the  opening  and  the  other  the 
2oth  and  26th.. During  the. latter  period  near  record  low  tem- 
peratures for  so  late  in  the  spring  were  recorded  at  numerous 
stations.  Killing  frost  occurred  at  a  few  northwestern  stations 
on  the  1st  and  2d,  but  damage  was  slight. 

Although  the  weather  was  too  dry  for  corn,  oats,  meadows, 
and  pastures,  the  cotton  crop  made  excellent  progress  except 
in  some  north  central  and  northeastern  sections  where  some 
need  did  not  germinate  promptly  owing  to  the  dry  weather.  At 
the  close  of  the  month  chopping  was  well  along  throughout  the 
State.  Farm  workAvas  ahead  of  the  average  season.  All  stream? 
were  at  low  stages  during  the  month,  the  Arkansas  at  Little 
Rock  reaching  the  lowest  May  stage  on  record. 

A  hail  storm  struck  a  small  section  west  and  north  of  Rogers 
on  the  loth  doing  considerable  damage  over  an  area  about  two 
miles  wide  and  four  miles  long.  Gardens,  strawberries,  and 
orchards  suffered  considerably.  On  the  17th  a  section  one  half 
mile  wide  and  one  mile  long  near  Arkadelphia  was  struck  by  a 
heavy  hail  storm.  The  ice  pellets  were  small  but  fell  very  thick 
and  in  places  were  piled  ten  inches  deep.  In  this  section  all 
crops  were  ruined. w.  c.  h. 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature,  as  determined  from  the  records  of 
54  stations,  was  68.0°,  or  1.2°  below  normel,  practically  all 
sections  showing   negative  departures.    The   highest    monthlv 


oo 
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CORRIM'TION 
Mena  .Tnnp  30.  MlM.  'Maximum  tenuierMtiire  should  bp  7fi.  Miiiimnm  sliouM  be  fi'2. 
rprecipitation  slioukl  be  U.i)U  inch.  Wuiitlily  iiieaii  maxinuim  slioiihl  Ije  89.6.  MonMily 
mean  minimum  sliould  l)C  G8.0.  Monthly  mean  temperature  fhould  be  78.9.  De- 
parture from  normal  temperature  .sho'ild  be  +  2.5.  Monthlv  precipitation  total  sliould 
be  3.57  inclics.  Departure  from  normal  precipitation  s-'lioukl  be  —  1.27  inclies. 
Numljcr  of  rainy  ilays  sliould  be  S.  Annual  precipitation  total  should  be  33.35  inches. 
Departure  from  noruuil  annual  precipition  should  be  —  1G.93.  Annual  number  of 
rainy  days  sliould  be  90. 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 


mean  temperature  was  71.7°  at  El  Dorado,  the  lowest  61-^ 
Button,  making  a  range  in  mean  temperature  between  the 
northwestern  and  southern  sections  of  the  State  of  9.8°.  Ex- 
tremes ranged  from  26°  at  Dutton  on  the  Ist  to  102°  at  Helena 
on  the  30th.  The  average  number  of  days  with  maximum  tem- 
perature of  90°  or  above  was  7. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
80  stations,  was  l.cSS  niches  which  is  3.24  inches  below  normal, 
all  stations  for  which  normals  have  been  computed  showing 
negative  departures  except  Rison.  Monthly  totals  ranged  from 
0.-.^5  inch  at  Searcy  to  6.58  inches  at  Yancopin.  The  greatest 
amount  measured  in  24  consecutive  hours  was  3.71  inches  at 
Yancopin  on  the  11th.  The  average  number  of  rainy  da j'S  was  4. 


8th,  1;  9th,  15; 


10th,  12;  nth, 
20th,  3; 
30th,  13; 


T/iimderslorvis:- od,  2;  4th,  2 
4;  13th,  22;  14th,  4;  15th,    3;    16th,  11;     I7th,    3; 
21st,  6;  22d,  1;  23d,  10;  24th,  20;  26th,  1;  28th,  1; 
3Jst,  2. 

Dense  fng:-    10th,  3;   14th,  1;  19th  1. 

Solar  Hulos:-  2d,  1;  5th,  1;  7th,  1;  13th,  1;  27th,  2 

Luvnr  Hdlos:-  2d,  1;  17th,  1. 

Killing  Frost:-  Eureka  Springs,  Gravette,  Mount  Ida,  1st; 
Dutton,  Pindall,  1st  and  2d. 

Ihavy  Hail:- Rogers    13th;  Arkadelphia,    17th.    Considerable 
damage. 

MISCELLANEOUS  DATA 
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CLBL\TOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


May,     19-25 


Climatological  Data  for  May,  1925 
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^[ontgomery. , 

Pike 

Jackson 

Mississippi 

Kranklin 

Woo<irulI 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Ronton 

White 

Miller 

Montgomery.. 

Arlcansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery . , 

Little  River.. 

fiross 

Desha 


State  Means     and   Extremes 


700 

250 

145 

700 

277 

700 
1303 

259 

2(>5 

361 

158 

470 

200 

516 

309 

293 
190 
327 
330 
102 

1590 
270 
229 

1465 
340 

1451 
481 

2240 
2C0 
200 
675 
HOD 

1250 

1,)52 
193 
445 
377 
GOO 
175 
345 
182 
155 
399 
775 
148 
315 
277 
512 
235 
229 
1070 
11«5 
347 
800 
650 
307 
231 
240 
450 
196 
397 

1600 
215 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
350 
675 
206 
800 
290 
250 
167 


69.0 


30 

28 

40 

■2 

25 

32 

19 

22 

37 

20 

39 

25 

20 

3 

41 

31 

2 

9 

38 

18 

21 

23 

17 

24 

2 
37 
42 

1 
38 
11 

1 

6 
27 
25 
52 

6 
53 
33 
17 
29 
30 

2 
45 
27 

1 

6 
37 
19 
16 
19 
10 
38 

3 
11 
25 

8 
40 
26 
28 

8 

I 

3 
37 
30 
18 
36 
18 
23 
34 
11 
17 

1 
37 
27 
39 

1 

6 
28 

1 
20 

18 

1 


65.0 
67.2'' 
63.7 

69  .'8 
64.4 
68.8 
7L0 


-0.4 


94 


-2.8 

-  1.4 

-  2.7 

-  o.'z 

-  2.5 

-  2.4 
0.0 


68.8 
64.6 


1.6 
0.4 
61.9 
71.7 
69.2' 
64.3 


64.4 

68.5 


-  L3 
3.9 


+  2.0 

—  1.8 

—  2.2 
+  0.7 
-0.9 
-2.5 


97 

95 

88 

97 

95" 

89 


30 


21t 

30 

15 

'36" 
22 
30 
21 


38 


-1.8 
-  L2 


9 

03. 1 
03.7 
71.0 

68-6 
71.4' 
68.2 
70-8 
68.4 
09.1 
67.3 

70.' 6 
09. » 

03. 2 
69.3 
68.6 
65.4 
07.6 


61.2 
67.0 


69.1 
67.6 
66.  6« 


71.6 
66.7 
71.6 
69.8 

■6'2 
fVl.  8 
68.2 


69.0 
09.5 
70.4 


-  2.5 
+  '6.'2 

+  'i.'3 

-  1.2 
-0.8 
-1.6 
-1.0 


1.2 
1.0 


0.1 
3.0 
0.9 

'i.'s 

1.3 


1.7 
1.3 


0.9 
2.0 
3.8 


-0.4 
—  1.9 
+  0.3 
-0.4 

-'6.'8 
-2.3 
0.5 


0.9 
0.5 
1.2 


'0.7 


68.6 


68.0 


0.3 
'i"8 


-1.2 


98 
87 
92 
102 

■93' 
92 
97" 
97 
99 
98 
9-' 
92 

9.5 
95 
86 
95 
97 
91 
91 


21 
21t 


23 

29 

29t 

30 

29 

29 


40 


26 

20 

1 

"i' 

25 
1 
1 


23+ 
30 


16 
22+ 
30 
30 

■21+' 
30 
31 
31 
30 
31 
30 
29+ 

'22+ 
18+ 
21 
30 
29+ 
21  + 
30 


21+ 
29 


29 
22 
22+ 


29+ 
30 
30 
31 

'36" 
21  + 
30 


30 
30 
21+ 


30 


102 


30 


39 
27 
34 
42 

'46' 
38 
39'' 
41 
34 
35 
44 
39 

'39' 

38 
37 
43 
34 
35 
38 
36» 
36 
32 


37 


1 

1 

26 

1 

"1+' 
1 

2- 
25 
1 
1 
1 
1 

"i' 
2 

26 

5+ 
26 

1 

1 

1 
25+ 

1 


26 


43 
52 


38 

42 

42 

40 

46" 

39 

36' 
32 


39 
39 
41 
41 

'41' 
37 
46 


1.55 

1.41 

3.46 

0.80 

0.56 

0.45 

1.58 

1.09 

1 

1.74 

1.26 

2.27 

1.78 

0.65 

1.12 

1.00 

'2.' 65 
0.9 
3.16 
1.8' 
2.7: 
1.98 
1.69 


—4.07 
-4.01 
-1.121 


-4.33 

—4.36 

-3-64 

-3.84 

-3.46 

2.71 

-3.18 

4.01 

3-28 

-3.61 
-  3.  36 

-i.'ie 

-4.5( 
-2.06 
-4.5 
-1.83 
-2.11 
-4.14 


0.85 

1.44 

0.40 

1.85 

1.90 

0.81 

1.22 

2.22 

2.29 

2.  32 

0.38 

2.51 

3.70 

0.  92 

0  64 

2.54 

2.  79 

1.42 

0.64 

2.60 

1.05 

2.3 

09 

2.2 

0.92 

2.70 

1.51 

1.05 

1.2 

3,08 

1.66 

1.35 

2.85 

2.  38 

0  98 

2. 10 

1.48 

3.20 

2.  IK 

1.89 

2.00 

2.82 

4.33 

2.93 

0.25 

3.0.: 
3.12 
3.30 

1.19 
3.77 
0  63 
1.28 
1.88 
1.68 
2.36 
1.40 
5.58 

1. 


-4.76 
-3.47 


3.30 
-2. 
-2.17 

-2.70 
-1.95 
-5.U5 
-3.59 
-2.02 

-3.' 68 
-4.4 


-2. 23 
-3.37 
■2.70 
-3.77 
-3.30 
-4.90 

-4.19 
-2.74 
-1.88 
-2.92 
-1.93 
-3.16 
-3.69 


— 1.  .32 
-2.49 
-4.45 
-2.41 
-2.  37 
-1-0.68 
-2.25 
—4.60 
-1.19 

-  i  '.3' 
-4.39 
-0  33 


-2.71 


-2  54 
-3  00 


-3.24 


0.60 
0.75 
1.60 
0.40 
0.36 
0.45 
0  85 
0.87 
0.61 
0.53 
0.77 
1.10 
0.55 
0.40 
0.64 
0.77 

'i'.ih' 

0.72 
1.62 
1.01 
1.96 
L25 
0.56 

6'. 56' 

0.57 
0.27 
1.10 
1.20 

0  30 
0.58 
1.12 
9. 8;i 
1.24 
0.38 
1.34 
2. 26 

0.50 
151 

1  S3 
0.60 

0.  40 
1.37 
0.50 
1.63 
0.31 
1.14 
0.70 
1.47 
0.88 
0.45 
0.35 
1.96 
0.40 
0.70 
2.31 
1.30 
0.58 
1.05 
0.00 
1.08 
1.04 
1.17 
1.38 
1.92 
3.30 
1.73 
O.2O 
1.78 
2. 09 

1 .  20 
0.71 
1 .  95 

0.  25 
0 .26 

1 .  40 
0.78 
0-81 
0.85 
3.71 

3.71 


0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

"0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

"0" 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


20 
7 
19 
14 
17 
14 
14 
19 
21 
12 
15 
17 
13 
17 
22 
24 

'i.5' 
18 
12 
16 
14 
18» 
10 

"iiV 
12 

16 

15 

17 

12 

20 

15 

15 

17 

15 

15'= 

16 

20 


10 

20 

'i'l' 

24 
7 

13 
IS 
20 
17 
21" 
11 
IS 
14'' 
20 
13 
13' 
24 
22 
13 
19 
13 
16 
17 
21 
I'l 
10 
22 
17 
22 
17 
21 
19 
21 
12 
23 
19 
18 
22 
16 


2 

9 

0 

24 

5 

7 

15 

2 

3 

11 

12 

5 

10 

7 

2 

10 

6 

4 

13 

(> 

11 

5 

5 

9 

3 

15 

12 

2 

8 

1 

6 

1 

0 

2 
16 

8 
10 

6' 
17 

"6' 
8 

14 
8 
4 

10 
8 
5 
9 
1 

15 

9 
5 

7 
5 
5 
12 


14 

3 

17 
15 
13 
6 

S 

4 

4 
13'' 

8 
12 

4' 

0 

6 
11 

5 
10 
11 

0 
17 
lO 

8 

6 

8 
12 

4 


3 

11 

7 
13 

1 

4' 

6 

6 

2 

4 
10 

9 

4 

6 

4 
7 
3 
0 
5 
6 
6" 
10 
9 
2'' 

6 
5' 

3 

7 

8 
4 

10 
4 
5 
1 
8 
1 
2 
6 
7 
2 

12 
5 
1 
9 


n. 


w. 
sw. 


se. 
ne. 


e.'G.  C.  Thrash. 
n.F.  J.  Carpenter. 
Geo.  E.   I'ayue. 
J.   D.    Reeves. 
Mrs.  Lelia  I.  Teter. 
J.   E.  Scanlan. 
U.   S.   Weather  Bureau. 
Vernon  C.  Howe.         9 
H    L.   D.   Whitson. 
W.J.  Copp. 
A.   15.  Quai;terman 
,lohn  C.  Kloyd. 
J.    W.  Bishop. 
Dr.    R.M.  Hunter. 
E.  K,  Cordrey. 
Winfred  D.   Tolk. 
J.  O.  Y'ingiing. 
C.   P.  Evans. 
J.  D.   Riley. 

Ben  Johnson. 

J.   .M.   Kieketts. 
J.  J.   Babb. 

Dr.  R.   H.  Hardin. 

Geo.   W.  Nichoakls. 

C.  C.   Price. 

University  of  Arkan-sas' 

U.  S.   Weather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston. 

T.  J .  Logan. 

W.  R.  Owens. 

lien  F.  Batten  field, 

W.   K.    Mc  Vav. 

A.  F.  Stevens. 

O.  L.  Wright. 

James  A.   Burnett. 

J.   A.   Ingram. 

N.  P.  C  Neal. 

P.   P.   I'atraw. 

J.  L.  Collett. 

Benedictine  Sisters. 

J.   A..  Lowderback. 

<1.   A.   Newton. 

U.  S.   Weather  Rnreaa 

H.  G.  Lenh'irdt. 

P.  T.  Simons. 

State   Agri.    School. 

.Mrs.    W.   L.   Ivlatthcws 

F.   M.  Daniel. 

C.   N.    Hmii'k. 

Charles  Walton. 

\.  J.  Park. 

1':.   W.St.   .John. 

Henry  Harless. 

B.  S.    Ilalbert. 
G    A.   Whittington, 
Henry  A.  Davis. 
W.   S.   Foushoe. 
.lune  Thomason. 
I>h;^m   I'.urrow. 
W.    K.   Biili.-r. 
IL   It.  Harlan. 
W.    V.'.   Woo<l. 
Mi.ss  Tl  eresa  Scln 
Benedicitine  Si.-t<  } 
W.   E.   I^dmiston 

C.  D.  CabiOun. 
Foote  Coleman. 
Mrs.   M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
,1.  T.   Bell. 
Miss  C:rnce  Field. 
S.  C.  Story. 
.\dam  F.  Huerkle. 
New  Sutiiaco  Abl  ey. 
H.   S.   Bra.' hear. 
T.  Y.  Powell. 
Dr.  Cheves  bevill. 
W.  L.  Shide. 
J.  R.   Hudleston. 
Nannie  O.   Seliirmer 
v..  O.   Allen. 
W.  E.  Barton. 


ne. 
iiw. 
sw. 


ne. 
n. 


I 


,  .    .       .        ^  ,♦„/,   f„,.  ^,,rh  stBtinrshavinfften  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in    section  means.    T.  ],t.ss  than  O.O: 

Tpmneratnrc  and  precipitation  departures  are  computed  toi  suci^  starioi.s  jiaMiiK  leii  ui  iuun.  j  <r<w.      ^  ,         ,,  .     .         _^ , ,  .,  ,   .  j.,,     , 

incl      ri.o"melt;ds;ow/++lLetedt^  -'°^' 

oHice     addresses    as    follows:-     Junction.  Randolph.  La.;  Lnthervjlle  R.F.D.No  1.  Lamar.  Ark.',  Spnngbank.Doddridge.  Ark. ,  Dam  No.   1,  Judsonia,  Ark. 

Daily  Kiver  Stagres  for  May,   1925 


.Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

■22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith 

ilardauplle 

Little  Bock... 

Pine  HlnlY 

Ygncopin 

Danville  

Arkansas 

do 

do....... 

do....... 

do 

Petit  Jean 

22 
20 
23 
25 
14 
30 

14.  21 12- 4  111.  8 
13.  Oil  1.6  10.0 
11.4  12.0  10.8 
13.2  :4.9  15  0 
11.7  18.0  '20.4 
4.9    4.6    4.0 

9.9 
8.4 
9.0 
13.8 
'20.7 
4.4 

8.8 
7.0 
7.2 
1-2. 3 
'20.0 
4  2 

8.1!  7.6 
6.5!  5.7 
5.9    4.8 

n.o  9.8 

19.3  18.5 
4.1    3.8 

7.4 
5.0 
38 
8.8 
17.6 
3.7 

6.9 
4.7 
3  0 
7.8 
16.7 
3.3 

6.5 
4.3 
2.2 
7.2 
16.0 
2.8 

6.8 
4.3 
1.9 
6.9 
15.6 
2.9 

7.2,10.8 
3  9    4.4 
1.8    1.5 
6.3    5.9 
15.1  14.0 
3.8l  4.1 

10.6 
7.8 
1.6 
6.0 

14.3 
3.7 

10.7 
7.7 
2.8 
6.1 

14.0 
3.5 

9.9 
7.4 
5.0 
7.2 
13.8 
3.4 

8  i. 
0.5 
5.5 

9  4 
13  9 

3.3 

11.5 
6.1 
5.0 
9.8 

15.2 
2  8 

9  4    7.8 
6.7    7.3 
4.4    3.0 
9.3    8.5 
15.6  15,3 
2  5    2.3 

9.1 
5.5 
5.0 
7  9 
14.7 
2.1 

8.f 
5.6 
4.1 
9.3 
14.4 
2.0 

V.  >■- 

5.9 
2.9 
8.3 
15.2 
1.8 

6.9 
5.2 
3.2 
7.3 
15.4 
1.8 

b.9 
4.6 
3,0 
7.3 
15.3 
1.0 

6  4 
S5.9 
2.4 
7.  2 
15  2 
1.6 

b.2 
3.5 
1.6 
6.2 
14,9 
1.6 

6.0 
3. 4 
0.9 
6.0 
14.0 
1.5 

t>,4 
3.5 
0.7 
.5..'i 
13. 0 
1.5 

6.2 
3. 9 
0.5 
5 .2 
r2.  1 
1.4 

5.9 
3.7 
0.7 
5.0 
10.4 
1.4 

Co 

itini 

led  0 

n  n 

ext  1 

lage 

:iiss!iasioiiSS£c: 


Y,  1925 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 
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Daily  RivJi-  Sti^js  C)iitiuuol 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


rk  Bt>iW'h.  Mo 

ico  Koclc 

esville 

ivpovt 

)rgi't;)vv!l 

,ren<ioii    

bert 

•ninfr 

;ck  Kock 

;terson 

Kail«>lpliia  .  •• 

iicimi 

!tou 

i'ingi)auk 

litecliffs 

irkiMl   Tree..  . 

lena -• 

kaiisas  City.  . 


White 

....do 

....do 

...do 

....do 

....do 

Buffalo 

Black 

....do 

Cache  

Ouachita... 
....do 

Red 

....do 

Little  Rook. 

St.  Francis.. 

Miissis.-.ippi. 
..   .do 


!8 
23 
•26 
22 
30 
30 

14 
9 

18 
49 
28 


7.5 
l2.0 
19.5 

n.8 

lG-0 
16.9 
6.6 
9.3 
7.5 
5.0 
0.8 
3.9 
23.0 
25.9 
.id  .4 
C 

15.1 
18.6 


'.8 


19. 
17. 
19. 

5. 
10. 

6. 

4. 

0. 

5. 
21. 
26. 
IS. 

6. 
17. 
0'20. 


4.7 

6.0 
12.6 
17.6 
17.8 
20.0 

5.4 
10.0 

6.2 

to 

5.8 
19. 11 
24.6 
16  0 

6.8 
18.9 
22.6 


4.0 

6.2 

U.3 

15.1 

18.2 

20.6 

5.1 

9.8 

6.0 

4.  5 

0.1 

5.3 

17.6 

23.5 

12.0 

6.7 

19.8 

23.9 


11 


12 


13     14 


15 


16 


17 


19 


23 


25     26 


27 

28 

29 

30 

31 


3.6 

4.1 

10.0 

10.8 

17.8 

21.4 

4.7 

91 

5.4 

4.3 

0.0 

5.1 

14.il 

19.0 

7.2 

6.3 

20.1 

25.3 


2.0 
3.8 
9.5 
9.0 
17.0 
21.8 
4.0 
8.7 
5.0 
4.3 
to.  4 
6.1 
12.7 
17.7 
4.0 
6 

19.7 
25.  2 


2.9 
2.5 
8.4 
6.3 
13.4 
22.3 
4.4 
8.0 
4.6 
4.2 
0.0 
5.1 
10.7 
16.1 
3  0 
6, 

18.6 
23.0 


1.4 
3.1 
8.5 
5.8 
12.0 
22. 1 
4.4 
7.8 
4.1 
4.1 
1.2 
5.2 
10.1 
16  0 
2.6 
6.3 
18.5 
22  8 


3.4 

2.9 

3.7 

2.8 

2.0 

2.6 

8.4 

8.2 

7.8 

6.7 

5.4 

4.8 

10.8 

9.8 

9.0 

21.6 

21.  u 

20. 1 

4.4 

4.3 

4.2 

7.S 

8  0 

8.1 

4.1 

4.(1 

4.0 

4.0 

3.9 

3  8 

l.H 

1.8 

1.7 

5.8 

7.8 

7.6 

9.9 

13.3 

15.6 

15.5 

15.0 

18.0 

2.2 

5.2 

6.6 

6.3 

6.3 

5.9 

18.4 

18.2 

18.0 

■>■?.  7 

22.6122.4 

3.9 
2.6 
7.9 
4.8 
8.0 

19.1 
4.2 
8.0 
3.8 
3.7 
1.8 
7.5 

16.6 

20.0 
7.1 
5.8 

1 

2'.'.  2 


2.9 
2.4 
7.9 
4.5 
7.2 
17.8 
4.1 
7.8 
3.7 
3.6 
1.8 
7.2 
16.6 
21.0 
6.6 
5.6 
17.4 
22.  0 


2.5 
2.8 
8.1 
4.4 
6.4 

15.7 
4.0 
7.4 
3.6 
3.5 
1.5 
6.6 

17 

21.8 
6.7 
5.4 

16.9 

21-8 


1.9 
1.7 
7.4 
4.0 
6.6 
13.6 
3.9 
7.0 
3.4 
3.4 
tO.l 
59 
16.1 
22.  4 
3.8 
4.9 
19.4 
22.0 


0.4 
1.6 
6.9 
3.9 
5.4 
13.2 
3.8 
6.9 
3.3 
3.3 
to.  5 
5.8 
14.5 
21.1 
3.8 
4.8 
20.6 
22.8 


0.0 
1.5 
6.7 
3.6 
5.2 

12. 9 
3.8 
6.8 
3.3 
3.3 

to.  6 
5.' 

13.2 

20.  o 
3.0 
4.8 

21.3 

23 


0.0 
1.1 
6.2 
3  0 
4.4 
12  1 
3.7 
C.5 
3.0 
3.1 
to.  5 
5.  5 
11.7 
18.1 
2.1 
4,0 
20. 9 
25.  0 


1.3 

0.8 

6.0 

2.8 

4.0 

11.8 

3.7 

6.4 

3.0 

3.1 

to.  4 

5.3 

11.0 

17.3 

1.8 

4.4 

20.  (I 

25.  C 


2.2 
1.0 
5.8 
2.6 
3.6 
11.4 
3.6 
6.3 
2.8 
3.0 
to. 4 
5.1 
10.  2 
16.5 
1.5 
42 
18, 
24. 1 


0.0 
1.2 
5.5 
1.9 
2.8 
10.6 
3.6 
6.3 
2-7 
3.0 

to 

5.3 
9.8 
15.0 
1.0 
4.0 
1,5.  C 
21.' 


1.0 
1.1 
0.0 
2.1 
2.6 

10.3 
3.5 
6.2 
2.7 
3.9 

to.  6 
5.4 
9.5 

14.6 
1.0 
4.1 

14.1 

20.2 


t  Below  zero  of  gage. 
Daily  Precipitation  for  May,  1925 


Stations 


Drainage- 
basin 


.initv 

.rkadelphia        llll 
irkunsai  City    lit 

Lrllicr.g 

ialesville   llll 

See  Hranch 

Jentoiivillo  '*'• 
Mack  Kock.  ...Illi 

Urinklcy     .1. 

:;alico  Kock      Illi 

;;aiiiden    llll 

:;enter  roint..--- 

Ulari'udoii    HI. 

Clinton 

Conway  

Corning  „,, 

liani  No.   1 nil 

Danville      I'li 

Uanianelle    ...llll 

Duiiuis 

Dnlton 

Kl  Dorado    llll 

Engianil 

Kii:fka  Springs 
Evening  Shade.  . 

Kayetleville    

Kort  Sniilli  •••  ■ 
Kre,-man  Springs 

Kiiltua    Ill 

Ucorgiitown    ..111 

Gilbert Ill 

(Irannis 

Grav.Hle 

lla.'rison 

Helen.i I 

Ui^jden J 

llolH" 

Hot  Springs 

llniiig 

Jmiesboro 

Junction 

Lanibrook ll 

Little  Kock  " 

I/;|lierviile     

Mc.lehee     1 

Majnolia 

Milvern   I 

Maiiunotli  Spg.  I' 

Marianna 

Marlicd    free    .  ll 

Mar.-hall 

Monh. 1 

Morrillton 

Mountain  Home 

ilonnl  Ida    

Murfree..;boro.  . ,  I 

Newport I 

Osc^.jla I 

Ozark    

Patterson      1 

I'iiipult 

I'indall. 

I'nie  Hliitf    .... 

I'ocaiionlas.    . 

Portland    

l're.<cott     

Princeton     1 

lilsou    

Kogcrs 

Searcy 

Springbank    ... 

Story 

Stuttgart  .. 

Subiaco 

Texarkana 

Th')rnbur„'. . 

Waldron... 

Warren 

Whilecllffs. 

\V Iters..   .. 

Wynne 

I  Yancopin  .. 


•  llll 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi..  . 

.Vhite 

Wnite 

.\rkansas.. .  . 

Arkansas 

\VI]il« 

White....     .. 

White     

Ouachita   ... 

lied 

White -. 

White 

Arka,nsas.  .  . 
White  ...  ... 

White     

Arkansas .  .. 
.Vrkansas. . .. 
.\rka.nsas. ..  . 

White 

Oiutcliila  . . .  • 
Arkansas  . .. 

White 

White 

White 

.Arkansas  . .. 
Arkansas.. 

Red 

While 

White 

K<m1   

Arkansas. ... 

W  hiie  

Mississippi. . 

White 

Ked 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Ouachita 

White 

.\rkansas. .. 

.\rUansas.  . , 

Mississippi.. 

Red 

Oiiiichita  — 

While 

-Mis'.issippi. . 

.Mississippi. 

White.  ..    . 

Oiiachila . . . 

.Arkansas.. . 

While 

Ouachita. .. 

Ouachita... 

White 

Mississippi 

Aiknn.pas,  .. 

White 

St.  Krancis. 

White 

.\rkansas. . 

White 

Onai-hila  .. 

Ouaclii  ta. . . 

Ouaehita   . 

Ouachita... 

Arkansas . . 

White 

Ked 

Ouachita. .. 

Arkaiisa-i. . 

Ark--»sas.. 
Ke''      

Arkansas... 

,\riw..isas.  . 

Ouacliita... 

Ked 

Ouachita. .. 

Mississippi 

.Vrkansas. .. 


Day  of  month 


.06 


.05 


T. 


T. 


.76 


.05 

.10 

.'6a 

.f 

.02 

'1' 

.18 

T 

.09 


.02 


.20 

.41 

1.60 


1.10 
55 


.08 

tV 

'  ',63 

.08 

1.96 

12 


11      12 


.13 

.04 

1.12 

.22 


.03 


T. 


T. 


.22 


1.75 
.72 
1.62 

."  12 
..25 


13      14 


.06 


.20 


.33 

i.'io 

1.21 
.13 

.58 


1.34 
.73 

t 

1.54 
'■3' 

i'.3 

.15 


1.24 

.'37 
.11 
t 
.50 

'.56 
.46 


.08 


.01 


.77 
.31 

".'65 

r.:is 

'.'88 
.54 
.06 
.03 
.10 
.50 


.ni 

I.li. 

25 

.61 

1.63 

.09 

1.14 

.52 

.76 

.01 

.09 

.88 

.40 

.31 

1 .  90 

.43 

.37 

.46 

.4(1 

2.31 

.03 

.5.S 

.10 

l.'lD 

'  .76 

1.68 

.35 

1.17 

.23 

.91 

1 .92 

.76 

3.3t 

i]78 

'.'64 

2.09 

.60 

1.20 

.31 

.75 

1.95 

.02 

.20 

.21 

.24 

1.41 

.8( 

.75 

.78 

.85 

.28 

1..57 

3.71 

.11 


.29 
1.01 

.'23 

.45 

.'ill 
.'27 

't.' 

'  .'.83 

'.'38 

.07 

'.'6.5 
T. 
.40 
.4.' 

.4'! 
.06 


.0 

i'.i 
.01 

.45 
.35 


.50 


.03 


.04 


T. 
1.30 


.08 


.15 
1.73 
.20 

'.'39 
.97 
.71 

.25 


.15  , 


21 


25 


28 


29      30 


.15 


.25 


.06 


.03 


.02 


.02 


.0' 


.08 


.15 


.25 


T. 


.33 


.20 


.38 
•is  ... 

.30 
.47 
.05 
.33 


.02 


.03 


T. 


,25 


.02 


.11)1... 


1.04 


1.55 
41 
3.46 
0.80 
0.56 
0.45 
1.58 
1.09 
1.37 
1-74 
1.26 
2.27 
1.78 
0.65 
1.12 
1.00 

2.' 6.5 
0.94 
3.16 
1.87 
2.72 
1.98 
1.69 

o.'as 

1.44 
0.40 
1.85 
1.90 
0.81 
1.22 
2.22 
2. 29 
2.32 
0.38 
2,51 
3.70 
0.92 
0.64 
2.64 
2.  79 
1.42 
0.64 
2.65 
1.(15 
2,37 
0.93 
2.23 
0. 92 
2.70 
1.51 
1.05 
1.27 
3.08 
1.66 
1,35 

2.  85 
2.38 
0.9s 
2.16 
1.48 
3.26 
2  .00 
1.89 
2.60 
2.82 
4.33 
2.93 
0. 25 
3.05 

3.  12 
3.30 
1.19 
3.77 
0.  63 
1.28 
1  ,88 
2.  30 
1.68 

.20  1.46 
...15.68 


.03 


Precipitation  is  for  24  horn's  ending  near  sunset unles: 
+  Included  in  next  meapnrment. 


sotherwise  indicated.  ***  For  24  hours  ending  midnisht.  fill  For 


24  liours  ending  7  a.  m.  'f-  Trace,  orlcss  than 0.01  inch- 


m^^^-^ 

^S'-: 


K^i%l 


20 
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May,    1925' 


Daily  Temperatures  for  May,     1925 


Stations 


14 


16 


20     21     22 


23 


24     25     26     27 


28      29 


Amity 

Batesville5'5 

Bee  Branch 

Beuton  villa 

Brinkley 

Calico  RockW  ... 

Caniden^'J 

Center  Point 

Conway  

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Diitton 

El  Dorado  

England 

Kureka  Spriusfs  .. 

Fayetteville 

Fort  Smith    

aranuis 

Gravetle 

Harrison  —  S^^'* 

Helena S^sV... 

Hope 

Hot  Spri!>(?s 

Hnttis 

■lonesboro 

Junction 

Lambrook  ..^^5... 

Xiittle  Kock 

I,utherville   

Magnolia 

Malvern ■ 

Mammoth  Sps  §§■ 

Marianna 

Marked  Tree  *sV  . 

Marshall  ■ 

Meiia 

Mt.   Home  

Mt.  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark 

I'ine  BlulT 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison 

KOKers   

Searcy 

rttutlgart 

Siihiaco   

re:tarUana 

Warren 

Wyane. 


S  Maximum.. 
(  Minimum.. 
\  Maximum.. 
(  Minimum.. 
(  Maximum., 
i  Minimum.. 
*  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
)  Minimum  .. 
(  Maximum., 
i  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
j  Maximum., 
i  Minimum  .. 
j  Maximum., 
i  Minimum  .. 
j  Maxinuim. . 
I  Mininnnn  .. 
\  Maxinmm.. 
)  Minimum  .. 
(  Maxinuuu.. 
1  Minimum  .. 
i  Maximum. . 
(  Mininnnn  .. 
S  Maxinumi.. 
(  Mininnim  .. 
i  Maximum__ 
i  Miiiiuuun  .. 
i  Maxinuim'' 
(  Mininnnn  [[ 
j  Maxinunn'  ] 
I  Minim\nn  '' 
i  Maximum'] 
i  Mininivnu  [  [ 
j  Maxiimun'] 
(  Miuiiiuim  \  [ 
i  Maxinnnn]] 
i  Minimum  '/ 
]  Maiinnnn'' 
'  ^!ininnIm  '' 
j  Maxinunn" 
)  Minimum 
j  Maximum" 
I  Mininnnn 
j  Maximum' 
I  Mininnim  ' 
j  Maximum' 
I  Minimum  ' 
\  .Maximum' ' 
1  Mininnim 
\  Maximum' ' 
(  Minimum 
S  Maximum' ' 
(  Minimum  ' ' 
S  Maxinumi" 
I  Minimum  " 
j  Maximum" 
1  Minimum 
)  Maximum' 
i  Mininnnn  ' ' 
1  Maximum    ' 
t  Miiiimnm  ' ' 
)  Maximum ' ' 
'  Miiiiunnn  ' ' 
\  Maximum' ' 
i  M'liimum 
\  vlaximunr  ■ 
i  Minimum" 
)  Maximum'  • 
1  Minimum  ■  ■ 
\  Maximum-  • 
)  Minimum  ■  ■ 
,  \  Miiximum  •  • 
)  Minimum  ■  ■ 
)  Maximum- 
i  Minimum  •  - 
'  Maximum-  - 
/  Minimum  •  - 
_  1  .Maximum-  - 
I  Minimum '  - 
,  J  .Maximum-  • 
/  Minimnm  •  • 
\  Maximum-  - 
I  Minimum  •  - 
\  Maximum-  - 
i  Minimnm  •  - 
)  Maximum-  ■ 
'  .Minimum  -- 
)  Maximum-  • 
'  Minimnm  -  • 
\  Maximum-  ■ 
I  Minimum  -  - 
S  Maximum-  - 
I  Minimum  -  • 
'  Maximum-  ■ 
'  Miiiiinuin-- 
\  Miiximum- 
i  Minimum 
S  .Maximum- 
)  Minimnm  . 
\  Maximum. 
'  Miniminn- 
\  Maximum, 
i  Minimnm 


6: 

7-J 

6-1 

7-J 

6 

hb 

0(1 

7-1 

61 

8, 

5ij 

6S 

6b 

7.. 

61 

76 

60 

76 

64 

77 

6:i 

70 

5i 

SO 

61 

7b 

7-J 
5ft 
65 
61 
7^ 
5.' 
71 
61 
7b 

6a 

76 
61 
70 
&-2 
7ft 
63 
74 
60 
W 
65 
b6 
6U 
8- 
63 
69 
56 
70 
61 
7^ 
60 
74 
61 
77 
60 
79 
64 
70 
()'2 


81 
55 

72 
51 
81 
51 
78 
53 
77 
57 
80 

56 
781 
51| 


57 

83 

62 

84 

55 

77 

64 

78 

5' 

82 

53 

82 

59 

82 

5b 

8' 

59 

71 

49 

93 

60 

8-1 

55 

80 

59 

78 

59 

82 

5y 

84 

59 

72 

47 

77 

54 

8 

50 

79 

50 

S3 

58 

78 

53 

83 

55 

78 

52 

71 

50 

82 

58 

86 

60 

73 

47 

85 

60 

82 

00 

64 

6 

81 

51 

83 

56 

85 

69 

82 

58 

84 

59 

77 

52 


84 

60 

82 

54 

81 

53 

74 

55 

82 

57 

81 

57 

87 

60 

85 

62 

82 

60 

77 

48 

84 

5' 

82 

60 

77 

51 

89 

63 

82 

56 

7 

53 

74 

54 

81 

59 

84 

58 

74 

46 

85 

56 

90 

54 

86 

59 

8-2 

59 

8 

59 

S4 

51 

9 

63 

81 

57 

SO 

5b 

7i 

57 

90 

62 

83 

60 

78 

62 

82 

5b 

90 

53 

7(; 

56 

8 

58 

77 

54 

85 

5' 

84 

56 

80 

50 

SO 

57 

83 

60 

82 

52 

87 

60 

85 

60 

S3 

6U 

74 

52 

SO 

54 

79 

57 

81 

57 

90 

60 

83 

61 

82 

57 


90 

65 

90 

56 

92 

56 

81 

57 

92 

69 

89 

54 

93 

06 

91 

67 

93 

70 

89 

56 

92 

62 

94 

68 

81 

68 

93 

68 

93 

6o 

82 

66 

82 

64 

84 
67 

9» 

04 
81 
62 
6(1 
54 

97 

59 

9li 

66 

90 

67 

94 

66 

9. 

70 

84 

63 

86 

6' 

89 

68 

8' 

65 

91 

70 

92 

65 

86 

54 

90 

69 

79 

65 

86 

6-i 

87 

67 

87 

o;i 

90 
66 
96 
09 
93 
70 
86 
65 
94 
69 
89 
67 
92 
08 
90 
68 
91 
61 
82 
60 
94 
63 
91 
67 
89 
67 
90 
66 
92 
08 
93 
70 


85 

66 

77 

62 

87 

55 

61 

51 

82 

67 

61 

59 

90 

64 

84 

04 

76 

64 

83 

46 

87 

60 

86 

65 

72 

54 

91 

68 

83 

66 

69 

49 

78 

60 

77 

62 

82 

68 

79 

68 
71 

65 

89 

68 

85 

65 

89 

0 

95 

65 

81) 

61 

93 

6-; 

9: 

61 

77 

61 

76 

61 

90 

67 

85 

6-1 

00 

63 

90 

57 

70 

55 

83 

56 

7/ 

61 

73 

52 

83 

69 

83 

03 

86 

62 

78 

63 

8' 

69 

82 

58 

91 

08 

89 

69 

91 

65 

70 

52 

97 

63 

84 

67 

8) 

64 

91 

65 

90 

67 

83 

66 


87 

47 

82 

42 

86 

36 

81 

54 

87 

44 

84 

45 

89 

44 

89 

64 

87 

44 

91 

46 

90 

62 

89 

48 

79 

42 

90 

50 

91 

45 

79 

55 

82 

51 

88 

5( 

85 

46 

81 

50 

88 

50 

90 

4' 

8S 

47 

86 

47 

8b 

49 

84 

48 

92 

4-1 

86 

45 

83 

53 

85 

50 

9- 

47 

87 

45 

84 

42 

83 

48 

91 

56 

81 

4.T 

82 

49 

82 

42 

87 

4t: 


92 

63 

92 

69 

95 

45 

88 

60 

94 

60 

93 

69 

93 

61 

93 

66 

94 

60 

91 

49 

97 

63 

94 

64 

87 

54 

93 

6' 

93 

63 

88 

64 

88 

05 

91 

64 

88 

69 

8' 

66 
71 

65 

97 
61 

92 

06 

88 

03 

96 

59 

94 

69 

97 

61 

93 

65 

88 

67 

90 

64 

93 

64 

93 

59 

94 

58 

91 

04 

92 

64 

91 

68 

88 

68 

93 

6b 

91 

58 

96 

65 

92 

6 

92 

62 

94 

66 

90 

03 

93 

64 

<)2 

65 

90 

64 

88 

6C 

89 

57 

92 

64 

95 

64 

92 

66 

92 

63 

94 

65 


87 

63 

85 

57 

92 

48 

73 

46 

93 

64 

81 

00 

89 

63 

88 

64 

91 

63 

93 

48 

89 

60 

90 

67 

80 

53 

90 

64 

91 

64 

7b 

56 

84 

50 

82 

56 

85 

59 

80 

53 

66 

55 

98 

65 

89 
04 
87 
02 
94 
65 
89 
64 
91 
03 
94 
09 
88 
58 
86 
01 
80 
54 
92 
6;i 
81 
59 
90 
56 
68 
44 
87 
5b 
85 
61 
hi 
55 
90 
60 
92 
01 
87 
06 
85 
63 
93 
66 
89 
00 
91 
69 
90 
01 
88 
04 
79 
50 
91 
60 
90 
65 
88 
63 
91 
62 
89 
65 
91 
62 


70 
39 
76 
42 
74 
38 
77 
42 
77 
48 
76 
38 
5t 
43 
80 
63 
76 
43 
72 
32 
78 
46 
77 
40 
73 
39 

37 

72 

48 

74 

43 

72 

3 

75 

34 

80 

44 

7. 

4 

76 

42 

46 
70 
42 
78 
44 
74 
41 
73 
60 
75 
45 
78 
48 
77 
43 
71 
37 
73 
43 
86 
34 
72 
o6 
75 
40 
72 
36 
74 
36 
79 
42 
70 
43 
75 
44 
78 
48 
78 
45 
78 
45 
76 
45 
75 
49 
73 
3' 
75 
43 
74 
40 
75 
44 
78 
43 
74 
44 


: : r; — rTTTS';-  ,.r^cMtfc\  to  tl-e  nrecedina-  day.  on  which  it  almost  always  oocnr?. 

M    Instruments  are  read  in  the  mornine:(he  maxmnm'  temperature  then  read  la  creditta  to  ri.e  pici 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS   SECTION 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist 


Vol..     XXX     LiTTi.E     Rock,    Ark.,    June,     1925      No.    6 


GENEK.AL,  SUMMARY 

The  dry  weather  which  characterized  the  preceding  five 
months  of  tliisyear  continued  througli  .Tune,  the  average  pre- 
cipitation, 2.08  inches,  heing  about  50%  of  the  normal  an^ount, 
niaking  this  the  driest  .June  since  1914  when  tiie  average  was 
only  1.00  inch.  This  was  also  the  warmest  June  since  1914, 
the  mean  temperature  for  each  month  being  82.3"^  which  is  the 
highest  on  record. 

The  total  precipitation  for  the  State  from  -Tan.  1.  1925,  to 
June  30,  1925,  has  been  14.82  inches  which  is  11.87  inches  less 
than  normal.  Altliongh  for  tlie  State  as  a  whole  the  montli 
was  unusually  dry,  some  sections  in  southwestern,  northern, 
and  nortii western  portions  had  abundant  rains  fairly  well  dis- 
tributed through  the  month,  but  in  many  eastern  and  south- 
ern counties  the  drought  continued  severe,  cotton  being  damaged 
somewhat  and  all  other  crops  seriously,  c  irn,  m  ^xdows,  and 
pastur.^s  being  practically  ruined  in  some  counties,  [n  other 
sections  cotton  made  good  to  excellent  progress,  fields  were 
clean,  and  at  tlie  close  of  the  month  squares  and  blooms  were 
plentiful.  Very  few  weevil  were  reported.  Rice  is  good  where 
irrigated,  tint  there  are  reports  of  low  water  in  the  wells,  mak- 
ii)g  pumping  expensive. 

Temperatures  were  above  normal  in  practically  all  sections 
except  on  the  25th  and  2(ith  when  a  cool  wave  brought  night 
temperatures  somewhat  below  the  si'asonal  average.  The  liigh- 
est  temperature  recorded,  108'=,  lacks  2"'  of  equalling  the  pre- 
viou.s  high  record  for  this  month. 

Ail  streams  contuuied  at  low  stages  during  the  month,  the 
Arkansas  at  Little  Rock  reaching  a  stage  of  0.7  foot  below  zero, 
this  being  the  first  lu'low  zero  reading  recorded  during  June. 
'I  here  were  no  destructive  hail  or  wind  storms  reported  during 
the  montli. ^\'    *^"-  "• 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature,  as  determined  from  the  records  ot 
55  stations  was  82.3°  which  is  5.5-  above  normal,  all  sections 
of  tlie  State  showing  positive  departures.  The  liighest  monthly 
mean  temperature  was  85.5°  nt  Pine  Bluff,  the  lowest,  7G.2° 
at  Dution,  mahing  a  range  in  mean  tempeiature  between  the 
ifortiiwesteni  and  southeastern  sections  of  9.3°.  The  liighest 
temperature  recorded  was  108°  at  Helena  on  the  20lh,  the  low- 
est, 4C)°  at  Corning  on  the  1st  and  at  Dutton  on  the  2()th._ 
Theaveiage  number  of  days  with  maximum  temperature  ot 
100"  or  higher  was  (!. 


PRECIPITATI03M 

The  average  precipitation  for  the  month  of  June,  as  determ- 
ined fnun  th^e  records  of  83  stations,  was  2.08  inches  which  is 
2.00  inches  less  than  nnmial.  '!  he  geographical  distribution 
was  somewhat  irregular,  hut  generally  speaking  the  stations  a- 
longthe  Mississippi,  in  the  lover  Arkansas  Vailey,  and  in  the 
southern  border  counties  showed  monthly  totals  less  than  an 
inch,  while  in  the  southwestern  and  northern  border  counties 
four  to  six  inches  was  measured  at  several  stations.  INbmthly 
totals  ranged  from  ().()i)  inches  at  Grannis  toO  12  inch  at  Pwt- 
Luwi.  The  greate.-t  amount  measured  in  24  consecutive  hours 
'was  5.43  inches  at  Grannis  on  the  13th.  The  average  number 
of  rainv  days  was  4. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 
(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
n mi der storm s. •- 'dd,  1;  CAh,  4;  7th,  6;  Sth,  22;    9th,    3;    10th, 
18;  nth,    H;  12th,  14;  13th,  28;  14th,  3;     I5th,  20;    Kith,  11; 
17th,  8;  18th,  30;  19th,  17;  21st,  8;  22d,6;  23d,  1;    24th,    21; 
25th,  4;  2rtth,  2;  27th,    12;  28th,  6;  29th,  15;  30th,  23. 
Solar  Hal ns:-  8th,  1;  10th,  1;  19th,  1;  23d,  1;  25th,  1. 
Lunar  Halos:  2d,  1 ;  3d,  1;  30th,  1. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure     (Sea-level) 

wind 

Relative 
humidity 

Stations 

V 

s 

a 

s« 

B« 

H-: 

H 

a 

5~ 

o 
1-1 

a 

a 

a 

2 

•( 

p. 

Ph  O 

lieiitonville.. 

29.  94 

30. 22 

30 

29.64 

1 

4,013 

23 

83 

Fort  Smith... 

29.91 

30.18 

30 

29.  C5 

12 

5,453 

26 

s. 

1 

73 

51 

80 

Little  Rock 

29. 95 

30.  20 

30 

29.  OS 

12 

6.097 

39 

n. 

10 

74 

46 

86 

Meiiipliis 

29. 98 

30.22 

30 

29.79 

12 

4,877 

36. 

.-sr.;. 

22 

"■•-' 

7') 

51 

77 

^^'^  ""D^PV^^ 


^'/t 


COMPARATIVE  J^k'rii.6. 


^^UNE 


Temperatii^f^j 

'th^jii 

^  to 

1 
to 

5 

76  8 

77.9 
76.  9 
76.3 

76.  0 
76. 9 

77.  7 

78.  0 
78.7 
77.3 

76.  6 
79.4 
77.5 
70.  5 
75.  3 

77.  9 
76.2 
75. 2 
76.0 
76.9 
74.1 
SO.  9 
73.1 
77.0 
82.  3 
76.0 
75.4 

75. 2 
80.5 
76.9 
74.7 
7;-. 5 
7S.6 
76.7 
78.5 

82. 3 


Preeipi 
t    Uf    II 

,atiou 

1     1  M  i-\.-  ■~. 

Nuni 

ber  ot  days 

!3 

6 

0.  o 

-a 

D 

o 
o 

is 

+1.1 

-to.  1 
-0.5 
-0.2 
-t-0. 1 
-fO.9 
-1-1.2 
-t-1.9 
-fO.5 

—  0,2 
-1-2.6 
i-u.  7 
-6.3 
-1.5 
-t-1.1 
-0.6 
-1.6 
-US 
4-0.  1 
-2.7 
-1-4.1 
-3.7 
+  0.2 
-rs.  5 

-0.8 

-  1.4 
-1.6 
-t-3.7 
l-n.  1 
-2.1 
+  1.7 
4  1  .8 
-0.1 
+  1.7 
-1-5  5 


110 

103 
106 
99 
106 
100 
103 
Ul6 
100 
102 
100 

no 

1115 
99 
99 
104 
101 
103 
98 
104 
99 
106 
97 
103 
109 
106 
99 
105 

no 

101 
101 
103 
104 
99 
105 


37 

55 
44 
49 
42 
47 
48 
41 
60 
50 
43 
41 
42 
37 
50 
44 
44 
39 
46 
49 
44 
47 
42 
39 
52 
45 
43 
37 
49 
45 
42 
46 
44 
46 
42 


4.08 

3.71 
3.87 
5.20 
1.39 
5.  94 
1.91 

3.  46 

4.  86 
2.74 
7.  10 
1.44 
5.27 
2.  53 
7.14 

5.  90 
4.60 
4.48 
3.85 
4.08 
4.85 
2.  53 
5.83 
1.68 
1.00 
4.  92 
5!  15 
4.  87 
3.55 
5.11 
3.41 
4.84 
2.  6-1 
5.20 
3.64 
2.08 


-0.37 
-0.21 
-1-1.12 
-2.  69 
+  1.86 
-2.  17 
-0.  62 
+0.  78 
-1.34 
+3.  02 
-2.64 
+  1.19 
-1.55 
+3.  06 
+  1.82 
+  0.52 
+  0.40 
-0.23 
0.  00 
+  0.77 
-1-55 
+  1.75 
-2.  40 
-3.!* 
+0.  84 
+  1.07 
+0.  79 
-0.53 
+1.03 
-0.67 
-1^1.76 
-1  44 
+  1.12 
-0.44 
-2.00 


13 

11 
16 
12 
17 
12 
14 
12 


II 

11 
10 
12 
10 
10 
10 
13 
14 
12 
14 
12 
9 
10 
13 
10 
10 

11 
11 

12 
13 
11 
12 
11 
10 

9 
10 

7 

9 
10 

6 
10 

8 
11 

6 

9 


+  H;i^;lm1    on  SOyears  record. 
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CLIM .BIOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


JoNE,    1925 


Climatolog-ical  Data  for  June,  1925 


Stations 


Counties 


H 


Temperature    (  Degrees  Fahrenheit! 


!:E 


AiiiitV 

Aikiidelphia 

.Vrkansas  City 

Arlborg 

Uatesville 

I'.o.R  Branch 

lientonville 

[jiaek  Rock 

Urinkley 

Ciilico  Rock 

'Iiimden 

(,'enter  Point 

i;iaren(ion 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 tt.. 

!);inville 

iiardanelle 

Hinnas   

Dutton 

I'A  Dorado 

Kngland 

Kureka  Springs 

Fuyetteville 

K<jrt  Smith 

Fn^eman  Springs  . . . 

l-'ulton 

(.'oorgctown 

liilbert 

(Irady 

(Jrannis 

(iravette 

Harrison 

net)er  Springs  

Helena 

lligden 

Hope 

Hot  Springs 

lliittig 

Joneslioro 

Junction tt-'- 

Iianibrook 

Little  Rock 

l.uthorvme.  Xt  

Mc  rjelice 

Magnolia 

Malvern. 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna.      : 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton  

.Mountain  Home 

Monjit  Ida 

Slurfroesboro 

Newport 

Osceola 

Ozark 

I'atterson 

Piggott 

I'indall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prcscott     

Princeton 

Rison 

Rogers 

.'^carcy 

«pringhank 

Story 

Stuttgart  

Suliiaco 

Tcxarkana 

Tliornljurg 

W'aldron 

Warren 

Waters 

Wliitecliffs 

Wvnne 

Yancopin  


tt. 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Ploward , 

Monroe 

Van  Buren 

Kaulkner , 

Clay 

White 

Veil 

Veil 

Desha , 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 

Sebastian 

Polk.... 

Hempstead  ..., 

White 

Searcy 

Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne 

Pliillips 

Cleburne  

Hempstead.  ... 

Garland 

Union 

Craighead 

Union 

Pliillips 

Pulaski 

Johnson 

Desha 

(-'olurabia 

Hot  Springs 

Pulton 

Lee 

I'oinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery.  .. 

Pike 

Jackson 

Mississippi 

Kraiiklin 

Woodrud 

Clay 

Searcy 

Jed'erson 

Randolpli 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 

Little  River . 

(;ross 

Desha 


State  Means     and    Kxtremes 


7(10 
■250 
145 
700 
277 
700 

1303 
259 
205 
.361 
158 
470 
200 
51C 
309 
293 
190 
327 
330 
102 

1590 
270 
229 

1105 

1451 
45? 

2240 
26U 
200 
C75 
172 
900 

1250 

lJ,i2 
485 
193 
445 
377 
600 
175 
345 
lh2 
155 
399 
775 

lis 

315 
277 
512 
235 
229 
1070 

1185 
347 
800 
650 
367 
231 
240 
450 
196 
307 

1500 
215 
300 
122 
.329 
287 
243 

13S5 
23fi 
240 
700 
228 

1050 
332 
350 
675 
206 
800 
290 
250 
167 


311 

28 

40 

2 

25 

32 

19 

22 

37 

20 

39 

25 

20 

3 

41 

31 

2 

9 

38 

18 

2! 

23 

17 

24 

37 

42 

1 

38 

11 

1 

1 

6 

27 

25 

8 

52 

6 

53 

33 

17 

29 

30 

2 

ib 

27 

1 

6 

37 

19 

16 

19 

10 

38 

3 

11 

25 
8 

40 

26 

28 
8 
1 
3 

37 

30 

18 

36 

18 

23 

34 

11 

17 
1 

37 

27 

39 
1 
6 

28 
1 

20 

18 
1 


81.1 
82.7 
78.8 


83.9 
81.2 
83.2 
83.1 


84.0 
81  2 


83.4 
83.8 
76.2 
81.8 
Sl.O' 
79.8 
82.1 
83.  C 


79.4 
78.0 
79.0 


85.0 


,s3. 0' 

81.4 

84-8'' 

83.4 

85.4 

83.0 

82.9 

82.5 


81.4 
83.4 
9.3 
82.4 
82.6 
81.9 
79.7 
S3.  2' 
79.0 
80.0 


+  8.0 


+  5.7 
f  5.9 
+  4.7 


+  5-2 
+  5.0 
+  5.0 
+  4.5 


+  5.8 
+  5.6 


+  5.6 

+  5.0 

+  4.4 

+  5.8 

+  3.1 

+  5.8 

+  7.6 

+  6.1 


+  4.4 


+  6.8 


+  4.6 
+  3.5 
+  .5.4 
+  5.8 
+  0.0 

+  '5.' .5 
+  0 


+  5.9 
+  5.0 
+  4.4 


104 


101 
105 
97 


102 
104 
106 
102 


103 
101 


103 
103 

97 
103 
102'- 
101 

96 
103 


99 
98 
102 


108 


102" 

103 

104" 

103 

105 

101 

100 

101 


82.8 
81.9 
82.8' 


85.5 
81-4 
83.5 
83.1 


84.2 
78.1 
82.4 


83-4 

84.5" 
83.7 


83.6 


82.8 


82.3 


5.3 

+  3.3 


+  4.2 
+  3.5 


105 
105 

98 

99 
101 
101 

98 
103= 

98 
102 


Precipitation,  inches 


u 

a 
0 

s 
0 

..-1 

M" 

gS 

c 

1 

v^ 

s« 

C3 

c5 

tt 

15+ 
28t 
31 

28t 


21t 
9t 


28 

28+ 

28 

30 

1,5+ 

16+ 

17 

28 


27 

28 

16+ 

28 

17 

22+ 

28 

21  + 


+  5.0 
+  4 
+  4.8 


6.5 
+  5.0 
+  4. 
+  4.6 


+  6.3 
h  4 
+  6.2 


,  5.8 
+  7.f 
+  4.7 


1-4. 


+  4.3 


103 
98 
108" 


106 
100 
105 
101 


104 
96 
104 


l'>3 
106" 
105 


102 


101 


108 


29 

29 

28 

28 

20+ 

28 

30 

29 

17+ 

21+ 


53 
57 
57 


59 
55 
57 
60 


57 
46 


61 

58 

46 

64 

.57" 

55 

64 

62 


26 
26 
20 
26 
26 
26 
9+ 
26 


02" 

59 

60'' 

59 

61 

62 

63 

59 


9+ 
22+ 
28 


29 
28 
29+ 
21 


2j+ 
17+ 

22 


28 
28 
28+ 


29 
'2'2f 


20 


25 
26 
26 
26 

9+ 

1 
10 
26 


25 
26 
26 
26 
25 
20 
26 

1  + 
26 


51    26 


58 
59 
57" 


59 


46 


36 

37 

42 

32 

40" 

39 

31 

32 


41 

40 
36 
32 
32 

34 
35° 
38 
42 


26 
26 
26 
26+ 


5+ 
26 
5 


3.15 

2.  .55 
1.29 
1.80 
1.18 
2. 2(. 
3.17 
2.04 
1.95 
1.51 
0.51 
2.98 
0.  29 
0.74 
0.93 
2. 02 
3.41 
2.02 
2.00 
1.8V 

3.  Oil 
1.30 
2.85 
3.18 
2.  28 
1.74 
1.62 
2. 53 
3  39 
190 
l.K. 
6  61I 
2.31 
Ml 
1.8 
1.61 
3.19 
2.11 
2. 40 
0.30 
1.31 
0.2o 
1.71 
2.51 
0.  5(1 
1 

0.75 
0.01 
4.59 
0.97 
2.05 
1.68 
6.40 
1.1(1 
4.76 
3  02 
2.6( 
3.95 
0.8-1 
1.8» 
2. 20 
1.0( 
4.28 
0-71 
6.  Oft 
0.  2( 
2. 9;^ 
0.44 
0.74 
4.9,; 
1.10 
0. 12 
1.95 
0.31 
1.73 
1.58 
1.00 
4.41 
0.37 
2,7> 
3,  85 
1.98 
0.7-1 

2.08 


-  2. 49 
-2.55 
-2,95 

-'2.' 85 
-1.92 
-1.39 
-1.30 
-1.49 
-2.01 
—4.19 
-1.40 
-3.05 

-3.' 12 
-2.10 


-1.34 
-1.04 
-2.31 
-2.41 
-1.94 
-0.81 
-2.  53 
-2.29 
-2.26 


-1.4( 
-0.96 


-3.11 
-2.8.' 
-3.0: 
-2.32 

-i.7S 
-2.18 
-4.05 
-2 
-3 


-1.58 
-3.9 


-3.  55 
+0,  27 
-3.  55 
-0.88 
-2.22 
+  1.56 


+  0.47 
—  1.62 
-1.91 
-+0.3I 
-2.  62 
-2.39 
1.90 


-3.16 
-1-2.  U 
-3.94 
-0.81 
-3.71 
-3.21 
fO.  31 
-2.40 
-4.24 

-3.' 8(1 
-2.21 
-2.05 


-3.61 


+0.31 
-1.57 


-2.00 


1.60 
1.70 
0.75 
0.75 
0.53 
1.06 
2.28 
0.88 
0.65 
0.  86 
0.31 
2.17 
0.20 
0.33 
0.42 
1.98 

1  50 
1,10 

2  ,00 
0.70 
1.28 
0.47 
1.85 
1.98 
1.25 
0.  73 
0.44 
1.12 
2.50 
1.10 
0. 90 
5.43 
1,64 
0.6(1 
1.25 
0.61 
1.98 
1.04 
1.07 
0. 25 
0.70 
0.23 
0.72 
1.70 
0.2s 
0.  59 
0. 35 
0. 24 
4.22 

0.  65 
1.46 

1 .  25 
2-65 
0.65 
3,81 
1,60 
0.  93 
3.40 
0.  25 
0.  63 
1.72 
1.00 
2.85 
0.  52 
3  .50 
0.12 
1.32 
0. 30 
0.45 
3.16 
(I..50 
0.  06 
1.16 
0.17 
1.(16 
0. 90 
0.70 
2.01 
0.30 
1.30 
1  .30 
083 
0.32 

5.43 


Number 

of  daj 

s 

0 

g? 

c3  " 

>. 

£ 

■c 

^ 

p.  0 

be  ^ 

>. 

>, 

'^  ^ 

p< 

«**-■ 

.c  ^ 

C3 

tf 

>o 

0 

Cw 

0 

0 

0) 

Observers 


23 
12 
14 
12 
21 
15 
14 

6 
25 
16 
14 
17 
21 
23 
24 
21 
20 
10 
22 

9 
17'' 
12 
27 
II 
16 
16 
19 
12 


20 
21 
21 
26 
19 
20 
21 
17 
19 
21 
25 
15 
15 
18 


1 

0 

2 
17 

9 
18 

9 

4 
15 
21 

1 
11 
12 
12 

9 

5 

3 

0 

1 
17 

8 
10 

8'' 
15 

1 
16 
14 
11 


4 

22 

28 

1 

14 

15 

12 

16 

16 

12 

15 

12 

22 

6 

18« 

10' 

15 

12 

IS 

11 

17 

10 

22 

8 

12 

5 

17 

9 

26 

0 

19 

11 

17 

10 

24 

3 

8 

IS 

13 

15 

17 

y 

26 

0 

6" 

20" 

10 

16 

20 

9 

4 

1 
1 
2 
2 
3 

T" 

3 

1 

3 

0 

13 

4 

4 

0 

3 

3 

4 

2 

6 

4 

3" 

4 

1 

5 
3 

1 

5" 

1 

0 

8 

0 

5 

3 

2 

4 


i 


sw. 
sw. 
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.\ .  F.   Ste\ens. 
(i,  L.   Wright. 
Claude  loi.e.-- 
lames  A.    hiirnott. 
J.   A.   Ingram. 
.v.  P.  ()'  Neal- 
P.   P.   Patraw. 
J.  L.  Gollett. 
Benedictine  .''ister.ii. 
J.  A.  Lowdorback. 
U.   A.   Newton. 
U.  S,   Wentlier  Bureau. 
H.   G.   Lenhardt. 
P.  T.  Simons. 
State    Agri.    School. 
Mrs.    W-   1,.    Mattliews. 
F.    M.   Daiii.'l. 
C   N.    Hourk. 
Gliarles  Walton. 

A.  J.   Park. 
K.   W.St.   ,lohn. 
Henry  Harless, 

B.  S.    Halbert. 
G     A.    Whittiiigton.   .^ 
Henrv  A.  Davis. 
W.   S".   Foushee. 

.Iinie  Thoma.son- 

Isliam  Burrow. 

W.   F.   Baker. 

11.   H.  Harlan. 

\V.    W.    Wood. 

.Miss  Tlieresa  Scheii. 

Kenedicitine  Sisters.] 

W.   F.    Fdmiston. 

C.   D.  Callioun. 

l'"oote  Coleman. 

.Mrs.   M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.   Starck. 
.1.  T.   Bell. 

Miss  Grace  Field. 
S.  C.  Story. 
Adam  F.  Buerklc. 
New  Subiaco  Abbey 
H.   S.   Brashear. 
T.  Y.  Powell. 
Dr.   Gheves  Bevill. 
W.   L.  Shide. 
J.   R.   Hudleston. 
Nannie  O.   Schirmer. 
K.  O.   Allen. 
W.  E.  Barton. 


I'empcM-ature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in   section  means.    T   Less  than  0.01 
inch    rain  or  melted  snow.  ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  snimaries.  Reference  letters  ',>>,«,  indicate  lu  ml  er  of  days  missing.  tAlso  on    other   dates.    «Po.st- 
odice     addresses    as    follows:-    Junction,  Lillio,  La.;  Lutherville  R.F.D.  No, 1,  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark. ,  Dam  No.   1,  Judsonia.  Arlc. 
. Daily  River  Stag-es  for  June,   1925 


Stations. 

Rivers 

Flood 
Ht-aee 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  ort  Smith 

Diirdanelle 

Little  Rock... 

I'oie  lihilV 

^'ancopin 

Dnn\ille 

Arkansas 

do 

do  ...... 

do  ...... 

do 

Petit  Jean 

22 

20 
23 
25 
14 

30 

5.7 
3.3 
1.0 
5.8 
9.4 
1.3 

5.4 
3.1 
0.7 
5.4 
9.0 
1.3 

5.3 
2.9 
0.5 
5.1 
9.0 
1.2 

5.0 
2.7 
0.0 
4.6 
8.7 
1.2 

4.9 
2.5 
-0.1 
4.4 
8.3 
1.0 

4.8 
2.4 
-0.4 
4.2 
7.9 
0.9 

5.1 
2.4 
-0.6 
3  9 
7.6 
0.8 

5.4 
2.4 
-0.7 
3.6 
7.3 
0.8 

5.8 
2.5 
-0.7 
3.4 
7.0 
0.7 

6.0 
2.7 
-0.7 
3.4 
6.7 
0.5 

6.5 
3.5 

-0.5 
3.3 
65 
0.5 

6.7 

4.3 
-0.5 
3.7 
6.4 
0.4 

6.3 
4.3 

0.0 
3.5 
6.7 
0.4 

6.0 

4.0 
1.4 
4.5 
6.5 
0-4 

5.1 

3.0 
1.4 
5.9 
7.0 
0.4 

5.0 
3.0 
0.8 
6.0 
7.4 
0.3 

5.0 
2.9 
0.4 
5.1 
9.2 
0.3 

4.9 
2.7 
0.1 
4.4 
8-8 
0.3 

5.0 
2.5 
-0.2 
4.2 
8.2 
0.3 

5.9 
2.2 
-0.7 
3.9 
7.7 
0  3 

6.0 
2.2 
-0.7 
3.5 
7.5 
0.3 

6.0 
2.1 
-0.4 
3.2 
7.3 
0.3 

5.8 
4.3 
0.  6 
3.5 
7.4 
0.3 

.5.9 
:'.  '1 
1,2 
4  5 
7.7 
0.3 

5.8 
4.2 
1  0 
5.5 
8.5 
0.3 

5.6    5.51  5.5 
3.9    3.6|  3.0 
1.0    1.11   10 
5.4    5.4|  5.5 
9.8,10.4  10.6 
0.3i  0.3!  0,3 

5.4 
'2.7 
0.5 
5.1 
11.0 
0.3 

5.4 

2.5 
-0.  2 

4.5 
11.1 

0.3 

Continued  on  next  page. 
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Daily  River  Sii?.^-;  ('  )a^iiiu,>l 

stations 

Rivers 

inood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

" 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21      22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Jalico  Itoi-k 

WliitL- 

18 

1.0 

0.5 

0.3 

0.3 

0.5 

0.5 

0.7 

0.6 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0,5|   1.3 

0.8 

1.4i  0.7 

0.  5 

O.b 

0. 6 

0  7 

0.4 

1  2 

0.81  1.1 

1  0 

0  7 

n  4 

0.  ii  n.  0 

BatcsviUe 

do ■. 

2;! 

h.O 

6.8 

b.4 

b.  1 

0.0 

b.3 

b.3 

5.4 

b.3 

5.1 

5.1 

4.9 

4.9 

6.5 

6.2 

5.9 

6  2 

5  5 

5  3 

5.2 

5,3 

5  5 

5  2 

5  8 

5  5 

5  7 

5  7 

5  4 

5. 1 

4.9 

f^ewport 

...do 

26 

2.2 

i.y 

l.V 

1.6 

l.b 

1.5 

l.b 

l.b 

l.b 

1.5 

1.4 

1.2 

1.0 

1.9 

3.8 

5  5 

5  8 

5  2 

4  ;i 

3  9 

3  7 

3  4 

3  1 

9   () 

')  q 

2.  8 

2  7 

2  5 

2  1 

2  0 

Dam  No.   1 

Red 

tu.ti 

to.  6 

to.  6 

to.  7 

to.  8 

to.  9 

tl.O 

tl.O 

tl.O 

tl.O 

tl.O 

tl.O 

tl.O 

3.0 

2.5 

2.0 

1,5 

1  .3 

1  2 

1  0 

0  8 

0  5 

0  4 

0  3 

0.2 

0   1 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

ioorsctowti 

White 

22 

2.4 

2.0 

2.0 

2.0 

1.8 

1.6 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

1.2 

1.2 

1.2 

1.4 

l.R 

2.0 

4.0 

5.6 

6,0 

5.  6 

5. 0 

4,4 

4.0 

3  6 

3  2 

3  0 

'>  8 

2  fi 

■>  4 

■>  '; 

'lariiidon     

....  do 

30 

10.0 

y.  V 

y.a 

y.4 

9.3 

9.2 

8.9 

8.V 

8.5 

8.3 

8.3 

8.2 

8.2 

8.1 

8.0 

8.3 

8.6 

9.  6 

10,9 

11   7 

12.0 

11,8 

11   5 

11   1 

10  7 

in  4 

10  1 

9.9 

9  7 

9  4 

lillM'rt 

Biiflalo 

30 

3.b 

3.0 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.3 

3  8 

3.6 

3.5 

3.4 

3  4 

3.4 

3  3 

3,4 

3  5 

3,4 

3  4 

3  4 

3  3 

3.3 

3  3 

3  ■> 

3  •> 

3  '> 

;or!iing 

Blaek 

6.2 

6.1 

«.o 

6.0 

5.9 

5.9 

b.8 

5.8 

5.7 

5.7 

5.6 

5.6 

5.6 

5.8 

9.5 

11.0 

11.5 

11,6 

n  4 

10,7 

9,4 

8.3 

7-5 

7  1 

6  8 

6  7 

fi  7 

fi  7 

6  9 

6  8 

Blade  Kook 

....do 

14 

2./ 

2.7 

2.b 

2.4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.0;  2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.9 

9.8 

12.  0 

9.  5 

7.0 

6.0 

6  5 

5.5 

4,8 

4  6 

4  4 

4  0 

3  8 

3  5 

3  0 

2.8 

2.8 

2.8 

Patti-rson  

Cache 

9 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.  0 

3.0 

3  2 

3,3 

3  4 

3  4 

3  4 

■  a  3 

3  2 

3  2 

3  ■> 

3  '' 

3  '> 

3.2 

3  ■' 

3  2 

3  2 

3  1 

\rkaili'li3hia  . .. 

Ouachita 

18 

to.  6 

to.  6 

to.  6 

to.  6 

to.  6 

to. 7 

0.2 

0.4 

0.4 

0.0 

to.  3 

to.  4 

to.  3 

to.  3 

to.  5 

to.  3 

to.  3 

to.  4 

to.  6 

to,  2 

to. 3 

to  2 

to  5 

•to  5 

to  fi 

to  4 

to  5 

to  5 

to  fi 

to  5 

■aiiuli'ii 

do 

30 

b.4 

5.2 

0.  1 

b.d 

4.  / 

4.4 

3.9 

3.9 

3.9 

3-9 

3.7 

3.  6 

3.  5 

3.5 

3.6 

3.7 

3,7 

3.6 

3,5 

3,4 

3.3 

3.2 

3  1 

3  0 

3  0 

3  II 

3  1 

3  ■! 

3  4 

3  4 

FiiHon 

Red 

28 

y.  1 

8.B 

8.2 

8.0;   7.6 

V.b 

V.  1 

7.0!  7.0 

9-2 

10.5 

9-3 

8.S 

9.  0 

12. 0 

13.3 

13.7 

13.3 

11.9 

9  9 

8.3 

8,9 

8  0 

7.7 

7-5 

7  3 

7.1 

7  0 

6  9 

fi  7 

•^priiisrhank 

..■•do.. 

14.2 

13.8 

13.4 

13.1  12.8 

12.  b 

12.2 

12.2  11.0 

11.3 

11.0 

12.  3 

12.6 

12.6 

12.8 

13.8 

14,8 

15.6 

15  3 

14.fi 

13  4 

12  1 

11    1 

10  5 

9  9 

9  3 

8.7 

8  1 

7  5 

6,9 

Wliit.'ciifrs 

Little  River.. .. 

0  8 

0  8 

0.8 

0.8    0.6 

O.b 

Ob 

0.8,   ).4 

9.8 

9.4 

4.0 

2.9 

3.8 

17.3 

2ii.fi 

18  0 

15.0 

10  4 

8.0 

4  fi 

8  0 

2  6 

2  0 

1    8 

1  4 

1   0 

1   0 

0  8 

0  8 

.Marked    Iree..  . 

St.   Francis 

4.0 

3.y 

3.8 

3.7    3.6 

3.5 

3.4 

3-4:  2.9 

3.3 

3.2 

2.8 

2.9 

2.9 

2.8 

2,9 

3,2 

3.5 

3  8 

4,(1 

4.2 

4  2 

4  1 

4,0 

3  9 

3  8 

4.2 

4  ••' 

4.3 

4.4 

Ilelcun 

Mississippi  . .  .. 

44 

12  7 

11.6 

10.6 

9.8    9.31  9-0 

8.8 

8.6    8.4 

8.4 

9.3 

10.7 

12.0 

12.8 

12.7 

12.5 

12  3 

12  2 

l-.-  0 

12.1 

12  5 

13  3 

14  3 

15  6 

16  S 

M-'' 

17  6 

18  0 

18.4 

18   5 

Arkansas  City.  . 

..     do 

48 

18.5  16.  01 14. 51 13. 31 12.  3' 11.  4 

10.5  10.0    9.7 

9.5 

9.4 

9.  6' 10. 7 

12.3 

13.  6 

14.2 

14.4 

14. 3 

14.1 

13. 9 

13.9 

14.1 

14.7 

15.5 

16.7 

17.  8 

19.8 

20.5 

2(i.8'21.1 

t  ]!elo^v  zero  of  gage. 
Daily  Precipitation  for  June,   1925 


Stations 

Drainage- 
basin 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13      14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29      30 

31 

"3 
0 

H 

Amity .-  • . 

ArUailelpliia        1111 

Ouachita 

liiaehita 

Mississippi ..  . . 

i.'70 
T. 

'.'io 

1.60 

.30 

'.'36 
.10 
.52 

'f.' 

'.'oi 
.01 

.67 

'.'33 

.42 

.'si 

.62 
2.00 

't.' 

'.'(13 
.46 
.23 
'1'. 

'.'06 

.82 
.07 

'.'25 
.04 
.27 

1.04 
.98 

'.'('li 
T. 

.'is 
.11) 

'.'in 
.01 

.1'' 

2.  65 
.  65 
T. 

1.60 

.83 
.05 

'.'25 

't.' 

.03 

'.'6.5 

.44 

.02 
.19 
.1( 
T. 
I.IC 

\'.0f 

.7( 
2.04 

.... 

.20 

'56 

■.'20 

••• 

1.35 
'.'25 

i.'oe 
't.' 

.18 

■38 
".io 

.34 
i.'8.5 

'.96 

".C.0 
.20 

'[io 

T. 
1.07 

't'.' 

'.'().5 
.58 

'.'58 

'.65 
T.' 

'.'45 
'.02 

't.' 

'.'65 
.32 
.75 
T. 
.06 
2. 28 
.05 
.65 
.01 

'.'09 
.20 

"t.' 

.92 
.01 

i.'65 

1.25 

.73 

.44 

1.12 

■'.38 

i'fii 
'.'io 

'f.' 

.05 

'.'30 

'.'28 
.59 

'.'i,5 
i."25 

'.'io 

'  !&! 

'f.' 

'.'62 

't.' 

't. 

'i'.' 

3.15 
2.55 

A  rkansas  City    II li 

.75 

'.'i2 

.20 
■.'43 

Arlherg 

lialesvillR    llll 

liee  Hrancli 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

White....     ... 

White     ....... 

Ouachita    ... 

tV 

.30 
.53 
56 

1.29 
1.80 
1.18 
2, '20 
3.17 
2.04 
1.95 
1.54 
0.50 
2.  98 
0.29 
11.74 
0.93 
2-02 
3.40 
■>.  02 
2.  00 
1.82 
3.09 
1.30 
2.  So 
3.18 
2.  ^28 
1.74 
1.62 
2.. 53 
3.39 
1. 90 
1.10 
6. 66 
2.31 

P.ciitonville  •". 
RlacU  Itock.  ...nil 

Hriukley     11! 

Calii'o  Kock       II  |i 
Cuiiden    llll 

'.'6i 

'^04 

't.' 

'.6J 
.10 

.'23 
'i''.' 
.'24 

"65 

T, 

".'si 
't.' 
.  77 

".20 

T. 

■;28 

1.98 
'f.' 

i!7o 
■.'3(1 

■f  ■ 

■f.' 

i.'io 

't.' 
.02 

2.'  50 

'.'is 

.06 

■f.' 

'.'47 
!ii 

'.'26 

T. 

.  75 

.36 

't.' 

't.' 
't.' 

't.' 

.30 

1.25 

.32 

.15 

.10 
.02 

'.'62 

f.' 
.10 

'.'56 

'.'62 
f.' 

f.' 

i.'4'( 

.37 
.88 

r. 

.86 
.05 
2.17 
T. 
.18 
.33 
1.98 
1.50 
T. 

't.' 

1.28 
.18 

i'98 
.75 
.01 
.25 
.55 

i'in 

,5.43 
.23 

'.■75 
.02 
.03 

'  '.2.5 
'.'•21 
'.'45 

'.'54 

i'.oo 

".62 
.30 

'.'is 

'."63 
'  '.(ii) 

'.'ii 
.12 

".ok 



".io 

'  '.42 

'.'ss 

.'22 

'.'(Ji 

't'.' 
'.'27 

".'69 

■;« 



'.'28 

't.' 

.... 

'.'37 
".ij'v 

.06 
T. 

'.'69 

■  14 

'.03 

'.'i.5 

.11 
'.'l')9 

'.'62 
'.'65 

".is 
't.' 

.'36 

't. 

'.'43 
.14 

".'46 

'•'69 

't." 

.07 
't.' 

C 'uter  Point 

Red 

White 

White 

Arkansas.  .  .. 

Wliiie 

White    

Arkansas.  ..  . 

.\rkausas 

Mississippi ..  . . 

Whiti- 

Oiiachila  ..... 
.\rkansas  ...  . 

White 

White • 

Arkansas  . ..  • 
.\rkansas..     .. 

lied 

White 

WhilJe 

.Arkansas 

Red   

Arkansas 

W  hite  

.04 
T. 

'.'58 

'.'69 

.06 

'.'30 
't.' 

.20 

.'  ii 

'  '.26 

'i'.' 

'.'69 
' .'  12 

T. 
'.'3.5 

'  '.m 

".\o 
.01 

'.'io 

.25 

't.' 

.37 

t'.' 

'.'35 

.  77 
T. 

'.'.bi 

ClartMidon    ill 

Clinton 

Conway  

('oniirg   

Dam  iNo.   1 llll 

Danville      i'l. 

liardaiielle     ...llll 

iMiiiia.-^  

DiUloii  ...; 

Kl  Dorado    ....llll 

Kin?land     

iMireka   Springs 
Kayi'ih'villi"   ... 
Kort  Siiiilh  ••♦  . 
Fre.'man  Springs. 

Kniliin    Ill 

lii'orgotouii    ..nil 

Cilberl llll 

Orady 

lirannis 

(iravelle 

Harrison 

.47 
.'•24 

"io 

'.'2'2 

.... 

.20 

'.'2'2 
'.'04 
'.'61 

't'.' 

}1  -her  Soring 

Red 

.Mississippi 

White 

Red 

Ouachita 

Oiiachila 

White 

Oiiacliita 

Wliite 

.\rkansas. . .  .  ■ 

Arkansas 

.Mississippi 

Red 

Ouachita 

While 

Mississippi 

Mississippi..   . 

Wl-.JIe 

1  luacliila 

.\rkansas 

\\hile 

hiachita 

Ouachita 

White 

vlissis.sippi  ... 
Arkansas.  .. ... 

WlilU' 

Mississippi.... 

While.. 

.\  rkansas 

While 

Onachila 

1  )uacliila. .  .    . 
1  )iiacl.  ila.    . . .  , 

Ouachita 

.Xrkunsas 

Wliite 

Red 

Ouachita 

\rkaiisas 

.\rka  nsas. .  . . 

Red 

Arkansas 

ArK.t.isas.  . . .. 

".!» 

.01 

".i.5 

"62 

't.' 

'^35 

T.' 
T.' 

1.  16 

Helena     illl 

.02 
.55 

.16 

'.'76 

'.'i('; 

.03, 
.03 

3.' 51' 

"63 

.13 

2.  00 

3;  84 
.48 
.53 
.40 
.22 
.35 
.48 
1.00 
2.85 

2. 15 

'.'ii 
'.'sc 

.61 

.12 

.72 

1.46 

'.'6i 

'.'9;'; 
3.40 

r.72 

.20 

'.'is 

'.'S2 
'.'25 

T.' 

'  '.72 

'.'85 

't' 

lligden  • 

Hope 

Hot  Springs 

1.61 
3. 19 
2.11 
2.40 
030 
1.31 
0. 23 
1.71 
•2.51 
0. 50 
1.75 
0.75 
0.61 
4.. 59 
0.97 
2. 05 
1.68 
6  40 
1.10 
4.76 
3.  02 
2.  60 
3.95 
0.81 
l.,SS 
■'  20 

llullig 

Joneslioro 

Junction 

Lanihrook llll 

l_,ittle  Rock*" 

L'lllHMville     

Mct-lehee 11 

Ma.?nolia 

Malvern    Ill 

Maniiiiolli  Spg.  llll 

Marianna 

Marked    I'ree    .III 

Mar.diall 

Mem, III! 

Monulain  Home  . 

MonnI  Ida    

Mnrfreesboro.      II! 

Nevviiort    II 

Osceola Ill 

Patterson      ....III 

Piggott 

Piii.lall. 

Pine  Hliitt     ....;il 
rocahonlas.    .    .. 

Portland    1' 

Pivscoll Ill 

Princelon      11' 

Itisoii    Ill 

Rogers 

Searcy 

•ipringbank    ...111 

Story 

Sliillgart   ......III 

Siihiaco 

"'"'■xarkana      ...ill 

Thornbiirg 

Waldidu 

'.'is 
"si 

'.'65 
't. 

'  '.35 



f.' 

'  '.03 

'.'06 
T. 

'.'oi 

'.'65 

'.'62 

'.'i4 

■f. 
T. 

■f 

'  '63 

'.'i2 
i.'32 

'.'06 

'.'27 
'.'(16 

".30 

■f.' 

'.'45 

T. 

1.00 
4. 28 
0.71 
6.  '15 
0.20 
2.93 
0.44 
0.74 
4.92 
1    10 

'.'(D4 

'.'(18 
T. 

T. 
T. 

f. 

.'ii 

T.' 

3^50 

'.'83 

1.28 
.52 

'.'so 

.98 
T. 

2.18 
T. 

'.'56 

.13 

.... 

'.'6'2 

0.  12 
195 
0.31 
1.73 

1 .  58 
1.00 
4  41 

'.'22 

'f.' 

't.' 

.25 
.17 

.10 
.10 
.91 

'.'08 

'.'i4 
.07 

.,50 
.  9fi 

'!27 

T. 

.33 

.21 

'.'97 

.20 
T. 

't'.' 

"i7 

Waters 

Whii.'clilfs 

Wvnn.' ill 

Yancopin  Ill 

Ouachita 

R'd. 

Mississippi   ... 
.\rkansas 

'.'30 

.'8^ 

1 .  10 

.12 

'  '9(1 
T. 

'.'.35 
1.3( 

.83 

'.'28 

.30 

.07 

i'si^i 

T. 

0.37 
2  78 

T. 

.04 

'.'io 

.55 

3  85 

.23 

.70 
.32 

1.98 

1  '1'. 

.06 

0.71 

>:n!?v> 


■■'■'-!'/! 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  *"  For  24  hours  ending  midnight,  lil!  For  24  hours  ending  7  a.  m.  T.  Trace,  or  less  thanCOl  inch. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


June,    1925 


Daily  Temperatures  for  June,     1925 


Stations 


10 


18 


19      20 


22      23      2-1 


29      30 


Amity 

Batesville55  ..... 

Bee  Branch 

Bentonville..... 

Brinkley 

Calico  RockW  . 

Camden^5 

Center  Point.... 

Conway 

Cornine 

CardaneDe 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Spriiiin 

Fayetteville 

Fort  Smith    .... 

9rannis 

Gravette 

Harrison 
Helena.. 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

Lambrook  ..% 

Little  Keck 

LuthervUle  

Magnolia 

Mftlvern 

Mammoth  Spg-W. 
Marianna 

Marked  TreeS^sV. 

Marshall  

Mena 

Morrillton 

Mt.  Home  

Mt.  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark . 

Pine  Bluft 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco  

Teiarkaua 

Warren 

Wynne 


i  Maximum.. 
i  Minimum.. 
\  Maximum.. 
I  Minimum.. 
S  Maximum.. 
I  Minimum . . 
*  Maximum.. 
)  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
\  Maximum . . 
I  Minimum  .. 

4  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
j  Maxiiuum.. 
t  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
I  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
j  Maximum. . 
i  Minimum  . . 
t  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
i  Maximum. . 
(  Minimum  \\ 
i  Maximum  I' 
I  Mininunn  _. 
y  Maximum" 
I  Minimum  .. 
j  Maxinuim]] 
i  Minimum  '[ 
j  Maximum'* 
)  Minimum  '' 
i  Maxinuim]' 
)  Mininunn  '' 
j  Maximum'" 
I  Minimum  " 
I  Maximum 'I 
)  Minimum  " 
i  Maximum'' 
'  Minimum  " 
j  Maximum" 
)  Minimum 

j  Miixininm' ' 
1  Minimum  " 
\  Maximum" 
I  Mininunn  " 
j  Maxinunn" 
)  Minimum 

5  Maximum" 
(  Mininunn  " 
S  Maximum" 
}  Mininunn  ' ' 
\  Maxinmm" 
i  Minimum  " 

.  )  Maxinunn' ' 
1  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 
r  Minimum  " 
S  MRximuin' 
i  Mininunn  ' ' 
)  Maxinnmr ' 
(  Minimum  ' ' 
)  Maximum' ' 
I  Minimtnn  ' ' 

.  \  Maximum" 
1  M'uiinum ' ' 

.  \  vlaiimum-  ■ 
!  Minimum  • 
\  Maximum- 
1  Minimum  • 
S  Maximum  ■■ 
I  Minimum  ■ 
(  Maximum- 
(  Minimum  • 
\  Maximum - 
1  Minimum  - 
j  Maximum  ■ 
!  Minimum  ■ 

.  ;  Maximum- 
I  Minimum  • 

_  i  Maximum- 

'  I  Minimum  • 

.  t  Maximum- 

'  I  Mininunn  • 
J  Maxinunn- 
)  Minimum  •  ■ 
j  Maximum- 
I  Minimum  ■ 
(  Maximum-  ■ 
(  Mininunn  •• 
j  Maximum-- 
I  Minimum  -  ■ 

.  (  Maximum- 
(  Minimum  ■  ■ 
)  Maximum-  ■ 
i  Minimum  -  - 
1  Maxim\nn-- 
(  Minimum-  ■ 
\  Maximum- . 

■  (  Minimum  -  • 
\  Maximum-. 
!  Minimum  - . 
S  Maximum.  • 
i  Minimum. - 
j  Maximum.. 
(  Minimum 
SS    Instrnmen 


70 

S7 

71 

91 

7-1 

90 

70 

87 

70 

89 

72 

90 

70 

96 

73 

91 

71 

94 

71 

92 

69 

9(1 

70 

94 

GO 

90 
71 

90 

72 

9t< 

7o 

94 

72 

89 

7(1 

91 

72 

93 

73 

8'.  I 

71 

90 

7(1 

8' 

74 

9 

70 

91 

(it 

92 

7^ 

9(i 

72 

91 

74 

90 

71 

87 

6i. 

9i 

6i- 

9& 

71 

93 

71 

811 

72 

93 

6'.- 

92 

71 

92 

73 

94 

08 

91 

70 

93 

71 


95 
75 
92 
73 
95 
72 
88 
74 
96 
71 
92 
75 
95 
73 
94 
75 
92 
74 
93 
66 

9: 

7' 

96 

72 

8' 

70 

97 

72 

94 

72 

92 

72 

88 

71 

92 

80 

91 

71 

88 

74 

93 

70 

98 

72 

95 

73 

91 

74 

97 

72 

94 

73 

98 


96 
75 
94 
75 
98 
70 
90 
71 
98 
74 
96 
71 
94 
73 
94 
72 
95 
75 
97 
71 
96 
78 
95 
70 
90 
70 
97 
73 
96 
72 
85 
71 
91 
72 
94 
78 
91 
78 
90 

93 
60 
101 
69 
96 

7;i 

94 

69 

97 

70 

99 

69 

99 

71 

95 

71 

92 

74 

94 

75 

98 

71 

96 

74 

96 

69 

93 

72 

96 

65 

93 

74 

92 

62 

92 

74 

96 

72 

93 

6' 

98 

71 

93 

74 

91 

75 

99 

73 

94 

68 

9 

7' 

95 

73 

96 

7-/ 

9( 

74 

99 

7 

96 

6' 

9b 


97 
68 
95 
61 
98 
62 
89 
67 
100 
66 
96 
62 
95 
62 
93 
70 
98 
72 
85 
65 
93 
69 
97 
65 
90 
5 
97 
6 
96 
65 
9: 
64 
91 
66 
92 
74 
84 
64 
89 
66 
93 
58 
10-. 
64 
95 
67 
93 
65 
97 
62 
98 
65 

loo 

67 

96 

65 

94 

70 

93 

68 

98 

72 

93 

64 

94 

61 

94 

66 

98 

67 

92 

66 

93 

70 

94 

6' 

94 

61 

93 

70 

98 

65 

92 

69 

93 

67 

98 

69 

93 

63 

95 

65 

94 

67 

95 

60 

91 

67 

97 

6(. 

96 

71 

97 

75 

95 

67 

94 

66 

97 

66 


94 

67 

96 

63 

99 

63 

90 

65 
100 

6' 

92 

61 

95 

64 

94 

70 

97 

74 
100 

04 

94 

70 

93 

66 

89 

58 

97 

70 

94 

65 

94 

6; 

91 

67 

94 

70 

92 

6, 

90 

62 

94 

60 

98 

64 

94 

67 

92 

67 

97 

62 

US 

67 

99 

70 

95 

66 

92 

71 

94 
6( 

loo 

08 

95 

G( 

96 

62 

93 

6' 

94 

65 

9: 

71 

94 

69 

93 

70 

94 

61 

8ft 

6S 

99 

6( 

92 

78 

94 

70 

99 

6b 

94 

64 

95 

6 

95 

68 

9( 

68 

9 

60 

98 

61 

95 

70 

99 

73 

9ti 

70 

91 

68 

9: 

71 


971 
67 
95| 
62 
98 
63 
90 
65 
100 
6 

98 
65 
9' 
67 
95 
71 
95 
66 
95 
65 
92 
72 
96 
66 
9( 
59 
98 
69 
95 
65 
95 
65 
90 
68 
94 
70 
91 
66 
90 

90 
6 

100 
65 
95 
69 
95 
66 
9' 
67 
97 
64 

100 
66 
91 
70 
92 
70 
94 

99 

71 

97 

65 

95 

61 

92 

67 

92 

66 

94 

69 

94 

69 

90 

6' 

95 

61 

89 

69 

90 

61 

88 

6' 

95 

71 

9.-- 

67 

93 

63 

95 

66 

93 

7( 

96 

6s 

90 

6. 

91 

61 

9fi 

66 

9b 

(.9 

95 

6b 

94 

6b 

95 

6P 


100 
66 
98 
64 
97 
73 
95 
69 
95 
65 
98 
70 
97 
64 
94 
6-. 
95 
69 
96 
68 
95 
61 
91 
65 

"g7 
95 
61 
94 
65 
10:1 
65 
95 
71 
95 
66 
9' 
6' 
96 
76 
95 
72 
93 
68 
98 
69 
95 
6; 
99 
61 
95 
7(1 
94 
68 
98 
03 
95 
71 
99 
W 


94 

70 

94 

62 

97 

68 

92 

65 
100 

70 

96 

62 

93 

67 

92 

70 

98 

70 

98 

62 

92 

65 

94 

68 

93 

5- 

95 

69 

96 

68 

98 

65 

93 

66 

91 

71 

90 

69 

93 

61 

93 

60 
102 

68 

97 

68 

89 
68 

98 

67 

93 

68 

94 

67 

93 

70 

93 

63 

95 

69 

95 

( 

94 

69 

91 

62 

93 

6' 

95 

69 

91 

61 

86 

68 

'69 
92 
6(1 
92 
65 

100 
73 
93 
69 
9-1 
68 
9( 
69 
95 
76 
92 
67 
93 
71 
95 
68 
94 
62 
96 
69 
95 
67 
97 
67 
96 
68 
91 
68 
95 
70 


941 
69 
96 
63 
96 
65 
90 
06 
98 
68 
96 
63 
91 
67 
91 
70 
93 
66 
100 
64 
92 
68 
96 
70 
88 
58 
94 
69 
95 
65 
91 
63 
95 
64 
91 
70 
88 
61 
88 
62 
88 
64 
98 
67 
91 
7U 
91 
06 
95 
67 
98 
68 
96 
68 
96 
68 
91 
69 
91 
69 
93 
69 
93 
6' 
94 
■  62 
93 
68 
81 
tl9 
92 
64 
86 
65 

'69 
95 
61 
91 
67 
93 
66 
91 
71 
92 
71 
97 
70 
94 
65 
95 
66 
92 
69 
94 
68 
89 
63 
96 
63 
9( 
69 
93 
68 
9: 
69 
9 
69 
97 
67 


89 

70 

91 

68 

93 

70 

84 

60 

94 

71 

92 

67 

91 

69 

85 

70 

92 

70 

93 

71 

93 

69 

94 

72 

81 

62 

94 

70 

92 

68 

8' 

6' 

8' 

70 

85 

72 

82 

64 

84 

66 

8(i 

63 

92 

6' 

89 

70 

88 

66 

95 

J37 

92 

69 

97 

70 

94 

70 

88 

7: 

8' 

70 

9- 

7(; 

9(1 

71' 

91 

64 

90 

71 

8( 

73 

9 

77 

82 

6. 

89 

74 

92 

6h 

86 

61 

92 

7( 

89 

74 

89 

71 

94 

71 

39 

68 

9i 

69 

92 

69 

93 

69 

84 

61 

9-- 

65 

92 

75 

88 

72 

89 

69 

92 

69 

91 

72 


69 

91 

74 

85 

68 

94 

67 

95 

76 

8' 

65 

95 

75 

88 

76 

81 

6(1 

8' 

66 

92 

70 

8' 

64 

88 

59 

96 

69 

92 

71 

94 

72 

85 

70 

95 

76 

86 

71 

99 

72 

90 

72 

85 
74 

91 

74 

97 

70 

88 

75 

93 

6( 

91 

73 

94 

69 

8' 

68 

86 

66 

89 

75 

85 

63 

87 

68 

9( 

6 

85, 

71 


971 

73 

94 

72 

97 

71 

91 

73 
101 

72 

94 

70 

97 

75 

93 

74 

96 

73 

95 

74 

96 

76 
100 

78 

89 

76 

98 

75 

99 

71 

94 

72 

91 

72 

93 

78 

94 

78 

91 

71 

9 

65 
102 

73 

96 

74 

92 

72 

100 

7 

97 

73 
102 

74 

96 

70 

93 

74 

96 

74 

98 
76 

97 

70 

90 

68 

94 

72 

98 

74 

96 

76 

89 

73 

98 

74 

94 

69 

9 

70 

98 

67 

90 

71 

94 

73 

99 

74 

93 

72 

100 
73 
95 
71 
98 
72 
91 
72 
98 
7( 
97 
74 
98 
75 
98 
73 
96 
74 
95 
73 


91 

68 
93 
72 
98 
66 

103 
73 
98 
75 
97 
73 

10( 
73 
99 
74 

10; 

99 
72 

98 
78 
95 
74 

103 
71 

101 
74 
96 
72 
97 
72 
98 
72 
98 
76 
93 
73 
96 
77 
93 
70 
95 
70 

102 
73 
93 
75 
99 
78 

103 
75 
9 
72 

103 
72 
98 
70 

103 
74 
93 
74 

100 
71 

101 
71 

101 


97 

72 

96 

70 
101 

70 

95 

70 

98 

71 

94 

70 
101 

71 

97 

73 

99 

72 

97 

73 

97 

74 

98 

71 

94 

63 

loy 

72 
100 
70 
101 
63 
95 
76 
96 
75 
93 
71 
96 
68 
97 
6 

105 
72 
97 
72 
98 
71 
104 
70 
99 
73 
101 
72 
96 
70 
96 
75 
99 
7'^ 
10(1 
70 
101 
72 
91 
71 
97 
72 
90 
76 
93 
70 
92 
7(1 
98 
77 
93 
67 
9 

68 
94 
74 
94 
74 
99 
73 
102 
73 
96 
72 
99 
70 
99 
71 
1U(. 
70 
95 
68 
99 
70 
99 
74 
101 
72 
103 
76 
98 
71 
96 
72 


105 
73 
96 
74 
90 
76 

100 
74 

100 
71 

10(1 
73 
94 
72 
9\ 
76 
94 
75 
98 

93 
71 
97 
75 
9S 
69 
95 
71 
98 
75 
94 
75 
99 
7' 
10; 
75 
95 
74 
98 

99 
75 

101 
71 
96 
69 
9; 
71 
99 
73 

101 
76 

101 
7;. 
97 
74 
96 
75 


93 

77 

95 

73 

98 

72 

88 

71 
100 

74 

92 

72 

98 

72 

96 

76 

99 

76 

93 

76 

95 

76 
100 

73 

93 

65 

9' 

75 

98 

70 
101 

72 

92 

74 

9' 

r 

92 
68 
91 
6b 
90 
64 

1U3 
76 
98 
74 
96 
72 

100 
82 
97 
76 

102 
72 
98 
72 
95 
72 
96 
7^> 
96 
71 
99 
73 
90 
72 
96 
75 
95 
74 
91 
76 
92 
72 
9! 
73 
94 
7( 
9fi 
7: 
99 
76 
94 
76 
98 

10; 
75 
9: 
73 
99 
I2 
98 
74 
9!: 
74 
87 
67 

100 
70 

100 
!■ 

101 
74 
9b 

97 
75 
96 
76 


92 
69 
102 

94 
73 
99 
71 
95 
70 
93 
71 
89 
68 

9; 

71 

9; 

69 

92 

70 

9h 

71 

98 

71 

89 

7, 

91 

69 

94 

73 

9i 

69 

9(1 

67 

87 

74 

92 

71 

9( 

6>. 

95 

73 

9:- 

6; 

g." 

69 

94 

7( 

99 

74 

88 

65 

92 

70 

94 

69 

89 

61 

94 

70 

93 

71 

94 

72 


102 

72 

90 

66 

99 

68 

92 

67 
100 

68 
100 

70 
100 

70 

97 

73 
101 

67 

99 

71 

97 

70 
100 

71 

93 

59 

98 

72 

99 

69 
100 

6 

92 

7( 

95 

T 

96 

76 

92 

6:i 

98 

6( 
108 

69 

loo 

70 
98 
6b 
99 
71 
101 

98 
70 

98 
69 

98 
73 
97 
71  ■ 

102 
71 

102 
69 
95 
7(1 
97 
70 

101 
71 
9-' 
76 
03 
7( 
9 
7( 
96 
6- 
9; 
65 

10: 
7( 
96 
71 
98 
7i 

101 
72 
97 
73 
99 
69 
97 
76 

U,0 
76 
93 
6= 

101 
66 

10( 


66 
90 
70 
96 
76 
104 
69 
99 
75 
9' 

104 
72 

10: 
71 

104 
74 

101 
7i't 
97 
76 
9b 
88 

101 
74 

103 
7(1 
94 
7( 
98 


96 
69 
99 
70 
92 
74 

100 
70 
98 
69 

100 
74 

100 
74 
99 
74 
90 
74 
97 
74 

102 
71 
92 
66 

101 
73 
99 
71 
88 
74 
86 
80 
96 
78 
91 
67 
93 
73 
98 
69 

10; 
79 
98 
72 
9' 
74 

103 
7( 
10( 
77 
KM 
76 
98 

97 
7( 
98 
1v 

101 
76 

10 
7.' 
94 


93 
73 
95 
73 
98 
75 
85 
68 
97 
78 
94 
71 
99 
77 
97 
73 
99 

95 
76 
97 
72 
102 
77 
88 
70 
100 
76 
98 
78 
86 
69 
8' 
78 
92 
79 
81 
65 
8' 
68 
9( 
6' 
10-^ 
79 
8' 
70 
93 
75 
103 
77 
101 
76 
103 
7. 
98 
78 
95 
78 
95 
70 
98 
76 
101' 
74 
89 
68 
9b 
8(1 
85 
77 
9! 
74 
90 
73 
98 
76 
88 
66 
97 
71 
99 
78 
96 
81 
95 
73 
101 
79 
92 
76 
100 
76 
100 

m 


89 

69 

87 

69 

91 

70 

79 

62 

88 
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Vol.     XXX     Little     PiOck,    Ark.,    July,      ]9'25      No.    7 


GENERAL.  SUMMARY 

The  drought  which  characterized  the  first  six  months  of  the 
year  1925  was  broken  by  moderate  to  rather  heavy  rains  during 
July.  The  average  precipitation  for  the  month,  4.99  inches, 
was  LOT  inthfs  alove  noimai,  this  being  tlie  first  positive  de- 
parture of  as  much  as  an  inch  since  December,  1923.  In  a  few 
locahties  the  monthly  totals  were  very  light  for  July  while  in 
others,  amounts  exceeding  ten  inches  were  measured. 

The  month  opened  warm,  about  b°  above  normal,  and 
temperatures  continued  above  during  the  first  15  days.  A  cool 
wave  overspread  the  State  from  the  )8th  to  the  23d  during 
which  temperatures  were  somewhat  below  normal  a?ul  from 
the  28th  to  the  31st  another  cool  wave  brought  the  lowest  tem- 
perature of  the  month,   47°  being  recorded  at  Gravette. 

Although  the  precipitation  total  for  the  year  now  averages 
10.80  inches  below  normal,  nevertheless  the  rains  of  July  were 
very  beneficial  and  in  most  sections  damage  from  the  drouglit 
is  not  so  real  as  indicated  a  month  ago.  Early  corn  was  dam- 
aged seriously,  but  late  corn  made  very  good  progress  daring 
the  month  and  a  good  yield  is  a.ssurred  in  many  localities. 
Rice,  meadows,  pastures,  potatoes,  fruit,  and  forage  crops  im- 
proved rapidly  since  the  rains.  Conditions  continued  favorable 
for  cotton,  damage  from  worms  and  weevil  being  slight,  and  at 
the  close  of  the  month  the  crop  was  in  excellent  condition 
and  opening  in  the  southern  counties. 

There  were  no  destructive  hail  or  wind  storms  reported  dur- 
ing the  month.  Sunshine  averaged  about  62%  of  the  possible 
amount,  this  being  soiupwhat  below  the  July  average.  The 
nuiui)er  of  clear  daj-s  was  slightly  below  and  the  number  of 
cloudy  and  rainy  days  correspondingly  above  the  average. 
Thunderstorms  occurred  in  som-^  portions  of  the  State  every 
day  di  riig  the  men  h.  The  streams  of  the  State  continued 
at  low  stages. 


w.  r.  II. 


TEMPER  ATURJK 

The  mean  temperature,  as  determined  from  the  records  of 
52  stations,  was  81. 8-"  whieh  is  1.9°  above  normal,  all  stations 
except  Bentonville,  Dutton.  Ozark,  and  Pocahontas  showing 
positive  departures.  The  highest  monthly  mean  temperature 
was  85.0°  at  Huttig  and  lleleui),  the  lowest,  74.2'^  at  Dutton, 
making  the  range  in  temperature  over  10*^  between  the  north- 
Avestern  and  the  southern  and  southeastern  sections  of  the 
State.  Extremes  ranged  from  109°  at  Helena  on  the  Kith  to 
47°  at  Gravette  on  the  31st.  The  average  number  of  days  with 
maximum  temperature  100°  or  above  was  (J. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitntion,  as  determined  from  the  records 
of  80  stations,  was  4.99  inches  which  is  1.07  inches  abTve 
normal.  Negative  departures  were  recorded  in  Washington  and 
Benton  counties  and  at  a  number  of  htations  in  the  eastern 
counties,  positive  elsewhere.  .Monthly  totals  ranged  from  10.4! 
inches  at  Grannis  to  0.59  inch  at  Corning.  'J'he  greatest  a- 
inount  measured  in  24  consecutive  hours  was  5.04  inches  at 
Waldron  on  the  21st-22d.  The  average  number  of  rainy 
days  was  10. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
7'/n/7K/mto™s;-]st,  14;  2d,  23;  3d,  28;  4th,  40;  5th,  28;  6th, 
19;  /th,  i8;    8th,  27;  9th,  22;  10th,    27;     llth,    13-    12th   7- 
13th,  2G;  14th,  25;  15th,  12;  16th,  H;  17th,  1;  18th,'  23-  19th' 
20;  20th,  10;  2lst,21;  22d,  12;  23d,  3;  21th,  3;  25th,  9- 26th' 
7;  27th,  20;  28th,  10;  29th,  2;30th,  10;  31st,  1. 
Solar  Halos:-  7th,  2;  31st,  1, 
Dense  Fog:  15th,  1. 
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COMPARATIVS  DATA FOR     JULY 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


JuiY,    1925 


stations 


Amity 

Arkadelphla 

Arkansas  City- 

Arlberg 

Bates  ville 

Bee  Branch 
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Black  Rock 
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Brinkley 
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Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning ::••• 

Dam  No.  1 U--» 

Danville 
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Climatologrical  Data  for  July,  1925 


Counties 
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Temperature   (  Degrees  Fahrenheit) 
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Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead.  .. 
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81.2 
82.4 
81.6'' 


83.3 
81.6 
84.6 
83.9 


103 
105 


100 
103 
95 
103 
102 
99 
97 
101 


62 


18 


102 
100 
102 


109 


\-   3.6 

+  '2.'4 
-(-  4.0 
+  2.9 

+  '6.'6 
+  1.0 


+  2.0 
+  0.8 
+  2.5 


1.0 
0.8 


0 
1.5 


+  0.2 
+  2. 
-  0.2 


+  1.1 

-  0.1 
+  3.1 

+  2.2 


83.4" 
77.6 
81.8 


83  0 
82.0 
84.6 


84.6° 


82.6 


+  2.6 
+  0.6 
+  0-4 


+  2.3 


104* 

ibs" 

106 
105 

99 
100 


1+ 

4 

9 
26 
14 

1+ 

1+ 
25 


63 
50 


31 

18+ 
29+ 
18 
31 


33 


107* 
103 
99 
103 
101 
102 
KiO 
104 
101 
104 


106 
100 
102'' 


103 

102 
106 
105 


104" 
98 
106 


103 
102 
107 


+  2.8 

+'i.6 


81.8  +1.9  109 


26 
26 

1 
16 

1+ 

4 
26 

1 

2 
16 


102 
164' 


26 


66* 

69'^ 
60 
62 

'65  " 
60 


18+ 
29 


62 
63 
59" 


18+ 

'i9" 


28+ 

18 

29 

18+ 

31 

19+ 

31 

18+ 

31 

18 


17+ 

17 

31 


18+ 
18+ 
18 
18 


18 
17 
18+ 


65? 


2+ 


16 


61 


47 


31 


38 

'32'' 

'35*' 
35 
36 

"28" 
28 

40 

32 

35 

33 

36" 

34 

28 

33 

36 

37 


2.75' 

8.71 

3.77 

6.35 

3.94 

5.28 

2. 4'i 

4.61 

4.73 

4.32 

4.99 

6.74 

6.91 

3.59 

3.07 

7.94 

0.59 

4.64 

9.60 

6.02 

5  02 

6.08 

8.86 

4.96 

5.46 

2.56 

5. 39 

5.65 

4.50 

7.25 

6.36 

5.09 

10.41 

1.7( 

8.18 

3.52 

4.32 

S.22 

5.27 

6.15 

3.83 

1.76 

7.44 


+  4.96 
-0.09 

+6.' 67 

+  1.67 
-1.91 
+0. 72 
+  1.62 
+  0.23 
+  1.55 
+2.83 
+1.81 
+0.26 


+4.62 
-2.88 

+6'46 

+2.49 
+  1.60 
+  1.84 
+5.69 
+2.65 
+1.51 
-1.57 
+  1.55 

+  1.'69 
+4.61 


33 


33 
31 
34 


2.49 
+3.  86 
+0.97 
10.62 

'ho'j'o 
+  1.90 
-0.09 
-1.811 
+3.37 


0.70 

2.30 

1.25 

2.85 

0.88 

1.90 

0.52 

2.48 

2.61 

2.00 

0.91 

1.76 

2.06 

0.72 

1.90 

2.33 

0.45 

2.10 

2.50 

1.60 

103 

1.15 

3.00 

1.60 

1.80 

1.07 

2.02 

1.72 

1.10 

2.30 

2.90 

1.40 

4.83 

0.48 

3  40 

1.05 

1.36 

1.90 

2.70 

'i'.oo 

0.61 
2.72 


338 
'38" 


5.46 
4.15 
3.82 
4.36 
10.11 
2.29 
4.15 
2.30 
5.87 
6.01 
5.30 
6.19 
4.30 
4.93 
2. 24 
4.43 
5.0  J 
3.H 
2.60 
4.08 
6.64 
1-05 
1.27 
4.41 
9.17 
7.33 
2.75 
2.60 
7.8( 
5.6' 
3.30 
6.74 
5.09 
8.45 
8.80 
3.19 
6.40 
4.9C 
4.43 
3.46 


42 


+  1.4 
+0.65 


+  6.66 
-1.28 
+0.45 
-1.10 
+  2.60 
+  1.90 


+1.77 
+0.78 
+2. 32 
-0  92 
rO.87 
+  1.65 
-0. 02 


+3.12 

-3.4 

-3.23 

+  1.29 

+4.78 

+4.03 

—1.36 

+  0.11 

+4.22 


-0.58 
+3. 36 
-1.67 


-0.24 


+2.76 
+0.65 


4.99+1.07    5.04 


1.72 
1.10 
1.68 
1.09 
1.40 
0.70 
1.24 
0.75 
1.44 
1.25 
1.30 
2.00 
0.96 
3.10 
1.15 
2.08 
1  18 
0.82 
9.85 
089 
1.42 
0.20 
0.67 
2.15 
1.32 
2.60 
0.70 
0.50 
3.60 
1.65 
1.02 
2.43 
1.72 
3.30 
6.04 
1.35 
2.40 
2.80 
1.41 
0.93 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

"o" 

0 
0 

"6' 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


>o 


Observers 


5 
12 
12 
12 
10 

9 
13 
12 
13 

11 

18 
13 
12 
14 
7 

14 

2 

6 

9 

8 

12 

14 

14 

12 

12 

6 

12 

13 

7 

11 

12 

9 

16 

9 

10 

6 

10 


16 
12 
8 
6 
12 
14 
9 
9 
11 
6 
7 
5 
10 
8 
7 
13 
17 
10 
5 
10 
10 


10 
14 
7 
11 
15 
6 
7 
5 
9 
13 

10 


14 

5 

11 

3 

12 

5 

17 

23 

13 

13 

7 

14 

7 

9 

6 

9 

13 

18 

13 

17 

5 

10 

4 

11 

11 

15 

6 

10 

8 

14 

6 

"e 

13 
12 
21 
15 
13 
19* 

"io' 

17 
14 


17 

4* 
17 

8 

5 
12 
11 
14 

9 

5 

6 

9 

7 
12 

6" 
21 
19 
12 
11 

8 

1 
11 
12 

5* 

9 
13 
21 
15 

7 
11 
12 
13 

8 
12 

5 
12 
15 
14 


11 


4 
4 
4 
21 
4 
16 
6 
4 
11 
8 
19 

4 
16 

7 
17 
17 
14 

3 

0 

0 
16 
17 
12 

9 
13 
12 
13 
16 
10 

1 
15 

'  '26' 
11 
11 

5 
1 
15 

7' 

'io  " 
10 

6 

16 

18 

11 

18* 

8 

19 

22 

13 

8 

9 

U 

14 

20 

9 

20 

4 

6" 

0 

10 

9 

6 

16 

22 

7 

1 

n* 

13 
14 
0 
13 
19 
13 
12 
15 
10 
13 
20 


11 


13 

22 

16 

7 

15 

10 

8 

4 

7 

10 

5 

13 

8 

15 

8 

5 

4 
10 
18 
14 
10 

4 
15 
11 

7 

4 
12 

5 
13 
16 
10 

"5" 

7 

8 

5 
15 

3 

4' 

'ii' 
4 
11 

"9' 

5 

3 

8' 
6 
4 
4 


aw 
sw. 


w. 

sw. 


sw 

sw . 


s. 


sw. 

se. 

sw. 


sw. 
sw. 


s. 
se. 

s. 
sw. 
sw. 
sw. 

n. 

s. 
sw. 


s. 


G.  C.  Thrash. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.  E.   Payne. 

J.  D.   Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

V.  S.  Weather  Bureau. 

Vernon  C.   Howe. 

J.  F.  Randolph. 

H    L.  D.   Whitson. 

W.J.  Copp. 

A.  B.  Quarterraan 

lohn  C.  Kloyd. 
J.   VV.  Bishop- 

Dr.   R.M.  Hunter. 
E.  E.  Cordrey. 

Winfred  D.  Polk. 

J.  O.  Yingling. 
C.  P.  Evans. 

J.  D.  Riley. 

Ben  Johnson. 

J.   M.   Kicketts. 

J.  J.   Babb. 

Dr.  R.  H.  Hardin. 

Geo.  W.  Nichoalds. 

University  of  Arkansas. 

U.  S.   Weather  Bur&au. 

J.  R.  Mc  Cxiiston. 

T.  J.  Logan. 

W.  R.  Owens 

Ben  F.  Battenfield. 

O.  C.  Des  Jardin. 

W.  E.   Mc  Vav. 

A.  P.  Stevens. 

G.  L.  Wright- 
Claude  Tones- 
lames  A.  Burnett. 

J.  A.   Ingram. 

N.  P.  O'  Neal. 

P.   P.  Patraw. 

J.  L.  Collett. 
Benedictine  Sisters. 

J.  A.  Lowderback. 

G.  A.  Newton. 

U.  S.   Weather  Bureau. 

H.  G.  Lenhardt. 

P.  T.  Simons. 

State   Agri.    SchooL 

Mrs.  W.  L.   Matthews, 

F.  M.  Daniel. 
C-  N.  Houck. 
Charles  Walton. 

A.  J.  Park. 
K.  W.St.  .Tohn. 
Henry  Harless. 

B.  S.   Halbert. 

G.  A.   Whittington. 
Henry  A.  Davis. 

A.  C.  Wilkerson. 
June  Thomason. 
Isham  Burrow. 
W.   E.   Baker. 
H.  H.  Harlan. 
VV.   \V.  Wood. 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedicitine  Si.sters. 
W.   E.   Edmiston. 

C.  I).   Calhoun. 
Foote  Coleman. 
Mrs.  M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 

J.  T.  Bell. 
Miss  Grace  Field. 
S.  C.  Story. 
Adam  F.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey. 
H.   S.   Brashear. 
T.  Y.  Powell. 
Dr.  Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shide. 
J.  R.   Hudleston. 
Nannie  O.   Schirmer. 
E.  O.  Allen. 
VV.  E.  Barton. 


Daily  River  Stages  for  July,   1925 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stiiee 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

!•  on  Smith 

Dardanelle 

Little  Rock. . . 

Piue  Bluff 

yaucopin 

Arkausas  — 

do 

do  ...... 

do  ...... 

do 

Petit  Jean 

22 
20 
23 
25 
14 
30 

5.3    5.3    5.1    5.0 

3-0  2.8  2.3  2.1 
+0-3+0-7+0.3+0.5 

3.9  3.4  3.4  3.7 
10.9  10.4    9.9    9.4 

O.3I  0-2    0.2    0.5 

4.9    5.2    5.2    5.2    4.9   4.8    4.7|  4.5 
1.9    1.7    1.6    1.6    2.0    1.9    1.8    1.7 
+0-8+1.0  +1.2  +1.4  +1.3+1.3  +1-2  +1.4 
3.4    3.2    3-0    2.7    2.5    2.4    2.4    2.3 
9.2    9.3    9.3    9.1    8.9    8.4    7.7    7.1 
1.8    3.2    1.4    1.4    1.2    1.0    2.1I  2.0 

4.41  4.6    4.6 

1.5   1.3    1.6 

+1.4;+1.6+1.6 

2.2    2.2    2.1 

6.7  6.4    6.4 

1.8  1.8    1.6 

4.0 
1.4 
+1.7 
2.0 
6.4 
1.6 

3.8  3.8 

1.3  1.2 
+1.7+1.7 

1.9  1.9 

6.4  6.2 
2.7I  1-8 

3-V 
1.5 
+1.8 
2.0 
6.0 
2.7 

3.6 
1.4 
+  1.8 
2-1 
5.6 
2.8 

3./ 
1.3 
+18 
2.0 
5.5 
2.8 

3.9 
1.3 
+1.4 
1.9 
5.6 
2.9 

4  3 
1.7 

+0.8 
2.4 
6.7 

13.1 

5.4 

2.0 
0.5 

5.8 
14.8 

2.3 
0.5 
4.2 
6  0 

7.7 

2.6 
+0.1 
4.6 
6.4 
40 

2.8 
+0.1 
4.1 
7.4 
3.5 

2.8 
+0.1 
4.1 
7.4 
4.4 

2.8 
+0.1 

4.1 
7.2 
4.8 

3.0 
0.4 
4.0 

7.1 
4-8 

2.7 
O.l 
3.8 
7.1 
3.2 

Coi 

itinu 

ed  0 

n  ne 

xtp 

age. 

•;QSri»»S£^H£:  - 


LY,  1925 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 
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Daily  River  Stages  ConMuued 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage 


lico  Rock.  — 

tesville 

wport 

TO  No.  1  . . . . 

orgetown 

irendon    

Ibert  

irning  

ark  Rock   . . . 

itterson 

•kadelphia  . . 

iinden   

ilton 

iringbank 

hitecliffs 

arked   Tree.. 

jlena 

rkansas  City. 


White 

...do 

...do 

Red 

White 

....do 

Buffalo 

Black 

....do 

Cache 

Ouachita... 
....do 

Red 

....do 

Little    

St.  Francis 

Mississippi. 
...do 


18 
■23 
26 

22 
30 
30 

14 
9 

18 
30 
28 


44 
48 


tO.l 
4.8 
1.8 
0.0 
2.0 
9.2 
3.2 
6.7 
2.5 
3.1 
+0.6 
3.4 
6.6 
6.4 
0.6 
4.4 
18.2 
21.3 


0.0 
4.5 
1.6 
0.0 
1.6 
8.6 
3.2 
6.4 
2.4 
3.0 
+0.3 
3.3 
6.2 
5.6 
0.6 
37 
17.2 
20-7 


O.Ol 
4-6 
1.61 
0.0 
1.4 
8.3 
3.2 
6.3 
2.4 
3.0 
+0.3 
3.3 
6.0 
5.3 
0.4 
3.7 
17.0 
20.  i 


00 
4.y 
1.6 
+0.2 
1.2 
8.2 
32 
6.2 
2.4 
3.0 
+0 
3.3 
5.9 
4 

0.4 
3.5 
17.0 
20- 0 


8       9     10 


11 


12 


13      14 


15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 


25     26     27     28     29     30     31 


+0.21+0. 

4.6    4. 

1.6 
+0.4 

0.8 

7-8 

3.2 

6.0 

2.3 

3.0 
+0.6 

3.4 

5.7 

4 

0.6 

3.3 
17.6 
19.9 


41t0.4 
61  4.4 
1.6 
0.0 
0.6 
7.7 


3.2 
5.8 
2.3 
3.0 
to.  6 
3.5 
5.6 
4.4 
0.6 
3.0 
16.5 
20.0 


+0.4 
4.3 
1.3 
0.0 
0.6 
7.6 
3.1 
5  8 
2.3 
3.0 
+0.6 
3.5 
5.6 
4.3 
0.6 
3.0 
15.4 
19.5' 


0.2 
44 

1.3 
0.0 
0.6 

7.5 
3.3 
5.7 
2.3 
3.0 

+0.6 
3.5 
6.6 
4.2 
0.6 
2.9 
14.4 

'186 


0.5 
4.9 
1.3 
0.0 
0.4 
7.4 
3.3 
5.7 
2.2 
3.0 
+06 
3  4 
5.5 
4.0 
0.6 
2.9 
13.9 
17.8 


0.3 
5.2 
13 
0.0 
0.4 
7.3 
3.3 
5.7 
2.2 
3.0 
+0.5 
3.3 
5.5 
4.0 
0.6 
2.7 
13.8 
16.8 


0.3 
5.3 
1.7 
0.0 
0.2 
7.2 
3.5 
5.6 
2.2 
3.0 
+0.5 
3  3 
6.4 
3.9 
0.6 
2.8 
14.0 
16.2 


1.2 
5.2 
1.7 
0.0 
0.2 
7.2 
3.5 
5 

2.5 
3.0 
+0.3 
3.2 
6.9 
4.1 
0.6 
2.5 
14.2 
16.1 


0.81  0.6 
6.7    5.6 


1.7 
0.0 
0.6 
7.2 
3.5 
5.6 
2.6 
3.0 
+0.3 
3.3 
6.6 
4.4 
0-8 
24 


1.7 
0.0 
0.6 
7.3 
3.5 
5.6 
2.5 
3.0 
+0.1 
3-3 
6.2 
4.6 
0.8 
2  3 


14.2  13.7 
16.l'l6.2 


0.4i 
5.4 
2.2 
0.0 
0.6 
7.3 
3.5 
5.5 
2.3 
30 
+0.3 
3.3 
5.8 
4.5 
0.8 
2.4 
13.0 
16.0 


0.5 
5.3 
1.9 
0.0 
1.0 
7.4 
3.5 
5.5 
2.3 
3.0 
+0.3 
3.2 
5.5 
4.4 
0.6 
2.4 
12.5 
15.6 


1.7 
5.3 
1.7 
0.8 
1.2 
7.7 
3.5 
5.5 
2.2 
3.0 
+0.4 
3.3 
5.5 
4.2 
0.6 
2.2 
12.3 
15.0 


1.0 
6.5 
1.9 
1.0 
1.2 
7.8 
3.5 
5.5 
2.0 
3.0 
+0.1 
3.4 
5.3 
4.0 
0.6 
1.9 
12.6 


6.2 
2.3 
0.8 
1.2 
7.8 
3.6 
5.5 
1.9 
SO 
+0.2 
3.5 
5.2 
3.9 
06 
2.1 
12.7 


14.5ll4.4 


1.0 
7.0 
2.3 
0.6 
1.4 
7.8 
35 
5.5 
1.9 
3.0 
0.0 
4.4 
5.2 
3.8 
0.6 
2.3 
12.9 


0.8 
5.8 
2.2 
0.4 
1.6 
7.9 
3.5 
5.4 
1.9 
3.0 
1.0 
4.4 
6.1 
3.7 
0.6 
2.71 
12.6 


14.7114.9 


1.5 
5.6 
2.0 
0.8 
1.6 
8.1 
3.6 
5.4 
1.8 
3.0 
1.2 
4.2 
5.1 
3.7 
0.6 
25 
12.4 
14.9 


1.31 
6.3 
2.0 
1.0 
1.6 
8.2 
3.5 
5.4 
1.8 
3.0 
1.0 
4.0 
6.1 
3.7 
0.6 
2.4 
12.11 
14.6' 


1.0 
0.2 
2.0 
0.8 
1.2 
8.3 
3.5 
5.3 
1.5 
2.9 
0.3 
3.9 
6.0 
3.7 
0.6 
2.4 
11.5 


0.3 
5.7 
2.1 
0.8 
1.0 
8.2 
3.5 
5.3 
1.3 
2.8 
+0.4 
3.9 
5.2 
3.9 
0.6 
2.3 
10.7 


14.3114.0 


0.2 
5.1 
1.8 
0.0 
1.0 
8.1 
3.5 
5.3 
1.3 
2.8 
0.6 
5.0 
5 

4.6 
4.0 
2.2 
10.5 
13.4 


0." 
4.  ' 
1.6 

0.4 
1.0 
8.0 
3.4 
5.3 
1.3 
2.7 
1.5 
4.9 
8.0 
4.6 
4.9 
2.2 
10.9 
12.8 


+  Below  zero  of  gage. 


Daily  Precipitation  for  July,  1925 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  month 


I' I, 


mity 

rkadelphia 
rkansas  City 

rlberg 

atesville  

ee  Branch  ... 
entouville  '" 
lack  Rock.  ■ .. 

ooneville 

irinkley     

lalico  Rock 

laniden 

enter  Point... 

'larendon   

iliuton 

Jonway 

;oriiing  

)ani  No.   1. 

lauville 

)ardauelle 

>uiiias 

)iittoii 

!1  Dorado    ....llll 

Ciigland     

Cnreka  Springs 
•'ayetteville  — 
•■ortsniiti.  •*•  ■ 
fre.'man  Springs 

I'nitoi Ill 

iporgetowu    ..III 

lilbert Ill 

Srady 

jraiiuis 

iravette 

Harrison 

ieber  Spring. . . 

Helena il 

tligden 

Hope 

rtot  Springs 

Huttig 

lonesboro 

[unction 

Little  Bock  *•* 

Lutlierville    

Wc«el  ee Ill 

Magnolia 

Malvern  Ill 

Mammoth  Spg.  ill 

Marianna 

Marked   Tree    .III 

Mart-liall 

Meiiiv... Ill 

MorriUton 

Mountain  Home. 

Mount  Ilia    

Murfreesboro. . .  II I 

Newport    Ill 

Osceola Ill 

O'/ark    

Patterson      ....III 

fi^goit 

Findall. 

fine  Bluff     ....: 
Pocalionlas. ..   . 

Portland    II 

Prescott     II 

Princeton     ....II 

Hison    II 

Roger?      

Searcy 

Springbaiik    ...jl 

Story 

Stuttgart  II 

Siibiaco 

Texarkaiia      ...il 

Thornburg 

Waldron 

Warren II 

Waters 

Wliitediffs 

Wynne II 

Yancopin II 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi.. . 

White 

White 

Arkansas.. .  . 
Arkansas  .... 

White 

Arkansas 

White....   ■■. 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White 

White 

Arkansas.  ,  . 

White 

White    

Arkansas.  .. 
Arkansas.. .. 
Mississippi..  . 

White 

Oiiacliita.  ..■ 
Arkansas  ... 

White 

White 

Arkansas ... 
Arkansas..     , 

Red 

White 

White 

Arkansas 

Red  

Arkansas. ... 

White  

Red 

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Ouachita 

Arkansas... 
Arkansas .  . . 

.Mississippi.. 

Red 

Ouachita  — 

Wliite 

Mississippi.. 

Mississippi.. 

White 

Onacliita 

Arkansas 

White 

Ouachita... , 

Ouachita 

White 

Mississippi.. 

Arkansas. .. 

White , 

Mississippi. 

White 

Arkansas. ., 

While 

Ouachita  ... 

Ouachita.. . 

Ouachita   .. 

Ouachita... 

Arkansas.. 

White 

Ked 

Ouachita... 

Arkansas.. 

Arkansas.. 

Ited 

.\  rkansas... 

Arkansas-  . 

Ouachita.. . 

Ouachita. .. 

Red 

Mississippi 

Arkansas... 


.01 


13 


15 


16 


19 


20 


22 


23 


25 


26 


28     29     30     31     S 

H 


1.50 


.30 


.12 


.60 


.03 


1.0' 
.01 
.55 


.10 


.65 


.03 


1.32 


04 
.10 
.04 

.24 

.04 

''6s 
.1 

.56 
'.'6l 
'.'06 

.£8 


.06 


2.2-2 
.74 


T. 


.19 


.08 


.70 


.06 


i.on 

.05 


T. 
1.44 
1.25 
45 


l.lS 


T. 


.32 


1.25 


,09 


.05 


.2(1 


.15 


1.10 
.10  .... 

...     .45 
...I  .04 


.02 


.22 


02 


.27 


.09 


.64 


.40 


.03 


..W 


2.48 
.64 


.32 


T 
1.15 


.40 

T 
1.72 


.28 


T.    2.90 


T 

1.90 


65 
1.20 


.30 


.04 


.08 


.35 


1.57 


1.00 
".'66 


.75 


.55 


.78 


T 

. 04  . . . . 


.51 
160 


.25 
T 

.10 

3.00 

.35 


1.10 
1.2(1 

.67 


.75 


.38 


.65 


11 


1.30 
1.34 


1.00 


-'.  72 
.53 


.22 


.21 


.20 
1.40 
.14 


.04 


.26 


.95 
1  30 


1 

.90 

.28 

.85 

2.  (X> 


.10 


.05 


.24 


.10 


.10 


.37 


.52 


.04 


.45 


.24 


.15 


.70| 

2.30 

.15 

2.85 

55 

1.90 

.10 

.11 

.02 

.38 

.91 

1.24 

.38 

.25 

1.90 

2.33 

'.70 
2.50 
1.35 

.94 
1.06 
1.64 
1.19 

.31 

'.'oe 

1.18 

.78 
•  50 
.60 
.65 
.74 
.05 

i.'os 

T. 
1.90 


T 

3.40 
.85 


.23 


.06 


.05  .. 


.48 

i!69 

1.5S 
l.K 
.64 
.63 
1.30 
.2 


1.29 
.02 
1.30 
1.64 
.85 

'!20 


.14 

."ie 

.45 
2.10 
T. 

'.'05 
.30 

'.'ii 

1.80 
.55 
.98 
.51 


.60 
.30 
.04 

''§6 
T. 

'"6i 

2.61 
2.00 
.84 
.14 
.64 
.60 
.45 
1.51 

30 

2.00 

1.60 

.42 

.04 

i.'so 


1.09 
.04 


2. 

.21 
1.40 

.87 


.02 


.51 


.05 


.21 

'.'62 
.50 
.05 

'.'92 
.81 

1.05 
.35 
.40 
.65 

1.55 


.63 
.04 

1.42 
.07 
.21 
T 

1.19 
40 
.05 
.10 
T 

'.'60 
.80 


1.18 


1. 00 
."28 


.02 
1.24 
.43 
.56 
.111 
.20 
T. 


2.10 
.30 


.86 


.12 

.63 

1. 11 


.96 

64 
1.15 

".si) 

.23 


56 


.58 


.01! 


1.40 


.02 


.02 


.05 


T. 


.14 


.04 


.04 


.03 


.06 


.05 


2.43 


.98 
.22 

.09 

s.'so 

4.17 

.55 

2.40 


.10  ....     .73  1.41  .... 

.08    .091  .04    .93    .27    .26  ... 


.67 

.17 

1.07 


1.48 

1.02 

.02 

'.'65 
.03 
T 


.10 


T. 


.57 


.03 


.61 


.02 


.07 


•  8; 
.01  f. 


.2; 


15 
1.25 


.08 
T. 

.08 
1.76 
2.06 

T. 

.'ii 


1.10 
.22 

1.03 
.02 
.54 
.50 


T 
.06 
1.05 
.55 
.40 
.60 
83 


.02 


.12 


.12 


.10 


.05 


2.70 

1,95 

•  40 

".74 

.55 

T. 
1.68 
1.03 

.65 


3.10 


.08 


.72 


.55 


.30 


.40 


..34 


.52 
.58 
.85 
.51 
.10 
.41 
.62 

i.60 


.22 


.30 


.66 
'.65 


2.29 


.19 


.67 


.28 


.09 


.15 


.02 


.02 


2. 15 
!.0 
2.50 


.10 

.30 

.1 
1.35 

.65 
2. 

.65 

T 


09 
1.05 


38 
1.50 
T 

.'05 
.17 


.30 


60 

1.34 

12 

.15 

.55 

'.'47 

'.'.45 
.10 
.33 

'."35 
1.02 
.09 


.57 


.07 
.19 
1.05 


1.55 


1.60 


.42 


.22 

i.45 
.10 
.05 

3.50 
T. 

'.'74 

1.72 

.40 

.56 

i'65 
.90 


.03 


.66 


.23 


.30 


2.75 
8.71 
3.77 
6.35 
3.94 
5.28 
2.40 
4.61 
4,73 
4.32 
4.99 
6.74 
5.91 
3.59 
3.07 
7.94 
0.59 
4.64 
9. 60 
6.02 
5.02 
6.08 
8.86 
-..96 
5.46 
2.55 
5,39 
5.65 
4. .50 
7.25 
6.36 
5.09 
10.41 
1.70 
8.18 
3.52 
4.32 
6.22 
5.27 
6. 15 
3.81 
1.76 
7.44 
5.46 
4.15 
3.82 
4.36 
10.11 
2.29 
4.15 
2.30 
S.M 
6.01 
5.30 
6.19 
4.30 

4.  as 

2.24 
4.43 

5.00 
3.14 
2.60 
4.08 
6.64 
1.05 
1.27 
4.41 
9.17 
7.33 
2.75 
2.6U 
7.80 
5.67 
3.30 
6.74 
5.09 
8.45 
8.80 
3.19 
6.40 
4.90 
4.43 
3.4d 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sitnsetunless  otherwise  indicated.  »**For24  hours  ending  midnight,  (ill  For  24  hours  ending  7  a.  m.  T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

t  Included  in  next  regular  measurement. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


July,    192^ 


Daily  Temperatures  for  July,     1925 


Stations 


Amity 

Bates ville^*  ... 

Bee  Branch 

Bentonville..., 

Booneville 

Brinkley 

Calico  RockS^S'i  . 

CamdenJ'S 

Center  Point.... 

Conway  

CorninK 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado  

England 

Eureka  Sprinf  9 

Fayetteville 

FortSmitli    

arannis 

Gravette 

Helena %... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

liittle  Rock 

Lutherville  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.  §$. 

Marianna 

Marked  Tree  S'isV. 

Marshall  

Mena 

Morrillton 

Mt.   Home  

Mt.  Ida 

Newport 

Osceola...- 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Preseott 

Rison  

Roerers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco   

Texarkana 

Warren 

Wynne 


...  \  Maximum 

I  Minimum 

. ..  i  Maximum 

i  Minimum 

. ..  j  Maximum 

I  Miuinunn  , 

...  \  Maximum. 

/  Minimum  . 

. .  j  Maximum. 

(  Minimum  . 

..  j  Maximum  . 

(  Minimum 
..  j  Maximum. 

(  Minimum 

..  j  Maxinuim. 

(  Miuirnuni  " 

..  1  Maximum. 

(  Miuinuim  ' 

..  j  Maximum' 

(  Minimum  ' 

..  j  Maximum] 

(  Minimum 

. .  j  Maximum 

(  Minimum  [ 

. .  j  Maximum' 

(  Minimum  [ 

, .  )  Maxinuun' 

/  .Miuinunn 
..  j  Maxunum" 

(  Minimum 
,    S  Maxinuim' ' 
(  Minimum  " 
, .  j  MaximinTi' ' 

(  Minimum 
.  j  Maximimi" 
I  Mitiimum  ' ' 
.  j  Maxinuun" 
(  Minimum  " 
.  j  Maxinuun' ' 
(  Minimum  ' ' 
.  i  Maxinuun' ' 
'  Miuinunn  ' ' 
.  \  Maxinuim' ' 
'  Mini  mum  ' ' 
.  j  .Maxinuun' ' 
t  Minimum  " 
.  j  Maximum' ' 
(  Minimum  " 
.  j  Maximum" 
'  Miuimuni  " ' 
.  )  .Maximum' ' 
(  Minimum  ' ' 
.  j  Maximum" 
1  Miuinunn  '  • 
.  j  Maxinuun' ' 
(  Minimum  '  ■ 
.  j  Maximum'  ■ 
I  iMiiiimum  ' ' 
.  j  Maximum' 
(  Minimum  ■ 
.  j  Maximum' 
1  Minimum  • 
,  !  Maximum  ■ 
I  Mininuim  • 
,  )  Maximum-  ■ 
'  Minimum  •■ 
.  j  Maximum-  ■ 
1   M'liinuiiu-- 
,  i   vlaxiinum-  ■ 
I  Miniiniun  -  - 
,  )  Maximum-  • 
'  Minimum  -  - 
(  Maximum  •- 
'  Miuimuni    ■ 
)  -Maxiniuin-  ■ 
(  Minimum  ■  ■ 
j  Maximum  •  • 
'  Mininuim  ■  • 
j  Maximum  ■  ■ 
(  Minimum  ■  ■ 
;  Maximum-  ■ 
I  Mininuim  -  ■ 
J  Maxiinum  •  • 
/  Jlinimnm  -  ■ 
)  Maximum-  • 
1  Mininuim  •  • 
J  Maximum  -  - 
'  Minimum  •  - 
j  Maximum-  - 
'  Minimum  ■  - 
j  Maximum  -  • 
'  Minimum  -• 
j  Maximum- . 
'  Minimum  . . 
j  Maximiini . . 
'  Mininuim  -  - 
j  Maximum-- 
'  Minimum  •  - 
j  Maximum-  - 
'  Minimum-- 
j  Maximum. . 
'  .Minimum    • 
(  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
S  Maxinuim.. 
I  Minimum  - . 
j  Maximum.. 
/  Minimum. . 


101 

68 

101 

63 

10.5 

68 

97 

68 

102 

68 

103 

72 

106 

6,5 

96 

67 

ino 

6'J 

103 
71 

100 
62 

100 
71 

101 
69 

94 

61 

98 

69 
101 

67 

99 

69 

97 

78 
100 

71 

9-) 

63 

99 

6' 
10. 

67 

98 

69 


99 
71 

102 
68 

lOu 
69 
99 
6j 

100 
68 

101 

lib 

76 
95 
67 
101 

100 
OJ 
97 
64 

103 
67 
93 
68 

101 
78 

102 
71 

101 
65 
102 

6 

9.S 

68 
10 

69 

97 

66 
1G3 

67 
100 

70 
102 

71 

99 

62 

99 

69 
102 

66, 


98 
69 
104, 
68 
104 1 
69 
95 
69 
99 
66 

llil 
73 

1C5 
68 
97 
71 
98 
7 

101 
70 

104 
71 
98 
70 

102 
71 

92 

60 

99 

72 

99 

70 

97 

72 

95 

78 

98 

73 

93 

66 

95 

65 
107 

68 

97 

74 


95 
71 
102 
68 
102 
69 
95 
72 
97 
74 
100 
70 
104 
68 
97 
70 
97 
71 
101 
70 
93 
73 
99 
71 
102 
70 
92 
63 
99 
73 
100 
67 
9 

72 
94 
72 
95 
76 
94 
68 
96 
68 
105 
71 
100 
72 


101 1  I'Jl 

70  71 

96  95 

69 


97 
70 
98 
65 

101 
71 
98 
68 

100 
73 

101 

'ioi 

66 
94 
67 

100 
71 

101 
67 
96 
65 
96 
72 

I'O 
76 

1.0 
69 
97 
73 
102 
72 
101 

69 

96 

72 
10 

73 

95 

65 
106 

67 
102 

73 

97 

73 

99 

Oil 

99 

71 
104 

7l| 


10'^ 
73 
97 
69 
96 
68 
100 
71 
100 
70 
99 
68 
95 
70 
99 
69 
99 
65 
96 
68 
98 
70 
97 
7.1 
98 
7" 
99 
70 
101 
72 
102 
69 
98 
70 
l.il 
70 
91 
73 
104 
67 
1(12 
69 
99 
70 
99 
73 
100 
70 
102 
69 


10 
70 
96 
72 
9.5 
68 
101 
72 
100 
72 
91 
69 
98 
72 
96 
72 
102 
68 
9-1 
68 
99 
69 
100 
65 
99 
6' 

106 
70 
98 
7 
9' 
69 

100 
6 

9& 
69 

103 
76 

100 
72 

101 
76 
96 
69 

104 
08 

102 
74 
95 
69 

lOU 

100 
80 
99 
70 


97 
74 
93 
63 
96 
74 
94 
72 
95 
66 
92 
69 
96 
72 
88 
63 
94 
66 

100 
70 

101 
73 


103 
70 

ino 

71 
102 
71 
91 
72 
91 
68 
100 
73 
9 

94 
68 
97 
71 
l(iO 
73 
95 
65 
89 
68 
lOo 
70 
95 
65 
94 
70 
96 
71 
94 
74 
95 
70 
97 
74 
96 
72 
102 
76 
98 
73 
98 
75 
92 
67 
99 
71 
96 
72 
99 
71 
100 
73 
99 
76 
93 
71 


74 
100 
73 
99 
7.-, 
99 
75 
98 
70 
102 
72 
90 
06 
101 
74 
100 
72 
9,^ 
69 
94 
74 
98 
72 
94 
66 
99 
69 
103 
74 
101 
74 


101 
72 
95 
75 
95 
72 

102 

100 
73 
95 
70 
100 
71 
96 
76 
96 
71 
93 
72 
98 
73 
99 
68 
95 
70 
101 
76 
96 
74 
95 
71 
101 
76 
97 
74 
102 
73 
99 
70 
103 
76 
92 
69 
Idl 
72 

loo 

74 

99 

74 
lOU 

73 
101 

76 

98 

74 


104 
73 
94 

72 
9 
72 
84 
74 
98 
72 
100 
83 
93 
72 
97 
76 
100 
75' 
971 
73 
95| 
77 
98 
73 
96 
75 
83 
67 
101 
77 
99 
76 
90 
72 


104 
76 
99 
77 

100 
73 
94 
75 
95 
73 

102 

98 
78 
90 
72 
96 
73 
98 
74 
96 
74 
93 
75 
96 
73 
92 
70 
99 
69 
98 
76 

93 
78 

93 

74 

99 

7» 

94 

72 
IdO 

73 

99 

75 

98 

71 

8(, 

73 
104 

71 

97 

76 

95 

76 
101 

73 

98 

78 

93 

75 


100 
70 
98 
78 
97 
71 
94 
71 
95 
75 

100 
74 
99 
76 

101 
76 

100 
78 

95 
74 

102 

74 

99 

76 

99 

78 

94 

67 

95 

76 

97 

73 

99 

71 

95 


103 
75 

103; 
78 
95 
74 

100 
75 
99 
78 
98 
76 
98 
74 
97 
74, 
9' 
7: 
97 
76 
9 
76 
98 
74 

loo 

71 

97 

63 
100 

74 

94 

77 

95 

75 
100 

99 
74 

mi 

77 

loo 

77 
100 

93 

69 

96 

71 

97 

76 
101 

74 
100 

77 

99 

77 
100 

76 


103 
75, 
95 
73! 
97 
73 
97 
71 

100 
71 

100 
74 

98 
72 

95 

73 

99 

73 

95 

74 

98 

73 

99 

75 

97 

71 

95 

63 

96 

72 
97 

71 
94 


98 
72 
99 
73 
104 
76 
93 
76 
99 
78 
98 
72 
94 
74 
91 
72 
94 
74 
94 
75 
97 
75 
98 
74 
98 
75 
98 
70 
96 
70 
99 
74 
95 
76 
99 
74 
99 
74 
95 
72 
98 
71 
98 
75 
100 
72 
98 
69 
99 
73 
98 
72 
100 
75 
101 
77 
97 
70 
98 
73 


100 
73 
93 
73 
9' 
62 
90 
70 
97 
74 

lO'J 
74 
95 
73 
94 
70 
95 
72 
96 
74 
95 
75 
97 
77 

99 

72 

91 

69 

92 

70 

98 

71 

91 

72 

91 

72 

93 

76 

95 


98 
72 
97 
74 
93 
68 
92 
74 
97 
73 
93 

97 

72 

86 

74 

93 

75 

92 

72 

93 

72 

93 

68 

99 

76 

89 

72 

97 

69 

100 

75 

93 

76 

98 

75 

97 

72 

94 

74 

92 

73 

96 

70 

101 

73 

89 

72 

97 

71 

97 

73 

95 

70 

94 

69 

94 

'96 
74 


91 

76 

91 

73 

95 

70 

91 

69 

93 

71 

94 

72 

91 

71 

93 

74 

90 

73 

92 

72 

94 

72 

99 

70 

98 

73 

87 

62 

91 

72 

95 

70 

93 

70 

88 

76 

89 

73 

90 

84 

92 

69 

99 

72 


12   13 


98 
74 
89 
74 
95 
73 
89 
70 
95 
72 
94 
74 
91 
73 
104 
71 
99 
70|  70 
96   94 


15   17 


19   20   21 


22   23   24   25   26   27   28   -29   30   31 


92 
69 
9u 
73 

lOO 
72 
90 
71 
92 
71 
99 
73 
92 
67 
93 
69 
97 
75 
91 
74 
93 
74 
96 
73 
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101 
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92 
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98 
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7( 
90 
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74 
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71 
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71 
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63 
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68. 
93. 
t«  : 
88. ( 
67.1 
93.  ( 
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61 
76 
CO 
72 
56 
81 
61 
81 
6'2 
S6  9'2.3 


(8.6 
93.6 
72.0 
94.2 
72.3 
■.3.4 
iO.7 

.'6.-1 
t.9.5 

6.4 

0.9 
t6.3 

1.6 
85.5 
62.9 
-5.3 
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89.6 
.7.5 
.0-4 
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68 
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84 

71 
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97.8 
72.  3 

96,7 

n.i 

.6.7 
r-2.8 
0. 4 

r'2.6 

0.5 

;o.4 

V6.1 
(1.8 

94.6 
1.5 
0.3 

1,7.4 

94.0 
1.4 


'.,1.1 
08.4 
91.2 
69 .9 
98.6 
71. U 
'..0.  3 


61 
97 
64 

.5'' 
8( 
5! 
78 

62  ,. 
92  92  4 
6r.  72.5 
79l92.» 
.0.3 
85 
61 
81 
61 
89 
7( 
94 
69 
H' 
66 
72 
55 
79 
61 
80 
64 
78 
62 
86 
68 
86 
68 
81  9-'.  0 
61  7u. 6 


8.2 
91.8 
70.5 


'■j.i-'.l 
(9  2 
97.1 
72.2 

95.  8 


1.9 
88-5  ■ 
66-5  ■ 

8 
68.4 
94.0 

1.9 
93.4 
7(1.7 
97.  8 

1.6 
96.1 


««    In.strument.-;  are  read  in  the  morning:tlie  maximum  temperature  then  read  i,s  credited  to  tlie  precedine  day,  on  wbioli  it  almost  always  occurs.' 
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GENERAL  STJIVtMARY 

The  month  opened  unseasonably   cool,    temperatures   being 

.boat  11°  below  normal  and  continued  near  or  somewhat  below 

nr in2  the  first  week,  with  47°  recorded  at  Button  on  the  1st. 

ere'va^Tatth^^  about  the  21st    to  _24th    when 

■emperatures  were  slightly  below  normal,  but  durmg  the  re- 
mainder of  the  month  daily  means  were  generally  somewhat 
r-e  normal.  Precipitation  was  light,  the  monthly  totals  av- 
n-ing  about  47%  of  the  normal.  The  annual  deficiency  up  to 
Au<nistHlstisl2.S2inche8.  Despite  the  fact  that  July's  pre- 
cipitation total  was  1.07  inches  above  normal  the  State  as  a 
XiewasYery  dry  atthe  close  of  August,  all  streams  being 
near  record  low  stages  and  stock  water  scarce  m  many  localities. 

The  weather  durmg  the  first  three  weeks  of  the  month  was  gen- 
erally favorable  for  crops.  Cotton  continued  to  make  good  prog- 
re«  "Boll  weevil  infestation  was  light  in  most  sections  and  the 
d-miage  not  serious.  In  the  uplands  there  was  some  f 'edding  but 
hi"  did  not  reach  serious  proportions  until  during  the  last  week 
of  the  month  when  hot  winds  damaged  the  crop  serious  y  over 

i„-e  section  of  the  State.  Much  of  the  Augustcrop  dropped 
thA  plants  ceased  blooming,  and  in  some  sections  bolls  be- 
,.n  opening  prematurelv.  At  the  close  of  the  month  pi.kmg 
t-a<  gcnerarthrough.out  the  State.  Late  corn  was  badly  injured 
..xc-.-nt  in  a  few  localities  in  the  northwest  where  rainfall  was 
n,nr '  abundant.  Meadows,  pastures,  and  vegetables  deteriorated 
ruiidlv  the  last  week.  Rice  was  doing  moderately  well  and 
«ulue  had  been  harvested  at  the  close  of  the  month. 

W.   C.   II. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
Tlnmderslorms:-  2d,  8;  3d,    11;  4th,  9;    5th,   2;    6th,   1; 
15;  8th,  22;    9th,  20;  10th,  19;  llth,    14;   L2th,    6;    13th 
14th,  12;  15th,  1();  IGth,  15;  17th,  3;  19th,  5;  20th,    27; 
17;  30th,  4;  31st,  4. 


7  th, 

,17; 
21st, 


Solar  ITcdos:-  15th,  1. 
Dense  Foy:  10th,  2. 
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TEMPEE.ATURE 


The  mean  temperature  for  the  month  of  ^l^^r\.^^  .'^^'1^'-^ 
mi ned  from  the  records  of  53  stations,  was  80.3'  which  is  0.9° 
8l,ove  normal.  Negative  departures  were  recorded  at  lour  sta- 
lls south  of  the  Arkansas  River  and  at  several  north,  bu 
po-^ilive  departures  prevailed  in  most  sections.  Monthly  m.ans 
?.u-ed  from  73.2°  at  Dutton  to  84.6°  at  .Junction,  a  difference 
nf  fl  4°  Ijetween  the  temperature  of  the  mountains  m  the 
northwe-^t  and  the  southern  hord<n-.  The  highest  teinperature 
To  ded  vs^s  108°  at  Helena  and  Pine  Bluff  on  the  9th  and 
h  er  dates.  The  lowest  was  47°  at  Dutton  the  1st.  Lx  re.nes 
omuTfd  near  these  dates  in  most  sections.  The  greatest  daily 
ran"e  was  48°  at  Calico  Rock  on  the  29th. 


PRECIPITATION, 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records 
of  81  stations,  was  1.81  inches  which  is  2.02  inches  below  nor- 
nial  all  stationsexceptBooneviUe,  Corning,  Grave  te,  A  ar- 
Phall  and  Ozirk  showing  negative  departures.  Monthly  totals 
ranged  from  7. 14  inches  at  Marshall  to  n.,ne  a  Amity  and 
Whheeliffs  The  greatest  amount  measured  m  24  consecutive 
hours  was  2.80  inches  at  Ozark  on  the  8th.  The  average  num- 
b.^r  of  rainy  days  was  4. 
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Temperature    (  Degrees  Fahrenlieit)        Precipitation,  inches 
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Amity 

Arlsadelpbia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Booneville 

Briukley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon -  ■ 

Clinton 

Conway 

Corning ••••• 

Dam  No.  1 II.-. 

Danville 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

(ieorgetown 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Ileber  Springs  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

}luttig- 

Jonesboro ■  •  — 

Junction it 

Lambroolc 

Iiittle  Rock 

Lutherville.  ti  

Mo  Geliee • 

Magnolia n 

Malvern. 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna.      : 

Marked  Tree 

Marshall   

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Newport 

0.^ceola 

Ozark 

Patterson 

Piggott 

Pindall... 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank   tt 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Thoruburg 

VValdron , 

Warren 

Waters , 

Whitecliffs 

Wynne 

Yaneopin   , 


Clark 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  ... . 

Benton 

Lawrence 

Logan 

-Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Veil 

Yell 

Uesha 

Madisou 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Washington .. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Lincoln 

I'olk , 

Benton 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead.  .. 

Garland 

Union 

(!raighead.. .. 

Union 

I'hillips 

Pulaski 

.loll  nson 

Desha 

('olumbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery.  . 

Pike 

.lackson 

Mississippi 

Franklin 

Woo.lruir 

Clay 

Searcy 

JelVerson 

Randolph . 

Ashley 

Nevada 

Dall.as 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Mi'.ler 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgoraei-y . . 
Little  River... 

a 


Desha- 


State  Means    and  Kxtremes 


7(10 

•2.50 

145 

700 

•211 

700 

1303 

•259 

465 

'205 

361 

158 

470 

200 

516 

309 

2U3 

190 

327 

330 

162 

1590 

•270 

■229 

1465 

1451 

457 

•2240 

260 

200 

675 

172 

90IJ 

12,50 

lJft2 

485 

193 

445 

377 

600 

175 

345 

;82 

155 

357 

775 

148 

315 

277 

512 

235 

229 

1070 

1185 

347 

800 

650 

367 

231 

•240 

450 

196 

397 

1500 

215 

300 

122 

329 

287 

•243 

1385 

236 

240 

700 

•228 

1050 

332 

350 

675 

■206 

800 

290 

250 

167 


29 

30 

41 

3 

26 

33 

20 

23 

11 

38 

21 

40 

27 

■21 

4 

42 

32 

2 

9 

39 

19 

22 

24 

18 

25 

37 

44 

1 

40 

13 

2 

1 

7 

28 

24 

8 

53 

7 

54 

34 

18 

30 

31 

3 

46 

26 

1 

6 

38 

20 

13 

•20 

11 

38 

5 

11 

26 

10 

41 

27 

30 

9 

1 

3 

38 

32 

19 

37 

19 

24 

34 

13 

17 

1 

38 

27 

39 

1 

6 

29 

1 

21 

17 

1 


1 

80.4 
3 


80.fi 
82.5 
79.1 
80.8 
83.2 


80.0 
79.^2 


0.6 


-  L4 
+  1.0 

+  0.9 


-0.5 
+  2.3 
+  0.2 
+  0.0 
+  1 


loo 


102 
103 
98 


81.4 
73.2 
83.4 
80.0" 
77.6 
76.6 
82.0 


r8.3 
r6  4 
1 6. 2 


8-2.7 


-  1.4 

+  1.1 


+  2.6 
+  0.8 

-  15 
+  2.3 
-•  0.3 

-  0.4 

-  10 
+  1.5 


0.8 


+  2.1 


-  0.7 
1-0.6 


+  0.9 
+  3.8 


+  1.3 
+  1.4 


f  1.2 
+  1.0 
+  0.8 


-  1.9 
+  0.7 


-0.8 
—  0.3 


—  0  6 
+  0.8 

—  0.9 


h  2.3 

o.n 

-1-  0.5 
+  1.5 


+  0.8 
0.0 

+  2 


+  0.8 

0.0 

+  l.I 


80 


80  3 


+  2.1 
+  '6.'4 


+  0.9 


105 
105 
105 
103 
105 


102 
106 


101 

104 
95 

103 

103" 
99 
98» 

103 


56 


19t   52 

19  56 

20  54 


20 

■20t 

19 

29 

20 


100 
98 
99 


102 
103J 


106 
105 


100 
100 


105 
104 
104 
101 
104 
93 
102 
103 
102 
107 


101 

100 
1021- 


108 
106 
104 
106 


104 
100 
106 


104 
1"3'' 
105 


108 


9 
20 

20 

19+ 

20+ 

18+ 

IS 

20 


60 

58 

47 

62 

54» 

52 

50 

00 


20 
20 
17+ 


19+ 


16 
20 


19 
19+ 


20 
17r 


29 

20 

19 

20 

19 

20 

■20+ 

20 

20 

20 


29 
21 

1;.+ 


■20 

19 
20 
20 


20+ 

18 

19 


20 
20 
17 


20 


19+ 


58 


00 
57  i 


1 
22 

1  + 
27 

1 


•22 
24+ 

1 

1+ 
22 

1 

1 

1 


45 
40 
32 


40 
45 
48 
42 
33 


63 
56 
52 
58 
56 
53 
56 
60 
49 
52 


58 
53 
56'' 


61 
56 
58 
61 


60 
51 
55' 


58' 
58 


61i 


55 


•2:j+ 

22 
1 

22 
20 

1 

1 

1+ 

1 
22 


45 


38 
31' 


0.00 
0.60 
1.75 
L75 
1.97 
3.70 
4.80 
■2.22 
2.62 
0.68 

2.  90 
0,62 
0.12 
2.93 
1.49 
0-74 
4.19 
■2.13 
2.12 
1.65 
0. 9 
4.34 
0.08 
0.^2 
4.08 
2,32 
0.76 
3.2s 
2.48 
0.65 
4.62 
+  •20 
0.4 
4.? 

3 .  u: 
2.  08 
1.^26 
1.8( 
0.08 
0.79 


-4.36 
-3.92 
-2.17 


2.28 
-0.17 
+0.76 
-2.13 
-0.37 
-2.84 
-2.^20 
-2.64 
-3.23 
-1.^28 

-•2.' 77 
+0.55 

I 

-1.41 
-2.08 
-2.99 
-0.11 
—3. 24 
-4.33 
-1.04 
-1.89 
-2 .90 


-0.44 
-3.57 


+0.74 
-056 
-0.34 
-2.68 


2.4n 
0.8£ 


38 
36 
40 
36 


39 
41 
•28' 


38 
34' 
39 


371 
40 


0.94 
3.  33 
1.07 
0. 05 
0.58 
1.21 
1.74 
0.74 
7.14 
0.86 
1.95 
2. 03 
0.69 
0.41 
1.25 
0.98 
4.31 

1  49 
3.67 
2.04 
0.65 
1.73 
2.90 
0.  66 
0. 85 
1.34 

2  93 
f.04 
0.94 
1.14 
1  31 
3.  25 
l-8,-< 
0.70 
1.46 
0.50 
1.05 
0.00 
2.69 
2. -24 

1.81 


-3  52 
-3.11 


-1.11 
-2.  71 


'2.71 
-0.84 


0.00 
0.35 
0.95 
1.10 
0.72 
1.95 
2.01 
0.47 
U57 
0.59 
1.73 
0.45 
0.09 
2.56 
0.94 
0.48 
2.  -24 
1.07 
1.50 
1.40 
0.62 
2.66 
003 
0.15 
1.90 
1.94 
0.39 
2. 03 
2.30 
0.55 
2.44 
0.80 
0.30 
1.67 
1.65 
1.(0 
0  54 
1.25 
0  (18 
0.38 


(1.78 
'0.84 


-307 
-3. -23 
-0.87 
-3.^23 
+2.  34 
-4.04 

-1  87 
-3.04 
-3.43 
-2  23 
-1.85 
+  0.^25 
- 1 .  24 


0.74 
2.35 
0.  82 
0.05 
0.38 
0..57 
0.82 
0.  ,50 
1,95 
0.  32 
1.00 
0.65 
0/25 
0.41 

0  55 
0.45 
2.  80 
O.KO 
1.20 
1.38 
0.46 
0.65 
1..57 
0,36 
0.85 
1.00 
0.  84 
0.(,4 
0.90 
0.51 
0.47 
2.58 
1.88 
0.40 
1.15 
0.50 
1.05 
0, 00 
1,4'< 

1  .23 


2.02    2.80 


-■2.69 
-2  83 
-1.07 
-2.72 
-249 
-2.03 
■003 
—3. 69 
-3.^25 


-2 

— 0 

-1 

27 
63 
32 

-3 

70 

-1 

41 
29 

26 

21 

23 

18 

2i 

21 

22 

27 

20 

29 

20 

20 

18 

20 

23 

27 

24 

27 

28 

27 

14 

21 

11 

24" 

17 

24 

23 

23 

23 

22 

19 

■22' 

14 

12 

19 

27 

23 

26 

21 


2 

2 

5 

13 

4 

9 

9 

0 

4 

0 

9 

9 

10 

6 

7 

4 

5 

2 

0 

0 

16 

9 

14 

4" 

13 

4 

5 

7 

6 

4 

11 

1« 

15 

14 

10 

2 

3 

4 

9 

6" 


nw. 
e. 
■\v. 


sw. 
s. 


se. 

S- 

sw. 


G.   C.  Thra.>.h. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo.  E.  Payne. 
J.  D.   Reeves. 
Mrs.  Lelia  1.  Teter. 
,1.   E.  Scanlan. 
U.   S.   Weather  Bureavi. 
Vernon  C.   Howe. 
I .  F.   Randolph. 
H    L.  D.  W'hitson. 
W.J.  Copp. 
A.  B.  Quarterman 
,lohn  e.  Floyd, 
L    W.   Bisliop. 
Dr.    R.M.   Hunter. 
E.  E.   Cordrey. 
Winfred  D.   J'olk. 
J.  O.  Yingling. 
C.  P.  Evans. 
J.  D.   Riley. 
Ben  Johnson. 
I.   M.   Ricketts. 
J.  J.   Babb. 
Dr.  R.  H.  Hardin. 
Geo.   W.  Nichoalds. 
University  of  Arkiinsa.s. 
U.   S.    Weather  P.ureaf. 
J.  R.  Me  Cuiston. 
!'.  J  .  Logan. 
W.   R.  (Uvens. 
Ben  F.   Battenfield. 
O.   C.  Des  Jardin. 
W.   E.    Mc  Vay. 
A  .  P.   Stevens. 
«.  L.   Wright- 
Claude  J,ji  e-. 
lames  .\.    Burnett. 
J.   A.   ingram. 
N.    1>.   <)•  Ncal. 
P.    P.    I'atrnw. 
J.  L.  Collett, 
Benedictine  Sisters. 
J.  A.   I.ouiierbiK-k. 
G'.   A.   New  tun. 
t'-    S-    Weather  BuieiU). 
H.    (>'.    I.enhiirdt. 
P.   T.  Siimuis. 
State    Af:ri.    ScImk.I. 
Mrs.    W-   L.    Matthews. 
P-    M-   Daniel. 
C-   X.    Himck. 
Charles  Walton. 

A.  -I.   Pi:rk. 

K,    W.St.   John. 
Henry  Harlers. 

B.  S.    llali.ert. 

(i    A.    WliiftinKton. 
Henrv  A.  Davis. 
^.   C."  Wilker-on. 
June  Thiiunuon. 
Isham   Burrow. 
W.    E.   Baker 
H.   H.  Harlan. 
W.    W.    Wood 
Mi.ss   riere.>.a  Sclu-r. 
Benedicitine  Sisters. 
W.   E.   l-dniiston. 
0.   D.   CalliQiin. 
loote  Coleman. 
Mrs.   M.   V.  'J'isdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.  T.   Bell. 
Miss  (Jrnce  I'ield. 
S.  C.  Story. 
Adam  F    Buerkle. 
New  Snbiaco  .\bbey. 
H.    S.   Bra.'hear. 
T.   Y.   Powell. 
Dr.  Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shide. 
J.  R.   Huddleston. 
Nannie  O.   Schirmer. 
K.  O.   Allen. 
\V.   E.  Barton. 


lemperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stationshaving  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means.  T  Less  than  0,01 
inch  rain  or  melted  snow.  ++Receiyed  too  late  to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters  '."".Mndicate  nun)  erof  days  missing.  tAlso  on  other  daiei  JtPost- 
office     addresses    as    follows;-     Junrtiop,  Lillie,  La  :  T,uthprvillp   K.F.D.  No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark,  ;  Dam  No.   1,  Judsonia,  Ark. 


Daily  River  Stag 
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Rivers 

Flood 
Smee 

22 
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2 

3 

4 

5 

6        7 

8 

9 

10 

11 

12      13 

14 

15 

16 

17 

18 

19      ^20 

21 

22 

•23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Forrt  Smith 

Arkansas .... 

5  1 

5  3 

7.0    9.7    6.9    7.8.   6.9.  6.2    6.0    li.  0    6.2    8.9]  8,8|  7.5,   6.5 

6.6,  6.6    6.  1 

6.6    6.6 

6.1 

6.5 

6.6 

5.2 

5.0    4.7 

4.5 

4.4 

4.3 

4.2 

3.9 

do 

20 

•'3 

9  ■ 

2.2    2.0    2.0,  5.8'  5  Oi  4.4    4.6    4.4    3.9 

3.9 

3.5    4.5,  5.1 

4-3;  3-51  3.5 

3.3     " 

3.  1 

3.0 

2.8 

2.8 

2.8 

2-6'  2.4 

2.2 

2.1 

2.0 

1.8 

l.i> 

liit  tie  Rock. . . 

do  .. 

23 

+,1  1 

+0  7 

+  1.1  +1,0  +  1. 9+0. 7l   1.7'i  2.7    2.4     1.8    2.4 

1.4 

1.0    0.9    1.3 

2.6    1.9    1.(1 

0  4 

0.3 

0-1 

0.0 

0.0 

0.0 

+0.3 

+0.1- 

+  1.(1 

til 

+  1,3 

+  1.6 

+1.7 

Pine  Bluff 

do...... 

25 

3  8 

3  7 

3.5    3,2    3.0i  2.8)  2  9;  5.9    6.9    C.  4    6.2 

6.4 

5,9    5.5    5.3 

5.5!  6.6    6.2 

b.b 

4  8 

4.5 

4.2 

4.1 

4.3 

4.3 

3.9 

3.5 

3.1 

2.9 

2.8 

2.5 

Yaneopin 

Danville 

do 

14 

7.0 

6  8 

6.9    6.9    6.6    6.3|  6.0!  6.0    6.9    ■,.5    9.9 

9.6 

9-7i  9-4i  8-9 

8.3j  8.2    9.4 

9.  V 

8.9 

^.0 

/  5 

7.3 

7.0 

6.9 

6.8 

6.C 

6.4 

6,1 

5.8 

5.5 

Petit  Jean.... 

30 

3.0 

2.4 

2.4 

\  2.3 

1  2.3 

,  2.21  1.9 

2.3 

6.7 

6.4 

7.1 

5.1 

4.8 

4.5 

4.2 

4.0 

3.8 

3.8 

3.0 

3.0 

2.8 

2.5 

2.5 

2.5 

2.0 

2.0 

2.0 

1.8 

1.8 

1.6 

1.6 

*j39raHBQflfBO0C- 


August,  1925 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


1 


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12      13      14 


15 


16 


19     20 


21      22     23 


24 


25     26     27     28     29 


30 


31 


Calico  Kock 

Batesville 

Newport 

Dam  No.  1 

Georgetown 

Clarendon    

Gilbert 

Corning 

Black  Rock   .... 

Patterson 

Arkadelphia  ... 

Camden   

Fulton 

Springbank 

Whiteeliffs 

Marked   Tree..  . 

Helena 

Arkansas  City.  . 


White  ...   . 

...do 

...do 

Little  Red. 

White 

....do 

Buffalo . . . . 

Black 

....do 

Cache 

Ouachita.. 

....do 

Red 

....do.. 

Little    

St.  Francis 
Mississippi. 
...do 


18 
23 
26 

22 

30 
30 

14 
9 

18 
30 
28 


44 


tO.l 
4.6 
1.4 
0.2 
0.9 
7.8 
3.4 
5.3 
1.3 
2 

1.5 
6.0 
8.1 
5.6 
6.5 
2.0 
11.0 
12.9 


0.0 
4.5 
1.3 
0.2 
O.fi 
7.5 
3.3 
5.3 
1.3 
2 
1 

6.2 
9.2 
6.1 
6.4 
2.0 
10.  b 
12.  H 


tO.l 
4.5 
1.2 
0.1 
0.4 
7.3 
3.3 
5.3 
1.2 
2.7 
0.2 
6.4 
9.5 
6.6 
6.2 
2.0 
10.  5 
12.9 


0.0 
4.5 
1.2 
0.0 
0.2 
7.0 
3.3 
5.4 
1.2 
2.7 
0.1 
6.2 
9.0 
7.8 
4.5 
1.9 
10.2 
12.8 


l-tO.3 
5'  4.5 
1.0 
0.0 
0.0 
6, 

3.3 
5.4 
1.2 
2.7 
to.  4 
6.0 
7, 

6.8 
2.7 
1.7 
9.0 
12  1 


to.  2 
4.3 
1.0 
0.0 
0.0 
6.6 
3.4 
5.4 
1.2 
2.7 
to.  2 
5 

6.7 
5.9 
1.2 
1.6 
7.0 
11.0 


0.5 
4.7 
1.0 
0.0 
0.0 
6.6 
3  4 
5.3 
1.1 
2.7 

to 

5.6 
6.3 
5.0 
1.0 
1 

6.4 
10.5 


0.1 

5.2 
1.0 
0.0 
0-2 
6.7 
3.4 
5.3 
l.l 
2.7 
to.  2 
5.5 
6.1 
4.3 
1.0 
1.8 
5 
10.0 


0.0 
5.0 
1.5 
0.0 
0.2 
6.6 
3.3 
5.2 
1.0 
2. 

to.  5 
5.4 
7.8 
4.( 
0.  ? 
l.: 
5.'.i 
9..^ 


0.9 
4.6 
1.4 
0.0 
0.2 
6.5 
3.3 
5.2 
1.0 
2.7 

to.  4 
5. 
80 
4.4 
0.8 
1-b 
4.8 
9.0 


0.5 
5.3 
1.3 

0.0 
0.2 
6.5 
3.3 
5.2 
1.0 
2.7 
tU  4 
5.0 
9.4 
5.4 
0.6 
1 

4.5 
8.5 


0.4 
5.3 
1.3 
00 
0.2 
6.6 
3.8 
5.2 
1.0 
2. 

♦  0.3 
5.0 
9.5 
5.8 
0  6 
1.7 
4.4 
8.0 


1.0 
5.1 
1.3 
0.0 
0.2 
6.7 
3.5 
5.2 
0.9 
2.7 

to.  6 
5.0 

12.1 
6.8 
0.6 
1.7 
4.3 
8.2 


0.5 

5.6 

1.3 

0.0 

0.2 

6 

3.5 

5.3 

0.9 

2.7 

to. 5 
4.9 

13.0 
8.8 
2.0 
1.6 
4.3 
8  2 


0.5 
5.3 
1.5 
0.0 
0.2 
6.7 
3.5 
5.6 
0.9 
2.6 

to.  4 
4, 

11 

11 
1 
1 

4.5 
8.2 


0.5 
52 
1.5 
0.0 
0.2 
6.7 
3.4 
5.7 
0.8 
2.6 
to.  6 
4 

10.4 
10.1 
1.0 
1.5 
4.8 
8.0 


0.2 

0.1 

0.5 

4.9 

4.9 

4.8 

1.3 

1.3 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.7 

6.7 

6.7 

3.4 

3.4 

3.4 

6.0 

6.0 

6.0 

0.8 

2.0 

2.0 

2.5 

2.5 

2.5 

to. 3 

0.0 

to.  6 

4.4 

4.2 

4.V 

9.3 

8.9 

8.4 

8.f' 

7.6 

7.0 

0.8 

0-8 

0.8 

l.fi 

l.f 

1..', 

5.3 

5.4 

5.6 

8.6 

9.C 

9.; 

03 
4.9 
1.3 
0.0 
0.0 
6.7 
3.3 
5. 
1.9 
2.5 
i  tO.4 
4.1 
7.8 
6.6 
O.h 
1.6 
6.0 
9.4 


0.5 
5.0 
1.3 
0.0 
0-0 
6.6 
3.2 
5.7 
1.9 
2.5 
to.  5 
4  0 
7.4 
6.2 
0.8 
1.5 
6.2 
9.5 


0.5 
5.0 
1.3 
0.0 
0.2 
6.6 
3.2 
5.6 
1.8 
2.4 
to.  6 
3.9 
7.1 
5.7 
0.. 
1.6 
6.1 
97 


0.1 
4.9 
1.3 
0.0 
0.2 
6.6 
3.1 
5.4 
1.8 
24 
to.  6 
3.7 
6. 
4.8 
0.8 
1.5 
5.1 
9.5 


0.0 
4.8 
1.2 
0.0 
0.2 
6.6 
3.1 
5.3 
1 

2.4 
to.  2 
3.5 
6.4 
4.4 
0, 

l.S 
5.1 
9.3 


0.0 
4.7 
1.1 
0.0 
0.2 
6.0 
3.  1 
5.2 
1.8 
2.4 
to.  6 
34 
6.2 
4.2 
0.8 
1.1 
5.4 
9.0 


to.i 

to  .3 

4.6 

4.6 

1.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.6 

6.6 

6-5 

3.1 

3.1 

5.1 

5.1 

1.7 

1.7 

2.4 

2.4 

to.  6 

to.  6 

3.3 

3.2 

6-1 

6  0 

4.0 

4.0 

0.8 

0.8 

1.0 

1.0 

5.4 

5.0 

90 

9.(1 

t  Below  zero  of  gage. 
Daily  Precipitation  for  Aug-ust,   1925 


Day  of  month 

Statious 

Drainage- 
basin             12       3 

4        6         6        7        8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

is' 

19 

20 

21 

22 

23 

24     25 

26 

27 

28 

29 

30 

31     - 

Arkadelphia        11  v 
Arkansas  City    Illl  '^ 

)uaeliita 

lississippi 

Vhite 

i!i 

'.'26  ' 

3 

.27  . 
7  1.95  . 
5    .03 
7    .45  . 
7    .25 

'.95  '. 

.84 
.'54 

.'26 
.32 
.10 

.'62 
.08 

."63 

.'62 

.35 

T. 

.42 

.03 

.35 
.52 
.35 
.20 
.35 

... 

.'62 

.25 

(\  f.n 

.03 

1.75 
1.7"^ 
.97 
i.70 
1.80 

.10 

... 

Batesville   Illl  \ 

Bee  Branch .' 

Bentonvillo  •••-     ^ 
Black  Rock.  ...Illl  \ 

Booneville ■•  -^ 

Briukley     il   * 

Calico  Kock      Illl  V 

Camden    Illl  [ 

Center  Point....-  1 

Clareudou   Illl  \ 

Clinton \ 

i;on\vay •'' 

Corning  } 

Dam  No.   1.  -.1111  ^ 
Danville      ....   H  ■ 
Dardauelle    ...Illl  . 
Dumas ! 

Vhite 

irkausas 05 

irkansas T.    1.17  . 

Vhite 

T.    T. 

.8 

28    .4 

.03                                  4 

.72 

.44 
.03 

.'63 
.02 
.09 
.73 

'"  , 

.02 

.'20 

.01 

irkansas 

Vhite 

13  1.5 

.... 

2.62 
).68 
2.90 

1   R.) 

.59 

( 

Vliite     .......   

)uacliita    ... 

T 2 

7    .89 

T. 

.01 

.45 
.12 

.17 

( 

ted 

Vhite 03  . 

Vhite 

. 0 

...  T. 

.9 

2    .01 

.01  V 
4    T. 
8    .10 

4  .... 

5  1.07 
0    .12 
5  1.40 

'.56 
T. 

.09 

T. 
.01 

.'io 

T. 
.10 

...  0  1  ■' 

>  93 

.30 

.25 
.16 
28 
.26 
T. 

T. 

1  49 

irkansas.  .  ..   

Vhite      

4 

3  74 

.18 
.'50 

... 

.11 

.38 
.25 

1  19 

Vliite 

e\ 

T.' 

;;. 

2.13 
2.12 
1  65 

\rUausas 

Arkansas 

1.5 

tlississippi..  ..   

Vhite 05 

")uaohita 

\rkaiisas 

Vliite 03 

Vhite T. 

Arkansas...  ■ 18    T. 

T.      T 

10  2.6 

01      01      Oi 

.62 
6  1.16 

.'23 

■Y.' 

T. 
04 

.15 

t" 

.20 
T. 

... 

.10 

a.  97 
4.34 

0  08 

El  Dorado    ...-Illl  ( 

Kuglaud 

Eureka  Springs 

HayetteviUe   

I'orl  Suiili.  •**   ■ 
Freeman  Springs. 

Fulton    Ill, 

<;eorgetown    ..111: 

.03 

.01 

'.".  '.'.'..  '.'.'.'.  ".is  i.'i 

i.t 

07  .a 

.15 

0    .10 

4     .38 

2    .07 

2.03 

.'67 

'.'18 

'.'55 

i:'.' 

.'65 

.05 

T. 

.07 
1.90 

■ 

■■ 

0  27 

■ 

4  08 

T. 

T. 

T. 

2.32 

.12 

0  76 

.19 

1.06 
T. 

55 

3.28 

lied             

2.30 

2.48 

While     

T. 

.10 
2.44 

0.6.5 

White 

Vrkausas 

09 i 

8    .53 

.    .30 

T. 

T. 

.05 
.10 
T. 

.20 

63 

4.62 

.80 

1.20 

Red   ....   ....    T. 

.Arkansas 05   T. 

W  liite  —  

White 

Mississippi 

White 

Red 08 

Ouachita T.    .... 

White ....  

(.luachita 

.Arkansas...  .  ■   

Arkansas 65   T. 

Mississippi 

Red 

....    T ..      . 

T.    20  1 . 



1. 

17    .30 
39    .47 
35  ... . 
.     .69 
. .     .20 
25    .18 

".08 
'.'14 

.'86 

i.'oo 
■■.is 

'I'. 
.07 
.02 
.39 

■.'i2 

T. 

.34 

.15 

■'oi 

.02 

•* 

0.47 

Gravelte 

Harrison 

Heber  Spring.... 
Helena illl 

'.■54 

■.'56 

1.67 
1.65 

"io 

.01 
'■.04 

'.'i4 

4.72 
3.16 
2.08 
1.26 
1.80 

- 

0.08 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Junction 

Little  Bock'" 

Lulherville    ..■•- 
McGehee Ill 

'.".'.'.  '.'.'.'.   ....   '.'35    . 

.'.'..  '.'.'.'.  '.'.'.'.  'tV  2. 

78  ! ' . . 
81    T 
03     .05 
35    .28 
16    .82 

t" 

■.■qi 

.07 

■.■62 
"69 

38 

0-79 

■'.72 
T. 

.09 

.03 

.71 
■f." 

.31 
.01 
.11 
.03 

2-43 

:": 

.... 

.... 

:::: 

0.85 
0.94 
3  33 
1.07 

,05 

0.05 

Malvern Ill 

Mamuioth  Spg.  illl 

Marianna ■  ■ 

Marked  Tree    .111 

Ouachita 

White....... '1'. 

'.'.'.'.  ".'.'.  .'.'.'.  '.'50  '.' 

07  .... 

.       .82 

.15 
.06 

'.'is 

.38 

.06 

0.58 

' 

.40 

.05 

1.21 

.70 

i.'95 
T. 

.  55 

.'io 

.22 
.15 
.17 
.l.i 

■'08 

1.74 

Mississippi :     ... 

White     

1 

.81 1. 

r.    .51 

32  .... 
09    .24 
00  . . . . 
62     .. 
25  .... 

tV 

i.'26 

.01 
".ia 

".i2 
.32 
.40 

1^26 

.... 

.09 
.28 
.05 

.... 

.... 

:;;. 

■t' 

0.74 
7  14 
0.86 

Morrill  ton 

Mountain  Home. 
Mount  Ida    ...... 

Murfreesboro... 
Newport    

1 

'f.^ 

1.95 

White .■ 

Ouachita 06  .... 

40    . 

.14 

.22 

2.03 

.20 

0.69 

.41 

■'ii 

0.41 

18  .... 

. .     .  2£ 

80    .IE 

.81. 

.55 

.2" 
.4S 

.05 

.... 

.20 

I  25 

Mississippi T. 

Arkansas. Oi 

'.'.'.'.   '.'.'■'.    .'.'.'.  i.'25  2 

.17 

0.98 

Ozark • 

Patterson      ....  11 
Piggott 

.05 

4. 31 

'."4 

"  .'i 

.2 

.54 

".bi 
)  . .. 

.15 

I   49 

Mississlppi — 03    .2i 

White 

> 15 

.03  ....   1 

08  ... 
.38  . . . 
. . .     'l\ 

1.2( 

.1. 

) ... 
) . .. 

.1£ 

1.0' 
.11 

... 

'.'6' 

'.2^ 

3.67 

2.04 

piue  Bluff  ....;; 

Pocahontas...   • 
Portland   11 

.1C 

0.65 

White          •  •    . 

05 

30  ... 
...  1.5' 

^    , , 

.2, 

.4f 
.2 

.61 

1,73 

■  Ouaoliita 

.44       . .            

2.90 

Prescott     II 

Priucotou     II 

Risou    II 

Rogers 

4  ... 

.3 

S 

.flt 

0-66 

0.85 

1  0 

1 

.2 
I 

) 

)    .  .  - 

) 

1.34 

•  Arkansas 07    .7 

7 T. 

.84    T. 

8 

5  ... 

0 
T. 

.X 

2. 93 

T. 

.0- 

1 

0.04 

Springbank   ...| 

.     .9 

.5 

2  ... 

.4 

n 

T. 

T, 

0.94 

.  Ouachita 27  ... 

II  Arkansas 

.   ....   ....   .'.'.'.    T.'  2 

1  88 

.34  ... 

.21    .4 

.58  ... 

1 

.     .0 
.4 

8  .    . 

5 

1.14 

Stuttgart  1 

0  .6 

9 .'.'. 

'.  .'6 

7  . . . 

.1 

)'.'.. 

.2 
T. 

... 

T 

.. 

1.31 
3.25 

Texarkana     ...i 
Thornburg 

1!   Red 

1.88 

30 

.     .4 
4     .. 

n 

0 

0.70 

1 

.15    .0 
5 

.  .0 

S 

.2 

i 

1.4fi 

Warren 11 

Water.<! 

Whiteeliffs 

11  Onarhit.fl, 

1 

T. 

0.50 

.  1.0 

^ 

1  05 

.  i{pfi      

0.00 

II; Mississippi  ...  '.'.'.'.  '.'.'.'.  '.'.'. 

.26  1.4 
.17     .0 

n 

.    T. 
.  1.2 

3  ''6 

4 

.     .4 

8  .    . 

■    .C 

2.69 

Yancopin 

i    .7 

3 ... 

4 

2  .24 

' 

1 

1 

Precipitation  is  for  24  lioursendingnearsunsetunlessotherwi.se  indicated.  *i'*  For  24  hours  ending  midnight.  Ill  For  24  hours  ending  7  a.  m.  T.  Trace,  orless  thanO.oi  inch. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


August,    192-" 


Daily  Temperatures  for  Aug-ust,     1925 


Stations 


Amit5' 

Batesville'S'ii 

Bee  Branch 

Bentonville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  RockW  .  •  ■ 

Camden?^ 

Center  Point 

Conway  

Corning 

Dardanelle 

Duflias 

Dutton  

El  Dorado  

England 

Kureka  Springs  . 

Fayettevillc 

Fort  Smith   

arannis 

Gravette 

Helena ^■■■ 

•   Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction ■ 

Little  Kock. .. 

r,utherville  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.?' 

Marianna 

Marked  Tree  S\\V 

Marshall  

Mena 

MorriUton 

Mt.  Home  

Mt.  Ida 

Newport ■ 

Osceola 

Ozark •  •■• 

Pine  BUirf 

Pocahontas  — 

Portland  

Prescott 

Risen  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaeo  

Texarkana 

Warren 

Wynne 


5  Maximum., 
j  Minimum.. 
Maximum., 
i  Minimum.. 
(  Maximum.. 
\  Minimum  .. 
j  Maxiunim.. 
I  Minimum  .. 
i  Maximum.. 
1  MiniiHum  .. 
i  Maximum.. 
i  Minimum  .. 
i  Maxinuun.. 
(  Minimum  . . 
\  Mux i mum.. 
(  Mininnim  .. 
i  Maximum. . 
i  Mininuun  . . 
i  Maxinuun.. 
1  Minimum  . . 
i  Maxinuun.. 
(  Minimum  .. 
i  Maxinuun.. 
(  Minimum  .. 
i  Maximum.. 
)  Mininuun  .. 
j  Maxi)num.. 
i  Minimum  .. 
i  Maxinuun.'. 
I  Minimum  '" 
j  Maximum]  | 
!  Mininnim  ]' 
.  J  Maximum] I 
'  )  Minimum    " 
(  Maximum]  ] 
(  Minimum  ]] 
.  \  Maximum" 
i  Minimum  '] 
i  Maximum" 
I  Minimum  " 
.  S  Maximum" 
'  Minimum  " 
\  Maximum" 
)  Minimum 
\  Maximum" 
1  Minimum  " 
(  Maximum' ' 
I  Minimum  " 
.  \  Maximum" 
/  Minimum  " 
\  Maximum" 
1  Minimum  " ' 
\  Maximum" 
t  Minimum  ' ' 
\  Maximum" 
i  Minimum  " 
..  \  Maximum" 
I  Minimum  ' ' 
\  Maxinuim' ' 
(  Minimum  " 
.  \  Maximum' 
I  Minimum  "■ 
y  )  Maximum  ■■ 
I  Minimum  " 
, .  )  Maximum" 
)  Minimum  ' ' 
.  S  Maxinuim" 
"  I  M'uimum" 
..  \  ^laximuni" 
1   Minimum  •• 
\  Maximum" 
)  Minimum  •  ■ 
\  Maximum  •• 
)  Minimum  ■  • 
1  Maximum- 
)  Minimum  • 
\  Maximum- 
<  Minimum  - 
.  \  Maximum- 
I  Minimum  • 
. ..  ;  Maximum- 
'"  I  Minimum  - 
1  Maximum - 
"  I  Jliiiimum- 
j  Maximum- 
"■  /  Minimum  • 
. ..  j  Maximum - 
'"I  Jlinimum  •  • 
J  Maximum-- 
/  Minimum  •  • 
\  Maximum-- 
'"I  Minimum  -■ 
. ..  \  Maxinuun-  • 
"'  1  Minimum  •- 
.  S  Maximum-- 
"  '  /  Minimum  ■- 
\  Maximum- • 
■"I  Jlininuim  •- 
1  Maximum-- 
■  "  !  iNlinimum-  - 
\  Maxinuun-- 
"■  (  Minimum  ■■ 
\  Maximum- - 
■■    (  Minimum  - . 
S  Maximum.. 
"■  i  Minimum-  ■ 
\  Maximum.. 
■"I  Minimum-  - 


«iS    Instruments  are  read  in  tlu>  m 


{^ri^;;n^^^^^^^^^i^^e  maximun,  temperature  Mu-n  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs- 


:«H«Hlaa&adnfi^^ 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


RRKAI^SflS   SECTION 
HARVEY  S.  COLE, Meteorologist 


XXX  Little  Rock,  Ark.,  SErTEMBER,  1925      No.    9 


GENERAL  SUMMARY 

^e  month  of  September,  1925,  was  marked  by  unusually 
1  d-\v  temperatures  and  high  monthly  means  throughout 
State  The  mean  temperature  for  the  State  was  80.5°  wluch 
,e  hi'-hest  September  mean  on  record,  0  2=  above  the  August 
n  this  year,  and  0.9°  above  the  previous  warm  September 
991  ilVlena  recorded  a  temperature  of  113°  on  the  6th 
-h  is  the  highest  temperature  on  record  for  September, 
'  at'Convvav  on  September  3,  1899,  being  the  previous  high 
tember  temperature.  With  the  exception  of  a  few  days  a- 
t  the  nth  to  the  loth  and  again  from  the  24th  to  the  2Gth 
temperature  was  above  normal  throughout  the  month  with 
dina  100-  to  1!8°  at  numerous  stations  from  the  1st  to  the 

here  was  practicallv  no  rain  during   the    first  decade,    but 
n  the  nth  to  the  15th  and  from  the  22d  to  the  28th   show- 
were  frequent.  The  average  precioitation  for  the  State    was 
siderahly  above  normal,  all  stations  in  tlie    upper  Arkansas 
lev  and  the  northern  counties  showing  positive    departures, 
lie  there  were  lighter  totals  in  numerous  eastern  and  south- 
localities,  r  1  1      * 
Mie  weather  for  the  month  ns  n  whole  was    unfavorable    tor 
?tcrop«    The  extremly    high    temperatures    which    charac- 
izod  the  first  of  the  month  caused  cotton  to   deteriorate  over 
greater  portion  of  the  State  and  much  of  it  opened    prema- 
P^v   Practicdlv  all  growth  was  stopped  and  m  many  sections 
top  crop  matured.  The  rains  the  latter  portion  of  the  month 
avcd  picking  and  the  continvud  wnnn  weather  caused  some 
dto  sprout  in  the  boll.  It  was  also  too  wot  for  corn  and  rice 
m-«t  and  rice  especial Iv  was   damaged.    Conditions    at    the 
«e  of  the  month  were  favorable  for  meadows,  pastures,  truck, 
d fruit  and  for  the  preparation  of  the  soil  for    sowing  wheat, 

Lb  and  rve.  .i    i   .      •       .i 

All  rivers  of  the  State  were  at  low  -tnges  until  late  m  the 
)nth  when  heavv  rains  brought  nuulorntely  high  _  stages  in 
e  White  Red  and  Little  Red.  The  Arkansas  at  Little  Lock, 
P  White'  at    Batesville,    and   the   Onachita   at   Arkf.delphia 

iched  record  low  stages. 

w.  C.  II. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
77  stations,  was  5.9(5  inches  which  is  2.63  inches  above  normal. 
Several  negative  departures  occurred  in  White  County  and 
from  Lee  and  Phillips  counties  south  westward,  positive  else- 
where. Monthly  totals  ranged  from  15.61  inches  at  Lutherville 
to  0.58  inch  at  Princeton.  The  greatest  amount  measured^  in 
24  consecutive  hours  was  4.60  inches  at  Arlberg  on  the  15th. 
The  average  number  of  rainy  days  was  7. 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
Thunderstorms:- Ut,  1;  7th,  1;  8th,  19;  9th,  20;  10th,  8;  Uth, 

26;  12th,  11;  13th,    2;  14th,  18;  15th,  21;    20th,  2;  21st,    6; 

22d,  11;  23d,  23;  24th,  17;  25th,  20;  26th,  13;  27th,  2;  28th, 

10;  29th,  5;  30th,  1.  ,  ..     ,..,,,., ^ 

Dense  Fog:  16th, 2;  22d,  ) ;'  24;  l';*^Mt,  !Hi^28th,  2;  29tb,  1. 


MISCELL 


^'g^°!§^#i^ 


stations 


Pressure     (Sea-level) 


Uentonville.. 
Kort  Smith... 
Little  Rock 
Memphis. 


29.97 
•29  94 
29.95 
29.  S" 


30.32    28 
30.28    28 


-dMM^H-^4- 


30.27 
30.27 


28 


1 


Wind 


Relative 
humidity 


29. 72 
29.75 
29. 75 


28      29.79 


a 

H  S  a 


2.9.58 
4,211 
4,180 
3,966 


a 
ex 


57 
51 
53 


f>  a 


63 
70 
71 
08 


COMPARATIVE  DATA  FOR   S  3PTEMBER 


Year 


Temperature 


of 

K  c3 


Precipitation 


0.; 


Number  of  days 


p.  o 

Cu   o 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  month  of  September,  as  de- 
rmined  fro'm  the  records  of  54  stations,  was  80.5^  which  is 
B°  above  normal,  all  stations  showing  positive  departures. 
lonthlv  means  ranged  from  72.5°  at  Button  tp  85.2°  at  Hel- 
la  a  difference  of  12.7°  between  the  mountains  otthe  north- 
e8t  knd  the  lo>vlands  along  the  ^lississippi.  The  highest  tem- 
.rature  recorded  was  113°  at  Helena  on  the  6th  the  lowest, 
7°  at  Harrison  on  the  12th.  The  highest  occurred  m  all  spc- 
ons  of  the  State  during  the  first  decade,  the  lowest  m  most 
actions  from  the  12th  to  the  Mth  or  from  the  23d  to  theibth. 


■tfileans 
andEx- 
treraes 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

l8Ufi 

1897 

1898 

1899 

lyou 

1901 

1H02 

19113 

1904 

1905 

1906 

1907  

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

iy22 

1923 

1924  

1925 


Lnte  report,  August,  1925:  Huttig,  Mean  temperature  81.9°. 
'olal  precipitation  3.00  inciies. 


73.9 

73.1 
70,8 
71.0 
7!.  1 
77.1 


71.9 
78.0 
72.6 
68.4 
70.7 
75.4 
74.2 
75.  7 
73.9 
73.4 
74.7 
76.4 
79.0 
78.5 
71.7 
71.4 
74.9 
72.  5 
71.8 
67.3 
74.6 
74.9 
79.6 
7ii.2 
73  U 
69.7 
8il.  5 


-0.5 
-3.1 
+0.1 
-0.8 
+  3.2 
-0.  6 
+2.  7 
+  1.3 
-AO 
+  4.1 
-1.3 
-5.5 
-3.2 
+  1.5 
+0.3 
+  1.8 
0.0 
-0.5 
+0.8 
+2.5 
+  5.1 
+4.6 
—  2.2 
+0.5 
+  1.0 
-1.4 
-2.1 
-0.6 
+0.7 
+  1.0 
-+5.7 
+2.3 
-0.9 
-4,2 
+  6.6 


109 

102 
90 
103 
100 
105 
106 
lOS 
104 
109 
104 
101 
99 
102 
101 
100 
100 
106 
101 
108 
lUl 
102 
106 
108 
101 
100 
102 
99 
104 
108 
lOi) 
104 
1116 
98 
103 
113 


38  3.33 


40 
32 
36 
33 
32 
35 
33 
40 
28 
48 
32 
30 
34 
37 
44 
47 
38 
■  29 
31 
44 
46 
32 
33 
38 
34 
30 
37 
29 
40 
3n 
35 
37 
45 
29 
47 


0.94 
2.14 
3.75 
3.56 
1.36 
3. 25 
0.60 
7.35 
1.21 
4.25 
3.  OS 
5.  06 
2.47 
2.46 
3.90 
6.24 
2.22 
4.00 
2.84 
2.41 
3.67 
2.40 
10.10 
3.19 
1.43 
3.40 
1.76 
4.63 
2.72 
3.. 56 
3.33 
1.2,5 
5.56 
3.99 
3-64 


-2.39 
-1.19 
+0.  42 
+0.  23 
-1.97 
-0.08 
-2.  73 
+4.02 
-2.12 
+  0.92 
-0.25 
+  1.73 
-0.86 
-0.87 
+0.57 
+2  91 
-l.Il 
+0.67 
-0.49 
-0.92 
+0.  34 
-0.  93 
+  6.77 
-0.14 
-1.90 
+  0.07 
-1..57 
+  1.30 
-0,61 
+0.23 
+!'.05 
—2.08 
+  2.  23 
+  0.66 
+2.63 


17 

22 
23 
19 
14 
19 
11 
21 
15 
20 
12 
18 
15 
18 
15 
16 
11 
19 
13 
18 
18 
18 
18 
9 
16 
16 
19 
18 
16 
15 
17 
14 
22 
12 
17 
16 


6     6 


2 
3 

6 
8 
4 
10 
2 
9 
3 
6 
4 
7 
5 
6 

10 
3 
9 
5 
4 
3 
4 

12 
5 
6 
5 
5 
9 
7 
7 
7 
3 

11 
8 


2 
3 
5 
6 
4 
10 
2 
8 
3 
7 
4 
8 
5 
5 
8 
10 
4 
7 
5 
5 
6 
4 
13 
5 
3 
6 
4 

4 
6 
6 
3 

9 

7 


+  Based    oa  30years  record. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


September,!  925 


Climatolog'ical  Data  for  Septemloer,  1925 


Stations 


Amity •  , 

Arkadelphia.tt 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

BeiitouviUe 

Black  Rock 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

CJamclen 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning ■•■■■ 

Dam  No.  1 +!••• 

Uanville 

Dardanelle 

Doild  City 

Dumas   

Diitton 

Kl  Dorado  

Kngland 

Kureka  Springs 

Kayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

(ieorgetown 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Heber  Springs  

Helena 

Higdeu 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro •  •  — 

Junction If ••• 

Little  Bock 

l.iitlierville.  H  

Me  Geliee 

Magnolia 

]Malvern. 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna.      : 

Marked  Tree 

Marshall     

Jlpna 

Morrillton  

Mountain  Home 

Mount  Ida ::••• 

Murfreesboro.  .tt... 

Newport 

Osceola 

Ozark • 

Patterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescntt. 

Princeton  —  tt    . . . 

Risen 

Rogers 

8earcy 

springbank  It 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

VValdron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs .. 

Wynne. 


Counties 


M 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit)       Precipitation,  inches  Number  of  days 


t?a 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner - 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Washington .. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy. 

Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead.  .. 

Garland  

Union 

(Craighead .. . . 

Union 

Pulaski 

.lohnson 

Desha 

Columbia 

Hot  Springs  •■ 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. 

Pike 

•lackson 

Mississippi  ... 

p'rankliu 

Woodruir 

Clay 

Searcy 

Jetl'erson  

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . .. 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery.. 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

rjcott 

Bradley 

Montgomery . 

Little  River.. 
C; 


Yancopin  Desha. 


State  Means    and  Kxtremes 


700 

•.^50 

145 

700 

277 

700 
1303 

259 

465 

205 

361 
158 

470 
200 
516 
309 
293 
190 
3'-'7 
330 

1175 
162 

1590 
270 
229 

1465 

1451 
457 

2240 
26U 
200 
675 
172 
900 

1250 

lJn2 
485 
193 
445 

600 
175 
345 
182 
357 
775 
148 
315 
277 
512 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
3B7 
231 
240 
460 
196 
307 
1600 
216 
3(1(1 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
10.50 
8.32 
350 
67? 
20(i 
800 
290 

?.sn 

167 


29 
30 
41 

3 
26 
33 
20 
23 
11 
38 
21 
40 
27 
21 

4 
42 
32 

2 

9 
39 

4.; 

19 
22 
24 
18 
25 
37 
44 
1 
40 
13 
2 
1 
7 
28 
24 
8 
53 
7 
54 
34 
18 
30 
31 
46 
26 
1 
6 
38 
20 
13 
21 
11 
38 
5 
11 
26 
10 
41 
'>7 
30 
9 
1 
3 
38 
32 
19 
37 
19 
24 
34 
13 
17 
1 
?8 
27 
39 
1 
6 
29 
1 
21 
17 
1 


79.51+  5.3 


79.0 
79.8 
75.6 


80.2 
83.6 
79.0 
82.4 
83.2 


+  6.0 
+  5.4 

+  5.7 


+  4.6 
+  90 
+  7.2 
+  7.0 
+  6.5 


81.4 
78.  f. 


81.9 

76.2 

83.0 

72.5 

83.2 

82.4'! 

76.6 

75.6 

79.8 


102 


107 
108 
100 


107 
109 
108 
109 
107 


+  6.4 
+  6.1 


+  7.5 
+  4.4 
+  7.4 
+  3.8 
+  6.8 
+  7.3 
+  4.8 
+  3.2 
+  5.8 


79.2 
74.4 
75.8 


85.2 


+10.4 


82.2 
81.2 

82.' 6 
82.4 
81.9 
80.0 

82.2' 
81.8 

7.2 
82.6 
80.2 

7.4 
80.2 


8.3 

82.' 6 
82.0 
t.0.2" 


+  3.6 


107 
107 


105 

103 

109 

101 

106 

108" 

102 

101» 

104 


6t  I  63 


6t 


103 
100 
104 


113 


+  6.2 
+  5.8 

+  '7.'7 
+  6.8 
+  7.8 
+  6.4 


+  7.5 
+  5.8 
+  9.6 


+  4.9 
+  6.4 


+  63 
+  5.4 


+  8.2 

+ 

+  4.1 


84.8 
80.0 
»2.4 
83.4 


81.2' 
2 
83.5 


83.6 
81.2 
81.8 


83.8 


82.2 


108 
105 

no 

110 
104 
104 

167' 
109 
106 
106 
106 
104 
107 


i  r 
§  I  If- 


s 

d 


•ss 


o 


0 

0 

Of 

t* 

3 

"^■a 

0 

uc 

0 

.. 

>. 

^  " 

■c 

f 

3 

>  ° 

^ 

0 

5 

a. 

0 

0. 

ObssTver* 


13 
13 
13 

2t 
26 


2t 
14 

3 
13 
12 
13 
13 
14 
13 


42 
39 
46 

44 
32 


3.201-0.09 
4.57+1.93 
2.8:il-0.09 
13.50] 
6.74 
9.44 
5.79 
8.52 
5.H5 
4.05 
6.?3 
2.64 
3.12 
4.23 


1.17 
107 

169' 
105 
105* 


65 
60 

'eo' 

62 
65 
57 

'59' 
61 
59 
66 

62 
51 

58 


+n.7 

+  5.2 
+  6.0 
+  7.6 


+  5.4 
+  4.1 
+  i0.1 


+  8.8 
+  7.6 
-1-5.0 


+  7. 


+  8.4 


80.5  +  6.6  113 


110 

107 
106 
107 


109' 
101 
111 


109 

108 
108 


107 


109 


6t 
6 

7 
6t 


23+ 
13 

'isf 

4 
24 
13 

'25" 
26 
13 
24 
12+ 
13 
27 


37 

39 

42 

46 

36 

42'' 

31 

31* 

33 


-1-2.84 
1-6.32 
+2.32 
5.28 
2.67 
+0.82 
-1-2.76 
—0.68 
-0..55 
+0.63 


40 
4; 
44 


4.20 

11.05 
5.3 
9.93 

10.46 
7.43 
3.70 
9.35 
4.02 
2.88 
6.78 
5.74 
7.52 

14.16 
3  58 
3.80 

12.12 
3. 14 
4.74 
4.71 
8.02 


13+ 
27 
.... 

24 

27 


88 
34 

'45' 
45 
29 
31 

'39' 
44 
44 
35 
39 
47 
38 


+0.69 
+7.33 

+6'.98 
1-7.17 
-1-3.57 
-0.10 
+  5.25 
+  1.16 
-082 
+2.82 
+2. 56 
-f4.35 


1.90 
9.2 
4.80 
4.71 

5.' 84 
4.34 
3. 38 

15.61 
1.92 
2. 62 
4.37 
8.14 
1.33 
6.36 

13.  58 
5.00 


47 
47 

'41' 
35 

40* 


1+ 
13 

1 
13+ 


fl.  14 
-0.18 


+  1.30 
+4.43 


-1.53 


0.85 
1  80 
0.87 
4.60 
1.80 
2.  32 
1.59 
1.76 
2.35 
2.21 
1.50 
1.26 

o.sa 

2.08 


1.15 
3.24 
1.90 
2.35 
4.00 
2.00 
1.26 
2.41 
1.40 
0.87 
2.67 
2.72 
3.10 
4.44 
1.32 


2.60 


+  1.81 
+  1.24 

-h2.35 
+  2.06 
-1-0.12 
+12.16 


+  1.19 
+  4.53 
-1.91 
+3.92 
+9.70 
1.41 


39 
38 
38 


34 


-+4.59 
+  6.59 
+  1.09 
+  1.80 
+3. 63 
+  2 
+  1.95 


-0.93 
+  3.66 
+  3.38 
-0.07 
-2.75 
-0.32 
+  2.86 
-0.63 
-0.53 


-2.17 
+  3.22 
+  1.42 

"6 '.66 

+6.'  io 
+0.21 

0.86 
2.38 
1.40 
1.93 

'■i'iie 

1.71 
1.54 
4.02 
0.4S 
0.95 
1.90 
1.40 
0.46 
2.28 
4.41 
2.37 


47       5.96+2.63   4.60 


3.40 
2.71 
1.76 
2.06 
1.80 
2.62 
1.05 
3.25 
3.55 
1. 12 
1.45 
2.42 
0.96 
0.37 
1.29 
2.20 
1.10 
1.07 
2.02 
0.41 
2.22 
1.76 
2.30 
3. 41 
1.60 
3.65 
LOG 
1.50 
1.22 


20 
16 
17 

13 
11 

15 
18 
15 
16 
23 

9 
18 
13 
13 

6' 
20 
18 
23 
17 
19 

6 

9 
20 
10 
16" 
17 
19' 
13 
20 
16 
13 
16 
14 
15 
17 
17 


7 

3 

2 

0 

0 
15 
17 

6 
14 

7" 

9 

5* 
11 

4 

6 

6 

7 

9 
12 


5 

9 

4' 

3 

9 

5 
13 
11 

9 

4 

4 

6 

3" 

4 

5* 

6- 

6 

8 
11 

7 

7 

3 

5 

4 


15 
17 

18 
20 

13' 
20 
16 
17 


10 

7 

3 

4' 
10 

3 
6 
15 
5 


9 

5 

7 

6 

3a 

4 

3 

7 

8 

5 

7 

5 

3 
10 

7 

5 
10 

5 
10 


sw. 

sw. 


sw 

s. 

sw. 

sw 

e. 


sw. 
sw. 


sw. 
n. 


se. 
ne. 

n. 

s. 

ne. 

sw. 

sw. 


sw. 
sw, 


s 
sw 
s 
sw 
sw 
sw 
w 


s. 


w. 

sw. 

s, 
sw. 
se. 

s. 


G.  C.  Thrash. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.  E.   I'ayue. 

J.   D.   Reeves.  J 

Mrs.  Lelia  I.  Tetet.         | 

J.  K.  Sciinlan. 

V.   S.   \\  estber  Bureau. 

Vernon  V.   Howe. 

J.  F.   Raiidulph. 

H    L.   D.    Wl.lt^un. 

W.J.   Copp. 

A.  B-  Quaitirmau 

John  C.  Floyd. 

J.    W.  Bishop. 

Dr.   R-M.  Hunter. 

E.  E.  Cordrey. 

Winfred  D.   Polk. 

J.  O.  Yiugliug. 

C.  P.  Evans. 

J.  D.   Riley. 

Neal  Dodd. 

Ben  Johnson. 

J.   M.  Ricketts. 

J.  J.   Babb. 

Dr.  R.   H.  Hardin. 

Geo.  W.  Nichoalds. 

University  of  Arkansas. 

U.  S.   Weather  Bureac. 

J.  R.  M«  Cuiston 

T.  J.  Logan. 

W.  R.  Owns. 

Ben  F.  Battenfielo. 

O.  C.  Des  Jardiu. 

W.  E.   Mc  Vav. 

A.  F.  Stevens. 

G.  L.  Wright - 

Claude  Joues. 

James  A.   Burnett. 
A.  Ingram. 

N.   P.   O'  Neal. 

P.   P.  Patraw. 

J.  L.  CoHett. 

Benedictine  Sisters. 

J.  A.  Lowfierback. 

U.  S.   Weather  Bureau. 

H.  G.  Lenh.'irdt. 

P.  T.  Simons. 

State   Agri.    School. 

Mrs.   W.  ]..   Matthews- 

F.   M.  DaBie). 

C.    N.    Houc);. 

Charles  \^■nlton. 

A.  J.  Park 
E.  W.St.   John. 
Henry  Harless. 

B.  S.    H albert. 

G    A.    Whittirgton. 
Henry  A.  Davis. 
A.  C.   Wilkerson. 
June  Thomason. 
Isham  Burrow. 
W.    E.   Baker. 
H.   H.  Harlan. 
W.   W.   Wood. 
Miss  Theresa  Scher. 
Benedicitine  Sisters. 
W.   E.   Edmi.ston. 

C.  I).  Calhnnn. 
Foote  Coleman. 
Mrs.   M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.  T.  Bell. 

Miss  Grace  Field. 
S.  C.  Story. 
Adam  ¥■  Bnerkle. 
New  Subiaco  .-Vbbey. 
H.  S.  Brashear. 
T.  Y.  Powell. 
Dr.  Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shide. 
J.  R.  Hudolestoi-. 
Nannie  O.   Scliirmer. 
K.  O.  Allen. 
W.  E.  Barton. 


Temperature  and  precipitation  derartnres  are  computed   for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  AH  complete  report    a  e  used  mseet^ 
inch    rain  or  melted  snow.  ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters  -^MndiCHte  number  ol  days  niissn^^^^^^^              other   da,e..    .,Pat 
office     addresses    as    follows:-     Junction.  LiUie.  La  :  Lntherville   R.F.D.No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank.Doddr.dge.  Ark.  ;  Dam  No.  1.  Judsema.  Ark. 


Daily  Biver  Stages  for  September,    1925 

Stations 

Rivers 

Flood 
STJisre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

» 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith   

Darilanelle 

Little  Bock... 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville 

Arkansas 

lo 

do...... 

do...... 

do 

Petit  .lean  — 

22 

20 
23 
25 

sTsf 

1 .51 
~1.9 
2.2 
5.3 
1.5 

3.7] 
1.4 
-J.O 
2.(1 
'■>.« 

^I'.'o! 
-2. 0 
1.8 
4.8 
1.0 

3.5l 
l.nl 

-2.2 
1.8 
4.  Ci 
0.7 

3.4; 

1.0 
-2.3 

1.6 

4.5 
0.5 

3.4 

0.9 
-2.4 
1.5 
4.3 
0.4 

3.31 
0.  8, 
-2. 5 
1.4 
42 
0.3 

3.2 
0.7 
-2.6 
1.3 
4.0 
0.3 

3.1j 
0  6 
-2.6 
1.1 
4.0 
0.3 

3.0 
0.5 
-2.8 
0.9 
3.9 
0  3 

3.5 

0.4 
-2.8 
0.8 
3.8 
03 

3.5 
0  4 
-2.8 
0.8 
3.7 
1.0 

3.4 
0.0 
-2.8 
0.7 
3.6 
0.6 

3.6 
0.7 
-2.5 
0.7 
3.5 
0.6 

7.0 
0.8 
-2.3 
0.7 
3.5 
0.5 

12.5 
5.4 

-2.2 
12 
3.5 
0.5 

11.7 
9.0 

-1.1 
1.3 
3.6 
0.4 

9.7 
9.0 
4.8 
2.6 
3.8 
<i)i.4 

8.9 
7.0 
7.1 
9.2 
3.9 
0.4 

6.7 
6.3 
5.6 
10.9 
9.9 
0.4 

6.5 
5.2 
4.1 
9.5 
13.8 
0.4 

4.8 
4.9 
8.0 
7.9 
13.3 
8.4 

5.3 
4.2 
2.0 
7.2 
12.1 
0.3 

5.2 
3.7 
1.0 
6.4 
U.l 
0.8 

(.0 
6.2 
0.6 
5.6 
10.0 
10.7 

8-7 
7.8 

1.8 

s-.o 

9.1 
14.4 

7.8 
«.l 
6.4 
8.3 
12.2 

8.0 
7.7 
10.6 
8.4 
6-4 

7.8 

11. '7 
13.4 
4.4 

7.0 
7.0 
11.2 
15.4 

I  4.2 

'.'.'.'. 

^^^xaiaioaK'. 


PTEMBER,    1925 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


R7 


Daily  River  Stages  Contimied 


Stations 


Rivers 


Flood 
I  Stage 


10 


11 


13      14 


15 

16 

17 

18      19 


20 


21      22      % 


24 


25      26     27      28     29      30    S 


ico  Rock 

White 

18 

tesvllle 

do 

23 

wport 

tn  No.   1 

rto      

26 

Little  Red.... 

jrgetown 

White  

22 

irendou    

....do 

30 

bril-t 

Buffalo 

3U 

rniiig  • 

Black 

10 

ick  Koeli   .... 

....do 

14 

tterson 

Cache 

9 

kadelphla  ... 

Ouachita 

18 

mdeii    

...do 

30 

Iton 

Red 

28 

riiigbank 

...do 

3V 

hitecliffs 

Little    

28 

irked   Tree..  . 

St.  Francis  ■-. 

IV 

lena 

Mississippi 

44 

kansas  City. . 

..   .do 

48 

-0.4-0, 
4.41  4, 
0.91  0. 
0.0    0 

-0.6-0 


4,-0. 01-0. 61-0. 6 -06 
3  4.21  4.2  4.1  4.1 
7  0.61  0.5  0.5  0.5 
,0   o.ol  o.ol  O.Ol  0.0 


6.4 
3.1 
5.1 

1.4 
2  4 
-0 
3.1 
5.8 
4.0 
0 
0 
4 


-0.6-0.8-0.81-0.8 


6.3 
3.0! 
5.0 
1.0 
2.4 
-0.3 
3.0 
5.6 
3, 
0 

0.8 
3.5 


6.2 
3.0 
5.0 
0.8 
2.4 
-0.3 
30 
5.3 
3.8 
0-8 
0.-9 
2.9 


6.1 
3.0 
4.9 
0.7 

2.4 


■0.5-0.6 
3.0    3.0 


5  2| 
3.' 

0.81 
0.9 

2.4 


-0.5 
4.0 
0.5 
0.0 

-1.0 
6.0 
3.0 
4.9 
0 
2 

-0.5 
2.9 
5.0 
3.6 
0.6 
0-8 
1.6 


-0-6 
4.0 
0.5 
0.0 
■1.0 
5.9 
3.0 
4.8 
0.6 
2.4 
-0, 
2.8 
5.0 
3.5 
0.6 
0.8 
1.1 


-0.6 
4.1 
0.5 
0.0 

-1 
5.8 
3.0 
4.8 
0.5 
2.4 

-0 


0.6 
4.0 
0.5 
0.0 
-1.2 
5.8 
3.0 
4.8 
0 

2.4 
-0.7 
2.6 
5.0 
3.3 
0.6 
0.9 
0.3 


-0.71 
4.0 
0.5 
0  0 
■1.2 
5.7 
3.0 
4.8 
0, 

2.3 
-0.7 
2.5 
4.8 
3  3 
0.4 
0, 
0.2 


0.81-0. 81-0  6| 
4.5  4.0  4.0I 
0.6    0.81  0. 


0.0 
■1.2 
5.8 
2.9 
5.0 
0.5 
2.3 
-0.6 
2.4 
4.7 
3.3 
0.4 
0.9 
-0.1 


0.0    0.0 

■1.2-1.2 
5.7    5.7 


2.9 
5.4 
0.7 
2.3 
-0.7 
2.6 
4.6 
3.3 
0.4 
0-9 
-0.1 


2.9 
5.5 
10 
2.3 
-0.61 
2.9 
4.6 
3.3 
0.4 
1.0 
-0.2 


O.Ol  0.3i  1.5i 

4.7    5.3  5.11 

0.8    1.9  1.9 

0.01   1.5  4.0 

■i.ol-i.o-o.sl 

5.71  5.8    5.9 
3.31  3.7    4.8 

6.0 

2.5 

2.3 
-0,7 

3.0 

5.0 

3.3 

0.1 

2.3 


5.7 
1.5 
2.3 
-0.6 
3.0 
4.6 
3.3 
0.1 
1 
-0.2 


6.3 
2.3 
2.3 
-0.2 
2.U 
5.0 
3.3 
0-1 
2.4 


0.81 
6.0 
1.8 
3.0 
1.6 
6.1 
4.4 
6.2 
2.0 
2.3 
1.5 
2.8 


0.5 
5.5 
1.8 
2.0 
1.8 
7.0 
4.0 
6.1 
2.0 
2.3 
-0.5 
2  8 


-0.2-0.2 


16.6  20.6 
3.3  17.3 
0.1  9.6 
2.6  2.9 
-0.2-0.  1 


0.1 
5.2 
1.7 
1.5 
1.6 
7.8 
3.9 
6.0 
2.0 
2.4 


-0. ll-O. 
4.8  4 
1.6 
1.2 
1.4 
7.9 
3.8 
5.8 
2.0 
2.6 


-0.6-0.7 
5.1  5.0 
22.2  21.2 
•23.3  25.3 
12.0  12.4 
2.9  2.9 
0.0    0.5 


0.7 

4.6 

1.3 

0.9 

0.8 

7.7 

3.7 

5.7 

2.5 

3.0 

.7-0.7 

8    4.7 

0  16.8 

.122.3 

0    8.2 

,8    2.7 

.2I  -2.0 


0.5 
5.1 
L4 
0.8 
0.6 
7.5 
3.7 
5.8 
2.3 
3.3 
-0.7 
4.7 
14.9 
19.8 
6.2 
2.6 
2.7 


1.3il2.3|16 

5.5  12.0  20. 


1.5 
0.8 
0.6 
7.2 
3.7 
5.9 
2.4 
3.6 
0.0 
4.8 
13.5 
17.8 
4.0 
2.5 
3.0 


2.4 
1.0 
0.6 
7.0 
8 

6.2 
4.9 
3.9 
0.0 
5.2 
12.9 
15.3 
3.0 
2 
3.0' 


10.4 

21.5 

17.0 

■24.0 

14.6 

8.4 

6.8 

8.5 

4.9 

4.4 

2.0 

4.7 

11.4 

13.8 

1.5 

3.1 

2.8 


62 

14.8 
17.7 
12.0 
17.4 
14.0 
6.3 


5.2 
11.5 
14.7 

8.0 
17.2 
16.8 

5. 
10.0 

4 

5.1 

29 

6.8 
12.3 
12.8 

0.8 

3.7 

2, 


Daily  Precipitation  for  September,   1925 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  month 


White     ... 
Ouachita 


l\ 


nity ,■ 

rkadelphia 
rkansas  City    11 

rlberg • 

itesville   II 

ee  Branch  .... 
entoiivillo  ■ 
lack  Kock.  -..I 

joneville ■ 

riukley  ••••■;; 
alico  Kock 

amden    II 

enter  Point.. ■• 

lareudou    il 

linton 

onway  

oriiiug  , 

lam  No.   1 

anville 

iiudaiieUe 

lodd  City 

lUlllll.-. 

HlttOU •■ 

;i  Dorado    — 111 

jigland     

:urt'kii  Springs 
;veuing  Shade., 
ayccifville  •■• 
i'ortSniiti.  •••  • 
'reeraan  Springs. 

'"llltUll     Ill 

iforgetown    ..llli 

"filbert 111! 

'irady 

iranuis 

iravftle 

Harrison 

Hele^na ill 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro  

luQctiou 

Little  Rock  " 
Lutiit^rville     .... 

\lcOeUee II 

Magnolia • 

Malvern I 

MauHiioth  Spg.  ll 

Mariaiiua 

Markeil    I'ree    .  II 

Marshall ■ 

Mena II 

Mouiitaiu  Home 

Mount  Ida    

Murfreesboro.  . .  I] 

Newport    

O.sceola I 

()zark    

Patterson      ....I 

Piggott 

Piiidall 

Pine  Bluff     ....I 

Pocahontas... 

Portland    ' 

Presiolt     I 

Princeton     1 

Risen    

Rogers 

Searcy 

Bpringbank    ... 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldrou 

Warren 

Waters 

Whiiecliffs 

Wvnne 

Yancopin 


Ouachita. . . 
Ouachita... 
Mississippi. 
White. 


White 

Arkansas. 
Arkansas  . 
White..  ., 
Arkansas.. 
Whi 


ute. 


Red. 


White 

White 

Arkan.sas.  . 
White  ...  .. 

White     

Arkii 


Arkansas . . . 

White.  

Mississippi .. 

White  

Ouacli  ita  • .. 
.Arkansas  .. 
White  ..     .. 

White 

White ■ 

Arkansas . ..  ■ 
.Arkansas . .     . . 

lied 

Wliiie  

White 

.Arkansas 

.\  rkansas 

White  

Mississippi 

White 

Red 

Ouachita 

White 

Ouachita 

.Vrkausas. . .  .  ■ 

.Arkansas 

.Mississippi  — 

Red 

Ouachita 

\Vhiie 

.Mississippi 

Mississippi..  . 

Wliite 

Ouachita 

White 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Mississippi... 
Arkansas. ..... 

White 

Mississippi.  ■• 
White 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita..  . . 

Ouachita   ... 

Ouachita. 

\rkansas 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas..  . . 

Arkansas. .  .. 

Red 

,\  rkansas 

Arkansas.  . .. 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi  .. 

Arkansas 


T. 


12 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


.02 


.15    T. 


.02 


1.07 
.26 


.68 


T. 


T. 


T. 


.15 


1.96 


.55 
,10 
.76 
.25 
1.80 
1.70 


1.18 

2.21 

.27 
.29 
.67 
2. 

.65 
3.24 

.65 
1.78 
1.50 


.35 


.50 


.02 


.32    .20 

97  • 
..I1.35 
.85 
76 


1.19 
T 
."63 

.'34 


.30 


.35 


.85 


54 
1.59 


.76 

.12 

.70 
1.59 

2.'36 


.13 

1.10 

1.40 

.08 


T. 


.15 
2.67 
1.00 
2.72 
1.46 
83 


.10 

.60 
1.10 

.49 

.64 
1.71 

T. 

'.'48 
!l8 

.'i4 


.20 


.26 

".'.'.     .05 


2.35 
02 


.02 


2.28 
T 
.12 

2.' 71 
.31 
1.10 
1 

'.55 
.60 

i'.i-2 

1.02 
1.40 


4.60 

1.60 

.94 

.93 

1.62 

38 

08 

1.50 


.03 


.17 
1.49 


1.08 

i.'o6 

1.38 
2.50 

1.40 
.01 
.61 
.62 

'.'31 
.90 

ios 

l.'i5 


.35 
1.02 
12 
3.10 
1.91 

T. 

.45 
■2.19 


.46 


.10 


1.05 


1.08 


.55 


2.30 
91 


.36 

.18 

2'. 

■i.'96 
4.' 02 


.35 
1.22 


1.39 
.03 

2.00 
.81 

.21 

'.'96 

i.'38 
1.10 

i.'35 

T. 


1. 

4.41 
.97 
.50 


.66 


1.76 

i.or 

T. 

.31 
1. 

1.00 
1.50 

.50 


.39 


1.10 
.40 
.44 
.54 

1.26 
.04 


.27 


.06 

i.'so 


.36  ... 


.20 


.74 
.50 
.0» 
1.41 


.01 


60 

2.06 

192 

2  62 

.65 

.66 

1.31 

.03 

1.20 


2.08 
20 


1.53 


10 
1. 01 


.16 


.72 


.06 


.73 


L40 


.11 
.44 
1.2 
.52 
.36 

.62 


.12 


.13 
.031 
1.10 
.46 
•  91 
.30 


.85 

1.80 

87 

2.00 

12 

1.04 

.68 

.06 

2.35 

.24 

.16 

.56 

.89 

.02 

1.45 

1.07 

.32 

.34 

1.90 

1.1-, 

1. 00 

1. 22 

.90 

.64 

.32 

.35 

1.00 

.33 

.69 

1.10 

■  80 

.25 

.49 

.10 

1.80 

■24 

2.60 

.30 

1.07 

1.40 

1.80 

07 


.35 
.57 
.43 

2.50 
.68 

2.32 
.44 
.24 
.66 


26 


.91 
.24 

.52 

3.'i5 
L15 

i'96 

2  ..35 

4.00 

2.00 

1.26 

1.13 

.44 

.87 

.65 

.75 

.54 

.57 

4.44 

.13 


.80 
1.40 
.07 
.90 
.45 
1.22 

i.'76 
.0 
.9: 
1.4' 
1.26 
.60 
.87 
.80 
1.09 
2.56 
.67 
2.00 
1.60 
2.00 
.29 
.17 

1.40 

+ 

+ 

.22 
1.00 


1.20 
.'22 


T 

-29 

3.04 

.34 

.42 

.50 

.75 

.16 

.13 

1.33 

2. 37 

.53 

2.65 

.13 

.15 


.38 


.15 


27 


.56 


28 


29     30 


31 


T 

1.15 
.02 


.04 


1.10 
T 


1.18 
.28 
.42 

1.04 
.02 
.30 
.76 
.39 

.'25 

.28 

.12 

.26 

1.05 

T 

2.22 

.20 

1.70 

3.41 

1.20 

3.65 

.40 

.25 

1.14 


3.79 

1.60 
.46 
.62 

1.58 
.42 

1-02 
.87 
.66 

i.'o? 

1.25 

2.75 

.24 

.4% 

..55 

.65 

.3 

.28 

3.81 

.69 

3.40 

1.35 

67 

1.32 

.24 

.56 


3.20 

1.32 

55 

2.00 

.70 


.09 


.24 
.23 
.60 
1.35 


.33 


.06 


.01 


T. 


.79 


T. 


.01 


.69 
1.01 


.20 


3.25 

3.65 
.05 
.92 

2. 42 
.65 
.21 
.35 

1.05 

1.10 
.12 

1.59 
-41 

1.26 
.70 
.00 
.48 
.50 
20 
.25 

'.50 


.06 

'.'02 

1.22 

1.4'J 
.91 

1.-28 
.22 
.70 

2.06 
.20 
.10 

1.90 
.35 
.26 
.65 

1.64 
.4 

2.0 
.85 

1.76 
■  41 
.49 
.25 
.il 
.96 

1.16 

.65 

1.45 

.31 

.96 

.37 

1.29 

.13 

.90 

1.07 

2.02 

.32 

.34 

.40 

1.40 


.04 


.06 


.28 
1.'72 


1.05 


.75 


.50 


.02 


.04 


.40 


1.60 
.65 


1.26 
1.22 


.25 


.03 


L20 


.30 


.03 


Eh 

3.20 
4.57 
2.83 
13.50 
6.74 
9.40 
5.79 
8.52 
5.85 
4.05 
6.33 
2.64 
3.12 
4.23 

4.' 20 

11.05 
5.37 
9.93 

10.40 
7.43 
3. 70 
9.35 
4. 02 
2.88 
6.78 

5.74 

7.52 
14.16 
3.58 
3.80 
12. 12 
3.14 
4.74 
4.71 
8.02 
1.90 
9.27 
4.80 
4.71 
5.84 
4.34 
3.38 
15.61 
192 
2.  62 
4.37 
8.14 
1.33 
6.36 
13.58 
5.00 
8.65 
9.78 
3.84 
5.. 55 
6.29 
5  95 
4.71 
10.  58 
8.75 
2.68 
7.24 
6.13 
2.91 
0.58 
3.05 
G.3C 
2.06 
2.77 
8.18 
1.27 
6.46 
4.15 
7.20 
6.20 
4.18 
6.0s 
2. 49 
3.64 
3.71 


Precipitation  is  /or  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  »"For24  hours  ending  midnight.  11  For  24  hours  ending  7  a.  m.  T.  Trace,  or  !e..s  than  0.01  inch. 

;  Included  in  ne.xt  mesuiement. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Septembee,    1925 


Daily  Temperatures  for  September,     1925 


Stations 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


Amity 

Batesville$*  , 
Bee  Branch. 
Bentonville. 

Booneville 

Brinkley 

Calico  RockS^'5  .  •  • 

Camden^? 

Center  Point 

Conway  

Corning 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs  .. 

FayetteviUe  

FortSmitli   

Brannis 

Gravette 

Harrison 

Helena §§.... 

Hope 

Hot  Springs 

.lonasboro 

Junction 

Little  Book 

Lutlierville  ■ 

Magnolia ■ 

Malvern 

Mammoth  Spg.  ^'5. 

Marianna 

Marked  Tree 'JsV. 

Marshall  

Mona 

Mt.  Home  

Mt.  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rison  

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Bubiaco  

Teiarkana. ..... 

Warren 

Wynne 


\  Maximum.. 
I  Minimum.. 
)  Maximum., 
i  Minimum.. 
I  Maximum.. 
i  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
)  Minimum  .. 
(  Maximum.. 
1  Minimum  .. 
\  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
(  Maximum . . 
I  Minimum  .. 
\  Maximum . . 
(  Minimum  .. 
I  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
)  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
i  Maximum.. 
t  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
S  Maximum'. 
(  Minimum  .. 
j  Maxinunn"' 
1  Minimum  ]  ] 
j  Maximum]] 
i  Minimum    " 
j  Maximum]] 
\  Minimum  ]] 
(  Maximum]' 
1  Mininuun  ]] 
j  Maximum]] 
i  Minimum  ]] 
)  Maxliiuim]  ] 
I  Mininuun  ]' 
\  Maximum'  ] 
'  Mininnun 
j  Maximum" 
I  Mininuun 
j  Maximum' ' 
1  Mininuim 
S  Maximum' ' 
I  Mininnun 
S  Maxinnuu' ' 
'  Mininuun 
S  Maximum' ' 
\  Mininuun  " 
)  Maximiun' ' 
/  Mininnun  " 
i  Maxinunn" 
I  Mininuun  ' ' 
\  Maximum' ' 
)  Mininuim  ' ' 
S  Maximum" 
1  Minimum  ' ' 
j  Maxinuuii" 
1  Mininuun  •  ■ 
J  Maximum" 
(  Minimum  •  • 
)  Maxinnim" 
'  Mininuun  •  ■ 
(  Maximum" 
(  MMnm\nn" 
\  .vlaxinumi" 
(  Minimum" 
i  Maximum- 
1  Minimum  •  • 
S  Maximum  •• 
I  Mininuun  ■  • 
S  Maximum-  • 
i  Minimum  •  ■ 
\  Miiximura- 
!  Minimum  • ' 
J  Maximum-' 
i  Minimum  - 
^  ;  Maximum - 
*  I  Minimum  - 
.  )  Maximum- 
'  I  Minimum- 
.  J  Maxinuim- 
I  Minimum  • 
_  \  Maxinnmi- 
1  Minimum  • 
S  Maximum- 
(  Minimum  • 
^  Maximum - 
I  Mininunu  - 
S  Maximum- 
i  Minimum  ■ 
j  Maxinnuu- 
)  Minimum  - 
i  Maximum - 
)  Minimum  - 
\  Maximum - 
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"w  Instruments  arTrcad  in  the  morningithe  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it 
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^)(..     XXX  Little  Rock,  Ark.,    October,    1925      No.    10 


GENERAL  SUMMARY 

If  the  weather  of  October,  1925,  is  compared  with  that  of 
)ctober  1924,  quite  a  contrast  is  found.  During  October,  IJ24, 
he  precipitation  averaged  only  0.29  inch,  being  the  driest  Oc- 
oher  on  record  while  October,  1925,  with  the  exception  of 
919  is  the  wettest  on  record.  In  1924  the  greatest  monthly 
otal'was  2  18  inches.  In  1925  the  least  monthly  total  was  3.5. 
nches  The  temperature  during  October,  1924,  averaged  2.6° 
.hove  normal,  this  year,  3.6°  below  normal.  In  1924  only  two 
tations  reported  a  monthly  mean  below  normal,  this  year  only 

me  above.  ,  i      j  i   -i 

The  month  opened  with  temperatures  above  normal  and  daily 
neans  were  generally  above  during  the  first  week  or  ten  days, 
hereafter  generally  below  normal  until  about  the  28th  when 
ibnormally  cold  weather  overspread  the  State,  the  lowest  tem- 
)erature3  on  record  for  so  early  in  the  fall  being  recorded  at  sey- 
•ral  stations  Killing  frost  or  freezing  temperatures  occurred  m 
iractically  the  entire  State  from  the  28th  to  the  3ist,  but  damage 
,vas  not  large,  most  crops  being  matured.  ,      ,    ,,      i-,i 

Rains  occurred  at  frequent  intervals  from  the  ist  to  the  1  (th 
ind  from  the  24th  to  the  30th.  Amounts  from  the  1  2th  to  the 
[7th  were  heavv  and  all  streams  of  the  State  reached  moderately 
ligh  stages,  the  Black,  White,  Cache,  Little  Red,  and  Petit  -Jean 
oa-^siu'^  flood  stages  at  several  points  Much  of  the  crops  had  not 
^een  gathered  and  considerable  damage  occurred  in  the  lowlands, 
1  conservative  estimate  of  the  total  loss  being  $18o.()00. 

rhe  weather  during  the  month  was  very  unfavorable  for  har- 
ve'^tin°-  At  the  first  of  the  month  cotton  was  sprouting  in  the  V)oll 
insoine  localities  and  while  the  cooler  weather  stopped  the 
sprouting  the  continued  rains  prevented  picking  and  at  the 
eh<e  of  the  month  much  still  remained  in  the  fields,  a  part  ot 
wliich  will  not  be  worth  picking.  IVluch  corn  was  also  damaged. 
1  ate  potatoes,  sweet  potatoes,  and  truck  were  frosted  m  many 
places, but  tiiis  loss  will  not  be  large.  Rice  harvest  was  delayed 
bv   wet   ground.  Dirt  roads  were  in  bad  condition  most    of   the 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 

Thunderstorms:- lat,  13;  4th,  22;  5th,  4;  6th,  4;  7th,  20;  8th, 
16;  11th,  1;  12th,  14;  13th,  1;  14th,  12;  15th,  16;  16th,  22; 
23d,  11;  24th,  7;  29th,  1;  30th,  1. 

Sleet:-  29th,  8;  30th,  10. 

Dense  Fog:-  2d,  2;  13th,  5;  14,  1;  22d,  1;  23d,  4;  24th,  2. 

Killing  Frost:-  Killing  frost  or  freezing  temperature  most  local- 
ities 29th  or  30th. 
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TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  month  of  October,  as  determ- 
ined from  the  records  of  56  stations,  was  58.8°  which  is  3.6° 
l)el(.w  normal,  Portland  being  the  only  station  with  a  positive 
departure.  JMonthlv  means  ranged  from  (i5. 4-  at  Portland  to 
nl.8-^  at  xMamnioth  Spring,  a  difference  of  13.6°  betw-een 
Poiuheastern  and  extreme  northern  portions  of  the  State.  The 
hi"-hest  temperature  recorded  was  98°  at  Dardanelle  on  the  1st 
arfd  Dumas  on  the  4th.  The  lowest  was  13°  at  Dutton  on  the 
Hist.  Extremes  approximated  these  dales  throughout  the  State. 
The  greatest  daily  range  was  55-'  at  (Irannis  on  the  21st. 

PRECIPITATION 

Th'- average  precipitation,'  a<  determined  from  the  records 
of  83  stations,  was  7.73  inches  which  is  4.73  inches  above  nor- 
nral  all  sections  showing  positive  departures.  Monthly  totals 
rnnged  from  13.89  inches  at  Clinton  to  3..'i7  inches  at  Prescott. 
The^greatest  amount  measured  in  24  consecutive  hours  was 
4.l2lnches  at  Freeman  Springs  on  the  8th.  An  iip|)recialile  a- 
i.'iount  of  snow  fell  at  13  stations,  averaging  ().(   inch. 


t  Biisti'i     on  30 years  rec-ori). 
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Climatological  Data  for  October,   1925 
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Mrs.  Lelia  I.  Teter. 
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I  emp^raiure  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  use.)  lu  section  means.  T.  Less  than  0.0 
ii;ch  n.iu  or  melted  suow.  t+Heceived  too  late  to  be  included  in  means  and  smmaries.  Reference  letters  •,\°,  indicate  numherof  days  mi.ssing,  tAIso  on  other  datei.  UPos 
..Ifiee     a.idre.se,    a<^    follows:-     Juuctjou.  Lillie.  La.:  Lutherviile   R.F.D.No  1.  Lamar.  Ark. :  Springhank ,  Doddridge.  Ark,  ;  Dam  No,    1.  .Tud.sonia.  Ark. 


Dally  River  Stag^es 

for 

October,  1925 

Stations 

Rivers 

Flood 

jSrae-e 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fiut  Smith  

A rkansas . . 

. .      22 

8.7    7.8    8  01  7  41  7  0|  R  01  7.6i  7.9 

11.2111.6 

11.2    9.8 

8,9 

8.51  8.5i  8.2 

9.3 

10.41  9.5 

9.0    7.8    6.8    6.4 

6.11  .5.8    5.5    5.41  5.4    ,5.3 

5,2i  4.9 

Hnrdanelle 

do  ,.  .. 

..!     20 

6.2    6.2    5.4    5.0'  5-0 

4  9    4.9    8,0 

11, 5|  9,8 

9.4    8.9 

9.5 

8.1    8.61  9.0 

12.1 

11.0    8.9 

8.0    7.2    5.9    5.1 

4.7i  4.2    3.8    3.4[  3.1    3.0 

2.7    2.S 

Little  Koek.  .. 

do..:: 

.  .1     23 

6  1     5  2    4.8    4  2|  3  5 

3.0    2  8    2. 4 

3.8    9.2 

9.1    8.6 

7.9 

8.9    8.61  8.5 

12.11 

13.7!l2.6 

11.8  11.2  10.0    8.0 

6.4!  5.2    4.5    3.31  2.0    2.2 

2.0|   1.0 

I'iiiH  Hlnlf 

. .  1     25 

10'  9  10.2'  9.4    9.]!  8.5 

7  5    7.1    6,9 

6.71  9.5 

13.0  12.7 

12,5 

12.4  12.9  12.9 

13.3 

16  1II6.6 

15.6  13.9  14.4  13.4 

I2.0!10,6    9  5    8.6i  7.7    7.1 

6.6'  (,.:i 

Yaucopiu 

do.... 

..'      2'*- 

15.3(15.2  14.4  13.7  13."? 

12,8  12.0  11.2 

11.0  10.6 

13.l!l6.7 

17.3 

17.3|l7.3  17.6 

17.5 

18.7  21,0 

21.3|20,7j2e.  1  19,5 

18.5IV7.5  16.5  15.6  15.1  14,9 

14.814.6 

Danville 

Petit  .lean.. 

..'    20-. 

4.2 

10.  1 

8.0 

6.5 

5.2 

4,8 

2,4 

2.4 

3.2 

3.0 

2.8 

2.8 

14,2 

16.1 

IS.U 

2L0 

23, .0 

23.4 

■22.4 

20.6  '      ' 

r(..2 

12, r 

10  ..t 

i>A    '        ' 

5.2 

3.V 

3,7 

a.- 

3.'i 

3.7 

3.d 

'4gi!gisi^ltKQS8t 
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Daily  River  Stages  Coutinueil 

stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

C3 

Calico  Rock 

Batesville 

Newport 

Dam  No.   1 

Oeorgetosvn 

Clarendon     

Gilbert 

Corning 

Black  Rock   

Patterson 

Arkadelphia  ... 

Camden   

Fulton 

Springbank 

Whitecliffs 

Marked   Tree..  . 

Helena 

Arkansas  City.  . 


White  .. 
....do 

...do 

Little  Red.. 

White 

....do 

Buffalo 

Black 

....do 

Cache 

Ouachita... 
....do 

Red 

....do 

Little    , 

St.  Francis  . 

Mississippi., 
..  .do 


18 

4.9 

6.9 

6.4 

5.3 

4.8 

5.1 

4.9 

8.9 

16.6 

11.5 

7.2 

6.9 

10.0 

7.9 

9.6 

11.6 

16.5 

14.3 

U.O 

9.9 

8.4 

6.7 

5.8 

9.1 

8.4 

7.3 

6.1 

.5.4 

4.9 

4.5 

23 

10.6 

12.3 

12.0 

11.6 

11.6 

11.5 

10.7 

13.9 

21.4 

22.7 

15.6 

12.9 

16.9 

16.2 

15.3 

18.8 

25.5 

24,2 

20.5 

17.5 

16.2 

14.1 

12.6 

12.9 

15.1 

14.3 

12.9 

11.7 

U.O 

10.6 

20 

y.  I 

9.1 

9.5 

10.0 

9.3 

9.7 

9.4 

9.8 

15.U 

19.7 

20.9 

18.7 

17.4 

18.6 

18.9 

19.7 

23.0 

25. 1 

26.1 

26.0 

25.3 

24.5 

23  2 

21 . 9 

21   7 

21.5 

20.9 

■zO  .0 

19.0 

18.1 

7.0 

6.0 

5.U 

4.5 

5.0 

5.0 

5.0 

10.0 

23.5 

27. 0 

19.0 

10.0 

15.0 

19-5 

12.0 

21  0 

30. 5 

36. 0 

25.  5 

12.0 

10.0 

H.O 

7.0 

6.5 

6.0 

6.0 

6.0 

6,0 

5.6 

5.2 

22 

16.8 

15.6 

14.6 

13.8 

13.8  13.4 

13.4 

13.4 

l.'^.O 

18.0 

19-2 

19.4 

19.4 

19.8 

20.4 

20.6 

21.2 

22.0 

22.  6 

23. 2 

23. 2 

23  .2 

23. 3 

23. 3 

23,0 

22.8 

22.  5 

22 .2 

22.0 

21.8 

30 

18.1 

19.0 

19.5 

19.7 

19  8 

19.9 

19.8 

19.7 

19.8 

19.9 

20.  2 

20.7 

21.3 

21.9 

22.3 

22. 7 

23.2 

23.7 

24,2 

24.7 

25.  5 

26.4 

27.0 

27.5 

27.9 

28. 1 

28.3 

2S.  3 

28. 3 

28. 3 

30 

5.7 

6.0 

5.4 

5.0 

6.1 

5.4 

5.0 

6.5 

15.0 

8.6 

7.2 

7.0 

7.9 

7.6 

10.1 

9.6 

10.0 

8.9 

7.5 

6.6 

6  4 

6.0 

5.7 

6,6 

6.0 

5.6 

5.3 

5.2 

5.0 

4.9 

li 

9.7 

9.4 

9.8 

10.2 

10.4 

10.  I 

9.5 

9.0 

8.» 

8.5 

8.2 

8.0 

8.4 

10.2 

11.5 

11.8 

12.2 

12.6 

13.1 

13.2 

13.0 

12.9 

12.7 

12  6 

12.5 

12.5 

12,7 

12.6 

12.4 

12.2 

14 

4.8 

5.6 

5.0 

5.0 

6.0 

5.0 

5.0 

8.5 

8.5 

7.0 

6.0 

5.0 

11.4 

U.7 

12.8 

14.5 

20.0 

20.7 

19.0 

17,7 

16.9 

16.0 

15.5 

18.1 

19.(1 

18.0 

17.3 

16,5 

15,8 

14.« 

9 

b.s 

5.5 

5.7 

59 

6.1 

0.5 

7.0 

7.4 

7.7 

7.9 

8.1 

8.3 

8.5 

8.7 

9.0 

9.3 

9.6 

9.9 

10.1 

10.3 

10.4 

10.5 

10.4 

10.4 

10.4 

10.3 

10.3 

10.4 

10.4 

10.4 

18 

2.8 

1.9 

1.0 

0.0 

0.1 

1.0 

0.9 

0.2 

1.6 

2.6 

1.9 

1.0 

1.5 

7.0 

4.9 

4.7 

13.11 

l4. 0 

10.9 

4.9 

4.0 

3.5 

3  4 

3  2 

3.2 

1   8 

2. 3 

2.2 

2.1' 

1.8 

30 

7.5 

8.4 

8.6 

6.4 

6.2 

6.0 

4.7 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

3.9 

4.8 

8.0 

8.7 

14.H 

15.7 

17.1 

21.5 

24. 4 

24.9 

21. 1 

18,6 

13.8 

10,3 

9.1 

8.7 

7.7 

7.0 

7.4 

28 

13.4 

12, 8 

11. 9 

U.4 

U.O 

10.6 

10.3 

10.2 

10.0 

10.0 

10.0 

10-6 

U.O 

If). 9 

U.O 

11.4 

11.7 

1.5.5 

17.4 

17.8 

17.9 

17.1 

15.9 

14,4 

12.9 

11. K 

Ul 

10.5 

10,2 

10.0 

37 

13.6 

15  .& 

i'l.O 

lr..O 

14.5 

13.5 

U.O 

10.0 

9.5 

9.2 

9.0 

8.9 

8.8 

9.2 

9.2 

9.7 

11).  0 

12.0 

14.2 

16.7 

18.7 

18.8 

18-5 

16.5 

15.3 

14.2 

13.2 

U.4 

10.8 

10.4 

28 

3.2 

3.U 

1.9 

1.4 

0.9 

0.6 

0.5 

0.5 

0.7 

2.4 

2.0 

2.0 

1   1 

4.5 

6.0 

8  1 

12.0 

19.4 

22. 2 

22.5 

20.0 

15.6 

12.0 

8.6 

6.2 

4.0 

2.9 

2.2 

2.0 

2.0 

17 

3.8 

4.0 

4.2 

4.4 

4-6 

4.7 

5.0 

5.6 

6.3 

6.9 

7.5 

7.9 

8.4 

8.7 

9.0 

9  2 

9.7 

10.0 

10.2 

10.5 

10.8 

U.O 

11.4 

11.9 

12.  J 

12.9 

13.4 

13.8 

14.2 

14.6 

44 
48 

3.0 

3.8 

4.8 

5.4 

5.7 

5.6 

5.3 

5.4 

6.2 

7.8 

9.3 

9.8 

9.6 

9  3 

8.9 

8.9 

9.1 

9.2 

8.9 

9.0 

9.7 

10.5 

11.3 

12.6 

14. C 

15.2 

15.9 

16.4 

16.4 



16.2 

4.3 
10.2 

17.2 

4.8 

21.4 

28.2 

4.9 

12.0 

13.6 

10.4 

16 

6.3 

9.7 

10 .2 

1.9 

14.9 

16.0 


Daily  Precipitation  for  October,   1925 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  month 


13 


14 


16 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29      30 


Amity ••■■ 

Arkadelphia  11 
Arkansas  City   II 

Arlberg • 

Batesville   II 

Bee  Branch 

Beutonville  •". 
Black  Kock.  ...Ill 

Booneville ■< 

Briiikley     '; 

Calico  Kock       I 

Camden    Ill 

Center  Point....- 

Clarendon   ill 

Clinton 

Conway  

Corning  

Dam  No.   1 

Danville      I 

Uardanelle    ...111 

Dodd  City 

Dumiis 

Duttou •• 

Kl  Dorado    III 

Kiiglaud     

•  Kureka  Springs 
Kvening  Shade.. 
Kayetteville  — 
Fort  smiti.  •"  ■ 
Freeman  Springs 

KllltOH    Ill 

(■ieorgelown    .-I 

(iilliert Ill 

Grady 

Grannis 

GravPtte 

Harrison • 

Helena il 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Joupsboro  

Junetiou.  ..■•   •• 
Little  Kock 
Lutlierville     .... 

McGehee I 

Magnolia • 

xialveru I 

Mammoth  Spg.  il 

Marianua ■ 

.Marked   free    .  II 

Marshall • 

Mena Il 

Mountain  Home 
Mount  Ida  ..... 
Murfreesboro. ..  1 

Newport    

Osceol  a I 

Dzark • 

Patterson      — I 

piggott . 

rindall. ; 

Pine  Bluff    ' 

Pocahontas... 

Portland    

Prescolt     

Princeton     

Kison    ' 

Roger?  ...     ••■ 

Searcy 

Springbank    ...I 

Story I 

Stuttgart  I 

Subiaco 

Texarkaiift     ... 

Thornburg 

Waldron 

Warren I 

Waters 

Whitecliffs | 

Wynne 

Yancopin 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi..  .. 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

Arkansas 

White • . . 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White 

White 

Arkansas.  .  .. 

White 

White    

Arkansas . . . . 

Arkansas 

White 

Mississippi ..  .. 

White 

Ouachita. ... . 
Arkansas  ...  . 

White 

White 

White 

Arkansas . ..  . 
-Arkansas..     .. 

Ked 

White 

White 

.Arkansas 

Ked  

Arkansas 

White   

Mississippi 

White 

Red 

Ouachita 

1  White  

Ouachita 

,\rkansas...  .  ■ 

.Arkansas.  . .. 

Mississippi  — 

Red 

Ouachita 

White 

Mississippi  — 

Mississippi..  . 

White 

Ouachita 

White ., 

Ouacliita 

Ouachita 

White , 

Mississippi... 

Arkansas. .... 

White 

Mississippi... 

White 

Arkansas 

White 

Ouachita  ... . 

Ouachita.. .. 

Ouachita  ... 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas..  .. 

Arkansas.. .. 

Ked 

Arkansas 

Arkansas. ... 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi  .. 

Arkansas 


.05 


10 
11 

06 

2.15 

.47 

.65 


.98 

'.OS 
.01 
.05 

1.80 
08 


3') 

69 

12 

1.40 

1..57 

1.00 

.80 

.84 


.40 

.45 

1.23 

17 

.97 


.05 
.22 

.'■is 

.30 
2.90 


.20 
1.10 


.26 


.08 


.62 


.13 

1  4.=) 
.15 

".05 
.39 


1.56 


1.86 
1.21 


1.15 


.06 


1.35 
.01 


.26 


.65 


.38 


1.04 
.04 

1.49 
.21 


.98 


1.00 


1.11 

.15 

1.36 


.38 


03 
1.  21) 


.50 


1.10 


.48 


.2f; 
3.04 

i.'is 


.72 
1.10 


.48 


1.10 

20 


1.10 
1.36 


.76 


1.23 
i.'67 


1.40 
'.'55 


.22 


1.85 

T. 
1.05 

.51 

T. 

.12 


T. 


1.53 

3 -"85 

.21 

1.15 


.10 
3.06 


.86 
1.40 
1 .  00 
1.50 
1.46 

.11 


.84 
.22 

i.'oi) 

.70 
'.'65 


.75 


1.98 

.71 


.05 
.36 

'.'6e 

.44 
2.94 


.31 
1-17 

.'62 
1.00 
1.77 


1.24 
.18 


1.23 


2.20 
.32 


1.3: 


1.10 
1.75 


1.39 


.44 


.52 
.04 
.83 
..58 
.03 
.15 
1.08 


1.63 


1.30 


.02 


1.40 
'.'62 


1.64 
1.15 
1.20 
1.36 
1.08 
1.31 
1.95 
1.17 

.44 

.24 
3. 02 

T. 

.70 


1.03 
1.58 

T. 

.98 
1.21 

.63 


1.38 

i.'ie 


.10 


.01 


.03 


2.40 
.51 
.55 


.30 
.62 
1.50 


.75 


1.25 
.18 

1.51 
.22 
.30 
.92 


1.01 


.30 

1.51 

1.75 

T. 

.53 

.34 

.80 

.06 

1.32 


1.40 
47 

2.00 
.30 
.33 
.92 
.08 


2.25 


11     .13 


.05 


.26 


27 
1.42 
T. 

i;62 

.06 

i.'ss 

.55 
1.96 
1.03 
.04 
.13 
.95 

."58 

2.06 
1.93 
1.60 

."08 

.'25 
.66 


.42 


1.53 
15 
55 


.41 

1.90 

.66 

1.17 
1.28 
T 

'.'64 
1.1 

.44 

T 
1.06 

.40 
2.40 
2.00 


1.62 
1.04 


1.75 


.56 
.44 

1.20 
.86 

1.30 
.71 
.01 

'."36 

'.'5.5 
.11 
.03 
.87 
.15 
.05 
.60 
1.20 
1.40 
.06 
1.15 
1.12 
T 
1.03 

.12 
1.23 
.51 
.51 

i."24 


.22 


.26 


.3' 
1.10 

T. 
1.52 
1.05 
1.34 


1.40 
1.83 


.40 
1.40 
1.75 
.08 
.05 
.67 
.15 
..30 
■  56 
.06 
.92 
.44 
.64 
.20 
.13 
.10 
.06 
.08 

.'80 
1.67 
.72 
1.60 
.46 
.10 
.50 


.56 
.15 
.30 

.05 
.24 
1.14 

".'60 
.10 
.61 


1.24 

1.14 

.06 


.82 
.21 
.47 
.15 
.32 

".'51 
.24 

1.43 
.80 
.25 
.09 
.60 
.23 

'.'69 
.58 
1,22 

'  .46 
.56 
.65 
.22 
.65 
.35 
.45 
.10 
.64 
.08 
.62 
.19 
.21 
.54 

1.37 

1.15 
.35 

3. 65 
.08 

1.02 

1 .20 
.07 
27 

1.22 
.22 
.0 

2.04 

1.30 
.10 
T 

2.90 
.30 
.68 
.31 

1.54 


.09 
.22 
.14 

.'98 
.95 

1.'26 
.69 

1.22 
.83 

liso 


.64 

.65 
1.48 
1.12 
.90 
.68 
.78 
.80 
.02 
.02 
.70 
.60 


.01 
.90 
T 
.40 
1.28 

'•82 
.61 

1.05 
.86 

1.0' 
.05 
.03 
.50 

1.03 
.04 
.76 
.38 
.07 
.43 

1.20 

1.29 
.58 
.80 
.21 

1.38 
.09 
.98 
.79 

1.00 

1.25' 


.75 

.20 

.85 

2.80 

1.10 

2.30 

1.25 

.86 

1.65 

T. 

.69 

.19 

1.10 

.01 

2.91 

3.09 

.75 

.70 

3. 15 

2.70 

.80 

1.40 

1.24 

1.00 

76 

67 

2,80 

.80 

.93 

1.61 

1.64 

.65 

1.04 

1.30 

2,43 

I  43 


,04 
2.4" 
1.63 
1.7c 
2.4'; 

.6( 

1.4i: 

2.  06 
.7^ 

1.01 
.2,=. 
.67 

.'25 

1,39 
3.59 
1-21 
2.00 
.63 
.45 
..50 

i.in 

;  05 
3.04 
1.04 

.53 
2.45 
1.25 

.63 


1.98 
.05 
.54 

'ieo 

.65 


1.35 


64 
1.03 
1.88 


.55 


1.19 
18 


1.44 


.03 


1.1- 

1.6i 

.49 


1,16 

.70 

1.58 

1.00 


.59 
1.78 
1 .  40 
3.60 
2.26 

.20 
3.25 
1. 

.18 

.11 


.50 


.05 


.03 


.43 


2.30 


.05 


.80 


.50 


.15 
.92 
.03 
.02 
1.19 
T. 
.41 
.50 


2. 80 
.31 


.42 


1.68 
.05 


.38 


.18 


.33 
.35 

".08 
.35 
.42 
.02 
T, 
T, 

1.61 
T. 
.04 
T. 
.81 
.03 
.49 
.03 
.01) 

1.31 

1.12 


.07 


.28 
1.21 
T. 
.08 
.05 
.11 
.85 

.'23 

.15 
.82 

.18 

T 

T 


.05 


.  22  . . 
.50    .10 


.06 


.08 


.25 


.58 


.05 


.03 


.5' 


30 


.52 


25    .60 


.05 


.01 


T. 


1.22 


2.10 
.54 


.80 

't. 

T. 

.'20 

1,12 

T 

.02 

'.'35 
T. 

.85 


.31 


,32 


.15 


.71 
.10 
1.70 
.18 
.68 


.56 

"t 

.31 
.04 
1.2' 
.0' 
T 


.26 

.62 

.44 

'.'64 
.96 
.35 

2.00 
.0? 
.53 


1.02 


.30 
2.20 


.05 


1.70 
.40 


1.55 


.701. 
.60|. 
.95!. 


3.71 

5.28 
6.33 
10.30 
9.33 
8.76 
5.85 
11.56 
5.73 
7.49 
9.43 
5.95 
8.44 
7.21 
13.89 
8.33 
8.81 
7.88 
9.19 
7.. 34 
5.31 
9.17 
10.18 
8.68 
8.79 
6.82 
11.50 
5. 32 
5.42 
9-77 
4.1>) 
5.95 
11. OS 
6. 75 
9.U 
5.47 
7.82 
7.7-> 
10.73 
4.99 
6.52 
9.14 
3.77 
5.73 
7.41 
8.48 
4.67 
6.66 
10.10 
6.77 
8,30 
11-41 
8. 36 
13.41 
5. 99 
8.96 
6.63 
8.31 
7.45 
6.79 
10.44 
10.72 
6.99 
11.76 
9.00 
3.57 
5.68 
5.3H 
.5.11 
8.00 
5,93 
5.27 
7.35 
7.21 
7.47 
8.70 
6.32 
9.33 
6.61 
4.72 
7.70 
8.94 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  snn,-:et  unless  otherwise  indicated    *''*  For  24  hours  ending  midni.slit.  VI.  For  24  liours  endingt  7  a.  ni.  T,  Trace,  or  less  than  O.ld  inrli. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SEUTlOiN 


OCTOBEE,      1925 


Daily  Temperatures  for  October,     1925 


Stations 


12      13       14 


17       1»      19      20      21 


22      23      24 


26      27      2» 


29      30      31 


Amity 

Batesville$*  ..... 

Bee  Branch 

Bentonville 

liooneviUo » 

Brinkley 

Calico  RockW  •  • 

GamdenH 

Center  Point 

Conway  

Corning 

Dardanelle 

Doaa  City 

Duinas 

Dutton 

El  Dora-do  

England 

Kureka  Springs  , 

Fayetteville 

FortSniitti   

arannis 

Gravette 

Harrison 

Helena §"->•■ 

Hope 

Hot  Springs.... 

Jouoslioro 

Junction 

Little  Rock. ... 

Lutherville  

Magnolia 

Malvern ■ 

iIammotbSpg"5^ 

Marianna 

Marked  Tree*sV. 

Marsliall    ■ 

Menu 

Mt.  Home   

Mt.  Tda 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Hiue  BInIT 

I'ooahonlas 

Portland   

Prescott 

Rison  

Roger.s  

Searcy 

.Stuttgart 

anbiaco   

Texarkana 

Warren 

Wynne.. 


.  )  Maximum.. 

(  Mininuim .. 

.  S  Maximum.. 

i  Minimum . . 

,  j  Maximum.. 

1  Minimum  .. 

.  )  Maximum.. 

(  Minimum  ., 

.  )  Maximum.. 

(  Miuinuun  .. 

.  )  Maxinuun., 

i  .Minimum  . 

.  )  Maxinmm. 

i  Minimum  . 

.  \  Maximum. 

(  Minimum  . 

.  )  Maximutn. 

i  Minimum  . 

.  j  Maxiunnn. 

1  Minimum 

.  )  Maximvmi. 

I  Minimum  . 

.  j  Maximum. 

(  Minimum  . 

.  )  Maximum  I 

l  Mininuim  '. 

.  \  Miiximuni' 

(  Miuinunn  \ 

.  i  Maxinuun^ 

I  Mininuim  ' 

.  (  Maximum] 

i  Miniunnn  ' 

\  Maximum] 

I  Mininuim 

.  )  Maximum] 

(  Minimum  ' 

.  \  Maximum' 

i  Minimum  ' 

, .  S  Maxinuim' 

i  Miuiinum 
,.  S  Maxinuim' 
'  Mininuim  ' 
. .  )  Maxinuim' 

(  Miuinunn  ' '  i 

. .  )  Maximum' ' 

i  Miuimuui  ■  ■ 

. .  \  Maximum' ' 

/  Miuinumi  " 

. .  \  Maximum" 

)  Minimum  ' ' 

..  \  Maximum' ' 

\  Minimum  " 

. .  )  Maximum 

)  Miuiniuiu  " 

.  \  Maximum' ' 

(  Mininuim  ' ' 

.  )  Maximum" 

i  Miuimuiu  ■ ' 

..  \  Maxinuim- ' 

/  Minimum  ■  • 

,.  S  Maximum' 

(  Minimum  •  ■ 

.  )  Maxinuun  •  ■ 

i  Miuiinum   ■■ 

)  .Miixiimim  •  ■ 

/  Miniimiin  ■ 

\  Maximum  • 

i   M-uimiuu" 

\  vlaximnm- 

I   Minimum- 

\  Maximum- 

i  Minimum  ■ 

^  Maximum- 

)  Miniir.um 

\  Maximum- 

1  Minimum  - 

\  Maximum  - 

(  Jlinimum  . 

,  \  Maxinuim. 

)  Minimum  . 

.  ;  Maximum. 

'l  Minimum  . 

1  Mii.ximum. 

I  Minimum  • 

\  Mrtximinu. 

'  '\  Minimnm  . 

.  )  Maximum. 

(  JHuimum  . 

.  \  Jlaximum. 

)  Minimum  . 

\  Maximum. 

I  Minimum  • 

.  i  Maximum. 

(  Minimum  . 

.  )  Maximum. 

'  Miniunnn  . 

\  Maximum- 

'(  Minimum  . 

<  Maximum'. 

)  Minimum. 

\  Maximum 

't  Minimum 

S  Maximum 

(  Minimum 

S  Maxiinnm 

(  Minimum 

j  Maximum 

i  Minimnn:. 


73 

76 

64 

86 

71 

85 

68 

78 

62 

79 

64 

76 

68 

84 

64 

77 

63 

8fi 

62 

86 

70 

89 

67 

82 

68 

89 

68 

93 

6' 

bO 

72 

79 

6-5 

88 

70 

86 

69 

74 

66 

82 

87 
68 
84 
62 
79 
68 


70 
86 
68 
85 

68 

83 

61 

89 

66 

89 

68 

88 

67 

86 

68 

90 

67 

91 

71 

86 

6' 

95 

67 

83 

63 

85 

71 

83 

56 

86 

70 

88 

69 

84 

59 

85 

61 

88 

66 

86 

65 

821 

57 

891 

59 

91 

70 

86 

66 

85 

70 

84 

69 

94 

67 

86 

70 

84 

65 

87 

68 

88 

70 

8'^ 

60 

84 

70 


86 
66 

88 
62 
90 
62 

86 

6'; 

9'.: 

65 
91 
65 
91 
60 
94 
67 
93 
70 
92 
65 
88 
67 
94 
65 
88 
63 
93 
65 
8, 
57 
91 
69 
93 
67 
85 
64 
85 
62 
91 
68 
86 
63 
•  85 
63 
88 
67 


88 

67 

90 

64 

91 

67 

83 

54 

96 

6;! 

93 

68 

92 

62 

93 

67 

94 

69 

95 

67 

86 

71 

91 

62 

86 

64 

9,S 

70 

8 

63 

92 

71 

95 

68 

85 

55 

86 

66 

91 

68 

90 

63 

83 

61 


66 
92 
67 
91 

66 

90 

63 

93 

68 

88 

69 

80 

65 

92 

69 

92 

65 

87 

66 

87 

65 

92 

62 

82 

66 

89 

6f 

90 

58 

91 

63 

92 

68 

88 

56 

91 

65 

95 

67 

88 

62 

94 

66 

9; 

6' 

93 

66 

85 

63 

90 

65 

92 

70 

94 

65 

93 

65 

92 

68 

90 

64 


46 

98 

661 

91 

71 

92 

681 

91' 

70 

93 

69 

91 

69 

89 

68 

92 

71 

94 

67 

84 

50 

93 

59 

74 

54 

89 

65 

91 

69 

90 

60 

92 

64 

94 

69 

90 

64 

93 

68 

96 

72 

90 

70 

96 

68 

94 

69 

93 

70 

85 

64 

94 

69 

93 

61 

95 

69 

92 

68 

91 

72 

92 

70 


45 

85 

66 

86 

60 

77 

47 

75 

49 

73 

59 

80 

61 

82 

48 

8' 

46 

83 

62 

78 

66 

86 

62 

70 

53 

91 

64 

73 

60 

73 

64 

84 

6' 

87 

63 

69 

50 

73 

59 

86 

52 

84 

50 

80 

62 

73 

46 

83 

63 

73 

54 

75 

55 

78 

55 

86 

63 

74 

50 

85 

69 

76 

66 

81 

63 

76 

50 

73 

62 

85 

59 


83 

61 

60 

59 

86 

57 

6'2 

57 

S3 

64 

82 

63 

61 

59 

93 

63 

91 

70 

81 

62 

80 

56 

89 

62 

78 

54 

88 

70 

75 

59 

91 

73 

82 

63 

79 

54 

78 

56 

68 

63 

82 


56 
58 
55 
76 
64 
90      90 


62 

89 

62 

88 

54 

92 

6: 

8' 

65 

87 

63 

90 

65 

91 

61 

86 

53 

89 

59 

63 

60 

85 

50 

8 

65 

87 

55 

84 

61 

88 

57 

89 

56 

90 

64 

93 

64 

8' 

53 

95 

65 

92 

69 

92 

(; 

84 

58 

89 

62 

91 

60 

92 

61 

91 

63 

91 

65 

88 


79 
64 
61 
59 
62 
58 
60 
61 
67 
62 
68 
60 

62 
56 

77 

66 

70 

65 

65 

61 

60 

56 

86 

60 

58 

55 

ei 

64 

54 

84 

69 

68 

60 

60 

53 

63 

62 

66 

57 

79 

64 

63 

54 

55 

40 

70 

64 

74 

66 

66 

62 

61 

58 

91 

68 

66 

59 

66 

69 

81 

69 

68 

6'. 

60 

43 

68 

62 

60 

56 

76 

59 


70 

50 

60 

50 

62 

47 

51 

34 

64 

49 

63 

5: 

59 

50 

66 

59 

68 

54 

64 

54 

56 

46 

82 

54 

57 

41 

68 

53 

57 

40 

74 

58 

64 

55 

55 

38 

55 

39 

58 

43 

67 

46 

55 

38 

59 

28 

67 

5 


68 

32 

58 

34 

60 

33 

55 

29 

58 

34 

6; 

36 

61 

32 

64 

36 

60 

36 

62 

35 

60 

32 

74 

38 

57 

29 

60 

37 

53 

26 

63 

37 

62 

35 

59 

29 

55 


571 


52 

66 

55 

59 

51 

73 

63 

60 

44 

62 

47 

71 

57 

68 

56 

65 

34 

65 

54 

70 

36 

64 

48 

65 

48 

58 

40 

67 

5S 

63 

53 

03 

54 

63 

44 

67 

57 

60 

48 

72 

61 

69 

55 

69 

54 

55 

39 

65 

36 

63 

37 

65 

50 

74 

60 

70 

67 

62 

53 


29 

5ti 

36 

5 

32 

55 

26 

70 

30 

68 

38 

59 

38 

59 

37 

56 

35 

73 

39 

58 

38 

55 

34 

60 

38 

60 

37 

65 

37 

67 

37 

60 

38 

59 

30 

57 

35 

69 

28 

65 

32 

58 

35 

60 

36 

58 

33 

65 

39 

60 

35 

60 

38 

70 

3b 

60 

37 

5 

30 

60 

35 

60 

37 

59 

34 

65 

36 

70 

37 

57 

32 


66 
42 

68 
35 

70 

38 

64 

46 

74 

42 

74 

35 

69 

33 

75 

36 

70 

43 

71 

38 

67 

38 

71 

43 

68 

40 

70 

37 

64 

36 

7 

41 

73 

38 

68 

43 

66 

43 

73 

47 

59 

36 

58 

39 

71 

50 

77 

37 

70 

41 

70 

40 

69 

36 

77 

37 

70 

44 

68 

42 

76 

41 

72 

39 

65 

45 

73 

37 

63 

45 

67 

40 


76 

57 

63 

53 

67 

53 

Cb 

56 

65 

5 

68 

54 

66 

48 

81 

39 

68 

58 

65 

50 

62 

54 

74 

41 

66 

53 

76 

53 

63 

49 

81 

58 

67 

54 

69 

53 

67 

62 

63 

56 

68 

48 

70 

45 

74 

57 

78 

38 

74 

56 

66 

55 

61 

55 

84 

64 

65 

59 

65 

53 

80 

61 

66 

57 

61 

53 

73 

36 

69 

45 

67 

56 

64 

55 

67 

51 


71 

651 

65 

56 

67 

59 

71 

63 

71 

62 

71 

6S 

66 

56 

79 

57 

72 

65 

68 

60 

85 

53 

76 

46 

69 

61 

78 

66 

67 

68 

74 

69 

71 

62 

69 

60 

70 

60 

69 

62 

72 

61 

71 

61 

75 

62 

76 

58 

72 

65 

69 

64 

65 

60 


58 
69 
63 
68 
60 
74 
66 
71 
64 
65 
58 
73 
64 
79 
62 
71 
61 
74 
6) 
65 
58 
75 
62 
66 
60 
67 
54 
70 
61 

64 
64 
58 
88 
69 
73 
64 
74 
64 
70 
62 
66 
52 
73 
60 


71 

66 

69 

59 

74 

6b 

59 

54 

68 

60 

7-3 

59 

66 

58 

77 

63 

71 

65 

75 

59 

71 

54 

76 

51 

70 

54 

78 

63 

66 

50 

7' 

6 

72 

60 

65 

51 

71 

49 

65 

58 

69 

5o 

63 

53 

73 

56 

80 

62 

75 

6,i 

72 

6(. 

69 

68 

68 

57 

74 

61 

70 

57 

77 

66 

75 

63 

64 

55 

76 

58 

72 

60 

69 

65 

68 

59 

67 

bi 

72 

57 

73 

60 

76 

60 


71 
65 
73 
59 
73 
60 
66 
511 

63 
72 
6-_! 

58 

74 

66 

72 

64 

73 

63 

71 

66 

75 

61 

68 

58 

73 

65 

67 

55 

74 

65 

72 

64 

68 

53 

68 

55 

73 

57 

70 

5' 

65 

5 

52 

46 

74 

66 

75 

64 

72 

65 

71 

60 

72 

60 

72 

65 

74 

62 

75 

60 

73 

66 

68 

,50 

77 

58 

62 

55 

72 

60 

71 

60 

68 

5 

68 

61 

74 

60 


68 
49 
5b 
54 
71 
52 
50 
43 
66 
53 

52 

56 

52 

64 

55 

67 

52 

71 

54 

70 

52 

83 

56 

68 

47 

71 

54 

63 

45 

82 

66 

70 

54 

61 

43 
59 

43 

61 

50 

62 

49 

60 

42 

67 

47 

65 

57 

69 

54 

70 

54 

70 

53 

73 

62 

65 

53 

68 

51 

67 

55 

71 

54 

53 

48 

63 

58 

67 

48 

71 

60 

08 

51 

68 

47 

76 

54 

72 

56 

71 

55 


66 

49 

50 

34 

f'6 

50 

69 

52 

64 

52 

73 

4 

72 

49 

69 

49 

62 

47 

78 

54 

57 

48 

69 

47 

58 

45 

74 

5; 

69 

46 

52 

44 

55 

44 

62 

42 

60 

46 

50 

42 

48 

28 

73 

48 

71 

45 

70 

47 

61 

49 

74 

60 

66 

52 

62 

64 

74 

47 

70 

47 

62 

32 

65 

42 

59 

38 

58 

51 

67 

46 

61 

47 

79 

50 

69 

51 

68 

48 

69 

51 

74 

48 

62 

52 


63 

40 

53 

35 

63 

35 

4 

28 

61 

36 

62 

38 

64 

34 

69 

46 

6' 

38 

63 

37 

60 

34 

67 

38 

54 

30 

62 

42 

51 

28 

62 

46 

59 

47 
50 

27 

53 

28 

51 

37 

69 

42 

4' 

25 

58 

24 

62 

451 

60' 

42 

68 

38 

61 

36 

64 

45 

54 

40 

57 

33 

75 

44 

65 

39 

48 

20 

65 

40 

57 

29 

58 


53 
33 
67 
29 
57 

65 

29 

59 

3(1 

61 

31 

61 

30 

59 

32 

57 

36 

61 

29 

60 

30 

62 

3: 

55 

26 

62 

32 

53 

21 

54 

34 

62 

31 

57 

25 

52 

2 

56 

34 

5: 

30 

55 

23 

70 

30 

66 

31 

55 

32 

58 

32 

57 

44 

65 

31 

58 

38 

55 

28 

68 

34 

59 

32 

52 

29 

56 

31 

64 

32 

57 

26 

53 

30 

58 

25 


65 

35 

68 

31 

69 

31 

71 

34 

73 

34 

70 

35 

74 

32 

70 

33 

69 

35 

73 

32 

6'2 

37 

74 

35 

70 

32 

70 

36 

67 

25 

70 

38 

72 

35 

71 

36 

69 

34 

71 

40 

87 

32 

72| 

26 

76 

32 

72 

31 

71 

38 

70 

3' 

61 

44 

70 

33 

6b 

3' 

68 

28 

70 

36 

70 

33 

70 

36 

6"; 

37 

62 

45 

6' 

3: 

68 

bO 

73 

32 


70 
42 
66 
34 
71 
44 
76 
45 

45 

76 

45 

70 

35 

83 

36 

80 

50 

73 

43 

61 

3 

75 

35 

68 

39 

80 

50 

70 

35 

83 

62 

77 

46 

79 

43 

75 

41 

77 

48 

80 

40 

77 

42 

64 

46 

80 

38 


80 
46 
63 

6'., 

49 

63 

b-i 

li 

54 

71 

52 

f.C- 

41 

80 

50 

81 

61 

69 

50 

61 

46 

68 

52 

6' 

4' 

77 

54 

64 

43 

80 

58 

70 

54 

66 

52 

69 

44 

71 

58 

80 

52 

67 

52 

51 

49 

74 

47 

84 

60 

80 

55 

70 

46 

66 

40 

7; 

5' 

65 

53 

80 

61 

80 

51 

60 

5(i 


74 
50 
61 
49 
68 
52 
58 
38 
7( 

5-; 

74 

61 

6( 

4; 

82 

63 

76 

65 

71 

55i 

61 

53 

69 

66 

69 

49 

81 

69 

67 

52 

80 

65 

75 

64 

59 

40 

65 

42 

65 

44 

74 

49 

61 

40 

62 

30 

78! 

53 

81 

66 

72 

60 

66 

54 

62 

46 

74 

49 

66 

51 

80 

64 

77 

64 

54 


61 

40 
68 
4(j 
59 
36 
58 
32 
6: 
34 
M 
42 
60 

a 

63 

43 

65 

37 

61 

42 

64 

42 

64 

37 

56 

32 

71 

46 

55 

27 

67 

43 
64. 
41 
62 
31 
52 
31 
61 
37 
66 
33 
58 
28 
56 
39 
6b 
46 
69 
39 
62 
4(1 
56 
40 
5ii 
3b 
61 
43 
66 


61 

36 

6. 

32 

61 

34 

62 

32 

66 

33 

68 

36 

63 

34 

65 

37 

64 

42 

63 

34 

60 

41 

64 

41 

61 

29 

66 

39 

58 

25 

67 

40 

66 

37 

66 

31 

60 

30 

66 

38 

54 

31 

62 

28 

39 

23 

70 

38 

65 

39 

63 

41 

60 

35 

65 

39 

62 

3V 

60 

34 

88 

40 

65 

37 

55 

27 

60 

39 

41 

37 

57 

30 

64 

35 

63 

2b 


58 

43 

33 

59 

31 

37 

22 

68 

33 

55 

35 

44 

32 

57 

3 

5 

37 

54 

35 

66 

38 

59 

37 

64 

19 

52 

39 

51 

22 

66 

42 

54 

38 

54 

21 

56 

22 

48 

30 

36 

29 

55 

21 

31 

24 

52 

38 

54 

39 

5' 

36 

51! 

32 

59 

35 

51 

35 

67 

30 

69 

40 

58 

38 

39 

25 

63 

35 

36 

■2b 


38 

33 

34 

27 

40 

29 

i'8 

25 

40 

32 

46 

30 

3.'^ 

27 

57 

36 

39 

33 

43 

32 

50 

36 

54 

33 

35 

26 

40 

34 

33 

22 

44 

35 

38 

34 

31 

23 

31 

25 

3 

33 

44 

28 

31 

24 

35 

24 

.39 

32 

40 

32 

37 

33 

35 

30 

45 

37 

37 

32 

36 

sn 

42 
33 
39 
34 
32 
26 
3: 
32 
37 
30 


581  44 


50 
31 
53, 

25. 
53 
30 
69 
34 
52 
38 
62 
31 
53 
38 
54 
29 
56 
39 
61 
39 
60 
37 
62 
22 
68 
62 
59 
32 
55 

1)0  34 

681 

38 

63 

40 

63 

35 


31.1 
37 
29 
35 
27 
36 
24 
46 
27 
36 
30 
38 
28 
3' 
32 
40 
31 
3' 
30 
46 
28 
48 
30 
32 
24 
37 
33 
38 
24 
37 
32 
36 
31 
40 
23 
39 
25 
46 
30 
42 
2 
3. 
22 
54 
17 
38 
32 
37 
32 
35 
30 
3' 
2e 
39 
35 
36 
3( 
06 
27 
•36 
32 
36 
31 
36 
22 
38 
3'.: 
50 
2b 
57 
27 
42 
28 
35 
23 

"28 
47 
29 
38 
2' 
46 
28 
3' 
32 
4! 
28 
40 
34 
40 
31 


50  69.4 


•50.  n 
64.4 
46.6 
68.2 
47.4 
61.  G. 
43.4 

o.u 

49.0 

O.b 
50.1 
65.  7 
45.6 
72.7 
50.  s 

l-i 
52.5 
69.8 
49.4 
66.7 
47.2 

4.7 
48.2 
64. » 
44.  u 

1.8 
52.8 
63.5 
41-7 
73.  S 
54.7 
69.  ^ 

50.  ^ 

65.  1 

43.  n 

64,: 


351  30  31 


60 
27 
56 
22 
49 
2o 
50 
22 
53 
34 
42 
2b 
52 
28 
48 
34 
44 
34 
61 
29 
54 
2:. 
39 
31 
4b 

49 
2t; 
5ii 
32 
40 
29 
57 
20 
52 
2' 
53 
20 

'  '-22 
52 
26 
53 
28 
51 
24 
42 
30 
55 
25 
45 
36 
53 
28 
39 
2b 
54 
19 
52 
30 
49 
36 


6(, 
49 
6s.  - 
46.; 
60.  - 
42.  J 
63.0 
11.1 
72.7 
50  -' 
1.  1 


t.-i),  . 

72.6 
50. 1; 

.-1    ; 


1.0 
-51  .2 

i-l .  1 


1-1.  1 
fib.  6 
51.2 


4ii|: 

32 

5'.'l..: 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist 
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XXX  Little  Rock,  Ark.,  November,    1925      No.    11 


GENERAL  SUMMARY 

Although  the  monthly  mean  temperature  for  November  ay- 
rao-ed  1-1"  below  normal,  the  month  was  much  more  favorable 
3r  harvesting  and  other  farm  work  than  October.  After  the 
irst  week,  showers  occurred  at  less  frequent  intervals  and  with 
ry  winds  prevailing,  much  cotton  was  picked  and  corn  gath- 
rpd  The  rice  harvest  continued,  but  the  showers  mterfered 
nore  with  rioe  harvesting  than  with  cotton  picking.  The 
-eather  was  very  favorable  for  wheat,  oats,  rye,  meadows,  pas- 
ures.  and  winter  truck,  all  of  which  were  in  good  condition  at 
he  close  of  the  month. 

There  were  three  cold  periods  during  the  month,  the  minima 
•ccurring  about  the  1st,  9th,  and  23d.  On  the  latter  datefreez- 
ng  temperatures  occurred  in  all  sections  of  the  State. 

During  the  4th  and  oth  of  November,  while  a  moderate  bar- 
ometric depression  was  moving  from  Utah  and  Colorado  north- 
•astward  to  the  upper  Lakes,  unusually  heavy  rains  fell  in 
out  hern  and  southeastern  Arkansas,  six  to  ten  inches  being 
neasured  at  nuirerous  stations.  Considerable  damage  resulted 
n  some  localities,  but  fortunately  most  crops  in  the  southern 
•ounues  were  already  harvested  and  the  loss  was  correspond- 
ngly  reduced. 

t  On  November  26th  at  2:30  p.  m.  a  tornado  occurred  at 
Blyth(>viri(\  :\Iississippi  County.  This  storm  moved  from  west 
to'east  a  distance  of  ten  miles  over  a  path  ]00  feet  wide  and 
destroyed  buihlings,  the  loss  being  estimated  at  $4,000.  One 
person  was  injured,  but  none  were  killed.  w.  c.  h. 

TEMPERATURE 

The  monthlv  mean  temperature  for  November,  as  determ- 
ined from  the  records  of  56  stations,  was  50. 4^^  which_  is  1.1° 
below  normal,  seven  scattered  stations  showing  positive  de- 
partures, all  others  negative.  Monthly  means  ranged  from 
54.4°  at  Portland  to  43.9^  at  Mammoth  Spring,  a  difference 
01  10.5°  in  temperature  between  the  southeastern  and  north- 
ern portions  of  the  State.  The  highest  trmperature  recorded 
was  89-  at  Jonesboro  on  the  12th,  the  lowest,  15°  at  Button  on 
the  25th  and  29th.  The  highest  occurred  in  most  sections  a- 
bout  the  12th  or  13th  and  the  lowest  about  the  9th  or  the  23d. 
The  greatest  daily  range  was  55°  at  Grannis  on  the  24th. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  Noveml)er,  as  determined  from 
the  records  of  84  stations,  was  5.67  inches  which  is  2. ;()  inches 
above   normal,    15  stations  showing  negative  departures.    The 
monthly  amounts  at  all  other  stations  lor  which   averages   have 
b:en    computed   were    normal  or  above.  Monthly  totals  ranged 
from  14.41  inches  at  Huttigto  1.04  inches  at  Fayetteville.  The 
henviest  totals  were  in  the  southern  counties,  the  lighter  in  the 
ii.)rthwestern.  The  greatest  amount  measured  in  24  consecutive 
li  uirs  was  6.17  inches  at  Yancopin  on  the  5th.  Eureka  Springs 
i:  ported  0.2  inch  of  sleet,    Mammoth    Spring  a    trace  of  snow, 
and  Bentonville  0.3  inch  of  snow.    All  other  precipitation    fell 
as  rain.  The  average  number  of  rainy  days  was  8. 
""Atlditional  reports   for    November,    1925;    Evening    Shade, 
Mean  temperature,  48.8°  ;  Index,  total  precipitation,  4.78  inch- 
es;   Lambrook,    Mean   temperature,  49-4°  ;  Ozark,  Mean  tem- 
perature, 47.8°  ;  Total  precipitation,  3.78;    Thornburg,    Mean 
temperature  50.4^  . 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 

nim(lerstorms:-M,  3;  4th,  12;  5th,  5;  7th,  11;  9th,  1;  14th, 
8;  15th,  7;  16th,  1;  18th,  1;  20th,  1;  22d,  1;  25th,  2;  26th, 
25;  27th,  1;  28th,  1;  29th,  1. 

S'/ert:- Eureka  Springs,  15th;  Rogers,  14th. 

Dense  Fog:-  1st,  2;  2d,  3;  3d,  4;  4th,  2;  5th,  1 ;  9th,  2;  11th, 
1;  12th,  4;  18th,  1;  19th,  1. 

SnhirHalos:-  17th,  2;  24th,  2:  29th,  1;  30th,  1. 

Lunar  Halos:-  24th,  2;  25th,  2;  26th  1;  2Sth,  1. 

Tornado:-  Blytheville,  26th. 

Light  Hail:- Stuiigiixt,  Higden,  Hot  Springs,  26th. 

LIcary  Hail :  -  Bee  Branch,  25th. 
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Relative 
humidity 
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lientonvillo 
Kort  Smith. 
Little  Rock 
Memphis 


tLLlHOlft 

7     I     4,223 


6,173 
5,S90 
4.      5 


3  >. 
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82 
81 
84 


59 
63 
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74 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 
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Climatologieal  Data  for  November,   1925 


Stations 


Counties 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit* 


Precipitation,  inches 


Number  of  flays 


•f  o 
3  s 


■3  S 


Amity 

Arkadelphia., 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rook 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

"amden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 tt... 

Danville 

Dardanelle 

Dodd  City ++••  . 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Fayette  ville 

Fort  Smitli 

Freeman  Springs 

Fulton 

C  eorgeto  wn 

Gilbert 

Crady 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig. 

Jonesboro. . 
.lunction  . . . 

l/.i  111  brook 

Little  Kock..  .. 
Lutlierville.  H  .. 

Mc  Geliee 

Magnolia. 

Malvern 

Mammoth  Spring 
Marianna.     :  — 

Marked  Tree 

Marshall     

Mena 

Mountain  Home- 
Mount  Ida 

Murfreesboro 

Newport 

Osceola 

Patterson 

Piggott , 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

■^pringbank  tt... 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Tliornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wynne 

Yiincopin  


It.... 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Veil 

Marion 

Desha 

Madison 

(Jiiiou 

Lonoke 

Carroll  

Sharp 

Washington... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  .... 

White 

Searcy 

Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  . .. 

Garland  

Union 

(h-iiighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

.lohnson 

Desha 

Columbia 

Hot  Springs--   ■ 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Baxter 

.Montgomery.  .. 

Pike 

Jackson 

Mississippi 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Renton 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley . 

Montgomery... 

Little  River 

Cross 

Desha .'.' 


State  Means    and  Extremes 


-9  s 


u 


Observer's 


700 
250 
145 
700 
277 
700 

1303 
259 
465 
21 15 
361 
1.58 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 

1175 
162 

1590 
270 
229 

1465 
340 

1451 
157 

2240 
260 
200 
675 
172 
901) 

12.50 

]J,52 
193 
415 
377 
600 
17.5 
3-15 
'.82 
155 
357 
775 
148 
315 
277 
512 
235 
229 

1070 

1185 
8(10 
650 
367 
231 
2-10 
196 
397 

1,500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

13H5 
236 
2-in 
700 
228 

1050 
332 
350 
67f 
206 
800. 

290 

250 

167 


50.2 


46.4 
48.2 
47.0 


51.4 
51.6 
47.3 
50.9 
53.0 


50.2 
47.2 


,51.0 
45.2 
.52. 1 
47.8 
.53.8 
51.4 
49.4 
48.8 
49.0 
50.2 


49.6 
45.8 
47.0" 
51.2 


-  2.4 


-2.8 
-3.1 
+  0-3 


—  2.4 

-  0.2 

—  1.3 

-  1.3 
-1.6 


-1.6 
-0.8 


-  L4 

-  3 

-  1.8 
+  0.2 

-  1.1 
-2.3 

-  2.2 


0.8 


-  3.C 

-'i'o 


.52.  3 
51.1 
,53.3! 
49. 2 
.50.  8'' 
49.4 
51.4 
49.2 


.53 .7 
51.2 
43.9 
50. 0 
47.2 
.50.2 
50.8 
,52.4 
.50.7 


.50.2 
51.0 


.53.0 
19.0 
-54.4 
52.2 


,52.8 
47.6 
53.  8 


.52.0 
,52.4 
,53. 3 
50.4 

.53.' 8  i 


-  2, 

-  1.7 

-  3-9 
-  2.2 

-  3.1 

-'6 '.7 

-  2.0 


-  10 

-  4 

-  1.4 

-  1.5 

-  2.3 
+  2.8 

-  0.4 


—  0.8 

—  1.2 


+  0.2 

-  2.2 
+  0.5 

-  2.0 


0.3 
1.7 

+  3.1 


0.2 
0.6 
2.1 


83 
69 
77s 
89 
76'i 
74 
74 
70 


79 
74 
70 
73 
73 
75 
74 
74 
78 


12 

13 

13 

14t 

25 


8 

15  ^ 

14 

12 

25 

13t 

12 

13 


15 

13t 

12 

12+ 

13 

13 

13 

12 

13 


12+ 

13 

13+ 


+  0, 

- '  i .  2 


.50.4  —  1.1 


24 
'14' 


26 


24 
17 
21" 
28 


25 

27 

255 

28 

23'" 

23 

29 

28 


8!> 


12 


23 


23+ 
23 


■2S 
23 
1 
23+ 
23 


23+ 

22+ 

29 

25+ 

23 

23 

8 

1 
22 
23 


23 
23 
23 

9+ 
2:3 
23 
23 

9 


23 
9+ 

23+ 


22 

9 
23 

9t 


9+ 


15 


33 


55 
45 
4.5'' 
40 


50 
33 

44d 

41 

40" 

39 

31 

32 


0.76 

+4.42 
+3.43 


+  1.09 
fl.34 
-0.55 
+2.19 
-0.56 
+3.05 
—0.26 
-^4.22 
+2 
+2.52 

+6.' 80 
+4.73 


-0.92 
-  0. 22 
-1.33 
+6.69 
-1.11 
+8.75 
+  2.70 
-0-05 

-2.04 
—0.43 


+  1.70 
+  1.56 


-0.69 

0.00 

+2.05 

+  2.'6i 
+  1.81 
+11.07 
+0.69 
+  7  30 

+0.'64 
+1.01 


+  1.44 
+2.64 
+  1.22 
+0.8' 
-0.93 
+0. 18 
+0.90 
4  0.86 
+2.44 
-0.21 
+0.  82 
+2-30 


+4.0' 
+1.19 
+6.  ,5t 
+2.  88 
+  2.39 
+4., 54 
-0.32 
-0. 32 
+9.53 

+,5."69 
+0. 37 
+3.07 


-5 .70 


25+       55       5.67  +2.10   6.1 


+  1.,S6 
+2. 90 


0.85 
3.00 
4.20 
1.50 
1.03 
1.35 
1.73 
1.80 
1.21 
1-82 
0.71 
3.45 
1.91 
L53 
1.40 
1.04 
2-05 
1.74 
1.00 
0.85 
1.02 
4.48 
0.92 
6.00 
2.40 
1.75 
0.80 
0.72 
1.35 
0.83 
1.80 
1.10 
0.61 
3-55 
1.28 
1.64 
1.10 
3.22 
1.33 
4.39 
1.51 
5.50 
115 
4.90 
4.00 
1.80 
1  49 
5.24 
2.30 
1.69 
1.30 
1.11 
1.17 
1.58 
1.44 
1.03 
0.93 
1.93 
2.19 
1..50 
2.30 
1.90 
0.80 
2.45 
1..S8 
5.00 
2.18 
l.,54 
2.85 
1.92 
1.66 
5.00 
1.32 
2.80 
1.05 
1.74 
l.,50 
0.73 
4.50 
1.76 
1..52 
1.37 
6.17 


0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.2 


9 

10 
9 
3 
5 

11 

8 
5 
10 
9 
11 
6 
6 
9 
6 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
6 
S 
8 
8 
ll) 


19 

3 

11 

2 

15 

0 

17 

3 

14 

2 

17 

2 

19 

16 

2 

18 

4 

19 

2 

10 

11 

15 

1 

14 

5 

10 

5 

14 

8 

20 

0 

20 

3 

18 

3 

15 

0 

17 

0 

14 

11 

11 

9 

14 

10 

13 

6 

16 

4 

16 

9 

11 

9 

24 

0 

13 

8 

18 

3 

14 

3 

13 

2 

17 

18 

3 

15 

9 

17 

8 

16 

10 

14 

2 

15 

9 

19 

3 

16 

3 

13' 

V 

19 

:] 

16'^ 

■)A 

17 

i 

14 

6 

17 

3 

18 

0 

14 

S 

18 

3 

15 

10 

10 

» 

17 

4 

19 

1 

16 

4 

19 

0 

17 

3 

13 

0 

18 

2 

n 

15 

16 

0 

17 

3 

14 

'     i 

16 

3 

12 

9 

15 

5 

18 

1 

14 

0 

18 

4 

14 

8 

16 

0 

19 

2 

14 

' 

18 

1 

21 

2 

18 

3 

8' 

4' 

18 

3 

15 

4 

16 

4 

16 

4 

17 
15 
10 
14 
11 

4 
12 

8 

9 

9 
14 
11 
15 

8 
10 

7 

9 
15 
13 

5 
10 

6 
11 
10 

5 
10 

6 

9 

9 
13 
15 

6 

9 

6 

5 

4 
14 

6 

8 
11 
10' 

8 

8" 
12 
10 
10 

8 

9 

5 
12 

9 
10 
10 
11 
10 
17 
10 
10 
14 
lU 

9 
11 

9 
10 
11 
IB 

8 

8 
12 
14 

9 


nw. 
nw. 


ne 

n. 
sw. 
nw, 
sw. 

e. 


G.  C.  Thrash. 

F.  J.  Carpenter. 

Geo.  E.  Payne. 

J.  D.   Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.  S.   Weather  Bureaiv 

Vernon  C.  Howe. 

F.  H.  Randolph. 
H,  L.  D.   Whitson. 
W.J.  Copp. 

A.  B-  Quarterman 
John  C-  Floyd. 
J.   W.  Bishop- 

A.  L.  Stephens. 

E.  E.  Cordrey. 
Winfred  D.   Polk. 
J.  O.  yingling. 
C.  P.  Evans. 

J.  D.   Riley. 

Neal  Dodd- 

Ben  Johnson. 

J-   M.  Ricketts. 

J.  J.   Babb. 

Dr.  R.   H.  Hardin. 

Geo.   W.  Nichoalds. 

B.  F.  Graddy. 
University  of  Arkansas. 
U.  S.   Weather  Burear- 
J.  R.  Mc  Cuiston. 

T.  J.  Logan. 
W.  R.  Owens. 
Ben  F.  BattenfielQ. 

0.  C.  Des  Jardin. 
W.   E.    Mc   Vay. 

A .  F.  Ste\'ens. 
G-  L.  Wright- 
James  A.  Burnett. 
J.   A.   Ingram. 
N.  P.  O'  Neal. 
P.   P.  Patraw. 
J.  L.  Collett. 
Benedictine  Sisters. 
J.  A.  Lowderbacfc. 

G.  A.  Newton. 

r.  S.   Weather  BureatT, 
H.  G.  Lenhardt. 
P.  T.  Simons. 
State    Agri.    School. 
Mrs.   W.   L.    Matthew.*. 

F.  M.   Daniel. 
C-  N.   Houck. 
Charles  Walton. 
.\.  .}.  Park. 

E.   W.St.   .lohu. 
H.  S.    Halbert. 

G.  A.    Whittiiigton. 
Henry  A.  Davis. 

•\.  C.   Wilkerson. 
June  Thomasou. 
W.    E.   Baker. 
H.   H.  Harlan. 
W.    W.   Wood. 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedicitine  Sisters. 
W.    E.   Edmiston. 

C.  D.   Calhoun, 
■^oote  Coleman. 

Mrs-   M.  V.  Tisdale. 
Carl  A-  Starck. 

1.  T.   Bell. 

Miss  (irnce  Field. 
S.  C.  Story. 
.'\dam  F.  Buerkle. 
New  Subiaco  .\bbey. 
H.  S.   Krashear. 
T.  Y.   Powell. 
Dr.   Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shide. 
J.  R.  HudcJeston. 
Nannie  O.   Schirmer. 
K.  O.   Allen. 
W.  E.  Barton. 


lemperatureaird  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means.  T.  Less  than  O.or 
inch  rain  or  melted  snow,  ++Receiyed  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  *,'",",  indicate  number  of  days  missing.  tAIso  on  other  dates  ttPosg 
office     addresses    as    follows:-     Junction.  Lillie.  I, a.:  T.uthprville   R  .F.D. No.  1,  Lamar.  Ark.:  Springbank'.  Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.   1.  Jud.-;onia.  Ark. 

Daily  River  Stages  for  NovemlDer,    1925 


.Stations 

Rivers 

Flood 
Srae^" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith  

Arkansas 

22 

4.8 

4.81  4.8 

4.6 

4,6 

4.6    4-8 

5.2    9.1 

10.3  12.7  13.2 

12.7 

10.8 

10.0    8.6    7.7 

7.2 

6.8    6.5 

6.2 

6.0 

5.8 

5.7|  5»7 

5.4 

,5.3 

5.1    5.1 

5.0  .... 

Dardanelle 

do 

20 

2  3 

2.2i  2.2 

2  2 

2  6 

3  0 

3  5 

5  8 

5  8 

5.3    6.9    9.8 

10. 5 

10-0 

8.5    6.9    6.0 

b.b 

5.2    5.1 

4.8 

4.0 

3.7 

3.41  3.3 

3  3 

3  5 

3.3    3.2 

3  1 

Little  Rock... 

do...... 

23 

0.8 

0.7.  0.5 

0,4 

0  4 

1  2 

1   8 

3  3 

5.4 

6.4    6.5    6.6 

8.1 

9.5 

9.3    7.8    6.1 

4.7 

4.2    3.5 

3.4 

3.1 

2.6 

2.0]  2.0 

2.0 

1.5 

2.4    2  8 

2  4 

Pnie  Bluff 

do...... 

25 

6.1'  5.9'  5.6 

5  5 

5.7 

5  6 

6  3 

7.3 

8.3IO.3IIO.9IIO.9 

11.2 

12.7 

13.4T2.9ill.C 

10.4    9.3    8.4    8.0 

7.7 

7.5 

7.2!  6.8 

6  6 

6.5 

6.5    7.0 

7  I 

^  aufopin 

do 

2<l 

14.4  14.3  14.1 

M.  1 

15.M5.4il5.5 

16.0il6.5'17.3  17.8|19.1 

19.4 

20. 1121.9  23. 1  23.6J23.8  24.0124.2j24.  6 

24. 9 

25. 1 

25.1125.0  24.7 

24  3 

23.8  23.3 

■?:?  7 

Da,n,ille 

Petit  .lean 

20  i 

3.6 

:'..  6 

3.6 

3.  6 

3.7 

3.  7 

3.9 

11.1 

9.4 

8.5 

7.'> 

6.8 

6.5 

6.5 

6.3 

6.  1 

6.1 

6.3 

6.3 

6.0 

0.2 

4.3 

4.2 

4.0 

4.0] 

4,3 

4.2J 

4..2 

4.0 

imiiBoSQSOSSSiiSKai 
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Daily  River  Stase^i  Ciuitinueil 


Stations 


Kivers 


Flood 
Stage 


1 

2   3 

4 

5 

6 

7 

8   9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17   18 

19 

20  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

Calico  Rock.  . . . 

Batesville 

Newpoi't 

Dam  No.   1  .  ... 

lleoi'getoH'ii 

t'lareiidou     

(iilbert 

Corning  

Black  Rock   ... 

Patterson 

Arkadelphia   . . 

Caiurteu   

Fulton 

Springbank 

Whitccliffs 

Jlarked   Tree.. 

Helena 

Arkansas  City. 


White 

...do 

...do 

Little  Red.. 

White  

...do 

Buffalo 

Black. t..   .. 

....do 

Cache   

Ouachita... 
do. 


Red 

....do 

Little    

St.  Francis 
Mississippi. 
,.   .do 


18 
23 
26 

22 
30 
30 
16 
14 
9 
18 
30 
28 
37 
2S 
17 
44 
48 


3 

8i  9 
4|15. 
4|  4. 
2  21. 
0127 
8i  4 
15:11, 


,0]  2. 

,1  8. 
4!  13. 
Ol  3. 
0l20. 
.8;27. 
71  4. 


11, 
10. 
1, 
5. 
8, 
9, 
1 

15 

15, 

.4121. 


2.9    4.1 


8.8 
U.O 

5.6 
19.9 


0 
0 
6 

27. 5!  27.  3 
0 
0 
0 


4.6 
10. 0 
9.2 
9.4 
6.0 
9.1 
9.5 
10.0 
3.0 
15.9 
14.6 
20.6 


9.4 
14-5 
15.5 
17.0 
19.6 
27.1 

9.2 
11.3 
16.8 

8.5 

0114.0 

.5  'a.  1 

11.6 

12.8 

7 

16.2 
15.6 
•20.7 


li  9. 

8  16. 
0!l9. 
0,10. 
9:20. 

9  26. 

6. 
12. 
16 

8. 

8. 
27. 
13. 
15. 
20. 
16. 
16. 
21. 


li  6.7|  5, 

7  13.812. 

3120.2  19. 

0|  3.0J  2. 

5120.6120. 

6;26.5|26. 

0 

12.9'l3, 
15.5|15 
9.3|  9 
4.0  3 
28. 1  26 
I4.0ll3 
I7.3I16 

12.0  9, 
15.9  15 

19.1  21, 
23.9125 


5. 1|  4. 


1.5  4. 
9  10.4  10. 
5  16.5  15. 

5  2.4;  2. 
8  2u.  8  20. 

6  26.6;26. 
4|  5.31  5. 


0  12. 9 
0|13.5 
5  9.5 
0  3.0 
0,16. 8 
.Ijll.e 
7|15.1 

5  4.3 

6  15.5 
0  27.7 

.6I3O.8 


7,  4 
7  9. 
0  14. 
2 1  2. 
4120. 


2.8' 

8.6 
11.0 

2.0 
19.0 
26.3 

5.0 

11 .;) 

12.2 
8.4 
2.5 
7.4 
9.8 

12.4 
2.6 

16.2 

32.1 

36 


2,5 
8.4 

10.1 
1.9 

17.2 

259 
4.9 

11.2 

10. 
7.5 
2.8 
7.3 
8.9 

U.O 
2.3 

15.7 

30.4 
8135.2 


3.9 
9.1 
U.U 
4.8 
16.9 
25. 2 
4.9 
11.7 
12.1 
7.3 
3.4 
10.1 
8.6 
9.8 
2.0 
16.2 
27.3 
32.9 


3.7, 
9.8 
11.4 
3.0 
16.9 
24.9 
4  9 
11.9 
11.7 
7.3 
2.2 
10.7 
8.4 
9.4 
2.0 
16.2 
26.4 
31.8 


Daily  Precipitation  for  November,   1925 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  month 


16 


18 


20     21 


22     23     24     25     26     27 


28 


29     30 


Amity 

Arkadelphia       III! 
Arkansas  City    III! 

Arlberg 

Batesville   II II 

Bee  Branch 

Beutonville  ..*. 
Black  Rock.  ...Illl 

Booueville 

Brinkley     J  J 

Calico  Rock      Illl 

Camden    Illl 

Center  Point 

Clarendon   illl 

Clinton 

Conway  

Corning  

Dam  No.   1.  ..Illl 

Danville      IM, 

Davdaiicllij     ...111! 
Dodd  City ........ 

Dutua*>  

Dutrou 

El  Dorado    ....Illl 

England     

Kuri'lca  Springs 
Kvening  Sh-.ide. . 

KaycUi-villi-   

Kort  Sniili.  ..*   • 
Freeman  Sprgs.illl 

Kultoii    lili 

(JcorgiHowu    ..Illl 

Gilbert Illl 

Grady 

Uranuis 

Gravel  le 

llaiTison 

Helena Jl 

lligden  ■ 

Hop?! 

Mot  Springs 

Untlig 

JoiieslxU'O 

Junction 

Lambi'ook..   ...JI 
Little  Rock  .*. 

Lulliprville     

McGeliee * 

Magnolia 

Malvern I! 

Mamniolh  Spg.  ill 

Marianna ■■ 

Marked    Ci-fe    .III 

Marshall 

Mem. Hi 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida    

Murfreesboro.  . .  I! 

Newport    II 

Osceola Ill 

J-atierson      II 

Biggott 

I'iudall 

Bine  Hluff     ....I 
Pocahontas.-.   ■ 

Portland    II 

Prescoit     11 

PriiK'eton     II 

Kisou    

Roger?      

Searcy 

Springbank    ...11 

Story II 

-Mittgart  Il 

^i  liiaco 

Texarkaua     ...li 

Thorn  burg 

Waldron 

Warren !l 

Watei-s 11 

Whitecliffs 1! 

WyiiilP 1' 

Yaneopin II 


Ouachita 

Ouachita 

^Mississippi..  .. 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

Arkansas 

White 

White  

Ouachita   ... 

Red 

White .. 

Wliite 

Arkansas.  .  .. 

White 

White    

Arkansas .  ..  . 

Arkansas 

White 

Mississippi,.  .. 

White 

Ouachita  •  . .  • . 
Arkansas  . . .  . 

White 

White 

White • 

•Arkansas  . .  •  , 
Arkansas..     .. 

Rod 

White 

White 

Arkansas 

Red   

Arkansas 

While  

Mississippi 

W  lute 

Red 

Ouachita  

tJuachila 

White 

Ouachita 

White 

.\rkansas.. .  .  • 

Arkansas 

Mississippi 

Red 

Ouachita 

White 

Mis«:issippi.... 

Mississippi..   . 

White 

Ouachita 

White 

Ouachita • 

Ouacliita 

White 

Mississippi 

White , 

Mississippi  — 

White.. 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita.. . ,  • 

Otuxd.ita   .... 

Ouachita 

.Arkansas 

White , 

Red 

Ouachita 

Arkansas..  . . 

.\rkansas.. .. 

Red 

.Arkansas 

.Arkansas.  . ... 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi  ... 

Arkansas 


.02 


.02 


.05 


.01 


.8:3 


,65 

3.00 

2.04 

.70 

.12 

.90 

T. 

•  04 

.10 

.48 

.18 

2,00 

1,91 

1.50 


.62 


.82 

.'40 
.33 
.20 
.40 
4.48 


2.60 
2.40 


1.60 
1.15 


2  SO 


.92 
L20 


.02 


6.00 
.35 


1.93 


•  80 

i.'ii 

.46 
1.80 
1,0<J 
38 
3.56 
1.00 

')', 

T 

.24 

.60 

T 

1.51 
6.10 
1.15 


5. 24 

2.  i5 

1.69 

.08 

1.11 

.61 

.28 

•  46 

.56 

.93 

1.9t 

1.50 
2.31J 
l..iO 

.55 
2.35 

.40 
2.85 
2.18 


.17 
T. 
.10 

•i'st) 

.01 
.52 
.60 
.27 
1.80 


.34 


1.32 
2.20 
T. 
1.66 
3.00 

.t;o 

2.67 
.54 

1.32 
.40 
.13 

4.50 
.95 

1.42 
.85 

2.24 


.89 

.01 

.30 

1.-^0 

•  95 

•  49 

•  25 
.5i 
.15 
.70 

3.22 

.51 
4.39 

.71 
5.50 

.76 
4.90 
4.00 

.42 

.75 
1  92 
2.30 

.80 
1.12 

.74 

.6 


.  /.i 
2.19 

.20 
1.34 

.05 

.78 
2.45 

.62 
4 

.04 
1.54 
2.85 

..53 
5.00 

•  14 

.26 

1.74 

.40 

'.'26 

.70 

.'25 
6.17 


.52 

-8;> 

.42 

.... 

.26 

.. 

3. 21) 

.15 
.35 

.95 
.10 
1 .  50 

•45 
.05 

.31 

.75 
.05 

.34 
.04 
.60 

.l(j 
.08 

7  97 
7.22 

.... 

.... 

.25 

.... 

.04 
.20 

■.'35 

.02 
.15 
1.06 

.46 

1.35 

.67 

.98 

.27 

.06 

3S 

.32 
.34 
.44 

1.03 

.78 

4.64 
4.77 
2.  44 

T. 

.65 

.06 

.15 

.04 

.02 

.52 

.76 

.25 

.23 

.58 

.56 

1.58 

6.34 

.43 
.06 

.52 
.46 

.03 

.86 

1.21 
.42 

'i   JC. 

1.82 

.42 

.82 

.26 

.96 

7.24 

.01 

.71 

.30 

.04 

.27 

T. 

.47 

.30 

.30 

2. 83 

.12 

.56 

.82 

.03 

.28 

.28 

.47 

.... 

.28 

8,29 

.44 
.16 
.  10 

1.05 
.43 
1  03 

T. 

'.'52 



.03 
.23 

.50 

'53 

4V 

45 

5.86 
6.42 
4.06 
4.90 

1.09 

.14 

l"46 

.35 

.11 

1.04 

.06 

.61 

.99 

.57 

1.80 

.76 

.  65 

1.10 

2.05 

.55 

8.41 

T. 

.40 

1.00 

.85 

.20 
T. 

.... 

.40 

'.'68 

.20 

1.74 
.30 

't, 

60 

4.96 
2.61 
3.28 
1.84 

18 

1.02 

.... 

.25 

1,03 

.05 

.85 

,20 

05 

.05 

.02 

.07 

10.58 

'.'46 

.17 
.16 

.'74 

•  11 

•;  • 

.58 
.03 

i'.so 

.92 

13 

2.28 
11  97 

.08 

.46 

T. 

28 

1  3? 

19 

05 

05 

31 

11 

i'. 

.ol 

..57 

.... 

6  41 

.10 
.70 
.72 

1.75 
.80 
.04 

30 

.56 

.70 
.28 

2.90 
5.25 
1.(14 

.25 

T. 

T. 

.70 

.50 

.43 

.26 

'i'. 

T. 

.  05 

■1'. 

.56 

.12 

2. 85 

T 

.75 

.'20 

.  0.3 

T. 

T, 

.83 

.60 

.06 

3.23 

.18 

.57 
.50 

T. 
.15 

T 

.88 
.35 

.18 
.25 

i.'io 

5  'H 

.85 

5.15 

.61 

.22 

T. 

.11 

.6.5 

.28 

M'l 

.03 

2  57 

.35 

•  /  / 

1.00 

..59 

.10 

.40 

.20 

8.»l 

.74 

L28 
1.64 
1.10 

•  08 



.05 
".■35 

■."64 

•■•• 

'  ".'. 

.3/ 
.53 
.60 



5.99 
2.32 
2.79 

.2(1 

.28 

.98 

.3(1 

,16 

.16 

.36 

.62 

6-54 

.10 

1.33 
1.10 

•  04 

•  28 

.11 

.06 
.65 

.06 

.... 

1  22 

.... 

4.66 
6.48 

.40 

1.44 

•  11 

,01 

•  85 

T 

.66 

.02 

6.11 

'.'62 

.53 
.71 

2^00 
.08 

.08 

.10 
.02 

"M 

40 

.87 

.23 
.28 

14.41 

.01 

4.15 

T. 

.48 

1.17 

•  78 

..oO 

10.63 

.40 

.60 

.45 

.  25 

.60 

6.  30 

.27 

.90 

.30 

T^ 

.51 

.9/ 

5.23 

.35 

1.49 

.... 

.02 

T. 

1.14 

.69 

4.44 

.20 

.46 

.71 

•  03 

■)■> 

.10 

9.80 

.85 

.61 

.  32 

14 

.44 

.12 

8.13 

.12 

.72 

..57 

•  35 

.80 

.2/ 

.70 

6. 02 

.03 

1.17 

1.30 

•  30 

.31 

T. 

.66 

.32 

.64 

5.96 

.14 

•  92 

.10 

,18 

.24 

.13 

.04 



.62 

4.22 

.21 

•  40 

1 .  05 

•  14 

.  39 

.25 



.48 

i.iv 

5.37 

T. 

1  58 

T. 

36 

.36 

.32 

.06 

2.96 

.02 

1,44 

.03 

T. 

.62 

.48 

3.64 

.16 

1,03 

.03 

.21 

.54 

.64 

4.16 

.13 
.07 

.44 
.10 
.60 

•  79 
L61 

.35 
1.35 

.51 

.4! 

'.'7.J 

•  02 

tV 

35 

'.'■26 
.21 
.10 
.96 

'.'10 
1.'o7 

■f.' 

.93 
.02 

.37 

•  91 

•  61 

•  33 

f. 

./O 

45 

^  .90 

6  81 

1.22 
1.47 
1.46 



4. 19 

'.'32 
1.90 



5. 67 

7.32 

6.25 

.15 

•  SO 

.45 

.27 

.02 

3.. 52 

.08 

•  41 
1^38 

1.32 

•  07 

.40 
.15 

.3> 
.20 

.57 

•  45 

..ib 
.8!) 

.11 
.51 

8.26 
4.7b 

.2.5 

.16 

.11 

1.0« 

•  51 

.39 

10.16 

.96 

.26 

2b 

..56 

.24 

6.  37 

.53 

1.04 
.30 

.55 
1.05 

'.'50 

.93 

'.'('y 

'•'26 

.41 
.20 

.... 

6.  35 
7.92 

.i<j 

1.V3 

o-,' 

If 

.  3  ( 

2.61 

.10 

1.12 

■'5 

'1' 

.  33 

1. 1/ 

5  16 

1.75 

1.70 
1.32 

•  60 

T^ 

.40 

T. 

.'9? 

T. 

.40 

.liA 
.31 

13. 00 
3.18 

.39 

1.22 

.20 

.Iw 

.7._> 

9.08 

.32 

.58 

05 

()•> 

M15 

.bu 

3. 49 

.36 

1.02 

10 

.30 

..58 

.28 

6 .22 

.20 
.17 

1.00 
.47 

04 

"li,5 

.60 
.73 

l.oO 
..54 

4.70 

2.40 

.20 

1.30 
1.76 

•  60 

1.22 

','6,5 

,  10 
.40 

9.  67 
4.46 

.10 

1.52 

.68 

.21 

4,:!0 

.38 

1.37 

1  -'S 

21 

,70 

.28 

.28 

.95 

6.,-!5 

.08 

.19 

l,8:i 

.81 

.24 

.16 

.  IJ 

21 

•   • 

12.1  4 

precipitation  is  for  24  hours  eudingnear  sunset  unless  otherwise  indicated    *  I'or  24  hours  ending  midni;,'Iit.  Ill'  For  24  hours  ending  7  n.   m.  T.  Trace,  or  less  tluinO.ei  incli. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


November,    1925 


Daily  Temperatures  for  November,     1925 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARK;flNSflS  SECTION 
HARVEY  S.  COIiE,  Meteorologist 


Vol.     XXX  Little  Rock,  Ark.,  December,    1925 


No. 


6,  cloudy  16.  Waters  clear  days  12,  partly  cloudy  4,  cloudy  15. 
Correction  November  1925:  Hot  Springs  highest  temperature 
75°  on  12th.  Mountain  Home,  mean  temperature  47.4°  depar- 
ture—  2.2°.  Ozark,  mean  maximum  63.0°;  mean  minimum 
36.2°;  mean    49.6°;  departure  —  2-6°, 


GENERAL  SUMMARY 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
iaring  December  were  the  low  monthly  mean  temperatures 
md  the  light  precipitation.  This  was  the  coldest  December  since 
1917  and  also  the  driest. 

During  the  first  half  of  the  month  temperatures  were  gener- 
illy  near  or  somewhat  above  the  seasonal  average,  but  after  the 
loth  daily  means  were  almost  uniformly  below  normal,  the 
^oldest  weather  of  the  month  occurring  during  the  last  decade 
nrhen  a  cold  wave  overspread  the  State  giving  low  temperatures 
in  all  sections  with  zero  to  6-  below  at  several  northern  stations. 

There  was  an  average  of  only  three  rainy  days  during  the 
month,  rain  occurring  in  most  sections  on  the  4th,  the  13th, 
and  the  14th,  and  at  several  stations  about  the  22d.  The  month- 
ly total  has  been  less  during  only  three  Decembers  of  the  past 
;-i5  years.  The  streams  of  the  State  were  at  correspondingly 
low'scages  during  most  of  the  month. 

The  weather  w-as  generally  favorable  for  all  farm  and  outdoor 
work,  cotton  picking,  ginning,  and  rice  threshing  being  nearly 
completed  at  the  close  of  the  month.  Winter  grains  were  in 
good  condition,  but  the  acreage  small.  Dirt  roads  were  in  good 
condition  throughout  the  month. 

A  tornado  occurred  near  Marshall,  Searcy  County,  11:00 
p.  m.  of  the  3d.  This  storm  moved  from  southwest  to  north- 
east over  a  path  about  150  feet  wide  for  a  distance  of  more  ihan 
five  miles.  The  damage  to  dwellings  and  barns  is  estimated  at 
iat  $3,500.  No  stock  were  killed  or  people  injured^.  w.  c.  k. 

TEMPERATURE 

The  monthly  mean    temperature    for    December,    as    deter- 
1  mined  from  the  records  of  57  stations,  was  40.2°  which  is  L9° 
i  below  normal,  all  stations  except  Corning,  Marianna,   and  Su- 
i  biaco  showing  negative  departures.  Monthly  means  ranged  from 
i  48.8°  at  Magnolia  to  33.1°  at  Dodd  City,  a  difference  of  15.7° 
;  between  the  northern  and  southern  border  counties.  The  highest 
i  temperature  recorded  was  81°  at  Jonesboroon  the  8th,  thelow- 
!  gg{^  — gOf^t  Mammoth  Spring  on  the  2Sth.  The  lowest  occurred 
in 'practically    all   sections    on    the  28th,  the  highest    on    dif- 
ferent dates.  The  greatest  daily  range  was  51°  at  Lambrook  on 
the  26th. 

PRECIPITATION 

Tlie  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  o^ 
,  80  stations,  was  1.71  inches  which  is  2.38  inches  l)elow  normal, 
all  stations  except  El  Dorado  and  .Junction  showing  negative 
departures.  Monthly  totals  ranged  from  5.10  inches  at  El  Do- 
rado lo  0.13  inch  at  Rogers.  An  appreciable  amount  of  snow 
fell  at  31  stations  and  averaged  0.7  inch.  Amounts  were  un- 
evenly di.«tributed,  ranging  from  3.6  inches  at  Corning  and  3.5 
inches  at  Thornburg  to  a  trace  at  numerous  southern  stations. 
The  average  number  of  da3'S  with  0.01   inch    or    more    precip- 

itntion  was   o 

Correction  October  1925:  Calico  Roclt  iiighest  temperature 
on  4th.  Eureka  Springs  clear  days  12,  partly  cloudy  8,  cloudy 
11.  Evening  Shade  mean  temperature  57.0°.  precipitation 28th 
trace.  Harrison  highest  temperature  on  2d.  Lutheiville  12  clear 
davs,  3  partly  cloudy,  16  cloudy.  Mammoth  Spring  lowest 
temperature  20°  on  f9th,  rainy  days  14-  Pindall  clear  days  14, 
partlv  cloudy  2,  cloudy  16.  Waldron  clear  days  9,  partly  cloady 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting  ) 
Tin mderstorms:- 2d,  1;  3d,  10;  4th,  17;  19th,  1;  24th,   1. 
Sleet:-  4th,  2;  20th,  I. 
Dense  Fog:-  14th,  2. 
Solar  Hahs:-  7lh,  2;  19th,  2;  31st,  2. 
Lunar  Halo;:- 2d,  2;   28th,  2;  31st,  2. 
Tornado:-  Marshall,  3d. 

Moderate  Hail:-  Fort  Smith  3d,  Ozark  4th,  Marshall  4th,  JCv- 
ening  Shade  2d,  loss  $500,  Freeman  Springs  3d,  Higden  4th. 

MISCELLANEOUS  DATA 
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Kentonville.. 
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30.87 

28 

29.33 

4.492 

24 

61 

Fort  Smith... 

30.12 
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28 
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4 

6,470 

36 

w. 

4 

79 

66 
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Little  Rock 

30.13 
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28 

29.37 

4 
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39 
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4 

71 

56 

57 
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28 
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81 
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COMPARATIV33  DATA  FOR  DECEMBER 
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Temperature 
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Precipitation 


Number  of  days 


o    \l% 


tMeans 
and  Ex- 
tremes 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1<I05 

1906 

1907  

1905 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924  .... 
1925 


42.1 


46.9 

+  4.8 

40.9 

-1.2 

45. 4 

+3.3 

44.6 

+  2.5 

43  8 

+  1.7 

45.8 

+3.7 

40.  o 

-1.8 

39.5 

—2.6 

41.0 

—1.1 

44.9 

+  2.8 

3S.  5 

-3.6 

40.8 

-1.3 

39.7 

-2.4 

42.9 

+0.8 

38.5 

-3.6 

46.5 

+  4.4 

44.4 

+23 

43.0 

+  3.9 

35.3 

-6.8 

40.8 

-1.3 

43.0 

+0.9 

41. 7 

-0-4 

43.6 

+  1.5 

36.1 

-6.0 

43.9 

+  1.8 

42.1 

0.0 

34.8 

-7.3 

47.6 

+5.5 

40.4 

-1.7 

AA  l 

-rl.l 

47.1 

+  5.0 

47.8 

+.5.7 

49. 1 

+  7.0 

41.4 

-0.7 

40.2 

-1.9 

88 

72 

83 

79 

82 

7» 

81 

86 

76 

74 

82 

87 

86 

74 

80 

70 

83 

85 

82 

82 
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11 

11 
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8 
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78 
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88 

9 

78 

1 

74 

6 

82 

11 

86 

12 

80 

0 
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-8 

KO 
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4.69 
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3  48 

3.96 

0.84 

6.00 

1.87 

4.08 

2.76 

4. 42 

6.71 

3.44 

5.10 

4.96 

5.64 

2.70 

1.50 

5. 26 

3-57 

7.00 

2.63 

3.26 

6. 26 

4.73 

3.35 

1.29 

6.62 
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5.  95 

2.78 

4.59 

6. 24 

3.  65 
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+0.60 

+4.70 

-2.26 
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-0-13 

->3.25 
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-2.22 
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-1.33 

+0.33 
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-0.65 
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+0.87 
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-1.39 
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+  1.17 

-0.52 

+2.91 
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-0.83 
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+0.64 

-0.74 
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+  1.53 
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+  1.86 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


December,  19 


Cliznatological  Data  for  December,  1925 


StatioBS 


Counties 


Temperature   {  Degrees  Fahrenheit )  Precipitation,  inches 


<i  So 


fc.  o 


Number  of  days 


.£■  = 

is 


Amity 

Arkadelphia 

Arlberg 

Bates  ville 

Bee  Branch....   

Bentonville 

Black  Rock...  

Booneville 

Briukley 

Calico  Rock 

Camden 

I'enter  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

t;orniiig 

Dam  No.  1 tl... 

Danville 

Dardanelle 

l)odd  City 

Dumas 

Duttou 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Eayetteville 

Eoi't  Smith 

Freeman  Springs  — 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Orady 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena — 

Higden — 

H  ope 

Hot  Springs 

Huttig..., 

Jonesboro 

.hmction tt  — 

LnmVirook 

Little  Kock 

Lirtherville.  ti  

Me  Gehee 

Magnolia 

>lalvern. 

Mammoth  Spring  ... 

Mariauna.    .-: 

Marked  Tree 

Jlarshall  

Jlena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Patterson  — -.' 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

I'rescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

V^pringbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Suhiaco 

Texarkana 

Tliornlnirg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitpcliffs 

Wynne 


Yancopin  Desha. 


Clark 

Clark.. 

Stone 

Independence. 
Van  Biaren  . . . . 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita , 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell , 

Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington .. 
Sebastian..... 

Pope , 

Hempstead 

White 

Searcy 

Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead.  ... 

Garland , 

Union 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski , 

lohnsoii 

Desha. 

t'olumbia 

Hot  Springs..  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Baxter 

Montgomery. .. 

Pike 

.lackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White. 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery . . . 

Little  Kiver 

f'ross, 


State  Means  and  Extremes 


700 

250 

700 

'277 

700 

1303 

259 

465 

2(i5 

361 

158 

470 

200 

516 

309 

293 

190 

327 

380 

1175 

162 

1590 

270 

229 

1465 

340 

1451 

467 

2240 

260 

200 

675 

172 

900 

1250 

1052 

193 

445 

377 

600 

175 

345 

182 

155 

357 

775 

148 

315 

277 

512 

235 

229 

1070 

1185 

800 

650 

367 

231 

240 

450 

196 

307 

1600 

215 

300 

122 

329 

287 

243 

1385 

236 

240 

700 

228 

1O50 

332 

360 

675 

206 

800 

290 

250 

167 


29 
30 

3 
26 
33 
20 
23 
11 
38 
21 
40 
27 
21 

4 
42 
32 

2 

9 
39 
42 
19 
22 
24 
18 
25 

3 
37 
44 

1 
40 
13 

2 

1 

7 
28 
24 
53 

7 
54 
34 
18 
30 
31 

3 
46 
26 

1 

6 
38 
20 
13 
20 
11 
38 
11 
26 
10 
41 
27 
29 

9 

I 

3 
38 
32 
19 
37 
19 
24 
34 
13 
17 

1 
38 
27 
39 

1 

6 

29 

1 

21 

17 

1 


40-2 


36.9 
37.9 
35.7 


40.2 
42.7 
37.2 
40.9 
48.0 


40.4 
40.0 


41.9 
33.1 

42.8 
34.2 
44  2 
41.9' 
37.8 
38.8 
37.1 
39.0 


39.8 
35.6 
36.8 
41.8 


42.6 
41.3 

42.7° 

39.8 

45.5 

40.2'' 

40.9 

38.0 

48.8' 

41. 2'-- 

33.8 

42.1 

37.4 

37.4 

39.0 

37.0 


2.6 


3.7 
4.3 
1.8 


3.3 

0. 

2.3 

4.2 

1.6 


-  1.8 
+  0.6 


-0.3 
-6.1 

-  4.6 
-3.2 
-1.8 

-  1.3 

-  1.4 


-  2.8 
-3.1 


2.0 
3 '.6 


65 
65 


67 
65 
70 
79 


4.1 
4.9 
6.1 
1.2 
0.6 


3.3 
3.2 


1.8 
-  4.9 
+  0.1 


40.6 
41-4 

39.8^ 


43.5 

38.2 
45.7 
42.3 


43.2 
36.6 
44.4 


41.6 
43.2' 
43.5 
39.8 


42.2'' 


40.0 


-  5.4 
-3.6 

-  2, 


-  1.3 

-  1.4 

-  1.4 


—  0.9 

-  2.6 
-1.7 
-3.4 


-2.3 
-  2.0 
+  L9 


2.0 
1.0 
3.3 


71 

70 

73'' 

81 

74 

73'' 

68 

64 

'74'' 
70" 
66 
71 
69 
68 
68 
71 


3t 


12 
3 
13 
12 
12 


11+ 

22 


3 

3+ 
12 
12 


2.5 

i 


40.2  -  1.9  81 


71  d 


11 

12 

3 

8 

13 

27 

3 

12 

'i2' 
12 
12 
3 
10 
11 
13 
12 


10 
9 


0 
10 

-  2 
13 

Ol- 

-  1 
3 
1 


28 


28 
28 
27 


28 

28 

28+ 

28+ 

28 


28 

28 


28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 


10+ 
11 
4 


12 
3+ 
13 


69 


12 

7 
14" 

6 
14 

9" 


18) 
9° 
-  6 
9 
7 
3 
6 
1 


28 
28 
28 
29 


28 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

'28+ 
28 
28 
28 
27+ 
28 
28 
28 


34   0.29  —4.12  0.17 


41 
32 
31 


42 
39 
47 
41 
33 


36 

38 

40 

42 

37 

38" 

31 

40 

37 

35 


40 
43 
38 
42 


-  6 


28 


38 

35 

34" 

43 

38 

51'' 

29 

30 

37J 
40« 
40 
34 
34 
40 
36 
42 


33«i 


2.00 

0.83 

1.51 

0.38 

0.72 

2.84 

1.26 

1.48 

3.18 

L38 

1.21 

1.90 

1.28 

1.56 

0.97 

2.67 

1.90 

0.40 

4.55 

1.49 

5.10 

1.22 

0.90 

2.10 

1 

2.00 

2.09 

1.54 

0.8' 

0.65 

2.10 

1.64 

0.58 

1.05 

2.46 

2.00 

1.50 

1.38 

3.40 

0.70 

4.25 

2.30 

0.96 

2.30 

4.6'i 

2.70 

1.65 

1.79 

0.96 

0.96 

1.53 

1.05 

1.82 


-3.08 
-2.44 
-2.38 
-3. 03 
-0.01 
-3.68 
—1.51 
-1.49 
-2. 87 
-3.80 


-2.86 
-2.39 


-0.29 
-1.30 
—2.78 
-0.81 
-1.94 
+0.44 
-3.36 
-1.52 


-1.53 
-0.88 


-2 
-3.40 


-L61 
-1.45 
-2. 48 


-2.84 
-2.80 
-1.55 
-3.92 
+0.48 


-3.28 
-1.24 


28 
28 


1.59 

0.46 

0.71 

1.98 

1.16 

1.30 

1.16 

2.09 

0.94 

2.79 

0.42 

3.0( 

2.38 

0.  13 

0.20 

3.09 

2.13 

1.5' 

0.32 

1.50 

2.05 

2.71 

3.70 

0.97 

1.30 

0.66 

3.33 


51   1.71 


3.05 
—1.29 
—3.60 

3. 52 

2.10 
—2. 82 

1.75 


-1..52 
-3.40! 
-3.44: 

-1.26 

-2.84J 


1.50 
0.51 
0.80 
0.17 
0.56 
1.50 
0.78 
1.25 
2.80 
1.01 
0.91 
0.70 
0-62 
1.20 
0.44 
2.45 
1.60 
0.20 
2.95 
0.73 
4.25 
0.78 
0.45 
1.70 
0.37 
1.01 
1.20 
1.54 
0.65 
0.62 
2.00 
0.84 
0. 28 
0.67 
1.80 
1.30 
0.94 
0.53 

6!42 
3.83 
2.00 
0.91 
1.66 
2.13 
1.37 
1.20 
163 
0.80 
0.48 
1.08 
0.97 
1.10 


-'2.88 

-2.70 

-'2.71 

-3.69 

-2. 3J 

-1.83 

-•2.1 

-4.  52 

-1.76 

'3!i4 

-2.66 
-2.03 


-1.73 


-2.59 
-4.10 


1.54 
0.33 
0.43 
1.05 
0.60 
1.10 
0.50 
1.75 
0.70 
2.00 
0.'24 
2.45 
2. '20 
0.08 
0.10 
2.74 
1.56 
1.19 
0.30 
1.50 
1.50 
).67 
3.70 
0.97 
1.30 
0.58 
2.72 
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T. 
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0.9 

0.2 

0.3 
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0.7 

0 

0 
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0 

0 

0.4 

T. 
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0 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.3 

0.3 

0 

0.2 

0 

T. 

0.3 

1.0 

0 

0.8 

T. 

T. 

T. 

0 

0.1 

0 

0 

0.1 

T. 

0 

0 

T. 

T. 

0 

0.8 

0 

0 

0 
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1.0 

0.3 

0  3 

'i'. 

1.0 

0.2 

0 

0.1 

0.5 

T. 

T. 

0 

T. 

T. 

T. 

0 

0.1 

T. 

0.1 

0 

3.6 

3.0 

0 

0 

T. 

0.8 

02 


14 

15 
15 
16 
14 
18 
21 
10 
10 
15 
10 
13 
18 
21 
16 
19 
19 
10 
12 
12 
9 
17 
17 
10 
17 
14 
16 
15 
13 
13 
17 
■23 

13 
17 
14 
19 
16 
14" 
20 
'24 
19'' 
15 
17 
•20 

8' 
U^ 
13 

9 
13 
15 
18 
13 

13 
15*' 
5 

15' 
18 
14 
13 
18 
16 
10 
IS 
13 
15 
12 
19 
20 
18 
13 
16» 
19 
19 
12 
12" 
18 
19 
18 


15 


2 
10 
6 
0 
5 
2 
5 
6" 
5 
4 
.2d 

4 
3 

10 

7' 

5" 

6 
14 
10 

3 

4 

2 


12 
12 
10 
14 
11 

9 

6 
14 
12 
14 
12 
10 
10 

3" 

6 

3 

6" 
12 
11 

1 

7J 


8 
10" 
11 
11« 
13 
14 
13 
11 
13 
11 

9 
14 


11 

9 

8 
U' 

9 

n 
13 

8 
10 

7 
15 

11 


Observers 


ne. 
nw. 


w. 

n. 
nw. 

ne. 

ne. 

n. 

w- 

s. 

nw. 

sw. 

w. 

w. 


sw. 

n. 
sw. 
nw. 
sw. 

e. 
sw. 


sw. 
nw. 
nw. 


n 
nw. 


sw. 
sw. 


ne 
nw. 


n. 

n. 

w. 
nw. 

n. 
nw. 
nw. 

n. 


G.  C.  Thrash. 
P.  J.  Carpenter. 
J.  D.   Reeves. 
Mrs.  Leila  I.  Teter. 
J.  E.  Scanlan. 
V.   S.   Weather  Bure 
Vernon  C.  Howe. 

F.  H.  Randolph. 
H.  L.  D.   Whitson. 
W.J.  Copp. 
A.  B.  Quarterman 
John  C.  Floyd. 
J.   W.  Bishop. 

A.  L.  Stephens 

E.  E.  Cordrey. 
Winfred  D.  Polk. 
J-  O.  Yingling. 
C.  P.  Evans. 
J.  D.  Riley. 
Neal  Dodd. 

Ben  Johnson. 
J.   M.  Ricketta. 
J.  J.  Babb. 
Dr.  R.   H.  Harditt. 
Geo.  W.  Nichoalds. 

B.  F.  Graddy. 
University  of  Arkam 
U.  S.   Weather  Bure 
J.  R.  Mc  Cuiston. 
T.  J.  Logan. 

W.  R.  Owens. 
Ben  P.  Battenfield. 

0.  C.  Des  Jardin. 
W.  E.   Mc  Vay. 
A.  F.  Stevens. 

G.  L.   WriBht. 
James  A.   Burnett. 
J.  A.  Ingram. 

N.  P.  0'  Neal. 
P.  P.  Patraw. 

1.  L.  Collett. 
Benedictine  Sisters. 
J.  A.  Lowderbaek. 
G.   A.   Newton. 

V.  S.   Weather  Pure 
H.  G.  Lenhardt. 
P.  T.  Simons. 
State   Agri.    School 
Mrs.   W.  L.   Matthe 

F.  M.  Daniel. 
0.  N.  Houck. 
Charles  Walton. 

A.  J.  Park. 

E.  W.St.  John. 

B.  S.   Halbert. 

O,   A.  Whittington, 
Henry  A.  Davis. 
A.  C.   Wilkerson. 
June  Thomason. 
Isham  Burrow. 
W.   E.  Baker. 
H.  H.  Harlan. 
W.   W.  Wood. 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedicitine  Sisters. 
W.   E.   Edmiston. 

C.  D.  Calhoun. 
Foote  Coleman. 
Mrs.  M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 

J.  T.  Bell. 
Miss  Grace  Field-. 
S.  C.  Story. 
,\dam  F.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey, 
H.   S.   Brashear. 
T.  Y.  Powell. 
Dr.   Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shide. 
J.  R.  Huddleston. 
Nannie  O.  Schirmei 
E.  O.  Alien. 
W.  E.  Barton. 


Teniperanire  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stationshaving  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means.  T.  Less  than 
inch  rain  or  melted  snow.  ++Reeeived  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  '.",•,  indicate  numberof  days  missing.  TAlso  on  other  datei.  iti 
office     arlihesses.  as    follows:-     Junction.  Lillie.  La.:  Lutherville  R. F.D, No  1.  Lamar. Ark.:  Springbank, Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.  1,  Judsonia,  Ark. 


Dai 

ly  Kiver  Stag-es  for  December, 

1925 

stations 

Rivers 

Flood 
sragp 

~22^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 

F'lrt  Smith   

Arkansas 

5.01  4.9j  4.9 

5.0    5.4 

5.1 

5.0    4.9 

4.7 

4.7 

4.7 

4.6 

4.6 

4.8 

,5.8 

6.3    6.2 

5.7    5.2 

5.1 

4.8 

4.6 

4.5 

4.5 

4..5!  4.4 

4.4 

4.4 

4.3i  4.11  4 

Imrilanelle 

do 

20 

3.0=  3.0    '2.8 

2.6    3.5 

3.5 

3.8    3.2 

3.0 

2:9 

2:7 

'2.6 

'2.4 

4.5 

5.4 

5.5    5.0 

4.5    4.2 

4.0 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3    3.2 

■2.9 

?..t 

'2-.4!  2.1     1 

Little  Rook... 

do  .. 

23 

1.9'   l.fi'   1.3 

1.2    1.0 

1.8 

1.9    1.7 

1.4 

1.2 

0.9 

0.6 

0.4 

0.6 

L6 

4.7    5.3 

4.S    3.9 

3.4 

3.0 

2.5 

2.4 

1.8 

1.2    0.6 

0.5 

0.5 

0.41-0. 2'-0 

I'ine  Kluff 

do...... 

25 

6.9!  6.5    6.2 

6.0    5.8 

5.9 

6.4    6.3 

6.2 

6.0 

5.8    5.5 

5.2 

5.2 

5.2 

6.4    9.0 

9.5    8.9 

7.9 

7.6 

7.3 

7.0 

6.6 

6.1    5.7 

.5.3 

5.0    4.7    4.5:  4 

Yancopin 

do 

29 

•22.2'21,6i'20.7'20.0ll9.4 

18.8U8.2'17.9 

17.6  17.4'17.2U7.0 

16.8 

16.9 

16.6 

16.3  16.3  17.1117.2 

16.9 

16.6 

15.5 

14.7  14.013.2112.3 

11.5 

IO.5I  9.9    9.3!  8 

I)au;v file .- 

Petit  ,lea.tt.... 

20 

3.8 

3.8 

:^,.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.6 

3  5 

3.5 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

13.6 

20.8 

22.1. 

21.8 

19.5 

16.4 

1-2.0 

L0.3. 

9.8 

7.2 

7.1 

6.8 

4.9 

4..8 

4.5 

4.5 

4.4 

4 

:$H««sas» 
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uaily  Kiver  Stages  Continued 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3         4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Calico  Rock 

White 

18 

2.9 

2.8 

3.1 

3.1 

3.6 

4.1 

4.6 

3.4 

3.3 

3.5 

3.4 

3.2    -2.8 

2.7 

2.7 

3.4 

3.1 

■?.  8 

3  0 

2  8 

3.5'  2.7i  2.41  '2-1 

2.9  -y. '2 

1.6     1    61    1   Q(   1   Q 

~r9 

Katesville 

....do 

•23 

9.3 

8.t) 

8.9 

9.7 

10.6 

10.3 

10.8 

10.1 

9.3 

9.5 

9.3 

9.3 

8.9 

8.7 

8.3 

8.3 

9.0 

8.8 

8,fi 

8,7 

9  0 

8  7 

8  4 

8  I 

8  1 

8  ? 

7  ■> 

fi  7 

7  0 

6  9 

7  ■^ 

Newport 

...do 

2G 

11.2 

1U.9 

10.5 

10.0 

10.  a 

n.a 

12.5 

r2.9 

V2.4 

11.8 

11.4 

11.0 

10.6 

10.2 

9.8 

9.0 

9.0 

8.9 

8.7 

8.5 

8  1 

8  4 

7  8 

7  ■\ 

li  R 

6  7 

6.4 

5  7 

5  1 

5  0 

4  8 

Dam  No.   1 

Little  Red.... 

.. 

2.5 

2.3 

2.1 

1.8 

ti.O 

b.o 

5.5 

3.5 

3.0 

•2.0 

•2.3 

•2.2 

2.1 

2.0 

■2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

16 

1  5 

1  4 

1  3 

1  -r 

1   1 

1  0 

1  0 

0  9 

0  8 

0  7 

0  6 

0  5 

tieorgetowu 

White  

22 

lb.  7 

lb  4 

Ib.U 

15. b 

15.3 

15.8 

16.2 

16.3 

16.4 

16-3 

16.0 

15.8 

15.4 

15.1 

14.8 

14.4 

13,8 

13.4 

13.0 

12  6 

12  '? 

11.8 

11  6 

11  ■' 

10  8 

in  ■> 

9  6 

9  ■> 

8  8 

8  •' 

7  6 

Clarendon     

....do 

30 

24.7 

24.5 

24.4 

24.2 

24.0 

23.9 

23.7 

■23.6 

•23.5 

•23.0 

■23.0 

■£i.5 

■23.4 

■23.4 

■23.4 

2.3.3 

23  1 

■2^2.9 

?2.7 

■22  4 

■>•?.  0 

n  7 

•,•1  3 

■'0  9 

■'0  5 

'H)  0 

19  4 

18  8 

18  ■' 

17  5 

16.7 

(tilbert 

Buffalo 

30 

4.8 

4.8 

4-8 

b.o 

5.0 

5.4 

5.3 

5.1 

5.  1 

0.1 

5.1 

5.1 

5.1 

0.0 

6.0 

0.8 

."i.fi 

5,5 

.i  4 

5,3 

5  ■} 

5.1 

5  0 

1  9 

■1  8 

■\  8 

\  7 

4  7 

4  6 

4  6 

4  '5 

Corning 

Black 

Id 

I2.U 

11. 8 

U.6 

11.3 

11.0 

11.2 

11.6 

11.8 

11.9 

1-2. 1 

r2.2 

12. 3 

12.2 

12.1 

11.8 

n.4 

11   1 

10.7 

10  4 

10  1 

9  8 

9,5 

9  ■> 

9  0 

8  8 

R  6 

8  5 

8  .| 

8  ■' 

8  0 

Black  Rock   .... 

....do 

14 

11.0 

10.5 

10.0 

y.o 

14.0 

14.0 

13.7 

13.7 

13.4 

12.8 

12.0 

11.0 

10.5 

10.0 

9.0 

8.5 

K.5 

8,4 

8  3 

8  3 

8  ■? 

8  •? 

8  0 

7  8 

7  8 

7  8 

7  7 

7  5 

6  5 

5  0 

Patterson 

Cache 

9 

7.3 

7.4 

7.0 

7.9 

8.2 

8.4 

8.7 

9.0 

9.0 

8.8 

8.0 

8.2 

8.0 

8.0 

7.9 

7.7 

7.6 

7.5 

7.4 

7.2 

7.0 

6  9 

6  8 

6  7 

6  5 

6  3 

6  1 

6  n 

6  0 

5  9 

5  8 

Arkadelphia   ... 

Ouachita 

...do 

IS 
30 

.... 

Camden   

10.9 

10.7 

10.2 

10.0 

10.0 

9,  1 

9.6 

9.5 

9.1 

8.9 

8.7 

8.4 

7.4 

7.4 

7.8 

13.7 

17.9 

18.4 

17.4 

15.9 

15,1 

14.7 

14  0 

13  ■? 

1?  4 

11  3 

8  9 

7  8 

7  0 

6  9 

6  8 

Fulton 

Red ...     ■ 

28 

8.3 

8.2 

8.1 

H.O 

1.9 

(.8 

1.1 

7.6 

7.5 

V.4 

7.3 

7.3 

7.2 

7.1 

7.4 

7.7 

7.9 

8.2 

8,2 

8  1 

7  9 

7  7 

7  6 

7  4 

7  ■^ 

7  1 

7  0 

7  0 

7.0 

6  9 

Springbank 

...do 

37 

9.0 

8.b 

8.2 

(.9 

;.; 

7.7 

7.7 

7.7 

7.4 

7.2 

7.0 

6.7 

6.2 

6.2 

8.2 

8.6 

8.8 

10. 0 

10.0 

10.0 

10,0 

9  7 

9  5 

9  4 

9  3 

9  •'> 

9  0 

9  (1 

9  0 

9  0 

9  0 

Whitecliffs 

Little 

28 

1.8 

1.7 

l.b 

l.b 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4    1.6 

■2.8 

3.4 

3  0 

4  •} 

4  0 

3  8 

3  '> 

■'   1 

2  4 

2  0 

2.0 
11  8 

2.0 
U.6 
12.1 



1.8 
11.'.: 
U.3 

1.8 
10.8 
10.5 

1.8 
10  3 

1.8 
9  9 

Marked   Tree..  . 

St.  Francis  ... 

17 

le.i 

ib.o 

Ib.O 

Ib.O 

15.9 

15.8 

15.7115.6 

15.4 

15.2 

15.0 

14.8 

14.6 

14.4  14.1 

13.9 

13.5 

13  3 

13,0 

1'2  9 

12  7 

r?  4 

1''  4 

12.3 

12  1 

Helena 

Arkansas  City.  . 

Mississippi 

..   .do 

44 

48 

2o.t) 

24.7 

24.2 

23.  8 

23. 3 

£1. 8 

•22. 8  21.9 

•22. 1 

•2'2.3 

■22.5 

2'2.6 

•22.4 

22. 1  21 .4 

■20.6 

19.9 

19.3 

18.7 

18.1 

17.3 

16.5 

15.6 

14.8 

!':' 

12  9 

9.7 

8.7 

Daily  Precipitation  for  December,   1925 


Stations 

Drainage- 
basin 

Day  of  month 

1        2         3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

■27 

28 

29     30 

31 

0 

Amity ••  ■ , 

Arkadelphia        llil 

Ouachita 

.  .  .  . 





.  1/ 

.... 

.... 

.... 

0.29 

Arlberg 

White 

1..50 

..   . 



.50 



White 

51 

32 

T. 



2.00 

bee  Branch  

Arkansas 

Arkansas 

iViiite 

.80 
.17 
.56 

.... 

.... 

.09 
.08 

.60 
.04 
.15 



.02 
.01 

0.83 

Hentonvillc  ..'. 

Black  Rock.  ...llll| 

U3 

.05 

'1'. 
.01 

038 

Kooneville 

\rkansas 

T. 

.381 

.93 

1..50 

03 

T 

.... 

1 

BnnKley     lil: 

White 

.46 

T. 

.78 

.02 

2.84 

Calico  Kock       llll 

Wliite    

1.25 

.21 

(V,> 



't.' 

1.26 

Camden    llll 

Ouachita   ... 

.34 

?.  80 

.03 

'."6i 

1.48 

Center  I'oint 

Red 

White 

Wliite 

.70 

.10 
.■24 
.66 

.02 

1.01 

.23 
.91 
.54 

T. 

.... 

■.'62 

3.1s 

(Uarendou    III, 

.02 

.04 

.... 

1.38 

Clinton 

<'on\vay  

Arkansas.  .  ■■ 

.•28 

.... 

. . . . 



.38 

.62 

1.90 
1.^28 

Corning   

While 

^■20 

. .. . 

36 

Dam  No.   1.  ..-Ill: 

White     

.44 

.43 

10 

1..56 

Danville      f  i. 

.•\rkansas.  ..  . 

.22 

2.  45 

.... 

0.97 

iJardaiielle    ...111 

-Arlcansas 

.30 

. . .» 

'.'■20 

1.60 
.■20 

.... 

.... 

.... 

::::i 

2.6/ 

Dodd  City........' 

White 



1.9U 

Uiiuias   j 

.Mississippi ..  . . 

.  .  .  . 

.70 

.SM) 

2 .95 

T. 

r 

.... 

0.40 

Diitlou 

White  

Ouachita.  .... 

.05 

.73 

.35 

.34 
4. '25 

T. 

,08 

"(V) 

T. 

r. 

'rt\  ' 

4.55 

Kl  Dorado    ....llll 

.75 

1.49 

Kugiiiiia    

Arkansas  .... 
White  ..       ... 

White 

\Vhite ■ 

Arkansas ... 
.Arkansas..     .. 

i.''76 

'.'65 

.25 

.94 

.19 
.45 

'.'08 
.85 

.22 

.05 

'.■37 
.79 

.78 
.25 
.40 





".'io 

'.'■21 
.01 

't.' 

T. 

.03 
T 

.03 

■f.' 

T. 
.01 
01 

.... 

'.'.'.'. 

5. 10 

K  u  re  l<  ii  Spring.-^ 

1.^22 

Kvening  8hade.. 

i'" 

tv 

'tV 

"25 

0.90 
2.10 

Kayeiii'vi  lie  ... 

Fort  .-^iiiil  1,  ..•  . 

.14 
l.'2n 

T. 

2.00 
2. 09 
1.54 
0.n7 
0.65 
2.10 
1.64 
0.58 
1.05 
■2.  40 

Vrei^niaii  .Sprgs.llli 

03 

KullKU     1:1 

lied 

Willie 

White 

.\rkansas 

Ked   

iii; 

' .'  ill 

.20 
.62 

t' ' 

.... 

I..54 

.65 

T. 

lii'orgploun    ..|li 

.0'2 

<iilbert IHi 

.03 

Cradv 

2.00 
.84 

T. 

tlnuniis 

.36 

.41 

".'63 

Graveue 

.Arkansas 

T. 

.28 

.08 

'1'. 

.07 

06 

T, 

04 

.05 

.... 

Harrison 

White  

.38 

.67 

Helena   II: 

Mississippi 

.50 

.04 

T. 

1.80 

.08 

.04 

Uigden  • 

White 

Ked 

•.■27 

.09 

1.30 
.47 

T. 

.16 
.94 

.•26 

.01 

Hope 

2.00 
1  50 

Hot  Springs 

Ouaciiita 

Ouachita 

.... 

.05 

.28 
.95 

■i' 

T. 

.53 

.52 

+ 

■■;■ 

A- 

2.' 4.5 

T. 

Huttig 

1.38 
3.  40 
0.70 
^■25 
2.30 
0. 96 
2.  HO 
,4.62 
2.  70 
1  65 

Joiieslioro 

iVliiic 

.42 



.07 

.•20 

.01 

Junction 

Ouachita 

.42 

3.8:j 

Lainl)rook-,    ...jil 

White 

.30 

■1AM 

X-ittle  Bock.*. 

Arkansas...  .  . 

r. 

.04 



.81 

.10 

01 

1  ■itlierville     

.\rkansas 

.04 

.bO 

1.66 

'1- 

MrUehee     '• 

.Mississippi 

.19 

.•26 

2.(X) 

2  13 

.04 

• '  ■ 

Mugnolirt 

Ked 

Ouachita 

Wiiile 

.... 

■.■45 
1  (13 



:;:; 



1.37 

1.33 
1.^20 
.16 

M.ilvern   llll 

.... 

T. 

Maimuolh  Spg.  |!|| 

'1' 

1.79 
0.96 
O.'.M) 

Marianna 

.Mis';issippi  — 

.16 

.80 



MarUfil    I'ree    .III 

Mississippi ..  . 

:6:-> 

.05 

,.. 

.46 



.04 

Marr-hall 

Wliite     

1.1.8 
.07 

■r. 

.45 

M(Mu, Hi; 

OuiK'hita 

.01 

, 

. . . . 

.97 

.... 

Moimlaiii  lloine  . 

White 

Ouachita 

.31 

1.10 

.18 

1.82 

Mount  Ida     

Murfreesboro.     f' 

Ouachita 

1.54 

|.... 

i.'59 
0  46 

Newport    II 

White.., 

.33 

.10 

03 

O  :ceoia Ill 

Mississippi  ... 

.•25 

'i' 

.43 

03 

0  71 

Ouuk 

.\rkansas 

'1'. 

.4b 

1.05 

.41 

T. 

Oti 

H.t>ierson       ...   |h 

White 

Mississippi  — 

')'. 

.46 
l.K 

.60 

'  'l\-> 

.10 

1.16 
1.30 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


December,    1925 


Daily  Temperatures  for  December,     1925 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

a 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IS 

Amity 

.  j  Maximum. 
)  Minimum . 

59 

32 

56 
36 

64 
46 

64 

37 

47 
31 

55 

24 

59 
28 

59 
33 

57 
28 

63 

•29 

64 
38 

64 

31 

58 
36 

54 
50 

53 
35 

39 
30 

45 
23 

46 
25 

49 
34 

50 
40 

42 
30 

32 

21 

40 
16 

47 
23 

48 
36 

55 

28 

54 
22 

27 
10 

.33 

19 

41 

29 

44  50. 
20  29. 

BatesTine$$ 

.  i  Maximum . 

62 

51 

66 

64 

45 

53 

63 

50 

65 

67 

69 

66 

58 

60 

47 

35 

38 

50 

56 

50 

39 

29 

39 

43 

42 

47 

20 

28 

39 

.  41 

48i48- 

i  Minimum.. 

28 

25 

27 

47 

32 

21 

28 

•29 

25 

26 

30 

29 

■29 

38 

43 

33 

22 

20 

21 

31 

32 

20 

12 

17 

30 

22 

15 

6 

19 

13  25. 

Bee  Branch 

>  Maximum.. 

58 

53 

59 

61 

40 

■  53 

61 

56 

69 

63 

65 

63 

61 

52 

48 

37 

38 

45 

51 

47 

40 

31 

38 

40 

42 

48 

41 

26 

29 

40 

43  48. 

(  Minimum  .. 

39 

29 

43 

37 

28 

28 

■29 

38 

27 

31 

37 

32 

37 

45 

36 

29 

■23 

22 

30 

36 

30 

12 

13 

24 

31 

24 

14 

4 

13 

25 

16  27. 

Bentonville 

)  Maximum.. 

55 

58 

63 

49 

36 

43 

60 

41 

62 

64 

60 

65 

60 

52 

36 

40 

41 

60 

48 

43 

30 

24 

41 

46 

37 

40 

17 

25 

28 

37 

45  45. 

i  Minimum  '' 

29 

38 

49 

28 

23 

24 

36 

32 

31 

38 

40 

37 

41 

36 

27 

26 

27 

24 

32 

30 

18 

13 

15 

33 

26 

17 

1 

1 

11 

21 

16'26. 

Booneville.  

\  Maximum]] 

62 

56 

66 

64 

44 

61 

69 

59 

64 

70 

69 

72 

65 

54 

54 

37 

45 

50 

63 

48 

38 

30 

49 

60 

48 

66 

50 

27 

29 

42 

44i.5'>. 

t  Minimum  '/_ 

34 

39 

46 

36 

30 

22 

29 

30 

25 

29 

39 

30 

38 

48 

30 

30 

24 

24 

32 

38 

28 

16 

14 

26 

29 

•24 

18 

7 

15 

22 

18 

28. 

Brinkley 

S  Maximum]] 

58 

68 

72 

68 

49 

53 

64 

59 

63 

69 

69 

70 

66 

55 

50 

43 

49 

52 

58 

68 

48 

38 

40 

48 

48 

63 

42 

29 

31 

42 

46 

53. 

t  Minimum  '] 

37 

29 

44 

58 

33 

'29 

39 

36 

30 

37 

48 

35 

40 

48 

42 

33 

25 

23 

34 

38 

36 

22 

17 

29 

36 

25 

16 

9 

15 

27 

18 

31. 

Calico  RockS'i^  .  . 

)  Maximum]] 

57 

56 

63 

54 

44 

53 

68 

51 

08 

74 

71 

75 

69 

49 

42 

35 

39 

52 

56 

49 

36 

30 

44 

47 

43 

45 

21 

30 

30 

42 

51 

49. 

)  Minimum  ]] 

29 

27 

29 

49 

29 

23 

23 

29 

•27 

27 

29 

29 

•29 

34 

40 

.   32 

27 

21 

21 

32 

34 

22 

13 

13 

24 

25 

14 

6 

6 

18 

13 

25. 

Camdeii^§ 

)  Maximum" 

65 

57 

72 

49 

51 

59 

62 

65 

64 

69 

71 

73 

67 

54 

47 

43 

60 

60 

57 

68 

39 

37 

45 

53 

63 

63 

32 

29 

34 

45 

49 

53. 

(  Minimum  " 

33 

34 

35 

47 

35 

22 

23 

33 

•29 

29 

30 

33 

33 

42 

45 

34 

24 

24 

•25 

35 

35 

26 

16 

16 

26 

26 

26 

10 

10 

23 

24 

28. 

Center  Point 

.  )  Maximum" 

66 

58 

67 

65 

48 

60 

62 

65 

61 

67 

67 

70 

61 

56 

54 

42 

50 

48 

52 

50 

44 

32 

42 

49 

63 

61 

53 

28 

33 

43 

46 

63. 

(  Minimum  " 

46 

40 

47 

35 

30 

27 

38 

40 

31 

40 

43 

43 

49 

50 

36 

28 

26 

30 

34 

37 

32 

20 

15 

30 

33 

31 

23 

9 

'20 

25 

26 

32. 

Coiiway  • 

j  Maximum  •• 
)  Minimum  ' ' 

58 
35 

53 
29 

67 
43 

65 
40 

45 
31 

58 
27 

66 
32 

56 
40 

62 
31 

69 
29 

71 
40 

71 
32 

60 
37 

52 
47 

50 
38 

41 
26 

44 
24 

50 
22 

58 
33 

53 
38 

40 
34 

35 

22 

43 
16 

43 
25 

47 
35 

53 
24 

46 
17 

27 

.    7 

31 
14 

41 
17 

45 
38 

51. 
■29. 

CorniiiE ... 

j  Maximum' " 

48 

40 

57 

61 

61 

42 

53 

53 

39 

55 

60 

66 

60 

56 

47 

38 

35 

44 

65 

52 

56 

76 

58 

43 

39 

40 

33 

30 

29 

36 

42 

48. 

1  Minimum  " 

30 

36 

36 

50 

30 

27 

33 

30 

28 

32 

42 

49 

39 

47 

38 

32 

32 

22 

34 

36 

35 

44 

40 

28 

30 

22 

20 

2 

8 

18 

26 

31. 

Dardanelle 

1  Maximum" 

64 

57 

60 

57 

45 

50 

67 

58 

61 

66 

71 

64 

64 

60 

59 

58 

59 

68 

61 

60 

52 

52 

47 

56 

59 

43 

44 

26 

34 

43 

49 

55. 

1  Minimum  " 

32 

34 

37 

38 

30 

24 

31 

32 

28 

30 

42 

38 

36 

30 

29 

31 

30 

29 

32 

34 

•25 

•24 

27 

30 

•29 

27 

2(i 

8 

12 

17 

28 

28. 

Dodti  City 

j  Maximum  •• 

41 

44 

45 

57 

40 

67 

49 

47 

46 

60 

59 

66 

70 

47 

44 

32 

33 

39 

46 

39 

38 

35 

25 

25 

35 

35 

35 

28 

28 

38 

46 

43. 

)  Miuiraum  • " 

26 

29 

.34 

24 

22 

31 

35 

22 

28 

36 

32 

30 

32 

15 

28 

•20 

22 

22 

24 

30 

25 

13 

10 

15 

21 

25 

10 

0 

9 

24 

14 

23. 

Dumas 

)  Maximum'  • 

60 

61 

72 

67 

51 

57 

64 

62 

65 

69 

72 

74 

64 

55 

51 

43 

46 

49 

59 

63 

51 

•39 

43 

,51 

60 

56 

40 

26 

34 

43 

48 

54. 

(  Miiiinuim  " 

34 

•29 

46 

42 

34 

25 

33 

32 

30 

32 

44 

34 

42 

50 

41 

33 

25 

25 

36 

42 

36 

25 

18 

•27 

38 

26 

20 

10 

17 

23 

20 

31. 

Dutton 

j  Maxinuim" 
(  Minimum  •  • 

59 
24 

50 
27 

57 
43 

58 
30 

37 
21 

51 
33 

60 
25 

45 
31 

61 
19 

62 
23 

66 
33 

62 
23 

68 
•29 

52 
45 

52 
23 

36 
23 

43 
22 

46 
18 

48 
24 

44 
31 

33 
21 

24 

10 

35 
5 

38 
17 

44 
'20 

48 
20 

35 

7 

28 
-  2 

25 
8 

37 
22 

43 

46. 
22 

El  Dorado  

\  Maxinumi  ■  • 

67 

61 

75 

60 

52 

55 

62 

66 

63 

65 

66 

70 

73 

69 

53 

59 

63 

58 

57 

60 

56 

38 

41 

54 

64 

65 

57 

30 

35 

45 

47 

57. 

)  Minimum  •  ■ 

40 

36 

52 

40 

34 

19 

29 

30 

33 

30 

30 

36 

38 

36 

32 

28 

26 

•24 

37 

43 

35 

27 

18 

31 

47 

31 

26 

13 

20 

30 

26 

31. 

England 

j  Maximum  •• 

70 

56 

72 

68 

50 

58 

63 

57 

65 

70 

71 

71 

63 

63 

51 

41 

44 

50 

58 

59 

45 

37 

39 

47 

47 

49 

48 

25 

32 

42 

48 

.53- 

1  Mininunn  •  • 

40 

31 

45 

41 

32 

29 

33 

36 

30 

32 

39 

48 

40 

35 

24 

24 

32 

36 

35 

23 

16 

28 

39 

26 

19 

9 

15 

23 

•20 

30- 

Kureka  Springs  . 

S  Maximum- 

58 

58 

62 

58 

37 

47 

(J8 

49 

63 

65 

"63 

"66 

59 

49 

46 

40 

46 

53 

64 

46 

35 

27 

44 

48 

44 

44 

30 

29 

•29 

41 

49 

48. 

(  Minimum  •• 

28 

34 

47 

30 

21 

24 

40 

33 

32 

43 

45 

42 

44 

43 

•24 

24 

28 

23 

32 

33 

19 

12 

13 

,30 

23 

•22 

5 

-  1 

10 

20 

16 

27. 

Fayetteville 

\  Maxinuim-- 

62 

58 

50 

51 

38 

44 

62 

51 

61 

62 

62 

54 

64 

60 

53 

39 

43 

51 

51 

49 

37 

26 

41 

46 

45 

42 

31 

24 

28 

38 

47 

47. 

(  Minimum  ■• 

38 

36 

31 

31 

24 

28 

39 

38 

24 

34 

44 

38 

42 

41 

21 

24 

28 

34 

22 

32 

22 

12 

12 

33 

24 

27 

6 

1 

12 

21 

13 

26. 

Fort  Smith   

)  Maximum-  • 

59 

48 

66 

48 

43 

89 

63 

49 

61 

67 

63 

70 

63 

55 

38 

39 

42 

.47 

61 

44 

34 

■26 

46 

51 

43 

54 

28 

26 

'29 

4] 

41 

47. 

1  Mininunn  •• 

40 

40 

47 

35 

31 

28 

35 

36 

29 

30 

46 

35 

43 

38 

30 

30 

31 

28 

33 

34 

26 

17 

18 

28 

29 

27 

11 

8 

20 

27 

22 

30. 

Hrannis 

\  Maxinunn-- 

57 

55 

67 

64 

57 

.59 

60 

62 

62 

66 

66 

65 

60 

59 

54 

46 

48 

47 

50 

48 

49 

37 

41 

61 

54 

62 

52 

38 

31 

44 

45 

53. 

'  Minimum  •• 

37 

35 

43 

33 

27 

28 

•20 

35 

38 

31 

34 

34 

42 

40 

28 

24 

20 

25 

28 

26 

25 

15 

11 

18 

20 

22 

12 

5 

15 

22 

22 

26. 

Gravette 

\  Maximum-  - 
'  Minimum  -- 

.52 
21 

56 
29 

65 

50 

60 
32 

38 
22 

47 
16 

61 
25 

52 
'29 

64 
21 

65 
25 

61 

39 

65 
26 

60 
35 

52 
41 

51 
24 

42 
25 

43 
29 

50 
18 

48 
•24 

47 
35 

37 
21 

27 
13 

42 

8 

46 
32 

45 
24 

40 
19 

29 
5 

26 
-  3 

'29 
ll 

40 
10 

46 
8 

47. 

23. 

TTarri'iOTl 

S  Maxinuim-  ■ 
1  Mininuim  -  • 

51 
29 

61 
25 

62 
43 

54 
32 

38 
23 

50 
28 

65 
28 

54 
36 

64 
27 

69 
31 

05 
39 

70 
34 

62 
31 

43 
31 

35 
25 

44 
'25 

54 
19 

52 
•29 

46 
36 

40 
23 

25 
13 

48 
10 

60 
30 

47 
25 

42 
23 

31 
6 

23 
0 

28 
10 

39 
24 

47 
12 

48. 

XI (11  1  i^yjii  ,...-•••■ 

25. 

Helena %■■. 

*  Maxinunn-  - 

61 

62 

71 

63 

54 

60 

63 

64 

65 

71 

74 

79 

65 

57 

51 

43 

51 

53 

64 

64 

44 

35 

44 

53 

63 

57 

31 

33 

35 

47 

49 

55. 

(  Mininuim  -• 

31 

30 

29 

45 

35 

25 

25 

33 

31 

30 

34 

37 

36 

39 

47 

35 

29 

25 

25 

37 

35 

26 

11 

16 

29 

28 

20 

10 

9 

21 

28 

28. 

Hope 

\  Maximum - 

65 

55 

70 

66 

49 

61 

63 

64 

63 

66 

71 

71 

55 

56 

56 

55 

50 

47 

50 

51 

46 

40 

40 

51 

66 

62 

44 

26 

34 

43 

46 

53. 

)  Mininuim  . 

36 

37 

48 

38 

33 

24 

35 

33 

30 

33 

41 

33 

49 

60 

37 

33 

24 

25 

30 

37 

34 

24 

15 

27 

35 

31 

15 

12 

19 

27 

22 

31. 

Hot  Sprinsrs 

\  Maximum- 

60 

61 

63 

65 

46 

58 

63 

60 

64 

68 

69 

70 

60 

62 

51 

40 

49 

49 

53 

46 

40 

32 

43 

43 

51 

69 

46 

31 

31 

46 

46 

51. 

1  Minimum  . 

39 

35 

45 

37 

32 

27 

35 

36 

33 

33 

42 

37 

39 

48 

35 

31 

25 

26 

32 

S7 

31 

22 

16 

27 

36 

27 

19 

7 

17 

27 

2.'!30. 

Hutti**".    

\  Maxinuim - 
(  Minimum  . 
)  Maxinunn. 

64 
37 
53 

66 
38 
50 

1i 
50 
65 

46 
43 
64 

.56 
30 

42 

55 
24 

51 

62 
32 
52 

57 
34 
81 

57 
33 
69 

64 
32 
64 

72 
41 
66 

72 
37 
64 

.... 

.... 

... 

.... 

45 
27 

48 

41 
•29 
34 

50 
38 

50 
20 
47 

54 
25 
45 

62 
•28 
45 

60 
26 
S3 

44 

14 
24 

36 
'20 
29 

45 
31 
39 

47 
29 

4  J, 

■55. 

:'.0. 
48. 

.louesboro 

"54 

"56 

"49 

"38 

"38 

44 

"53 

"52 

(  Minimum  . 

35 

38 

38 

40 

32 

35 

40 

38 

33 

37 

47 

37 

37 

41 

37 

32 

32 

25 

31 

37 

33 

20 

15 

33 

32 

29 

15 

6 

12 

26 

10 

Junction 

.  \  Maximum. 

68 

70 

73 

62 

52 

56 

63 

67 

64 

65 

67 

72 

74 

60 

54 

60 

62 

59 

64 

63 

54 

69 

63 

61 

57 

64 

64 

39 

42 

45 

48 

!'.',' 

)  Miniuium  . 

34 

35 

43 

41 

35 

'20 

30 

,32 

34 

30 

31 

37 

39 

37 

32 

•29 

27 

25 

33 

36 

31 

28 

31 

33 

•29 

26 

26 

14 

18 

27 

25 

:-.'  1  . 

Little  Rock. ... 

\  Maxinuim. 

56 

52 

68 

66 

47 

55 

62 

56 

62 

66 

67 

67 

55 

52 

47 

35 

43 

47 

64 

53 

38 

30 

41 

49 

47 

62 

31 

24 

30 

41 

44 

19. 

i  MininiMui  . 

41 

34 

47 

39 

32 

27 

37 

40 

34 

37 

47 

41 

46 

47 

32 

31 

27 

29 

36 

36 

28 

22 

18 

30 

36 

29 

12 

8 

•20 

29 

26 

32. 

I.iitliprvill©   

.  ',  Maxinuim. 

57 

53 

57 

61 

41 

64 

60 

65 

57 

63 

59 

61 

58 

53 

52 

34 

42 

47 

49 

■i- 

36 

31 

40 

42 

44 

48 

41 

22 

27 

38 

37 

47. 

LjULIICI**''*^      •...-• 

I  Miniinum  . 

39 

35 

44 

35 

26 

24 

33 

27 

28 

37 

44 

36 

42 

48 

30 

28 

26 

26 

32 

34 

28 

16 

14 

26 

30 

25 

14 

5 

14 

25 

•20 

•28. 

, 

S  MBxiunnii  . 
i  Minimum  . 
\  Maximum. 
!  Miniinum  . 

67 

65 

72 

69 

68 

72 

60 

66 

61 

68 

72 

74 

59 

61 

64 

47 

50 

48 

66 

.  .-.  . 

. . . . 

30 

34 

44 

47 

58. 

;'8. 

63. 

Magnolia 

42 
60 
37 

45 
54 
34 

55 

33 

69 
40 

34 
49 
34 

35 

46 

44 

40 

42 

53 

44 

45 

.50 

46 

38 

30 

18 

18 

27 

23 

48 
2l) 

AI  ^1  v**m                .  • 

68 
46 

62 

64 

29 

68 
28 

69 
39 

70 
31 

62 
34 

55 
49 

52 
38 

42 
32 

49 
23 

"56 
25 

"55 
32 

"55 
38 

"48 
33 

"•35 
•24 

"44 
15 

"43 
23 

"m 

38 

"59 
24 

"51 
21 

39 
9 

31 
17 

45 
27 

-'IftiVCIl* •' 

29. 

-Mammoth  Spg.$§ 

j  Maximum . 

50 

51 

60 

52 

36 

"5^2 

"63 

"46 

60 

64 

65 

66 

49 

50 

44 

43 

36 

45 

50 

48 

46 

26 

38 

47 

39 

36 

17 

25 

29 

37 

4:> 

-15. 

(  M-nimuni . 

27 

23 

•24 

46 

28 

23 

26 

26 

24 

24 

28 

27 

30 

33 

29 

30 

•23 

18 

18 

28 

31 

16 

11 

16 

23 

27 

9 

-  6 

—'4 

13 

l\> 

■^2. 

Mariauna 

)  vlaximum. 

55 

53 

71 

68 

50 

62 

60 

56 

62 

67 

70 

70 

64 

63 

51 

45 

44 

49 

64 

60 

58 

40 

41 

61 

49 

49 

47 

40 

32 

.39 

45 

54. 

i  Miniiniun  _ 

37 

29 

40 

41 

34 

28 

27 

37 

30 

36 

46 

36 

38 

37 

43 

35 

27 

24 

33 

37 

35 

22 

16 

28 

27 

26 

18 

9 

16 

28 

18 

•■'0. 

Marked  Tree  vW.. 

S  Maxinunn  _ 

48 

66 

57 

41 

50 

57 

49 

69 

65 

69 

64 

54 

48 

45 

37 

46 

44 

63 

54 

40 

28 

38 

48 

41 

45 

•20 

21 

28 

39 

48 

47 

-16. 

)  Minimum  ] 

32 

33 

44 

34 

31 

34 

37 

31 

31 

36 

35 

37 

40 

44 

35 

27 

26 

27 

35 

36 

2i 

16 

18 

29 

25 

15 

7 

7 

19 

16 

16 

28. 

Marshall 

*  Maximum  ], 

57 

56 

59 

55 

39 

.53 

66 

57 

60 

66 

68 

62 

55 

45 

32 

37 

50 

54 

47 

40 

28 

42 

46 

43 

43 

30 

23 

29 

37 

36 

44 

47. 

1  Miiiiunnii 

30 

31 

44 

37 

26 

28 

35 

40 

26 

32 

31 

37 

43 

30 

28 

24 

24 

35 

32 

28 

16 

13 

28 

29 

23 

15 

13 

3 

26 

25 

14 

-7 

Mena...  .....•-•• 

)  Maximum 
(  Minimum  ] 

63 
35 

52 
38 

64 
41 

47 
36 

45 
•29 

47 
24 

55 
44 

3o 

62 

30 

64 
35 

61 
42 

65 
35 

68 
38 

57 
44 

46 
27 

46 
26 

47 
25 

50 
25 

49 
32 

44 
30 

35 
25 

28 
17 

41 
13 

44 
30 

45 
29 

62 
26 

45 
14 

28 
6 

2'j 
It 

42 
i;5 

4;^ 
20 

-:'.' 

■  J  .s 

Mt.  Home  

\  Maximum  ] 

56 

55 

59 

58 

40 

54 

70 

68 

67 

70 

70 

71 

52 

47 

48 

34 

40 

50 

57 

46 

41 

28 

45 

49 

42 

41 

26 

29 

28 

41 

42 

49. 

'  Minimum 

31 

26 

41 

32 

24 

23 

29 

28 

25 

31 

38 

30 

35 

38 

28 

25 

24 

2() 

28 

36 

24 

13 

10 

25 

27 

22 

7 

1 

11 

23 

12 

•>4. 

■}  Maximum' 

55 

49 

68 

67 

45 

54 

63 

52 

63 

70 

70 

69 

60 

53 

51 

40 

41 

49 

65 

60 

50 

37 

41 

41 

47 

60 

41 

26 

30 

40 

48 

.50. 

Newport 

i  Miuimuni ' 

39 

•29 

40 

41 

29 

26 

35 

36 

28 

33 

46 

32 

37 

41 

38 

34 

36 

23 

31 

40 

30 

21 

16 

29 

35 

36 

15 

7 

14 

26 

17 

30. 

Osceola 

,'  Maximum' 

56 

6-1 

61 

63 

46 

55 

64 

53 

65 

70 

71 

70 

60 

52 

51 

52 

62 

52 

65 

66 

60 

39 

40 

47 

45 

44 

40 

30 

30 

32 

52 

51. 

'  /  Minimum  ] 

36 

28 

39 

43 

34 

28 

36 

37 

29 

35 

47 

35 

39 

45 

42 

'35 

26 

24 

33 

40 

34 

20 

13 

29 

35 

39 

14 

6 

17 

26 

15 

30.; 

Ozark  

\  Maximum ' 

60 

47 

60 

80 

45 

55 

64 

54 

60 

67 

65 

66 

59 

56 

54 

45 

49 

61 

45 

38 

32 

34 

46 

45 

,   51 

38 

24 

26 

44 

44 

.io.; 

1  Minimum ' 

34 

39 

43 

35 

29 

21 

21 

35 

45 

46 

41 

40 

36 

50 

31 

25 

25 

32 

35 

27 

17 

15 

30 

30 

24 

15 

7 

'll 

21 

18 

•29.; 

Pine  BUiff 

\  Maximuui 

63 

57 

73 

68 

53 

65 

66 

64 

67 

72 

72 

74 

69 

53 

60 

"« 

50 

60 

60 

50 

48 

39 

47 

51 

62 

60 

46 

-.31 

34 

45 

49 

.55. 1 

'/  Minimum  ' 

3!) 

35 

37 

41 

33 

26 

38 

37 

•29 

38 

46 

36 

41 

49 

40 

34 

25 

26 

34 

36 

34 

26 

17 

27 

40 

27 

20 

10 

19 

27 

24 

31  .S 

S  Maxinunn ' 

56 

5'? 

61 

63 

40 

64 

61 

53 

65 

67 

70 

68 

58 

50 

48 

40 

37 

47 

•  52 

46 

46 

31 

35 

43 

42 

38 

30 

29 

27 

42 

48 

48.  ( 

Piicaliontas 

'  Minimum 

35 

27 

36 

40 

29 

25 

30 

40 

26 

32 

42 

32 

35 

38 

40 

32 

24 

21 

•29 

37 

31 

IS 

12 

27 

32 

'29 

10 

6 

12 

25 

15  27.f 

Portlai  d  

^  Maximum  ' 

66 

62 

75 

72 

54 

60 

62 

60 

65 

70 

74 

76 

66 

67 

66 

46 

45 

47 

61 

68 

56 

42 

46 

61 

56 

64 

54 

27 

36 

44 

46  57.E 

(  M 1  uiiiuini  ' 

36 

32 

48 

44 

36 

24 

36 

32 

36 

31 

45 

39 

45 

54 

44 

35 

28 

28 

■59 

41 

36 

29 

18 

26 

46 

27 

25 

12 

20 

30 

28  33.E 

)  Maximmii  ■ 
)  Minimum  ' 

6t 

.59 

71 

61 

58 

61 

64 

61 

63 

65 

70 

75 

73 

62 

52 

44 

60 

49 

64 

55 

46 

36 

39 

44 

53 

54 

41 

30 

35 

43 

46'54.] 

Prescott 

39 

34 

42 

42 

33 

44 

34 

34 

31 

30 

35 

35 

39 

40 

37 

32 

24 

25 

31 

40 

32 

24 

15 

20 

30 

'29 

18 

9 

16 

27 

24  30.E 

\  Maximum ' ' 

61 

55 

71 

68 

51 

59 

62 

60 

63 

68 

71 

7') 

65 

56 

51 

43 

47 

60 

57 

59 

54 

40 

45 

46 

68 

66 

53 

30 

36 

44 

48!,54.e 

Rison  

(  M iui'mum  ■ 

39 

33 

45 

42 

33 

■25 

38 

36 

31 

33 

43 

36 

43 

49 

41 

34 

24 

28 

34 

40 

35 

26 

17 

16 

29 

28 

22 

10 

17 

28 

24131  .t 

\  Maxinunn  - 

57 

59 

64 

59 

37 

47 

62 

51 

63 

63 

63 

64 

61 

54 

49 

38 

43 

60 

51 

46 

34 

26 

41 

46 

44 

44 

28 

27 

29 

40 

49I4S.C 

Rosrers  

1  Miuiimim  -  ■ 

27 

30 

60 

32 

23 

25 

•29 

35 

23 

27 

43 

29 

34 

44 

2u 

25 

30 

20 

26 

34 

23 

14 

11 

27 

25 

23 

6 

0 

10 

21 

11  ■25.1 

\  ^Taxiinuni ' ' 

58 

55 

67 

67 

64 

55 

60 

62 

61 

67 

67 

67 

68 

65 

62 

60 

62 

50 

65 

51 

50 

42 

39 

44 

49 

45 

48 

40 

39 

41 

45 

-".5.  ( 

Searcy 

[  Miuiinuiii  ' ' 

34 

32 

51 

50 

40 

3(1 

36 

34 

34 

36 

40 

50 

52 

48 

42 

40 

40 

28 

30 

45 

40 

27 

21 

25 

28 

29 

20 

10 

12 

20 

22 

«.- 

^  Maximum '  * 

57 

57 

71 

65 

57 

55 

64 

58 

61 

66 

59 

68 

62 

64 

51 

44 

44 

49 

65 

58 

53 

43 

42 

47 

48 

51 

25 

25 

31 

40 

45 

t1.« 

Stuttgart 

f  Mininunn '  * 

29 

46 

50 

31 

28 

37 

35 

32 

35 

46 

35 

40 

40 

44 

33 

25 

25 

35 

39 

36 

33 

19 

27 

35 

28 

19 

9 

11 

20 

20 

27 

.11.: 

^  Maxinuim '  * 

64 

61 

51 

64 

60 

61 

66 

55 

63 

68 

68 

69 

68 

62 

55 

38 

46 

50 

60 

50 

37 

35 

43 

60 

49 

56 

43 

61 

63 

64 

'■5.  7 

Suhiaco  

/  Minimimi  ■  • 

35 

37 

37 

45 

•29 

27 

30 

37 

31 

33 

46 

36 

35 

40 

30 

30 

28 

26 

31 

36 

29 

11 

15 

26 

30 

28 

16 

16 

32 

36 

31 '.  1 

\  Maximum  ■  - 

'     70 

61 

71 

64 

50 

63 

68 

68 

65 

69 

70 

75 

61 

60 

64 

46 

53 

50 

64 

64 

42 

35 

47 

52 

54 

04 

50 

34 

39 

47 

"53 

I''..  ■- 

Tftxarkaiin 

I  Minimum  -  • 

36 

40 

51 

40 

32 

•24 

38 

34 

32 

35 

41 

34 

42 

30 

34 

30 

24 

26 

31 

40 

31 

22 

IB 

29 

29 

28 

26 

13 

21 

22 

24 

Sll.h 

^  Maximum ■  • 

63 

51 

61 

61 

61 

65 

70 

71 

63 

54 

63 

43 

46 

47 

56 

60 

56 

38 

43 

53 

52 

.59 

53 

26 

35 

43 

41 

5^2.7 

Warren 

i  Mini  muni  ■  • 

40 

30 

39 

34 

35 

33 

47 

38 

41 

40 

42 

34 

26 

26 

31 

39 

35 

27 

18 

'25 

44 

28 

23 

11 

19 

30 

24 

n.b 

J  Maximum-  • 

531 

"'5'2 

"()9, 

"66 

"45 

54 

64 

54 

53 

67 

68 

67 

64 

58 

51 

41 

45 

49 

5-) 

54 

50 

35 

40 

50 

46 

49 

32 

26 

29 

36 

40 

50.6 

Wynne.. 

<  Miuimuui  ■■ 

36 

27 

39 

41 

32 

26 

34 

33 

27 

32 

46 

32 

1 

40 

44 

40 

34 

26 

•23 

32 

36 

35 

22 

15 

28 

31 

26 

1 

15 

8i 

1 

9 

27 

17 

29.5 

S«    Instrument-i  an-  read  in  the  moruina:tlie  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  wUich  it  alu)ost  always  occurs. 


yriPfT^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 

CLIMATOLOGICAL    DATA 


RRl^flNSflS   SECTION 
HARVEY  S.  COLE,  Metorologist 


Vol.  XXX  Little  Rock,  Ark,    Year  1925 


No.  13 


GENERAIi  SUMMARY 

The  dry  weather  which  characterized  the  year  1924  continued 
through  1925,  and  while  the  annual  amount  does  not  show  so 
great  a  departure  from  the  normal  as  occurred  in  1924,  thefirst 
six  months  of  the  year  were  the  driest  of  any  year  since  state 
wide  records  have  been  kept  in  Arkansas.  During  the  period 
from  January  1st  to  June  30th  the  average  precipitation  for  the 
State  was  only  14.32  inches,  which  is  11.87  inches  below  nor- 
mal and  approximately  three  inches  less  than  ever  previously 
measured  during  the  same  months. 

Normally  Arkansas  recieves  considerably  more  than  5U7o  ot 
the  annual  rainfall  during  the  first  six  months  of  the  year,  May 
being  the  wettest  month  and  October  the  driest,  but  in  1925 
May  was  the  driest  month  of  the  year  and  with  one  ex- 
ception the  driest  on  record,  while  October  was  the  wettest  of 
the  year  and  with  but  one  exception  the  wettest  on  record.  Ap- 
proximately one  third  of  the  annual  precipitation  occurred  dur- 
ing the  first  six  months  of  the  year  and  two  thirds  during  the 

latter.  •   c  ^^ 

As  is  often  the  case  during  years  with  deficient  rainfall,  the 
temperature  averaged  considerably  above  normal.  January  was 
practically  normal  with  regards  temperature,  but  February, 
March,  and  April  were  unusually  warm.  Vegetation  started 
growing  early  and  fruit  was  damaged  in  northwestern  counties 
by  frost  and  freezing  weather  near  the  middle  of  March.  All 
farm  work  started  early  in  the  spring  and  continued  unabated, 
crops  being  planted,  cultivated,  and  matured  much  in  advance 
of  the  average  year.  May  was  cool,  but  June,  July,  August,  and 
September  were  warm.  October,  November,  and  December  were 
cold,  the  coldest  weather  of  the  year  occurring  in  most  sections 
of  the  ?tate  on  December  28th,  but  the  low  means  of  the  last 
three  nonths  did  not  offset  the  excess  in  temperature  previously 
accumulated  and  the  year  closed  with  an  annual  mean  of  63.0° 
or  2°  above  normal,  1925  being  next  to  the  warmest  year  on 
f  record. 

Although  the  dry  weather  of  the  spring  interfered  somewhat 
with  the  preparation  of  land  for  planting  and  serioulsy  damaged 
corn,  strawberries,  meadows,  and  pastures,  the  cotton  crop  did 
not  suffer;  in  fact  the  dry  weather  kept  grass  from  growing 
so  rapidly  as  it  usardly  does  and  farmers  were  able  to  keep 
clean  and  well  cultivated  an  unusually  large  acreage  of  cotton 
at  a  much  less  expense  than  is  necessary  during  a  spring  and 
summer  of  average  rainfall.  The  hot,  dry  weather  also  held 
boll  weevil  in  check  and  damage  from  weevil  and  worms  was 
not  large  during  1925. 

The  weather  during  the  fall  months  was  almost  disastrous 
for  the  farmers  in  Arkansas.  Early  in  September  an  unprece- 
dented heat  wave  caused  cotton  to  shed  and  open  prematurely 
and  with  the  acreage  and  production  above  normal,  labor  scarce, 
and  rainfall  near  the  heaviest  on  record,  picking  cotton  and 
harvesting  rice  soon  became  matters  of  serious  import.  _  The 
rains  continued,  cotton  sprouted  in  the  boll  and  rice  in  the 
shock,  cotton  bolls  rotted,  and  in  some  sections  in  order  to  get 
the  cotton  crop  out  of  the  field  it  became  necessary  to  gather 
and  thresh  the  bolls.  When  the  crop  was  ready  for  market  the 
qualitv  was  inferior  and  the  price  low. 

w.  c.  H. 


f|4(r  :<^3&Rt 


^/lAR  15  192? 


AVEATnEK  BY  MONTH?  ,.^ 

Ja/iuarv:- Moderate  winter  weather  prevailed  during  the 
first  two  decades  of  January  with  colder  weather  the  last  week 
of  the  month,  temperatures  being  somewhat  below  zero  at  a 
few  northern  and  northeastern  stations  and  18°  to  20  to  the 
southern  border.  Frequent  freezing  and  thawing  weather  dam- 
aged oats  in  some  localities,  but  snow  which  fell  the  latter  part 
of  the  month  remained  on  the  ground  for  a  few  days  in  north- 
ern counties,  making  conditions  more  favorable.  Rainfall  was 
deficient,  the  soil  being  too  diy  for  plowing  in  some    southern 

counties. 

i^eftamrv:- With  but  one  exception  this  was  the  warmest 
February  on  record  in  Arkansas.  The  mean  temperature  was 
7.1- above  normal,  the  first  decade  being  unusually  warm, 
temperatures  20°  to  22°  above  normal  being  of  common  oc- 
curence. The  warm  weather  was  favorable  for  all  outdoor  work. 
Fruit  buds  began  developing,  much  plowing  was  done  and 
wheat,  oats,  rye,  meadows,  and  pastures  made  excellent  pro- 
gress tTifoughout  the  month.  . 

J/rt/r/c-  :S[arch  was  warm  and  dry.  With  the  exception  ot  a 
few  days  the  first  of  the  month  and  again  about  the  middle, 
temperatures  were  almost  continually  above  normal.  The  av- 
erage precipitation  was  1.69  inches  which  is  with  but  three  ex- 
ceptions the  least  for  this  section  during  the  month  of  March 
and  at  numerous  stations  the  monthly  totals  were  the  lowest  ^ 
on  record  for  March.  The  weather  was  very  favorable  for  farm 
work  except  too  dry  in  some  southern  localities.  The  close  of 
the  month  found  cotton  planting  in  progres  and  corn  planting 
nearing  completion  in  most  southern  and  central  sections. 
Killing  frost  on  the  15th  damaged  peaches  and    plums   in  the 

northwestern  counties. 

A-pnl:-  Like  the  preceding  month,  April  was  warm  and  dry, 
the  mean  temperature  being  near  the  highest  April  mean  on 
record  and  the  average  precipitation  near  the  least.  The  last 
three  or  four  days  of  the  month  were  cold,  a  temperature  ot 
28°  being  recorded  at  Gravette.  This  cool  weather  damaged 
fruit  and  hurt  cotton.  Farm  w^ork  made  excellent  progress 
throughout  the  month,  cotton  planting  progressing  rapidly  and 
by  the  middle  of  the  month  good  stands  were  reported  in  most 
southern  and  central  sections.  Corn  planting  was  practically 
completed.  All  fields  were  clean  at  the  close  of  the  month,  but 
in  southern  and  southeastern  counties  the  weather  was  too  dry 
for  oats,  meadows,  and  pastures,  and  the  strawberry  crop  was 
seriouslv  damaged.  t-    .  ^ 

Mil)/:-  The  dry  weather  which  characterized  the  Iirst  tour 
months  of  the  vear  continued  through  May,  the  May  average 
being  one  of  the  least  on  record.  The  State  experienced  a  wide 
range  in  temperature  during  the  month, 102°  at  Helena  on  the 
30th  equalling  the  highest  on  record  for  May  and  26"  at  Dut- 
ton  on  the  1st  being  within  2°  of  the  lowest.  Although  the 
weather  was  too  dry  for  corn,  oats,  meadows,  and  pastures,^  the 
cotton  crop  made  excellent  progress  except  in  a  fe^v  localities 
where  it  was  too  dry  for  germination  At  theclose^of  the  month 
cotton  chopping  was  well  along  throughout  the  State  and  all 
farm  work  ahead  of  the  average  season. 

J»;(^: -During  June  the  rainfall  was  only  50%  of  the  normal 
amount  and  the  temperature  averaged  5.5°  above  normal,  this 
being  one  of  the  warmest  Junes  on  record.  Abundant  rains  fell 
in  some  southwestern,  northern,  and  northwestern  localities, 
but  in  many  eastern  and  southern  counties  the  drought  contin- 
ued severe.  Cotton  was  damaged  slightly  in  the  southeast  and 
all  other  crops  seriously.  Elsewhere  cotton  made  good  toex- 
OFTHt 
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celleni  progress,  fields  were  clean,  and  at  the  close  of  the  month 
squares  and  blooms  were  plentiful.  Very  few  weevil  were  re- 
ported. Rice  Avas  in  good  condition  where  irrigated,  but  water 
in  the  wells  was  low,  making  pumping  expensive.  All  streams 
of  the  State  continued  at  low  stages  during  the  month. 

July:-  The  drought  which  characterized  the  first  six  months 
of  the  year  was  broken  by  moderate  rains  during  July,  however 
the  geographical  distribution  of  the  July  rains  was  very  irreg- 
ular, Corning  reporting  only  0.59  inch  while  Grannis measured 
10.41  inches.  These  rains  were  very  beneficial  and  while  early 
corn  was  seriously  in  some  sections,  late  corn  made  very  good 
progress  and  other  crops  improved  rapidly  following  the  rains. 
Conditions  continued  favorable  for  cotton,  damage  from  weevil 
and  worms  being  slight,  and  at  the  close  of  the  month  the  crop 
was  in  excellent  condition  and  bolls  were  opening  in  the  south- 
ern counties. 

AuguM:-  Precipitation  was  light  during  August,  less  than 
50%  of  the  normal  rainfall  occurring,  and  despite  the  fact  that 
July's  precipitation  was  over  an  inch  above  normal  the  State 
as  a  whole  was  very  dr3'  at  the  close  of  the  month.  The  weather 
during  the  first  three  weeks  of  the  month  was  favorable  for  all 
crops,  but  during  the  last  week  hot  winds  damaged  the  cotton 
crop  seriously.  Much  of  (he  August  crop  dropped  off,  the  plants 
stopped  blooming,  and  in  some  sections  bolls  began  opening 
prematurely.  Late  corn  was  badly  injured  except  in  a  few 
northwestern  localities  where  rainfall  was  more  abundant. 

5'cpte?H6cr:- September  was  marked  by  unusually  high  day 
temperatures  and  high  monthly  means.  The  mean  temperature 
•  for  the  State  was  80.5°  which  is  the  highest  September  mean 
on  record,  and  113°  at  Helena  on  the  6th  is  the  highest  temp- 
erature on  record  for  the  month.  The  weather  for  the  month 
was  unfavorable  for  most  crops.  The  extremely  high  day  temp- 
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Year 


Means 
and  £x. 
tr  ernes 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 , 

1916 

1917 

1918 

1919... 

1920 

19:41 

1922 

1923 

ly;!4 

1925 


Temperature 


+j 

H 

o 

«3  «, 

ji 

11 

1.0 

lie 

60.5 

-0.5 

108 

60.0 

-1.0 

106 

60.7 

-0.3 

103 

61.3 

+0.3 

108 

59.8 

+1.2 

105 

63.0 

+2.0 

112 

62.4 

+  1.4 

111 

61.4 

+0.4 

108 

f.0.6 

-0.4 

112 

62.0 

+  1.0 

108 

61.1 

+0.1 

116 

60.4 

-0.6 

108 

59.3 

-1.7 

105 

60.5 

-0.5 

105 

59.5 

-1.5 

106 

60.2 

-0.8 

101 

61.7 

+0.7 

113 

62.1 

+  1.1 

103 

62.1 

+  1.1 

111 

61.0 

0.0 

105 

62.9 

+  1.9 

107 

59.8 

-1.2 

106 

61.6 

+0.6 

108 

61.4 

+0.4 

110 

60.6 

-0.4 

107 

61.9 

+0.9 

107 

59. 2 

-1.8 

106 

61.4 

+0.4 

115 

61.6 

+0.6 

113 

60.7 

-0.3 

105 

64.2 

+3.2 

107 

62.7 

+  1.7 

111 

61.6 

+0.6 

109 

6J.I 

-0.9 

no 

63.0 

+2.0 

113  ) 

-29 

6 

-14 
-13 
-22 
-17 
4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 

-  7 

-  8 
0 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-10 

-  2 

-  3 
7 
2 

-  8 

-  6 


Precipitation 


Q> 

S 

f 

< 

fi4i 

47.93 

44.49 
57.75 
47.91 
49.05 
44.69 
38.  02 
46.52 
56.83 
41.49 
49.03 
35.28 
51.70 
44.62 
43.45 
63.65 
56.97 
49.71 
48.88 
44.05 
45.21 
49.53 
45.83 
54.01 
42.  85 
53.08 
42.  18 
40.72 
44,64 
54.52 
54.28 
47.46 
46.50 
59.85 
37.03 
42.19 


-  3.44 
+  9.82 

-  0.02 
+  1.  12 

-  3.24 

-  9.91 

-  1.41 
+  8.90 

-  6.44 
+  1.10 
-12.65 
+  3.77 

-  3.31 

-  4.48 
+  15.72 
+  9.04 
+  1.78 
+  0.95 

-  3.88 

-  2.72 
+  1.60 

-  2.10 
+  6.08 

-  5.08 
+  5.15 

-  5.75 

-  7.21 

-  3.29 
+  6.59 
+  6.35 

-  0.47 

-  143 
fll.92 
-10.90 

-  5.74 


Number  of  days 


>>  f^ 

w 

is-a 

■o 

S§ 

i 

ft-'S 

o 

0<  u 


1  7 

98 

100 

180 

94 

91 

159 

98 

109 

185 

95 

85 

176 

97 

92 

167 

92 

106 

171 

97 

98 

178 

96 

91 

159 

105 

102 

170 

105 

90 

150 

120 

95 

175 

111 

79 

150 

121 

94 

162 

107 

96 

169 

112 

85 

146 

107 

112 

156 

96 

113 

163 

91 

111 

158 

100 

108 

173 

93 

96 

172 

109 

84 

152 

117 

96 

171 

110 

85 

158 

107 

100 

149 

109 

107 

163 

81 

121 

191 

76 

99 

187 

74 

104 

174 

76 

115 

166 

75 

124 

174 

74 

lis 

178 

85 

102 

170 

83 

112 

160 

82 

123 

193 

68 

105 

184 

81 

100 

84 

94 

98 
75 
75 
83 
79 
76 
89 
76 
92 
65 
81 
84 
78 
103 
95 
86 
92 


95 
81 
89 
82 
82 
75 
75 
75 
91 
90 
83 
87 
102 
74 
74 


eratures  of  the  first  decade  caused  much  cotton  to  open  prema- 
turely and  the  rains  the  latter  portion  of  the  month  delayed 
picking.  The  warm  rainy  weather  caused  some  seed  to  sprout 
in  the  boll. 

October:-  The  month  was  one  of  the  coldest  and  wettest  on 
record,  precipitation  averaging  4.73  inches  above  normal  and 
temperatures  3.6°  below.  Killing  frosts  or  freezing  temperature 
occurred  in  practically  all  portions  of  the  State  on  the  28th, 
13°  being  recorded  at  Button  on  the  31st.  The  heavy  rains 
brought  all  streams  to  moderately  high  stages  and  considerable 
damage  resulted  in  the  lowlands,  a  conservative  estimate  of  the 
loss  from  high  water  being  $185,000.  As  a  whole  the  month  was 
very  unfavorable  for  harvesting. 

November:-  November  was  more  favorable  for  harvesting  than 
October.  After  the  first  week  showers  were  less  frequent  and 
much  cotton  was  picked  and  corn  gathered.  Rice  harvesting  was 
delayed  more  by  the  rains  than  cotton  picking.  Six  to  ten  inches 
of  rain  fell  in  southern  and  southeastern  counties  on  the  4th 
and  5th  of  November.  Considerable  damage  resulted,  but  for- 
tunately most  crops  in  that  section  of  the  State  were  already 
harvested  and  the  loss  was  correspondingly  reduced. 

December:-  The  first  half  of  the  month  was  warm,  but  during 
the  latter  half  daily  meanswere  almost  uniformly  below  normal. 
A  cold  wave  occurred  on  the  28th  giving  temperatures  zero  to 
6°  below  at  several  northern  stations  and  13°  to  the  south- 
ern border,  the  lowest  temperatures  of  the  year  occurring  at 
mo.st  stations.  There  were  only  three  rainy  days  during  the 
month  and  the  monthly  total  precipitation  was  one  of  the  least 
on  record.  The  weather  was  generally  favorable  for  all  farm  and 
outdoor  work,  cotton  picking,  ginning,  and  rice  threshing  be- 
ing nearly  completed  at  the  close  of  the  month.  Winter  grains 
were  in  g  >od  condition,  but  the  acreage  small. 


KIIililNa    FROSTS,     1925 


Stations 


Amity  

Arkadelphia. . . 
-Arkansas  City. 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Brancli 

Bentouville 

Black  Hock 

BooneviUe. 

Brinkley 

Calioo  Kock.  . . 

Oa[ndeu 

Centerpoint  — 

Ciarenaon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.   I  — 

Danville  

Darrlanelle 

Dodd   City  .... 

Dumas 

DuttOD   

El  Dorado 

England 

Eureka  Sprins:? 
Evening  Shade 
Fayetteville  .. . 
FortSmitb.    . 
Freeman  Spr. 

Fulton .  . 

Georgetown.   .. 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Hope  

Hot  Springs... 
Huttig 


Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 

Mar. 
Mar. 

tMar. 


Mar. 
Mar- 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 

tMar. 
Mar. 

tMar. 

Mar. 
Mar. 

Mar. 
Mar. 
Mar. 


Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
May. 
Mar, 
Apr. 


Mar. 
Mar. 

tMar. 

tMar. 

Mar. 


First  111 
autuinii 


•Oct.  30 
Oct.  30 
Oct.  30 
Oct.  29 
Oct-  31 
Oct.  20 
Oct.  10 
Oct.  30 
Oct.  30 
Oct.  31 
Oct.  10 
Oct.  20 

'Oct.  30 
Oct,  21 1 
Oct  10 
Oct.  30 
Oct.  20 
Oct-  20 
Oct-  -lii 
Oct.  20 

♦Oct-  10 
Ort.  20 
Sept-  30 

■Oct-  30 
Oct.  HI 
Oct.  10 
Oct-  20 
Oct.  10 
Oct.  30 
Oct.  10 
Oct.  30 
Oct.  20 
Oct  20 
Odt.  20 
Sept.  30 
Oct-  9 
Oct.  20 
Oct.  31 
Oct.  31 
Oct.  31 

'Nov.   9 


Length 
growing 
season 


229 
2-11 
221 
217 
206 
203 
229 

230 
194 
219 
241 
219 
220 
229 
218 
207 
219 
230 

231 

186 
241 
2-12 
205 

196 
229 
163 
230 
219 
171 
219 
153 

228 
242 
230 
2U 
250 


Stations 


.[onesboro    

Junction 

Lambrook 

LtTTj.E  Kock  . . . 
Lutherville  .. , . . 

Magnolia    

Malvern   

Maminotli  Spring 

Marianna   

Marked  Tree  .. .. 

Marshall 

Meiia 

Morrillton 

Mountain  Horn 

Mount  Ida 

Murfreesboro... 

Nfevvport 

Osceola  

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindall 

Pine  Bluff 

Pocahontas.  ... 

Portland 

Prescott 

Princeton  .    ... 

Risou 

Rogers     

Searcy 

Springbank  — 

Story    

-Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 
Thornburg 
Waldron  . 
Warren  ,  , , , 
Whitecliffa 

Wynne  

Yancnnin 


+No  killing  frost  recorded;  last  Ireeziu^'  temperature  iii  spriu-.'. 
•No  killing  froat  recordud;  flr»t  freezing  tamperature  In  autumn. 
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Climatological  Data  for  Year,    1925 


Stations 


Counties 


Amity iCIark 

Arkadelphiu Clark 


Arkiuisas  City  , 

Arlberg 

Biitesville — 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Brinkley 

Calico  Rock 

C'amden   

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway  

Corning    

Dam  Mo.  l.tt 

Danville. 

Uiinlanelle  

Dumas 

DuUon  

El  Dorado 

Kugland 

liliirek-a    Springs 

FayettevlUe 

Furl  Smith    

I'ulton 

(ieurgetowii 

Gilbert 

Orannis    

Uravette 

Harrison 

Helena 

Higden  

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro    

Junction  JJ 

LITTLE  ROCK  . .  . . 

Lutherville  XX 

Magnolia 

Malvern 

>Dimmoll)  Sprinj<.  . . 

Marianna 

Slarked  Tree    

JIarsl.all     

Meiia 

Mountain  Home  . . . . 

Mount  Ida 

JDirfreesboro    

Newport 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Piggott 

Pindall 

Pine  Dlulf 

Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy  

Spriugbanktt 

Stuttgart  

Subiaco. 


Texarkana  |Miller. 

Waldron 

Warren 

WhiteolifTs  

Wynne 

Tancopin 


Desha 

Stone 

Independence. . . 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence..  

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clav 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carrroll 

Wasliington 

Sebastian 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Pnillips 

Cleburne 

Hempstead 

Garland 

Craighead 

Union 

Pulaski 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs  — 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Si.arcy 

Polk  

Baxter 

Montgomery  . . . 

Pike 

Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

■Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Arkansas 

Logan 


Scott 

Bradley 

Little  River 

Cross 

Desha 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


700 
260 
145 
700 
777 
2;« 
13i)3 
259 
205 
861 
158 
470 
200 
510 
M\i 
29;l 
190 
■All 
oiO 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1461 
457 
260 
200 
675 
900 
1250 
1052 
193 
445 
377 
60(t 
345 
182 
357 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1070 
1135 
800 
651) 
367 
231 
240 
450 
196 
307 
1500 
215 
3'1'J 
12.' 
329 
287 
243 
1385 
236 
210 
228 
1050 
332 
675 
206 
290 
260 
197 


19 
32 

20 


38 
11 
34 
22 


31 
46 
27 

6 
37 
20 
13 

9 
10 
33 

9 
11 

'37' 
22 
29 


37 
31 
19 
36 


18 
32 
10 


35 
28 
39 


29 


60.0 
61.4 

58.8 


64.8 
59.8 
64.0 
65.  4 


63.4 
61.9 


63.8 
64. 9 
56.8 
67.0 
63.8 
60.3 
60.  0 
62.8 


61.9 
58.4 

63.5' 

64.9 
63.8 
63.0 
66.2 
63.7 
61.  S 
66.4 
64.3 
68.0 
64-1 
61.6 
61.4 
62.4 
59.3 
62  1 

63.2 

62!5 


66.0 
61.0 
66.6 
64.6 


104 


June       28+ 


107 
108 
100 


Sept. 
Sept. 
Sept. 


109 
108 
109 
107 


Sept. 

ept. 

Sept. 

Sept. 


107 
107 


Sept. 
Sept. 


65.3 
59.2 
64.3 


64  4 
64.3 
65.5 


66.0 
63.3 


105 
109 
101 
106 
108 
102 
101 
104 


103 
lOU 
104 
113 

m 

105 
110 
110 
104 
104 
107 
109 
106 
106 
li.p 
104 
107 
107 
107 

m 

105 
105 


110 
107 
106 
107 


Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
.rjept. 
Sept. 
Sept. 


Sept. 
Sept. 
Sept. 
.-^ept. 

Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
St.pt. 
Sept. 
Aug. 

Sept. 
Sept. 
Sept- 


Sept. 
Sept. 
July 
Sept. 


109 
101 
111 


109 
108 
108 


107 
109 


6 

6 

8 

6t 

20+ 

7 
0+ 


5+ 

5+ 


Sept. 
Sept. 
Sept. 


Sept. 
Sept. 
Sept. 


Sept. 
Sept. 


12 
7 
6 

14 


Jan. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 
Jan. 
Dec. 
Dec. 


Deo. 
Jan. 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dee. 
.ian. 
Dec. 
Jan- 
Dec. 


Dec. 
Dec. 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 


—  6     L)ec 


Dec. 
Dec. 
Jan. 
Dec. 
Jan. 
Dec. 

Jan. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 

Dec. 

Dec. 
Dec. 


Dec. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 
Dec. 


Precipitation,  inches 


28+ 
28 
27+ 


28 
28+ 
28 
28 


28 
28+ 


28 

28 

28 

28 

28+ 

25 

28+ 

28 


28 

28 

28 

•-■8 

28 

2»+ 

28 

28 

28 

27+ 

28 

28 

28 

28 

28 
28 
28 


28 
28 
28 
28 


28 
28 
28 


27 
22 
28 


28 
28' 


C  c3 


30 
29 
41 
3 
26 
33 
20 
23 
38 
21 
40 
26 
21 
4 
42 
32 
2 
9 
39 
19 
22 
24 
18 
25 
38 
44 
39 
13 
2 
7 
28 
24 
53 
7 
54 
34 
30 
31 
46 
26 
6 
38 
20 
13 
20 
11 
37 
11 
26 
10 
41 
27 
29 
9 
1 
4 
38 
32 
19 
37 
19 
21 
34 
16 
18 
38 
28 
39 
6 
31 
21 
17 
1 


13 

Eg 


03  5 


O  E 


40.60 

41.63 

52. 73 

40. 59 

47.09 

35.  27 

48.29 

39.54 

42.96 

39.10 

40  45 

37.87 

47.94 

38. 24 

60. 55 

41.64 

50.01 

44.79 

,51.26 

50. 

54  77 

37  62 

42.98 

26. 95 

36  05 

36.68 

39  2' 

49.99 

52.79 

34.96 

'39.'6i 
48.35 
39.3' 
39.7: 
39. 88 
45. 86 
32. 62 
48.89 
36. 10 
39.6 
43.  35 
31. -li- 
as. 3;i 
56. 5( 
43.92 
54.49 
42. 15 
40. 62 
37.78 

'42' 16 
38. 68 
49.21 
47.65 
39.  -i" 
45.61 
47.56 
34.41 
36.  61 
41.45 
35.59 
21.42 
49.  54 
36.  85 
41.63 
43.94 
43.  ,"9 
42.  79 
35.81 
38.76 
62. 81 


8.71 

7.  22 

13.60 

9.33 

9.44 

5.79 

11-56 

7.49 

9.43 

8. 29 

8.44 

7.21 

13.89 

8.33 

11.05 

7.88 

9.93 

10.46 

10.58 

10.18 

n.97 

8.79 

7.15 

5.74 

7.5: 

5-21 

7.  26 

12.12 

10.41 

6.73 


July 

Nov. 

Sept. 

Oct. 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 

Sept. 
Oct. 
Sept , 
Sept. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
Apr. 
ept. 
Sept 
Nov. 
July 
Sept. 
July 
Apr. 


7.71 

10.73 
6.48 
6.52 
9.14 

10.63 
5.73 

15.6 
8.13 

10.11 

10.10 
6.7- 
8.3( 

13.5!- 
8.:j6 

13.41 
9.78 
8.96 
6.68 

7.45 

7.  :32 
10. 58 
10.72 

8.  26 
11.7il 
10.16 

6.37 
9.17 
7.92 
6.36 
8.06 

13.0.) 
9- OS 
7.21 
7.47 
8.80 
9.67 
4.90 
7.70 

12.04 


Oct. 
Oct. 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Oct. 

Sept. 

Nov. 

■luly 

Oct 

Oct 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct- 

Oct.' 

Nov- 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Oct. 

Nov. 

Nov 

July 

Nov. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

July 

Nov. 

-luly 

Oct. 

Nov. 


S"3 

■as 


Number  of  days 


0.60 

0.39 

0.80 

0.66 

0.45 

0-34 

0.72 

0.65 

1.33 

0.60 

0.12 

0.29 

0.65 

0.74 

0  69 

0.97 

0.71 

0.94 

0.6 

1.3! 

0.08 

0.27 

0.  .50 

0.26 

0.76 

1.41 

0.65 

0.65 

0.47 

0.5o 

i  26 
0.08 
0.0^ 
0. 1» 
0.64 
0. 2;i 
0.  62 
0..50 
0,(16 
0.4S) 
0.93 
0-96 
0.74 
0.87 
0.8t 
1.27 
0.13 
0.41 
0.46 

"6.' 53 


Aug. 
Apr. 
May 
May 
May 
Mar. 
Dec. 
Apr. 
Mar. 
.Fune 
Aug. 
June 
May 
Aug. 
July 
Dec. 
Mar. 
May 
AX>T. 
Mar. 
-Vug. 
Aug. 
Mar 
filar 
Aug 
Mar. 
.\ug' 
Dec. 
Aug. 
Dec. 

Aug. 
.May 
.■Vug. 
Mar. 
-May 
June 
Mar. 
June 
.Vug. 
Mar. 
May 
Dec. 
Aug. 
Mar 
•■Vug. 
May 
Mar. 
Aug. 
|)ec. 

Mar. 

May 
1  00  June 
1. 16iDeC. 
I '.62  Apr. 


0.94 
0-t)U 
0.42 
0.11 
0.30 
0.13 
0.04 
0.12 
0.22 
0.  32 
1.50 
1  28 
0-40 
0.00 
0.66 
0.50 


Dec 

Apr. 

Dec. 

Apr. 

.Vpr. 

Dec. 

Aug. 

.luiie 

Apr. 

Dec. 

Dec. 

May 

Apr. 

Aug. 

Dec. 

Apr. 


0.5 
T. 
3.2 
2.0 
1.2 
7.6 
2.9 
0.9 
3.5 
T. 
0.7 
4  I 
1.0 
1.5 
10.8 
2.0 
5.5 
1.0 
T. 
2.2 
0.0 
3.5 
7.4 
5.5 
1.2 
08 
3.0 
4.0 
0.8 
7.0 

'i.o 

1.0 

T. 

1.0 

4.4 

0.0 

2.9 

1  6 

0.0 

2.0 

5.5 

3.5 

3.1 

T. 

0.9 

4.7 

1.0 

1.0 

2.9 

"2'.6 
1.0 
5.2 
3  5 
1.6 
5.5 
T. 
T. 
0.0 
T. 
5.3 
2.0 
0.0 
4.1 
1.1 
0.0 
6.9 
0.0 
0.1 
2.3 
0.2 


70 
82 
67 
92 
74 
89 
99 
77 
103 
80 
79 
93 
59 
74 
58 
56 
63 
55 
96 
87 
82 


131 


90 
51 
94 
64 
77 
93 
87 
80 

'98' 
75 
65 

'% 
47 
93 
75 
61 
79 
97 
68 
86 
71 

103 
76 
68 


72 
66 
76 
91 
84 
90 
64 
71 
60 
60 
76 
58 
70 
76 
76 
68 
88 
52 
46 
78 
89 


155 

167 
164 

213 

203 

221 

124 

177 

169 

134 

178' 

226 

240 

•226 

198 

224 

124 

176 

118' 

182'' 

161 

232' 

14:i 

15911 

177 

143 

178 

172 

im 

204 
202' 
185' 
211 
211"" 
154 
189 
118' 
235" 
147 
97 
180 
198'' 
200 
168' 
185* 
142* 
192'' 

'isV' 

231 

211 

183 

201 

140 

142 

202« 

201 

188^ 

161 

217 

229 

166 

189' 

207 

1,51 

198" 

187 

201 

158 


32 


126 

39 
102 

81 

25 

63 
150 

66 

95 

78 
100' 

82 

54 

38 
0 
4 
165 
T17 
138' 

79> 
141 

39" 
114 

7411 

44 
121 
111 
102 

' '26' ' 

100 
72" 
80' 
86 
49'' 

103 
90 

1481 
■50'' 

133 

193 

114 
54" 
79 
69' 
85'' 

115° 
96'' 


2 

74 

73 

56 

92 
131 

58° 

16 
100"' 
121 

81 

17 
135 

65' 

70 

82 

81"° 

62 

69 

60 


202 


84 
159 

99 

71 
137 

81 

91 
122 
101 
163 

75' 

57 

71 
101 
167 
137 

76 

72 
103' 

93'' 

63 

93* 
108 
101 II 
144 
101 

76 

91 

146 
61 


71" 
108 

86 

89' 

78'^ 

85 

75 

71 
111'' 

86 
1.32' 

94' 
105° 

75" 

'  160° 
i:i2 

80 
109 
108 
103 

92 
102" 
148 

73'^ 

93 

67 
120 

64 
102' 

88 
132 

73'° 
126 

95 
147 


n. 

s. 

s. 

nw- 

sw. 

8. 

TV- 

s. 
s. 
sw. 


w. 
sw. 


ue. 
n. 

s. 

se. 

s. 

s. 

n. 

s. 

se. 

s. 

sw. 

w. 

sw. 


nw. 

s. 

sw. 

se. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 


s. 
n. 
nw- 


-l^KTdi^artures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record:  hut  all  complete  reports  are  used 
la  determining  section  means-  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  Reference  letters  •.  \  \  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days 
missin.^-  for  example.  "  represents  two  days  missing.  +  Also  on  later  dates.    Xt    Post-office    addresses  of  these  stations  as  follovs:-  Dam  No.  1.  Judsonia,  Ark.,  Junction. 


Lillie.  La.  ;  Lutherville  R.  F.  D.  No.   1,  Lamar,  Ark.  Springbank,  Doddridge,  Ark.    1131  days  missing. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  1925 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1935,  ivith  Departures  from  the  Normal 


Stationg ' 


January 


February 


March 


April 


May 


June 


July 


Aueust 


September 


October 


November 


December 


Annual 


Amity , 

Batesville 

Bee  Branch. 
Betitonville . 
Booiieville.  . 

Brinldey 

Calico  Rook  , 

Camden 

Centerpoint. . 
Conway 


Corning 

Dardanelle- 

1)0(1(1  City 

IJunias 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Evening  Sliade-. 
Fayetttiville 


Fort  Smith  . 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro.. . 
Junction  .   . . 


Lambrook 

LITTLE  ROCK.... 

Lutherville  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  


Searcy 

Stuttgart.  • 
Subiaco  . . . 
Texarkana- 
Thornburg. 

\V'arr(^n 

Wynne 


37.4 
37.4 
36.0 


-  1.4 
-3.9 
+  1.9 


43.8 
45.8 
45  0 


42.3 
35.9 
42.7 
43.8 
41.2 

39.2 
40.5 


+  0.5 

-0.3 

2.2 

1.6 

-0.8 

+  1.9 
+  C.3 


43.2 
34.3 
45.6 
12. 2 
38.4 


Morrillton 

Mountain  Home  . .. . 

Mount  Ifla 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Pine  Rlutf 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 


Ri.son  44.1 

Rogers 36. 4 


37.0 

39.1 
40.4 
34.9 

i2.'4' 
4  J.  6 
42.  2 
46.6 
39.7 
44.2 


35.5 
40.4 
39.8 
39.4 
38.8" 
43.6 
MA 
46-1 
41.2 


51.5 
43.1 
50.  8 
62.1 
49.4 

19 -2 
45.6 


+  3.4 

+  3.7 
+  6.5 


.52.0 
52.3 
52.4 


+  0.2 

-  1.6 

-  0.2 

-  0 
+  0.8 


51.4 
4.3.2 
55.4' 
51.0" 
47.6 


1.0 
0.4 


-1.8 

-o'e 

-  2.8 

-  0.9 

-  1.6 

-  0. 
-1.4 


0.4 
L7 

'6.' 5 
3.0 
25 

'i.'o 

1 


43.8 
43. 2 
40.4 
43.6 


-  1.7 
-0.3 
+  0.6 

-  0.4 

-  2.2 
+  06 
+  0.4 

-  0 
-2.9 

0-5 
-0.5 
+  3.4 

+  1.0 


44.5 

40.9 


+  8. 5 
+  1.9 
+  3.8 
+  5.9 
+  6.1 

+11.5 
+  2.0 


46.5 

48.3 
49.3 
44.4 

.50.'  6' 
52.  4" 
50. 6 
56.0 
48.2 
53.0 

49.2 
.50.0 
47.4 
54.6 
51.2 
42.0 
61.3 
46.2 
48.6 
49.4 

52. 8' 
45.1' 
49.7 
49.0 


48.0 
52.9 
47.0 
.54. 4 
.50.0 

53.4 
45.8 
49.0 
50.8 


58.4 
.50.3 
.55.7 
.58. 1 
55.9 

56.2 
54.6 


+  2.1 
+  .5.3 

+  7.8 
+  5.0 
+  7.8 


+  7.2 

+  5.5 

+  '6.'6 

+  '6  4 
+  4.8 
+  3.S 
+  4.3 
+ 
+  5.9 


+  5. 
+  6. 

+  ■4." 
+  2. 
+  7. 

+  '4'. 
+  5. 


+  4, 
+  3. 
+  8. 


+  5. 
+  7. 
+  6. 
+  5. 
+  3. 


56.6 
5U.  1 
62. 4'' 
56.3' 
55.0 


53.4 

56.2 
5.5.4 
53.1 

56.6 
'2- 
5S.0 
60.7' 
56.2 
61.4 

55.4 
56.  8 
54.4 
.59.0 
56.4 
50.2 
.57.6 
54.0 
55.3 
56.4 


-  C.2 

0.3 

+  5.1 


■0.2' 
64.9 
65.4 
63.7 


+  6.0 
+  2.4 
0.3 
+  1.1 
+  2.1 

+  5.0 
+  2.2 


0.8 
+  2.0 
+  6.0 
+  1.1 
+  40 


+  3.5 

+  3.6 

+  9.3 

+  '2' 
-  0. 
+  1. 
+  2.3 
+  3.4 
+  4. 


68.1 
64.4 
68.0 
6 
68.0 

68.0 
67.8 


68.6 
61.8 
71.2 
6S.1' 
64.6 


+  3.8 
+  2.0 

+  ■2:3 
-05 

+  2.8 

+  'i.'7, 
+  3.8 


-  1.049.8 
2.6  52.8 


-  0.4.53.2 
+  0.7  49.9 


53. 

52. 

57. 

.56. 

55. 

.58. 
6154. 
9  59. 
7  55. 


+  9.0 
+  7.5 
+  5.3 
6.6 
+  7.4 
+  5.0 


+  7.6 
+  6.1 


57.5 
.53.9 
56.4 
56. 2 
57.1 
57.4 


+  2.6 
•■0.8 
+  4.6 
+  1.5 
+  2.0 
+  3.5 
+  2.6 
+  0, 
0.0 

+  2.5 
+  4, 
+  3 
+  2.2 
+  3.5 
+  0.6 


59.1 
56.0 


64.0 

67.6 
65.8 
63.2 

m.8 

69.0 
68.  2 
70.6 
66.8 
70.3 

69.3 

68.2 
66.8 
09.6 
69.0 
63.6 
68.8 
67.2 
65.5 
66.5 

65.3 

64.4' 
6?  .2' 
68.  4 
67.8 
67.6 
1 
65.2 
0.2 
67.4 

69  0° 
64.8 
66.4 
68.0 
7a.  4' 
68.2 


69.0 
65  0 

63.7 


+  8.4 
+  6.4 


+  5 

+  5.8 

+  7.8 

+  6.0 

+  6.2 


+  6.0 


69.8 
64.4 
68.8 
7L0 
68.8 

64.6 
71.6 


70.4 
61.9 
71.7 
69.2' 
64.3 


64.4 


+  5.8  6«. 

67. 
+  6. 6  63 

63. 
+  7:4 
+  5.8 
+  5.7 
+  5.2 
+  5.6 
+  4.7 


+  6. 

+  7. 


+  7. 
+  5. 
+  8. 


+  4. 

+  5. 


+  30  70.4 
+  4.4  1.7.7 


.4 

69.1 
67.3 
0.6 
69.8 
63.2 
69. 3 
1.6 
65.4 
67.6 


64.2 
67.0 
69.1 
67.6 
66.6' 
71.6 
66.7 
71.6 
69.8 


0.4  82.8 


2.8 
1.4 
2.7 


81.1 
82.7 
78-8 


0.2 
2.5 
2.4 
0.0 
1.3 

-  3.9 

+  2.0 


83.9 
81. 2 
83.2 
83.1 
84.0 

81,2 
83.4 


1 
■  2.2 

0 

0.'.) 

2.0 


-  1.8 


2.5 


+  0. 

-  2, 

-  1. 

-  0. 

-  1. 

-  1. 


+  6.0  70.2 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 


6.7 
4-8 
6.0 
9.3 
4.4 


-t  6.4 


63-8 
68.2 
69.0 
69.5 
70.4 


70.7 
68.6 


1.2 
1.0 


0.1 
3.0 
0.9 


1.8 
1.3 


1.7 
1.3 
-0.9 
2.0 
3.8 

-  0.4 
-1.9 
+  03 

-  0.4 

0.8 

2.3 

0.5 

0.9 

0. 

1.2 


+  8.0 

+  5.7 
+  59 
+  4.7 


+  6.2 
+  5.0 

5.0'»'2.  S 
+  4.5  83.2 
+  5.8  82.0 


83.8 
6.2 
84.8 
81.0' 
79.8 


82.1 


83.0 
82  9 
82.5 
84.4 
83.4 
79.3 
82.4 

82  .e 

81.9 
79.7 

83.2' 
79.0 
80 .0 
■i2.8 
81.9 
82.8' 
8.5.5 
81.4 
83.6 
83.1 

84.2 
78.1 
82.4 
83.4 
84.5' 
83.7 


0.3 
1.8 


82.8 
80.2 
81.5 
77.8 
82.0 
83.2 
80.4 


+  2.7 
+  0-4 
+  1.5 
-0.7 
+  0.9180-6 
+  2. 4 1 82. 5 
+  0.9  79.1 


+  5.6 
+  5.6 


+  5.0 
+  4.4 
+  5.8 
+  3.1 
+  5.8 


+  7-9 
+  6.1 
+'4.' 4 


82.4 
83.6 


83.4 
74.2 
84.2 
81.6 
78.6 


80.3 

82.0 
79.5 
78.4 
77.1 
85.0 
46  84. '2' 
3.5  83.2'' 
5.4  85  0'' 
5.8  83.9 
6.0  84.8 


+  5.5 
+  6.7 

+  '5.' 9 
+  5.0 
+  4.4 

+  "5]3 
+  3.3 


+  4. 
V  3. 
+  .5. 
+  4. 
+  4. 
+  6. 
+  5. 
+  4. 
+  4. 


83.6 
82.8 


+  6.3 
-f    4 
+  5.2 
+  5.8 
+  7. 
+  4 


81.5 

80.4 
83.  4' 
83  0 
78.8 
82.7 
81.6' 
9.8 
80.6 

84.8 
0 
81.0 
81.2 
4 

81.6'' 
83.3 
SI. 6 
84.6 
83.9 

83.4'' 

77.5 

Sl.l 

83.0 

82.  0 

84.6 


79.4 
78.1 
80.4 
3 


+   1.81 

+  1.4, 

0.4 

+  3.5 
+  2.2 


80.8 
83.2 
80. 0 

79.2 
82.6 


+  1.8 
-  1.3 
+  2-7 
+  0.3 
+  0.6 


+  2.3 
+  0.5 


+  1.2 


+  3 
+  3.6 
+  1-2 
+  2.4 
+  4.0 
+  2.9 


-0.6 
1.4 
+  1.0 
+  0.8 
-  0.5 
+  2.3 
+  0.2 
+  0.6 
+  1.8 
1.4 


81.4 
3.2 
83.4 
80.0' 
77.6 


76.6 

82.0 
78.3 
76.4 
76.2 
82.7 
182.1 
81.0' 
81.9' 
SO.  8 
84.6 


+  0  6' 
+  1.0 

+  2.0 
■I-  0.8 
+  2.5 

+'i.'(i 
+  0.8 


+  0 

+  15 
-t  0.2 
+  2.3 
-0.2 
+  1.1 
—  0.1 
+  3.1 
+  2.2 

+  2.6 
+  0.6 
+  04 
+  2.3 
+  0. 
+  2.  3 


+  4. 8  84. 6' 
-t  4.382.6 


+  2, 
+  1.6 


0  S 
1.5 
2.3 
0.3 
0.4 


79.5 
79.0 

9.8 
75.6 
80.2 
83.6 

9.0 
82.4 
83.2 
81.4 

8  5 
81. 9 

6.2 
83.0 

2.5 
83.2 

2.4' 

6.6 


-  1.0 

+  1.5 


0.8 


+  2.1 
-0.7 
+  0.6 
+  1.6 
+  0.9 
+  3.8 


81.1 
80.2 
82.6 
80.9 
78.2 
80.2 
-9.4 
76.8 
80.1 

83.0 
7.0 
79.0 
79.2 
79.8 
8t).  6" 
83.7 
81.0 
81.6 
82.7 

81.8 
77.0 
82.  6'' 
811 
80.  8' 
83.0 


+  1.3 
+  1 

+  'i.2 
+  1.0 
+  0.8 

—  1.9 
+  0, 


83.2' 
80.2 


+  5.3 

+  6.0 
+  5.4 
+  6.7 
+  4.6 
+  9.0 
+  7.2 
+  7.0 
+  6  5 
6.4 

+  6.1 
7.5 
+  4.4 
+  7.4 
+  3.8 


75. 6 

79.8 
79.2 
74.4 
75  8 
85.2 
82.2 
81.2 


S2.  0 
82.4 


81.9 
80.0 
82. 2 

81  8 


+  0.8 


+  0.8 
0.0 

—  2.7 

+  O.R 
0.0 

+  LI 


7.3 

7S.3 
b2.0 
82-  0 
«0.2' 
84.8 

80  0 
02. 4 

53. 4 

81.2' 
75.2 

53. 5 
83.6 
SI.  2 

81  8 


+  2.1 
+  0.4 


60.1 
55.5 
,57.8 
52.5 
69.5 
60.4 
.55. 6 
61.5 
62. 0 
59.6 

57.0 
61.4 
54.4 
62.3 
■52.  6 


6.8  64.0 


+  7.3 
+  4.8 


+  3.2 

+  5, 

+  '3.6 

+  16.' 4 
-(■  6.2 
+  5.8 


+  7.' 
+  6.8 


60.4 
54.2 
57.0 
53.8 

.57.8 

.57.8 

53.0 

52. 0 

61  4 

61.9 

60.5 

61.6" 

57  4 

61.6 


+  7.8 
+  6.4 


+  -1.9 
+  6.4 


83.8 
82.2 


+  6. 

+  5. 
+  8. 
+  8. 
+  4. 
+  11- 
-+  5. 
+  6. 
+  7. 


+  .5.4 
+  4 
+  10. 1 
+  8 
+  7, 
+  5.0 


■I-  7 
+  8.4 


7.1 
-   5.0 


59.3 
57.0 
60  8 
61.1 

51.8 
.59.2 

55  2 
58.8b 
■5S-7 


.54.0 
68.  6 
59.0 
.58.0 
■58  8* 
62.6 
56.6 
65.4 
62.8 

6'>.6 
.54,2 
59.9 
60.4 
60.0 
63.3 
56.7' 
63.0 
.58.6 


2.7] 
5.7, 
4.8' 
5.5 
3.8 
1.7 
4.6 
2.2 
1.6 
3.5 

2.0 
1.6 
5.6 
■  2.9 
5.5 
O.S 
2.8 
6.1 


LI 
3.7 
3.4 
3.8 
5.1 
2.6 


4.3 

4.8 

1 

6.6 

4.4 

2.7 
4. 


50.2 
46.4 
48.2 
47.0 
5L4 
61.6 
47.3 
50.9 
53.0 
50.2 

47.2 
51.0 

2 
62.1 

8 
.53.  8 
51.4 
49.4 
48.8 
49.0 

50.2 
49.6 
45.8 
47. 0» 
51.2 
52.3 
51.1 
38 
49.2 
50.8'' 

49.4 
51.4 
49.2 
53.7 
51.2 
43.9 
50.6 
47.2 
50.2 
50.  S 


2.4 

2.8 
3.1 
0.3 
2.4 
0.2 
1.3 
1.3 
-  1.6 
1.6 

-  0. 
1.4 

-  3.7 

-  1.8 
+  0.2 

-  1.1 

-  2.3 

-  2.2 

-  6.8 
-0.8 
-'3.6 

— '2.0 

-  2  3 

-  1.7 

-  3.9 

-  2.2 

-  3.1 


5.3 

2.7 

2.4 

3 

4.8 

0  0 

6.3 

0.6 

1.6 

LO 
5.4 
■  1.4 
2.4 
3.4 
1.3 


0.8 
4.4 


47.4. 

50.7 
50. 2 
•51.0 
49.6" 
.53,0 

49. 0 

54.4 
52.2 

52.8 
47.6 
53.8 
52.0 
52. 4 
.53.3 
50.4 
53  8' 
50.6 


0.7 
2.0 

i.'o 

■  4.7 
1.4 

'i'..5 

2 


40.2 
36.9 
37.9 

.35.7 
40.2 
42.7 
37.2 
40.9 
43.0 
40.4 

40.0 
41.9 
33.  L 
42.8 
34.2, 
44.2 
41.9° 
37.8 
38.8 
37.1 

39.0 
39.8 
35.6 
36.8 
41.8 
42.6 

a.  3 

42.7' 
39.8 
45.5 

40.2' 
40.9 
38.0 
48.8 
41.2' 
33.8 
42  1 
37.4 
37.4 
39.0 


+  -2.'/ 

0.4 

-0.8 

-  1.2 
-2.6 
+  0.2 

-  2.2 
+  0.5 

-  2.0 

-  0.3 
-.1.7 
+  3 

-  0.2 
-0.6 

-  2.1 


+  0.', 

-  ir2 


-  2.6 
3.7 

4.3 

-  1.8 

-  3.3 
-0.7 

-  2.3 
-4.2 

-  1.6 

-  L8 

•I-  0.6 

-  0.3 

-  6.1 
4.6 

-3.2 
-1.8 
1.3 

-  1.4 


60.0 
61.4 
58.8 


64.8 

59.8 
64.0 
65.4 
63.4 

61.9 
63.8 


64.9 
56.8 
67.0 
63.8 
60.3 


-2.8 
3.1 
'2!6 


3.0 
4.1 
4.9 
6.1 
l.V 
0.6 


37.0 
40.6" 
■10.6 
11.4 
39.  8" 
13.5 

;8.2 

15.7 
12.3 

43.2 
36.  6 
44. 4 
41.6 
43. 2» 
43.5 
39.8 
42.-2'' 
40.0 


-  3  3 

—  3.2 

-'l8 
-49 
+  0.1 

"■5.4 
3.6 


60.0 

62.8 
6L9 
58.4 


63  5 
84.9 
63.8 


63.0 
66.2 


63.7 
61.8 
66.4 
64.  3 
.58.0 
64.1 
61.6 
61.4 
62.4 


0.3 

0.4 
1.8 


3.3 
1.0 
0.8 
1.9 
1.4 


+  3  1 
+  2.3 


0.9 
0.5 
3.0 
12 
+  L4 


+  1.3 
+  1.5 


+  1.2 


+  1.1 
-  0.8 
+  0.9 


+  2.0 

+  2.1 


+  1.7 
+  1.6 


2.7-59.3 
2.9  (i2. 1 


-  1.3 

-  1.4 

-  1.4 

-  0.9 

-  2.6 

-  1.7 

-  3.4 

-  2.3 
-20 
+  LO 

-  2.0 
+  1.0 

-  3.3 


C3.2 


-  '2.5 

—  1.8 


+  2.2 
-  0.2 
+  2.7 

+  '6."9 
+  1.1 


+  0.7 
+  1.0 
+  2.3 


62.5 
66.0 
61.6 
66.6 
61.6 

65.3 
59.2 
61.3 
64.4 
64.3 
65.5 


66.0 
63.3 


+  0.5 
+  3.1 
+  1.0 
+  '2.2 
+  L2 


2.4 
1.3 
3.2 
24 
2.7 
1.1 


2.6 
1.9 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.   Reference  letters  "  >>  "  appearing  in.  the  table  indicate  number  days  missing. 


Monthly  River  Stages  for  the  Year  J  925 


Stations 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May. 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


W      ^ 


Arkadelphia... 
Arkansas  City. 
Batesville...   . 
Black  Rock.... 
Calico  Rock  . . . 

Camden 

Clarendon 

Corning 

Dam  No.   1 

Danville 

Dardanelle 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert . 

Helena  

LITTLE  ROCK 
Marked  Tree. 

Newport 

Patterson  — 

Pine  Bluff 

Springbank 


•2,8 

-0.4 

1.3 

10.0 

0.1 

23.3 

1.5.2 

17.6 

34.6 

20.5 

10.2 

6.1 

7.9 

10.2 

7.4 

3.5 

2.6 

2.9 

7.5 

2.6 

4.7 

1.1 

2  6 

4.5 

•2.0 

10.7 

3.5 

7.1:21.8 

5.3 

20.0 

i;.5 

13.7  21.8 

12.6 

7.5 

6.4 

6.8  11.1 

6.9 

1.0 

-1.8 

-0.5  17.0 

0.0 

2.8 

1.2 

1.7  17.3 

1.7 

7.1 

2.5 

4.6    6.6 

3.8 

10.0 

5.7 

7.8  10.0 

6.2 

10.3 

5.6 

6. 91 12- 2 

6.1 

9,6 

3.4 

5.7  15  8 

4.8 

.5.7 

3.5 

4.0    6.8 

3  9 

20.0 

11.8 

15.0.33.5 

16.  6 

4.6 

-0.2 

18    7.1 

1.4 

5.4 

5.0 

5.3  11.5 

5.4 

6.3 

3,0 

4.5jl0.0 

3.9 

5.5 

4.6 

4.8'  7  8 

4.6 

8.5 

3.7 

5.7,11.3 

6.0 

12.1 

4.9 

7.4 

11.3 

1"  r. 

7.0 

1  ■< 

2 

-0.2 

1.1 

0.6 

->.8 

-0.3 

1.8 

-0.7 

0.3 

0.4 

-0.7 

-0.4 

1.6 

-0.6 

-0.1 

1.5 

-0.6 

-0.^2. 

5 

■26.7 

3^2. 5 

34.3118  9 

•26.8125.3 

18.6 

2^2.8 

■21.1 

9  4 

M.2 

21.3 

12.8 

16.8 

12.9 

8.0 

9.9I 

8 

6.2 

7.5 

25.6 

5.8 

9.5  19.5 

5.5 

8.9 

6.5 

4.9 

5.4 

7.0 

4.3 

,5.3 

5.6 

4.3 

4.8 

3 

3.9 

4.9 

0.6 

3.3 

3.9 

7.5 

•2.7 

4.3 

12-0 

1.9 

4.0 

2.6 

1.3 

•2.1 

2.0 

0.8 

1.3 

9 

1.1 

2.0 

20.5 

0.8 

4.3 

r2.o 

0.8 

3.2 

■1.4 

0.0 

0. 6 

■2.1 

-0.4 

0.4 

1.0 

-0-3 

0.2 

7 

4.5 

7.4 

5,0 

3.9 

4.5 

7.8 

3.9 

,5.8 

5.4 

3.0 

3.8 

6. 0 

3.2 

3.7 

6.4 

.3.2 

4.8 

5 

14  7 

18.6 

1.5.3 

13.3 

14.4 

22.3 

10.3 

17.0 

12.0 

8-0 

9.6 

9.2 

7.2 

7.9 

7.8 

6-5 

6.7 

0 

7.7 

9.1 

8.7 

7.2 

7.7 

10.0 

6.2 

7  8 

11.6 

.5.6 

7.3 

6.7 

5.2 

5.7 

6. 0 

6.1 

5.5 

0 

1.0 

2.1 

4.6 

0.2 

1.1 

2.2 

-0.5 

0.5 

3.0 

-1.0 

0  1 

1.0 

-0.4 

0.2 

0.2 

0.0 

0  0 

8 

2.8 

6  3 

1(1  2 

1.4 

3. 2 

4.9 

1.4 

2.9 

1.3 

0.3 

0.6 

14.8 

0.2 

3.2 

7  1 

1.6 

3  2 

0 

2.5 

3.6 

1-2.8 

2.3 

5. 3  13. 0 

3.4 

6.0 

4.3 

2.1 

,-1.1 

3.0 

1.2 

2.0 

5.8 

1.5 

3.2 

2 

4.9 

5  8 

1.5.8 

5.0 

8. 4 1 14. 2 

5.9 

8.5 

6.7 

4.8 

,5.6 

6,3 

3.6 

4.8 

9.7 

3.9 

6.3 

6 

5.8 

6.8 

•22.0 

5.8 

8. 5-23. 1 

9.5 

14.6 

13.7 

6.7 

8-9 

8.0 

6.0 

6.9 

13.0 

6.0 

8.3 

4 

5.6 

8.8 

14.4 

4.6 

6.6  18.2 

•2.6 

9.9 

6.0 

1.0 

2.7 

2,0 

0.2 

1.0 

0.8 

-0.6 

-0.1 

8 

3.9 

4.3 

19.7 

3.8 

5  1!  6.6 

3.5 

4.3 

3.8 

3.2 

3.4 

3.6 

3.1 

3.4 

3.8 

3.1 

3.3 

1 

21.0 

■28.  5 

31.6 

15a 

22.O12I.4 

14.1 

18.4 

18.5 

8.4 

12. 6 

18.2 

10.5 

14.1 

11.0 

4.3 

6.3 

3 

0.4 

1.6 

8-9 

-0. 2 

2.3112  0 

0.5 

4.1 

1.4 

-0.7 

0.2 

0.5 

-1.8 

-0.9 

2.7 

-1.7 

0.3 

0 

9.4 

10.7 

10.7 

6.2 

8.61  6.8 

4.0 

,5.5 

4.4 

2.8 

3.6 

4  4 

1.9 

■2.7 

2.0 

1.0 

1.6 

0 

3  7 

5.4 

21.1 

3.1 

5.8  21.8 

1.9 

7.3 

6.8 

1.0 

2.6 

2.3 

1.3 

1.8 

1.5 

1.0 

1.2 

9 

5.6 

7.6 

8.1 

5.1 

7.01  5.0 

30 

3.8 

3.4 

.3.0 

3.1 

3.1 

2.7 

3.0 

2.7'  2.4 

2  6 

4 

4.9 

6.2 

10.4 

4.0 

6. 215.0 

5.1' 

8.5 

6  0 

3.2 

4.5 

4.6 

1.9 

2.9 

6.9    2-5 

4  5 

/ 

3.4 

5.1 

•21.4 

3.4 

8.6126.5 

14.6 

19.6 

15. 6 

6.9 

12.0 

6.4 

3.7 

4.4 

1L4    4.0 

6.3 

;! 

1.2 

•.',  2 

'.^0. 2 

1,0 

3,8 

•20.4 

1.0 

6.2 

'20.  6 

0.5 

4.8 

6.0 

0.4 

LO 

6.5 

0.6 

1.7' 

•2. 9  -0 


12.4 


-0.1:14.0    0.0    3.4 


4.0 
0.5 

-0.8 
2.4 
5  7 
4.8 
0.0 
0.3 
0.4 
3.0 
4.6 
■1.2 
2.9 

-<l.2 
2  8 
0.7 
0.5 
2.3 
0. 
3.3 
O.I 


5'26 

9:'20- 

.6  16. 

71-24 

,1|'28. 

,9  13. 

36. 

23. 

12. 

U 

17. 

•23. 

15 

16. 

13. 

14. 

■26. 

10 

16, 

18, 

•22 


2! 
10. 

1. 

3 

2 

4. 

8. 
16 

4, 
14 
6[  0, 
2,15 
:<  10, 
4l  7 
41  5 
31  8 
0'    ! 


2 

8 
8  10. 
Oil4. 
6'  4. 
4ll8. 
6-2-!. 
8(12. 
Oi  6. 
4-22. 


4.2    0.2    22 


4.81 
7.0I 


6. 

7,  8. 
6!l6, 
41  6, 
■2j^25, 
7j  5, 
7|l6, 
61 12, 
8|  9 
3I  9, 
7:10 
8'  4 


6.7'  8.7 
5  01  9.7 
1.6'  2.9 

6.8  10.9 
16.7>22.^2 

7.';('l0.5 
0.51  2  1 
3.3    7. 

1.9  3  4 
4.1(  4.9 
6.8'  l.( 
V  6113. -1 
4.5i  5  1 
8. 7,18. ► 

-0.5  J. 
9.9'l:i. 
4.8  9 
5-8  7- 
4.3'  6. 
6.2!  8. 
L4i  '2, 
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1925,  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


Amity 

Ai'kadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

'■    •  Brand! 

ntoAville 

..irk  Roclc  

jioon^ville 

Brinljley 

Calicx  Rock 

Caraden 

Center  Point 

Clarendon .    

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 

Danville    

Oardanedle 

Dodd  City 

Damas 

Duiton  

E!  Dorado 

Kn'4iaud 

Kureka  Springs 

I'venin?  .Shade 

Ff.vetteville 

F.)rt  Smith 

Freeman  Springs.. 

Pu'.ton 

(^Horgetovvn  

Gilbert 

Grady 

Grannis 

(iravette 

H:i  rri.-ion     

iri -ber  Springs  

Helena  

Hi'^den  

Hope  

Hot  Springs 

Hurtig 

Jonesboro 

Juuerion 

Lambrook       

LITTLE  ROCK  . . . . 

Lutherville 

MoGehee  

Magnolia 

Malvern 

Mivmmoth  Spring 
^^arianna 

•  i  irked  Tree  .... 

;,;rsiiall  

i  'aa  

i  >;TiIlton 

:  'uutain  Home  . 

;  >uni  Ida  • 

Murli-easboro 

Nmvport   

' )  <'eola 

O/.ark 

P:itter.-;on   

Pi-.,'gott. 

i'iii.iall 

l'ii\,o  Bluff    

i'  leahonras 

irtland  

re-;c'OCt.., ... 

'lincelon  .,   ..   .. 

I  ^on 

igers 

arcy 

'I'ingbank 

iry   

■iitt;.;art 

ii>iaco 

xarkana  

'  lornburg  

Wiildron 

W  rt.iri'n 

Wavers  

Wiiilecliffs  

\\  ynne 

Yancopin    


January 

Febr 

^ 

fl 

o 

-kd 

0 

^ 

p^ 

^4 

o 

V 

s-> 

Oh 

Q 

Cl. 

•2.74  -1.23 
4- 82  +0.12 
1.50 

-2.16 
-2.31 
-1.12 
-2.96 


2.03 
1.79 
1.51 
L34 


2-49 
2.06 
4.34 
3.  22 
2.  32 
1.00 
2.12 
2.88 
1.60 
2.13 
1-85 

4.29 
2. 32 
4.34 
2.78 
1.87 

'l.'54 
1.41 

3.' 80 
2.35 
2.01 

'3.85 
1.53 


2.  .5 

1.1 

4.52 

2. 26 

5.20 

1.70 

3.6-' 

2.87 

1.51 

2. 35 

4.' 82 
3  14 
1.66 
1.97 
2.16 
2.  Ill 
2.66 

2  68 

2.10 

3. -57 

1,91 

1.  6b 

2.58 

1.74 

1-4 

2.24 

3.00 

1 

5.5-=) 

4 

3.30 

3.79 

1.1 

2,1 

5.77 

'2.95 
I..59 
3.2 

'2' is 

4.52 

4.'i2 
2.13 
3.41 


-2. 

-1. 52 
-0  26 
-0-52 
-2. 02 

-2.' is 

-0.81 

-1.26 
-1.44 

-6.'™ 

-1.60 

+1.15 

-1.28 

-1.21 

-i.'4.5 
-LIO 

-(').' 29 
-3.14 


-0.97 


-2.85 

-^6.' 46 
-2.  .50 
+  0.  73 
-3.-^3 
— 0  28 

-3.2(5 
1.09 


-2.  35 
-1.73 
-2.81 
3.33 
-1.74 
-1.23 

+(').' 03 
-2  21 
-1-0  44 
-2.'98 
-3.4 
+Q  09 
-2. 95 


-2.04 

-2.45 

-HO 

+0. 37 

-0.9" 

-I..55 

-1.29 

-2. 03 

+1.77 

■-1M 
—1.61 
-0.01 


-0.03 


+i.no 

-2.62 


3.55 
2.78 
4.85 
3.37 
3.76 
2.07 
3.30 

6.65 
2.72 
2.69 
2.74 
5.17 
3.06 
3.84 
3.  03 
5.28 
3.45 
3.56 

4.51 
2.40 
3.15 
3.71 
1.65 

i'.ig 

1.66 
2.86 
2.16 
5.3' 
L80 

3.' 12 

2.04 


3.97 
3.69 
3.  24 
4.30 
2.  45 
,5.16 
3.91 
4.54 
3.78 
3.25 

3 '.70 
2,63 
2.13 
4,43 
5.54 
2. 85 
2.  75 

3  10 
1.31 
2.95 
2.95 

4  92 

'2.79 
5.  50 
4.63 
1.88 
.3.  49 
2.82 
1.9 
2.64 
2.33 
2.77 
1.04 


-0,92 
-1,72 

-6.'n5 
+0.13 
-0.45 
+0.17 


March 


+2. 69 
+0.30 
-1,31 
-0.48 
+1.38 

+6.' is 

-0.48 

-hi.  43 
+0.53 

+0: 
-0.  52 
-0.19 
-0.47 
-0.99 

-1.35 
-1.08 

-0.'8.5 
+2.09 


+  0.20 


-0.74 

-0. 
+0,  68 
-1.69 
+  1.30 
-tO  49 

6.40 
+0. 18 


0,72 
4.10 
2.20 
2.92 
3.24 
0.34 
3.32 

'i.'49 
1.33 
1.64 
0.78 
0.81 
2,82 
0.80 
-!.48 
1.95 
0.71 
2.89 

'2.88 
1  30 
3.96 
0,77 
0.50 

'o'.26 
0.85 
1.40 
1,41 
0.85 
0. 99 

'  i.'  i:'; 

6.63 


2.  72 
3.71 
L59 
0.18 
3.85 
3. 25 
3.28 
2.  60 

0.5; 

2. 28 


April 


1.50-2 
2.49-1 
3.83 
6.39+1 
3.48  +0 
3.37  -tO 


3.44 
2.5:.' 
3.80 
3.92 
5.22 
5.77 


1.85 
0.  i9 
1.43 
1.26 
1,98 
0.b7 
1.05 
0,04 
1.36 
■J.  13 
0.96 
1.80 
2.  ,5" 
0. 53 
1.16 
2.65 
1,36 
0,91 
2,50 
30!  5.68 
I..54 
1.92 
2.1 
0. 2.S 
0,20 
2,49 
0.15 
0.80 
2.73 
1 


43 


1. 


-1.78   2,55 

0,81 

+0.90  0.85 
+1.68  1.39 
3.09 


-4.38 
-1.32 

-i!20 
-1.94 
-3.48 
-0.90 

-4.48 
-2.24 
-3. .53 
-4. 29 
-4.48 

-3,'89 
-2,22 

-3.' 59 
-1.67 

-2.' 97 
-3.10 
-0.48 
-4.52 
-3.42 

-3.' 82 
-2.77 

-^3^i6 
-4. 


-3.07 


-3.46 

-3.71 
-5.10 
-1.82 
-1.66 
-2. 11 

—4  .'42 
-1.49 


-4.  76 
-3.43 
-4.42 
-3.03! 
-3  38: 
-3.92 

-3.'  i.5 

-4.  68 
-3,90 
-3.09 
-2.92 
-3.62 
-5.45 


-4.6' 
-2.15 
+0,42 
-3,07 
-3.20 
-3.20 
-•i-Hl 
-5.2; 
-2.3' 

-4.'97 
—0.08 
-2.32 


-3.03 


-3.34 
-3.61 


May 


0.97 
0.39 
3.23 
3,1.8 
2.19 
4,94 
3.23 

'6.  .55 
4 .22 
1.25 
3.63 
1.91 
2.10 
2.04 
4.53 
2.  31) 
2.9: 
2.90 

6 '.61 
6  19 
0. 59 
1.00 
7.15 


5.01 
3. 57 
3.33 
1.74 
5.08 

4,45 
6.73 


■4. 42 
-4.27 

— i.' 

-2.78 
+  1.05 
-2.18 

'-4187 
-0.47 
—3,  69 
-1.72 
4.42 

-2'.  61 
-0.36 

-0.99 
-Lll 

-4.' 34 
+0.43 
-4.50 
—5.  24 

+2.  48 

'-i.'74 

+  1.11 

— i!io 
-4.01 


June 

July 

a 

3 

0 

0 

V 

S) 

s 

^ 

3 

o< 

a 

'0 

0. 

0 

a, 

Oh 

« 

&< 

0 

August 


September 


+2.62 


1.6' 

2.  .59 
2, 28 
1,22 
0. 00 

3.  SO 
1.00 
0.3: 

i.ns 

2.  OS 

0,  25 
1.40 
1.04 

3.  12 

1.  12 
1.65 
3.81 

4.  73 
0.90 
6.85 
3.  66 
2.34 
3.  45 
1.59 
3.  5:; 
2,4' 
2  46 
6.14 
0.  62 
3.03 
0.  Oil 
1.65 
0,11 
0.30 
.5.36 
0,50 
2.09 
3.44 
0.22 
3.44 
3.81 

3.65 

0.  -lO 
:!.  76 
3.00 
0,91 
0.50 


-4.01 

-3"  13 
-4 

-4.46 
—  1.00 
-3.87 

-3!43 

-1.83 


-4.13 
-2,10 
-2:45 
-3,  91 
-2,29 
+0. 97 

+2,' ('.6 
-2,05 
-3.98 
-1.54 
-2.67 
-1.01 
-3.82 


-4, 

-1 

-5.30 

-3.74 

-5.41 

-4.27 

+1.01 

—4.94 

-5.33 

—5.00 
-0.84 
-1.42 


-4.95 


-3.  U 
-4.68 


1,55 
1.41 
3.46 
0.80 
0.56 
0.46 
1.58 
1.09 

'  i.'37 
1.74 
1.26 
2.27 
1.78 
0.65 

1.  12 
1.00 
1.16 
2  65 
0.94 

'3.' it) 

1.8' 
2.7, 
1.98 
1.69 

'6.' 85 
1.44 
0.40 
1.85 
1.90 
0.81 

i.'22 
2,22 
2,29 

'2.'32 
0,  38 

2.  51 

3.  70 
0.  >I2 
0-64 
2,54 
2.  79 
1.42 

0,  ti4 

2,  «,■> 

1 ,  05 
2  37 
0 .93 
2  23 
0.92 
2.76 
1.51 
1,05 
1.27 

3,  0? 
1.66 
1.35 
2.85 
2.38 
11.98 
2.11 
1.48 
3. 26 

2,  00 
1,8';: 
2.61 
2,82 
4.3:-; 
2. 93 
0.25 
3.06 
3.12 
3.. 30 
1,19 
3.77 
0.63 
1.28 
1,88 
1 ,  68 
2.3fi 
1.46 
5.58 


-4.07 
-4.01 
-1.12 

-4.' 33 

-4. 36 
-3.  64 

-3.84 

—3. 46 

-2.71 
—3.18 
-4.01 
-3. 28 

-i'ei 

-3.36 

-i.'ie 

—4.56 

-2.06 
—4.57 
-1.83 
-2.  1 1 
-4.14 

—4^76 
—3.47 

-2.' 72 
-2.03 


-3.30 
-2.80 

-2^17 

—2.' 70 
—1.95 
-5.05 
-3. .59 
-2. 02 

-.3 '68 
-4.4:: 


-2.23 
—3.  37 
-2.7( 
—3.  77 
-3.3f 
-4.96 

-4. 19 
-2.  74 
-1.88 
-2.9.' 
-1.9 
-3.16 
-3.69 


-1.32 
-2.49 
-4.45 
-2,40 
-2,37 
+0.68 
-2. 25 
-4.60 
-1.19 

-i!39 
—4.39 
-0.33 


-2.71 


-2.. 54 
-3.00 


3.15 

2.. 56 
1.29 
1.80 
1.18 
2. 20 
3.17 
2.04 

i.'gs 

1.54 
0.-50 
2  98 
0.29 
0.74 
0-93 
2-02 
3.40 
2.02 
2.00 

i.'82 
3.09 
1.30 
2.85 
3.18 

2 

1.74 

1.62 

2.53 

3.39 

1.91 

l.l'i 

6.66 

2.31 

1,16 

1.80 

1.01 

3.19 

2.11 

2  40 

0. 30 

1.31 

0.23 

1.71 

2.51 

0..5II 

1.75 

0.75 

0.61 

4.. 59 

0.9; 

2.05 

1. 68 

6.40 

1.10 

4.76 

3.(r2 

2.6f> 

3.95 

0.84 

1.88 

2. 20 

1.00 

4.28 

0.71 

6.05 

0. 20 

2.9 

0.44 

0.74 

4.9: 

1,10 

0.12 

1.95 

0.31 

1.73 

1.58 

1.00 

4.41 

0 

2.78 

3.8: 

1.98 

0.74 


-2,49 
-2.65 
-2. 95 

-2.86 
-1.92 
-1.39 
-1.30 

-1.49 
-2.01 
-4.19 
-1.40 
-3.05 

-3'.i2 
-2.10 

-i.'34 
-1.64 

-2.' 31 
-2.41 
-1,94 
-0.81 
-2,63 

-2.29 
-2. 26 

-i  '.40 
-0.06 


-3.10 
— 2.S2 
-3.02 
-2,32 

-i.'78 
-2.18 
-4.05 
-2.39 
-3.73 

-i^58 
-3.97 


-3. 5; 
+  0.2 
-3.55 
-0..S8 
-2  22 
+1.56 

+  0.47 
-1,62 
-1.91 
+0.31 
-2.62 
-2.39 
-  1.90 


-3.16 
f  2.  10 
-3.94 
— 0  81 
-3.71 
—3  21 
+0.31 
-2.  40 
-4.24 

-3 

-2.24 

-2.05 


-3.61 


+0.34 
-1.57 


2.75 

8,71 

3.77 

6.35 

3.94 

5.28 

2.40 

4-61 

4.73 

4.32 

4.99 

6. 

5.91 

3.59 

3.07 

7.94 

0..59 

4.64 

9.60 

6.02 

'6.'62 
6.  08 
8-86 
4.96 
5.46 

2.55 
5.39 
5.65 
4.50 
7.25 
6.36 
5.09 
0.41 
1.70 
8.18 
3.  52 
4.:H2 
5.  22 
5.27 
6.15 
3. 83 
1.76 
7,44 


-1.21 

+  4.96 
— 0. 09 

+0.'67 
+1.57 
-1.91 
+  0.72 
+  1.62 
+0. 23 
+  1.55 
+2.83 
+  1.81 
+0.28 

+  4.' 62 
2.88 

+6.'46 
+2.49 

+  i.'66 
+  1.84 
+  5.  .59 
+2  ..55 
+  1.51 

— i'.5' 
-1-1.55 

+i.'o9 

+  4.61 


-2.49 

-1-3.86 
4  0.9 
+0.52 

+6.' 75 
1.92 
-0.09 
-1.8' 
+3.37 

+  i'.47 
+0.65 


111 

30 

19 

30 

9 

21 

43 

00 

14 

6' 

08 

.64 

05 

27 

41 

17 

7,33 

2.75 

2,60 

7.8(1 

5.67 

3.30 

6.74 

5.09 

8.45 

8.80 

3.19 

6.40 

4.90 

4.43 

3.40 


0.00 
0.60 
1.75 
1.76 
1.97 
3.70 
4.80 
2.22 
2.62 
0.68 
2.90 
0.6V 
0.12 
2.93 
1.49 
0.74 


+6.66 
-1.28 
+  0.45 
-1.10 
+2.60 
+  1.96 

+i.'77 
+  0.78 
+2.32 
-0.9'. 
+0.S- 
+1.65 
-0. 02 


+3.12 
-3.47 
-3.23 
+  1.29 
+  4.78 
+4.03 
-1.36 
+0.11 
+4.2i 

-6.'58 
+3.36 
+1.67 


-0.24 


+2.76 
+0.65 


0.9 
4.34 
0.08 
0.2' 
4.08 

'2.' 32 
0.76 
3.28 
2  48 
0.65 
4.62 
1.20 
0.4' 
4.72 
3.16 
2.08 
1.26 
1.80 
O.Ot 
0.79 
3.00 
2. 43 


-4.36 
-  3  .92 
-2.17 

"2.' 28 
0.17 
+0  76 
-2.13 
-0.37 
-2.84 
-2.20 
-2.  64 
-3.23 
-1.28 

-2.77 
+0. 65 

-i.'ii 

-2.08 

-2.' 99 
-0.11 
-3.24 
-4.33 
-1.04 


89 


-3.{ 
—3. 
-1. 
-1. 


62 
.11 
35 
11 
0.86  -2.71 


October 


20—0.09 
57  +1.93 


3.38 

15.61 

1.92 

2.62 

4.37 

8.14 

1.3: 

6.  m 

34  13.  .58 

04    5.00 


-0,09 

-1^2.' 84 
+6.32 
+2 .32 
+  5.28 
+2.67 
+  0.82 
+2.76 
068 
0.56 
+0-63 

6.' 69 
+7.33 

'+6.98 
+7.1 
+  3.5 

0.10 
+  5.25 
+  1.16 
-  0. 82 
+2. 82 

1-2.66 
+4.35 

+  i.'i4 
0.18 


+1.30 
+4.43 

-i.'53 

+i.'8i 

+  1.24 

+  2.35 
+2. 06 

+0.12 
+12. 16 


-3.70 


41.19 
+  4.53 
-1.91 
+3.92 
-1-9.  70 
+  1.41 


0.00 


+  0.73 
+  2.45 
+  4.13 

+  6!  47 
+5.94 
+3.04 
+  8.99 
+  2.84 
1-4.57 
f6.92 
+3.14 
+5.58 
+4.17 

+6.68 
+5.54 

+  5.'38 
4,70 
+  2.23 
+5.  89 
+7.18 
+5.  85 
+5.9: 
+  3.79 

+2.13 
+2.59 

+i.'82 

+1.82 


5. 73 
7.41 
8.48 
4.67 
6.66 

10,10 
6 
8.30 

11.41 
8  :36 

i:i.'4i 

5  99 
8  96 
6,68 
8,31 
7,45 
6 

10.44 

10, 
6.99 

11.76 
9.00 
3.67 
6.68 
5  .39 
6.11 
8.06 
6.93 
6.27 
7.  :35 
7.21 
7.4' 
8.70 
6.32 
9.33 
0.61 
4.72 
7.70 
8.94 


November 


+2.43 
+5. 13 

+5.'i6 

+i.  64 
4-3.41 
-I  6  20 
+5.81 
+0. 72 


+5. 


3.20 
7.97 
7.22 
4.45 
4.64 
4.77 
2.44 
6.34 
3.46 
7.24 
2.83 
8.29 
5.86 
6.42 
4.06 
4.90 
8-41 
4.96 
2.61 
3.28 
1.84 
10-58 
2.28 
11.97 
6. 41 
2.90 
5.25 
r.04 
2.85 
3.23 
5.21 
5.15 
2.57 
8.81 
6.99 
2-32 
2.79 

'e.'si 

4.66 
6.48 
6.11 

14.41 
4.15 

10. 63 
6. 30 
5.23 
4.44 
9.80 
8.13 
6.02 
5.96 
4.  '22 
5.3 
2.96 
3.64 

■4.16 
4.90 
6.81 
4.19 
5.6' 
3.78 
7.32 
6.25 
3.52 
8.26 
4.70 

10.16 

■6.3 
6.35 
7.92 
2.61 
5.16 

13.  (X) 
3.18 
9.08 
3.49 
6-22 
4.70 
2.49 
9.67 
4.46 
4. 30 
6.55 

12.04 


-0.76 
+4.42 
+3.43 

+i.'69 
+  1.34 

0.55 
+2-  19 
-0.56 
+  3.05 
-0.26 

4.22 
+2 
+2. 52 

+6 
+4.73 

-6."92 
-0. 22 
1.33 
+  6.69 
-1.11 
+  8.75 
+2. 70 
-0.05 

-2.04 
-0.43 

+i.''70 
+  1-56 


December 

Am 

d 

d 

0 

0 

id 

s. 

0 

"i^ 

Q^ 

0. 

0 

0. 

0 

^ 

Q 

Oi 

-0.69 
0.00 

+2.' 06 

+2 '.61 
+1.81 
+11.0 
+0.09 
+7.30 

+6.' 64 
+L01 


+  1.44 
+2.  64 
+  1.22 
+0.8'; 
-0.9:: 
+0.18 

+6.'90 
+0.  sc 
+  2.44 
-0.21 
+0.82 
-to.  60 
+2.30 


+4.07 
+  1.19 
+  6,5f 
+2,  88 
+  2.39 
+4.54 
-0.32 
-0.32 
+9.53 

+5.'69 
+0.37 
+3-07 


+  5-70 

+1.36 
+2.90 


n.29 

-4.12 

1.53 

-3.31 

2.89 

-2. 00 

2.00 

0.83 

-3.08 

1..51 

-2 .44 

0-:^s 

-2.38 

0-72 

-3.03 

2-84 

-0.01 

1.26 

-3.68 

1.48 

-1.51 

3.18 

-1.49 

1.38 

-2.87 

1.21 

-3.80 

1.90 

1.28 

-2.86 

l.,56 

-2.39 

0.97 

2.67 

-6.29 

1.90 

-1.30 

O.4O 

-2.78 

4-55 

—0.81 

1.49 

-1  94 

,5.10 

+0.44 

1.22 

-3.36 

0.90 

-L52 

2.10 

1.08 

-i.53 

2.00 

-0.88 

2.09 

1 .  .54 

-2.77 

0.87 

-3.40 

0.65 

2.10 

1.64 

0..58 

-1.61 

1.06 

-1.45 

2  46 

-2.48 

2.00 

1.50 

-2.84 

1.38 

—2.  80 

3.40 

-1.55 

0.70 

-3.92 

4  .25 

+0.48 

2.30 

0.96 

-3.28 

2.  30 

-1.24 

4.62 

2.70 

1.65 

-3.05 

1.79 

-1.29 

0.96 

-3.60 

0.96 

-3. 62 

1..53 

-2.10 

1.05 

-2. 82 

1.82 

-i.'7.5 

1,.56 

-2.  04 

i.,5y 

-1.62 

0.46 

-3.40 

0.71 

-3.44 

1.98 

-1.26 

1.16 

-2.84 

1.30 

1.16 

2,  09 

-2.88 

0,94 

-2.70 

2  79 

-2.71 

0.42 

—3.69 

3,00 

-2 .34 

2.38 

-1.3:- 

0,13 

-2. 17 

0.  20 

-4,-52 

3.09 

-1.76 

2.13 

1.57 

-3.14 

0.32 

-2.  66 

1.60 

—2.03 

2.05 

2.71 

3.70 

-1.73 

0.97 

1.30 

7-2. 59 

0.66 

-4.10 

3.33 

60-10 
63, -,S 
73]..?. 
59!-  6, 
09-0 


26.95 
36.05 

-19.99 

52.' 79 
34.96 


39.01 
48.35 
39.37 
39.72 

39  .'88 
46.86 

32.' 52 
48.89 

36' io 
S9-67 
43.35 
31.45 
38.33 
56.56 
-43.92 


36. 85 
41.  63 
43.94 

43.'39 
42. 79 

3.5.' 8 
38.  76 
52.81 


-  7. 
+  1. 

"ii; 

-  1 

-10. 

9. 

-13. 


+  3. 
+  '9.' 

-HO. 

+'i; 

0. 
+10. 
-11. 

4- 

-17! 
-  5. 

-'6.'' 
-11. 


-  7.94 


-14.41 

-i2.'73 
-13.38 

-'8-55 
—  0.30 

17.' 37 
+  2.84 


10.77 

-  2.25 
-17.05 
-U.89 
-h  7.95 

-  6.36 

+  '8.' 34 

-  9.58 

-  4.32 

-  9.87 

'-^'i.'os 

-12.55 


-11.44 

-  2.40 

-  5.88 
-11.76 
—14.61 

-  4.52 

-  5.69 
-25.47 

-  1  39 

-is.'gg 

-  0.59 
+  1.87 


-10.24 


-  6.79 
-11.62 


!^$^1. 


'■,v>:.-:v  •■:':■ 


Departures  from  the  normal  prnrinitation  are  lia.'jcd  on  records  of  ten  or  more  year.s. 


■M 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  1!'2') 


^BiuiS(»s&$ississs^^ 


Stations 


ity 

adelphia. 
laiisas  City 

ber?  ■ 

csvlle .... 
:  Branch . 
itonville . 
ck  Knclc . 
)neville  . 
ukley 
ieo  RiX'k 
aden 
ittrpoint 
rendon 
a'on  .  . . 
nvay  . . . 
■ning  ■ . . 
31  No.  1 
nville  .. 
rdani'lle 
M  City 
ma.v   .    . 


l,.'->  than  :il).      ;'.0  Id  -10  -10  tu  .50  .'U  tu  Gi 

COOPERATIVE  OBSERVERS 


Observers 


G.  C.  Tlirash 
F.  J.  Carpenter 
.Geo.  E.  Payne 
T    D.   Reeves 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
J.  E.  Scanlan 
Tl.  S.  Weather  Bureau 
Vernon  C.   Howe 
F.   H.   Randolph 
H.   L    I).   Waitson 
\\.  .1.  I'opp 
A.  B.   Quartermau 
John  C.  Flovd 
ij.  \V    Bishop 
A.  L.  Stepliens 
C.  C.   Cordrev 
Winfred  D    Polk 
J    0.   yiniflintr 
C.  P.  Evans 
iJ.  D.  Kilev 
Neal  Dodd 
Ben  .Johnson 


Stations 


Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.  . 

Evening  Shade. .. 

Favetteville  

Foi-t  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

I ; Georgetown  

!i(iilbert 

S(iradv 

ijGrannis  

J(iravette 

iHarrison ••■ 

llTeber  Springs  •  ■ 

! Helena 

I  Hidden    

Hope 

iHot  Springs 

Huttig    

Jone.shoro 


Observers 


J.   M.  Ricketts 
.T.  J.   Babb 
Dr.   R.   H     Hardin 
Geo.   W.  Nichoalds 
B.  F.  Graddy 
University  of  Ark. 
U.  S.  Weather  Bureau 
J.  R.    Mc  Cuiston 
T.  J.   Logan 
W.  R.  Owens 
Ben.  F.Battenfield 
0.  C.   Des  .lardin 
iW.   E  Mc  Vay 
A.   F.   Stevens 
G.L.  Wright 

James  A.   Burnett 
George  W.  Baker 
N.  P.  O'Neal 
P.   P.   Patraw 
J.  L.  Collett 
Benedictine  Sisters 


Stations 


Observers 


.Tunction 

Lambrook  

Little  Rock 

Lutherville 

Mc  Qi'hee    

Magnolia     

Malvern  

'Mammoth  Spring.  .. 

Marianna      

i Marked  Tree 

Marshall 

iMena 

Morrill  ton  

[Mountain  Home  — 
i  Mount  Ida 

Murfreesboro 

INail    

{Newport 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Piggott 


I.   A.   Lauderbach 
Gerard  B.  Lambert  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau 
H.  Q.  Lenhardt 
P.  T.   Simons 
State  Agr.  School 
Mrs.  W.  L.  Matthews 

F.  M.  Daniel 
C.  N.  Houck 
Chas.   W.   Walton 

A.  J.    Park 

E.  W.  St  John 

B.  S.   Haibert 

G.  A-  Whittington 
Henry  A.  Davis 

a'.'c!  wiikerson 

.Tune  Thomason 

Isham  Burrow 

W.   E.  Baker 

H.  H.  Harlan   


Stations 


K^i>^|N^«{;''  '*"-■ 


^■.;^ 


Pindall  

Pine  Bluff 

Pocahontas ■ 

Portland 

Preseott   

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy ■■ 

Springbank 

jStory 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wynne 

Yancopin 


Observers 


W.  W.  Wood 

Miss  Theresa  Scheu 

Benedictine  Sisters 

W.   E.   Edmiston 

C.  D.  Calhoun 

Foote  Coleman 

Mrs.  M.  V.  Tisdala 

Carl  A.  Starck 

J.  T.  Bell 

Miss  Grace  Field 

S.  C.  Story 

A-  F.  Buerkle 

New  Subiaco  Abbey 

H.  S.  Brashear 

T.  Y.  Powell 

Dr.  Cheves  Bevil 

W.  L.  Shide 

J.  R.   Huddleston 

Miss  N.  O.  Schirmer 

E.   0.  Allen 

W.  E.  Barton 


W" 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  192; 


EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOR  1925 


Station  and  date 


Total  duration 


From— 


To- 


i  5  I       Exoessive  rate  £  g 


Began— 


Ended-   I  I  g-; 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 


Fort  Smith,  Ark. 

Feb.  22 

Apr.     2 

July     5.. 

Julv   13 

July    22 

Sept.  10 

Sept.  14..., 

Sept.  16 

Oct.      7 

Oct.     a 

Oct.     14 

Nov.     4 

Dec.      3 

LITTLE  ROCK,  ARK 

Feb.      1 

Feb.    22.... 

Mar.    1:3 

June   10 . 

June    18 

Julv     19 

Aug.   15 

Sept.  2:1 

Sept.  'ij 

Oct.       1 

Oct.       S -. 

Oct.      10 

Nov.      4 

Nov.    26 

Memphis  Tenn 

Mar.    13 

Apr.      3 

July    21 

Julv    30 

Julv    30 

Aug.      9 

Aug.    11 

Aug.    13.... 

Oct.       1... 

Oct.       4 


12:10  a.m. 

8:35  p.m. 

3:15  p.m. 

2:07  p.m. 
'6:07  p.m. 

6:40  p.m. 

1:50  a.m. 

3:45  a.m. 

7:12  a.m. 

1:30  a.m. 

ii:»>  p.m. 

6:15  p.m. 

7:34  p.m. 

D.N.  p  m. 

7:40  a.m. 

6:00  p.m. 

4:')4  p.  111. 

Ii5y  p.m. 
'4:43  p.m. 
D..N.   a.m. 

6:4:-i  p.  111. 
11:45  a.  111. 

5:10  p.ni 

6:46  a.m. 

•D.N.  p.m. 

''1»:15  p.m. 

•2:30  p.m. 

.9:10  p.m. 
12::12  p.  ni; 

0:40  a.m. 
n  :50  a.  in 

«:05  p.m. 
D.N.  a.ui. 

3:02  p.m. 

1 :57  p.m. 
11  :M  a.m. 

2:20  p.  U). 


D.N.  a.m. 

9:50  p.m. 

I    7:55  p.m. 

'    5:15  p.m. 

D.N.   a  in. 

7:45  p.m. 

I    8:05  a.m. 

5:30  a.  m- 

I    2:42  p.m. 

9:15  am. 

10:15  p:m. 

'i:'Mi  p.  m 

8:55  p.  111. 

!"D.N.  a.m. 
11:35  a.m. 
1  ■.'io  p.m. 
0:20  p.m. 
4:35  p  m. 
9:50  a.m. 
5:40  a.m. 
8:30  p.m. 
1:10  p.m. 
6:35  p.m. 
3::i0  p.m. 
1 1  :.35  a.  m. 
ll::!u  a.m. 
6:05  p.m. 

"D.X.  a.m. 

;    3:.5)  p  m. 

11:00  a.m. 

3:05  p.m. 
D.N.  p.m. 

6:30  a.m. 

3:58  p  m. 

2:48  p.m. 

3:25  p.m. 
D.N.  p.  1^1. 


1.14 
0.57 
0.98 
0.66 
1.70 
0.57 
1.46 
2.16 
1.46 
0.99 

I  0.69 
l.:32 

1  0.94 

0.55 
1.06 
0.52 
1.70 
i>.58 
1.72 
1  0.72 
0.40 
0.73 
0.77 
1.18 
1.50 
1.75 
0.50 

1.07 
0.37 
1.41 
;  0.89 
0.88 
1.45 
0..57 
0.56 
2.61 
1,46 


12:31  a.m. 
9:14  p.m. 
4:26  p.m. 
2:25  p.m. 
2:15  a.m. 
6:51  p.m. 
3:36  a.  111. 
3:51  a.m 
8:18  a.m. 
5:42  a.m. 
9:18  p.m.l 
0:38  p.m.; 
7:51  p.m. , 

10!02  p.m. 

10:00  a.m. 
6:24  p.m. 
4:09  p.m. 
2:40  p.m.  i 
4'50  am.  ■ 
4:44  a.m.  I 
6:45  p.m.l 

12:30  p.m. 
5:48  p.ni  ' 
9:09  a.m. 
8:11  a.m. 
3:08  a.m. 
4:.5»  p.m. 

9:2S  p.m. 

1  :ii'.  p.m. 

7:14  a.m. 
12:o0  m. 

8:2i  p.m. 

4::i7  a.m. 

3:12  p.m. 

2:12  p.m. 
12:28  p.m. 

2:25  p.  m. 


12 :56 
9:26 
4:59 
2::i6 
2:46 
7:08 
3:50 
5:10 
«;40 
6:06 
9 :33 
7:23 
8:14 


a.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
a.m. 
p.m. 
a.m. 
a.  in. 
a.m. 
a.  in. 
p.m. 
p.m. 
p.  111. 


000 

0.10 

0.04 

0.17 

0.04 

0.24 

0. 02 

0.29 

0.71 

0.19 

10:08  p.m. 
10:13  a.m. 

0:36  p  m. 

5:19  p  ni . 

2:6;  p.m. 

5-45  a.  m. 

5:00  p.  111. 

6:56  p.m. 
12:40  p.m. 

6:11  p.m. 

9:27  a.m. 

8:25  a.m. 

3:;!4  a  m. 

5:05  p.m. 

9:^6  p.m. 
1:08  p.m. 
7:40  a.m. 
12:28  p.m. 
9:08  li.m. 
6:02  a.m. 
3:33  p.m. 
2::12  p.  in, 
1:31  p.m 
2:40  p.m 


0.01 
0.31  : 
0.01 
0  11 
0. 09 
O.07 
0.01 
0. 02 

0.01 
0.43 
0.01 
0  01 
(I.  12 
0.47 
0.04 
0.01 
0. 10 
0.00 
0.23 
0..67 
0.14 
0.10 

0.02 
0.01 
n.  04 
0.01 
0. 03 
0.02 
0. 03 
(I.UO 
0.30 
0.01 


0.13 
0.20  i 
0  40 
0.05  : 
0.11  i 
0.07 
0.11 
0.12 

0.27 

0.37  I 

0.12 

0.07 

0.08  i 

0.06 

0.22  1 

0.22 

0.07 

0.23 

0.13 

0. 21 

0.08 

0.25 

0: 13 
0. 26 
0.13 
('.14 
0.07 
0.18 
0. 05 
0.  14 
0  09 
0.08 


0.30 
0.52 
0.4.^ 
0.12 
0.24 
0.14 
0.39 
041 
0.23 
0.43 
0.31 
0. 52 
0.16 
0.33 


0.30 

0^22' 
0.33 
0.16 
0.36 
0.  -2:1 
0.32 
0.29 
0.17 


0.54 


0.65 


0.62 


0.70  I 
0.51 

'i'io' 

0.56 
0.47 


0.58 
0.51 
0.17 
0.36 
0.27 
0.50 

'0.53' 
0.51 
0.44 
0.08 
0.26 


0.79 


1.20 
0.  09 
0.  .52 


0.81 


0.88 


1.42 
0.74 


0.85 


0.91 


1.53 


1.54  i  1.60 


1.61 


1.62     2.11 


0.68      1.04 
0.72      0.80 


0.35 
0.  12 
0.  :35 
0..54 

'O0& 
0.60 
0.50 

'6.'49 


0.5:!      0.61 


0.34 
0.51 
0.28 
0.50 
0.3C 
0.41 
0.05 
0. 20 


1.10  '  1.17  ''   1.18  '   1.30  1. 


0.47  ;  0  02  !  0.75  1  0.88  !    1.05  !   1.15  ,   1.26  *  1.51 
6.47     6.'63  I  0.50  ,  0.04     Cl.'io  ;  0.74  \  6.83  1 


0.08  I I 

....  1 ' . 

0.81  I  0.89  ;. 

0. 7;i  !  0.  77  ' , 


0.58 
0.57 
0  38 
0.57 
0.47 
0.  49 
0.87 
0.41 


0.87 
0.77 
0.40 
O..59 
0.49 

'6.99' 
0.51 


1.11- 
0.88 
0.54 
0.60 


1.13 


0.61  I  P.  70 
0.62  I  0.65 


0.76 
0.72 


0.76  1  0.87      1-33  1    1.43 


1.12  i  1.15  I  1.16      1.20 -'   1.34  '  1.09      1.83 


On  previous  date 


On  following  date. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,     1926 


Slcy 


M.iiilli 


.luiiuary 

FebniiiVv  . . . 
Miirch..'.... 

April 

Mny 

J  line    

Julv 

AuiJiist 

Septeiiiher. . 
Octiilier.  ... 
Nuveniber  .. 
Uecelilber. .  . 
.\iiiiunl 


rciniHTalurt- 

I  'rec  i  1 

ital  ion. 

in  df'i 

ii'f^f-s  K:ilinMi 

ifit 

t-           a; 

^, 

5        = 

- 

< 

- 

•~  ''•  z 


40.  S 
49.  3 
.65. 9 
07.4 
08.0 
8.'.  3 
81.8 
80.3 
80.5 
58.7 
.50..  4 
40.2 
63.0 


-  11.  1 
+  7.  1 

-  3.3 
+  C.2 

-  1.2 
+  5.6 
+  1.9 
f  0.9 
*-   6  6 

-  3.0 

-  1.1 
-1.9 
r  2.0 


S3 
89 
98 
102 
108 
109 
108 
113 
98 
89 
80 

113 


-  4 

2.68 

—  1.65 

12 

3.  :i7 

+  0-09 

/ 

1.09 

-  3.'.r 

28 

2.  62 

-  2.10 

20 

1.88 

-   3.24 

40 

2.08 

-  2.00 

47 

4.99 

+  1.07 

47 

1.81 

—  2.02 

47 

6.  96 

+  2.03 

13 

7.73 

f  4.73 

15 

5.  07 

+  2   In 

-   0 

1.71 

-  2.::8 

-  ■  6 

42.  19 

-  5.74 

7. 15; 

5.58 

6.  60' 
10.41' 

7.14 
16.6:j 
13.89' 
11. 4l! 

5.  !0 
1.5.  61 ' 


8 

14 

6 

12 

4 

18 

6 

14 

4 

'' 

4 

17 

111 

11 

4 

22 

7 

16 

10 

1- 

8 

16 

:; 

15 

74 

184 

4 
6 

13 
9 
7 

9 
9 

J 

1 

(J 

/ 

2 

6 

14 

4 

111 

'1 

11 
ino 

CORRECTIONS  1925 

fieneral  Table 

.lanua'ry'-  Jleau  teiniieraliin'  ili'iiartiire  for  sta':e  should 
FeliruaVy  Maheni.  iiieau  temperature  should  1h'  61.- 
-Marcli:  llope,  mean  temperature  should  ))  ■  67,2a. 
-March  ;  Mammoth  Spring,  precipitation  departure  shou 
May  :  Fort  Smith,  ii'^aii  temperature  should  lie  08.4. 
-May:  Hope,  tempci-atun- dciiarture  should  lie  — 2.:l. 
June:  Hrinkley.  teiiiperature  deparuire  should  be    rO.2 

:  .lonesboro.  pr-'cipitation  departure  should  lie  —2. 
Hot  Srirings.  pivcipitution  departure  should  be  + 

:  Sean  y,  mean  temp,  rature  should  be  81.  1. 

:  Texaik  ma.  precipitation  departure  sliould  be  +1 
.•\ugust-  lienuuni  le.  temperature  departure  should  he 
Sei>femher:  lieiitoiiville.  tempeiature.  deparauire  shoul 
October:  Kveiiiug  .Shade,  mean  teiiipciatiiri' sliouiil  h.-  ■" 
Comiiarative  Data  Table 

September:  .\\erage  precipitation  should  lie  6.91;  iiiclic; 


June 
Julv: 
Julv 
Julv: 


Id  he  -  3.43. 


:i9. 
1.92. 


U.S. 
1  be 
7.0. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA^     1925 
Number  of  reports  and  mimber  of  days  on  which  reported 


Hail, 
moder- 
ate 

Hail. 

heavy 

Thun-  1 
der-     I 
storms 

Dense  1 
fog 

Sleet 

Glaze 

Winds,  high, 
not  tornadoes 

Month 

0 
a. 

01 

^  is 

c. 

S'.tJ 

a  is 

0 
0- 

PS 

II 

Reports 

liavs 

with 

Reports 

Days 
with 

i 
0; 

1 

■11 

^■6 

.?1 

8 
150 
1.67 
235 
136 
289 
487 
241 
237 
165 

bl 

30 

■2222 

3        4        4 

17  '     1   i     1 

19  4  i     3 
23  i     2  :     1 

20  !     6        3 

25  '....;.... 

31 ;  1    1 

21  '      1    !      1 
21  i   14        6 
10  1   15        0 
10      21       10 

5        1,1 

41  1  11 
12  1     4 
3  1     2 





February-  • 

March 

April 

May ■ 

June 

July 

August 

September. 

October 

November. 
December.. 

Year .  ■ . 

2 
1 

1 

"e' 
10 

2 

1 
1 

"3' 
7 

.... 

1 
2 

.... 
— 

...... 

.„... 

4 

"slight 

slight 


1 
.  5 

"'i 

5 

I'is'  "2 
<   2     2 

!     3       2 

. .. . 

.... 



217 

:  69     37 

79     23 

1  ' 

0   

^ 

t  Throughout  State. 


TORNADOES,   1935 


Places  and    dates 


Mulberry  .Crawford  Co.  Feb.  8 

llearden,  Ouachita  Co.  Feb.  22 

Stuttgart.  -Vi  kansas  Co.  Feb.  22  .  . . 
Klythes  ille,  Mississippi  Co.  Nov.  20. . 
Marshall,  Searcy  Co.  Dec.  3 


Hour 

Number 
persiuis 
killed 

Value 
property 
destroyed 

9:00  a.m. 
10:00  a.m. 
11:3-1  a.m. 

2:30  p.m. 
11  :(HJ   p.m. 

0 
0 

0 
0 
0 

$20.iiiJO 

$16,000 

*6;:io 

$4.0  10 

$3,500 

>esii6^s^^fiaiMs6tssist- 


K/)Tf 


U.S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE. WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 

CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
ARKANSAS    SECTION- 
HARVEY  S.  COLE,  MetorologiBt 


Vol.  XXXI         Little  Rock.  Ark.,  Januarv,  1926  No.  1 

OENEKAL  SXTMMABY 

There  were  no  unusual  features  of  Arkansas'  weather  during 
Januarv  The  temperature  averaged  0.6°  below  normal  and 
the  precipitation  0.59  inch  above  normal,  all  extremes  bemg 
well  within  the  limits  established  by  previous  records  Ihere 
were  two  cold  periods  during  the  month,  from  the  7th  to  the 
14th  and  from  the  21st  to  the  26th.  Durmg  the  remamder  of 
the  month  temperatures  were  generally  somewhat  above  norm- 
al Much  of  the  precipitation  on  the  2 1  St  and  22nd  tell  as 
SDOw'in  northern  and  central  sections  of  the  State  and  in  some 
northern  localities  remained  on  the  ground  tive  or  six  days. 
The  melting  snow  and  locally  heavy  rains  caused  the  smaller 
streams  to  reach  moderately  high  stages,  the  Black,  Ouachita, 
I  ittle  Red,  Cache,  and  Petit  .Tean  reaching  flood  stages.  iiie 
weather  as  a  whole  was  favorable  for  outdoor  work.  Some  cotton 
was  still  in  the  fields  the  first  of  the  month  and  most  ot  this 
was  picked  during  January,  the  amount  remaining  unpicked  at 
the  close  of  the  month  being  small  and  of  such  quality  as  to 
hardly  iustifv  picking.  Rice  harvest  was  completed  and  the 
crop  threshed.  The  weather  was  favorable  for  winter  grams, 
all  being  in  good  condition  at  the  close  of  the  nionth.  borne 
spring  plowing  was  done  in  southern  counties.  There  were  no 
destructive  hail  or  wind  storms  reported.  w.c.H. 

TEMCPEBATUBE 

The  monthly  mean  temperature  for  January,  as  determined 
from  the  records  of  56  stations,  was  40.5°  which  is  0.6<^  below 
normal  Positive  departures  occurred  in  northeastern  sections 
of  the  State  and  from  Yell  County  westward,  negative  prevail- 
in^  elsewhere.  Monthly  means  ranged  from  46.0°  at  Magnolia 
to'sS  2^  at  Mammoth  Spring,  a  difference  of  12.8°  between 
northern  and  southern  border  counties.  The  highest  tempera- 
ture recorded  was  77=  at  Booneville  on  the  20th,  the  lowest, 
17'-  below  zero  at  Harrison  on  the  23rd.  Extremes  occurred  on 
approximately  these  dates  throughout  the  State.  The  greatest 
daily  range  was  .50'  at  Harrison  on  the  '-i3rd. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  84  stations  was  4.69  inches 
which  is  0.59  inch  above  the  average  of  the  past  35  years^ 
Monthly  totals  ranged  from  9.18  inches  at  Corning  to  1.8/ 
inches  at  Mountain  Home.  Monthly  amounts  were  unevenly 
di:*tributed,  positive  and  negative  departures  occuring__through- 
out  the  State  An  appreciable  amount  of  snow  fell  at  ot  stations 
and  averaged  3.7  inches.  The  greatest  depth  measured  was 
16.5  inches  at  Gilbert,  Searcy  County.  The  average  number  ot 
days  with  0.01  inch  or  more  precipitation  was  7. 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 
Thvnderstorms:--iTd,l;   U\th,2:    18th,  1;    20th,    7;    21st,     <; 

2oth,  1;  3()th,  5;  31st,  4. 
D^me  Fog:-2nd,  1;   3rd,  2;   4th,  4;   5th,  3;   6th,  1;   lOth,  1; 

17th,  1;  19th,  1;  24th,  1. 
Solar  Halos.—  Uih,  3;  22nd,  3;  23rd,  1. 
Lvnar  Halos:-22n(i,  2;  23rd,  3. 
SleeL—2lst,   13. 
Lighf  Hall.—  2Ut,  1;  30th,  1;  31st,  1. 


•■ » 'r 

-MISCBMiANEOUS  DATA 

1 

Pressure.  Sea-level. 

Wind. 

! 

Relative 
humidity. 

stations. 

1 

■  5,. 

U     c 

J' 

22 

.1:1 

a 

a; 

.§1 
OS'S 

O 

S 

S 

1 

a 

1 

s 

30.09 

30.86 

29.54 

31 

4.296 

27 

s. 

30 

Bentonville 

Fort  Smith. 

30.09 

30.75 

22 

29.45 

17 

6.325 

28 

w. 

31 

82 

68 

Little  Rock. 

.30.10 

30.76 

22 

29.56 

17 

6,304;     34 

n. 

21 

76 

61 

Memphis. 

30.11 

,30. 73 

22 

29.53 

17 

6.021 !     35 

sw. 

1     " 

82 

67 

56 
SO 
50 
46 


COMPARATIVE    DATAJPOB    JANUARY^ 


Number  of  day* 


Corrections:  December,  192o.-Maximum  temperature  Corn- 
in-  on  22d  should  he  blank.  Minimum  temperature  Corning 
on  22nd  should  be  blank.  Mean  maximum  should  be  4.  .b  ; 
mean  minimum  31.1°;  monthly  mean  ,f;4^^  departure 
from  normal  should  be  0.0°.  Highest  should  be  6b°  on  l2th 
Corning  annual  mean  temperature  should  be  61. 0  ,  annual 
departure  +H.0°.  Maxin.um  temperature  Jonesboro  on  «Ui 
should  be  blank.  Mean  maximum  should  be  4/8°  Month- 
Iv  mean  39.2°. Departure  from  normal -0.6-.  Highest  shouW 

be  66°  on  11th.     Annual  mean  temperature  should  be  bZ.'^  , 
annual  departure  +1.9°.    Maximum  temperature  Lambroo^k 
27th  should  be  blank.     Mean   maximum    shou  d    be   oJ  .4 
Monthly  mean  shold  be  39.8°.   Highest  should  be  71°  on  3d. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


January, 1926 


Ciimatolog'lcal  Data  for  January,   1926 


Stations 


Counties 


w 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit ' 

— , '■ . '- -! — ^ — 2 i 


3a 

nj3  J3 


--.«" 


-I- 


Prec 


Amity 

Arkailelpliia 

A rkaiisas  City 

Arlljerg 

Batesville 

Bee  Braucli 

Beutonville  .   , 

Blacli  Rock 

Booneville 

Kriukley 

Calico  Rock 

"aiiiden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 tt... 

Danville 

Dardauelle 

Dodfl  City 

Dumas    

Duttou     

E\  Dorado 

Enerland 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Fayetteville 

Foi't  Smith 

Freeman  Springs  — 

Fulton 

(ieorgetown 

Gilbert 

'irady 

Grannis 

Gravette .    

Harrison  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig  ■ 

Index 

Joneshoro 

Junction tt-  •• 

Laml)rook 

Little  Rock.. 

I.utlierville.  tt  

Mc  Gehee 

Magnolia 

Malvern 

Wammotli  Spring  .. 

Marianna.    .? 

Marked  Tree 

Marshall     

Mena 

Mountain  Home.  ... 

Mount  Ida 

Murfreesboro. 

Iv'ewport 

Osceola 

O/.ark   <, 

Patterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

I'ooaliontas 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Spriugbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkiina 

Thorubiirg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wynne 

Yancopin   

State  .Men 


Clark 

Clark 

I>esha . 

Stone. 

Independence., 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Veil 

I  Veil  

I  Marion 

j  I 'esiia 

I  .\ladisoii 

I  f'nion 

j  Lonoke 

I  t^arroll  

I  Sharp  

I  Washington  . . . 

I  Sebastian 

I  Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Lincoln , 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillip.s 

Cleburne  

Hempstead.  ... 

Garlan<l  

I'nioii 

Little  River.  .. 

(iraighead  .... 

Union 

Phillips 

Pulaski 

.Johnson 

Desha 

Clolumbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 


Senrcv 

P.dk 

Kaxter 

Montgomery. . 

Pike 

.inekson 

Mississippi 

Franklin 

Wii.idrnlt 

Clay 

Searcy 

JelVerson  

Uauiiolpli 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Clevelanil  . . . . 

Benton 

White 

Miller , 

Montgomery.. 

Arkansas 

Logan 

M  i'.ler 

Perry 

■^cott 

Bradley 

Montgomery . 

Little  River   . 

Cr^>'is 

Desha 

ns  and  Kxtremes 


700 
V50 
14.5 
700 
•277 
700 
1303 
•259 
405 
•2(i5 
361 
15S 
470 
•200 
516 
309 
•293  I 
190  I 

o->:  j 

■A-M) 
117.3 

10^2 
1690  I 

270 

■229 
146.5 

«0>i 
14f)l 

45/ 
•2240 

■260 

■200 

675 

17^2 

900 
1250 
1J52 

193 

445 

377 

600 

175 

■275 

345 

',82 

\t>U 

357 

775 

148 

315 

277 

600 

2;>o 

229 
107" 
1185  I 

.Sim 

650  I 
367  j 
231 
•240 
450  I 

196  I 
307  i 
1500 
215  I 

300 

1'22 
I   329  1 

2S7  j 

I   '-'■'■^ 
1385 
2:;6 
1   '240  i 

'   700 

I   '228 

1050 

650 
67? 
206 
800 
290 
250 
167 


31 
30 
42 

4 
•27 
34 
21 
24 
12 
39 
22 
41 
27 
22 
5 
43 

33 
3 

10 

4(1 

43 

■20 

23 

•25 

19 

26 
3 

39 

45 
2 

40 

U 

•^ 
2 

8 
21 
2.5 
54 

8 
65 
35 
19 

I 
31 
32 

3 
47 
27 

2 

.19 
21 
14 
21 
12 
38 
12 
27 
11 
42 
28 
30 
10 
2 
4 
39 
•.i-' 
20 
:',S 
20 
25 

|7 

19 

2 

39 

■>9 
40 


36.4 
38.9 
35.8 


41.4 
43.0 
:i6.6 
4^2.4 
43.4 


10+   I        19      ^22+ 


--2.4 
—2.4 

+  L7 


41.2 
38.5 


42.4 
36.8 
43.4 
34.6 
45.8 
42.6 
37.8 
37.8 
37.4 
39.8 


+  1.4 
t  1.2 
+0.4 
-2.5 
—2.0 


-0.8 
•t  1.2 


+2.2 
-  -0. 8 
+0.4 
-L3 
0.0 
-0.3 
-i-0.2 

-o.'e' 

-1-0.3 


65 
64 
63 


39-2 

35.8 
37.0- 
42.8 


-0.9 
'ii'.i 


m   I  19 

66     1  2d 


70 
66 
69 
61 
72 
70 
66 
67 
63 
69 


19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19+ 

19 

19 


8 

22 

16 

■22 

4 

■£i+ 

21 

u^ 

IS 

22 

15  I  23 
0  i  23 


•23 


-13  I  23 
22  1  '23 
!7  !  ^23 


-  .1  I   23 

-  6      23 
13     ^23 


43.8    -1.6 
42.2    -11.9  ; 

46.4      "(').' 0  i 
44  5  j-1.1  ! 

40. 2" 

41   5  1+0.1 


39  2 

-0.8 

46  0" 

1 

42.8 

-0.4 

33.  2 

-3.6 

42. 2 

+2.0 

38. 6 

38.8 

H-0.4 

40.7 

—0.6 

37.3 

-iO.l  . 

40.9 

to.  2 

ii.'o 

-hi. 8 

41.9 

-+2  1 

40.2 

-0.8 

66 
63 
68' 

70 

71 
68 


63 
70 
65' 
67 
66 

72" 

69 

64 

67 

64 

66 

'62 

67 

69 


70 


43.8 
38.9 
45.8 
43.2 

45.' 4' 
31.  6 
39.2 


4'>.  8 
42.  2' 
4.. 58 
41.3 


-HO.  7 
--0.9 
-0  5 
-0.9 

-ni.'s' 

-0.3 
-1.2 


-:-o  0 
-r-0.8 

-0.4 


72 
64 
74 
71 

70 
64 
CS 


IS 
19 

19 
16+ 

19" 
19 


19+ 

19 

164- 

19 

19 

•21   " 

19 

19 

19 

18 

20 

191- 

19 

19 

19   ■ 
30 

19 


30 
19 

io  " 

16+ 
17 


22 
23 
23 

23+ 

14  + 
23 


22+ 

22 

14 

22 

23 

'23' ' ' 

•23 

•23 

2;^ 

■22-f 
•23 


37 
■39 
46 

40 
30 


40 
37 


13      22 

-  9  I  23 

15  [14 


44.5  j-0.4 

'4i.'4''+i.'2 
40.  5  !     6. 6 


67 

19 

10'' 

18 

72 

19-1- 

69 

20 

69 

.]'... 

'cii  " 

'io""' 

77 

1 20 

17 

-17 


23 

■22+ 

23 


23 

•28. 

11+ 

•23; 

.  .  .  J . . 
22 
■23- 


•22-1- 
23 


33 
47 
50* 
44 

35 


29 
35 
40« 
31  . 
83 

'33* 
37 
45 
36 
38 
42 
30 
41 
43 

'3'2' 
37 
35 


ipitation.  inches  !        Number  of 


days 


"  ... 

0,J3 


3 


is 


2.  •251 -2.  •26 
5.70^+1.73 
5. 65;  +0 .95 
4. '20 

+  1.45 
+0.44 
0. 12 
-01 
0. 94 
+2.  ■26 
-0.60 
f3.'25 
1-0.82 
+1.43 


5.64 

4  54 
2.51 
4.13 
3.  89 
7. 23 
2.98 
7.85 
4.56 
.5.77 
3. 23 
5.28 
9.18 
5.7 

5  s:j 
4.72 
4.40 
4.^20 
2.35 
4.50 
6.1 
3.  53 
4.10 

2  63 
3.67 
4.^21 
4. -27 
5.91 
3.50 
5.42 
5.64 
2.48 
2.90 
5. '28 
4.51 
5.78 
5  73 
4.70 
4.26 
6.13 
3.76 
4.70 
4.42 

3  67 
3.82 
5.69 
5.34 
3.63 
4.49 
6. 06 
3.^26 
4.73 
1.87 
6.00 
5.44 
5.62 
5.41 
2.19 
6.94 
4.12 
3 .32 
6.59 
4.93 
3.14 
3.  70 
5.42 
6.46 
3.13 
5.70 


+1.03 
+5.49 

+2.44 
+  1.43 
+1.3 
-0.79 
-1..57 
+  1.31 
+■2.11 
+0.45 

-6.36 
-1-1.16 

Vo.  is 

+U.42 


0.02 

+0.01 
0.09 

+6.' 80 
+0.97 
+  0.^23 

•V-o.'yo 

0.14 

-0.37 
+0.23 


-0.15 

+  0.^24 
-0.^29 
+0. 57 
—0.58 
+0.94 
-0.78 
+1.69 
+2.31 
-K).7o 
H  0.  •26 
-0.311 
2.25 


42 
35" 

40 
36 

'33' 


36 
'56' 


-1-1.55 
-fO.69 
-1.91 
-0.  64 
+  1.13 
+  l.V> 
+0.6 
+  1.52 
5.  181+1. IS 

2. 75 

7.O0I+2.O9 
4.031  +  0.83 
4.71+1.47! 

5.'70 1 

4.34  ...v.. 
3.82,— O.'JSl 
4.90I.  .  .  1 
5.141+2.02: 
5.69'-r0.94 

4.18! 

4.69+0.59 


1.40 
1.90 
1.20 
1.90 
2.  32 
•2.60 
1.03 
1.50 
2.18 
2.68 
L^21 
4.02 
2.96 
2. 15 
2.81 
3.29 
3.60 
•2.30 
2-50 
3.00 
1.20 

1.88 

1.05 

1.36 
2.93 

1.12 

2.00 

0.93 

1.72 

0.99 

1.80 

1.90 

L04 

3.02 

2.67 

0.97 

1.^25 

2.42 

•2.89 

2.84 

3.05 

1.50 

1  65 
3. 72 
1.05 
3.40 
2.05 
2. 00 
1.02 
2.10 

2  00 
1.10 
2.97  i 
2. -22  ! 
2.  06  I 
1.91  1 
0.72   : 
3.85 
2.61 
2. 10  I 
3.98 
0.76 
3.^20 
2.  Wl 
1.35 
2.70 
2. 85 
0.88 
1.7b 
2.19 
2.85 
1.50 
3.40 
2.00 
•2.06 
2  68 
2.35 
2.05 

1  3.^20 
2.22 

I  1.05 
3.10 
2. 40 
1.90 
1.37 
4.02 


0.0 
0.0 

0.5 
5.5 
•2.0 
0.6 
10.2 
2.2 
2.0 
0.8 
5.0 
0.0 

T. 
1.1 
0.9 
2.0 
5.0 
0  3 

T. 

1.0 

12.0 

T. 
7.0 
0.6 

T. 
10 .0 
5.0 
9.8 
2  3 
3.9 

T. 
1.5 
16.  5 
0.0 
0  8 
8.2 
10.0 
2.5 
0.3 

T. 

6.5 
.0.2 

0.0 

1.3 

0.5  I 

0.0 

0.2 

•2.2 

1.0  1 

0.0  ! 
T.  I 

8.0  1 
T.  1 

1.0  I 

8.S 

0.0  I 

5.8  i 

2.0  1 

1    0.0  ; 
I   0.5  : 

L5  I 

T.  I 

1.0 

2  6 

9.1 

T. 

5.3 

T. 

0.0 

0.0 

1.4 

10.0 

0  5 

T. 
0.9 
0  1 
6.0 
0.0 
6.0 
3.0 
0.0 
0.0 

T. 
1.0 
0.7 
3.7 


11 
9 
9 
10 
15 
13 
13 
13 
13 
16 
11 
9 
10 

6 

18 
20 
15 
11 

13    ; 

9 

11 
12 
8 
15 

12  [ 
8 

13 

13  ! 
11 

10  I 

14  : 

15  I 

11  I 
14  1 
11    ■{ 

,14  1 
11  i 
12 

11  I 
21 
15 
10', 
If 
12 
14 
10« 
13 
14 
6 
12 
15 
14 
15 
9 
13 
14 
12 
9" 
13 
19 
14 
•13 
14 
14 
12 
12 
14 

16 

12 

16 

11 

15« 

13 

16 

11 

12 

13 

10 

14 

13 

13 


Observers 


2  1 
12  I 
9 

6     1 
2 

8 
17 
8 
8 
4 
4 
4 
9 


9 
11 
17 
10 

4 
3 
1 


12 
19 
20 
11 
16 
14 
10 
14 
10 
13 
9 
16 
14 
18 
12 


IS 
16 
10 
11 

}?     i 
14 
11     1 

6 
10 
14 
14 
16 
17 

8 

"9' 
6 
10 
19 
11 
12 
11 


s>v. 
nw. 


sw. 
ne. 


6- 

17  1 

0 

.m 

3 

9 

4 

13 

8 

10 

8 

9 

1   -1 

13 

■?  i 


sw.    iG.  C.  Thrash. 
n.  -    |F.  .1 .  Carpenter. 

iCarl  R.  crutting. 

se.I    iJ    D.   Reeve.■^ 

nw.  iMrs.  Lelia  I.  Teter. 

w.     !.l.  K.  Scanlan. 

s.       jU.    S.    Weather  Bureau 

j  Vernon  C.    Howe. 

e.        F.  H.  Randolph. 
n.      iH.  L.   1).  Whitson. 
s.        W.J.   Copp. 
sw.     .\.   B.  Quarterman. 
s.        .lolin  C.  Floyd. 

J.   W.   Bishop. 

A.   L.  Stephens. 

E.  E    Cordre.N. 

WinfredD.  Polk 

J.  O.   Vingliug. 

C.   P.  Evans. 

J.  D.   Rilev. 

Neal  Dodd. 

Ben  Joliuson. 
s.       Li.   M.   Ricketts 
sw.     J.  J.   Babb. 
s.        Dr.  R.   H.    Hardin. 
sw.     Geo.   W.   Nichoalds. 
sw.     B.   F.  Gradd.v. 
s'w.     University  of  .\rkans8i 

U.  S.   Weather   Biueav 
sw.     J.  R.  Mc  Cuiston. 

r.  J  .  Logan. 

VV.   R.  Owens 

Ben  F.   Battenfiela. 

P   T.  Simons 

W     E.   Mc  Vay. 

A .  F.  Stevens. 

G.  L.    Wright 

James  A.   Burnett. 

Geo.   W.    Baker. 

N.  P.  O"  Neal 
....iP.   P.   Patraw. 

....!,!.  L.  Collett. 

•26'  |......lH.  D.  Sanderson. 

6    i  n.'      ^Benedictine  Sisters. 

11  n.      I  J.  A.  I.owderback. 
11,'      e-        G.   B.  Lambert  Co. 

12  s.        U.  S.   Weather  Bureai 
]2       e.        H.  G.  Lenhardt, 

4      I'.  T.  Simons. 

13*  i  ne.     State   Agri.    School. 
9       s.        1-Mrs.   VV.   L.    Matthew: 
6       nw.   !F.   M.  Daniel. 

8  n.       C-  X.   Hnuck. 

9  je.'     ("harles  Walton 
12      se.     I  A.  J.  Park. 

14  sw.     E.   W.   St.  .lohn. 

15  w.      |H    S.   Halbert 

15       nw     jG.   A.  Whittington. 

10      {llenry   A.  Davis. 

8       n.      !  A.  C.    Wilkerson. 

11  ;  n.      IJiine  Tiiomason 
nw.    Isham  Burro^^ .  ; 
u.       W.  ,E.  Baker 
sw.     H.  H.  Harlan. 
^^v.     W.   W.  Wood. 
sw.     Miss  Theresa  Scheu. 
s.        Benedicitine  Sisters. 
,sw.     W.    K.    Edmiston. 

14  nw.    CD:  Calhoun. 

15      1'o'ote  t'oleman. 

7       sw.     MTs.^  M.V,  Tisdale. 

10  w.     Carl  A.  Starck. 

12  S.         .1.   T.    P.ell. 

19        Miss  Grace  Field. 

7  n.       S.  C.  Story. 

9       sw.     Adam  F   Buerkle. 
12"      n.       New  Subiaco  .\bbey. 

13  n.       H.  S.  Brashear. 

8  e.       T.  Y.  Powell. 

17       riw .    Dr.  Cheves  Bevill. 

14  n        W.  L.  Shide. 
.7       sw.    J.  R.  Huddleston. 
17       sw.     Kannie  O.   Schirmer 
14       s.        K.  O.^  ,\nen. 
13      ......  W.   E.    Barton. 

12       sw. 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  forsneh  stationshayingien  or  more  yearsrecord.  All  complete  reports  are  used  m  .section  n.eans.  1.  Ies=thanU 
inch  rain  or  melted  snow.  ++Receive,1  too  late  to  he  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •,'.•.  indicate  luimherol  days  missing,  t^lso  on  other  date...  „l 
office     addresses    as    follows;-     Junction.  Lillie,  La.;  T.utherville   H.F.D   No  1.  Lamar.  Ark.:  .'^nringbank.  Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.    1.  Jud.sonia.  Ark. 


Daily  Biver  Stages  for  January,    1926 


."Stations 


Fort  Smith   

Dardauelle. . . . 
Little  Bock. 

Pine  r.lntr 

Yancopin..    .. 
Danville-.  .   . . 


Rivers 

Arkansas. 

: do  ..  . 

lio  .. . 

; do  ... 

d  1   .. 

Petit  .lean. 


jp'lood 

Stuee 


22 

20 
23 
25 
•2!i 
20 


10 


11      12 


13 


14 


15 


16 


4.0 

4.01 

4.2, 

1.9 

1.8 

1.8 

-tl.7 

-1-1.91 

-O.Hi- 

3.9 

3.7 

3.5| 

8.2 

7.8 

7.51 

4.2 

4.1 

4.11 

4.81  4.8 

1.9  •i.  1 

l.Oi-0.2 
3.4l  3.4 
7.2!  7.0 
6.2    5.8 


4.7;  4.7 
1.9  1.9 
0.0  0.4 
4.0  4.4 
6.9  7.0 
5.6 


4.6j  4.r.,  4.51 
l.sl  l..S''1.8l 
0.5|  0.4  0.31 
4.6|  4.6'  4..5; 
7.4'  7.6-  7.7 
5.31  5.3    5.21 


1.81 


5.21  5.01 
1.8,  2.2 
-0.2 1-0  2 
4.5|  4.5| 
7.6;  7.6; 
S.u'  4.8, 


4.91  4.71  4. 

2.2    2.4    2.4 
0.3    0.1    0.1 

4.4  4.4    4.7I 

7.5  7.41   7.3j 
4.7I  4.7'  4.61 


18 


19 


•20 


21 


25 


26 


27      28 


29 


80     :tl 


5.8'  8.0|  9.8,10. "TO.O 
2.51  2.8  3.91  5.9;  7.8 
0.3;  0.7  1.3!  '2.1:  5.0 
4.8  5.01  5.4  6  0:  7.0 
7.6:  8.2I  8.5  8.8  9.5 
5.7    9.11  9.(,    9. 01: 


10.8:10.9 
.10. 51 10- 5 
10.0:12.5 


10.5  10.2| 
9.8'  8.8! 
1-2.5  12.0' 


11.2T4.4|15.2:i5. 1; 
12.0  17  2J-20.3  21.4 
i^20.5-22.  4!^22.i;21,3 


9.81  9.4i  8.'4I  8.5 
8.0!  7.5i  7.2    Ci.Ol 

11.5110.5:  9  .5    8.0! 

14.6ll4.v;13.6  12.7; 

■.'2.]!'23.0'2<.7;^24.3, 

19.  1)17. 0:14. s'll.Ci 


8.21  8, 
5.6]  0 
6.9;  6 
11.6'10 

21,8^2.5 
8.8    7 


^vaiBsti&iKi 


January,   1926 


CLIMATOLOGIUAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


Daily  Riv 


Stations 

Calico  Kock.  . . 

Batesville 

Newport 

Dam  No.   1 

Georgetown 

Clarendon     

Gilbert 

Corning   

Black  Rock   ... 

Fatlerson 

Arkadelphia   . . 

Camden    

Kulton 

Springbank  — 

Whiteoliffs 

.Marked   Tree- 
Helena 

Arkansas  City. 


River! 

White 

...do 

...do 

Little  Red.. 

Whi  t 

....do 

Buflalo.   .- 

Black 

....do 

Cache   — 

Ouachita.  ■ 
....do 

Red...  .. 
....do  

Little    

St.  Franci.'i 

Mis.sissii>pi. 
..     do 


Flood 
Stage 

IS 

■a 

26 

22 
30 
30 

n 

14 

9 
18 
30 
28 
37 
28 
17 
44 
4S 


10 


er  Stages  Continued 
11 


12      13      14 


15 


17      18      19     20     21      22  ,  23 


24      25 


26  I  27     28     29      30      31 


1..D 

7.0 
4.9 
0.4 
7.2 
Ifi.O 
4.5 
7.8 
4.5 
5 

0.9 
6.5 
6.7 
9.4 
1. 
9- 
7.6 
14 


1.41 
6.5 
4.6 
('.3 
6.8 
15.5 
4.5 
7.8 
4.2 
5.6 
0.8 
6.5 
7.7 
9.4 
1.6 
9.4 
6.0 
12.9 


1.7 
6.5 
43 
0.2 
G.4 
15.1 
4.5 
7 

4.5 
5.5 
1.0 
6.2 
6.7 
9.3 
1.8 
9.2 
4.8 
U  4 


1.7i 
6.8 
4.3 
0.0 
6.2 
14.5 
4.5 
7.8 
4.5 
53 
0.9 
6.2 
8.6 
9.3 
5.9 
8.8 
3.5 


1.7!  1.6 

6.6  6.9 

4.4!  4.2 

O.Oi  0.0 

6.2|  6.2 
14.3114.2 

4.51  4.5 


10.3111.3 

7.5i       _ 
S.71  8.0 
3.71  4 
7.6'  7.7 


1.6 
6.7 

4.1 

0  0 

6.1 

14.0 

4.6 

7-» 

4.4 

4.S 

2.0 

11.8 

9.3 

9  11.  9 

3i  5.2 

.31  8.2 

3'  7.2 

.81  8.9 


LO 
6.9 
4.1 
0  0 
6.0 

13.9 
4.5 
7.' 
4.3 
4.7 
1.3 

10.6 
9.1 

11.9 
4.9 
8 

7.2 
9  9 


L6| 
6.9I 
4.1' 
0  0 
6.0 

13.8 
4.4 
7.6 
4.2 
4.6 
0.6 

10.0 
8.8 


1.6 

6.8 
4.1 
0.0 
6  0 
13.6 
4.4 
7.6 
4.  I 
4.5 
1.8 
9.4 
8.4 


11.5ill-3 
4.7!  4.0 
8.0i  7.9 
6.9|  6.9 

10.  6' 10.fi 


1.3 

6.5i 
4. 01 
0  Ol 
5.9 

13.5 
4.4 
7.5 
4.0 
4.6 
2.0 
S.  6 
8.1 

11.3 
3. 
7. 
7.5 

10.6 


1.3 

6.5 
3.8 
0.8 

5  yi 

13.3 

4.4 
7.4 
4.0 
4.8 
2.1 
8.1 
8.0 

U.l 
3.6 
7.5 
8.C 

10  7 


1.4|  1.4 
6.5  6.4 
3.8!  3.6 
0.7]  0.6 
5.8  5.6 
13.2'l3.0 


4.3 
7.3 

3.9 
5.2 
1 

7.1 
7.5 
10. 8  10.  fi 
3.1:  2.8 
7.5!  7.4 
8.5|  9.9 
11,3  12    1 


14 
6.7 
3.6 
L5 
5.5 
13- 1 
4.3 

3' 9 

5.3 
2.5 
7.1 
7.4 
10.6 
3.0 
7.5 
10.1 
13.0 


3. 

7. 

10] 

6. 

7.7 

9. 
U. 


1.6 

6.6 
4.8 
1.5 
7.4 
1.5.1 
6.0 
7.9 
5.4 
5.7 
3. 

10.5 

13.2 

10.81 

15.01 

7.9 

Sl  9.6 

3113.6 


2  4.5 
8  11.7 
8  6.4 
2  11.6 
8  8.6 
8' 16. 5 
Ol  6.0 
6 


9.3 

7.5 
8'  5.9 
5l  4.9 
9!l7.8 

5  17.9 
b  19.8 

6  20. 2 
0    8.6 

.1!  9.3110 
5  13. el  14 


6.5,  6 
13.4  13. 


17.1 

23.7 
18.6 
21.1 
7.0 
11.5 
14.0 
6.6 
18.5 
27.4 
19.0 
22.  8 
23, 

.11 10.8 

.5  12 


OII5.51IC 


5.8 
12.5 
17,9 
Itl.  0 
20.0 
23.2 

6.0 
12.3 
12.  B 

7.0 

7.0 
32.6 
20.2 
24.8 
25.7 
11.9 
9  18.  6 
5|J1 


5.5 
12.2 
17.2 

7.6 
20.0 
24.9 

6.1 
11.9 
10,0 

7.9 

4.5 
35.1 
19.6 
24.9 
23.2 
13.0|13, 
25. 8  28. 
26.9129 


6.2|  6. 
0112.0  12. 

7  15.8115. 

6. 7 1  5 

20.0  19 

25.8  26 


6.7 
11.4 
10.4 

9.1 

4.0 
32. 3 
18.0 
24.0 
17.8 
14.1 
30.0 
31.4 


6.7 
12.5 
15.5 

5.0 

19.8 

26.2 

6.4 

11.2 

.4110.3 
5    9.8 

71  3. 


27.7 
15.8 
23.0 
13.7 
14.6 
32. 3 
34.3 


Daily  Precipitation  for  January,   1926 


Stations 


Drainage 
basin 


Amity 

Arkailelphia        il 
.Arkansas  City  ... 

.•Vrlberg • 

liatesville    II 

Bee  Brancli 

Hputonvillo  .  .*. 
Black  Kock.  .  ..II 

Uooueville 

Briukley      

Calico  Kock       II 

Cauideii     II 

Center  I'oint...- 

<'larendoii    .1 

Clinton 

Conway  

Coruinp  

Dam  No.   1 1 

Danville     —  j 
Dardaiielle    ...I 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado    — I 

Kugland     

Kurekii  Spring 
I'^veiiing  Shade. 
FayetteviUe   ,. 
Kort  Smili.  ..' 
Freeman  .Sprgs. 

Fulton    

Georgetown    .. 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Uigden 

Hope  ." 

Hot  Springs 

Huttig, 

Joneslioro 

.Uuiction .- 

Lambrook      .  •.  Ii  ' 
Little  Bock.V 

LutUerville    

MeGehee. '. 

Magnolia •■ 

Malvern In 

.Nlauiniotb  Spg.  ill' 

Mavianna 

Marked  'rree    .  Illi 

Marshall., -. 

Mom Ill' 

Mountain  Home. 

.Mount  Ida    

Murfreesboro.     f 

Newport    I! 

Osceola Ill 

Ozark 

Patterson 

Fit'gott 

Pindall. 

Pine  Blufl  . 
Pocahontas. 
Portland  .. 
Prescon  .. 
Princoiou 

Kisou    

Kog.i- 

Searcy 

Springbank 

.Story 

Stuttgart   ... 

•'ubiaeo 

Texarkaiia 
Thornburg.  . 
Waldron .... 

Warren 

Waters 

Whiteclifl'.s.  , 

Wynne 

Vancopin  . . . 


.!!il 


[Ouiichita 

lOuacliita — 

IDesha 

I  White 

I  White , 

; Arkansas.. . 
|,A.rkansas  .. 

White 

.\rkansas,,. 

White 

1  White  ..,, 
U)uachita  . 
iRed 

I  White 

White 

Arkan>as,  .  .. 

i  White 

II  White     

.l.\rkansas.  ,.  . 

l|.\rkansas 

.White 

Mississippi..  •• 

White 

llOuachita  .  ..  • . 
.  (Arkansas  ... 

j  White  ..     

White 

.1  White ■ 

'.•\rkansas  ... 
11  Arkansas.,     . 

lllRed 

'■'White 

11!  White 

.  lArkansas 

.iKed   

.i.\rkansas 

.  i  White  

!l! Mississippi. .. 

'.  I  White 

.  1  Red . 

, .  lOuachita 

,  .|t)ua<'hita 

.  1  White  

.  .louachita 

1  1  White 

.\rkansas,, .  . 
Arkansas,  .., 
.Mississippi,.. 

Red 

Otuxchita 

White 

Mis-issippi.,, 
Mississippi, . 
WIsite     .      ,, 

Ouachita 

White 

Oiuichita 

Ouachita 

I'lWhite 

I'i  Mississippi., 

.  .Arkansas 

liiWhite 

Jris.sissippi.. 

.White.. 

;  I  Arkansas. . , 

,  I  White 

IllOuachita  ... 
llduachica. .  , 
!!  Ouaclita  .. 
.'Ouiiehila  .., 
.  j  .\i-kausas  . . . 

.  Wliite 

lIlK-d 

iliOuachita 

Il  Arkansas,,  . 
.[Arkansas., , 

HlKed 

,l.^rkansas  — 
...Arkansas  .. 
IjiOuachita  — 

Ouahita 

|Rcd 

Jlississippi, . 
.\rkansas  .. 


...I 

'           } 

■.^ 

.., 

,20 

tV|  ,55l.,.,i 

.01 

1 

.20    ,391. ...1 

j 

j 

,65 

1 

.  (12 

,13 

.16 

,73 



.62 

.05 

.,55    .451 

T. 

.90 
.38 

'i'. 

.09 

.48 

.25 

'.'03 

.01 

,39 

.05 

,90 

■r. 

.47  .... 

,34 

,67 

.98 

,43 
.71 

T.      .  15 

,23 

.10    .64 

. 

..     ,-11 

.47  .... 

V 

45 

.04 

.52 
.58 
.70 

T. 

'i'. 

'.'0; 

17 

.15 

.381  T. 

.,59 

.67 

.22!   .42 

.251   ,50 

,30 

.73 

,04 

,'i7 

l.lt 

.04 

.ioi  .50 

.211   ..52 

,22 

..52!.,.. 
.90j.., 
.481   .87 

...1  .48 

.02 

1  'i'- 

.07 

'   .6t 

Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  oth 


,er>vise  indicated    •  For  24  hours  ending  midnight.  IS  For  24  hours  ending 
Precipitation  included  in  the  next  following  measurment. 


a,  ni.  T,  Trace,  or  less  thanO. 01  inch 


^itei?> 


i^M^--. '- 


•i.V'.v5:-x-;>.-.' 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Januaey,  1926 


Daily  Temperature*  for  January,    1926 


SUtiont 


13S466789 


10 


12     13 


14 


15 


16 


17 


18 


20 


21 


22 


23     24     25 


26 


27     28 


29     80 


SI 


Imity 

BatesvilleW 

Bentonville 

Bee  Branch 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

CamdenW 

Center  Point 

Conway 

Cornine 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England  

Gnreka  Springs . . . , 

Fayetteville 

fort  Smith 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

HelenaS^'S 

Hope 

Hot  Springs 

Jones  boro 

Junction 

Little  Rock 

Lutheiville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  8pg.§4. 

Marianna 

Marked  Tree??.... 

Marshall 

Mens 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Newport 

Oscoola 

Ozark 

Pine  P,luff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texa.^ana 

Warren.. 

Wynne 


j  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
'  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
( Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximuci 
i  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
}  Maximum 
J  Minimum 
)  Maximum 
(  MinimuL. 
i  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  MazimuF' 

<  .Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 

<  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
}  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
i  .Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  .Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
;  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 

'  I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  .Maximum 

'  '/  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
V  Maximum 
)  Minimum 
s  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
1  .Maximum 
(  .Minimum 
1  Maximum 
(  Minimum 
,'  Maximum 
)  Minimum 

.,  \  Maximum 
)  Minimum 

..  j  Maximum 
I  Minimvim 


48 

30 

54 

14 

60 

28 

48 

24 

54 

28 

55 

26 

58 

13 

50 

24 

50 

35 

49 

26 

48 

36 

50 

30 

51 

24 

48 

20 

54 

18 

50 

35 

51 

2' 

50 

3U 

51 

2f. 

51 

32 

54 

29 

51 

17 

54 

30 

52 

30 

50 

33 

51 

29 

50 

36 

52 

27 

49 

31 

48 

27 

51 

29 

51 

30 

53 

12 

42 

26 

46 

29 

54 

25 

.^2 

31 

53 

2; 

53 

2' 

53 

26 


48 

38 

47 

29 

42 

36 

42 

35 

47 

39 

46 

38 

43 

28 

44 

32 

49 

37 

43 

37 

47 

36 

51 

34 

46 

35 

43 

38 

41 

33 

47 

40 

45 

37 

52 

35 

52 

34 

44 

37 

46 

23 

48 

34 

48 

34 

48 

30 

45 

38 

45 

37 

49 

3' 

49 

40 

43 

39 

42 

35 

49 

34 

48 

38 

52 

27 

47 

37 

49 

38 

49 

37 

46 

39 

45 

35 

48 

37 

46 

38 

50 

36 

44 

38 

49 

37 

49 

35 

60 

40 

42 

32 

49 

3' 

46 

30 

50 

30 

45 

40 

45 

43 

52 

38 

49 

38 

47 


45 

4S 

39 

44 

27 

49 

43 

48 

40 

46 

36 

56 

40 

50 

40 

48 

3 

48 

38 

46 

34 

46 

38 

49 

38 

48 

38 

46 

38 

51 

3b 

46 

36 

55 

42 

51 

34 

51 

41 

44 

37 

.50 

35 

52 

40 

50 

38 

49 

41 

52 

41 

49 

38 


54 
46 
52 
30 
45 
30 
53 
33 
58 
36 
60 
40 
51 
29 
58 
40 
56 
39 
53 
32 
52 
38 
SO 
34 
57 
33 
56 
49 
41 
28 
5b 
46 
55 
37 
50 
30 
54 

30 

48 

36 

46 

25 

50 

24 

50 

32 

60 

50 

57 

37 

65 

39 

52 

44 

54 

36 

53 

40 

5:: 

35 

59 

46 

58 

3', 

4/ 

28 

5 

48 

57 

30 

50 

44 

51 

40 

.50 

34 

55 

46 

55 

i9 

56 

49 

53 

37 
58 

43 
53 
35 
67 
61 
57 
39 
57 
44 
53 
31 
.54 
27 
56 
.32 
55 


53 
28 
56 
24 
45 
26 
53 
25 
58 
25 
58 
30 
58 
24 
59 
30 
57 
31 
56 
29 
52 
27 
62 
26 
52 
24 
57 
33 
62 
17 
60 
35 
58 
29 
56 
25 
54 
26 

64 

30 

57 

26 

54 

15 

54 

26 

62 

37 

58 

28 

5 

30 

53 

43 

52 

34 

56 

36 

51 

28 

61 

:14 

68 

28 

47 

20 

55 

31 

36 

27 

51 

26 

53 

2» 

.54 

23 

61 

42 

.54 

2 

50 

35 

55 

26 

62 

32 

56 
25 
5« 
35 
59 
30 
59 
33 
53 
20 
55 
20 
56 
31 
5' 
30 
60 


4V1 

28 

42 

22 

46 

27 

49 

27 

49 

26 

46 

30 

45 

24 

47 

28 

49 

37 

46 

27 

42 

26 

52 

30 

60! 

23 

48' 

29 

58 

17 

48 

34 

42 

29 

50 

25 

52 

23 

49 

30 

50 

28 
49 

24 

46 

20 

45 

28 

47 

28 

45 

29 

49 

29 

45 

32 

43 

35 

47 

30 

50 

34 

49 

27 

41 

20' 

44l 

38 

35 

30l 

50l 

25 

49 

28 

44 

25 

43 

22  i 

421 

27 

r^^ 

29 
50 
25 
44 
31 
51 
28 
60 
32 
50 
30 
54 
31 
51 
20 
48 
■I 
47 
30 
50 
29 
55 


23   ?.0 
57   .53 


36 
53! 

281 


42 
31 

40 

20 

32 

27 

37 

29 

41 

31 

41 

32 

41 

21 

46 

27 

43 

31 

38 

32 

31 

20 

50 

30 

34 

21 

42 

29 

33 

25 

45 

32 

41 

34 

34 

27 

32 

26 

35 

29 

42 

27 

33 

27 

35 

26 

41 

30 

45 

31 

41 

33 

35 

29 

48 

33 

37 

32 

38 

29 

47 

34 

44 

35 

37 

19 

40 

32 

44 

21 

34 

28 

45 

29 

39 

22 

43 

26 

40 

29 

44 

19 

40 

31 

40 

32 

43 

23 

45 

29 

45 

30 

44 

32 

3: 

281 

39 

25 

45 

25 

41 

31 

40 

32 

44 

3(1 

38 

29 


43 

22 

44 

20 

42 

27 

42 

25 

48 

22 

46 

24 

48 

21 

49 

28 

45 

25 

47 

26 

43 

21 

48 

28 

45 
19 

43 

30 

39 

30 
47 
31 
50 
24 
43 
21 
40 
20 
46 
24 
45 
19 
41 
17 
48 
19 
50 
25 
45 
26 
46 
25 
39 
24 
50 
28 
45 
:» 

41 

2S' 
49 
36 
48 
25 
42 
18 
52 
28 
51 
30 
44 
2:1 
44 
21 
46 
17 
49 
17 
43 
27 
45 
19 
43 


38 
16 
44 

15 
34 

2 
38 

9 
45 
31 
47 
26 
47 
22 
49 
32 
52 
27 
41 
23 
40 
14 
49 
31 
49 
25 
35 

13 
47 
24 
42 
22  22 
■'   39 

13 


43 
16 
35 
10 
4' 
19 
46 
20 
42 
21 
35 
16 
49 
27 
42 
15 
51 
33 
47 
26 
56 
27 
36 
9 
45 
20 
45 
30 
47 
29 
55 
25 
.52 
29 
42 
23 


26  23 
57 
22 
52 
25 
52 
31 
57 
30 
51 
27 
49 
24 
53 
28 
52 
20 
5' 
19 
54 


52  55 

2' 
^2 
28 
51 

:0 

-;2 
L5 

-A 


36 

64 

31 

64 

36 

60 

2' 

60 

21 

59 

29 

62 

27 

52 

25 

60 

30 

66 

■u 

61 

22 

56 

28 

6;! 

28 

5 

26 

64 

30 

54 

25 

64 

32 

67 

30 

61 

31 

62 

21 

57 

25 

60 

39 

57 

37 

64 

321 

30 

62 

5h! 

26 


64 

39 

58 

22 

60 

41 

54 

31 

57 

39 

60 

36 

62 

28 

68 

29 

63 

44 

62 

33 

62 

25 

62 

38 

62 

30 

66 

36 

52 

27 

68 

42 

63 

33 

62 

40 
60 
41 
57 
40 
56 
36 
62 
38 
6:5 
31 
70 
30 
67 
40 
62 
37 
60 
31 
64 
46 
60 
38 
53 
47 
70 
46 
65 
35 
57 
21 
65 
29 
68 
30 
62 
38 
55 


48 

64 

28 

60 

27 

60 

28 

65 

•29 

56 

44 

68 

34 

59 

20 

69 

37 

69 

34 1 

67 

39 

64 

42 

59 

27 

65 

46 

55 

36 

68 

45 

65 

371 

58| 

35i 


67 

45 

53 

26 

62 

42 

55 

45 

56 

49 

61 

58 

52 

34 

60 

42 

60 

46 

59 

48 

55 

4' 

58 

34 

57 

44 

66 

51 

51 

44 

61 

52 

58 

60 

55 

44 

.54 

43 

54 

45 

5b 

42 

66 

45 

54 

44 

66 

30 

62 

46 

56 

49 

56 

46 

68 

50 

57 

45 

64 

48 

64 

48 

61 

49 

49 

25 

63 

46 

54 

46 

63 

46 

62 

44 

56 

42 

58 

49 

57 

46 

62 

48 

56 

49 

58 

50 

66 

45 

65 

52 

62 

43 

61 

51 


64 

43! 

66 

46 

53 

37 

57 

43 

54 

41 

60 

45 

59 

43 

65 

46 

62 

41 

58 

44 

54 

45 

58 

36 

50 

38 

62 

46 

54 

36 

67 

46 

63 

45 

66 

85 

56 

36 

54 

42 

68 

42 

65 

36 

54 

37 

61 

46 

64 

44 

60 

46 

56 

44 

6' 

44 

60 

44 

52 

40 

65 

44 

61 

44 

61 

42 

621 

48 

64 

37 

53 

41 

60 

43 

64 

38 

60 

41 

57 

45 

56 

43 

54 

43 

66 

46 

66 

45 

65 

47 

66 

39 

64 

46 

52 

37 

64 

38 

60 

40 

70 

37 

62 

40 

61 

46 

57 

46! 


62 

28 

65 

31 

63 

41 

64 

35 

69 

37 

68 

46 

68 

30 

70 

33 

67 

43 

69 

36 

64 

36 

70 

SO 

66 

35 

69 

39 

61 

:« 

72 

40 

70 

39 

66 

40 

63 

42 
69 

41 

66 

50 

63 

33 

68 

35 

68 

36 

71 

36 

68 

36 

63 

38 

70 

38 

67 

43 

66 

39 

68 

43 

69 

32 

64 

28 

67 

36 

62 

38 

65 

45 

62 

39 

67 

3:J 

69 

28 

67 

37 

66 

39 

7u 

39 

72 

38 

63 

32 

70 

38 


36 
70 
42 
64 
31 
66 
32 
67 
40 
64 
46 
72 
42 
69 
40 
66 
401 


60 

46 

62 

37 

64 

28 

61 

43 

77 

44 

60 

43 

66 

31 

65 

3:; 

60 

50 

63 

4' 

66 

46 

62 

47 

63 

40 

58 

45 

60 

37 

61 

60 

60 

47 

59 

36 

60 

42 

59 

36 

68 

46 

61 

35 

59 

39 

64 

34 

58 

49 

59 

45 

62 

46 

5- 

30 

60 

50 

62 

45 

71 

4S 

64 

49 

63 

29 

69 

44 

38 

38 

66 

42 

67 

60 

62 

42 

59 

40 

64 

48 

61 

44 

62 

45 

58 

46 

64 

43 

60 

45 

56 

34 

65 

47 

61 

36 

62 

35 

60 

39 

59 

37 

62 

53 

65 

45 

62 

46 


30 
61 
2» 
60 
36  18 


66 
42 
66 
34 
55 
32 
57 
30 
62 
26 
55 
25 
58 
25 
72 
39 
68 

It 

32 

62 

34 

25 

16 

59 

25 

60 

34 

60 

20 

56 

32 

60 

29 

o» 

27 

59 

26 

54 

34 

60 

28 

57 

39 

65 

39 

63 

37 

45 

20 

56 

34 

61 

19 


24 
2 
37 
22 
2^2 
4 
41 
26 
45 
19 
25 
1 

19 
2 
25 
14 
40 
8 
20 
—12 
15 
0 
34 
23 
36 
22 
32 
18 
31 
12 
42 
23 
27 
16 
30 
12 
39 
29 
35 
20 
19 
2 
36 
19 
32 
15 
25 
— o 

34 
13 
24 
_2 
32 
15 
31 
13 
27 
14 
29 
15 
36 
21 


32 

19 

34 

2 

30 

-7 
32 
10 
34 
12 
34 
17 
32 

-4 
35 
21 
36 
19 
33 
15 
28 
0 
40 
22 
30 

-lO 
31 
21 
33 

-13 
33 
22 
26 
17 
34 


40 
25 
40 
22 
59 
21 
22 
-1 
34 
l.S 
40 
20 
34 
14 
721 
32 
401 
23' 
34 
17j 


31 

16 

29 

10 

3; 

22 

36 

18 

26 
-12 

30 

17 

3' 

15 

32 
-10 

34 
14 

34 

-9 

35 
16 
30 
12 
35 
14 
32 
14 
35 
20 
31 

-1 
40 
22 
40 
20 
44 
26 
29 
-11 
31 


40 

25 

38 
3 

34 

U 

36 

18 

37 

20 

40 

21 

38 

-4 

38 

2) 

41 

25 

36 

20 

36 

16 

38 

23 

34 
4 

37 

22 

34 

-1 

33 

26! 
40 
22 
35 
18 
37 
12 
35 
19 
40 
23 
40 
5 
37 
4 
41 
19 
42 
24 
42 
23 
35 
20 
40 
32 
38 
24 
38 
18 
36 
23 
41 
23 
34 

-11 
45 
26 
45 
15 
40 


43 

32 

44 

26 

33 

26 

38 

24 

36 

25 

49 

29 

44 

13 

47 

29 

47 

30 

45 

2' 

45 

25 

38 

25 

35 

11 

47 

29 

32 

16 

44 

.30 

50 

32 

34 

23 

33 

20 

3 

28 

43 

26 

36 

25 

35 

14 

51 

21 

45 

29 

43 

28 

41 

27 

51 

25 

41 

;» 

38 
25 
42 
29 
48 
31 
40 
8 
44 
21 
41 
27 
40 
15 
42 
25 
48 
18 
45 
28 
43 
29 
49 
28 
40 
19 
48 
33 
46 
24 
46 
32 
59 
26 
48 
32 
32 
22 
40 
22 
45 
32 
37 
27 


40 

30 

44 

''7 

51 

26 

42 

28 

40 

29 

46 

30 

50 

33 

411 

28 

491 

34 

49 

27 

48 

3'.^ 

41 

27 

46 

25 

45 

32 

49 

31 

52 

28 

43i 

33 

4ll 

28' 


57 
28 
6I! 
25 
56 
29 
55 
31 
62 
25 
61 
29 
64 
26 
6:^ 
27 
60 
30 
65 
25 
58 
31 
65 
27 
67 
22 
65 
29 
»8 

15 

64 

32 

65 

30 

56 

30 

66 

22 

60 

30 

.59 

26 

59 

29 

57 

29 

65 

29 

63 

32 

62 

29 

58 

30 

63 

26 

60 

30 

56 

30 

64 

36 

01 

27 

67 

26 

61 

29 

42 

31 

57 

2' 

56 

28 

60 

25 

65 

22 
62 

28 

62 

30 

59 

25 

61 

33 

60 

25 

67 

28 

62 

30 

63 

31 1 

55l 


25i  23| 
69l  60 


34; 

50 

22 

65 

36 

56 

30 

52 

25 

61! 

30 

53 

36 

51 

29 

51 

29 

501 

27 

56l 

31 

62 

30 

56 

32 

54 

29 

65 

30 

50 

33 

51 

35 

61 

37 

57 

•29 

36 

2' 

66 

35 

59 

2: 

54 

28 

68 

32 

49 

27 

68 

24 

65 

34 

60 

33 

54 

28 

59 

32 

56 

30 

63 

32 

61 

31 

61 

35 

49 

2' 

58 

25 

54 

39 


•28 

45 

25' 

67 

33 

61 

20 

52 

27 

49 

34 

49 

31 

55 

30 

51 

33 

52 

24 

65 

26 

67 

33 

60 

35 

5' 

24 

67 

37 

59 

28 

50i 

26 

67 

41 

63 

'28 

53 

19 

61 

•26 

62 

24 

60 

27 

66 

32 
49; 
•20 

61 

25 

62 

22 

61 

24 

60 

30 

68 

29 

52 

•22 

72 

•29 

66 

32 

64 

■29 

51 

31 

57 

23 

62 

39 

52 

2 

67 

37 

63 

30 


62 
35 
62 
20 
60 
45 
55 
36 
64 
42 
67 
40 
62 
25 
67 
34 
64 
44 
65 
38 
66 
26 
67 
36 
61 
35 
66 
27 
66 
35 
69 


42!  49 
641  56 


40 

60 
41 
59 
43 
63 
43 
60 
40 
60 
41 
64 
36 
70 
26 
67 
41 
65 
37 
63 
38 
69 
46 
62 
42 
61 
41 
69 
44 
66 
33 
57 

19 
64 
40 
53 
38 

61 

43 

62 

50 

63 

36 

66 

35 

6;i 

41 

76 

39 

66 

30 

69 

40 

62 

32 

74 

37 

691 

35 

66 

42 

59 

43 

62 

32 

64 
38 
66 
41 
67 
431 
651 
40 


50.8 
32.0 
48.5 
•24. 2 
44. 8 
26.9 
48.4 
•29.4 
5'2.8 
30.0 
53.0 
32.9 
5('.  I 
23.1 
53.9 
31.0 
52.6 
34.1 
51. 8 
30-5 
48.8 
28.2 
540 
35|  30.9 
48.6 
'25.  0 
."•3  2 
33  7 
46.1 
23.1 
.55.3 
36.4 
52.5 
3-2.6 
48.4 
•27.1 
47.6 


•27.1 
48.4 
31. 2 
50.6 
•27.  S 
47.7 
•23.8 
48.6 
■25.4 
54.9 
30.6 
601  64.4 
431  33. 1 
581  01.9 
401  32.5 
53;  48.8 
46  31.9 
56.3 
83.7 
49.4 
33.6 
48.2 
30.2 
.■15.7 
36.3 
53-7 
31.8 
45.5 
40  20.8 
61    ■■^  ■■ 


60     63 

•24     48 


52.  •' 
32.3 
48.4 
■28.7 
49.1 
28.5 
49.4 
3'2.0 
49.6 
•25.0 
62.7 
•29.1 
50.5 
31.5 
5^2.  8 
31.0 
50.2 

;io.i 

53.9 
33.8 
49.9 
27.9 
56.7 
M.& 
55.5 
30.  S 
.=*.  1 
34.8 
47.5 
•26.8 
51.1 
•27.3 
52.3 
33.3 
52.3 
32.1 
57  1 
34.  4 
621  54.0 
47  35.0 
541  50.5 
4^2I  32.3 


Instruments  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 
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K  GENERAL  STJMMARY 

Temneratures  were  below  normal  on  about  six  days  during 
Febraary  normal  or  above  during  the  remainder  of  the  month, 
po^tWe  departures  of  10°  to  20°  occuring  from  the  6th  to  the 
Ith  and  on'the  13th  and  21st.  No  unusually  low  temperatures 
occurred,  but  88°  at  Huttig  on  the  ;th  is  withm  o  of  the 
highest  on  record  for  this  month.  The  monthly  mean,  48.5  , 
kSfnearly  a  degree  of  being  as  high  as  the  mean  for  February 
1925  which  was  the  highest  February  mean  on  recoid.  Ihe 
tempeiatire  for  the  thrle  winter  months  amounts  to  an  excess 
o'T2°  December's  mean  being  1.9°  below  normal,  .January's 
Sr;°  below,  and  February's  5.7°  above.  Prec:p>  ation  was 
lieht  averaging  only  60%  of  the  normal  amount  with  only  tour 
rainy  dlvs  during  the  month.  The  mild  dry  weather  was 
aToraWe  for  all  outdoor  work.  The  greater  portion  of  the  oa 
crop  was  .own  during  the  month  and  preparation  ™ade  for 
planting  corn,  cotton,  and  rice.  Potatoes,  truck  crops,  and 
gardens  were  'planted  in  southern  and  central  sections  and 
winter  grains  made  excellent  progress  throughout  the  month. 
Peaches  plums,  and  pears  were  blooming  m  southern  counties 
TtThe  eloL  of  the  month  and    buds    swelling    m    the  northern 

''0n\he  evening  of  the  24th  high  winds  (straight  blows)  were 
reported  throughout  the  State.  An  accurate  estimate  ot  the 
JXl  damage  cannot  be  made,  but  would  probably  be  s^vera 
thousand  dollars.  A  tornado  occurred  about  8.00  p^  m^  ot 
he  24th  six  miles  south  of  Lake  Village,  Chicot  County,  ms 
^torm  moved  from  southwest  to  northeast  over  a  path  100  ja  ds 
wkle  for  a  distance  of  about  three  miles  before  crossing  he 
AlSisSppi  River.  Five  persons  were  killed  and  fifteen  iniured 
in  Aikln'as.  Property  damage  in  Chicot  County  amounted  to 
about  $70,000.  Considerable  damage  and  some  loss  of  Ute 
were  caused  by  the  same  storm  in  Mississippi.  w.c.H. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  February,  as  determined  from  the 
reco  ds  of  57  stations,  was  48.5°,  which  is  ...7°  above  normal, 
an  s  ations  for  which  normals  have  been  computed  showm, 
positive  departures.  Monthly  means  ranged  trom  42.3  at 
Mammoth  Spring  to  58.9°  at  Warren,  a  difference  of  16.G 
betwn  the  northern  and  southern  counties.  Extremes  ranged 
Uom  88°  at  Huttig  on  the  7th  to  10°  at  Gravette  on  the  19th. 
The  greatest  daily  range  was  51°  at  Huttig  on  the  bth. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  detennined  from 
the  records  of  82  stations,  was  2.02  inches  which  is  .33  inches 
•  below  normal,  Mammoth  Spring  being  the  only  station  show- 
ing a  positive  departure.  Monthly  tota  s  ranged  from  0.61 
ndi  at  FayetteviUe  to  3.52  inches  at  Little  Rock-  A  measura- 
ble amount  of  snow  fell  at  26  stations  averagmg  1.0  inch- 
Snowfall  totals  ranged  from  3.0  inches  at  Corning  to  a  trace  at 
numerous  stations.  The  average  number  ot  days  with  0.01 
inch  or  more  precipitation  was  4. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 
ixdmfona*.-2d,l;8th,l;   13th,  2;    fth,18;    18th, 
21st,  1;  24th,  25;  25th,  4;  26th,  I- 
^Jeei;'^4th,  3;  18th,  3;  25th,  1.  ,     .     n-.  .    i 

I  arf7aio.'.-lst,  1;  6th,  1;  9th    1;  16th    1;  2lBt    1. 
Lv^iwr  Halos:-iih,  1;  20th,  1;  21st,  2;  22nd,  1;  28th,  1. 
i)e».se  Fo,g.— 1st,  1;   3rd,  1;   4th    1.  p-„.   -Rinff     i 

Light   Hail:-Ceniev   Point,    Fort    Smith,    Pine   Blutt,    1 

Gravette,  18t,h. 
High  TFi7M?s.'— Throughout  State  24th. 


18; 


7th; 


MISCELLANEOUS  DATA 


COMPARATIVE    DATA_F0RJ;EBRUARY^ 


CORRECTION  FEBRUARY.  PAGE  6;-Mammoth  Spring  highest  should  be  08  on  22d. 
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February,  I92i 


stations 


Counties 


Amity 

Ariiadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Bates  ville 

Bee  Brancli 

Bentoiiville 

Blaclc  Roclj 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rocli 

O'amden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 |t... 

Danville 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas   

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index 

Jonesboro 

Junction tt 

Lambrook 

Little  Kock 

Lutherville.  tt  

Mc  Gehee 

Magnolia 

JMalvern 

Mammoth  Spring  . . . 

Marianna.    .-? 

M  arked  Tree 

Marshall   

Mena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Presoott    

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tj 

Story 

Stuttgart  '.'..'. 

Suhiaco 

Texarkana 

Thornbcirg 

VValdron 

Warren '.'. 

Waters 

Whiteeliffs '.'.'.' 

Wynne 

Yancopin  

State  Means 


Clark 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  . . . . 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke....    .. . 

Carroll 

Sharp 

Washington ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... . 

White 

Searcy 

Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead.  ... 

Garland 

Union 

Little  River.  ... 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Johnson 

Desha 

Columbia 

Hot  Springs  — 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcv 

Polk 

Baxter 

Montgomery. .. 

Pike 

.lackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolpli 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery.... 

Arkansas 

Logan 

Miller... 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery . . . 

Little  River 

(Iross 

Desha 

and  Kxtremes 


Climatological  Batafor  February,  1926 


H 


5» 


700 
250 
145 
700 
277 
700 

1303 
259 
465 
2(i5 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 

1175 
162 

1590 
270 
229 

1465 
600 

1451 
457 

2240 
260 
200 
675 
172 
900 

1250 

1J52 
193 
445 
377 
600 
175 
275 
345 
182 
155 
357 
775 
148 
315 
277 
600 
235 
229 

1070 

1185 
800 
650 
367 
231 
240 
450 
196 
397 

1500 
215 
300 
122 
329 
2S7 
243 

1385 
236 
240 
700 
228 

1050 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
2.50 
167 


Temperature   {  Degrees  Fahrenheit) 


O  C3 


i4) 


48.2 


45.4 
47.6 
45.0 


49.0 
51.4 
45.8 
50.9 
51.4 


49.0 
48.1 


49.2 
44.5 
52.1 
42.6 
54.6 
51.7 
46.2 
46.6 
46.0 
48.4 


47-0 
44.2 
45.4 
50.0 


51.9 
50.0 
58.0' 

ia'.h' 


48.5 
49.2 
47.0 

54  2 
50.4 
42.3 
50.4 
40.8 
47.2 
48. 2 
44.2 
48.4 


48.7 
47.8 
48.6' 


52.  2 
46.4 
56.9 
51. 8 


52.9 
45.5 
49.0 


50.8 
49.7' 
53.3 
48.6 


5.89 


47.8 


8.5 


+6.2 


+5.0 
+5.5 
+6.5 


+2.4 
+8.4 
+  4.6 
-13.9 
+5.2 


+5. 
+  10.4 


+  5.6 

+6.7 

+  12.8 

+  4.7 

+7.0 

+5.7 

+6.4 

+6.'7 
+5.6 


+6.4 
+6'4 


+4.3 
+3.2 
+6.3 

+5.' 6' 


+4.3 
+6.0 


+  3.5 
+2.9 
+7.0 


+3.5 
H-4.  6 
+3.5 
+  2.6 


+  8.2 
-t5.  5 
+5.7 


+  6.8 
+6.0 

+8.4 
+5.5 


+8.5 
1-7.3 
+5.3 


+6.6 

+7.3 
+5.5 


+13.3 


+5.7 


69 


76 


13 

7t 
14 
13 
14 

6t 

7+ 

7 
13 
13 


14 
7 
13t 


7+ 

14 

20 
7+ 
6t 
Vt 


7+ 
13t 


24        11 


24 
24 
31" 


25 


22 
'  16' 


5t 
11 
U 
lit 
11 


10 

11 

11 

11 

11 

20 

11+ 

11 

19 

19 


5  ■ 
19 
11 
11+ 


11 
11 
11 

ii  " 

11 

11+ 

11 

10 
5 
11 

11 
U 


11 
11+ 
4 


4+ 
11 
11 
11 


Precipitation,  inches 


o 


"S-o 


Numher  of  days 


.£•3 
aa 


11 
19 


36 


31 


37 
36 
51« 

33' 


32 


51 


1.10 

2.40 

1.82 

2.07 

2.40 

2.99 

1.62 

1.95 

L12 

2.18 

1.83 

2 

2.73 

2.53 

2.55 

2.69 

2.40 

2.60 

1.70 

1.49 

2. 

1.93 

1 

2.19 

2.62 

1.5) 

2.20 

0.61 

1.32 

2.46 

1.65 

1. 

1.74 

2.30 

2.57 

1.46 

1.50 

2.57 

2.59 

1.43 

2.21 

1.15 

1.91 

1.64 


1.74 
3  52 
1.86 
1.97 
1.52 
2.55 
2.89 
2.39 
1.66 
1.24 
2.18 
1.22 
2.41 


1.37 
1.41 
1.57 
2. 02 
1.82 
1.78 
2.71 
2.11 
2.55 
1.86 
2.64 
1.97 
0.96 
2.42 
2.  10 
2.77 
2.G6 
1.38 
1.75 
2.80 
1.53 
2. 10 
2.35 
2.74 
2. 04 
1.95 
2.02 


-2.67 
-2.07 
-2.68 


-1.02 
-0.64 
-0-90 
-1.18 
-0.95 
-1.78 
-0-59 
—1.92 
-0.49 
-1.26 

-0.'97 
-l.U 

-0.32 

-1.541 
-1.18 
-2. 12 
-1.20 
-1.15 
■  1.56 
-1.13 

-1.93 
— 1 .42 

-i..36 
—1.48 


-0.38 
-1.10 
-2.14 

-2.56 
-1,41 
-2.99 

-2.22 


-0.66 
•  1.21 


0.95 
+  0.25 
-1.53 
-1.80 
—0.98 
-1.03 
1.16 
1.71 


-2.  25 
-2.  31 
-0.98 
-0.97 


-1.29 
1.16 
-1.74 
-1.66 
- 1. 20 
-1.17 
-0.92 
-1.13 
-1.57 

-6.'95 
-1.31 
-1.19 


-2.18 


-0.28 
-1.50 


-1.33 


0.70 
1.45 
1.04 
0.95 
1.73 
1.25 
1.00 
1.00 
0.4S 
1.21 
1.25 
1.49 
1.45 
L69 
1.49 
0.96 
0.80 
1.21 
0.90 
0.80 
1.36 
0.65 
0.94 
1.10 
1.32 
0.61 
1.00 
0.29 
0.77 
1.34 
0.77 
1.05 
1.20 
1.40 
L48 
0.44 
0.80 
1.20 
1.41 
1.03 
1.22 
0.75 
0.93 
0.64 


125 
1.98 
1.14 
1.43 
1.28 
1  40 
1.77 
1.13 
0.90 
0.50 
0.99 
0.93 
1.05 


0.92 
0.95 
1.22 
LOO 
1.26 
0.72 
1.75 
1.05 
1.30 
0.76 
1.30 
1.32 
0.82 
1.12 
1.00 
1.14 
2  01 
0.85 
1.17 
1.20 
0.64 
1.40 
1.25 
1.17 
0.92 
0.98 
2.01 


0.0 

0.0 
0.0 
0.2 
1.0 
0.0 
1.3 
2.0 
0.0 
0.3 

T. 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.5 

T. 

T. 

T. 
0.5 
0  0 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
10 
2.0 

T. 

T. 
0.0 

T. 
0.0 
0.0 
2.0 


0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.1 

1.1 

T. 

0.0 

0.2 

0.0 


1.0 
2.0 
0.0 
0.5 
2.0 
0.3 
0.0 
2  5 
0.0 
0.0 
O.li 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 


18 
17 
17 
14 
16 
16 
15 
18 
18 
17 
13 
12 
15 
11 

9 
17 
13 
17 
10 
18 

8 
13 
15 
16 
19 
12 
6' 
16 
13 
17 
17 
13 
13 

26 

12» 

15 

11 

12 

22 

19 

18" 

16 

19 

15 
14 
17 

17 
18 
18 
12 
8 
15 
15 
14 
11 
16 

16 

6 

7' 
13 
15 
13 
16 
10 
16 
18 
18 
17 
14 
16 
20 
17 
17 
13« 
16 
19 
12 
17 
20 
17 
14 
13 
15 


4 
13 

2 
13 
12 

8 

5 

2 
10 
15' 

5 

7 

2 

5 

2 

4 

4 
9* 
3 
4 
7 
0 
3 
2" 
2 
2 


6« 

7 
8 
9 
6 
13 
11 

■'4' 
6' 

10 

13 
9 
6 
6 
4" 

10 


Observers 


nw. 

s. 


nw. 

sw. 
se. 


sw. 
nw. 
ne. 


sw. 
nw. 


sw. 

s. 


sw. 

ne. 

nw. 

sw. 

se. 

s. 

sw. 

sw. 


n- 

s. 

nw. 

n. 

sw. 

nw. 

sw . 

n. 


sw. 
sw. 


nw. 


G.  C.  Thrash. 
F.  J.  Carpent«r. 
Carl  R.  Cutting. 
J.  D.    Reeves. 
Mrs.  Lelia  1.  Teter. 
J.  E.  Scanlan. 
U.   S.  Weather  Burea 
Vernon  C.   Howe. 

F.  H.  Randolph. 
H,  L.  1).   Whitson. 
W.J.  Copp. 

A.  B    Quarterman. 
.lohn  C.  Flovd. 
J.    W.   Bishop. 

A.  L.  Stephens. 

E.  E    Cordrey. 
Winfred  D.Polk 
J.  O.   Vingling. 
C.   P.  Evan.'.. 

J.  D.   Riley. 

N'eal  Dodd. 

Ben  Johnson. 

J.   M.   Kicketts 

J.  .1.   Babb. 

Dr.  R.   H.    Hardin. 

Geo.   W.   Kichoalds. 

B.  F.  Graddy. 
University  of  Arkansa 
U.  S.   Weather   Burea 
J.  R.  Mc  Cuiston. 

T.  J.  Logan. 
VV.  R.  Owens 
Ben  F.   BattenfielQ. 
P   T.  Simons 
W    E.   Mc  Vay. 
A .  F.  Stevens. 

G.  L.    Wright, 
.lames  A.   Burnett. 
Geo.   W     Baker. 
N.  P.  O'  Neal. 

P.   P.   I'atraw. 
J.  L.  Collett. 
H.  D.  Sanderson. 
Benedictine  Sisters. 
J.  A.  Lowderback. 
G.  B.  Lambert  Co. 
U.  S.   Weather  Burea 
H.  G.  Lenhardt. 
P.  T.  Simons. 
State   .Agri.    School. 
Mrs.  W.  L.   Matthews 

F.  M.  Daniel. 
C  N.  Houck. 
Charles  Walton 

A.  J.  Park. 

E.   W.   St.   .Tohn. 

B.  S.   Halbert. 

G.  A.   Whittington. 
Henry  A.  Davis. 

\.  C.   Wilkerson. 
June  Thomason. 
Isham  Burrow.  1 
W.   E.  Baker 
H.  H.  Harlan. 
W.   W.   Wood. 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedicitine  Sisters. 
W.  E.  Edraiston. 

C.  D.  Calhoun. 
Foote  Coleman. 
Mrs.   M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 

J.  T.   Bell. 

Miss  Grace  Field. 

S.  C.  Story. 

Adam  F   Buerkle. 

New  Subiaco  .'\bbey. 

H-  S.  Brashear. 

T.  Y.   Powell. 

Dr.  Cheves  Bevill. 

W.   L.  Shide. 

J.  R.  Huddleston. 

Nannie  O.   Schirmer. 

K.  O.  Allen. 

\V.  E.   Barton. 


■Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means.  T.  Less  than  O.C 
inch  ram  or  melted  snow.  ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  ".''.Mndicate  numberof  days  missing.  TAlso  on  other  dates.  ttPos 
ollice     addresses    as    follows:-     Junction,  Lillie,  La.:  Lnthervillc  R.F.D.No  1.  Lamar.  Ark.:  Springba.nk.  Hoddridge.  Ark.  ;  Dam  No.   1,  Judsonia.  Ark. 


Daily  Kiver  Stag-es  for  February,   1926 


Stations 


Fort  Smith  

Dardanelle 

Little  Rock.. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville- 


Rivers 


.Arkansas 

do 

do...... 

do...... 

do 

Petit  Jean 


i  Flood 

jSraee 

'I  22 
20 
23 
I  25 
2!> 
20 


10 


11 


12 


13 


14 


7,9'  7.8 
6.2;  6.2 
5.9;  5.6 
in.2ll0. 1 
26. 8  2ii.  3 
7-4'  7.2 


7.1 
5.4 
4.8 
9.5 
26.9 
6.1 


7.0 
5.0 
4.2 
9.1 
27.0 


6.8,  6.7 
4.8l  4.6 
3.8'  3.2 
8.6l  7.9 
26.9  26.6 


5.81  5  6:  5.4 


6.5    6.5 
4.4'  4.1 

3.0|  2.8 

7.5    7.1 

26.0  2).  3 

li  5.0 


6.3:  6.0 
3.9  3.S 
2.4|  2.1 
7  0  6.8 
21.5  21.7 


5.9  .').  71  5.7 
3  6|  3.4  3.2 
1.9:  1.7  1.6 
6.6  6.4  6.3 
23.122.7  22.5 


4.8'  4.4I  4.4i  4.3I  4.2 


15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

5.6 

5.6 

5.4|  5.4 

5.6 

0.  7 

5.5    5.3 

3.0 

2.9 

2.91  2.8 

3.0 

3.1 

3.1:   3.0 

1.4 

1.0 

O.9I  0.8 

1.5 

2.0 

1.8,  1.6 

6.1 

5.9 

5.61  5.8 

5.9 

().  1 

6.4I  6,5 

22.  4 

/2. 3 

22.L21.S 

21.1 

20.5 

20.O1I9.7 

4.1 

4.0 

4.O1 

5.2 

6.6 

6.5 

6.5 

6.3i 

23      24      25      26      27      28 


29      30 


31 


5.1,  5.1 

2.9!  2.8 
1.5i  1.4 
6.3'  6.1 
19.5:19.7 
6.2    6.2 


5.  I 
3.3 
1.5 

6.0 
20 


5.5:  6.3 
3.9  4.2 
2.4[  .3.4 
6.21  7.0 
20.8121.6 


.11  6.8|  6.5 


6.1;. 
4.0'. 
3.41. 
7.8!. 
22. 61 . 
6.3  . 


sotsaaiH^isii&x- 


February,  1926 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19 


20     21  I  22     23 


24 


25     26     27     28     29 


30      31 


Calico  Rock. . . . 

Batesville 

Newport 

Dam  No.   1  . . .. 

(ieorgetown 

Clarendon     

ililbert 

Corning  ■ 

Black  Rock   .. 

I'atterson 

Arkadelphia   . 

Camden   

Fulton 

Springbank... 

Wliiteoliffs 

Marked   Tree.. 

Helena 

Arkansas  City. 


White 

...do 

...do 

Little  Red.. 

Wliite 

....do 

Buffalo.   •■ 

Black 

....do 

Cache 

Ouachita.  ■ 
....do 

Red...       .■ 
....do.. 

Little    

St.  Francis  . 

Mississippi.. 
,,   .do 


Daily  Precipitation  for  February.  1926 


Day  of  month 


9      10      U      12      13      14     15      16     17      18      19      20 


22 


23 


24      25 


26 


27      28 


29     30     31 


nil 


1. 


Amity 

Arkadelphia 
.\rlcau.sas  City 
.irlberg 

Batesville   ... 

Bee  Branch  . 

Beiitoiiville  . . 

Black  Rock.  . 
Booneville  ... 

Briiikley     ... 

Calico  Rock 

Camden    

Center  Point. 

(Uarendou   .. 

Clinton 

Conway  

Corning 

Dam  No. 

Danville 

Uardanelle    ...llli 

Dodd  City 

Dumas  

Duttou 

El  Dorado    ....nil 

England     

Eureka  Springs 

Evening  Shade.. 

Fayetleville 

Fort  Siniti.  ..*  • 

Freeman  Sprgs.llll 

Fulton   Ill' 

Georgetown    ..III' 

Gilbert Illl 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena ill 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

Lambrook..   .•■II 
liittle  Bock  .* 

Lutlierville    

McGehee * 

Magnolia 

Malvern II 

Mammoth  Spg.  il 

Marianna 

Marked  Tree    .  11 

Marshall 

Mena II 

Mountain  Home 

Mount  Ida    

Murfreesboro.   .  i 

Newport    I 

0-;ceola I 

Ozark 

Patterson      ....I 

Piggott . 

Pin. tall. 

Pine  Bluff    ....: 
Pocahontas.-. 

Portland    1 

Prescott     1 

Princeton     ....I 

RisoM    

Rogers 

Searcy 

Springbank    ... 

Story 

Stuttgart   1 

Subiftco 

Texarkana     ... 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wynn*' 

Yan'^oi)in  


Ouachita 

Ouaeliita 

Desha 

White 

White 

Arkansas.. .  . 
.Arkansas  ..•■ 

White 

Arkansas 

White •. 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White •  . 

White 

Arkansas.  . 
White  ...  .. 

White    

.Arkansas .  .. 
Arkansas..  . 

White 

Mississippi.. 

White 

Ouachita. .. 
Arkansas  .- 
White  ..     .. 

White 

White 

Arkansai. .. 
.\rkansas.. 

Red 

White 

White 

.\rkaiisas 

Red  

Arkansas. . . 

White  

Mississippi. 

White 

Red 

Ouachita  .. 
Ouachita.. . 

White 

Ouachita... 

White 

.\rkansas. . . 

Arkansas.  . 

Mississippi. 

Red 

Ouachita... 

White 

Mississippi. 

Mississippi. 

White     ..    . 

Ouachita... 

White 

Ouachita... 

Ouachita... 

White 

Mississippi 

.Ai'kansas. . 

White 

Mississippi 

White 

Arkansas. , 

White 

Ouachita  . 

Ouachita.. 

Ouachita 

Ouachita. . 

Arkansas. 

White 

Red 

Ouachita.. 
Ill  Arkansas. 
.jArkansas., 

[  Red 

.  .\rkansas.. 
.  I  Arkansas 
IllOuachita.. 
II  jOuahita. .. 

lllRed.. 

iljMississippi 
II  Arkansas 


Precipitation  is  for  24  hours 


ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  *  For  24  hours  ending  midnight.  (11  For  24 
i  Precipitation  included  in  the  next  following  measurment. 


hours  ending  7  a.  m.  T.  Trace,  or 


...  1 

.10 

. . .  2.  40 

...  ] 

.82 

. . . 

, . .  2. 07 

.    .  2.40 

...|2.'J9 

...  . 

...I: 

.62 

...  1.95 

.12 

.18 

.83 

...  2.08 

'.73 

...  2.53 

...  ■ 

>.55 

... 

...  2.  69 

2.40 

... 

2.60 

..70 

i.49 

^.08 

1.93 

1.72 

2.19 

. . . . 

2.  62 

. . . . 

1.51 

2.20 

0.61 

1.32 

2.46 

1.65 

* 

1.80 

1.74 

2.30 

2.57 



1.46 

1.50 

... 

2.57 

2.59 

1.43 

2  21 

1.15 

.... 
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i.37 
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1.82 
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" 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


February.  192G 


Daily   Temperatures  for  February,     1926 


Stations 


10     11     12     13 


16      17      18      19      20     21      22     23     24     25     26     27     28     29     30 


Amity 

Batesville?* 

Benton  ville 

BeeBrancli 

Booueville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden}} 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena}} 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lambrook.}} 

liittle  Rock 

Lutherville' 

Magnolia 

Malvern , 

Mammoth  Spg.}}. . 

Marianna 

Marked  Tree}} 

Marshall 

Mena 

Mountain  Home  . . 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluft" 

Pocahontas .... 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers , 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Warren 

Wynne 


J  Maximum 

51 

52 

56 

55 

51 

65 

66 

66 

64 

64 

50 

61 

69 

66 

55 

58 

51 

67 

50 

64 

63 

66 

62 

54 

67 

64 

63 

67 

1  Minimum 

84 

42 

37 

30 

29 

33 

34 

39 

«3 

28 

24 

40 

50 

45 

39 

29 

43 

44 

29 

28 

36 

42 

43 

45 

41 

42 

34 

33 

J  Maximum 

55 

51 

54 

46 

51 

67 

70 

68 

53 

41 

48 

57 

78 

66 

50 

56 

54 

66 

47 

66 

68 

66 

51 

53 

66 

51 

55 

67 

1  Minimum 

39 

35 

39 

27 

23 

23 

29 

31 

31 

30 

16 

18 

42 

52 

38 

20 

21 

45 

27 

27 

41 

53 

38 

37 

37 

39 

28 

28 

I  Maximum 

42 

52 

45 

35 

54 

62 

71 

64 

52 

39 

50 

68 

72 

60 

44 

57 

52 

56 

44 

64 

65 

60 

61 

54 

55 

47 

57 

69 

t  Minimum 

32 

39 

29 

28 

24 

36 

41 

85 

37 

24 

21 

47 

56 

36 

28 

29 

45 

25 

19 

36 

52 

36 

32 

41 

37 

82 

36 

41 

1  Maximum 

52 

52 

52 

52 

47 

62 

68 

68 

67 

54 

46 

57 

68 

66 

49 

68 

57 

65 

52 

66 

68 

66 

55 

54 

63 

63 

57 

69 

1  Minimum 

38 

40 

37 

27 

26 

31 

35 

43 

41 

31 

18 

85 

43 

46 

32 

27 

87 

47 

26 

28 

47 

47 

87 

40 

41 

39 

37 

34 

j  Maximum 

53 

56 

54 

51 

56 

68 

76 

72 

65 

61 

52 

73 

73 

68 

52 

63 

56 

60 

49 

71 

70 

67 

58 

54 

64 

56 

64 

74 

1  Minimum 

31 

42 

31 

28 

26 

81 

32 

37 

41 

30 

27 

42 

52 

44 

82 

r     29 

47 

40 

26 

28 

54 

52 

36 

42 

36 

36 

34 

34 

j  Maximum 

62 

54 

61 

61 

54 

71 

72 

70 

60 

50 

50 

58 

70 

70 

57 

61 

59 

69 

56 

66 

70 

67 

63 

69 

70 

65 

62 

65 

1  Minimum 

36 

42 

42 

41 

28 

86 

35 

49 

43 

33 

21 

87 

50 

56 

38 

29 

48 

48 

29 

82 

49 

58 

38 

41 

46 

42 

37 

34 

S  Maximum 

50 

48 

50 

45 

53 

69 

76 

70 

55 

47 

48 

64 

72 

61 

51 

58 

57 

68 

49 

70 

70 

66 

54 

52 

66 

50 

57 

72 

1  Minimum 

40 

36 

38 

28 

27 

29 

29 

30 

30 

32 

18 

85 

41 

44 

83 

21 

21 

39 

27 

27 

28 

49 

38 

38 

39 

39 

29 

28 

i  Maximum 

59 

59 

65 

65 

58 

71 

74 

75 

60 

53 

53 

68 

73 

76 

60 

64 

58 

62 

53 

68 

71 

69 

63 

66 

71 

55 

68 

70 

!  Minimum 

33 

33 

88 

30 

31 

32 

85 

39 

43 

38 

25 

25 

48 

59 

42 

30 

80 

46 

32 

31 

31 

53 

45 

44 

44 

46 

34 

33 

i  Maximum 

53 

52 

61 

59 

55 

70 

72 

71 

66 

63 

51 

67 

71 

70 

59 

62 

59 

54 

53 

67 

69 

66 

61 

57 

68 

62 

67 

71 

!  Minimum 

33 

42 

36 

35 

32 

41 

45 

52 

40 

30 

27 

42 

59 

52 

32 

87 

47 

41 

29 

34 

46 

54 

41 

45 

40 

40 

85 

42 

1  Maximum 

56 

53 

56 

48 

54 

66 

75 

69 

59 

51 

49 

59 

70 

68 

54 

60 

54 

66 

53 

68 

72 

70 

55 

55 

68 

60 

62 

68 

!  Mluimum 

38 

41 

36 

28 

28 

36 

32 

37 

31 

37 

20 

38 

45 

51 

37 

80 

43 

48 

30 

28 

55 

51 

39 

41 

38 

40 

37 

32 

Maximum 

57 

49 

50 

49 

46 

65 

65 

64 

50 

50 

48 

58 

64 

64 

58 

58 

59 

65 

60 

66 

65 

65 

65 

56 

68 

67 

52 

58 

Minimum 

35 

38 

40 

30 

25 

40 

32 

35 

42 

32 

28 

39 

46 

47 

37 

26 

39 

49 

26 

44 

58 

53 

36 

30 

44 

36 

32 

33 

Maximum 

59 

54 

59 

55 

59 

60 

59 

62 

60 

73 

56 

61 

75 

67 

53 

61 

67 

70 

51 

64 

69 

73 

55 

57 

67 

61 

64 

62 

Minimum 

36 

43 

39 

32 

34 

35 

34 

36 

33 

28 

32 

34 

38 

48 

36 

84 

42 

43 

29 

36 

41 

33 

39 

84 

40 

39 

37 

34 

1  Maximum 

43 

48 

46 

43 

52 

63 

72 

62 

59 

47 

46 

66 

72 

71 

43 

57 

52 

64 

43 

69 

68 

66 

54 

52 

61 

56 

62 

70 

'  Minimum 

35 

32 

32 

24 

20 

23 

33 

29 

33 

26 

17 

37 

45 

38 

26 

22 

43 

41 

22 

29 

45 

41 

33 

36 

37 

34 

32 

32 

1  Maximum 

61 

52 

59 

60 

56 

70 

76 

75 

63 

51 

52 

62 

73 

78 

58 

63 

54 

66 

50 

69 

74 

74 

65 

72 

73 

61 

66 

68 

'  Minimum 

41 

44 

31 

31 

31 

36 

40 

44 

46 

33 

22 

36 

53 

53 

40 

33 

45 

48 

33 

31 

43 

55 

42 

42 

47 

45 

36 

36 

1  Maximum 

50 

53 

47 

43 

51 

64 

68 

65 

54 

41 

44 

62 

69 

64 

46 

63 

50 

58 

44 

63 

64 

63 

58 

49 

61 

60 

57 

68 

'  Minimum 

31 

34 

25 

22 

17 

28 

27 

28 

35 

25 

14 

36 

40 

35 

23 

20 

42 

86 

17 

27 

43 

43 

22 

39 

85 

30 

26 

23 

1  Maximum 

61 

57 

65 

69 

64 

72 

74 

76 

65 

55 

56 

66 

75 

77 

60 

67 

62 

64 

53 

69 

72 

70 

65 

68 

73 

67 

67 

70 

!  Minimum 

40 

43 

41 

35 

34 

37 

45 

47 

47 

34 

28 

42 

61 

55 

44 

34 

48 

48 

33 

34 

51 

56 

46 

46 

45 

47 

33 

40 

1  Maximum 

61 

53 

60 

54 

65 

74 

71 

74 

60 

50 

49 

61 

71 

74 

54 

61 

57 

67 

51 

69 

71 

68 

64 

68 

71 

66 

60 

68 

'  Minimum 

35 

41 

38 

30 

31 

36 

40 

50 

43 

33 

33 

42 

55 

54 

35 

32 

50 

50 

32 

28 

48 

58 

40 

40 

43 

44 

37 

35 

1  Maximum 

42 

52 

49 

39 

58 

63 

72 

68 

56 

44 

53 

67 

72 

65 

48 

61 

52 

59 

46 

66 

66 

63 

60 

56 

58 

53 

58 

70 

'  Minimvim 

31 

35 

30 

26 

21 

39 

45 

38 

36 

25 

19 

40 

49 

36 

22 

28 

46 

81 

19 

38 

54 

40 

37 

38 

37 

31 

37 

42 

1  Maximum 

46 

53 

47 

42 

53 

64 

70 

66 

58 

46 

50 

66 

71 

68 

46 

56 

57 

57 

45 

65 

65 

60 

62 

57 

58 

53 

57 

70 

'  Minimum 

31 

38 

32 

29 

23 

41 

37 

41 

35 

26 

20 

40 

54 

36 

24 

28 

46 

30 

18 

35 

52 

43 

81 

41 

86 

31 

37 

36 

1  Maximum 

48 

56 

49 

47 

52 

65 

72 

69 

55 

46 

52 

71 

74 

65 

51 

63 

53 

66 

47 

69 

69 

62 

58 

50 

61 

50 

63 

7S 

!  Minimum 

34 

42 

35 

32 

28 

87 

38 

47 

41 

32 

27 

41 

52 

43 

32 

35 

44 

31 

27 

33 

53 

44 

36 

44 

40 

37 

38 

40 

1  Maximum 

56 

50 

55 

59 

55 

70 

70 

72 

58 

48 

50 

62 

70 

70 

55 

54 

55 

52 

52 

67 

66 

65 

65 

57 

68 

58 

60 

60 

'  Minimun. 

30 

39 

82 

29 

21 

32 

46 

43 

37 

31 

22 

39 

45 

45 

32 

29 

41 

33 

24 

27 

40 

50 

37 

42 

37 

36 

34 

32 

1  Maximum 

41 

63 

48 

43 

56 

65 

72 

68 

55 

45 

52 

69 

73 

71 

46 

58 

53 

55 

52 

66 

65 

61 

63 

58 

57 

50 

C5 

71 

'  Minimum 

31 

32 

23 

26 

16 

30 

28 

22 

34 

24 

16 

40 

44 

36 

17 

18 

45 

30 

10 

38 

52 

42 

37 

40 

34 

34 

23 

29 

1  Maximum 

45 

62 

45 

42 

53 

64 

74 

67 

CO 

43 

49 

67 

75 

67 

45 

61 

55 

64 

46 

70 

70 

65 

56 

52 

60 

55 

56 

71 

'  Minimum 

34 

34 

35 

26 

20 

35 

40 

30 

37 

26 

15 

37 

48 

37 

24 

20 

41 

37 

20 

32 

51 

41 

33 

34 

37 

33 

34 

29 

1  Maximum 

66 

55 

64 

60 

58 

71 

75 

75 

61 

46 

54 

60 

71 

78 

61 

66 

55 

67 

50 

67 

71 

70 

51 

71 

71 

56 

63 

68 

'  Minimum 

41 

38 

41 

33 

31 

80 

37 

36 

43 

34 

22 

22 

41 

56 

42 

32 

33 

46 

32 

29 

33 

44 

41 

31 

40 

45 

36 

34 

1  Maximum 

57 

57 

64 

65 

59 

72 

75 

71 

66 

65 

54 

71 

72 

72 

72 

64 

54 

67 

55 

6u 

71 

68 

68 

65 

71 

60 

69 

72 

'  Minimum 

35 

41 

37 

30 

30 

35 

39 

38 

43 

32 

24 

41 

60 

40 

36 

30 

46 

38 

30 

35 

49 

56 

44 

42 

42 

43 

37 

37 

1  Maximum 

55 

51 

57 

53 

65 

71 

73 

72 

60 

5u 

50 

60 

69 

68 

60 

62 

53 

59 

52 

68 

67 

65 

59 

59 

69 

61 

65 

69 

'  Minimum 

36 

38 

38 

32 

29 

37 

38 

38 

42 

29 

24 

39 

49 

50 

36 

30 

44 

47 

30 

32 

49 

53 

42 

46 

42 

42 

38 

37 

1  Maximum 

55 

50 

56 

40 

47 

65 

69 

63 

52 

47 

45 

57 

65 

70 

49 

53 

54 

65 

58 

62 

66 

68 

44 

50 

65 

57 

54 

58 

'  Mminuim 

37 

40 

42 

31 

26 

33 

36 

42 

45 

31 

22 

33 

38 

48 

39 

27 

34 

48 

26 

30 

44 

43 

36 

34 

43 

39 

35 

26 

1  Maximum 

59 

52 

59 

54 

54 

68 

71 

70 

51 

44 

47 

59 

71 

76 

55 

60 

55 

65 

47 

66 

72 

72 

49 

69 

67 

53 

58 

67 

'  Minimum 

40 

42 

41 

28 

30 

31 

32 

87 

42 

84 

18 

19 

43 

58 

39 

33 

34 

47 

80 

28 

82 

51 

40 

39 

42 

4', 

38 

32 

1  Maximum 

56 

52 

55 

47 

52 

67 

72 

68 

55 

43 

47 

59 

eg 

63 

51 

58 

65 

62 

48 

67 

63 

64 

52 

61 

68 

51 

60 

68 

!  Minimum 

38 

44 

40 

35 

32 

39 

41 

50 

43 

32 

27 

41 

52 

44 

40 

87 

46 

39 

31 

32 

50 

46 

39 

41 

44 

38 

37 

39 

1  Maximum 

49 

53 

51 

47 

51 

63 

68 

69 

59 

47 

45 

ei 

71 

65 

50 

58 

54 

61 

48 

68 

68 

64 

55 

50 

61 

55 

62 

71 

1  Minimum 

33 

41 

85 

31 

25 

34 

37 

43 

41 

30 

22 

36 

50 

48 

30 

31 

39 

42 

26 

28 

47 

48 

33 

3d 

38 

36 

36 

35 

1  Maximum 

63 

66 

62 

68 

66 

70 

74 

75 

70 

57 

55 

71 

69 

68 

68 

64 

65 

60 

49 

69 

66 

64 

65 

66 

66 

58 

65 

70 

!  Minimum 

37 

40 

40 

37 

35 

41 

42 

46 

46 

35 

30 

46 

60 

58 

42 

40 

46 

48 

34 

41 

52 

56 

48 

49 

46 

48 

37 

42 

1  Maximum 

67 

54 

62 

58 

57 

71 

73 

72 

66 

52 

52 

61 

71 

71 

60 

63 

5t) 

62 

53 

68 

70 

6fi 

64 

60 

70 

63 

67 

70 

1  Minimum 

33 

42 

36 

29 

29 

32 

34 

3« 

44 

28 

21 

39 

47 

49 

39 

28 

43 

46 

31 

28 

47 

57 

41 

43 

41 

44 

33 

31 

i  Maximum 

48 

47 

47 

44 

47 

62 

67 

62 

49 

44 

43 

59 

66 

58 

45 

62 

52 

64 

44 

65 

65 

68 

47 

47 

61 

47 

52 

67 

1  Minimum 

35 

34 

39 

26 

21 

22 

28 

29 

a/ 

28 

15 

15 

39 

42 

33 

19 

22 

42 

■'i 

24 

41 

48 

35 

33 

33 

36 

29 

26 

1  Maximum 

61 

54 

58 

54 

45 

64 

72 

72 

59 

50 

48 

59 

69 

75 

74 

59 

66 

68 

59 

65 

71 

70 

e5 

71 

68 

63 

57 

66 

'  Alinimum 

38 

42 

42 

31 

30 

34 

35 

36 

44 

33 

23 

85 

51 

40 

39 

31 

42 

49 

29 

31 

45 

47 

38 

39 

46 

44 

38 

35 

1  Maximum 

5>^ 

55 

47 

48 

66 

68 

63 

53 

36 

48 

58 

68 

70 

51 

55 

55 

65 

42 

63 

78 

66 

47 

63 

65 

50 

54 

65 

60 

!  Minimum 

38 

41 

35 

28 

29 

34 

38 

44 

33 

22 

23 

44 

57 

40 

27 

33 

48 

27 

29 

35 

53 

32 

86 

37 

41 

37 

33 

38 

1  Maximum 

51 

49 

48 

45 

52 

05 

71 

70 

57 

58 

45 

61 

71 

67 

46 

56 

54 

65 

CI 

66 

68 

66 

56 

53 

62 

58 

54 

69 

!  Alinimum 

37 

38 

36 

27 

n 

39 

33 

33 

37 

28 

24 

38 

52 

41 

28 

3J 

44 

49 

24 

30 

52 

45 

35 

38 

36 

36 

29 

37 

i  Maximum 

62 

56 

52 

55 

57 

74 

72 

74 

57 

45 

51 

62 

60 

56 

51 

62 

52 

5u 

50 

66 

67 

64 

60 

55 

66 

5(1 

62 

67 

!  Minimum 

30 

45 

36 

35 

28 

37 

37 

37 

40 

32 

22 

45 

44 

39 

84 

26 

47 

47 

25 

33 

45 

55 

88 

42 

37 

37 

35 

33 

S  Maximum 

42 

46 

46 

39 

54 

67 

74 

68 

54 

43 

47 

C4 

74 

64 

49 

58 

55 

66 

47 

68 

69 

61 

52 

44 

64 

51 

65 

71 

f  Minimum 

34 

33 

36 

24 

21 

29 

29 

33 

37 

26 

17 

35 

45 

38 

25 

20 

83 

35 

22 

27 

47 

40 

33 

34 

36 

34 

32 

28 

\  Maximum 

57 

51 

54 

54 

58 

73 

78 

75 

63 

51 

51 

63 

C9 

68 

57 

62 

55 

58 

61 

69 

69 

67 

6'J 

56 

70 

58 

67 

71 

1  Minimum 

27 

37 

31 

24 

22 

28 

28 

33 

42 

25 

16 

45 

48 

48 

35 

22 

42 

41 

27 

23 

51 

58 

37 

44 

37 

40 

29 

27 

S  Maximum 

65 

57 

56 

48 

52 

71 

73 

66 

59 

50 

45 

56 

68 

69 

50 

56 

57 

67 

57 

64 

68 

68 

50 

55 

65 

62 

54 

66 

i   Minimum 

35 

40 

44 

32 

27 

37 

33 

43 

44 

30 

22 

36 

45 

48 

39 

23 

40 

48 

27 

32 

42 

46 

38 

37 

48 

40 

36 

32 

)  Maximum 

65 

66 

55 

52 

52 

71 

71 

70 

55 

40 

47 

54 

67 

75 

54 

56 

59 

65 

60 

61 

65 

67 

48 

52 

68 

60 

55 

65 

1  Minimum 

38 

38 

43 

32 

28 

33 

32 

43 

43 

30 

26 

35 

48 

48 

38 

28 

32 

39 

26 

32 

29 

47 

36 

39 

34 

40 

36 

33 

j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 

50 
31 
61 

58 
42 
54 

53 
85 
67 

46 

22 
59 

54 
25 
59 

67 
31 
73 

71 
33 
76 

71 
36 
73 

63 
38 
61 

47 
80 
51 

50 
28 
51 

CO 
45 
61 

70 
40 
72 

74 
49 
72 

62 
32 
63 

55 
36 
C5 

60 
30 
54 

61 
32 
67 

61.) 
45 
53 

63 
27 
69 

70 
64 

711 

71 
50 
67 

66 
49 
62 

59 
34 
69 

52 
43 
72 

■59 

"65 

"ii 

i  Minimum 

37 

42 

41 

32 

34 

35 

88 

44 

45 

33 

34 

38 

53 

53 

40 

33 

46 

46 

32 

82 

58 

56 

42 

42 

44 

44 

39 

34 

i  Maximum 

57 

53 

51 

45 

46 

66 

67 

68 

62 

51 

44 

56 

64 

64 

50 

54 

53 

66 

62 

68 

65 

63 

47 

49 

64 

60 

55 

65 

/  Minimum 

35 

40 

43 

28 

23 

32 

32 

36 

42 

30 

20 

35 

41 

50 

37 

25 

83 

48 

22 

25 

49 

45 

36 

33 

43 

38 

32 

32 

j  Maximuu- 

61 

60 

68 

72 

70 

72 

83 

82 

74 

61 

56 

66 

79 

83 

76 

68 

6? 

79 

68 

70 

77 

77 

74 

81 

79 

74 

64 

70 

(  Minimum 

41 

42 

42 

34 

35 

34 

4u 

48 

49 

37 

24 

37 

59 

61 

42 

33 

47 

51 

34 

31 

45 

57 

44 

44 

47 

46 

36 

35 

j  Maximum 

56 

54 

64 

63 

68 

72 

74 

73 

66 

CO 

53 

78 

72 

73 

67 

66 

62 

57 

54 

70 

70 

68 

65 

68 

71 

70 

68 

74 

)  Minimum 

35 

36 

37 

30 

31 

31 

39 

44 

33 

32 

24 

40 

56 

49 

36 

31 

39 

44 

30 

32 

38 

40 

39 

41 

44 

44 

39 

34 

j  Maximum 

59 

54 

64 

CI 

58 

70 

75 

73 

67 

56 

53 

62 

73 

7C 

62 

63 

59 

65 

54 

69 

71 

69 

66 

68 

71 

68 

64 

70 

)  Minimum 

37 

44 

38 

31 

32 

36 

41 

46 

44 

34 

24 

39 

51 

35 

40 

34 

45 

49 

32 

34 

49 

55 

42 

41 

44 

45 

37 

39 

S  Maximum 

46 

54 

48 

43 

56 

61 

72 

64 

58 

42 

51 

68 

73 

68 

46 

60 

53 

57 

58 

65 

67 

62 

64 

50 

57 

50 

58 

72 

(  Minimum 

32 

37 

29 

29 

19 

33 

30 

29 

36 

26 

17 

41 

45 

S6 

24 

25 

45 

35 

19 

35 

63 

42 

32 

42 

37 

32 

32 

36 

j  Maximum 

59 

53 

58 

55 

51 

67 

71 

69 

62 

52 

47 

57 

68 

67 

62 

62 

60 

66 

5C 

65 

66 

68 

64 

58 

63 

68 

58 

66 

1   Minimum 

39 

41 

48 

30 

25 

32 

33 

37 

42 

32 

22 

35 

44 

46 

35 

40 

40 

35 

30 

2S 

85 

48 

38 

39 

43 

40 

36 

32 

S  Maximum 

59 

53 

00 

52 

53 

67 

72 

68 

59 

50 

49 

60 

70 

72 

62 

59 

56 

68 

55 

67 

69 

67 

61 

69 

68 

62 

59 

62 

i  Minimum 

42 

40 

31 

28 

36 

36 

57 

45 

33 

22 

85 

41 

50 

37 

34 

45 

48 

32 

33 

43 

57 

40 

40 

44 

43 

38 

37 

46 

j  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 

54 

34 
60 

56 
41 
60 

51 
38 
68 

50 
31 
68 

57 
28 
60 

68 
35 
73 

73 
36 
77 

74 
49 
76 

68 
45 
70 

63 
30 
62 

63 
34 
66 

57 
45 
57 

63 

42 
58 

50 
27 
54 

71 
28 
70 

71 
44 
71 

67 
52 
71 

59 
35 
64 

63 
41 
62 

63 
40 

73 

58 
36 
62 

64 
38 

70 

74 
34 
74 

■  ■  ■  ] 

"76 

"68 

"67 

"54 

"72 

)  Minimum 

31 

46 

37 

33 

32 

36 

42 

47 

42 

33 

27 

43 

61 

52 

33 

32 

47 

39 

29 

33 

54 

65 

45 

47 

37 

43 

34 

40 

j  Maximum 

58 

56 

62 

61 

57 

68 

74 

72 

68 

56 

51 

61 

74 

75 

78 

62 

59 

65 

63 

67 

71 

70 

68 

69 

68 

67 

63 

68 

'  Minimum 

49 

44 

40 

35 

33 

38 

44 

51 

46 

36 

25 

39 

59 

61 

41 

31 

46 

52 

33 

35 

49 

57 

43 

43 

47 

46 

39 

38 

J  Maximum 
1  Minimum 

58 

52 

67 

50 

49 

67 

70 

67 

57 

50 

47 

56 

65 

74 

53 

57 

67 

59 

50 

50 

72 

68 

49 

65 

66 

62 

56 

64 

35 

41 

42 

30 

27 

33 

40 

39 

43 

31 

22 

30 

45 

49 

38 

28 

42 

48 

28 

30 

31 

49 

38 

39 

42 

41 

35 

34 

^'^Instruments  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs 
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U  S  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 

CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU. 

RRKflNSflS   SECTI0^1. 

HARVEY  S.  COLE,  Metorologiat 


GENERAL  SUMMARY     ^f^y  ^  ^^   ^ 

The  weather  cl„rh,s  March  wa.  'l™P,„''"t  t'^f  ^''Ll'g 

i-as  \  -r,  but  numerous  individual  stations  ^^^^J  ,  ., 

ton  March  and  thjlowesl  for  the  -onth  ^  on^y  a  degree 
ugher  than  the  lowest  tor  February  .  Dnrmg  he  hrst  ftve 
,.%  there  was  practically  "»  ""!,•  ^t^rr™       Se'^howers 

;sr.ireVXoT:«e^'=H"afet^^^^^^^^ 

Df  Pike  County,  the  dnmage  was  slight.  In  "lo^j  ^"^^^^^^^^^^ 
atiDles  and  berries  were  not  hurt.  At  the  close  of  the  month 
Swork  was  somewhat  delayed,  but  this  de  ay  is  ^c.e  ap- 
parent than  real.  When  c<)mpared  with  I'^^t  ^P;^"^  ^h^^*^  ^^^ 
warm  and  dry  progress  this  year  is  slow,  but  compared  wun 
rna"e"ge  sparing  farm  work  is  about  as  far  advanced  as  usua^. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 
m.K..«:-6^   l:  m  1;  10th  ^  ^V'2;  2^h,    2; 
f5i',4;'26th:i;  28th,'l;  29th,  5;  30th,    25-. 

LlyM   M.-Blytlti^le,  15th;  Center  Point,  19t^h;McG^hee 
Gravette,  20t,h;  Freeman  Springs,    22d ,    LTiioeri, 

23d,  25th. 
Solar  Halos:-2c\,  1;  3d,  2;  26th,  1. 
Lunar  Halos:—2Sth,  1. 

Dense  Fog:— 22,  1;   23d,  1.  Pncahontas,  31st. 

57,,^,— Blythoville,  15th;  Bentonville,  oUth,    locanouia... 


MISCELLANEOUS  DATA 


Stations. 

Bentonville 
Fort  Smith. 
Little  Rock 
Memphis. 


COMPARATIVB^DATA^^;ORJ^ARCH 


TEMPERATURE 

,  The  monthly  mean  temperature  for_March  a^  ^^^^^ 
from  the  records  of  58  stations,  was  48. o^  which  is  ,i.»  neiow 
!Xr^^st^ions   sh^h.   -^ije   clegHure.    ^  Monthly 

S:Td^^e  re  :^15P^^  tt  northern  and  south^ 
erTboi'der  counties.  The  highest  temperature  --^^l^;!  ,d«-"i 
the  month  was  8f>-  at  Dardanelle  on  the  24th  ihe  owest  11 
aUrve\te  on  the  8th.  The  highest  occurred  in  all  sections  o 
the  State  on  the  24th,  the  lowest  on  difteren  dates.  The  great 
est  daily  range  was  51°  at  Huttig  on  the  2nd. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  85  stations  was  5.57  inches 
which  is  0  slinch  above  normal.  Monthly  totals  ranged  from 
9.23  inches  at  Springbank  to  ^04  inches  at  Searcy  Jseg.a^^^^^ 
departures  occurred  at  fifteen  scattered  f  ,  '^t,  P^^'^^/J^^^  f^^ 
where-  An  appreciable  amount  of  snow  tell  at  22  stations  ana 
r^ged  I  Sinches.  The  greatest  depth  measured  was  o  4 
fn.-hefat  Bentonville.    The  average  number  of  rainy  days  was  9. 


Sbvi^^aiH«aiann3^ttif: 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Makch,  192 


Climatoloffical  Data  for  March,  1926 


Stations 


Counties 


w 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit  > 


Q  03 

go 


Precipitation,  inches 


Number  of  days 


30 


0.fl 


•^s 


Observers 


«... 


Amity 

Arkadelphia.. . 
Arkansas  City  . 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch.... 
Bentonville  .... 
Black  Rock ... 

Blytheville 

Booueville 

Brinkley 

Calico  Kock.... 

'Jamden 

Center  Point.  . 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 

Danville 

Dardauelle 

DoddCity 

Dumas   

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 
Evening  Shade.. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs  ... . 

Huttig 

Index  

Jonesboro.. 
Junction  . . . 

Lam  brook 

Little  Boek.. .. 
Lutlierville.  tt  .. 

Me  Gehee 

Magnolia 

jNlalvern. 

Mammoth  Spring 

Marianna.    :'. 

Marked  Tree  — 

Marshall    

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff   

Pocahontas 

Portland 

Prescott.  

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Bpringbank  tt-- 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Tliornbarg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wynne 

Yancopin 


«.... 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead .... 

White 

Searcy 

Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead.  ... 

Garland 

Union 

Little  River.  .. 
Craighead .... 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Johnson 

Desha 

Columbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. . 

Jackson 

Franklin 

Woodrull 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery.... 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bra<lley 

Montgomery . . . 
Little  River  — 

Cross 

Desha 


7U0 
-.^50 
145 
700 
277 
700 
1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 
1175 
162 
1590 
270 
229 
1465 
600 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
172 
900 
1250 
1J52 
193 
445 
377 
600 
175 
275 
345 
'.82 
155 
357 
775 
148 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
450 
196 
307 
1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
2.50 
167 


Stale  Means  and  Kxtrcmes 


49.0 


44.1 
48.3'' 
43.6 

50-2^ 
48.0 
49.8 
45.1 
49.8 
51.2 


-6.0 


8.1 

-4.3 

3.7 


-8.4 
-2.6 
■  2. 8 
-6.2 
-5.8 


5 

43 

33 

3 

10 

40 

43 

20 

23 

25 

19 

26 

3 

39 

45 

2 

40 

14 

H 

2 

8 

29 

25 

54 

8 

65 

35 

19 

J 

31 

32 

3 

47 

27 

2 

7 

30 
21 
14 
21 
12 
38 
5 
12 
27 
42 
30 
10 
2 
4 
39 


•/O 

38 

20 

25 

35 

17 

19 

2 

39 

29 

40 

2 

7 

32 
2 

22 
18 
2 


49.3 
46.8 


79 
82 
76 

84* 
83 
80 
84 
81 
82 


51.9 
43.0 
5L4 
42.4 
53.2 
50.6' 
44.8 
46.0 
40.2 
47.6 


-4.5 
-4.4 


0.5 

-4.6 

-6.0 

-  5.7 

3.2 

4.6 

6.2 


47-6 
13.2 
45.2' 
48.6 


-4.7 
-5.0 


51.6 
50.0 

57.4" 

'46.'9' 
52.5 
47.4 
48.7 
46.4 

62. 2 
50.3 
42. 2 
50.4 
44.9 
46.4 
48-4 


-0.6 


-6.4 
-4.3 
-1.0 

-5.9 
-4.7 


24 
24 
24 

24 
24 
24 
24 
24 


27  1  16 


-4.3 
-8.0 


-3.8 

8.5 

-4.4 

7!  2' 
-4.2 


43.7 
48.6 
49.3 

47.  -2^ 


51.6 
46.1 
55.4 
51.9 


-6.9 
-4.6 
-3.3 
-6.2 


54.4 
44.2 
48.1 


49.8 
49.9' 
52.0 
48.2 

'53.'6' 


47.8 


3.2 

-5.5 

3.4 

4.0 


-0.6 
-5.2 
-4.9 


4.2 

3.7 

-4.8 


-3.1 


83 
81 

85= 

'79* 
83 
79 
80 
81 

79' 

82 
82 
80 
79 
81 
81 

82 
82 
85 
845 


24 

17+ 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 


20 
20» 
22 

22) 
25 
23 
22 

27 
29 


4 
13 
13 

14' 
lot 
14 
3+ 
16 
14 


24 
24 
22+ 

24' 
24 
24 
y4 
24 

24 
24 
24 
23 
24 
24 

23" 
24 
24 
24 


•29 

3+ 

18 

3+ 

23 

3 

14 

27 

28 

14 

26" 

14 

20 

3+ 

19 

14 

21 

13 

28 

13 

38 


32 

■35* 
44 
38 
49 
48 
36 


14+ 

8 

3 
14+ 


28 
25 
28' 

'26' 
25 
23 
27 
•24 

'•29' 
25 
18 
23 
22 
20 
25 

'  '26 
21 
23 

188 


-3.8 


48.5  1-4.2 


16 
14 
16 

13" 

16 

14 

14 

27 

"u 

14+ 
14 
14 
13 

27 
13+ 

"sV 

14+ 
14 

7+ 


2.95 
7.58 
7.06 
4.95 
5  31 
0.74 
3.34 
5.24 
3.35 
3.  87 
7.30 
3.84 


'23 


24 


14 
27 
14+ 


40 
38 

51' 

36* 
45 
43 
34 
35 

"30" 
43 
47 
39 
38 
42 
36 

46 
49 

40 
44« 


6. '20 

6 

5.87 

5.99 

6.51 

5. ('3 

4.91 

4.94 

2.  52 

7.55 

3.70 

8.18 

5.54 

4.07 

5.90 

•2.9' 

2.80 

5.25 

6.85 

4. 90 

4.02 

7.^20 

5.49 

3.70 

3.58 


'2.31 
-t-2.4H 
-ft  .64 

+  i'i9 

-f0.5rt 
-0-48 
+  1.02 
-l.OC 
+0. 45 
-fl.  33 
-t-0.'27 
-t-3.66 
-t-1.13 
-fl.48 


+  1.30 
+  1.81 


+0.61 


0.92 
1.30 
1.96 
1.55 

1.48 
1.99 
0.96 
1.60 


l.ll 
140 
1.  '22 
2.80 
2.02 
L75 
•2.44 
1.81 
2.10 
1.-26 
1.60 


+0.48!   1.04 


-1.63i 
-1-1.7111 
-0.70 
+  3.74 
■  0.^25| 
+0.15 

-i.'ii 


0.72 
2.80 
1.31 
1.85 
1.47 
1.10 
1.40 
0. 


-0.82;  l.ll 
.   .1  1.20 


-1-2. 28 
—0.83 


0.(X) 
+  0.41 

7.63'-f-1.45 

5.50, 

6.82+1.52 


37 


6.32 

5.95 

6.82 

4.77 

7.73 

5.18 

5.11 

5.31 

6.6-1 

8.78 

6.36 

5.09 

5. '25 

5.36 

5. '23 

5.16 

5.65 

4.79 

5.60 

4.24 

4  18 

5.80 

3.99 

3.68 

7.55 

4  .75 

4.97 

7. 

7.96 

7.18 

2.71 

•2.04 

9.23 

4.96 

7. '22 

3.18 

6.93 

5.50 

4. 

7.73 

7.55 

6.12 

5  99 

6.98 

5.57 


+  1.04 

-1-0. '28 


-0. 14 

+2.34 


+0.17 
+  1.54 


+  1.11 
+0.23 
-0  43 

t-0.  35 
+0.9K 
+  0. 19 

+0.'2S 
+0. 
-0.65 
+  0.03 
-0.81 


1.70 
1.05 
1.65 
2.70 
1.44 
1.10 
1.65 
3.08 
1.64 
1.73 
1.70 
2.90 
1  15 
1.30 
1.77 
2.10 
1.33 
1.81 
2.30 
2.70 
1  54 
1.45 
2.41 
1,40 
2.32 
1.19 
1.80 
1.32 
1.80 
1.07 
I. '28 
1.10 
1.42 
1.43 
2. 32 
1.68 
1.47 
2.01 
2. 02 
1.75 
0.83 
1.24 
■2.35 
1.58 
2  40 
1.'23 
1.60 
1.70 
1.03 
1.78 
2.05 
1.90 
1.12 
1.78 
+0.83    3-08 


+•2.04 
+0.11' 
-0.29 

+2, 
42,84 
+  1.87 
0.8s 
-3.4: 
+4.44 

+  i.''25 

+0.37 
-12.74 


+  '2.15 


-tl.93 
+0.99 


0.0 
0.0 

0;_0 

t'. 

0.0 
5.4 
0.5 
T. 
T. 
T. 
T. 
0.0 
T. 
T. 
0.0 
T. 
T. 
T. 
T. 
0.0 
0.8 
T. 
2.0 
0.0 
0.0 
4.0 
1.1 
•2.5 
0.2 
1.1 
0.0 
0.0 
0,2 
0.0 

T, 
5  0 
3,0 

T, 

T, 
U.O 

T. 
0.0 
0.0 

T. 

T. 
0.0 

■r. 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 

T. 

T, 

T. 

0,0 

1.0 

1'. 

T. 

'I. 

0,0 

01 

1,0 

'l\ 

1  8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

•3.2 

T. 

T, 

2.0 

0-0 

T. 

0.0 

■r. 

1.0 
0.0 

T. 
0.0 

T. 
0.0 
1.8 


12 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
14 
12J 
13 
17 
U 
11 
10 
11 

9 
16 
15 
16 

8 
15 

9 

9 


11 

12 

V? 

10 

•1 

n 

12 

10 

10 

8 

13 

14 

10 

11 

10 

15 

s 

10 

10 

15 

9 

13 

8 

\: 

8 
11 

9 

9 

7 

9 
11 

8 

7 
10 

7 

7 
11 

4 

11 

10 

11 
6 
8 

10 

13 
7 
9 
7 

12 

12 


16 
15 

91! 

9 
14 
12 
U 
14' 
11 
18" 
12 
15 
10 
13 
■20 
14 
13 
18 

8 

13 

15 

8 

14 

12 

15 

15 

10' 

17 

16 

12 

14 

12 

12 

11 

15 

12 

13 

14 

12 

11 

13 

11' 
13 
17' 
9 
9' 
11 
11 
11 

13 


8 

5 

0 

3 

5 

1 

4i 

7 

6 

9 

3 

8 

6 
14 

5 
11 

3 

13 

2 

16 

15 
9 
8 
6 
7 

14 
3 
7 


12 
19 
11 
13 
18 
14 
11 
16 

51 
11 

8 
11 
17 
13 
14 


12 
10 
14 

6 

7 
10 
13 
14 
14 

9 
14 
13 
13 
16 
13 
11 

io 

13 


7 
8 
6 
1 

10 
5 
6 
1 
3 
10 
3' 
5 
6' 
5 
lo« 


18 

9 
14 
11 

-t 

•20 


se. 
nw. 
n. 
nw. 

sw. 

e- 

n. 

w. 

sw. 

nw. 

sw. 

nw 

e. 

nw. 

sw. 

e. 

w. 

nw. 

n. 

s. 

se. 

n. 

n. 

nw. 

nw. 

e. 

n. 


n. 
nw. 
nw. 
n. 

w. 
Ze. 


-b 

ne. 

13 

n. 

13. 

nw 

13 

e. 

12 

e. 

18 

7 
19 
13 

7 

14' 
14 

8 
13 
10 
12 
U 
14 
15 

9 
13 

n 

18 
17 
8 

11' 
13 


nw. 

n. 

nw. 

n. 

nw. 

nw. 

nw. 

n. 

nw. 


nw. 
ne. 


G.  C.  Thrash. 
F.  J.  Carpenter. 
Carl  R.  Cutting. 
J.  D.   Reeves. 
Mrs.  Lelia  I.  Teter. 
J.  E.  Scanlan. 
U.   S.  Weather  Burei 
Vernon  C.  Howe. 
J.  M.  Brooks 
F.  H.  Randolph. 
H.  L.  D.  Whitson. 
W.J.  Copp. 
A.  B-  Quarterman. 
John  C.  Floyd. 
:J.   W.  Bishop- 

A.  L.  Stephens. 
Ie.  E.  Cordrey. 

Winfred  D .  Polk 
J.  0.  Yingling. 
C.  P.  Evans. 
J.  D.  Riley. 
Xeal  Dodd. 
Ben  Johnson. 
J,  M.  Ricketts 
J.  J.  Babb. 
Dr.  R.   H.    Hardin. 
Geo.   W.   Kichoalds, 

B.  V.  Graddy. 
University  of  Arkan 
U.  S.  Weather  Bun 
J.  R.  Mc  Cuiston. 
T.  J.  Logan, 

W.  R.  Owens. 
lienF.  Battenfield. 
iP   T.  Simons 
W.   E.   Mc  Vay. 
A.  F.  fitfvens. 
Ig.  L.  Wright. 
James  A.  Burnett. 
Geo.  W.    Baker. 
N.  P.  0"  Xeal. 
P.   P.   Patraw. 
J.  L.  Collett. 
H.D., -Sanderson, 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lowderback. 
G.  B.  Lambert  Co. 
U.  S.   Weather  Bui 
H.  y.  Lenhnrdt. 
P.  T.  Simons. 
State   .\gri.    Schoo 
Mrs.  W-  L.  Maltha 
F.  M.  Daniel. 
C-  N.   Houck, 
Charles  Walton 

A.  J,  Park. 

E,  W,  St.  John. 
.)ohn  Cook 

B.  S,   H albert. 
(.;.  A.  Whittington 
\.  C.  Wilkerson. 
Isham  Burrow.  , 
W.   E.  Baker 
H.  H.  Harlan. 
W.  W.  Wood- 
Miss  Theresa  Sche 
Benedicitine  Sistei 
W.  E,  Edrniston. 

C.  D.  Calhoun. 
Foote  Coleman. 
Mrs.   M.  V.  Tisda' 
Carl  A.  Starek. 
J.  T.  Bell. 
Miss  Grace  Field. 
S.  C,  Story. 
Adam  F.  Buerkle. 
New  Subiaco  .\bb 
H.  S.  Brashear. 
It.  Y.  Powell. 
Dr.  Cheves  Bevill 
W.   L.  Shide. 
J.  R.  Hudr.leston 
Nannie  O,  Sehiri 
E.  O,  Allen, 
W.  E.  Barton. 


T.  Less  thi 


R.F.D.No  I.Lamar.  Ark.:  Springbank. Doddridge.  Ark,  ;  Dam  No.   1.  Judsonia.  Ark. 


inch   rain  or  melt<>d  snow.  ++ReceiYed  too  late  to  be  included 
office     addresses   as    follows:-     Juiictiop,  Lillie,  La.;  Lntherville 


Daily  Biver  Stages  for  March,  1926 


Stations 


Rivers 


Fort  Smith  

Dardanelle 

Little  Bock.. 

Pine  BUilf 

Y'aneopin 

Danville-. 


Arkansas. 

do... 

do... 

do... 

do... 

Petit  Jean, 


Flood 

1 

Staee 

22 

6,0 

20 

3,  9 

23 

3,0 

25 

7,7 

'29 

'^3,5 

'20 

6.1 

5.71  5.4 
3.9  3.8 
2.8  2.6 
7.41  7.2 
24.1-24.7 
5.8    5.7 


5.3;  5.3;  5.2 
3,9!  3,7  3,7 
2,0'  '2,0  L8 
6,7  6.4i  6.5 
'25.0j'25.3  25.6 '26.1  26.3 
5.6!  5,3:  5.3I  5.3;  5.3 


11 


12      13 


26.3  26  4 

5.1)  5,1 


5.41 
4.9 
'2.0 
6.3 
26.4 
.5.4 


14 


15 


16      17      18 


19 


20 


22 


23 


24 


25 


6.81  6.7  6.51  6.2 
6.2I  6.3  5.9  5.2 
3.5;  5.7  6.2  5.7 
6,6  8,1  10.2;10.7 
•26. 3^26. 2  26. 4  26.6 
5,4)  5,3i  6.ll  4.9 


6.7 
4.7 
4.8 
7.5 
26.3 
4.9 


6.7 
4.4 
3.8 
9.2 
25-7 
4.8 


6.4 
4.0 
3.2 

8-2 
24  9 

4.8 


6.01  6.01  5.8 
4.6!  4.3  4.1 
'2.9;  2.8  '2.5 
7.6i  7,4  7.1 
24.0 '23,2  22,4 
4,7)  4,  "I  4,6 


8,3 
4,6 
.3.0 

7.0 

21  8  21.2i'20.5 
9,6  12, 8' 13 


26     '27 


28 


29 


6 

4,7 
8.0 
20,0' 
11,4 


5.0 
9.2 
19,8 


6.7|  6,0 
5' 21  4,7 
5.11  4.5 
9.6l  9.5 
19 .8  19. 8 


9.3l  7.8    7,1 


5.8 
4.4 
3.9 
9.0 
19.8 
6.2 


SO 

4. -I 
3.t 
8.C 
19. f 
7,( 


March,  1926 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


11 


Amity . 
Arkadelpiiia 
Arkansas  City  . . . 

Arlberg 

Batesville  ... 
Bee  Branch  . 
Beutonville  .. 
Black  llock.  • 
Boone  villa  . . 
BrinUley  ... 
Calico  Kock 

Camden    

Center  Point. 
Clarendon  .. 
Clinton 

Conway  

Corning  

Dam  No.   1.  - 

Danville 

Dardanelle    . 

Dodrt  City  •  ■  •  • 

Dumas 

Dntton 

El  Dorado    .. 

England 

Eureka  Springs 

Evening  Shade. . 

Fayetteville  ... 

Kort  Smitii  .•*  • 

Freeman  Sprgs. 


Fulton 
Georgetown    .. 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs... 

Huttig 

Jonesboro  .... 

Junction 

Lambrook . .  .  ■ 
Little  Bock 
Lutherville    .. 

McGehee 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.  i 

Marianna ■ 

Marked  True 
Marshall.... 

Mena 

Mountain  Home. 

Mount  Ida    

Murfreesboro 
Newport    ... 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Piggott 

Pindall. 

Pine  Bluff    . 

Pocahontas. 

Portlaitd   . . 

Prescott     ... 

Princeton     . 

Risou    

Roger? 

Searcy 

Springbank 

Story 

Stuttgart  ... 

Snbiaco 

Texarkana 

Thorn  burg.  . 

Waldron... . 

Warren 

Waters 

Whitecliffs.  . 

Wynne 

Yancopin  ... 


Ouachita. 

Ouachita 

Desha 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

White 

Arkansas 

White •.. 

White     

Ouachita   ••• 

Red 

White •.. 

White 

Arkansas.  .  •• 

White 

Wliite    

Arkansas. ..  . 

.\rkansas 

White 

Missis^sippi..  •• 

White 

Ouacliita 

Arkansas  ... 

White 

White 

Wliite 

Arkansas. .. 
Arkansas..     . 

lied 

White 

White 

Arkansas 

Red  

Arkansas 

White  

Mississippi... 

White 

Red 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Ouachita 

White 

Arkansas. .. , 
.Arkansas.  .. 
IMissis.^ippi. . 

Red 

Ouachita  — 

White 

Mis'^issippi-  • 
Mississippi..  . 
White     . 
Ouachita. 

White 

Ouachita. 
Ouachita. 

Wliite 

Mississippi.... 

Arkansas 

White 

Mississippi  — 

White 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita   — 

Ouachita 

Arkansas  — 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas..  .. 
Arkansas  — 

Red 

.Arkansas 

Arkansas   ... 

Ouachita 

Ouahita 

Red 

Mississippi... 
'Arkansas 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near 


•"°'"'°'"°"   J  „„W,„lo»  inrtvfl'fl  in  tl»  mil  Ml"-lw  .».!""•"»• 


12 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Mabch,  1926 


Daily  Temperatures  for  March,    1926 


Btationi 


10 


11 


14      15 


16     17      18 


20 


Amity 

BatesvlUe^* . . 
Beutonville..  • 
Bee  Branch... 
Booneville . . . 


Brinkley 

Calico  Rock'JJ. 
Camden$$... 
Center  Point. . 


Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Duttou 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Fayetteville  — 

Port  Smith 

Grannis 

Gravette 


Harrison 

HelenaW 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook.^'S 

liittle  Rock. .. 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.vJi^ 

Mariauua 

Marked  TreeM... 

Marshall 


J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
t  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
'  1  Minimum 
J  Maximimi 

■  i  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
',  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  .Minimum 
\  Maximum 

■  i  Minimum 
S  Maximum 

■  i  Minimum 
\  Maximum 

■  i  Minimun. 
'i  Maximum 

■  )  Minimum 
\  Maximum 

■  ■  I  Minimum 
\  Maximum 

■'  !  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
)  Maximum 

■ '  )  .Minimum 
S  Maximum 

■  ■  i  .Minimum 
)  Maximum 

■  ■  1  Minimum 
\  Maximum 

•■  I  Minimum 
\  Maximimi 

■■  1  Minimum 
)  Maxinumi 

*  ■  I  Minimum 
\  Maximr.m 

"I  Minimum 
\  Maximum 

"  i  .Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
>  Maximum 
I  .Minimum 
)  Maximum 
Minimum 


63 

43 
57 
45 

62 

42 

66 

49 

69 

50 

66 

50 

5B 

32 

66 

34 

66 

43 

64 

44 

68 

46 

74 

35 

67 

43 

6» 

35 

62 

4(' 

07 

53 

63 

46 

66 

41 

69 

40 

59 

4' 

61 

42 

6« 

3b 

68 

43 

66 

3' 


,f^„_  \  Maximum 

^f"^'' (Minimum 

Mountain  Home  . . 


Mount  Ida. 


i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximinn 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 


Newport 

O/ark  }  Maximum 

•^^^^ i  Minimum 

Kne  Bluff.. . . 
Pocahontas.. 


65 
3' 
62 

49 

60 

4 

66 

3b 

64 

40 

61 

47 

64 

48 

69 

50 

66 

42 

55 

2y 

6(i 
36 
56 
32 
6d 
47 
57 
45 
62 
43 
66 
48 
66 
52 


65 

31 

56 

28 

50 

28 

57 

36 

60 

31 

61 

34 

61 

■29 

70 

32 

70 

39 

62 

34 

53 

32 

») 

85 

52 

29 

6f. 

36 

52 

22 

71 

39 

61 

33 

51 

3-) 

54 

31 

57 

3' 

66 

3:-i 

53 

22 

61 

31 

64 

38 

7u 

34 

64 

35 

55 

34 

70 

30 


32 

.59 
39 
65 
30 

39 

6' 

31 

49 

30 

59 

35 

46 

24 

54 

31 

62 

33 

52 

32 

66 

2 

53 

35 


52 

18 

64 

2: 

51| 

16' 

58 

3.'- 

56 

2 

58 

20 

5; 
2:3 

49 

30 

63 

29 

5-J 

1 

56 

18 

51 

26 

65 

33 

51 

29 

4' 

23 

62 

3'. 

48 

26 

4' 

29 

48 

25 

6 

36 

58 

29 

47 

20 

65 

26 

54 


Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiano 

Texarkana 


Warren., 
Wynne.. 


Maxinuim 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
'i  Maximum 
!  .Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

■  I  Minimum 
)  .Maximum 

■  (  Minimum 
S  .Maximum 

■  I  Minimum 
1  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 

■ ')  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
Maximum 
Minimum 


1  J 


66 
49 
65 

49 

74 

60 

66 

45 

68 

48 

57 

421 

63l 

46 

63 

37 

67 

47 

64 

43 

66 

53 

61 

48 


34 

68 

26 

57 

26 

61 

3' 

56 

39 

60 

36 

47 

38 

54 

40 

50 

■/I 

57 

3h 

6V 

33 

55 

41 

61 

36 

48 

23 

5' 

2V) 

52 

28 

57 

28 

61 

39 

50 

26 

61 

35 

52 

28 


50 

9; 
3: 

58 
41 
49 
40 
5; 
36 
65] 

3b 

49 

29 

61) 

29 

68 

43 

53 

3b 

4 

2 

62 

41 

54 

iA 

50 

35 

52 

34 

5» 

42 

51 

39 

45 

26 


54 
43 
52' 
30 
48 
33 
60 
43 
53 
42 
53 
44 

5: 

30 

56 

43 

53 

44 

55 

41 

4' 

3' 

58 

40 

5(1 

38 

66 

47 

4j 

37 

56 

4 

55 

50 

49 

S-4 

48 

36 

48 

38 

51 

4(i 

5l 


34 

54 

3( 

73 

35 

70 

35 

67 

36 

52 

28 

57 

35 

61 

27 

61 

40 

72 

33 

67 

39 

57 

30 


36 
b2 
39 
55 
32 
57 
46 
o.'i 
is 

4 

36 

56 

4b 

54 

3o 

55 

41 

47 

38 

57 

46 

65 

43 

45 

27 
.31 
45 
60 
32 
51 
41 
62 
43 
60 
35 
55 
43 
51 
39 


541 

36 

49 

32 1 

44 

25 

51 

32 

51 

30 

53 

35 

59 

31 

5' 

34 

58 

34 

63 

33 

52 

3( 

57 

33 

50 

27 

58 

36 

44 

25 

69 

3' 

56 

50 

45 

25 

46 

25 

51 

31 

51 

31 

47 

2. 


58 

30 

54 

27 

53 

24 

59 

33 

61 

29 

59 

32 

65 

29 

05 

32 

68 

35 

61 

31 

58 

30 

61 

32 

51 

25 

60 

3i 

54 

23 

67 

35 

53 

Ab 

5p 

23 

54 

24 

61 

34 

62 

31 

55 

U 


571 

35 

54 

22 

54 

32 

56 

31 

55 

34 

58 

29 

58 

23 

61 

32 

69 

42 

68 

29 

67 

26 

65 

30 

53 

25 
61 
82 
52 
21 
62 
41 
59 
31 
55 
30 
66 
29 
53 
40 
57 
37 
54 
25 


54 

30 

45 

22 

78 

3'. 

63 

34 

63 

29 

56 

21 

66 

25 

55 
34 
57 
27 
65 
35 
641 
32 
491 
24 


53 

41 

57 

23 

45 

40 

51 

44 

50 

42 

54 

41 

45 

25 

47 

37 

54 

43 

50 

41 

53 

321 

59 

34 

49 

33 

54 

40 

42 

38 

59 

39 

50 

42 

46 

39 

48 

4i' 

46 

42 

5 

3 

46 

4i> 

46 

33 


61 
34 

47 

26 

52 

38 

64 

33 

58 

33 

62 

28 

5B 

29 

56 

35 

62 

37 

56 

39 

54 

38 

56 

27 


58 

38 

48 

27 

60 

42 

56 

39 

56 

39 

54 

36 

63 

32 
65 
46 
56 
37 
57 
43 
57 
41 
50 
30 


39 
56 
3D 
4-1 
2' 
65 
35 
51 

3; 

61 

29 

53 

32 

46 

26 

65 

32 

54 

32 

52 

18 

59 

36 

49 

80 

62 

38 

62 

37 

5>* 

35 

46 

21 

62 

32 

55 

34 


64 
29 
60 

26 

6-1 

36 

58 

2' 

53| 

28 

63 

30 

54 

24 

66 

25 

62 

32 
62 
18 
63 
36 
52 
29 
67 
3 
67 

3; 

64 
34 

55 
21 
561 
32 
57 
33 


61 

30 

58 

43 

62 

35 

58 

22 

59 

3: 

44 

29 
54 
24 
56 
47 
57 
23 
56 
28 
59 
28 
52 
33 
60 
35 
58 


4: 

5: 
4-j 

04 

3^ 

5t 

it. 

4.J 

3:, 

45 

40 

46 

39 

68 

4/ 

55 

42 

43 

23 

57 

4U 

49 

31 

49 

26 


49 
41 

48 
32 
42 
34 
49 
39 
48 
39 
49 
36 
48 

■a 

i 

42 

49 

38 

49 

37 

56 

36 

58 

33 

41 

32 

4i 

3! 

41 

3^ 

4' 

42 

471 

39 

42 

36 

42 

36 

46 

41 

60 

36 

43 

3; 

43 
33 
50 
3 

49 
41 


62 

33! 

58 

27 

44 

28 

59 

33 

57 

30 

61 

40 

64 

29 

63 

42 

03 

35 

63 

34 

64 

28 

62 
.36 

62 

29 

64 

42 

51 

22 

64 

43 

64 

37 

44 

33 

46 

3: 

54 1 

34 

54 

2b 

45 

28 
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^^Thermometers  are  read  in  the  morning 


^^j;^^— ;^;^;^^^;;;;^;^^  day,  on  whioh  it  almo.t  al.ays  occur.. 
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CLIMATOLOGICAL    DATAf 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
RRKAHSRS    SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,  Metorologist  


^'. )L.  XXXI         Little  Rock,  Ark^,  April,  1926        N(x_4 

GENERAL,  SXJMMARY 

If  the  temperature  of  April.  1926,  is  compared  with  that  of 
April,  1925,  a  marked  contrast  is  found.  The  mean  for  April, 
1925,  Avas.  with  one  exception,  the  highest  on  record  and  the 
extreme,  98°,  equaled  the  record  while  the  current  month  was 
ivith  but  three  exceptions  the  coldest  on  record  and  the  lowest, 
18-^,  equaled  the  lowest  on  record.  Precipitation  was  practi- 
jallv  the  same,  both  months  being  among  the  driest  of  the  past 
^6  years.  Temperatures  were  normal  or  above  on  onlj^  about 
line  days  during  the  month  and  at  no  time  were  there  more 
:han  two  consecutive  days  with  temperatures  above  normal. 

The  cold  weather  of  the  preceding  month,  together  with  the 
low  temperatures  this  month,  delayed  the  growth  of  vegetation 
ind  all  farm  work.  Considerable  corn  and  cotton  were  planted 
out  the  cool  weather  did  not  favor  germination  arid  growth, 
30or  stands  resulting,  and  considerable  replanting  will  be  neces- 
sary. Rice  sowing  was  in  progress  at  the  close  of  the  month 
ind  the  strawberry  crop  was  beginning  to  move.  The  drouglit 
ast  year  materially  reduced  the  strawberry  acreage  in  Arkansas, 
}ut  the  plants  rem'^aining  are  bearing  a  crop  of  excellent  quality. 

A  violent  thunderstorm  accompanifd  by  heavy  wind,  approx- 
mating  a  tornado  at  some  points,  occun-ed  in  Sebastian,  Cniw- 
'ord,  Franklin,  and  Log m  counties  about  5:00  p.m.  the  2:!d. 
Considerable  damage  was  done  in  Fort  Smith  by  a  straight  wind. 
>.^timated  $10,000)  and  a  child  was  killed  at  Ratcliif,  Logan 
Oounty.  Damaging  straight  winds  were  also  rrported  the  evening 
)f  the'^23d  over  a  large  part  of  the  State  Damage  was  not  great 
in  anv  locality  outside  of  Fort  Smith,  but  at  Bearden,  Ouachita 
Countv,  lightning  struck  the  commissary  of  the  Stout  Lumber 
Company  causing  a  loss  estimated  at  .$50,000.  A  small  tornado 
occurred  at  Hiwassee,  Benton  County,  5:00  p  m.  of  the  23d. 
Thi-^  storm  moved  from  svest  to  east  over  a  path  about  1-4  mile 
wide,  doing  damage  estimated  at  $8,000.  w.  c.  h. 


TEMPERATURE 

The  monthly  mean  temperature    for 


April,    as    determined 


from  the  records  of  60  stations,  wa>  59.1°  which  is  2.3°  belov 
normal,  all  stations  except  iMarianna  showing  negative  depar- 
tures. Month'v  means  ranged  from  62.2^  at  El  Dorado  and 
Portland  to  52.4°  at  Dutton,  a  difference  of  9.8=  between  north- 
ern and  southern  sections  of  the  State.  The  highrst  temperature 
recorded  was  94°  at  Lambrook  on  the  29th  and  30th,  the  lowest, 
18°  at  Gravette  on  the  1st.  The  lowest  occurred  in  most  sec- 
tions on  the  1st,  the  highest  on  different  dates.  The  greatest 
daily  range  was  55°  at  Calico  Rook  on  the  UJth. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitution  for  April,  as  determined  from  the 
records  of  85  stations,  was  2.65  inches  which  is  2.23  inches  be- 
low normal.  Monthly  totals  ranged  from  5.81  inches  at  Tex- 
arkana  to  1.24  inches'at  Black  Rock.  Positive  departures  were 
'  '-onl.'d  at  Center  Point  and  Texarkann,  negative  at    all    other 

ition-.     A  trace  of  snow  was  recorded  at  Gilbert  and  Osceola, 

land  traces  of  sleet  at  Evening    Shade.    Freeman    Springs,    and 

l.nrton,  all  other  precipitation  falling  as  rain.       The    greatest 

'cipitatioD  for  24  consecutive  hours  was  3.30  inches  at  Tex- 

aik:uv.i  on  the  22d      The  average  number  of  rainy  days  was   7. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  nu^t««i^«'fVstittii3A.fc.veporting) 

77n,nJmto-»s.— 2d,  10;"3d,  3:  4th,  1;  5th,  2;  6th,  12;  7th, 
18:  8th,  2:  9th,  2;  10th,  3;  ISth,  /;  19th, 
2;  20th,  1;  21st,  14;  22d,  22;  23d,  38;  24th, 
25:  27th,  8;  28th,  1;  30th,  6. 

Uqld  //rt-e.— Throughout  most  of  the  State  24th  and  25th. 

Holar  JJaios.— 14th,  1;  20th,  1. 

XuHar  JJaZo.s.— 20th,  2;  21st,  1.  ^    .    oo  i 

Eigli  TFmds.-— (Straight  blow):  Throughout  the  State  2od. 

Ttrmado: — Hiwassee,  Benton  County,  23d. 

Light   ilaiL— Numerous  stations,  7th,  23d,  24th,  2oth. 

Moderate  Hail;— Mounl  Ida,  7th. 

Heavy  Hail: — Center  Point,  7th. 

Sleet.— -l 4th,  1;  16th,  2. 

Dense  i^b^.— 11th,  1;    16th,  1;   23d,  1. 


MISCELLANEOUS  DATA 
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Fort  Smitti. 
Little  Rocli. 
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COMPARATIVE    DATA    FOR    APRIL 
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95 

24 

1920 

59.8 

-1.6 

94 

21 

19-.^1 

,59.8 

-1.6 

91 

22 

1922 

1923 

63. 5 
61.4 

+2.1 
0.0 

9(J 
95 

26 

2:5 

19'.!4 

61. 4 

0.0 

94 

18 

1925 

67.  -1 

+  6.0 

98 

28 

1926. 

59;  I 

-2.3 

94 

18 

Precipitation 

Number  of  da> 

•s 

s 

s 

k.  f^ 

t*. 

.■ 

a) 
> 

q5 

o 

11 

o 
o 

■re?; 
— 

4.83 

13 

8 

9 

8 

2.75 

6.  98 

-2. 13 

+2.  10 

15 

12 

10 
9 

5 
9 

s 

10 

7.16 

+2.  28 

u 

10 

9 

8 

6.18 

+  1.30 

14 

8 

8 

6 
5 
9 

1.99 

-2.  89 

15 

8 

' 

3.65 
4. 14 

-1.23 
-0.74 

12 
12 

12 
11 

6 

3.09 

-1.79 

14 

8 

8 

8 

3  ''8 

-  1.  60 

10 

11 

9 

t 

4.98 

+0.1M 

10 

12 

8 

10 

3  8'' 

-1.06 

14 

8 

8 

6 

2.87 

-2.01 

11 

11 

8 

8 

1.86 

-3.  02 

13 

10 

7 

6 

3  88 

-1.00 

11 

9 

10 

8 

6.29 

+  1.41 

9 

10 

11 

11 
6 

2.55 

-2.  33 

15 

/ 

8 

5.44 

+0.  56 

10 

/ 

13 

9 

6.32 

+  1.44 

9 

9 

12 

12 

4.52 

-0.  36 

15 

' 

8 

8 

5.14 

+0.26 

12 

9 

19 

9 

12 
12 

9.86 

+4.98 

10 

9 

11 

8. 14 

+3.  26 

9 

11 

0 

4.91 

+0.  03 

17 

6 

17 

4.57 

-0.31 

11 

9 

0 

9 

2.96 

-1.92 

14 

8 

18 

0 

3.  65 

-1.23 

13 

/ 

0 

' 

5.69 

+0.X1 

14 

1 

9 

7.  63 

+2.  75 

i        '-• 

6 

10 

9 

3  56 

-1.H2 

'        M 

6 

10 

7 

5.  49 

+0.61 

14 

/ 

9 

9 

*  2.  99 

14 

6 

10 

9 

5  54 

+0  66 

13 

6 

11 

9 
11 

6.  30 

+  1.42 

1           l-i 

d 

4.99 

+  11.11 

1       14 

6 

10 

8 

2.62 

-2.26 

'       14 

i         t 

9 

6 

2.  65 

-2  23 

''       15 

' 

'A':'i^Mis^$^ss/C&//J> 


y.  ■'•''' 
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CLIMA.TOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


April.  !9i!( 


Climatolog-ical  Data  for  April,  1926 


'O 

Temperature   (  Degrees  Fahrenheit  > 

Precipitation,  inches 

^ 

.(j 

£ 

P 

J    1 

o 

>1 

o  — 

o 

OJ 

Stations 

Z) 

«-.   p, 

« 

"-S 

-r 

>'0 

Counties 

o 

°i 

^^ 

+1.  bC' 

i^° 

CM 

"ce 

£  ^ 

M 

c 

So. 

03  jC 

<1> 

QJ 

OJ 

^  s 

eg  03 

1 

1?  c 

0) 

a 

^ 

M 

,^ 

^ 

-^ 

C^ 

Q) 

^ 

« 

OJ  *= 

w 

^-1 

^i 

P 

w 

fi 

H^ 

t— 1 

o 

Q 

c 

t-t 

Number  of  davs 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

BatesviUe 

Bee  Branch 

Beutonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon . 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 Jt... 

Danville 

D,ardaneUe 

riumus    . ..  _ 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

(leorgetown 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index 

Jonesboro 

Junction tt 

Lainbrook 

Little  Roak 

Lutherville.  it  

Mc  Gehee 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna.    .•; 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas . 

Portland 

Prescott    

Princeton :... 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Thornburgtf  

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs ... 

Wynne 

Yancopln   

State  Means 


Clark. 

Clark.. 

Deslia 

Stone 

Independence. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Alouroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe  

Van  Buren 

Kanllcner 

Clay 

White 

Yell 

Yell  

l->eslia 

Madison 

Union 

Lonoke 

(,'arroll 

Sharp 

Washington ... 

Sebastian 

Pope 

Heuipstua(i  .. . . 

Wliite 

Searcy 

Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Henipstiiad-  . .. 

Garland 

Union 

Little  River.  ... 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Johnson 

Desha 

Coluiuljia , 

Hot  Springs-.  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway , 

Baxter 

Montgomery. ., 

.lackson 

Mississippi 

Franklin 

WoodrulT 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley , 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery . . . 

Arkansas 

Logan 

Miller... 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgom  ery . . 
Little  River... 

Cross 

Desha  

and  Kxtremes 


7(1U 

■250 

145 

7U0 

277 

700 

I30a 

■259 

25-2 

405 

2(i5 

3C1 

158 

470 

200 

51G 

309 

293 

190 

327 

330 

1G2 

1590 

270 

2-29 

14ti5 

600 

1451 

457 

2240 

260 

200 

675 

172 

900 

r250 

1052 

193 

445 

377 

600 

175 

275 

345 

182 

155 

357 

775 

148 

315 

277 

600 

235 

229 

1070 

1185 

347 

800 

650 

231 

240 

450 

195 

307 

1500 

215 

300 

1-22 

329 

'2K7 

243 

1385 

236 

240 

700 

228 

1050 

332 

650 

675 

206 

800 

290 

250 

167 


5 
43 
33 

3 
10 
40 
43 
20 
23 
25 
19 
2C. 

3 
39 
45 

2 
40 
14 

H 

2 

8 
29 
25 
54 

8 
55 
35 
19 

I 
31 
32 

3 
47 
27 

2 

39 
21 
14 
21 
12 
38 

5 
12 
42 
27 
30 
10 

2 

4 
39 
3:^ 
M 
38 
20 
25 
35 
17 
19 

2 
39 
')9 
40 

2 

7 
32 

2 
22 
18 

2 


54.5 
58. 6' 
54.3 


58-6 
53.7 
59.2 
55.0 
5S.  4 
60.2 


-4.4 
-2.3 
--•2.6 


58.9 
56.9 


00.1 
00. 1 
52.  4 
62.2 
59.2 
55.4 
56.6 
55.4 
58.4 


56. 8 
53.2 
55.4' 
60.8 


60.2 
59. 0 
61.4'' 


57.  i 
61.  1 
59.2 
59.2 
57  2 

56  8' 

CO.  3 

55,2 

00.6 

57.4 

55.9 

58-6 

60.08 

54.2 

57.5 

59.8 

5«.4' 

58.8 


-2.9 
-  1.5 
3.1 
-5.3 
-2.5 


83 
87« 
80 


-2. 6 
-2.7 


-1.3 
-2.7 
-3.6 
1.2 
2.9 
-3.0 

-2.6 

-3.4 


-3.4 

-i'c 


-3.0 
-3.5 
-■4.(1 


61.4 
56.0 
02.2 
60.0 


60.  56 
55.0 
58.0 


59.0 
59. 1"* 
61.0 
57.8 


61.4 


58.6 


59.1 


-3.8 
-4.5 


-■2.9 
2.6 


0.8 
-3.2 

-0.  i 


-4.9 
-2.8 


-5.2 
-3.9 
-2.0 
-1.3 
-3.6 


17f- 


27+ 

30 

30 


17 

30 

17t 

17 

23 

23 


83 
82 
90" 


89 
83 
85'' 


87 
90 
94 
S3 
83 

84'' 

86 

80 

87 

85 

83 

84 

84 

85 

85 

92 

86" 

85 


-3.0 
-4.0 
■1.5 
-2.9 


-2.5 
-3.1 
-3.6 


-3.0 
-2.0 
-2.8 


-1.2 


-2.7 
-2.'3 


84  s 
82 
84 


27+ 

30 

17+ 

30 

■23 

23 

30 

■23 

•23 


1 
1 
1 
.... 

1 
1 
1 
1 
1+ 


23+ 
23 
23 
■23+ 


23 

■2:1+ 

23+ 


30 

18+ 

29 

•/3 

23 

hV' 

18+ 

17+ 

23 

10+ 

30 

•23 

17+ 

17+ 

23 

30 

30 

24 


30 
17+ 
23 
2.i 


18+ 

23 

17+ 


84 
85'> 
90 
84 


84 
94 


1 
1 
1 

16+ 
1 


40 
40'^ 
39 

■iY 
40 
52 
55 
47 
37 


1.  831-3.  79|  0.80 
2.fi'2  -'2.771  0.94 


:.62 

1.81 
3. 10 
2  31 
2.64 
2. 45 
1.'24 
2.38 
1.84 
1.84 
2.60 
2.94 


-2 

—2 .79 

-2.' -37 
-2. 33 
-1.44 


0.94 
0.70 
1.80 
0.98 
1.41 
0.69 


-4.17   o.m 
1.21 


40 

42 
38" 


39E 
47 
43 


47 
39'' 
37 
41 


5  4 
2 

3.5_ 
1.93 


-2.35 

-3.58 

-2. 03 

2.00 

.7  H-0. 12 

■20  -  4. 13 


...„      ^2.72 
1-61  -3.27 

1.39 

1.69 

-2.38 

2.27 

-3.18 

-2.37 

3.91 

1.97 


2.^23 

1.60 

•2.68 

2.53 

2.72 

2.33 

2.70 

2.11 

1.59 

1.86 

2.9 

4.13 

1 

2.41 

3. 67 

4.63 

2.34-1.77 

1.42-3.18 

2.61  -3.0 

3. '23 


4.67 
4.08  - 
2 

4.11 
2.11 
3.14 
1 .  75 
3.11 
2  95 
1.98 
3.39 

3.02-2.15 
3.05  -2.17 
40  -2.47 
61 


1 

1.98 


_.96  -3.1. 
1.89—1.87 
2.89 

-1.9 
-2.20 


2.^29 
3.  51 
1.93 
3.^28 
2.60 
2  33 
2.51 
1.99 
3.55 
1.70 
2.  01 
3.86 
1  99 
2.90 
2.^23 
L66 
4.42 
3.69 
2.09 


2  22 
3.^25 
2.63 
4.60 
1^33 
1.86 
2.65 


0.50 
0.61 
1.12 
1.58 
2.45 
0.  82 
L48 
1.47 
0.55 
0.40 
0.65 
0.52 
0.84 
0.72 
1.00 
1.05 
0.76 
....,  I.IX) 
2.93  0.50 
2.04  0.06 
.  ..  0.69 
-0.30  2.70 
3.98  0.50 
('.71 
1  40 
1.77 
0.75 
n.68 
0.72 
1.33 
2.61 
1  94 
0.80 
3  10 
0.58 
1  44 
0  51 
l'.60 

0  85 
0.'81 
1.70 

1  52 
1'16 

0  68 
0'78 
1'20 

1  20 
•2' 17 
I  ■•20 
1'51 


-0.79 
1,94 
3.30 

-•2.'69 
-1.73 

-1.40 
-1.51 


3.06    0;62 


0.98 
-1.94 


-3.98    0'49 
0'90 

roi 

1''20 
0'65 
0  68 
r87 
1'44 
r.50 

ri7 

0-50 
3-00 
1-30 

i.ni 

0.  58 
3.30 


-1.95 
-  3.08 
-3. '29 
-1.5'. 

3.53 
-1.67 

2.  12 
-3.78 
00 

-3.13 


1.57—2.71 
6.81  -rO.58 


-■2.10 


-1.51 
-4.26 


-2.23 


1'19 
0'74 


0.80 
1.50 
1.33 
2.76 
0.31 
0.57 
3-30 


£ 

^ 

^ 

J^ 

t 

6.'^. 

"2 

•c  s 

£f> 

"o 

fcf  > 

oa 

s-> 

■  ^   ~. 

■c 

'^  '  1 

C3 

3 

.-o 

Q) 

o 

^       1 

■^ - 

o 

c 

O 

Cu          1 

Observers 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.li 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
".0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.O 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

r. 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'1. 


15 

18 

20 

14 

10 

15 

16 

19 

19 

17 

18 

10 

14 

10 

IS 

12 

15 

19 

21 

M 

I(Ti 

12 

13 

11 

16' 
14 
8" 
16 
13 
17 
14 
15 
12 

i4 
14 

13  • 

14 

18 

10 

18 

14'^ 

13 

17 

13 

19 

13 

14 

21 

14" 

•20 

11 

16 

14 

17 

13 

13 

10 

16 

18 

10" 

15 

19 

21 

13 

20 

11 

15 

13 


13 

2 
12 
■  9 

9 

2" 

6 
16" 

5 

7 

5 

2 

6 
11 

ii 

8 

8" 

2 

8 

f. 

3 

4' 

0 

8 

4 

1 

8 

8 

8 

4" 

3 
14 

9 
12 

3 

4 
10 


9 
14 

7 

8 

9 

2 

7 

7 

5 

13 

11 

9 

9 

5 

6 

7 

6 

12 

0 

8 

10 

11' 

10 

4" 

9 

10 

8 

14 

9 


14 

4 

8 

9 

11" 
17 

5 
13 
10 

9 

8 

0 
11' 

7 

5 

5 

4 
10 
13 

7 
14 

8 

6 

11' 
12 
11 

6 

8 

8 

6 

7 
14 

9 

10 

10 

17 
8 
5 
8 
9 
2 

11 
7 

11 
7 
9 

10 


se. 
nw. 


sw. 
e. . 
sw. 


sw. 
nw. 


sw. 
w. 


ne. 
sw. 
sw. 


I 


C.    JiuniU. 

J.   Carpenter, 
'."arl  R.  Cutting. 
I     D.   Reeves. 
.Mrs    Lelia  I.  Tetei. 
J.   E.  Scanlan. 

0.  s.   Weather  Bureg 
Vernon  C.   Howe. 

1.  M.  Brooks 

F.  H.  Randolph. 
H.  I,.   D.   Whitson. 
\\'.i.  (;opp 

.\.  B    Quartermai:. 
.lohn  C.  Flovd, 
.1.    \V.    Bishop. 
\.   L.   Stephens. 
E.  ]•;    Cordrey. 
Winfred  Vi .  Polk 
1    O.   Vingling. 
C    P.  Kvaiis. 
J    D.   Riley. 
Ben  Johnson. 
.]■   M    Ricketts 
J.  J.   Babb. 
Dr.  R.   H.    Harlin. 
Geo.   W.    NichoaMs. 

B.  F.  Graddy. 
I'uiver.sity  of  Arkan.sai 
U.  S.   Weather   Ki  -i  » 
J.  R.  Mc  Cuiston 

T.  .1 .  Logan. 
VV.   R.  Owens 
Ben  F.   BattenfielQ. 
P   T.  Simons 
W    E.   Mc  Vay. 
A .  F.  Stevens. 

G.  L.   Wright. 
.lame.s  A.   Burnett. 
Geo.    W     Baker. 
N.   P.   O'  Neal 

P.   P     Patraw 
.1.  L.  Collett. 
H.  D.  Sanderson. 
Benedictine  Siiters. 
J.  A.  Lowderback. 
G.   B.  Lambert  Co. 
I".  S.   Weather   Burea 
H.  G.  Lenharut. 
P.  T.  Simons. 
State   .^gri.    School. 
Mrs.   W.  L.   Matthew 

F.  M.  Daniel. 

C.  X.   Houck. 
Charles  Walton 

A.  J.  Park. 

E.  W,   St.  John. 
John  Cook 

B.  S.    llalbert. 

G.  A.   Whittington. 
A.  C.  Wilkerson 
June  'fhoina-soii 
Ishani  Burrow  . 

\V.    E     Baker 
H.   H.  Hailan. 
VV.  W.   Wood. 
Miss  riieresa  Scheu.' 
Benedicitiue  Sisters. 
W.   E.  Edmistou. 

C.  D.  Calhoun. 
Foote  Coleman. 
Mrs.   M.  V.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 

J.  T.  Bell. 

Jliss  Grace  Field. 

S.  C.  Story. 

Adam  F.  Buerkle. 

New  Subiaco  .Abbey. 

H.   S.  Brashear. 

T.  Y.  Powell. 

Dr.   Cheves  Bevill. 

W.  L.  Shide. 

J.  R.   Huddleston . 

Nannie  0.   Schirmer 

E.  0.   Allen. 

VV.   E.   Barton. 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stationshaving  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means.  T.  Less  than  0.' 
inch  rain  or  melted  snow.  ++Reeeived  toolate  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  ",'',°.  indicate  number  of  days  missing. +Also  on  other  dates.  ttPo 
office     addresses    as    follows:-     Junction,  Lillie,  La.;  Lutherville   R.F.D.No  1,  Lamar.  Ark. ;  Springbank,  Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.   1,  Judsonia.  Ark. 

Daily  Kiver  Stages  for  April,   1926 


Stations 


Fort  Smith  

Dardaiielle 

Little  Eock.. 

Pine  Bluff. 

Yancopin 

Danville. 


Rivers 


Arkansas 

do 

do..... 

do...... 

do 

Petit  Jean... 


Flood 
Stage 


22 

20 
23 
25 
•29 
20 


10 


11 


12 


13 


7.0 
6.1 
7.0 
9.2 
20.2 
19.4 


8.1 
6.0 
8.0 
11.9 
21.3 


8.7 
5.7 
7.8 
12.5 
22,7 


18.4:15.4 


9.1 
5.6 
7.0 
11. 7 
23. 5 
11.3 


8.5;  9.7112.2 
6.11  0.0;  6.9 
6.2!  5.8  6.8 
10.7il0.7|l0.6 
•24.0  24.3!^24-7:'25.0 
9.1i  7.8i  7.9i  719 


8.7 
04 
6.6 
11.4 


10.9 
8.9 
7.4 
11  5 
25.4 
7.8 


10.7 

8.9 

8.5 

12,2 

25.8 


11.3 

8.8 
9.4 
13.3 
6.3 


7.91  7.9 


14.5 
8.8 
8.5 

13.  K 


14      15 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

14.0  13. 2!  12.  9 
11.7  ll.Slll.O 
8.5  10.5|11.2 
13.0  13.2  14.8 
■26.9  27.4127.9:28.5 
10.6!  9.81  9.7I  9.5 


13.1 
10.6 
10.5 
15.0 
'29.4 


13.0111.9 
10.  6  10.3 
9  8|  9.5 
14.3115.7 
■29.9I3O.2 


7.II  6.8i  6.81  6,71 


10.71  9.8    9.0,  8.0 

8.3 

8.3 

8.5 

8.2    y.8i  9.7 

9.71  8.4    7.5i  6.7 

6.2 

6.0    6.0 

6.4    6.31  fi.6 

9.5;  8.9    7.8,  6,5 

5.5 

4.8 

4.4 

4.6    4.9j  4.4 

15.7:13.5  1-2.8,12.0 

10.9 

10. 0 

9.3 

8.8    9.01  9.1 

30.4:30.7  30.930  9 

30.  8 

,30.7 

30.5 

30.  3  30  .0  29. 9 

6,71  6.4    4.8!  4.8 

4.7 

4.9 

5.3 

5.  3i  5.1    4.8' 

9.21  8.01, 
7.0    6.4  , 
4.2    5,0! 
8.6!    .K  :-i 
•29,5  2.^-.-' 

4.6:  4,;; 


:^iaBaaBMBaiitti^^ 


April.   1926 
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Daily  Kiver  Stages  Coatimied 


Stations 


Rivers  Flood 

Stage 


12      13      14 


15      IG 


18  i   ly  I  -Ai  \  21  \  -n     '23 


24      25 


20 


27 


29      30      31 


Calico  Itoek.  . . . 

Batesville 

Newpov; 

Kara  No.   1  .  . . . 

Georgetown 

Clarendon     

Gilbert 

Corning  

Black  Rock    ... 

Patterson 

Arkadelphia   . . 

Camden    

Fulton 

Springbank 

VVhitecliff<  .... 
Marked   Tree.. 

Helena 

Arkansas  City. 


White 

...do 

...do 

Little  Red.. 

White 

....do 

Bntfalo.   .•■ 

Black 

....do 

Cache   

Ouachita.  ■. 

...do 

Red 

....do 

Litlle    

St.  Francis 
Mississii)pi. 
..   .do 


18 
23 
20 

22 
30 
30 
11 
14 

9 
18 
30 
28 
37 
28 

17 
44 
48 


I  7.5'  6.6,  6.1  6.4 
15.0113.6  12.9  12.3 
14.7  16.6  16.7,16.5 


17.0  12.0 

17.0  180 

24.2  24.1 

7.6    6.9 


10 
14.0' 
7, 
12.4 
24.7 
16.0 
19.1 
19.1 
10.2 
20.0 

29.  :-> 


8.5'   5.6 

18.4  18.7 

24.0  24.1 

6.6    6.2 

11.7  11.7 

12.7  12.4 

7.5    7.4 

6.0    5.5 

29.0  29.8  29.6 

10.716.6  16.0 

20.6121.0  21.6  20.3 

21.0121.0  19.7  10.5 

10.0    9.9    9.8    9.8 

27.0  27.8  28.7  29.4 


1.1.4 

13.2 
7.6 
8.5 

27 

16.7 


7.4 

16.0 

16.7 

10.0 

19.0 

24. 1124. 2124.4  24.5 

6.0    5.  Sl  6.0    0.5 

11.0  11.6  11.4  11.2 


6.5 
12.6 
16.1 

3.0 
18 


6.0|  0.4 
12. 3! 12. 3 
15. 9;  15. 3 

2.7    5.5 

18. 7; 18. 7 


11.5 
7.4 

4.8 


11.0  in 
7.41  7.7 
4.31  4.8 
28.3126.8 
15. 2' 14. 2 
19.  31 18.  S 
14.6  12.2 
lO.OilO.  1 
30.3|30.9 


O.Oi  O.Oi  5.8,  5.91  6.0|  O.Oi  6.  ll  5. 9|  5.5|  h.\\  4.7|   4.5|  4. 
14.6  13.2  12.5  I2.3I12.  l|l2.l|l2.2!l2.l|ll.7|l].3  10.9|10.4ll0. 


20.0 
24.9 
7.0 
11.4 
11.4 


!7.5  17.4|16.8 
15.4  10. 2i  7.8 
19  6  19.920.0 
24.6  21.7  24.8 
6.  4  0.2.  0.9 
12.  2  11. 3' 11.  4 
12  .111  12. 2  11.  9i  11.  7 
8.0I  8.3  8.51  ^-Si  S'^ 
9.01  7.7  6.0!  4.4|  4.4 
24.812.5.  7l27. 11127. 3  27.1 
13.6|l4.0  14.  lll4.2|l3.5 
18.3117.8  18.3  18.5  18.6 
13.5  11.8115.2' 12.0  11.7 
10.1  10.2  10.5110.7  10.8 
31.4  »]. 6131. 7|32. 133.0 


16.  Ill5. 7ll.=>.  3:15.  Oil4.8|  14.  4  13.4  12.  U  11.4110. 
6.6|  6.4i  0.2,  O.Oi  5.01  5 .0|  4.5    AS>\  3.5,  3. 


20.0  19.8;  19. 6  19. 


4  19.2  19.0  I8.O1I8.2  17, 
4.2,5.4  25.4  25.3125.2  25 


0.8    O.Oj  0.3|  0.11   5.9 
11.3  11.3111.2111.111.0 


11.0  11.0,10.5,10.4 
8.2  8.0  7.81  7.0 
4.2  4.0!  4.11  3.8 
20.9|25.7i22.9  19.9 
13.3115.0  17.  7i  17. 9 
18.0117. 0il>J.0j21. 5 
11.2110.5  10. 3'  9.2 
10.9111.011.0:11.2 


10. 0 
7.4 
3 

19.1 

1 

21.3 
9.0 


4.01  3.7j  4.0 
9.8|  9.4  9.7 
10. 2111'.  Ol  9.4 
-.a    2.(il   1.6 


IT  1 

21.9 

5.7    5.5l   ,5.31  5.21   5.2 

■  10.1 

8.5 

7.0 

3.0 

12.0 

14.3 


10.9  10.  Sim 


9.7,  9.4 
7.4  7.4 
3.O1  2.4 
17.0115.2 
15.7  14  3 
2O.OII8.3 
8.3l  7.8 


11.2  11.2^11.2 


9.0 
7.3 
1.9 
13.8 
13.1 
10.3 
0 
11.1 


34. 1  34  .9135.7130.  3  30.  8  37.3  37.  fij37.  8 


IsO.slsi/a  32.1I32;  9I33:  6l34'.2  34'.7l35'  2135.  5  35.  8136.2130.  8l37.  5'38.l'38.  7l3J.  3l39  9  40.  4i4U.  8 


16.  0  15.0 


24.8 
5.1 

9.  8 

8.3 

6.8 

3.0 
11.1 
17.0 
Il3.9|15.4 
il3.  0ll8.4l2l'.  1; 
llO.9|in.8J10.0l 
|3'3. 2  38.3138.3 
l41.4|ll.0'41  8 


24.6 
5.2| 
9.61 
8.0I 
6.0 
4.5i 
10.3' 
IS.U 
18.4 


3.7 

9.5 
9.2 
2.3 

14.8 
24.  3 
5.1 
9  5 
8.0 
0.5 
5.5 
110.6 


3.0 
9.1 

8.8 

2.0 
14.4 
21.0 

5.1 

9.3 

7.7 

6.4 

4 

19.  S  ? 
18.0117.7  17 
18.4'lS.3  1 
19.6  U)  U 
1(1  4110.2 
38.2|37.7j37 
41.9,41.9,41 


3.5]   3.5 
8.9    8.8 


7.5 
1.4 
12.4 


K2' 


4.8 

8.8 

7.0 

6.0 

3.0 

18.3 

17.2 

17.2 

5113 

8    9.6 

8134.2 

7  41.2140.51 


7.4 
1.2 

11.0 

22. 3 
4 
8 

6.7 
5.8 
3.1 

16.4 

15.6 

10 

10.0 
9.4 

32 
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Daily  Precipitation  for  April,   1926 


Stations 


Urainage- 
ba.sm 


Day  of  montn 


10  1  u 


10      17 


10      21 


1. 


Amity 

Arkadelphia 
Arkansas  City  . 

An  berg 

Batesville   

Bee  Branch  ... 
Beutonville  .  ' 
Black  Ivock.  •  . 

Blytlieville 

Bdoneville 

Briiikley     

Calico  Rock 
Camden      — 
Center  Point.. 
Clarendon   — 

Clinton 

Conway  

Cornine 
Dam  Xo. 

Danville     1' 

Dardanc  lie    ...II 

Dumas  

Dullon 

El  Dorado    ...-II 

England     

Kureka  Spriiias 
Evening  Shade. 
Kayetrevillo  ... 
Fort  Siiiiti.  .-*  ■ 
Fre.Moan  .Sprgs.ll 

Fulton    II 

Georgetown    ..ll 

Gilbert l! 

Grady  

Grannis  .. 

Gra\'ette 

Harrison 

Helena  1 

Higden 

Hope 

Hot  Sprinars 

Huttig 

Jonc>horo  

Junction 

LainbrO'jk      .■  1 
Little  Boclr 
Luiherviile     .. 

HffleiiL'e     

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg. 
Marianna 

Marked  Tree    .  I 

Marshall 

Men-" 

MorriSton 

.Mountain  ilom.t 

.Mount  Ida    — 

Newport    

Osceola 

Ozark 

Patterson      

Piggott 

Pindall- 

Pine  Bhill'    .... 

Pocahontas.   . 

Portland    

Pre.-cott     

Princeton     

Kisou    

Rogin-.?        .     ... 

Searcy 

•!nrint>'li;uds    ... 

Story 

Sinligart    

Suhiaco    

Te.tarlcaMa 

Thornbura 

Waldi-ou 

Warren 

Waters 

Whiteclirfs 

Wvnii"   . 

Yaucopin    — 


Ouachita 

Ouachita 

Desha 

White •• 

White 

Arkansas.. .  . 

Arkan.sa> 

White 

Hlssi.ssippi... 

Arkansas 

White -   •  . 

White     ...... 

Ouachita    ... 

Red   

White ■• 

White 

Arkansas.  .  • 
White  ...  ... 

White    

.\rkansas .  . . 
Arkansas  .  . . 
Mississippi..  . 

White 

Ouachita  . .  •  ■ 
Arkansas  . .. 

White 

White 

White 

Arkansas  . . . 
Arkansas . .     . 

Red 

While 

White  

Arkansas 

Red   

.Arkansas.  . . . 

White   

?.Iississippi. . 

White 

Red 

Ouachita 

Ouachita 

White   

Ouachita 

White 

Arkansas.  . 
. .  |.\rkRn?as.  . . 
'.  i  Mississippi. . 

Red 

Ouachita  — 

While  

Mis-issii,pi   . 

Mis>issippi . . 

White     .      .. 

Muaciiita 

Conway 

White 

Ouachita 

White 

Mississippi - 

Arkansas . . . 

White 

Mississippi  — 

White 

Arkansas. . ..  ■ 

White 

Ouachita 

Ouachita. .  .    ■ 

Ouachita  . . .  . 

Ouachita 

-Arkansas 

White ■ 

„,   Red 

9 II  Ouachita 

l!ll!  Arkansas 

Arkansas. . .. 
Red 

.Arkansas 

Arkansas   .... 

Ouachita 

Ouahita 

Red,. 

^lississippi 

ijl  Arkansas 


.   .    .17 


.  05 


tV 

tV 

't.' 

.'si 

T. 

tV 

' .'  io 

.'6i 

.'»2 
T. 

T. 

.03 

.'io 

.'01 

.09 

T. 

..50 


.02 


.50 


.02 


T. 


.80  .... 

.94:   .iO 

.42'  .07 
l.SOi.-...! 

.981  -48 
1.  41:  ■  •  •  ■  I 

...  '.'eo! 
....  1.27I 

.  50  .... 

T.  I   .08 
,1.12|   .60 
1.58 
2.45 


. . . .  1  .40 

\'.'.'.\  ."22! 

.14'  .44I 

....  T.  ■ 


•■I 


.23 


.01 


.0.0 
1.48 
1.47 

.31 

.60 

;44 

.25 

.02 

.54 

1.0,5 

.10 

l.no 

.17 

.11 

.  55 

1. 2(1 

40 

.71 

1.10 

.74 

.04 

.24 

.20 

1.33 

1.G3 

11.94 

.60 

'■■|  .13 

'31 1 1   -"O 

,  .51 

1  60 

.85 

l'")3 

1.52 

1  16 

15 

.01 
1.20 

.28 

2.17 

1.20 

151 

19 


.24 
.90 
1.01 
.55 
.65 
.36 
1,02 
1.44 


.55 


T. 


20 


.32 


1.10 
.07 
.50 

i.'is 


.02 


1.19 
"i5 


.r 
'.'74 

.31 

.26 

i,33 


.72 
.101.... 
.70  .... 
1.25  .21 
T.  .26 
.37'  .01 


.48 

.24 

.05 
.u4 

.'29 
.12 

i 

.15 
.22 
.18 
.72 
.15 
.06 
.76 
.20 
.50 
.14 

i' 

.40 

.21 
57 
.68 

.'io 

.11 

.0-1 
.25 
.02 

'.60 
.12 

'.'is 

.'63 

."6i 
.'41 

.18 
.08 
.30 


,18,.... 

14  .... 
, 251 ... . 
.06'   .14 

.    ,    .02 
.02I 
.141  .08 
.161   • 

03    T 
14 


.02 


.11 
.05 
.02 
.10'  .(i5 

.Oil  .10! 

.04,  T, 


T. 


.0.' 

.22 1   .u7 


.  1 ,2 


50 


.02 


.26 


T. 


.02 


.04| 

.101 

•07i.-- 

.05    T 

.09... 

T. 


01 


.08 


.02 


.19 
T 
T 
.49 
T. 
,   .04 
T.      .12 
.29|  .10 
.25 


.25 


T. 


.31 


.20 


.05 


.02 


.08 


.45 


.)0 


T. 


...1  .44, 
.90'.... 
.41|  ... 
...'  .40 
.08|  T. 
.25,..  . 
.581  .49 
...  .18 
.15  .... 
.15].... 
.53!.... 


.28 


.20 
T. 
. ..     .41 

.|  .52 

•I- 


.08 

1.06 

.61 

.82 

'.'27 
.03 

'.'58 
.52 

.'33 
1.00 
.62 
.68 
.2a 
.11 
.10 

2!  70 
.30 

.1)4 


.31 


.40 


.65 


...11.40 
...11.09 
...  .75 
...     .09 

.05 


.20 
.70 

'.'34 
.66 

'."23 
.22 
.41 
.01 
.11 
.13 
.20 
.41 

1.28 


.06 
I.OO 


.21 

'.'69 
T 

.10 
.12 

i.'r 


.66 

54 
.15' 

.301   .26|   .58 
.22 


2.61 
.90 

.80 
.14 

.45 
.47 
T. 
.34 

1.70 
.47 
.09 
.68 

I  .15 
.02 

h.20 

::i  -ly 

os'  •■'20 


1.40 


,04 


.03 

T. 
1.30 

'.'46 

'.'i.5 

.80 

1.50 

1.33 


T. 

.06 
1.20 

.18 

.53 
1.87 

i.'so 

.62 

.12 

3.00 

i.'oi 

.12 
S.30 


2.76 
.26 
.57 


.01 


.02 
.55 

.'22 
.45 
1  11 
.02 


.61 
.62 
.19 
.51 
.37 

'.'io 

1.05 
.40 


29      30  I  31 


.'oi 

.07 
T.' 

.'Oii 

T. 

.15 

.02 

.00 

.08 

'.'64 

'.'.'.'. 

'.'67 

.06 


.23 

.'05 
.05 

.01 

.'67 
.06 


.01 


■4''-:. 


.04 


.15 


.04 


1.83 

2.62 

1.81 

3.10 

2.31 

2.64 

2.45 

1.24 

2.38 

1.84 

1.84 

2.60 

2.94 

5.47 

2.20 

3.51 

1.93 

1.01 

1.39 

2.23 

1.00 

2.68 

2.  58 

2.72 

2.33 

2.70 

2.11 
1.59 
1.86 
2.90 
4. 13- 
1.77 
2.41 
3.67 
4.63 
2.34 
1.42 
2.61 
3.23 
4.67 
4.08 
2.06 
2.11 
14 
1.75 
3.11 
2.95 
1.98 
3.39 
3.02 
3.05 
1.40 
1.98 
2.96 
1.89 
2.89 
2-29 
3.51 
1.93 
3-28 
2.60 
2.33 
2.51 
1.99 
3.55 
1.70 
2.01 
3.86 
1.99 
2,90 
2. 23 
1.66 
4.42 
3.69 
2.09 
1.57 
5.81 

2^22 
3.25 
2  63 
4.60 
1.33 
1.86 


Precipitation  is  for  24  hours  ending 


near  sunset  unless  otherwise  indicated.  *  For  24  hours  ending  midnight.  jU  For 


24  hours  ending?  a.  m.  T.  Trace. orless  tbanC  01  inch 
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Daily  Temperatures  for  April,     1926 


Stations 


Amity 

BatesvilleJ* 

EeiUonvllle 

Bee  Branch 

Blytheville 

Eooneville 

Brinkley 

Calico  RockiJ^ 

Camden^^ 

Center  Point 

Conway 

Corning  

Dardanelle 

Dumas 

Duttou 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs.. 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook. §{  ... 
Iiittle  Rock. .. 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.. . 

JFarianna 

Marked  Tree's^.. . 

Marshall 

Mena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceolo 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg  

Warren 

Wynne 


S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
t  Miniuaum 
j  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
\  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimiun 
(  Ma.ximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Miixinnim 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
i  liaximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  .Maximum 
'I  Minimum 
)  Ma.ximum 
I  Miuimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
)  Minimum 
)  -Maximum 
(  .Minimum 
)  Maximum 
(  Minimun. 
S  Maximum 
t  Minimum 
S  Mjiximum 
t  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximiun 
(  Miuimum 
(  Maximum 
(  Miuimum 
(  iNlaximum 
(  Mininunn 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Mininnim 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
j  Jhiximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
j  Maxinu:m 
(  Miuimum 
)  Maxinnim 
(  Minimum 
S  Maxiuumi 
)  .Minimum 
S  Maximiun 
(  Minimum 
)  Maxiunim 
'  Minimum 
\  Maxinaim 
'  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Aiinimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maxiimun 
(  Miuimum 
j  Maximum 
{  Minimum 
S  Maxiimmi 
(  Minimum 
i  Maxinunn 
}  Minimum 
j  IViaximum 
(  Mininnun 

.  S  Maximum 
(Minimum 


17  I  lb 


0/ 

30 

44 

67 

71 

28 

50 

6S 

75 

3C 

51 

S7 

73 

25 

28 

69 

75 

■M 

34 

H7 

72 

35 

55 

62 

72 

27 

48 

54 

70 

27 

43 

50 

67 

30 

36 

65 

74 

30 

52 

58 

60 

20 

44 

71 

74 

33 

55 

62 

77 

29 

50 

59 

59 

24 

42 

56 

72 

32 

37 

60 

60 

26 

41 

68 

64 

32 

40 

65 

71 

27 

46 

61 

60 

18 

39 

65 

73 

29 

47 

73 

75 

30 

35 

67 

71 

29 

50 

56 

71 

26 

45 

60 

78 

29 

41 

61 

71 

29 

38 

61 

72 

36 

47 

59 

67 

29 

48 

66 

73 

33 

58 

67 

75 

29 

53 

53 

69 

22 

42 

69 

70 

30 

50 

74 

54 

35 

38 

55 

59 

26 

48 

65 

69 

27 

54 

5cS 

69 

22 

42 

67 

73 

25 

56 

64 

77 

28 

47 

70 

55 

65 

70 

29 

50 

68 

76 

30 

53 

54 

70 

24 

42 

75 

82 

31 

50 

68 

75 

31) 

55 

68 

78 

40 

44 

62 

59 

23 

40 

5S 

72 

28 

45 

62 

74 

32 

51 

67 

70 

29 

49 

70 

75 

35 

55 

64 

70 

26 

51 

68 

74 

33 

54 

59 

72 

28 

48 

63  i  62 
47   38 


20   21 


8   29   30   31  S 


66j  78 

40]  "" 

I-i 
4r, 

50 

35 

72 

41 

Co 

48 


69 1  72 
43   50 


55 

44 

64 

72 

41 

47 

62 

68 

39 

40 

64 

78 

40 

43 

52 

77 

34 

44 

52 


63 

63 

59 

4"; 

4f 

51 

64 

6£ 

57 

41 

41 

4(i 

6C 

61 

55 

35 

48 

45 

66 

61 

60  j 

4t 

44 

46 

6C 

62 

60 

44 

42 

48 

64 

61 

59 

42 

45 

49 

63 

67 

62 

43 

43 

49 

66 

64 

58 

40 

41 

45 

61 

66 

68 

47 

47 

49 

64 

(i3 

59 

44 

47 

50 

65 

63 

59 

43 

45 

50 

73 

66 

57 

40 

43 

47 

62 

62 

60 

44 

48 

50 

59 

66 

66 

45 

41 

51 

65 

60 

56 

34 

37 

44 

62 

66 

69 

48 

49 

53 

63 

68 

61 

43 

43 

49 

6! 

62 

5:; 

34 

43 

4-1 

67 

64 

59 

4" 

41 

45 

62 

63 

58 

36 

46 

45 

63 

59 

55 

42 

49 

.50 

64 

68 

67 

37 

42 

45 

6' 

61 

01 

34 

45 

45 

62 

62 

56 

30 

41 

43 

65 

6tJ 

67 

43 

41 

49 

65 

6= 

64 

46 

46 

50 

65 

64 

59 

44 

44 

.50 

fil 

61 

57 

40 

43 

46 

64 

72 

67 

45 

44 

43 

61 

64 

64 

44 

40 

47 

63 

02 

57 

43 

47 

5n 

62 

61 

5S 

40 

45 

47 

70 

64 

61 

43 

43 

46, 

66 

65 

62 

45 

45 

b2 

63 

02 

58 

38 

43 

43 

62 

65 

73 

43 

43 

50 

60 

60 

66 

42 

46 

49 

64 

62 

58 

38 

43 

50 

66 

61 

56 

56 

46 

48 

62 

62 

57 

35 

41 

42 

63 

65 

59 

43 

41 

48 

69 

64 

60 

42 

43 

47 

59 

64 

60 

41 

41 

47 

71 

70 

58 

46 

42 

49 

64 

68 

63 

46 

45 

51 

64 

63 

59 

40 

43 

43 

69 

64 

65 

49 

44 

51 

64 

65 

64 

45 

48 

.52 

61 

71 

70 

45 

44 

43 

62 

63 

58 

36 

45 

45 

63 

62 

59 

41 

45 

49 

62 

63 

62 

43 

43 

49 

66 

63 

59 

42 

46 

47 

62 

64 

65 

45 

46 

45 

61 

61 

58 

41 

43 

48 

62 

67 

64 

47 

44 

52 

63 

62 

61 

42 

43 

49 

58 
50 
51 
48 
54 
43 
59 
47 
60 
43 
57 
47 
66 
48 
£2 
46 
61 
50 
59 
48 
58 
51 
59 
41 
58 
50 
60 
52 
50 
41 
64 
51 
58  j 
511 
52 

*"' 

57j 
44 1 
521 
421 


33 


83 
44 
86 
44 
84 
51 
65 
53 
82 
46 
63 
34:  .50 
821  85 
3'!!  45 
79   84 

28;   4 1 


34  46 
73  84 
35 
Si) 
50 
81 
47 
85 
43 
82 
45 
83 
45 
8! 
44 
84 
44 
83 
36 
85 
50 
81 
45 


80 

66 

50 

51 

8S 

70 

58 

45 

82 

68 

58 

41 

72 

62 

45 

33 

84 

69 

57 

44 

85 

69 

59 

41 

78 

63 

41 

34 

8C 

73 

57 

56 

82 

66 

59 

41 

75 

63 

56 

34 

76 

63 

50 

35 

76 

63 

52 

36 

79 

61 

00 

48 

82 

73 

54 

39 

71 

62 

43 

35 

75 

82 

42 

33 

83 

67 

54 

40 

82 

72 

56 

50 

S2 

76 

57 

44 

76 

58 

50 

35 

90 

78 

57 

48 

SO 

61 

56 

42 

SO 

61 

52 

42 

78 

60 

56 

40 

81 

78i 

42 

40i 

86 

78 

.59 

46 

76 

62 

48 

33 

8  5 

65 

40 

39 

62 

71 

36 

35 

78 

63 

51 

36 

83 

63 

60 

46 

69 

6ii 

48 

:!2 

84 

72 

56 

i7 

83 

65 

54 

35 

64 

58 

52 

34 

83 

66 

51 

44 

85 

72 

58 

45 

79 

59 

47 

35 

83 

71 

5S 

50 

82 

70 

58 

50 

84 

84 

60 

46 

77 

62 

50 

36 

79 

59 

53 

38 

79 

61 

57 

41 

84 

66 

.59 

42 

82 

72 

56 

49 

80 

64 

60 

41 

79 

77 

58 

48 

77 

60 

55 

36 

52 

75 
33 
66 
55 
73 
47 
79 
46 
72 
42!     54 


46  i  53 
72|  71 
46 
78 
42 
70 
50 
79 
41, 
66: 
45 
73 
56 
76 
48 
69 
54 
78 
39 
70 
5£ 


73:    62 

431     at. 


65|     63 
40 


49 
82 
39 
81 
50 
79 
54 

1 
671 
5ll 
7x 
44 
64 
44 
83 
44 
78 
51 
77 
56 
76 
50 
77 
42 
83 
48 
70 
53 
74 
43 
70 
54 
75 
43 
77 
50 
70 
51 
751 
55i 
64  i 
50] 
75! 
521 
78i 
49 


44 

57 

46 

43 

78 

82 

76 

82 

43 

45 

52 

51 

71 

8:i 

68 

79 

39 

60 

48 

40 

76 

81 

81 

77 

44 

56 

52 

45 

73 

82 

69 

78 

38 

5t 

4-1 

43 

44 
86 
53 

85 

45 

80 

58! 

88 

47 1 

79 

58! 

84 

54 

80 

48 

81 

50 

89 

45 

89 

47 

.S4 

50 

82 

50 

87: 

45] 

88 1 

38 

94 

50 

82 

53 

80 

61 

83 

50 

86, 

45 

86 

43 

85 

5fi 

80 

53 

83 

48 

81 

55 

85 

36 

84 

34 

92 

47 

86 

51 

84 

40 

87 

52 

84 

45 

87 

48 

85 

45 


^^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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Vol.  XXXI         Little  Rock^k^^ May,  1926__NqJ) 

GENEKAL  SUMMARY 

Mav  was  an  abnormal  month  with  regards  both  temperature 
and  precipitation.  The  month  opened  warm,  but  durmg  the 
second  decade  a  cool  wave  overspread  the  State  givmg  treezmg 
temperatures  and  killing  frost  at  two  northwestern  stations  and 
light  frost  in  most  northern  and  central  counties,  29°  at  Button 
on  the  loth  being  the  lowest  temperature  on  record  for  so  late 
in  the  'spring.  The  latter  part  of  the  month  was  unseasonably 
warm,  day  temperatures  of  100°  or  higher  occurring  at  several 
stations.  107°  at  Newport  on  the  29th  being  the  highest  May 
temperature  on  record  for  the  State.  Although  not  so  dry  as 
May  a  year  ago,  the  rainfall  was  only  48%  ot  the  normal  and 
has  been  less  during  only  five  years  since  state-wide  records 
have  been  kept  in  Arkansas.  _  .,         -n    i 

Cotton  planting  was  completed  during  the  month  _  l^arJy 
planting  came  up  to  a  poor  stand  in  some  sectionsmaking  re- 
planting necessary,  and  that  planted  after  the  loth  did  not 
come  up  to  a  good  stand  owing  to  the  dry  weather,  it  being 
necessary  to  plant  corn  on  some  land  originally  prepared  tor 
cotton  Growth  was  slow  owing  to  the  cool  dry  weather,  but 
bv  the  latter  part  of  the  month  chopping  and  cultivation  were 
pVogressing  rapidly,  there  being  little  grass  and  cultivation 
easv  Corn  made  good  progress  and  was  generally  m  good 
oonilition.  The  dry  weather  was  favorable  for  curing  hay,  but 
dama<^ed  the  strawberry  crop,  especially  in  White  County.  At 
the  close  of  the  month  all  crops  except  cotton  were  needing 
rain  The  streams  of  the  State  were  at  moderately  low  stages 
throughout  the  month,  the  Arkansas  at  Little  Rock  reaching 
0,3  font  below  zero  at  the  close  of  the  month,  this  being  the 
first  May  with  a  stage  below  zero.  w.  c.  H. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  May,  as  determined  from  the 
records  of  57  stations,  was  69.7°  which  is  0.7°  above  normah 
Neo-ative  departures  were  recorded  at  thirteen  stations,  positive 
elsewhere.  Monthlv  means  ranged  from  78.2°  at  Helena  to 
62  4°  at  Button  and  extremes  from  107°  at  Newport  on  che 
29th  to  29°  at  Button  on  the  15th.  The  highest  occurred  in 
practically  all  sections  on  the  28th  or  29th  and  the  lowest  on 
either  the  5th  or  the  15th. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(liattsaiKliwrnber  of  stations  reporting) 

1;  'is'th',  1;  V9th,  8;  30th.  24;  3Ist.  30. 
k"'!l inn  frost  or  freedm  tempera^ire.— Dutton,  Gravette,  l&tn. 
[  iiiht  >m.v«.— Most  northern  and  central  sections  loin. 
So'ar'lMo^:--lth.  1;  ITtli,  1;  '^eth,  1;  30th,  1. 
Liindr //ft/OS.— 18th,  1. 

Hail  and  Wind  Storms ^ 


Place 


Date    Time 


Character 


TigKOtt 


Hot  Springs 
Scotlanfl 

Ilnratlo 
Caiiirlen 
Hfrniita.fe 
Evening  Shade 

Judsonia 
(Providence 
neighlxirhood 
8  mi.  north) 
Grubbs 

TTniontowii 
(Crawford  Co.) 


PRE  CIPIT  A  TIO  N 

The  average  precipitation  for  86  stations  was  2.42  inches 
which  is  2.60  less  than  normal.  INlonthly  totals  were  slightly 
above  normal  at  four  southern  stations,  below  elsewhere.  ihe 
greatest  monthly  total  was  6.18  inches,  measured  at  MoGehee, 
the  least,  0.48  inch,  at  Osceola.  The  average  number  ot  ramy 
days  was  seven. 


9 

10:30  a 

0 
9 

y  :3n  p 
12:30  p 

9 
10 
10 
11 

2  :l)0  a 
1:00  p 
2 :30  p 
4:00p 

n 

2-30  p 

17 

6:00  p 

31 

6:00  p 

Heavy  Hail 


Moderate  Hail 
Heavy  Hail 

Heavy  Hail 
Moderate  Hail 
Moderate  Hail 
Heavy  Hail 

Heavy  Hail 


Wind  and 

Heavy  Hail 
.Straight  wind 


Width 
Path 


Remarks 


3  miles 


1-2-  1  1-1  mi. 
2-4  miles 


1-2  mile 
1-2  to  1  mile 


2  miles 


1  1-2  miles 


Damaged  fruit,  wheat, 
corn,  strawberries,  nursery 
stock. 

Slight  damage 
Considerable  damage  to 
gardens  and  cotton 
Damage  $50,000 
Damaged  orchards 
Slight  damage 
Damage   gardens,    cotton, 
corn.    $1,000. 
Strawberry  crop  damaged 
^5,000 


Corn  and  cotton  damaged 
$2,000.  Wind  damage  $300 
Destroyed  small  buildings 
1  man  killed  by  lightning 


M 

ISCE 

4evel. 

LLANEOUS  DATA 

Pressure,  Sea 

Wind. 

Relative 
humidity. 

03  01 
MP 

Stations. 

a 

0) 

s 

0) 

15 

? 

o 
^:) 

29. 62 

1 

O 

9 

0 

o 
o 

6 

a 

a 

a 

29.93 

30.19 

4, 029 

22 

se. 

6 

74 

Bentonville 

Fort  Smith. 

29.92 

30.21 

15 

29. 60 

10 

5,725 

31 

sw. 

8 

74 

54 

77 

Little  Rock. 

yg.  93 

30.20 

4 

29.59 

9 

6,465 

31 

uw. 

9 

73 

49 

76 

Memphis. 

29.91 

.30.23 

4 

29.61 

9 

5,736 

35 

sw. 
D     Tvr 

31 

70 

44 

77 

Year 


Means- 
Extremes 

1891  ■.. 

1892  

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1S98 

1599 

1900 

1901.. 

1902  

1903.- 

1904  

1905 

1906 

1907 

1908... 

1909 

1910  

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 


Temperature 


Precipitation 


Q^ 


Number  of  days 


69  0 

67.0 

67.  8 
68.6 
70.  1 
69.  0 
74.3 

68.  3 
72.1 
72.9 
69.3 
68.  2 
7:3.2 
67.5 
67.  1 
70.7 
68.8 
63.8 
70.0 
67.0 
66.  0 
70.8 
69.9 
69.3 
69.5 
69.9 
71.6 
63.5 
72-2 
66.8 
70  8 
69.7 
70.8 
67.2 
64.6 
68.0 
69.7 


-2.0 
-1.2 
-i).4 
+1.1 
0.0 
+  5.3 
-0.7 
+3.1 
+3.  9 
+0.  3 
-0.8 
+  4.2 
-1.5 
-1.9 
+  1.7 
-0.2 
-5.2 
+  1.0 
-2.0 
-3.0 
+  1.8 
+0.-9 
+  0.  3 
fO.5 
+  0.9 
+  2.6 
-5  5 
+  3.2 
-2.2 
+  1  S 
+0.7 
+1.8 
-1.8 
-4.4 
-1.0 
-(0.7 


102 

97 

95 

94 

95 

97 

98 

99 

100 

96 

97 

100 

100 

96 

98 

98 

100 

91 

96 

92 

95 

101 

98 

99 

97 

101 

99 

97 

102 

96 

96 

99 

100 

98 

94 

102 

107 


24 

5  02 

36 

7 

2.78 

-2.24 

36 

22 

9.  .52 

+4.50 

38 

2 

9.71 

+4.  69 

35 

2(1 

3.40 

-1.62 

36 

13 

3.  91 

-1.11 

46 

2 

3.54 

-1.48 

33 

26 

2.13 

-2.89 

30 

7 

6.44 

+  1.42 

44 

5 

6.45 

+  1.43 

37 

4 

11.69 

-1.33 

31 

26 

2.  95 

-2.07 

42 

1 

4.  .34 

-0.68 

•?4 

1 

7.47 

+2.45 

31 

12 

3.39 

-1.63 

38 

1 

9.  ,58 

+  4.56 

?S 

9  i  4.  71 

-0.31 

31 

15 

9.48 

+4.46 

30 

8 

7.05 

+2.03 

■78 

2 

6.76 

+  1.74 

31 

7 

6.55 

+  1.,54 

?6 

2 

1.11 

-3.91 

:3'7 

17 

2.41 

-2.  61 

35 

7 

3.32 

-1.70 

34 

9. 

.3.34 

-1.68 

34 

8 

,5.58 

+0.56 

34 

16 

3.56 

-1.46 

31 

1 

3.15 

-1.87 

79 

1 

3.01 

-2.  01 

38 

21 

6.01 

+  0.99 

3fl 

14 

8.17 

-1  2.95 

?M 

3 

2.25 

-2  77 

4r 

1 

5.00 

-0.02 

r 

9 

8.24 

+3  22 

3f 

11 

4.64 

-0.38 

?f 

1 

1.88 

-3.  14 

2£ 

15 

2.42 

—2.  60 

13 

15 
8 
14 
12 
13 
15 
17 
16 
10 
12 
12 
12 


14 
12 
19 
15 
16 
12 
12 
18 
15 
17 
9 
11 
18 
12 
11 
15 
17 
17 


10 

9 
11 

8 

12 

11 

10 

9 

9 

12 

12 

13 

12 

11 

12 

11 

8 

13 

13 

9 

10 

10 

11 

10 

13 

9 

7 

7 

8 

9 

9 

8 

10 

8 

8 

7 

8 


6 
5 
6 
9 

6 
7 

11 
6 

11 
8 

11 

10 
8 
9 
■2 
5 
5 
6 

10 
6 
9 
6 

13 

11 
5 
9 
12 


8 

7 

13 
11 
7 
8 
7 
5 
7 
10 


12 

8 

13 

10 

10 

11 

3 

6 

7 

6 

9 

6 

6 

4 

12 

12 

5 

11 

12 

8 

4 

5 


r  "t  v*^**''.'*  -*'•'. -^ . 


;,v>v.,.Vkl<^V,-.. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


.  \ 


Climatolog'ical  Data  for  May,  1926 


M  :a 


May,  19: 


Stiitions 


Counties 


■a  >. 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit)  Precipitation,  inches 


Em 
o  d 

£  o 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

.bribers 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville  .  

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

'Jamden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 tU-. 

Danville. 

Dardanelle 

Dumas    

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Evening  .Shade 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs  — 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig  • 

Index 

Jonesboro 

Junction tX 

Lambrook 

Little  Koek 

Lutherville.  tt 

Mc  Gehee 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena ti 

Morrilton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Patter.son , 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Risen 

Roger.s 

.*earcy 

Springbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Suhia<^.o 

Texarkana 

Thornburg      

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wynne , 

Yancopin  

State  Means 


Clark 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  . . . . 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Jfoiiroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke....   .. . 

Carroll 

Sharp 

Washington ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  .... 

White 

Searcy 

Lincoln 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  ... 

Garland 

Union 

Little  River.  ... 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski , 

Johnson 

Deslia 

Columbia , 

Hot  Springs  — 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk , 

Conway 

Baxter 

Montgomery.  . 

Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley , 

Nevacia 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

(iradley 

Montgomery.. 
Little  River... 

Cross 

Desha 

and  Extremes 


700 

250 

145 

700 

277 

700 

1303 

259 

252 

465 

2(i6 

361 

158 

470 

200 

516 

309 

293 

190 

327 

330 

1C2 

1590 

270 

229 

1465 

600 

1451 

45? 

2240 

260 

200 

675 

172 

900 

1250 

10,52 

193 

445 

377 

600 

175 

275 

345 

182 

155 

357 

775 

148 

315 

277 

600 

236 

229 

1070 

1185 

347 

800 

650 

231 

240 

450 

196 

397 

1500 

215 

300 

122 

329 

287 

243 

1385 

236 

240 

700 

22S 

1050 

332 

650 

676 

206 

800 

290 

2.50 

167 


31 
30 
42 

4 
27 
34 
21 
24 

1 
12 
39 
22 
41 
27 
22 

5 
43 
33 

3 
10 
40 
20 
23 
25 
19 
26 

2 
39 
45 

2 
3S 
14 

X 

2 

8 
29 
25 
54 

a 

55 
35 
19 

J 
31 
32 

3 
47 
27 

2 

7 

39 
21 
14 
21 
12 
38 

5 
12 
27 
42 
28 
30 
10 

2 

4 
39 
33 
■/O 
3S 
20 
25 
35 
17 
19 

2 
39 
29 
40 

2 

7 
32 

2 
22 
18 

2 


67.2 
70.2 
67.2 

72 '6' 
69.5 
70.8 
67.6 
69.6 
71.4 


70.3 
70.2 


71.6 

70.6 
62.4 
72.3 

69.8 
67.9 
68  0 
67.3 
70.6 


0  6 

+1.6 
+0.8 


-1.6 
+  0.8 
+0.7 
-1.6 
-K).4 


+0.2 
+  1.7 


4  2.0 
-1.6 
-1.7 
+1,3 
-0.3 
+  1.1 

i+i'.i' 

+  1.0 


67.8 
64.6" 
67.6' 
73.2 


71.0 
69.4 


70.6 
72.0 
69.  2 
7U.6 
68  8 

68  1' 
70.4 
68.  1 
71.3 
69.4 
68.4 
68.6 
72.0 
67.0 
68.0 
72.8 
70.8 
69.3 


72.2 
68.8 
72.6 
70.6 


73.  0< 
66.2 
69.8 


69.6 
72. 2' 
71.4 
68.3 


72.2 


70.9 
69.' 7 


97 

102 

92 

'99''' 
97 
99 
99 
95 
97 


+  2  4 


-0.2 
0.4 


0.8 
+0.2 


+0.3 
+0.5 


+0.5 
+  1.9 
+  1.1 


1-1.2 
-(J.  3 


-f-1.1 
—0.3 
+  2.8 
+  i.? 
-1.1 


+  0.2 
+0.2 
+  1.3 
+0.4 


+  2.0 
■J  0.1 
+  1.1 


-n.3 
+2.2 
—0.2 


+1.2 


+0.5 
+6.7 


95 
91« 
99' 
103 


29 
29 
29 

2S\ 

29 

29 

29 

2Ht 

29 


29 
28t 


29 

29 

V9 

28 

28+ 

29 

29 

29 

29 


42 


100 
98 
99 
96 
95 


92= 

98 
94 
96 
99 
95 
96 
101 
100 
96 
J  07 
96 
97 


29 
29 
28+ 
28 


28t 
27+ 


100 

98 
102 
98 


29t 

29 

2»+ 

28t 

28 

29 

29 

29 

■29 

29 

29 

27+ 

29 


lOu"  28 
94  29 
97   28t 


97 
100» 
97 
96 


97 


107 


29 
28 
28+ 
29 


5 

15 
15 

'i5  " 
15 

5+ 

5 
15 
15 


16 
5t 
15 
15 
15 
15 
5 
15 
15 


28+ 


29t 


29 


45 


15 
6+ 


15 

5 

5+ 
15 
15 


16 

15 

5 

5t 
15 
15 
15 

5 
15 
15 

5 
16 
15 


44 

41 
32 

'46''' 
43 
42 
48 
38 
36 


-3.69 
-3.24 
-2  61 
-2. 93 


0.95i-4.67 

2.411-3.01 

5.;M  +0.76 

1.60 

1.20 

I.. 57 

2.61 

2.00 

1.21 

2. 05 

2.28 

1 .  fi<i 

4.01 

4.  ■22 

l.ci 

1.60 

1..SS 

0.89 

1.57 

1.15 

1.70 

3.06 

2.89 

■^  4S 

2. 09 

3.07 

2.61 

1  en 

•2.86 


-2.63 
-2.55 

2.  76 
-0.43 
-2. 116 

4.01 

-:i'.\b 
-3.47 

-2:66 
-3.80 
-2. 16 

-3.55 
-2.07 
-■2.C0 

2.76 


38 
41* 


36 
38 


44 
42 

45 
28 
33 


15 
16 
5+ 
15 


15 
15 
5+ 


30'' 

40 

41 

40 

43 

40 

37 

36 

44 

44 

48 

40 

44 


2. 33 


4.01 

-2.U5 


+  0.21 
-2 


—0.65 
-  i.  44 

-3.28 


4.78 

1.25 

2.61 

2  26 

3.59 

4.8 

2.  65 

1.21 

1.12 

3.62 

1.94 

■-'.  55 

3. 2S 

1.02-3.21 

4.57+0.01 

0.65 


-1.59 

-  3,71 

-  3.  42 


1.56 
1.83 
B.18 
3.26 
1.09 
2.10 
0.07 
1.90 
2.35 
4.45 
1.46 
3.95 
3.35 


-3.54 
-3.24 


-3.61 
-■2. -20 
-4.26 
-2.79 
-3.77 
—^.02 


1.51 

2.47 

1.46i-2.81 

0.48  -4.30 

-2.3^ 

-3.60 


3.16 
107 
3.00 
2.69 
l.IO, 
2.96i 
2.32 
3.  04 
1.67 
2.  42 
2.11 
1.77 
3.71 
2.68 
2.03 
1.55 
4.9fi 
1.85 
3  38 
3.82 
4.35 
4.44 
1.40 
1.98 
2.42 


-3.48 
-  1.5.-1 
-4.02 
-1.96 
-3.52 
-0.23 
-3.07 
-3. 08 
-0.53 


-2.67 
—4. 03 
-HO. 86 


-0.77 


-0.46' 
-3.06 


--2. 60 


0.  .35 
0.85 
2.  25 
0.00 
0. 38 
0.76 
1.57 
0.89 
0.50 
1.35 
1-43 
0.  ,53 
2.60 
1.42 
l>.  :i2 
0.72 
0.78 
0.31 
0.93 
0  85 
1.40 
1.18 
1.11 
1.38 
1.63 
0.82 
0.85 
0.68 

i.n 

0.78 
1.65 
0.65 
1.10 
0.90 
1.50 
2.  .58 
0.98 
0.34 
0.47 
1.72 
0.65 
1.80 
0.97 
0  '27 
1.09 
0.35 
0.79 
0.85 
2.45 
1 .06 
0  65 
0.61 
0.37 
0.67 
0.90 
1.40 
0.92 
1.93 
1.04 
0.40 
0.^21 
1.4'2 
0.40 
1.15 
0.86 
('.  34 
1.16 
0.86 
1.03 
0.92 
1.77 
1.-23 
0.78 
1.43 
0.71 
1.52 
0.53 
1.80 
0.66 
1.65 
1.30 
1.35 
1.00 
0.65 
0.60 
2.60 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.(1 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

g.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.11 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


Number  of  days 

a> 

0 

6 

^ 

^    t-* 

■o 

Uo 

3 

h 

"3 

on 

>. 

■0 

5 

3 
0 

10 

8 

9 
10 

5 

7 

9 

4 
10 
10 

6 

4 
10 

7 

7  i 

8  1 
7  j 
5  I 
7  I 
5 

10 
3 
6 


15 
14 

23 
17 
18 
15 
19 
22 
17b 

19 
22 
U 
14 
14 
15 
11 
21 
19 
27 
14 
18 
8 
17 
12 
17 
13 
10* 
16 
14 
22 
20 
21 
18 

is 

16* 
20* 
15 
20 
20 
16 
12' 
16 
22 
18 
20 
15 
15 
21 

9' 
23 
12 
21 
17 
20 
20 
15 
19 
17 
22 
10 
19 
22 
21 
15 
22 
10 
15 
18 
23 

8 
16 
24 
22 
17 
17 
19 
19 
25 
10 
19 
17 
17 
23 
15 
17 


Observers 


16 

6 

9 

3 
12 

1 
IS 
12 
16 

8 
13 
17' 
10 
10 

6 

1 

2 
10 

14 

10* 

5* 


h 
3 

1 

8 

2 
12 
13 

8 
15° 

5 
15 

8 
12 

7 

7 
11 

2 


5 
12 

3 

4 

5 

6 

5 

4 

2" 

5 

5 

6 

9 

7 

9 

2 

4 

3 

1 

5 
12 

5 

2 

4 

6 

5 

3* 

5 

7 

3 
10 


4 

4» 

5* 
10 

3 

0 
10 

41 
12 

8 

5 

9 

4 

3 

2 

4« 

3 

4 

2 

2 

4 

4 

5 
10 

8 

4 

8 
10 

9 

2 

9 

6 

8 

5 

9 


sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

w. 

s. 

sw. 

sw. 

s. 

w. 


sw. 

sw. 

sw. 

e. 

sw. 


sw. 
w. 
se. 


ne. 

s. 


se. 
sw. 
sw. 
sw. 

s. 

sw. 


w. 
sw. 


w. 

sw. 

s. 


G.  C.  Thrash. 
F.  J.  Carpenter. 
Carl  R.  Cutting. 
1.   D.   Reeves. 
Mrs.  Lelia  1.  Teter. 
.1.  E.  Scaulan. 
U.  S.  Weather  Bur« 
Vernon  C.  Howe. 
J.  M.  Brooks 

F.  H.  Randolph. 
H.  L.  D.   Whitson. 
W.J.  Copp. 

X.  B.  Quarterraan. 
John  C.  Floyd, 
J.   W.   Bishop. 
X.  L.  Stephens. 

E.  E    Conlrey. 
WinfrtdD.  Polk 
J.  0.   Yingling. 
C   P.  Evans. 

J.  P.  Riley. 
Ben  Johnson. 
I.   M.   Hieketts 
J.  J.  Babb. 
Dr.  R.   H.    Hardin. 
Geo.   W.   Nifhoalds, 
B.  F.  Graddy, 
Cniversity  of  .^ikaa 
U.  S.   Weather  Bun 
J.  R.   Mc  Cuiston. 
T.  J.  Logan. 
W.  R.  Owens. 
Ben  F.  Battenfield. 
P   T.  Simons 
W.  E.   Mc  Vay. 
.\ .  P.  Stevens. 

G.  L.   Wright 
James  ."V.   Burnett. 
Geo.  W.    Baker. 
N.  P.  0'  Neal. 

P.  P.  Patraw. 
J.  L.  Collett. 
H.  D.  Sanderson. 
Benedictine  Sisters 
,T.  A.  Lowderback. 
G.  B.  Lambert  Co. 
U.  S.   Weather  Bur 
H.  G.  Leuhardt. 
P.  T.  Simons. 
State   Agri.    School 
Mrs.   W    L.  Matthe 

F.  M.  Daniel. 
C-  N.  Houck. 
Charles  Walton 

A.  J.  Park 

E.  W.  St.  John. 
John  Cook 

B.  S.   Halbert. 

(4.  A.  Whittington. 
A.  C.  Wilkeison 
June  Thoiiiaion 
Isham  Burrow. 
W.   E,   Baker, 
H,   H.  Harlan. 
\V.   W.   Wood, 
Miss  I'heresa  Scheu 
Benedicitine  Sisters 
W.   E.  Edmiston. 

C.  D.  Calhoun. 
Foote  Coleman. 
Mrs.   M,   V,  TisdaJe 
Carl  .\.  Starck. 

J.  T.   Hell. 
Miss  Grace  Field. 
S.  C.  Story. 
Adam  F.  Buerkle. 
N<>w  Subiaco  Abbe; 
H.  S.  Brashear. 
T.  Y.  Powell. 
Dr.  Cheves  Bevill. 
W.  L.  Shide. 
J.  R.   Huddleston. 
Nannie  0.  Schirm' 
E.  O.  Allen. 
W.  E.  Barton. 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means.  T.  Less  than 
inch  rain  or  melted  snow.  ++ReceiTed  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •.'',•.  indicatenumberof  days  missing.  tAlso  on  other  dates,  {t 
office     addresses    as    follows:-     Junction,  Lillie,  La.:  Lutherville  R.F.T).  No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank,  Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.   1,  Judsonia.  Ark. 


Daily  R 

iver  Stagres  for  May, 

1926 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

22 
20 
23 
25 
29 
20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

•28      29 

80 

Fort  Smith  

Dardanelle 

Arkansas 

do  . 

7.6 
5  8 

7.2 

7.0 
4.8 
3.1 
8.0 
■26.0 
3.7 

6.7 
4.6 
2.6 
7.3 
24.5 
3.7 

7.2 
4.2 
2.5 
7.0 
2'1.1 
3.6 

7.8 
4.0 
2.0 
6.3 
21.5 
3.0 

7.6 
4.6 
1.8 
6.3 
19.9 
.3.8 

8.  4  10. 8 
,5.3    6.1 
2.0    2.5 
6.3    6.4 
18,6  17,3 
3.9i  7.5 

11.4 

7.8 
3.5 
6.9 
16.2 
7.8 

11.5  11.3 
8.2    9.1 

5.4  6.7 

7.5  9.8 

15.6  15.3 
5.5    5.5 

9.8 
8.7 
7.0 
10.8 
15.7 
5.2 

9.5 
8.3 
7.2 
11.2 
16.5 
4.9 

8.7 
7.4 
6.5 
11.2 
16.7 

4.8 

8.5 
5,4 
5.1 
10.1 
16.6 
4.7 

7.6 

4  7 

7.5 
4  3 

7.0 
4.0 
2.1 
7.0 
13.6 
4.2 

6.5 
3.8 
1.8 
6.6 
1'2.5 
4.1 

5.9 

3,8 
1.4 
6  2 
11.7 
3.7 

6.2 
3.7 
1.3 
6.0 
11. C 
3.4 

6.0 

3  6 

5.4 

3  5 

5.2 
3.5 
0.7 
5.4 
9.9 
2.9 

5.2    5.2 

3.1    2.7 
0.5   0.1 
5.2i  5.1 
9.7!  9.7 
2.9'  2.8 

5.1    4.81  4.7 
2.5    2.3!  2,2 

Little  Rock... 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville- 

do...... 

do...... 

do 

Petit  Jean.... 

4.9]  3.9 

9.3    9." 

28.0  2.71 

4.I1  3.8 

3.8 
9.2 
15.9 
4.5 

2.9 
7.8 
14.7 

4.4 

1.0 
5.8 
10.4 
3.1 

0.8 
5.6 
10.1 
3.0 

-0.2-0.3 
4.9    4.7 
10.0  10.1 

2.7!  2.7 

-u.s 

4.4 
9.9 
2.6 

-i 

May,  1926 
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Daily  Rivtir  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


1 


7  1     8 

9 

10 

n      1-2      13     u 


15 


16 


18      19     20 


■21      22     23 


24 


25     26 


27 


28 


29     30     ai 


Calico  Rock 

White 

18 

Batesville 

....do 

■23 

Newport 

...do 

■26 

Dam  No.   1 

Little  Red.. 

Georgetown 

White 

2^2 

Claxendoa     

....do 

30 

Gilbert 

Buffalo.   ... 

30 

Corning 

Black 

11 

Black  Rock    .... 

....do 

14 

Patterson • 

Cache 

9 

Arkadelphia   ... 

Ouacliita.  ■ 

18 

Caiuden    

....do 

30 

Kulton 

Red 

28 

Springbauk 

....do 

37 

Whitacliffs 

Little    

28 

Marked   Tree..  . 

St.  Francis  . 

J" 

Helena 

Mississippi.. 

44 

.Arkansas  City. . 

..    do 

4S 

3.1 
8.9 
7.0 
1.0 
11.0 
21.8 
4.7 
8.5 
64 
5.6 
■2.U 
)4.3 
14.0 
11.0 
8.2 
9.1 
30.1 
39.5 


■2.0, 

S.6| 
6.91 
0.81 
10.8 

^ 
8.4 
6.0 
5.5 
2. 0 
12.01 
12.  6; 
11.5 
5.7 
8.7 
■28. 0 
38.4! 


2.4 

•2.5    2.4 

8.0 

7.5    7.6 

fi  5 

5.0    4.7 

n.i; 

0.4    0.-21 

10.4 

10.0    9.4, 

■20. 8 

20.  2  19.  6  1 

4.7 

4.6    4.6 

H,3 

8.2    8.0 

5.7 

5.5    5.3 

■5.0 

5.4    5.3 

1.8 

1.6'    1  .3 

V2.0  f2.4  13.81 

11.8  11.5  13.1 

13.0  1-2.2  11.8, 

5.01   4.2,10.11 

8.3 

8.3i  8.0! 

0|  '2.2 

o]  8.4 
ol  5.7 
0-0.2 
ol  8.2 


•26.4  24 
36.9135, 


.7,23.3 
.  3  33. 6 


■./.Ol 

7.8 

5.6 

-0.3 

8.0 

17.8 

4.5 

7.7 

5.0 

5.0 

1.6'   3.0 

15.211^ 

15.8116.6 

0  13.8114.3 

.4,  8.5    8.4 

81  7.5|  7.4 

121.  1  ■20.^. 

9  30.4'28.  8 


18.8 

4. 

7.8 

5.2 

.1 


2.2,  3.0|  3.0| 

7.3    7.9    8.6; 

5.3  5.0  5.2' 
-0.S-0.3K).3 

7.8  7.6|  7.4 
17.2il6.7116.2;15.7 

6.5    "  "'       '    '  ' 


1\  ". 


4.81 
5.0 
3.81 
11.6 
19.2 
16.3 
15.0 
7.2 
19.5 
■27.4 


7 

.6 
4.8 
5.0 
5.8 

10.9 

•20, 
9.3 

20.1 
7.0 

18 


7.5i 
4.7i 
5.0 
5.51 


4.1|  4.2 
10. 31 10.0 

6.21  6.8 
0.5   0.3 

74  7.8 
15.4  15.2 
5.5    5.3 

1  7.4 
i  4.71 


3.4, 

9.4 
7.0 
0. 2 

4 


4.5 

1 19.0 


7.51 

4.7i 

4.9 

4 
16.3  19.4 
21.5'21.6'^21.7 
21.6i22.0l22. 1 
■22.  7 -23.  7  ■23.  3 
6.8!  6.0!  6.6 
iS.lln. 5116.7 


26.  lr25.2l'24.ll'23.  3 


7.4 
4.7 
4.8 
4.3 
18.8 
21.1 
•22.2 
■22. 1 
6.3 
16.1 
■22.  6 


3.11  2  7|  -2.4 
9.0  8.7  8.2 
6.5  6.0  5.7 
0.0!-O.2|-0.4 
8.»|  8.01  8.2 
15.2115.4  15.6  1.5, 
5.3|  5.2    5.0|  4.7 

4.6 

4.7 

2  5 
17. 2' 16. 6115.0 
20.0  19. 0' 17.  7 
■22.121.0  19.1 
20.6  19.9,14.6 
.5. 3l  5.  l!  5. 1 
15.5,15.  l;14. 9 
•22.0  21.3^20.9 


2.2'  2.1 
7.8  7.6 
5.0'  4.9 
-0.  0  -0.  8 
8.0,   7.6 


15  6  15.3,15.0 


7.3 

4.6 

4.7 

5 


7.21 
4.5l 
4.6 
1.3 


7.1 
4.5 
4.5 

1.6 
13.9 
16.2 
1.77 
12.0 

5.1 
14.7 
20.4 


4.6 

7.0| 
4.5 
4.5 
1.9 


1.8|  1.71 
7.3'  6.9 
4.7!  4.3 

-1.2'-1.4 
6.4i  6.2 

14.6  14.2 


4.61  4.5 
7.1  7.9 
4.6  4.4 
4.4  4.4 
1.8  1.8 
12.4!r2.  0  10.9 
14.5,13.0  12.0 
16.3,14.8  13.3 
8.7  6.2  4.8 
5.0  5.0l  5.0 
14.4  14.1  13.9 
19. 8' 19.21 18. 7 


4.5 

8.8 

4.4 

4.3 

1.6 

6.1 
12.6113.8 
1'2.5;V2.8 

3.9    3.5 

4.9  4.8 
13.5  13.3 
I8.2I17.6 


1.6 

6.8 

4.0 
-1.6 

6.0 
13.8 

4.3 

8.9 

4.2 

4.1 

1.0 

6.0 
13.8 

13.2 

29 
4.9 

13.3 

i7.olr 


61  1.2 

7  6.5 
0  3.9 
8-1.9 

8  5.61 
5'l3.1 
3',  4.2 
6'  8.1 
2  4.1 
0  4.0 
5    l.O 

9  5.6 
,6  11.5 
.7  12  9 
.8  2.8 
.8!  4.81 
.0,14.9' 
.0  17.1 


1.3 
6.3 
3.8 
-2.0 
5.4 
12.8 
4.2 
7.9 
4.0 
3.9 
1.2 
5.2 


1.5 
6.2 
3.6 

-2.0 
5.2 

13.5 
4.1 
7.6 
3.9 
3.8 
0.5 
5.2 


10.9  10.5 
12.4  11.6 
2.4  2.0 
4.7  4.7 
15.5|l6.0 
17.7118.4 


1.3 
6.4 
3.6 

-2.0 
5.0 

12.2 
4.0 
7.4 
3.0 
3.7 
0.8 
5.2 
9.9 
U.  1 
1.8 
4.6 
16.0 


1.2 
6.2 
3.5 

-2.0 
4. 

12.0 
4.0 
7 

;^.  8 

3.6 

1.0 

.1 


15.6 


18.9119.1 


1.2 
6.2 
3.3 
-2.U 
4.4 
11.8 
4.1 
7.  1 
3.6 
3.6 
0.2 
5.1 
9.1 
12.6 
1.6 
4.5 
15.0 
19.0 


Stations 


Drainage- 
basin 


I 


I 


Amity •■  „• 

Arkadelphia       II II 
Arkansas  City  — 

Arlberg ■• 

Batesville   II II 

Bee  Branch 

Bentonvillo  .  .*. 
Black  Rock.  ...llll 

Blytherille 

Booneville ;; 

Briukley     J I 

Calico  Rock      llll 

Camden llll 

Center  Point...-. 

Clarendon  llll 

Clinton 

Conway  

Corning  

Dam  No.   1 llll 

Uanville  —  ['), 
Dardanelle    ...llll 

Dumas  

Dutton .. 

El  Dorado    ....llll 

England     

Eureka  Springs 
Evening  Shade. . 
Payfttoville  — 
Port  Siiiiti.  ..*  • 
Freeman  .Sprgs.lll! 

Fulton   llll 

lieorgiitown    ..11 

Gilbert Ill 

Grady 

Grannis 

Gravetle 

Harrison 

Helena dl 

Uig.lHU 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

.loueslioro 

Junction 

Lambrook-  .■  11 
Little  Rock.* 

Lulberville     

ivtcGehee * 

Magnolia 

Malvern  1 

■  Mainniotli  Si>g.  il 

Marinnna    • 

Marke.l    Tree    .  II 

MarvluiU • 

Mem. I 

Morrilton 

Mountain  Home 

Mount  Ida    

Newport    I 

Oseeol  a I 

Ozark , 

Patterson      ....  I 

Piggott 

Pindall 

Pine  lUiilf     .... 
Pocaliontas. 
Portland    .. 
Prescott     ... 
Princeton     . 

Rison    

Roger?  .    .. 

Searcy 

Springbank 

Story ■ . 

Stuttgart  ... 

Subiaco 

Texarkaiia 
Thornburg.  . 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs.  . 

Wynne 

Yaneopln  ... 


Ouachita 

Ouachita 

Desha 

White 

White 

.Arkansas.. .  . 
.\rkansas  — 

White 

Mississippi.. . 

Arkansas 

White....   ... 

White     

Ouachita    ... 

Red 

White •  . 

White 

A  rkansas .  .  . 
White  ...  ... 

White    

.Arkansas .  . . 
.Arkansas..  .. 
Mississippi ..  • 

White 

Ouacliita  • . .  ■ 
Arkansas  ... 
Wliite  ...   ... 

White 

White 

.Arkansas . .. 
Arkansas..     . 

Red 

While 

White 

Arkansas 

Bed   

.Arkansas. . . . 

White  

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita  — 
Ouachita. . . . 

hite 

Ouachita 

White 

.Arkansas... 

.Arkansas.  . . 

Mississippi.. 

Red 

Ouachita  — 

Wliite 

Mississippi-. 

Mississippi.. 

Wiiite     ■      .. 

Ouacliita 

Convvav 

White 

Ouachita 

White   

Mississippi. 

.Arkansas.. . 

White 

Mississippi. 

Wliite..  .... 

Arkansas. . 

White 

Ouachita  .. 

Ouachita.. . 

Ouachita   . 

Ouachita... 

Arkansas .. 

White 

Red  

Ouachita... 

Arkansas.. 

.Arkansas.. 

Red 

.Arkansas... 

.Arkansas.  . 

Ouachita . . . 

Ouahita. . . . 

Red, 

Mississippi. 

Arkansas. . . 


.Ill 


Daily  Precipitation  for  May,   1926 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless 


otherwise  indicated.   •  For '24  hours  ending  midnight.  11  For 
*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurmeut 


24  hours  ending  7  a.  ra. 


T.  Trace,  or  less  than  C  01  inch 


'■-':•;';•.■■•'»■■ 


'M66BtSBSil»' 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


May,  1926 


Daily  Tamperatures  for  May,    1936 


Stations 


Amity 

Batesville$4 

Bentonville 

Bee  Branch 

Blytheville 

Boonevill* 

Brinkley 

Calico  Rock'JJ 

Camden$'$ 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jones  boro 

Junction 

Lambrook.  5$ 

liittle  Kock. ... 

Luther  ville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.. . , 

Marianna 

Marked  Tree$$.. . 

Marshall 

Mena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Fresco  tt 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg  

Warren 

Wynne 


S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Miuimum 
(  Maximum 
/  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
t  Miuimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimun. 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
i  Minimum 
i  ^^aximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
(  .Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
■  ■  '  Minimum 
(  Maximum 
"'  I  Minimum 
)  Maximum 
'■'  (  Minimum 
S  Maximum 
' '    I  Minimum 
__  S  Maximum 
'"  /  Minimum 
J  Maximum 
"  ■  (  Minimum 
j  Maximum 
'"  t  Minimum 
_  _    i  Maximum 
'"  !  Minimum 
S  Maximiim 
(  Minimum 


5$Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maxim;mi  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 


KV 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
ARl^flNSRS  SECTION 
HAKVEY  S.  COLE,   Meteorologist 


PL.  XXXI         Little  Rock,  Ark  ,  June,  1926         No^> 

GENERAL  SUMMARY 

The  temperature  in  Arkansas  during  Jnne,  1926,  averaged 
.5°  below  tlie  mean  of  the  last  35  years  and  the  rainfall  1.42 
iches  below.  Most  of  the  warm  weather  occurred  during  the 
rst  half  of  the  month,  high  day  temperatures  occurring  from 
le  12th  to  the  16th  and  again  on  the  30th.  Following  an  un- 
sually  dry  April  and  May,  June  was  also  dry,  the  accumulated 
eficiency  for  April,  May,  and  June  being  6.25  inches.  Most 
f  the  rain  fell  as  light  showers  scattered  throughout  the  month. 

The  dry  weather  was  favorable  for  cotton,  very  good  to  ex- 
jUent  progress  being  reported  in  all  sections.  The  crop  was 
lean,  well  cultivated,  and  squares  and  blooms  were  appearing 
t  the  close  of  the  month  in  all  except  the  extreme  northern 
aunties.  Weevil  and  cotton  hopper  appeared  in  some  fields, 
ut  little  damage  has  been  reported  thus  far.  It  was  too  dry 
1  northern  and  northeastern  counties  for  corn,  but  elsewhere 
le  crop  made  very  good  progress.  Most  minor  crops  made 
itisfactory  growth  except  in  a  few  localities  where  it    was    too 

ry 

All  streams  of  the  State  were  at  low  stages,  the  Arkansas  at 
ittle  Rock  being  below  zero  the  first  few  days  of  the  month, 
lis  being  the  second  June  on  record  with  below  zero  readings. 

w.  c.  H. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  June,  as  determined  from  the  re- 
ords  of  59  stations,  was  76.6°  which  is  0.5°  below  normal, 
lositive  and  negative  departures  occurring  throughout  most  of 
he  State.  Monthly  means  ranged  from  68.8°  at  Button  to 
il.O°  at  Rison  and  extremes  from  42^^  at  Button  on  the  6th  to 
04'^  at  Newport  on  the  12th  The  lowest  occurred  over  most 
if  the  State  on  the  5th  or  6th,  the  highest  on  different  dates. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting)  „.  i^.v,  7.   12th 

29th,  1. 
Lvnar  nalos:-mh.  1:  24th,  1. 
De line  Fog: -5th,  1. 


Hail  and  Wind  Storms 


Place 


Sulphur 
Township 
Miller  Co. 


Date    Time 


24    I  12  m 


Character 


Heavy  Hail 


Width 
Path 


Remarks 


7  miles 


Loss  of  crops  estimated  at 
1100,000 


PRE  CIPIT  A  TIC  N 

The  average  precipitation  for  85  stations  was  2.60  inches 
(vhich  is  1.42  inches  below  normal.  Positive  departures  occurred 
it  ten  scattered  stations,  five  of  wtiich  are  in  the  northwest- 
;rn  section  of  the  State,  negative  elsewhere.  The  greate^st 
,[nonthiy  total  was  6.08  inches  at  Gravette.  The  least,  0.79 
!:nch,  was  measured  at  Amity,  Evening  Shade,  and  Newport. 
The  greatest  amount  measured  in  24  consecutive  hours  was 
1.20  inches  at  Malvern  on  the  19th.  The  average  number  of 
rainy  days  was  6. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

Relative 
humidity 

Is 

SB 
S3 
2g 

72 
79 
74 
78 

Stations 

1 
W 

1 

1 

o  o  a 

Is 

0 
o 

s 

2 

a 

a 

a 

29.97 
29.92 
29.94 
29.94 

30.15 
30.11 
30.12 
30.  If) 

27 
27 
28 
10 

29.58 
29. 61 
29.65 
29.67 

13 
13 
14 
14 

3,229 
4.681 
5,455 
5,112 

19 
30 
38 
32 

s. 

nw. 

nw. 

16 
15 
15 
21 

Bentonville 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 

78 
74 
73 

56 
49 
51 

Memphis. 

CORRECTIONS  FOR  M.\Y.  1926 
Junction:  Monthly  minimum  temperature  should  be  42  on  Ifith.    Morrillton:   Mean 
;eiiiperatureshould'be  71.0.     Piudall :  Number  clear  days  should  be   IC:   partly  cloudy 
r.  cloudy  6.     Subiaco :  Mean  maximum  temperature  should  be  so. 8 :  Moan  temperature 
U:i;  Departure  from  normal  +2.8. 


COMPARATIVE    DATA    FOR    JUNE 


Year 


Means 
Extremes 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 


Temperature 


1899. ., 
1900... 
1901. .. 
1902  . 
1903. • 
1904-. 
1905. . 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909. . 
1910. . 
1911.. 
1912. . 
1913.. 
1914. . 
1915. . 
1916. , 
1917. . 
1918. , 
1919.  , 
1920. . 
1921., 
19'22. . 
1923., 

iy/!4., 

1925. , 
1926. 


77.1 

77.9 
76.9 
76.3 
76.6 
76.9 
77.7 
78.0 
78.7 
77.3 
76.6 
79.4 
77.5 
70.5 
75.3 
77.9 
76.2 
75.2 
76.0 
76.9 
74.1 
80.9 
73.1 
77.0 
82. 3 
76.0 
75.4 
75.2 
80.5 
76.9 
74.7 
78. 5 
78.6 
76.7 
78.5 
82.3 
76.6 


as 


.CI 

to 

s 


+0.8 

-0.2 

-0.8 

-0.5 

-0.2 

+0.6 

+0.9 

+1.6 

+  0.2 

-0.5 

+2.:< 

-1-0.4 

-6.6 

-l.b 

+0 

-0.9 

-1.9 

-1.1 

-0.2 

-3.0 

+3.8 

-4.0 

—0.1 

+5.2 

-1.1 

-1.7 

-1.9 

+3.4 

-0.2 

-2.4 

+  1.5 
-0.4 

+  1.4 
+5-2 
-0.5 


110 

103 
103 
99 
106 
100 
103 
106 
100 
102 
100 
110 
105 

99 

99 
104 
101 
103 

98 
104 

99 
106 

97 
103 
109 
106 

99 
105 
110 
101 
101 
103 
104 

99 
105 
108 
104 


Precipitation 


4.02 

3.71 
3.87 
5.20 
1.39 
5.94 
1.91 
3.46 
4.86 
2.74 
7.10 
1.44 
5.27 
2.53 
7.14 
5.90 
4.60 
4.48 
3.85 
4.08 
4.85 
2.53 
5.83 
L68 
1.00 
4.9'2 
5.15 
4.87 
3.55 
5.11 
3.41 
4.84 
2.64 
5.20 
3.64 
2.08 
2  60 


-0.31 
-0.15 

+  1.18 
-2.63 
+1.92 
-2.11 
-0.  56 
+0.84 
-1.28 
+3.08 
-2. 58 
+  1.25 
-1.49 
+3.  12 
+  1.88 
+0.58 
+0.46 
-0.17 
+0.06 
+0.83 
-1.49 
+1.81 
-2.34 
-3.02 
+0.90 
+1.13 
+0.85 
-0.47 
+1.09 
-0.61 
+0.82 
-1  38 
+1.18 
-0.38 
-1.94 
-1.42 


Number  of  days 


14 

11 

16 
12 
17 
12 
14 
12 

8 
13 

7 

16 
16 
13 
11 
12 
14 
14 
13 
12 
12 
16 
11 
16 
19 
12 
12 
18 
15 
11 
19 
12 
16 
13 
15 
17 
17 


10 

11 

10 
12 
10 
10 
10 
13 
14 
12 
14 
12 

9 
10 
13 
10 
11 
11 
11 
12 
13 
11 
12 
11 
10 

9 
10 

7 

9 
10 


a  u 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


June,  1926 


Climatological  Data  for  June,   1926 


Stations 


Counties 


» 


Temperature   {  Degrees  Fahrenheit '  Precipitation,  inche 


o 


Number  of  days 


0.5 


Observers 


Amity 

Arkadelphia. . 
Arkansas  City  . 

Arlberg 

Batesvllle 

Bee  Branoli... 
Bentonville  .  . . 
Black  Rock... 

Blytheville 

Booneville 

Briukley 

Calico  Rock... 

Clamden , 

Center  Point.  . 

Clarendon 

Clinton 

Conway , 

Corning. 


.«... 


Dam  No.  1. 
Danville .  . . 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Evening  81iade 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs  — 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravett« 

Harrison  

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index , 

Jonesboro 

Junction tt-" 

Lambrook 

Little  Roek 

Lutherville.  tt  

Mc  Gehee 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall    

Mena tt 

Morrilton 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg      

Waldron 

Warren 

Waters 

W)iitecliffs 

Wil.^on 

Wynne 

Yancopin   Desha 

State  Means  and  Kxtremes 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone  

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner , 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  ... 

Garland 

Union 

Little  River 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Johnson 

Desha 

Columbia 

Hot  Springs  — . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Montgomery. ... 

Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 
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G.  C.  Thrash. 

F.  J.  Carpenter. 

Carl  R.  Cutting. 

J  1).  Reeves. 

Mrs    Lelia  1.  Tetet. 

J.   E.  Sranlrti). 

V.    S.    Woatlier  Bureau 

Vernon  C.    Hone. 

J.  M.  Brooks 

F.  H.  Randolph. 

H.  L.   D.   Whitsou. 

W.J.   Copp. 

A.   B    Quart^M-man. 

.lohn  C.   f'lovii 

.1.    W-    Kisliop. 

A.  L.  S'tphens. 
E.  K    Cor.  I  rev. 
Winfrud  V .  Polk 
J.  O.   VingliuK- 
C    P.  Evans. 

J    D.   Riley. 

Ben  Johnson. 

J.   M.   Ricketts. 

J.  J.  Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin. 

Geo.   W.   Nichoalds. 

B.  F.  Graddy. 
University  of  Arkansas 
U.  S.   Weather  Bureau. 
J.  R.  Mc  Cuiston. 

T.  J.  Logan. 

W.  R.  Owens. 

Ben  F.   Battenfield. 

P.  T.  Simons 

W.  E.   Mo  Vay. 

A.  F.  Stevens. 

Q.  L.   Wright 

lames  A.   Burnett. 

Geo.   W.    Baker. 

N.  P.  O"  Neal. 

P.   P.  Patraw. 

J.  L.  Collett. 

H.  D.  Sanderson. 

Benedictine  Sisters. 

J.  A.   Lowderback. 

G.  B.  Lambert  Co. 

U.  S.   Weather  Bureau. 

H.  G.  Lenhardt. 

P.  T.  Simons. 

State   Agri.    School. 

Mrs.   W.  L.   Matthews. 

F.  M.  Daniel. 
C.  N.   Houck. 
Charles  Walton. 
A.  J.  Park. 

E.  W.  St.  John. 
John  Cook 

G.  A.   Whittington. 
A.  C.  Wilkerson 
June  Thomason 
Isham  Burrow. 
W.   E.  Baker. 
H.  H.  Harlan. 
W.   W.   Wood. 
Miss  Tlioresu  Scheu, 
Benedicitine  Sisters. 
W.   E.  Edmiston. 

C.  D.  Calhoun. 

Foote  Colenifin. 

Mrs    M.  V,  Tisdale. 

Carl  A.  Sturok. 

J.  T.  Bell. 

Miss  Grace  Field. 

S.  C.  Story. 

Adam  F   Buerkle. 

New  Subiaoo  .\bbey. 

H.   S.   Brashcar. 

T.   Y.   Powell. 

Dr.  Cheves  Bevill. 

W.    L     Shide. 

J.   R.   Hud   leston. 

Nam ie  <>.  soMi-mer. 

M.  W.  H.  Collins 

K.  O.   Allen. 

W.  E.  Barton. 
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Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stationshaving  ten  or  more  yearsrecord.  All  con.plete  reports  are  used  in  section  means^T.  Le^s  than  0^1 
iiich  rain  or  melted  snow.  ttReceived  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •.\Mndicate  number  of  days  missn.g.  tAlso  on  other  dates  *tPos. 
office     addresses    as    follows:-     Junction,  Lillie 


La.:  Lutherville  R.F.D.No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.  1,  Judsonia.  Ark. 
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alvern 

ainniotli  Spg 
arianna  — 
larki'd   Pree 

[arshall 

Lena 

lorrilton 

[ouut  Ida   ... 

evvpovt    

sceola 

zark 

atterson 

■iggott 

'indall. 

'ine  Hluff    .. 
"ocabontas. 
'ortland    ..  . 
'rescott     .... 
'rinceton     .. 

tisoii    

{Qge.r?       .     • 

learcy 

Ipringbauk    . 

Story 

itiittgart  

hiliiaco 

Pexarkana  . 
Dhornbnrg.  . . 

fValdron 

iVarren 

tVaters 

A'hitecliffs.  .. 

iVilson 

Aiyniie 

fancopin  — 


Ouacliita 
Ouachita. 

Desha 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas  

White 

Mississippi  — 

Arkansas 

Wliite ... 

White     

Ouachita    ... 

Red 

Wliite 

White 

Arkansas.  .  . 

White 

White    

Arkansas.  .. 
Arkansas.. . . 
Mississippi.. . 

White 

Ouachita  . . . . 
Arkansas  . .. 
White  ..      .. 

White 

White 

Arkansas . . . 
.\rkansas..     . 

Ked 

While 

White 

Arkansas 

Ked  

Arkansas. ... 

White  

Mississippi.. 

Wliite 

Red 

Ouachita 

Ouachita — 

White 

Ouachita  — 

White 

Arkansas... 
Arkansas.  . . 
Mississippi.. 

Red 

Ouachita  — 

Wliite 

Mississippi.. 
Mississippi. 
White  .  . 
Ouachita. .. 

Conway 

Ouachita... 

White  

Mississippi. 
Arkansas. .. 

White 

Mississippi. 

White 

Arkansas. . 

White 

Ouachita  .. 
Ouachita. . 
Ouachita  . 
Ouachita  . . 
.Arkansas.. 

White 

1  Red 

Ouachita  .. 

1  Arkansas.. 

Arkansas.. 

Red 

.\rkansas . . 

Arkansas   . 

I  Ouachita. . 

Ouahita. .. 

Red.. 

1  Mississippi 
iMississippi 
I  Arkansas. . 


'recipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  o 


,therwise  indicated.  •  For  24  hours  ending  midnight.  I !  For  24  hours  ending  7 
X  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement. 


a.  m.  T.  Trace,  or  less  thanO.Ollnch 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


June,  1926 


Daily   Temperatures  for  June,     1926 


Stations 


10 


15 


16  17   lb  19 


20  21 


23 


25  26 


28  29 


Amity i  Maximum 

BatesviUe«* \^tSSnS 

B-tonviUe \^tSSZ 

^--^r.nol. j«axm>u.. 

Blytheville Maximum 

)  Mmimum 

Booneville Maximum 

)  Mimmum 

Brinkley Maximum 

■'  ( Mmimum 

Cftlico  Rock55 Maximum 

(  Mimmum 

Camden«$ Maximum 

)  Minimum 

Center  Point Maximum 

)  Minimum 

Conway Maximum 

(  Mmimum 

Corning Maximum 

(  Mmimum 

Dardanelle Maximum 

)  Minimum 

Dumas Maximum 

i  Mmimum 

Button Maximum 

(  Minimum 

El  Dorado Maximum 

/  Mimmum 

England Maximum 

(  Minimum 

Eureka  Springs ....    Maximum 
i  Mimmum 

Evening  Shade. . . .    Maximum 
)  Mmimum 

Fayettevllle Maximum 

/  Mmimum 

Fort  Smith Maximum 

(  Minimum 

Grannis Maximum 

(  Mmimum 

Gravette Maximum 

I  Minimum 
Harrison S  Maximum 

(  Minimuii. 
Helena (Maximum 

I  Minimum 
Hope  ...     i  Maximum 

i  Mimmum 

Hot  Springs \  Maximum 

(  Mimmum 
Jonesboro Maximum 

(  Mmimum 
Junction Maximum 

/  Minimum 

L»mbrook.$$  ...        Maximum 

■  (  Mmimum 

Little  Bock Maximum 

I  Mmimum 

Lurton i  Maximum 

■ (  Minimum 

Luthervllle Maximum 

I  Mmimum 

Magnolia Maximum 

(  Minimum 

Malvern Maximum 

(  Minimum 

Mammoth  Spg S  Maximum 

)  Minimum 

Marianna (Maximum 

I  Mimmum 

Marked  TreeM,        S  Maximum 

)  Minimum 

Marshall i  Maximum 

(  Minimum 

Mena (Maximum 

i  Minimum 

Mount  Ida (Maximum 

i  Minimum 

Newport i  Maximum 

I  Minimum 

Osceola (Maximum 

■  ■  ■  ■  (  Mimmum 

Ozark (Maximum 

I  Minimum 

Pine  Bluff (Maximum 

(  Minimum 

Pocahontas (Maximum 

/  Minimum 
Portland.  i  Maximum 

(  Minimum 

Prescott i  Maximum 

)  Minimum 

Rlson \  Maximum 

(  Mimmum 

Eogers i  Maximum 

!  Minimum 

Searcy (Maximum 

!  Minimum 

Stuttgart i  Maximum 

I  Minimum 

Subiaco i  Maximum 

(  Minimum 

Texarkana i  Maximum 

(  Minimum 

Thornburg (Maximum 

(  Minimum 

Warren \  Maximum 

)  Minimum 

Wynne (Maximum 

(  Mimmum 
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65 

87 

80 

84 

66 

56 

61 

81 

79 

80 

58 

60 

62 

88 

87 

87 

67 

60 

t^f. 

85 

85 

86 

6S 

6:1 

65 

97 

81 

82 

64 

62 

63 

88 

86 

86 

70 

58 

63 

87 

74 

79 

64 

58 

64 

87 

92 

88 

65 

63 

68 

91 

89 

86 

63 

69 

70 

90 

89 

88 

68 

61 

63 

84 

84 

83 

6a 

61 

61 

91 

89 

83 

67 

63 

61 

89 

94 

94 

71 

71 

69 

81 

78 

78 

57 

58 

59 

89 

94 

90 

66 

68 

72 

89 

91 

94 

69 

60 

65 

82 

79 
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57 

59 

6? 

88 

76 

82 

62 

57 

61 

84 

80 
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59 

59 

63 

85 

76 

82 
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65 
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91 

96 
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58 

61 

64 

81 

78 

79 

51 

58 

61 

87 

83 

80 

58 

57 

62 

93 

95 

93 

71 

58 

65 

90 

93 

91 

64 

66 

69 
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88 

88 

65 

64 
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86 
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61 

63 

92 

94 

97 

67 

65 

68 

90 

94 

95 

62 

55 

65 

87 

87 

88 

69 

66 

66 

65 

73 

60 

68 

53 

71 

60 
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59 

80 

66 

73 

60 

71 

61 

77 

66 

80 
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63 

83 

57 
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89 
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62 

73 

56 

69 

59 

79 
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61 

80 
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70 

57 
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76 

63 

81 

66 
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71 
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86 
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92 
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72 

58 

73 

61 

85 

62 

84 

66 

84 

61 

72 

61 

79 

65 

74 

61 


57 

79 

50 

74 

47 

78 

54 

78 

51 

79 

54 

79 

54 

78 

48 

79 

58 

82 

56 

81 

55 

86 

48 

92 

57 

80 

56 

74 

46 

82 

60 

80 

54 

76 

47 

79 

46 

75 

47 

79 

57 

89 

62 

74 

43 

82 

48 

83 

55 

81 

58 

80 

54 

71 

52 

82 

61 

76 

55 

78 

57 

75 

48 

77 

54 

70 

60 

83 

55 

79 

47 

92 

57 

85 

51 

75 

49 

76 

55 

81 

50 

82 

53 

77 

54 

80 

54 

83 

58 

80 

52 

83 

61 

97 

54 

86 

56 

76 

46 

81 

54 

77 

54 
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88 

46 

85 

55 

91 

50 

87 

56 

92 

51 

85 

53 

91 

49 

85 

53 

89 

55 

90 

52 

88 

56 

90 

61 

89 

50 

82 

42 

88 

55 

87 

52 

84 

59 

91 

47 

84 

54 

90 

5' 

81 

46 

84 

52 

91 

52 

89 

52 

88 

55 

86 

52 

88 

55 

87 

55 

86 

49 

87 

58 

80 

52 

85 

53 

67 

m 

89 
50 
86 
49 
93 
56 
95 
61 
87 
50 
87 
51 
88 
57 
93 
52 
85 
64 
89 
53 
88 
56 
87 
50 
89 
51 
84 
60 
88 
56 
85 
52 
90 
51 
85 
54 
90 
53 
87 
55 
87 
60 
88 
56 


53  521 


63 


66 

98 

64 

94 

64 

92 

63 

92 

64 

98 

57 

92 

54 

92 

67 

96 

64 

99 

61 

98 

62 

96 

63 

85 

58 

95 

63 

95 

65 

89 

65 

98 

57 

86 

62 

94 

68 

90 
66 

86 
62 

97 
59 
98 
67 
96 
61 
91 
65 
97 
63 
90 
57 
94 
64 
92 
68 
85 
64 
91 
66 
84 
64 
95 
62 
95 
56 
93 
55 
89 
62 
92 
59 
92 
65 
92 
59 

101 
61 
96 
62 
93 
65 
96 
68 
90 
57 
98 
69 
92 
63 
96 
65 
88 
63 
99 
62 
93 
66 
97 
65 
94 
61 
91 
65 
88 
65 
90 
61 


95 

65 

99 

72 

95 

69 

92 

69 

92 

67 

92 

60 

95 

66 

93 

70 

83 

69 

92 

77 

87 

62 

94 

65 

85 

65 

91 

71 

88 

66 

91 

67 

92 

67 

92 

60 

97 

70 

89 

70 

95 

68 

97 

68 

87 

62 

98 

66 

91 

66 

97 

67 

90 

66 

93 

66 

94 

65 

97 

70 

93 

62 

92 

66 

94 

69 

94 

61 


63 

90 
63 
86 
64 
95 
67 
87 
67 
93 
64 
93 
69 
97 
66 
92 
64 
93 
70 
96 
67 
84 
64 
100 
64 
96 
66 
86 
66 
95 
67 
96 
65 
87 
64 
88 
64 
88 
63 
90 
69 
92 
59 
87 
59 
92 
61 
100 
68 
93 
65 
92 
66 
83 
66 
97 
62 
94 
Co 
93 
72 
84 
65 
92 
67 
90 
68 
96 
64 
83 
63 
92 
70 
97 
66 


60 

95 
63 
90 
66 
99 
66 
92 
66 
95 
65 
95 
68 
96 
65 
93 
66 
94 
70 
96 
68 
95 
66 
99 
66 
97 
66 
86 
59 
98 
67 
96 
67 
89 
66 
94 
64 
88 
64 
95 
72 
92 

6: 

88 
62 
95 
62 
101 
67 
95 
67 
94 
68 
93 
67 
98 
63 
97 
65 
93 
72 
85 
66 
93 
69 
90 
66 
93 
65 
91 
64 
93 
69 
91 
68 
93 
63 
93 
66 
94 
62 
102 
68 
93 
67 
96 
66 
99 
68 
96 
65 
98 
65 
94 
67 
97 
66 
90 
65 
98 
68 
96 
69 
97 
69 
94 
66 
92 
68 
95 
63 
96 


62 

95 

65 

89 

69 

99 

68 

97 

74 

95 

70 

93 

71 

97 

67 

92 

68 

94 

69 

97 

69 

97 

68 

99 

67 

98 

68 

86 

61 

97 

68 

95 

68 

S8 

73 

96 

65 

88 

70 

92 
73 

90 
60 
87 
66 
97 
64 

101 
72 
97 
68 
93 
70 
97 
69 

100 
65 
96 
67 
92 
71 
86 
67 
93 
70 
97 
66 
96 
69 
95 
66 
95 
72 
93 
71 
93 
67 
91 
68 
93 
67 

101 
69 
97 
71 
95 
69 
96 
70 
93 
67 

100 
66 
94 
69 
97 
67 
89 
66 
98 
69 
96 
70 
98 
72 
94 
68 
92 
71 
96 


67 

97 

66 

91 

74 

99 

69 

97 

73 

97 

72 

95 

72 

98 

68 

94 

70 

96 

72 

97 

69 

96 

73 
101 

66 

99 

66 

90 

65 

98 

71 

97 

72 

90 

73 

99 

71 

85 

67 

94 
73 
92 
64 
89 
73 
94 
68 

100 
71 
97 
77 
94 
71 
99 
71 

100 
64 
95 
68 
95 
73 
89 
69 
95 
70 
92 
68 
98 
69 
9 
67 
95 
71 
92 
76 
95 
71 
93 

7i: 

95 
54 

104 
72 
98 
71 
96 
71 
99 
73 
95 
70 

101 
66 
95 
71 
99 
72 
91 
63 
99 
69 
96 
71 
99 
74 
95 
67 
94 
70 
99 
71 
97 
71 


89 
71 
92 
67 
96 
76 
96 
70 
94 
71 
84 
63 
94 
72 
94 
70 
88 
73 
94 
69 
83 
66 
91 
75 
98 
65 
86 
72 
93 
67 
97 
73 
89 
71 
89 
71 
90 
73 
96 
66 

■  94 
71 
90 
79 
84 
68 
86 
71 
94 
70 
94 
66 
8i 
6' 
96 
73 
90 
75 
94 
73 
90 
72 
88 
63 

100 
72 
97 
74 
93 
69 
92 
72 
93 
71 


68 
93 
76 

81 

66 

95 

73 

89 

77 

93 

78 

90 

72 

89 

72 

92 

69 

98 

75 

96 

73 

93 

76 

94 

71 

96 

73 

84 

67 

95 

76 

93 

74 

83 

65 

90 

76 

85 

70 

89 

76 

92 

68 

89 
64 

90 
65 
94 
72 
96 
75 
95 
72 
92 
73 
97 
68 
91 
65 
93 
76 
83 
68 
83 
74 
86 
76 
98 
73 
87 
74 
96 
73 
82 
67 
89 
73 
95 
74 
97 
76 

101 
73 
90 
69 
94 
68 
93 
75 


64 
88 
64 
95 
72 
94 
61 
86 
66 
96 
61 

100 
66 
96 
73 
96 
68 
96 
63 

100 
71 
95 
65 
94 
69 
85 
65 
86 
68 
92 
74 
98 
68 
93 
62 
94 
69 
95 
6S 
92 
69 
95 
70 
96 
65 
97 
65 
73 
59 
96 
66 
98 
70 
95 
62 

101 
67 
95 
66 
97 
70 
89 
64 
97 
68 
96 
68 
96 
70 
95 
71 
99 
68 
96 
69 
95 
67 


62 
92 
62 
101 
74 
97 
71 
91 
75 
98 
72 
97 
70 
97 
72 
91 
77 
82 
63 
81 
67 
93 
72 
96 
73 
91 
70 
97 
73 
92 
72 
91 
68 
89 
65 
92 
60 
93 
73 
95 
56 
89 
67 
97 
74 
93 
74 
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70 
90 
73 
99 
74 
86 
63 
95 
73 
96 
73 
94 
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7/ 
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64 
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68 
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78 
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89 
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84 
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74 
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88 
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82 

6' 

72 

59 

79 
62 
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59 
77 
66 
86 
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72 
68 
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59 
85 
70 
86 
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8-/ 
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79 
63 
86 
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88 
70 
79 
66 
71 
58 
72 
64 
91 
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84 
68 
75 
63 
86 
68 
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61 
78 
63 
79 
66 
87 
63 
80 
65 
89 
63 
80 
68 

s-i 
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83 
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69 
87 
69 
97 
69 
72 
59 
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64 
82 
66 
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85 
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85 
71 
85 
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84 
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66 

90 
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65 

82 

62 

83 

6 

90 

60 

84 

65 

77 

66 

81 

63 

91 

68 

86 

66 

84 

69 

88 

55 

88 

50 

84 

56 

83 

64 

78 

63 

86 

61 

87 

59 

88 

59 

87 

CO 

86 
61 
85 
67 
85 
62 
94 
65 
82 
58 
85 
60 
84 
63 
88 
62 
89 
68 
88 
66 
85 
65 
83 
61 


89 

56 

82 

48 

88 

6: 

88 

53 

87 

66 

93 

46 

85 

56 

89 

65 

84 

63 

85 

57 

86 

50 

92 

54 

89 

60 

8' 

56 

87 

63 

93 

61 

89 

54 

87 

63 

82 

60 

82 

59 

84 

6t' 

87 

58 

91 

49 

85 

55 

93 

64 

88 

48 

87 

60 

90 

54 

90 

61 

87 

55 

89 

61 

90 

61 

91 

51 

8' 

60 

86 

64 

94 

59 

86 

64 

87 

54 

87 

56 

91 

60 

92 

63 

90 

66 

89 

61 


63 

100 
62 
89 
64 

102 
66 

100 
63 
98 
64 
98 
62 
99 
58 
92 
59 
97 
68 
98 
C5 

103 
65 


94 

51 

87 
49 
94 
59 
91 
53 
90 
6:1 
99 
50 
88 
69 
91 
65 
88 
59 
86 
68 
96 
54 
98 
55 
98 
57 
82 
67 
94 
56 
94 
54 
92 
50 
91 
62 
86 
67 
84 
69 
85 
69 
91 
55 
95 
52 
91 
56 
94 
58 
93 
56 
92 
60 
94 
54 
93 
56 
87 
45 
92 
CO 
96 
68 

9:; 

60 
94 
55 
90 
59 
97 
56 
89 
58 
94 
54 
92 
54 
93 
60 
93 
62 
93 
68 
91 
58 
92 
53 


98 

58 

89 

54 

96 

61 

97 

61 

90 

66 

101 

64 

89 

62 

93 

68 

93 

54 

88 

59 

96 

62 

101 

61 

97 

60 

95 

65 

101 

69 

97 

67 

95 

56 

95 

69 

89 

67 

96 

66 

94 

59 

95 

62 

97 

64 

95 

64 

98 

69 

94 

63 

94 

69 

97 

69 

100 

67 

93 

48 

96 

65 

99 

64 

98 

63 

98 

59 

92 

C2 

99 

60 

91 

61 

100 

03 

96 

62 

97 

67 

95 

59 

96 

64 

94 

61 

96 

60' 


{^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting > 


GENERAL  SUMMARY 


%m  i 


■n 


Hail  and  Wind  Storms 


July  was  a  month  of  practically  normal  temperatuie  and 
rainfall.  The  first  week  was  marked  by  high  day  tempeTatures, 
100°  to  109°  being  recorded  at  all  except  a  few  northwestern 
stations.but  even  during  this  heat  wave  most  of  the  nights  were 
pleasant.  Daily  mean  temperatures  were  10°  below  the  season- 
al average  about  the  middle  of  the  month,  42°  at  Lambrook 
on  the  15th  being  within  2°  of  the  lowest  on  record  for  July, 
but  durir.g  the  closing  days  of  the  month  temperatures  re- 
turned to  normal  or  somewhat  above.  No  ram  fell  durmg  the 
first  three  days  of  the  month,  and  practically  none  from  the 
15th  to  the  20th,  but  on  remaining  days  showers  were  trequent, 
amounts  being  light  to  moderate  in  most  instances  except  on 
the7th,8th,  26th,  and  27th  when  one  to  four  inches  were 
measured  at  numerous  stations.  The  geographical  distribution 
was  irregular,  marked  differences  occurring  within  a  few  mi^es. 
Although  locally  heavy  rains  occurred,  the  streams  ot  .ne 
State  remained  at  low  stages  throughout  the  month  the  Little 
Red  at  Dam  No.  1  being  below  zero  the  entire  montli  and  the 
Ouachita  at  Arkadelphia  practically  the  entire  month  Ihe 
White  and  the  Arkansas  were  also  below  zero  at  ditterent  points 
during  the  month.  „ 

I'he  weather  was  generally  favorable  for  cotton.  Cotton 
hopper  did  considerable  damage  in  some  localities  early  m  the 
month,  but  at  the  close  of  the  month  hopper  activity  had  abat- 
ed and  the  crop  was  generally  in  good  condition  .  It  was  too 
dry  for  corn,  especially  in  north  central  sections  where  the 
early  crop  was  practically  ruined,  but  elsewhere  corn  made 
fairly  good  progress.  An  abundant  crop  of  melons  and  canta- 
loupes was  being  marketed  the  latter  halt  of  the  month.  Kice 
was  in  good  condition,  peaches  and  grapes  excellent. 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  month  oj  July  as  determined 
from  the  records  of  57  stations,  was  79.8^  which  is  0^2°  below 
normal,  positive  and  negative  departures  occumng  throughout 
the  State  The  highest  monthlv  mean  was  83.0-  at  Helena  and 
Rison,  the  lowest,  72.2°  at  Dutton.  Extremes  ranged  from 
109°  at  Searcy  on  the  4th  to  42°  at  Lambrook  on  the  loth.  Ex- 
tremes occurred  on  approximately  these  dates  throughout  the 
State      The  greatest  daily  range  was  45°  at  Dutton  on  the  od. 


^^,^^i^ 


Joyner 
Brlggsville 


Time         Character 


t  ^^J  Heavy  Hall 
4.30  p  I  Heavy  Hail 
p.m.    I  Heavy  Hail 


Width 
Path 


Remarks 


I  Severe  damage.  30  per 
I  of  crop  destroyed. 
1  mile  wide  I  Hail  %  to  1  inch  diameter 
4mi.  long      I  damaged  cotton. 
I  2  miles  I  Ruined  crops.        . 


MISCELLANEOUS  DATA 


stations 

Bentonville 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis. 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

Relative 
humidity 

+.> 

^ 

B  » 

1. 

O 

a 

a 

1 

03 

3 

2 

o  o  S 

s 

S3 

29.99 

30.19 

18 

29.52 

9 

2,557 

26 

se. 

7 

29.94 

30.19 

18 

29.56 

8 

4,101 

39 

nw. 

9 

82 

58 

V9. 95 

30.19 

18 

29.64 

8 

5,025 

38 

n. 

10 

77 

53 

29.95 

30.23 

18 

29.67 

8 

4,535 

47       ne. 

4 

73 

56 

73 

78 
73 
72 


COMPARATIVE    DATA    FOR    JULY 


Year. 


Temperature 


PRECIPITATION 


inches, 

ranged 

The 


The  average  precipitation  for  82  stations  was  3.55 
which  is  0.27  inch  below  normal.  The  monthly  totals 
from  8.03  inches  atLutherville  to  0.61  inch  at  Helena 
greatest  amount  measured  in  24  consecutive  h<.urs  was  4.4U 
inchesat  Wilson  on  the  26th.  The  average  number  ot  rainy 
days  was  8. 


Means- 
Extremes 

1891....-- 

1892 

1893 

1894 

1895...... 

1H96 

1897 

1898 

1899...... 

19U0 

1901..... 
1902  .... 
1903.  •.•■ 
1904  .... 

1905 

1906..... 

1907 

1908.  ..•■ 

1909 

1910  

lOn 

1912 

1D13 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

19'^1 

1922 

1923 

WA 

1925.... 

1926... 


80.0 

76.5 

79.0 

80.9 

78.4 

78.9 

83.4 

82.  4 

79.9 

79.0 

79.7 

83.7 

79.4 

79.6 

77.9 

76.7 

76.7 

81.4 

79.2 

81.9 

79.4 

78. 4 

81.3 

81.5 

82.6 

77.1 

82.8 

79.6 

79.6 

81.2 

79  8 

82, 0 

80.2 

79.9 

79.0 

81.8 

79.8 


116 

-3.5 

103 

-1.0 

104 

+0.9 

103 

-1.6 

108 

-LI 

104 

+  3.4 

110 

+2.4 

109 

-0.1 

105 

-1.0 

100 

-0.3 

102 

+  3.7 

116 

-0.6 

105 

-0.4 

105 

-2.1 

104 

-3.3 

106 

-,3.3 

99 

+  1.4 

108 

-0.8 

103 

+  1.9 

106 

-0.6 

105 

-1.6 

106 

+  1.3 

104 

+  l.b 

104 

+2.6 

107 

-  2.  9 

107 

+2.  8 

106 

-0.4 

KI6 

-0.4 

111 

+  1.2 

104 

-0.2 

105 

+  2.0 

107 

+0.2 

116 

-0.1 

10,5 

-1  0 

110 

+1.8 

109 

--0.2 

109 

Precipitation 


40 

50 

52 

59 

51 

55 

52 

50 

50 

52 

51 

50 

50 

53 

49 

51 

48 

53 

48 

50 

41 

43 

56 

55 

54 

43 

55 

50 

49 

54 

52 

54 

48 

48 

40 

47 

42 


3  82 

7.24 

3.58 

2.94 

3.  98 

7.S4 

1.61 

3.2§ 

4.25 

5.14 

4.46 

2.49 

4.49 

3. 86 

4.43 

7.  GO 

5.96 

1.96 

3.00 

2.51 

5.46 

4.83 

2.82 

4.31 

2.69 

2.40 

2.09 

5.10 

L.53 

L91 

4 .22 

2.42 

4  12 

3. 53 

2.35 

4.99 

3.  .55 


Number  of  days 


+3.42 

-0.24 

-0.  88 

-1-0.16 

+3.  52 

-2.21 

-0.57 

+0.  43 

+1.32 

+0.64 

-L33 

+0. 67 

-1-0.04 

+0.61 

+3.78 

+2. 14 

-1.86 

-0.82 

-1.31 

-t-1.64 

+0.01 

-1.00 

+0.49 

-1.13 

-1.42 

-1.73 

+1.28 

-2. 29 

-1.91 

+l'.40 

-1.40 

+0.30 

-0. 29 

-1  47 

-fl.l7 

-0.27 


15 

13 
10 
17 
17 
12 
16 
16 
12 
15 
10 
15 
14 
13 
13 
10 
13 
21 
15 
19 
15 
9 
15 
13 
11 
20 
19 
15 
19 
19 
15 
19 
14 
16 
18 
11 
17 


II 

8 
11 
11 

9 

10 
11 

11 

13 

11 

15 

13 

12 

12 

13 

13 

9 

8 

12 

9 

12 

14 

13 

14 

15 

7 

9 

9 

7 

8 

10 
8 
11 
9 
8 
11 
9 


•302 
?•-'  o 


5 

10 
10 
3 
5 
9 
4 
4 
6 
5 
6 
3 
5 
6 
5 
8 
9 
2 
4 
3 
4 
8 
3 
4 
5 
4 
3 


9 

6 

6 

9 

10 

13 

10 

4 

8 

5 

10 

U 

6 

8 

7 

5 

6 

8 

4 

5 

7 


10 
8 
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CLIMA.TOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


July,  1926 


stations 


Climatological  Data  for  July,   1926 


Counties 


Amity 

Arkadelpliia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesvillo 

Bee  Branoli 

Bentouville 

Black  Rock 

Blytiieville 

Booueville 

Brinkley 

Calico  Kook 

Oamden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 jj... 

Danville 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs  .... 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grady 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena ... 

Higden  — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index 

Jonesboro 

Junction It-... 

Lambrook 

Little  Reek 

Lutherville.  }i  

Mc  Gehee 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena H 

Morrilton 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff   

Pocahontas 

Portland 

Prescott.  .".'.'" 

Princeton ".".'.' 

Rison 

Rogers \ 

Searcy '." 

Springbank  it....'. 

Story 

Stuttgart  '.!!" 

Subiaco '. 

Texarkana 

Thornburg      ,..'.!!" 

Waldron ",'// 

Warren .'.  ",'." 

Waters "" 

Whitecliffs ■.'■■ 

Wilson 

Wynne '.'..'.'.'. 

Yancopin  ..'. 

State  Means 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

■Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Lincoln 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  .... 

Garland 

Union 

Little  River 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Johnson 

Desha 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Montgomery, ... 

.Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff  

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry .-. 

Scott 

Bradley 

Montgomery.... 

Little  River . 

Mississippi 

Cross 

Desha 

and  Extremes 


W 


700 
250 
145 
700 
277 
700 

1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 
1C2 

1590 
270 
229 

1465 
600 

1451 
457 

2240 
260 
200 
675 
172 
900 

1250 

1052 
193 
445 
377 
600 
]7.i 
275 
345 
182 
155 
357 
775 
148 
315 
277 
600 
235 
229 

1070 

1185 
347 
650 
231 
240 
450 
196 
307 

1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
236 
240 
700 
228 

1050 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit) 


O  03 

£  o 

So 


Precipitation,  inches 


0.S 


79.8 
82.6 
76.1 


81-2 
80..6 
80.9 
81.2 
79. 2 
80.8 


81.6 
81.1 


78.2 
81.6 
72.2 
81.4 
80.0 
77.6 
80.3 
76.4 
80.2 


76-8 
74.6 
78.1' 
83.0 

81.6 
79.4 


80.8 
80.4 
78.6 
81.2 
78.9 

80.0 
80.6 
78.9 
80.6 
79.6 
78.6 
77.8 
82.4 
78.8 
81.5 
77.0 
80. 9« 


82.8 
80.2 
81.8 
80.8 

'83!6' 
75.6 

82.4 


81.0 
81.6 
80.2 
78.8 


81.6 


80.4 
79.6 


0.0 
-)-2.6 
-2.4 


-0.5 
+0.1 
+1.7 
-1.8 
-1.0 


0.0 
+  2.5 


-3.2 
0.0 
-3.3 
-0.1 
-1.3 
-0.4 


--1.6 
-1.3 


-2.6 

+  1^7' 


+0.4 
-2.0 


+0.9 
-1.5 


+0.3 
-0.5 


-0.4 
+0.9 
-fO.4 


-0.2 
-2.0 


-0.7 
+0.5 
-3.1 
-0.9 


+  0.6 
-1.5 
+0.3 
-0.9 


+2.2 
-1.4 

+  1.7 


+  0.3 
t-0.3 
-2.1 


•0.2 


-1.5 
—0.2 


106 
108 
96 


106 
105 
105 
107 
101 
104 


107 
107 


104 
105 

96 
102 
104 

97 
107 

98 
100 


101 
95 
103'' 
107 

105 
102 


106 
105 
102 
103 
102 

ioi' 

103 
105 
101 
102 
103 
100 
107 
107 
106 
101 
102' 


108 
105 
10-5 
103 


108 
97 
109 


103 
106 
103 
104 


103 


101 
103 


109 


50 


15 
15 
14 


15 
15 
15 
15 
15 
15 


15 

15 

14t 

16 

15 

14 

14 

14 

15 


15 
15 
15 
15 
14 

is" 

15 

14 

15 

14t 

14 

15 

15 

16 

15 

lit 

15 


15 


41 
40 
31 


38 
38 
38 
43 
33 
30 


37 
43 


37 
39 
45 
31 
39 
29 
43 
34 
28 


35 
34 
42b 

41 

38" 
34 


36 
37 
43 
30 
33 

"32" 

36 
40 
34 
41 
39 
34 
35 
42 
38 
38 
341 


37 
40 
37 
34 


38 
35 

40 


38 
34 
30 
39 


32 


37 
43 


+0.76 
-2.36 

-1.67 
-1.20 
+2.23 
—0.73 


,51 

.50 
25 

,60 
51 

,54 

.16 
25 

.  16 

,12 

,63 

,50 

.76 
26 

.61 

.02 

.92 
05 

.31  -L83 

.3s'+0.85 
3l|-l.li 
7h;  +  1.54 
811  +  1.54 
99+2.58 
38! +  0.43 
22 

1.16 
0.20 


-0.95 
+1.03 
-2.81 
-1.35 
+  0.66 
-1-08 

-0.30 
-0.55 


+0.48 
-0.73 


4.52 

4.31 

1.29 

0.61 

3.88 

3.471-1.05 

4.33  +0.10 


+0. 12 
-3.03 
-3.19 


+  0.29 
+2.36 


-0.57 
+4.53 


-0.58 
-1.04 
—  1.84 
+2. 11 
+2.77 
-0.24 


+0.54 
—0.61 
-0.06 
+  1.76 
+1.32 


-1.13 
-1.49 
-1.67 
+0.59 
-2.98 
+0.04 
+0.39 
-1.08 
+  1.25 


-2.84 
+0.43 
+  3.07 


-0.41 


+2.44 


+0.41 
-0.27 


L43 
0.82 
1.20 
0.73 
1.60 
4.16 
1.75 
1.58- 
0.59 
1.48 
0.27 
0.83 
0.78 
0.90 
072 
1.41 
L97 
1.05 
0.58 
2.50 
0.68 
1.58 
i.lO 
1.81 
1.19 
1.44 
0.80 
1.94 
0.58 
0.93 
1.24 
0.77 


1.26 
2.20 
0.40 
0.48 
1.05 
1.12 
1.61 

•i.'oo 

2.59 
1.12 
0.65 
0.99 
3.61 
1.20 
1.35 
1.15 
O.HO 
0.55 
3.08 
2.49 
1.20 
1.12 
1.12 
1.40 
2.60 
1.86 
2.60 
3.48 
2.08 
0.87 
1.50 
0.82 
1.82 
1.01 
1.10 
1.77 
0.73 
1.27 
1.70 
0.47 
2.05 
2. 15 
110 
2  12 
1.12 
0.76 
1.15 
4.40 
0.95 
0.52 
4.40 


C3  Qj 


Number  of  days 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


So 
on 


19 
21 
14 
19 
17 
18 
25 
16 
17 
19 

11 

16 
14 
14 
12 
16 
20 
.27 
16 
16 

9 
18 
10 
17 
16 

7 
19 
14 
18 
14 
19 
17 

14 
25 
17 
15 
15 
17 
15 

is 

19 
19 
22 
15 
17 
22 
7 
23 
10 
14 
12 
17 
16 
12 
16 
16 

13" 
26 
20 
16 
17 
12 
9 
18 
18 
11 
18 
21 
22 
19 
17 
21 
15 
16 
12 
19 
12 
17' 
22 
18 
13 
17 


Observers 


2 
2 

14 
2 

n 

8 
1 
11 
10 
9 
19 
8 
10 
11 
18 
15 
7 
2 
10 
15 
16 
10 
13 
12 
13 
23 
9 
11 
12 
9 
5 
12 

17 
6 
11 
8 
15 
11 
10 


3 
10 
3 
5 
5 
4 
4 
3 
1 
7 
7 
6 
1 
0 
4 
2 
5 
1 
6 
3 
8 
2 
2 
1 
3 
6 
1 


0 
0 
3 
8 
1 
3 
6 

ii 

5 
5 
7 
6 
2 
1 
7 
2 
7 
0 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

5 

1 

8 
12 

8 

5 

6 
11 

9 

2 
10 

9 

0 

2 

5 
14 

4 
11 

5 

8 

8* 

3 

6 

9 

5 


sw. 
w. 


sw. 

sw. 


s. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

e. 

sw. 


w. 
sw. 


sw. 
sw. 


se. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

n. 

s. 

sw. 

s. 

sw. 

sw 


sw. 
s- 


sw. 
sw. 
s. 


G.  C.  Thrash. 

P.  J.  Carpenter. 

Carl  R.  Cutting. 

J.  D.   Reeves. 

Mrs.  Lelia  I.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.   S.   Weather  Bureau. 

Vernon  C.  Howe. 

J.  M.  Brooks 

F.  H.  Randolph. 
H,  L.  D.   Whitson. 
W.J.   Copp. 
A.   B-  Quarterman. 
John  C.  Floyd. 
J.    W.  Bishop. 

A.  L.  Stephens. 

E.  K    Corf  1  rev. 
Winfred  D .  Polk 
J.  O.  Yingling. 
C    P.  Evans. 
J    D.  Rilf-y. 
Ben  Johnson. 
J.    M     liieketts. 
J.  J.   Babb. 
Dr.  R.   H.    Hardin. 
Geo.   W.   Nichoalds. 

B.  F.  Graddy. 
University  of  Arkansas 
U.  S.   Weather  Bureau. 
J.  R.  Me  Cuiston. 
T.  J.  Logan. 
W.  R.  Owens. 
Ben  F.  Battenfield. 
p.  T.  Simons 
W    E.   Mc  Vay. 
A.  F.  Stevens. 

G.  L.  Wright- 
James  A.   Burnett. 
Geo.   W.    Baker. 
N.   P.  O"  Neal. 
p.   P.   Patraw. 
J.  L.  Collett. 
H.  D.  Sanderson. 
Benedictine  Sisters. 
J.   A.   Lowderback. 
G.  B.  Lambert  Co. 
U-  S.   Weather   Hureau. 
H-  G-  Lenhardt. 

P.  T.  Simons. 
State  Agri.    School. 
Mrs.  W-  L.   Matthews. 

F.  M.  Daniel. 
C-  N-   Houck. 
Charles  Walton. 
A.  J.  Park. 

E.  W.  St.  John. 
John  Cook 
O.  A.   VVhittington. 
A.  C.  Wilker.son 
June  Thomason 
Isham  Burrow. 
W.   E.  Baker. 
H.   H.  Harlan. 
W.  W.  Wood- 
Miss  Theresa  Scheu. 
Benedicitine  Sisters. 
W.  E.  Edmiston. 

C.  D.  Calhoun. 
Foote  Coleman. 
Mrs-   M.  V.  Tisdale, 
Carl  A.  Starck. 

J.  T.  Bell. 

Miss  Grace  Field. 

S.  C.  Story. 

Adam  F   Buerkle. 

New  Subiaco  Abbey. 

H.  S.  Br.ashear. 

T.  Y.  Powell. 

Dr.  Cheves  Bevill. 

W.  L.  Shide. 

J.  R.   Huddleston. 

Nanrie  O.   Scliii-nier. 

M.  W.  H.  Collins 

E.  O.  Allen- 

W.  E.  Barton. 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  haying  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means.  T.  Less  than  0.01 
Inch  rain  or  melted  snow.  t+Receiyed  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  "."".'.indicatenumberof  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  UPost 
office     addresses   as    follows:-     Junction,  Lillie,  La.:  Lutherville  R.F.I). No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.  1,  Judsonia.  Ark. 


Daily  Kiver  Stages  for  July,   1926 


Stations 


Fort  Smith  ...., 

Dardanelle 

Little  Rock.. 

Pine  Bluff , 

Yancopin 

Danville 


Rivers 

P'lood 

Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Arkansas 

22 

8.6 

7.6 

7.6 

7.3    7.0(  6.3 

5.3 

5.0 

4.7 

5.1 

4.9    5.4 

6.1    6.7 

do 

20 

4.0 

5.0 

5.0 

4.5 

4.2 

3.6 

2.9 

8.9 

2.5 

2.3 

1.8 

2.0 

1.8 

•?.  •?. 

do...... 

23 

1.7 

1.8 

2.1 

2.3 

2.5 

1.5 

1.1 

0.7 

0.2 

0.6 

-0.  2 

-0.7 

-0.9 

-0  <» 

do 

25 

6.1 

6.0 

6.2 

6.4 

6.6 

6.2 

6.0 

5.6 

5.0 

4.7 

4.6 

4.1 

3,6 

3  7 

do 

2il 

12.6 

12.2 

11.7111.3 

10.9 

10.  6 

10. 2 

9.6 

9.1 

8.4 

8.0 

7.8 

7.4 

6,8 

Petit  Jean..,. 

20 

0.6 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

15      16 


10.8110.8 
2.9    .5.5 

-1.0-0.6 
3.4  3.3 
6.4  6.2 
O.2I  0.2 


20 


21 


7.2 
5.0 
3.7 
8  8 
10.1 


6.9 
4.3 
2  8 
7.5 
12.4 
0.2 


22      23      24 


25 


6.3 
4.0 
2.0 
6.7 
11.9 
0.2. 


5.9 
3.6 
1.4 
6-2 
10.8 
0.3 


5.5 
3.2 
1.0 
5.9 
10.0 
0.3 


26 


27    «28      2J      30 


5.5 

7.6 

7.9 

6.5 

2.6 

3.4 

2.6 

4.1 

0.3 

-0.1 

0.0 

0.6 

5.1 

4.7 

4.3 

4.4 

8.6 

8.2 

7.7 

7.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

5.6 
3.4 
1.3 
4  6 

7.0 
0.2 


.^»sssaac6ss>: 


July,   1926 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


ilico  Rock. .. 

atesville 

ewport 

am  No.  1  .  .. 
eorgetown . . . 
larendon     ... 

lilbert 

lorning  

Hack  Rock   .. 

'atterson 

.rkadelphia  . 

'amden   

'ulton 

pringbank . . . 
Vhitecliffs.... 
"larked   Tree. 

teleua 

irkausas  City 


Kivers 


Flood 
Stage 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19     20      21      22      23      24     25      26      27      28     29      30      31 


White 

...do 

...do 

Little  Red.. 

White 

....do 

Buffalo.   .. 

Black 

....do 

Cache 

Ouachita.  . 

...do 

Red 

....do 

Little    

St.  Francis 
Mississippi. 
,...do 


18 
23 
26 

22 

30 
30 
U 
14 
9 
18 
30 
28 
37 
28 
17 
44 
48 


U.9|  0.8 
5.4  5.6 
2.3|  2.0 


■I.  A 
2.0 
9.3 
3.5 
5 

2.2 
3.3 
-0.3 
4.3 
8.9 
9.5 
1.0 
3 

IS.  4 
21.9 


2.4 
2.0 
9.2 
3.5 
5.8 
2.1 
3.3 

-0.4 
4.4 
8.7 
9.5 
0.9 
3.0 

17.8 

21 


0.7 

0.3 

0.7 

(1.  3i 

U.O 

-0.  li 

0.4 

0.1 

0  2 

0.3| 

0.4, 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.  11 

0.1 

0.1 

0.0 

-0.1 

-O.I 

-0.1 

0.0 

0.1 

0.1 

-0.1 

5.5 

5.4 

5  1 

5.3 

5.0    5.II  4.8 

5.1    4.8|  4.8    5.1 

5.0 

4.9 

4.8 

4,8    4.9| 

4.8 

4.8 

4.7 

4  6 

4.7    4.71  4,7 

4.7 

4.9 

4.7 

1.8 

1.8 

1.8 

1.6 

1.6 

1.7    1.7 

1.7    1.7|   1.7    1.5 

1.5 

1.4 

1.4 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.4 

-2.4 

-2.4 

-2.4 

-2.4 

-2.4 

-2.0 

-2. 0 

-2.2 

-2.3-2.3 

-2.3 

-2.4 

-2.4 

-2.4 

-2.4 

-2.4 

-2,4 

-2.4 

-2.  5 

-2.  5 

-2.5 

-2.5 

-2.5 

-2.0 

-1.3 

-1.5 

1.9 

1.7 

1.5 

1.3 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.)     1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.7 

0.6 

(1.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.3 

9.1 

9.0 

8.9 

8.7 

S.6 

8.5 

8.1 

8.4 

8.4i  8.4 

8.4 

8.3 

8.2 

8.1 

8.0 

7.9 

7.8 

7.8 

7.7 

7.7 

7.6 

7.5 

7.5 

7.5 

V.5 

7.5 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.3 

3,3 

3.3 

3.3 

3.3    3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

5.8 

5.7 

5.  7 

5.  7 

5.7 

5.7 

5.S 

5.8 

5.8 

5.8 

5.7 

5.7 

5.7 

5.6 

5.6 

0.0 

5,5 

5.5 

5.4 

5.4 

5.3 

5.3 

5.3 

5.4 

5.6 

5.8 

•>..  0 

2.0 

2.0 

2.3 

2.5 

2.3 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

3.5 

3.0 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3."- 

2.9 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.5 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

2,2 

2,2 

2.2|  2.1 

2.1 

-0. 5 

-0.6 

-0.6 

-0.7 

-0.6 

-0.3 

0.0 

-3.1 

-0.4 

-0. 3 

-0.4 

-0.3 

-0.6 

-0.6 

-0.7 

-0.7 

-0.6 

-0.7 

-0.7 

-0.  3 

-0.3 

-0.6 

-0.4 

0.4-U.l 

0.0 

4.4 

4.3 

4. '2 

4.2 

3.9 

3.9 

3.  9 

3.8 

4.2 

4,4 

4.6 

i.i 

4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

4.0 

4.0 

4.3 

4.5    4.5 

4.5 

8.0 

8.4 

8.2 

8.4 

8.7 

8.7 

8.1 

7,9 

7.8 

8.1 

9.6 

10. 2  12. 8 

10.4 

16.8 

15,8 

15.3 

13,8 

12.1 

10.8 

9.8 

11.3 

12.9 

16. 1II8.2 

21.4 

9.2 

9.0 

9.0 

9.0 

K.9 

8.9 

9.2    9.H 

9.;i 

9.3 

9.6 

9.9  10.4:14.0 

18.0 

19.2 

18.2 

16.8 

15.4 

14.0 

13,0 

12.2 

13.1 

15. 1:1 8.1 

21.5 

0.8 

0.6 

0.0    0.5 

0.5 

0.8 

0.0    0.6    0.6 

0.5 

1.0 

2.  1    2.  3    6. 8 

6.5 

5.2 

4.2 

4.0 

3.2 

3.8 

3.1 

4.3 

5.2 

8.0:11.0 

13.7 

3.0 

3.0 

2.9    2.8 

3.0    3.1 

3.0    2.9    2.8 

2.8 

2.7 

2.7    2.7    2.6 

2.6    2.6 

2.6 

2.6    2.5    2.5 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3    2.6 

2.6 

16.8 

1.5.6 

14.0113.  5 

12.5  11.5 

10.  8  10. 1    9.  4 

8  9 

8.6 

8.6    9.2  10.4 

11.8  12.7 

12.9 

12.6  11.8  10.6 

9.5|  8.4 

7.7 

7.2i  7.-C 

6.9 

2I.2I20.4I19.5II8.5 

17.4  16.4 

15.3  14.  1  13.3112.  5lll.7lll.2.1i).9lll.l 

II.8I3.4I14.3 

15.0  15.5  15.4IU. 6113.9 

12.1 

11. 1  10.  4 

9.9 

-0.1 
4.5 

1.6 

-1.9 

0.6 

7.6 

3,1 

6,1 

2.8 

2.0 

-0.2 

4.8 

22.8 

24.8 

14.5 

2,  P 

6.0 

9.2 


0.1 
4.5 
1.4 
2.0 
0.6 
7.7 
3.1 
5.9 
2.7 
1.8 
0.5 
4  7 
21.1 
24.5 
13.0 
2.7 
5.6 
8.7 


Daily  Precipitation  for  July,   1926 


Drainage- 
basin 

Day  of  month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

imity 

Lrkadelphia        Illl 
Arkansas  City 

Ouachita. 
Desha        

•   •• 

.05 

1.43 
.04 

'.'36 

05 
.01 
.04 
.16 
.15 
1,48 
T. 

'.'29 
.50 

'!27 

'•'io 

.01 

i.'ie 

'.'si 

'.'96 
'.'45 

.29 
.02 
.41 
.08 
.06 
.01 

■f.' 

.59 
.03 
.03 
.83 
.76 
.01 
.06 
.12 

'.'25 

.... 

.23 

".'is 

.04 
.11 
.01 
.01 
.16 
.55 

".'04 
.17 
.47 
T. 
.50 

"()h 

.08 
.22 

.60 

";67 
1.20 

.24 

.24 
.82 
.80 
.12 
.55 

i."58 
.28 

1.06 
.06 
.05 
.73 
.32 
.35 
.12 

i."65 

T. 

.41 

•  68 
1.58 

.68 
1.42 

1.20 
.08 

.15 

4.51 

1   .50 

White 

.13 
T. 

'.'48 
.07 
T. 

'.'26 

i.'4i 

.35 

I'eo 

2.03 
1.75 

.... 

'.78 

'.'72 
.36 

1.11 
.01 

"."ii 

4  25 

rtalesvillo"!!'..'.'lill 

^ee  Branch  

Bentonville  .  .♦. 
ilack  Rock.  ...Illl 

ilytheville 

io'oneville 

Jrinkley     ill! 

Calico  Rock      Illl 

Camden llli 

"Jenter  Point 

Clarendon  Illl 

Olinton 

White        .     .. 

T. 
T. 

;45 

.06 
T. 

'.'29 

.14 

•  73 

"."14 
T. 

"."56 
T. 

"."49 

i."97 

't.' 

'."63 

"."64 
'."67 

1.60 

....  .... 

.10 
T, 

"t," 

".29 

'.'64 
"t," 

T. 
.06 
T, 
1.47 
T. 
.35 
.27 

?  51 

Arkansas  

White 

Mississippi 

Arkansas 

White....     ... 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White 

'.'28 

':28 

.'64 

.31 

'!65 

'.'•29 

'.'(32 
.50 

■.'i2 

','63 

.01 

".'ii 

T. 
T. 

.24 
.22 

'.'ig 

'.50 

".'62 

T, 

.01 
1.81 

i."4.i 
.03 
.29 
.15 
T. 
T. 
T. 

".oh 

T. 

.18 

.32 

.27 

.14 

'.'io 
"".35 

T. 
"."94 

"."38 
.16 

't.' 

.01 
.07 
.77 
.15 
.15 

't'." 

'."87 
T. 

".'is 

.04 

'i'"," 

'."56 
.32 

.04 
1.19 

't'.' 
T. 
.15 
.40 
T. 
T. 

T, 

.40 

".■35 
.01 
.08 
.03 

■■54 

"."is 

T. 

.58 

"•68 
']'. 
.01 
T. 

"."63 

6.54 
3.16 
2.25 
2.16 
5.12 
0.63 
2.56 
4,76 
2  ?6 

White 

Arkansas .... 
White      

"'.80 

.34 

"t".' 

2.  61 

Conway  

Corning  

Dam  No.   1 Illl 

Danville      ....  fC 
Jardanelle    ...Illl 

3.02 
2  92 

White    

T. 

■  60 

T 
T, 
2.50 

.■57 
.02 
.11 
.15 

.'80 

.08 

.58 

T. 

T. 

.32 

.10 

'."04 

'.'78 

.'63 
.31 

.'29 

'.'38 
.19 
.10 
.6't 

L05 
.19 
.88 

'.'25 
.07 
.50 
.71 
T. 
.22 

■'6.5 
'.'46 

'.'is 
.... 

'.'62 
'.'i() 

,10 
.15 
.13 

".'35 
.20 
.  10 
.25 
.38 
.04 
.12 

3,05 

1,31 

* 

.26 
.11 

'128 

.'65 
.59 

'.'io 
.,55 

f.' 

.89 
.10 
.69 
.08 
T 

.08 

4  38 

3? 

T, 

T. 

2.  31 

White 

i=,78 

El  Dorado    ....Illl 

Ingland     

iurfka  Springs 
Jvening  Shade. . 
Fayetteville 

Ouachita . 

Arkansas  .... 

White 

White        

'."64 

.56 
'.'26 

.30 

1.10 
.55 

.... 

T. 

4.81 
4.99 
4,38 

'.'ei 

.30 
.48 

".'65 

.18 

T. 
1,33 

.40 

T, 
1.24 

.15 

3, 22 

White 

.42 

,44 

.M 

.93 

T. 

.10 

'.'■27 

.02 

2,96 

3.64 

freeman  Sprgs.l  II 

Pulton    Ill 

Seorgotown    ..1  11 
Qilbert Ill 

.06 
.33 

.33 
"  .''3 

.18 
.14 

.07 

2.93 

tied         

T, 

3.89 

White    

1  .91 

W  hite 

.... 

.77 

T. 

.03 

1.64 

— 

Re<l   

Arkansas 

.06 

.51 
.50 
.27 
.02 

'!65 

2.'26 
.22 

.99 
.93 

.... 

.72 
.68 

".40 

.38 
'•'63 

.38 

T. 

.03 

.08 

.04 

■y 

.02 

.10 
T, 

1,26 

4.  .52 

ji'avetle 

T. 

.27 

T, 

.09 

.07 

.36 

T. 

■1.  31 

■05 

1.29 

Helena                illl 

T, 
.55 
.70 
.19 

.01 

T." 

.06 

.10 
.65 

i'.ei 

.48 

.'2i 
.23 

0.61 

\\\\\tQ... 

T, 

.12 

..53 

.30 

1.12 

.29 

••■• 

'.'49 
.37 

•  23 
.26 
T. 

.15 
"■21 

LOS 
.54 

3.88 

Red 

T. 
.10 

3,47 

iot  Springs 

huttig 

toufsboro Hi! 

function 

:.ambrook,.    ...||II 
Little  Rock.*. 

Lnttiftrville    

bIcGeUee *- 

Ouacliita 

.49 

4,  33 

White 

.01 

.28 

75 

.02 

.31 

T. 
.64 

.... 

.02 

88 

.01 

.07 
.31 

.01 

'.'98 
•  6(> 
1, 

"."68 
11 

.24 

'.'62 
'.'62 

.05 

1.12 

.25 

.46 

1.30 

59 

2.59 
.82 

.01 

3,85 

Ouachita 

T, 

1.09 

.31 
T.' 

6,43 

White 

65 

1,50 

Arkansas • 

Arkansas.  ...  . 

.12 

.07 
1.4(1 

.15 
3  61 

1.2(1 
.30 

.28 
1.65 
2.49 
.01 
.01 
.05 

.09 

i'is 

,03 
.55 
.01 

.'36 

'.'3(1 
.06 

T. 

..56 
.41 
.32 
1.35 
.35 

T. 
T, 

.04 
1.14 

.18 
1.13 

.10 

.97 
.02 

.96 
.11 
T. 
.13 
.12 
30 

".'64 
T. 

'.'ie 

.05 

i.'iii 

T. 

tV 

"!25 
.32 
.36 

i.'so 

.09 
•  13 

3.42 
8,03 

2.97 

Red 

'."is 

.47 

'."2.5 
.07 
.12 
.05 

1.05 
.15 

1.12 
.34 

2."  60 
1.86 
.40 
3.48 
.03 
.34 
.86 

.13 

.65 

'.'(14 
3.08 

3.62 

Malvern Ill 

Mammoth  Spg.  illl 

Marianna 

Marked  Tree    .  IIH 

Vfarshall 

Mena Illl 

Ouachita 

White . 

Mississippi 

Mississippi..  . 

White     

Ouachila 

Conway 

Ouacliita , 

White 

'.'24 
.46 

'.'is 

'.'65 
"67 

■ 
^27 

'.'so 

2.87 
2.  S3 
1,86 

.60 

T, 

T, 

i'n7 

T, 

.48 

1.20 

.90 

.42 

't" 

.68 
.12 
.24 

.04 

.03 
T. 

.19 

5.51 

9' 

6,04 

.03 

.03 
.19 

i.'io 

.05 

.28 

.03 
.55 

4,29 

Morrilton 

Mount  Ida    

■Jewport    Ill' 

2.4; 

.40 

1.12 

.14 

.07 

.20 

.50 

4. 06 
2.55 

.40 

.26 
.33 

.07 
.03 

'.M 

.35 

3. 50 

1.17 

'.he. 

.04 
1.50 

'.'io 

".H\ 
.03 

'.'46 
.13 
T. 
.18 
.81 

30 

2.00 

.30 

.06 

'.'63 

.40 

.30 

.13 

T. 

.17 

6.11 

White. .......  . 

.52 

4.48 

Piggott 

Pintlall     

.66 

.80 
.05 
.75 

'.'69 

'.'ie 

.68 
.13 

'.'65 

.18 
2.08 

'.'i4 

'.'69 

6.24 

Wliite 

'.'62 

.37 

.87 

.01 
.01 

3.48 

Pine luuff  ....:: 

I'ociihon tfts. . .    . . 

Arkansas 

White 

■02 

.04 
.  15 

".42 

.26 
.18 

i.'is 

.25 

".■32 
2.15 

".■57 
.20 

.11 

.'45 
.04 

.19 
17 

2.39 

3,03 

Portland    Ill 

Prescott     Ill' 

Princeton     ....llli 

Rison    

iiogers 

3earcy 

Springbank   ...IIP 

Story Ill 

Stuttgart  Illl 

Subiaco 

fexarkana     ...ill 
fhornburg 

Ouachita 

Ouacliita...    . 
Ouacliita   .... 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

.\rkansas 

Red 

Arkansas 

.... 

•••• 

.02 
''24 

.... 

'.'72 

2!i2 

.82 

i.'oi 

'.'5i 
.04 

".29 
.55 

'!i4 
.36 

'.■'ic 

44 
1,82 

".60 
.50 
.02 
.38 
.30 

'.'so 

.26 

1.10 

.76 

'.'76 
1.15 

..51 
.12 

.17 
T. 

i'.bi) 
'tV 

'."28 
'■46 

'.'is 

.02 
.22 

.41 
07 

.10 

03 

■."2i 

2,«3 

.02 

.25 

.20.... 

3.71 

.40 

1,41 

.50 
.03 

'.'67 

".04 

.60 

.51 

.06 

T. 

.16 

.10 

'.'62 
•  05 
.9(1 

1.70 

'.'65 

'.'io 

.18 

.10 

'.'2(j 
T 
,35 
.05 
T. 
.10 
.05 
T. 

i.'77 
.04 
.05 

.50 
'.'if. 

.28 

'.'01 
T. 

'."35 

i.'oe 

•  40 

1.10 

.12 

.80 

.30 

.47 

2.0s 

"."46 
.04 

3'> 

3.34 

i.'27 

.•50 
.26 

't." 

"."08 
".'25 

'!l5 

'.'73 
T. 

".m 

,05 

4.50 
1.41 
4.83 
4.08 
1.04 
3.81 
6.49 
3,48 

Arkansas   .... 

1.12 

6.21 
3.02 
1.91 
4.58 
5.72 
4.19 
1.19 

IVarron Illl 

Waters Illl 

A'hilecllff.s Illl 

lyjlson           

.50 

.26 

.27 

Red  . 

.81 
.15 
.23 
.12 

.87 

r. 

.44 

.27 

.48 

.46 

.50 

.05 

i.'oo 

.  60  4.  40 
T.      .  63 

.■'■' 

.63 

'."64 

T." 

.05 

.10 
.02 

.60 
.10 

T, 

.27 

.95 

fancopin  Illl 

Arkansas 

.02 

.10 

.52 

.... 

T, 

K-:>$'i;.;.-' ■■.-."-'■  ■ 

N^>^^;'>;'^ ' 


'recipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  'For  24  hours  ending  midnight.  1)  For  24  hours  ending  7  a.  m.  T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

t  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


July,  1926 


Diily  Tamperaturea  for  July,     1936 


Stations 


14 


15 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26     27 


28     29 


30     31 


Batesvine$» i  ^^SZS 

BentonviUe j  M-™ 

Bee  Branch \f^^^^^ 

i  Maximuui 


Blytheville. 


I  Minimum 


Boonevill* (Maximum 

I  Mimmum 

Brinkley |  ^-imum 

Co-Uco-Roem IJfSum 

Cam<Jen«$ j  ^^SSuS 

Center  Point j  Maximum 

(  Maximum 

■  )  Mimmum 
j  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 


Conway 

Corning 

Dardanelle. . 


102,  103 
68      60 


Dumas (Maximum 

(  Minimum 

Button Maximum 

I  Mimmum 

El  Dorado Maximum 

(  Minimum 

England Maximum 

j  Minimum 

Eureka  Springs....  j 
Evening  Shade j 


Maximum 

Minimum 

I  Maximum 

Minimum 


FayettsvIUe Maximum 

(  Mimmum 

Fort  Smith Maximum 

(  Minimum 

Grannls Maximum 

(  Mimmum 

Sravette Maximum 

j  Minimum 

Harrison Maximum 

)  Minimum 

Helena Maximum 

(  Minimun. 

Hope  j  Maximum 

I  Minimum 

Hot  Springs Maximum 

)  Mimmum 

Jonesboro \  Maximum 

)  Minimum 
Junction Maximum 

(  Minimum 
Lambrook.  % Maximum 

i  Minimum 
liittle  Rock Maximum 

)  Minimum 
Lurton Maximum 

)  Minimum 

Lutherville Maximum 

)  Mimmum 

Magnolia Maximum 

(  Minimum 

Malvern Maximum 

(  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 


91 
64 
104 
70 
100 
71 
101 
64 
100 
72 
106 
68 
94 
64 
98 
71 
102 
69 
104 
69 
96 
69 
101 
67 
90 
54 
97 
66 
99 
67 
9'2 
65 
104 
67 
91 
61 
95 
67 
94 
6i 
90 
58 
101 
61 
104 
70 
98 
60 
96 
68 
10-2 
71 

loo 

63 

98 
65 
97 
74 
92 
70 
9i) 


Mammoth  Spg.. 
Marianna 


Marked  Tree$$ S  Maximum 

j  Mimmum 
Marshall Maximum 

)  Minimum 
Mena .     (Maximum 

(  Minimum 
Mount  Ida Maximum 

(  Minimum 
Newport S  Maximum 

(  Minimum 
Osceola (Maximum 

/  Mimmum 
Ozark  S  Maximum 

)  Mimmum 
Pine  Bluff.. .  Maximum 

(  Minimum 

Pocahontas Maximum 

(  Minimum 
Portland. . . .  S  Maximum 

(  Minimum 
Prescott (Maximum 

)  Minimum 
Rison Maximum 

(  Minimum 
Rogers \  Maximum 

(  Minimum 
Searcy S  Maximum 

)  Minimum 
Stuttgart \  Maximum 

(  Minimum 
Subiaco Maximum 

)  Minimum 
Texarkana Maximum 

(  Minimum 
Thornburg S  Maximum 

(  Minimum 
Warren (Maximum 

(  Minimum 
Wilson (Maximum 

)  Minimum 
Wynne.  i  Maximum 

(  Mi  ni  mum 


95 
72 
96 
67 
98 
68 
99 
72 
101 
69 
9' 
64 
96 
62 
99 
59 
10) 
73 
95 
65 
97 
65 
101 
70 

100 

69 

101 
65 
90 
65 

104 
68 
91 
59 

102 
70 

101 
68 

101 
68 
96 
60 
98 
64 
100 
68 
98 
79 
100 
72 


93 

67 
105 

69 
105 

72 
102 

64 
103 

68 
107 

67 

96 

67 

99 

72 
103 

67 
IOC 

75 
100 

70 
102 

68 

91 

55 

99 

72 
100 

66 

94 

71 
106 

68 

92 

66 

96 

70 

9G 

63 

90 

61 

103 

61 

106 
71 

100 

68 
99 
68 
101 
73 
99 
67 

65 
98 
75 
93 
68 

100 
69 
96 
68 
97 
67 

104 
68 

101 
71 

102 
71 

102 
63 
93 
66 


105 
67 
95 
68 
108 
70 
106 
74 
103 
65 
104 
70 
107 
66 
98 
7u 
102 
72 
104 
70 
107 
70 
101 
70 
104 
72 
96 
51 
101 
76 
103 
70 
96 
71 
107 
69 
95 
71 
97 
72 
98 
68 


68 

103 

62 

107 

73 

102 

67 

101 

71 

106 

76 

101 

68 

98 

68 

102 

76 

94 

70 

101 

74 

100 

71 

103 

69 

105 

68 

100 

73 

100 

74 

102 

63 

100 

69 

100 1  105 


106 

68 
96 

65 
105 

72 

94 

73 
104 

68 
105 

76 
106 

66 
101 

72 
104 

75 
107 

73 
103 

71 
102 

72 
105 

72 

96 

55 
102 

76 
104 

70 

97 

69 

ion 

69 
98 
64 
100 
71 
101 
70 
94 
60 
102 
62 
105 
74 
105 
66 
102 
72 
104 
73 
105 
71 
102 
65 
103 
73 
97 
72 
102 
71 
101 
71 
103 
69 
101 
68 


101 

69 

95 

68 
105 

73 
101 

67 
105 

73 

99 

68 
105 

68 

92 

70 

98 

71 
101 

71 

96 

68 
104 

74 

96 

70 

96 

61 

97 

71 

97 

68 

95 

72 
104 

67 

96 

69 

97 

76 

98 

65 

95 

64 

101 
65 
99 
70 

100 
74 
95 
69 
96 
67 
95 
70 

100 
69 
95 
73 
07 
70 

101 
72 
93 
71 
96 
70 


61 

103 

73 

10) 

66 

98 

66 

102 

71 

102 

68 

104 

67 

98 

69 

105 

69 

94 

60 

103 

68 

101 

67 

102 

70 

98 


63 

104 

74 

100 

62 

99 

67 

105 

74 

105 

70 

105 

71 

101 

72 

105 

73 

96 

68 

106 

71 

103 

73 

102 

74 

100 

70 

103 

75 

101 

76 

101 

75 

103 

70 


99 

76 

94 

66 

102 

63 

99 

70 

107 

66 

106 

74 

97 

60 

I02 

68 

108 

73 
100 

71 
104 

7'. 
103 

80 
108 

73 

97 

62 
109 

72 
103 

74 
105 

72 
103 

71 
103 

74 
103 

74 

96 
70 

100 
74 


69 

97 

75 

98 

72 
103 

71 

98 

70 
103 

68 

98 

71 

92 

66 
102 

75 
100 

72 

99 

64 

97 

71 

98 

81 

105 
70 

95 
65 
99 
69 
96 
69 

106 
75 
99 
73 

104 
71 
98 
70 
92 
67 
95 
65! 


100 

70 

94 

71 
102 

76 
100 

74 
102 

69 

99 

71 
101 

7( 

95 

72 

96 

70 
103 

73 
103 

71 
102 

72 
100 

70 

96 

62 

97 

74 

98 

72 

96 

76 

95 

69 

98 

69 

98 

74 

96 

64 

93 

6-2 

101 
691 

100 
72 

104 
70 
96 
70 

100 
73 
97 
71 
97 
68 
95 
74 
93 
69 

100 
67 
97 
70 
97 
72 
98 
69 
97 
70 
94 


97 
76 
95 
66 

101 
67 

100 
74 
95 
58 
99 
70 

101 
74 

103 
67 

103 
71 
97 
73 
99 
73 
95 
68 
103 
73 
98 
72 
103 
74 
98 
70 
99 
71 
97 
73 
94 


95 
69 
92 

69 
102 

70 
95 

72 

98 

72 

98 

69 

94 

71 

91 

72 

94 

70 

97 

72 

96 

71 

98 

72 

98 

72 

91 

63 

95 

74 

97 

69 

91 

68 

91 

70 

92 

68 

95 

73 

93 

65 

92 

67 

9(1 

66 

97 

7(1 

97 
73 
94 
70 
88 
6^ 
98 
72 
98 
65 
94 
72 
91 
67 
91 
67 
93 
72 
97 
71 
88 
69 
91 
70 
90 
70 
92 


93 

67 

95 

68 

97 

72 

93 

64 

98 

71 

99 

74 

93 

69 
100 

73 

95 

74 

99 

73 

94 

66 

101 
71 

99 
68 

100 
72 
97 
72 

liiO 
71 
95 
74 
92 
76 
921 
70i 


72 

87 
65 

8; 

6i 

91 

67 

98 

70 

94 

75 

87 

71 

90 

70 

loo 

73 
88 
69 
89 
72 
82 
67 
88 
69 
92 
76 
92 
71 
90 
69 
91 
73 
90 
70 
80 
72 
88 
68 
88 
70 


92, 
74 
89 
65 
95 
75 
93 
73 
95 
80 
93 
75 
9' 
75 
94 
76 
94 
75 
95 
77 
91 
71 
93 
70 
98 
74 
85 
66 
96 
72 
95 
75 
87 
66 
90 
71 
88 
66 
93 
67 
89 
71 
88 
64 
95 
67 
100 
76 
9 
76 
92 
76 
9? 
74 
101 
74 
93 
74 
92 
76 
85 
62 


75 
94 

76 

94 

75 

94 

75 

93 

76 

91 

74 

91 

72 

90 

75 

93 

76 

90 

77 

92 

67 

94 

75 

97 

77 

93 
70 

98 
74 
95 
77 
98 
75 
89 
66 
96 
77 
95 
74 
95 
79 
9(1 
76 
91 
76 
96 
76 
92 
75 
92 
75 


85 

66 

94 

62 

89 

69 

89 

60 

92 

74 

84 

64 

91 

66 

88 

66 

90 

67 

93 

73 

95 

67 

91 

68 

88 

69 

91 

72 

91 

71 

90 

67 

99 

70 

83 

64 

98 

72 

90 

78 

91 

68 


63 

87 

66 

9' 

58 

87 

68 

90 

70 

89 

65 

94 

67 

93 

60 

90 

70 

84 

51 

89 

72 

89 

65 

85 

57 

90 

58 
83 
58 
87 
67 
86 
60 
87 
55 
87 
55 
93 
68 
S9 
70 
88 
65 
87 
65 
93 
68 
87 
61 
87 
70 
88 
59 


92 

56 

76 

61 

92 

60 

90 

56 

87 

62 

90 

60 

91 

59 

89 

62 

91 

66 

90 

62 

94 

57 

87 

56 

92 

59 

80 

53 

91 
65 

91 

59 

82 

60 

84 

68 

79 

58 

85 

65 

87 

62 

87 

57 

86 

55 

95 

58 

94 

64 

87 

62 

91 

59 

94 

62 

88 

55 

86 


62 

86 

70 

89 

67 

87 

61 

90 

61 

87 

58 

85 

68 

84' 

64 

891 

62 

88 

04 

SO 

52 

88 

64 

92 

71 

88 

65 

89 

72 

94 

61 

91 

70 

84 

56 

94 

66 

88 

66 

93 

65 

90 

62 

86 

67 

89 

71 

86 

64 

89 

63 


62 

87 

57 

90 

61 

84 

66 

84 

59 

88 

60 

88 

58 

92 

60 

88 

69 

86 

64 

93 

64 

88 

56 

94 
62 

90 

63 

95 

63 

77 

59 

94 

59 

89 

59 

90 

63 

92 

63 

86 

61 

90 

65 

87 

571 

88 

59I 


85 

53 

86 

68 

84 

68 

85 

66 

82 

67 

85 

69 

94 

67 

82 

66 

88 

70 

84 

69 

86 

68 

85 

60 

81 

61 

87 

67 

83 

7( 

86 

75 


63 
89 
63 

87 

66 

84 

62 

80 

57 

84 

64 

82 

62 

83 

65 

74 

54 

78 

56 

82 

67 

87 

63 

82 

5-. 

83 

62 

86 

52 

81 

50 

79 

62 

84 

58 

84 

57 

80 

52 


83, 

50 

8O! 

56 

99 

54 

88 

52 

86 

54 

87 

51 

90 

51 

83 

53 

83 

60 

86 

53 

87 

52 

83 

49 

87 

50 

79 

47 

81 

60 

86 

50 
81 
56 

91 

55 

81 

54 

86 

59 

82 

51 

80 

53 

84 

49 

93 

52 

84 

66 

84 

54 

85 

54 

83 

51 

85 

42 

8a 

60 

78 

57 

82 

56 

83 

57 

86 

53 

85 

52 

86 

53 

89 

52 

85 

51 

82 

52 


90 
53 

84 

57 

95 

55 

91 

58 

90 

55 

93 

55 

93 

55 

88 

57 

87 

62 

91 

54 

91 

52 

85 

49 

92 

58 

81 

4' 

90 

59 

91 
52 

85 

61 

95 

58 

85 

55 

88 

61 

89 

54 

84 

55 

91 

5'l 

96 

55 

90 

58 

89 

55 

88 

58 

87 

56 

89 

50 

89 

61 

81 

61 

86 

58 

89 

58 

90 

54 


98 
57 
91 
62 

100 
62 
98 
60 
96 
61 
96 
62 

100 
5 

92 
62 
92 
67 
9' 
61 

100 
57 
92 
55 
95 
62 
88 
51 
93 
65 
96 
60 
90 
63 
99 
61 


58 

91 

56 

90 

60 

87 

57 

95 

60 

85 

55 

93 

54 

92 

54 

89 

57 

92 

57 

811 

53 

90 

60 

87 

67 

89 

52 


61 
90 
61 
93 
57 
92 
57 
91 
60 
96 
61 
92 
56 
90 
59 
93 
54 
96 
58 
93 
55 
91 

98 

61 

9( 

58 

92 

59 

90 

62 

99 

61 

82 

56 

97 
58 
96 
58 
92 
60 
92 
67 
91 
52 
93 
61 
92 
58 
87 
52 


93 
66 
91 
58 
89 
58 
97 
57 

102 
62 
94 
63 
93 
62 
96 
62 
95 
63 
94 
58 
94 
68 
89 
68 
90 
64 
91 
62 
95 
61 
98 
58 
97 
64 
97 
65 
98 
56 
92 
60 
94 
57 
97 
59 


99 

60 

90 

64 
101 

65 

99 

58 

97 

62 
100 

62 
100 

61 

93 

61 

94 

69 

96 

62 
103 

63 

94 

58 
100 

63 

86 

53 

96 

65 

98 

60 

90 

67 
102 

62 

89 

61 

94 

67 

91 

59 

88 

58 
98 
58 

102 
64 
95 
63 
94 
64 
98 
68 
93 
65 
96 
59 
96 
72 
88 
67 
92 
66 
94 
63 
98 
63 
97 
60 
97 
63 
97 
64 
96 
62 
92 
62 
95 
57 


100 

61 

92 

64 
103 

65 
100 

66 

97 

63 
10) 

63 
101 

62 

93 

64 

92 

71 

99 

65 
103 

61 

95 

69 

99 

66 

89 

53 

95 

69 

99 

64 

93 

64 

94 

70 

92 

61 

95 
68 
90 
64 
91 
59 
99 
58 

104 
65 
99 
68 
95 
6' 

101 
65 
92 
66 
96 
61 
95 
72 
90 
68 
98 
67 
95 
70 
98 
65 
100 
62 
96 
65 
94 
67 
99 
62 
93 
63 
96 
59 


92 

70 

86 

72 
100 

72 

97 

73 

90 

74 

94 

71 

93 

66 

87 

73 

85 

72 

90 

71 
lf'5 

73 

97 

65 

93 

72 

81 

64 

90 

68 

91 

71 

88 

68 

97 

70 

89 
70 

90 

75 

86 

68 

85 

69 

89 

67 

99 

71 

91 

72 

86 

72 

98 

65 

89 

67 

94 

69 

86 

70 

80 

66 

87 

72 

85 

72 

89 

73 

93 

70 

94 

73 

96 

68 

93 

73 


63 

99 

59 

96 

65 
101 

66 

57 

62 

97 

64 

93 

65 
101 

65 

91 

59 
101 
61 
99 
62 
98 
65 
95 
63 
85 
60 
95 
66 
96 
65 
95 
52 


64 
100 

66 

97 

65 
101 

09 

99 

61 

99 

69 

94 

68 

99 

69 

94 

60 

103 

63 

100 
65 
98 
66 
95 
06 
99 
63 
95 
69 
98 
66 
96 
62 


7) 

86 

7' 

94 

73 

96 

62 

88 

71 

89 

72 

96 

69 

90 

69 

87 

73 

96 

72 

87 

69 

94 

72 

92 

71 

93 

74 

86 

71 

92 

71 

93 

71 

95 

74 

95 


71 

93 

68 

96 

72 

92 

58 

95 

71 

78 

63 

91 

71 

92 

69 

84 

67 

96 

70 

83 

68 

81 

72 

85 

68 

83 

66 

85 

64 

101 

68 

87 

71 

91 

69 

99 

71 

90 

72 

95 

6' 

89 

7' 

82 

65 

84 

68 

87 

71 

95 

70 

93 

72 

94 

69 

97 

70 

9( 

68 

84 

7 

92 

68 

96 

72 

95 

64 

89 

75 

91 

71  ( 

95 

7y 

95 

71 

87 


94 

67 

85 

65 

99 

72 

93 

71 

89 

71 

95 

70 

93 

70 

88 

70 

89 

70 

94 

72 

95 

71 

87 

64 

98 

71 

85 

60 

89 

71 

93 
70 

92 
64 

92 

67 

89 

66 

88 

72 

86 

69 

86 

62 

92 

65 

97 

70 

90 

70 

88 

70 

93 

70 

89 

67 

94 

(» 

SO 

71 

86 

67 

88 

69 

89 

70 

95 

70 

91 

69 

90 

71 

95 

72 

95 

69 

85 

67 

91 

68 

96 

69 


92 

67 

90 

68 
100 

69 

96 

71 

89 

70 

90 

71 

95 

70 

83 

70 

87 

69 

92 

71 

96 

72 

93 

63 

95 

73 

86 

63 

89 

71 

91 

70 

92 

67 

86 

70 

86 

67 

89 

72 

8' 

66 

87 

66 

96 

65 

97 

72 

86 

70 

86 

69 

94 

72 

91 

68 

9: 

68 

88 

72 

84 

66 

89 

6S 

87 

69 

90 

9 

69 

9: 

72 

93 

71 


95 
69 
80 
66 
97 
71 
95 
69 
89 
70 
88 
72 
86 
60 
91 
71 
95 
70 
96 
72   68 


91 

6' 

84 

OS 

90 

66 

94 

69 

94 

65 

9( 

7( 

93 

72 

95 

71 

94 

68 

84 

71 

94 

70 

99 

66 

89 

71 

9) 

70 

92 

69 

86 

69 

80 

70 

90 

71 

94 

72 

93 

71 


95 

69 

84 

66 

90 

70 

91 

70 

86 

72 

89 

70 

96 

70 

89 

71 

86 

73 

95 

72 

93 

72 

90 

65 

89 

73 

81 

67 

89 

72 

90 

70 

86 

67 

92 

67 

85 

68 

79 

71 

82 

66 

83 

63 

93 

66 

90 

72 

90 

70 

83 

72 

95 

71 

89 

72 

87 

68 

86 

72 

85 

66 

84 

70 

88 

72 

86 

72 

89 

09 

90 

71 

8t 

71 

90 

70 

84 

69 


69 

90 

66 

96 

68 

89 

71 

94 

70 

88 

70 

94 

71 

90 

70 

93 

70 

93 

70 

88 

70 

87 

64 

92 

69 

87 

61 

89 

72 

91 

70 

91 

64 

92 

69 

9-2 

64 

92 
72 

93 
64 
89 
61 
95 
63 
95 
72 
93 
71 
90 
69 
87 
70 
88 
70 
89 
70 
91 
71 
85 
63 


71 

87 

71 

83 

68 

90 

70 

88 

69 

85 

09 

84 

65 

86 

71 

87 

73 

84 

63 

90 

70 

85 

72 

83 

71 

98 

69 

85 
74 
86 
71 
85 
68 
88 
73 
90 
72 
85 
69 
86 
72 
80 
70 


68 

90 

71 

93 

70 

84 

68 

88 

70 

93 

68 

89 

69 

91 

68 

97 

67 

90 

71 

82 

621 

92 

69 

93 

71 

89 

69 

95 

70 

93 

70 

94 

71 

91 

64 

93 

68 

9; 

71 

92 

71 

89 

70 

90 

68 

93 

71 

88 

69 


94 

66 

92 

68 

98 

69 

93 

69 

99 

70 

93 

68 
101 

66 

97 

70 

96 

72 

97 

70 

95 

68 

92 

66 

94 

70 

89 

61 

96 

76 

94 

71 

93 

69 

99 

65 

92 

65 

94 

72 

94 
66 

92 
64 
98 
65 
99 
67 
96 
71 
93 
70 
91 
69 
91 
68 
92 
66 
93 
74 
87 
69 
96 
71 
94 
70 
96 
71 
94 
65 
91 


91 

64 

95 

71 

97 

72 

9( 

6' 

97 

70 

95 

71 

96 

71 

94 

65 

99 

68 

94 

70 

94 

71 

96 

71 

90 

70 

95 

71 

91 

69 

92 

68 


97 

65 

92 

68 

99 

68 

94 

71 

99 

71 

94 

69 
10-2 

66 

96 

69 

98 

75 

99 

69 

95 

70 

94 

66 

96 

70 

92 

61 

96 

72 

91 

69 

95 

69 

96 

65 

94 

66 

95 

74 

96 
68 

92 
66 

101 
66 

100 
70 
95 
71 
96 
69 
92 
69 
93 
69 
94 
6' 
96 
74 
89 
70 
94 
71 
93 
71 
98 
69 
94 
67 
93 
70 
99 
71 
94 
6 
95 
68 
98 
68 
95 
69 
93 
04 
97 
72 
99 
72 
97 
09 
99 


100 
67 
94 
68 

100 
74 
94 
72 

101 
70 
95 
71 

102 
66 
99 
68 
97 
75 

102 
71 

101 
70 
97 
67 
98 
72 
90 
63 
99 
72 
99 
69 
96 
70 

101 
68 
94 
65 
96 
75 
94 
70 
93 
65 
100 
60 
96 
74 


95 
69 
88 
69 

102 
76 
96 
74 
97 
73 
96 
75 

101 
73 
98 
71 
96 
73 

102 
75 

101 
72 
98 
67 

100 
72 
89 
65 
9 
76 
98 
70 
96 
71 
98 
68 
96 
69 
91 
76 
90 
71 
86 
68 
99 
67 
98 
70 
96 


94.3 
65.4 
37.5 
64.7 
97.4 
67.9 
94.4 
68.0 
94.0 
67.2 
94.1 
67.7 
96.9 
65.4 
90.8 
67.6 
91.9 
69.8 
95.3 
67.9 
96.2 
66.7 
93.5 
63.0 
95.1 
68.0 
86.2 
58. 3 
92.9 
70.0 
93.6 
60.4 
89.5 
65.6 
95.3 
65.3 
88.7 
64.0 
90.8 
69.6 


71 
97 
70 
93 
71 
97 
70 
94 
71 
98 
76 
91 
69 
95 
72 
96 
711 
102 
70 
95 
71 
92 
72 
94 
72 
96 
67 
96 

70 
100 

70 

97 

71 

92 

61 

98 

69 
102 

74 

99 

75 

loo 

71 
99 
74 
99 
71 
94 
66 
103 
74 

lai 

70 

99 

72 

96 

71 

99 

70 

9' 

73 

91 

71 

94 

70 


96 
70 
94 

96 
74 
95 
72 
95 
76 
8' 
68 
96 
72 
97 
72 
100 

72 
91 

73 

94 

74 

89 

69 

95 

70 

95 

71 

99 

I'l 

9(: 
73 
95 

63 
95 
70 
102 
76 
90 
7 

102 
72 
97 
75 
ion 
73 
87 
7(1 
101  i 
73 
100 
72 
91 
74 
94 
72 


63.8 

87.6 

61.5 

94.4 

61.8 

97.9 

08. 2 
13.3 

68.6 

91.4 

07.5 

94.0 
67.6 
93.3 
07.5 
92.6 
64. 7 
91.5 
71.0 
80.4 
65.8 
90. 5 
67.3 
91.4 
68.6 
93.7 
67.5 
92  4 
05.4 
92.6 
68.6 
92.6 
66.3 
92.3 
65.0 
89.9 
6,5.7 
93.5 
04. 1 
94.8 
08.2 
92.5 
01.6 

93. 4 
68.4 
95.7 
09.9 
94.3 
06. 1 
95. 6 
07.9 
92.2 

09. 5 
97.0 
09. 0 
88.3 
02.9; 
97.0 
07.7' 
94.5' 
07.6! 
id,  4 

08.7; 

92  6! 

67,91 
99  90.6 
70166.9 
98l93. 7 
74169.  S 
93192.5 
7268.] 
94  92..' 
73' 66. 


^^Thermometers  are  read  in  the  morning:  The  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 


^mmgaasa^ 


■i  .■■-, 


M'  fT^&r 


o 


I 


o 


^.S.^AgTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
^  en        CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 


<x-  CT        c/> 


climAIological  data 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
flPJKflNSflS  GECTIOInI 

HAKVEY  S.  COLE,  IVIeteorologrist    


Vol.  XXXI         Littlk  Rock.  Auk.,       August,  1926 No.  8 

GENERAL  S  trMMABY 

After  a  June  and  July  marked  by  mean  temperature  and 
average  precipitation  below  normal,  August,  1920,  was  char- 
acterized by  temperature  and  precipitation  above  _  normal, 
being  the  wettest  Augu-^t  in  Arkansas  since  1915.  Rain  fell  at 
several  stations  on  from  ten  to  fourteen  consecutive  days  be- 
ginning about  the  12th.  Amounts  were  heaviest  in  northern 
counties  and  resulted  in  flood  stages  on  the  Black  River  at  Black 
Rock  and  moderately  high  stages  on  the  White,  however  the  dam- 
mage  from  overflow  was  slight.  The  greatest  damage  resulted 
from  increased  weevil  and  worm  activity  in  cotton,  the  progress 
during  this  period  being  poor  in  a  large  portion  of  the  State,_  in 
fact  the  crop  deteriorated  in  many  locahties.  During  the  closing 
days  of  the  month  showers  were  less  frequent  an(l  although 
cotton  was  too  rank  in  the  lowlands  and  was  not  fruiting  satis- 
factorily, warm  weather  and  increased  sunshine  partially  over- 
come the  ill  effects  of  the  continued  showery  weather.  At  the 
clo.se  of  the  month  cotton  was  opening  and  picking  had  begun 
in  all  except  the  extreme  northern  counties.  Late  corn  and 
rice  made  excellent  progress  during  the  month  and  conditions 
were  generally  favorable  for  all  minor  crops  except  too  much 
rain  for  grape  harvest,  a  part  of  the  crop  being  damaged.  Al- 
though there  was  a  wide  range  in  temperature  during  the 
month,  this  is  to  be  expected  during  tlie  summer  and  all  ex- 
tremes were  well  within  the  limits  established  by  previous 
records. 

A  tornado  occurred  in  the  vicinity  of  Wilson  on  the  17th, 
moving  from  southwest  to  northeast  over  a  path  100  yards  wide, 
killing  two  and  injuring  eleven.  Two  men  were  killed  by  light- 
ning during  the  month,  one  at  Kensett  on  the  16th,  the  other 
at  Hartman  on  the  24th.  w.c.h. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  Arkansas  during  August,  as  de- 
termined from  the  records  of  59  stations,  was  80.7°  which  is 
1.0°  above  normal,  practically  all  stations  for  which  normals 
have  been  computed  showing  positive  departures.  Monthly 
means  ranged  from  73.6°  at  Button  to  84.2°  at  Portland  and 
Rison  and  extremes  from  47°  at  Button  on  the  25th  and  26th 
to  110°  at  Calico  Rock  on  the  6th.  Extremes  occurred  on  ap- 
proximately these  dates  over  the  greater  portion  of  the  State. 
The  greatest  daily  range  was  40°  at  Harrison  on  the  10th. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  85  stations  was  5.50  inches 
which  is  1.81  inches  above  normal.  Negative  departures  oc- 
curred at  22  stations  for  which  normals  have  been  computed, 
positive  at  all  others.  The  greatest  monthly  total  was  12.91 
inches  at  Mammoth  Spring.  The  least,  1.08  inches,  was  meas- 
ured at  Grannis.  The  greatest  amount  measured  in  24  consec- 
utive hours  was  0.00  inches  at  M.ammoth  Spring  on  the  16th. 
The  average  number  of  rainy  days  was  10. 


Corrections  July,  1926 

Bee  Branoh,  iiumher  clear  days  should  be  16;  parUy  cloudy  12.  Waters,  number 
partly  cloudy  days  should  be  1'2;  cloudy  7.  Wynne,  greatest  precipitation  24  hours 
should  be  l.UO  inch. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 

TnoNDEitsTor.Ms:-lst,  9;  2d,  11;  3d,  12;  4th  8;  6th  9;  7th  4;  9th,  1; 
10th,  5;  nth,  23;  12th,  27;  13tli,  33;  14th,  23, 
1,5th  36;  16th,  31;  17th,  25;  18th,  25;  19  h,  27, 
20th,  28,  21st,  22;  22d,  15;  23d,  27;  24th,  14; 
25th,  1;  28th,  10;  29th,  9;  30th,  25;  31st,  10. 

Soi.AE  H.\i.os:— 7th,  1;  13th,  1;  25th,  1;  26th,  1;  29th,  1. 

LuxAK  Halos:— 22d,  1;  26th,  2.  i .  oq^   i .  ocfi, 

Dknse  Fuq  :-lst,  1;  2d,  1;  4th,  2;  5th,  1;  15th,  1 ;  Ibth,  1;  23d,  1,  28th, 
1 ;  30th,  2. 


Hail  and  Wind  Storms 


Place 


Date    Time         Character 


Width 
Path 


Remarks 


Wilson 


17    I  6:15    I  Tornado 
I  p-in.   I       


I  100  yards       I  Killed  two.  injured  11 

I  I  property  damage  1,15.000. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Stations 


Benton  ville 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis. 


Pressure,  Sea-level 


2!).9S 

21:1.95 

V9.97 
2U.0S 


30.15 
30.11 
30.14 
30.13 


29 

25 
29 

28 


29.74 
29. 71 
26. 67 
29.74 


20 

20 

15 

1 


Wind 


8  „, 


2,672 
4,568 
4,953 
4,034 


38 
4a 
37 


21 
23 

18 
13 


RelatiTC 
humidity 


80 
84 
86 


65 
82 
64 
49 


COMPARATIVE 

DATA    EOR    AUGUST 

Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

o  t 

0) 

3 

p 

Si, 

t 

> 
< 

r5 

u 
0 

^^5 

0 

Means- 
Extremes 

79.7 

76.  4 

115 

-3, 3        108 

17 

39 

11 

24 

3,69 

2,75 

-0.94 

15 

21 

10 

8 

6 

2 

7 
5 
9 
5 

1 892 

78  3 

-1.4 

106 

fi 

47 

31 

4,39 

+0.  ".0 

13 

11 

1S93 

Ig94      

77.3 

—z.i 

102 

8 

48 

30 

3,08 

-0,61 

18 

9 

78,  1 

-1,6 

104 

14 

48 

5 

4.63 

+0,94 

12 

11 

8 

4 

5 

iyy5 

79.  4 

-0.3 

102 

19 

55 

1 

2.64 

-1,05 

18 

9 

1890      

S2.6 

+2,9 

112 

6 

48 

29 

2,32 

-1.37 

17 

9 

79.6 

-0,1 

Ul 

4 

45 

17 

2,59 

-1,10 

17 

10 

79.4 

-0.3 

108 

21 

54 

12 

4.35 

+  0,66 

13 

13 

5 

1899    

82,2 

+2.5 

112 

12 

54 

12 

2.04 

-1,65 

19 

9 

3 
3 

5 
6 
4 

8 

iqQO      

81. 1 

+  1.4 

108 

21 

57 

2 

2.95 

-0.74 

16 

12 

1901 

80.5 

+0.8 

109 

3 

52 

7 

2.95 

-0.74 

14 

13 

3 

80.7 

+  1.0 

108 

4 

51 

7 

2.55 

-1.  14 

19 

1903 

19(M  

1905      

78.7 

-1.0 

105 

4 

47 

31 

4.34 

+  (1,  65 

15 

12 

4 

78  1 

-1.6 

105 

25 

46 

27 

2.  81 

-0,88 

16 

12 

3 

6 

79.1 

-0.6 

10:! 

■.'5 

51 

28 

3.73 

+  0,04 

18 

10 

3 

10 

1906 

1907 

1908... 

1909      

77.9 

-1.8 

,   100 

19 

42 

28 

4.92 

+  1,  23 

14 

10 

7 

8''.  0 

+2.  3 

113 

10 

54 

4 

2.92 

-0,77 

16 

10 

5 

79,3 

-0.4 

103 

6 

52 

26 

4.48 

+  0,  79 

15 

10 

6 

8 

82,4 

+2.7 

111 

17 

47 

30 

1.27 

-2.  42 

20 

8 

3 

8 
12 

1910 

1911 

1912 

i9n      ■ .  ■  ■ 

79,2 

-0.5 

104 

3 

43 

27 

3.92 

+0.  23 

13 

12 

6 

78  0 

—  1.7 

107 

9 

4ft 

30 

8.1s 

+4,50 

11 

11 

9 

78,7 

-1.0 

105 

27 

45 

4 

3.30 

-0,39 

15 

10 

6 

S2, 1 

+2.4 

107 

7 

46 

23 

1.62 

-2,07 

20 

10 

1 

3 
12 
11 

5 

8 

1914 

78.5 

-1.2 

104 

3 

57 

6 

6.81 

+  3.12 

8 

11 

-.5.0 

102 

8 

40 

31 

10.44 

+  6.75 

■9 

9 

13 

1916.  .. 

81.8 

+2.1 

107 

13 

46 

24 

2.63 

-1.06 

17 

9 

5 

1917 

1918 

77.1 

-2.6 

104 

16 

43 

25 

4.1c 

+0.41 

16 

7 

8 

i->  9 

+3.2 

115 

4 

52 

14 

3-90 

+0.21 

15 

9 

7 

7 

1919 

1920 

1921 

1922 

80,6 

+0.9 

113 

5 

55 

19 

4.29 

+  0,60 

16 

8 

; 

/6,8 

-2,9 

102 

6 

46 

4 

4  08 

+0  39 

13 

9 

81 ,5 

+  1,8 

106 

5 

56 

8 

5.46 

+  1.77 

15 

9 

7 

5 

80  4 

+0,7 

111 

23 

51 

27 

1.90 

-1,79 

18 

8 

0 

1923    . 

81.9 

+  2,2 

ir.9 

4 

49 

24 

2.43 

-1.26 

18 

8 

5 

5 

jiC.14 

82.2 

+2,5 

108 

3 

43 

15 

2.4C 

-1.29 

20 

8 

3 

1925 

1926 

80. 3 

+0,6 

1"H 

19 

47 

1 

1.81 

—1.88 

22 

7 

80.7     1  +  1.0  1     110 

6  i  47  1  25 

5.50 

-1-1. 81 

14 

10 

7 

•:'''>^ 


^m:^ 


.'X6I6SMC- 


>mmmm. 


30 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


AuGHJsT,  1926 


Climatological  Data  for  Aug-ust,   1926 


Slatloni 


Counties 


^1 

Temperature    (  Degrees  Fahrenh  eit  > 

Precipitation,  inches 

Nurabei 

of  days 

s 
o 

S- 

a 

5 

2 

o 

1 

o 

goi 

'S 

o 

5?, 

0.S 

a 
o 

> 

1- 

a 

El 

5§ 

♦3 

2 

V 

aj 

■o  D 

Is 

03  t- 

3  C 

as: 

1 

on 

1§ 

ca 

03 

"3 

■a 

1^ 

0> 

CU 

si 

o 

S: 

zj  •*^ 

c  ^ 

^ 

H 

1^ 

S 

P 

W 

ft 

►J 

ft 

es 

_p 

ft 

^ 

c-i 

!Sd 

O 

Qi 

o 

a. 

Observers 


.». 


Amity 

Arkadelphia. . 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesvllle .... 
Bee  Branch.. 
Bentonville  . . 
Black  Rock... 
Blytheville. .., 

Booneville 

Brinkley , 

Calico  Kock... 

Camden 

Center  Point. 

Clarendon. 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1..., 

Danville 

Dardanelle 

Dumas   

Dutton 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs  .... 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index 

Jonesboro 

Junction Xt 

Lambrook 

Xiittle  B,o«k 

Lurton 

Lutherville.  «  

McGehee 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena tt 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindall 

Pine  Bluff   

Pocahontas 

Portland _ 

Prescott 

Princeton '. 

Rison 

Rogers ".' 

Searcy 

Springbank  It...... 

«tory 

Stuttgart  '.'.'.'. 

Subiaco 

Texarkana 

Waldron 

Warren ,,', 

Waters 

Whitecliffs '.'.■. 

Wilson 

Wynne 

Yancopin  

State  Means 


Clark 

Clark.. , 

Desha 

Stone 

Independence. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

(.'arroll 

Sharp 

Washington ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  ... 

Garland 

Union 

Little  River. ... 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Desha 

Columbia 

Hot  Springs  — 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. .. 

Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas , 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Bradley 

Montgomery . . 
Little  River... 

Mississippi 

Cross 

Desha 

and  Kxtremes 


700 
■/50 
145 
700 
•^77 
700 
1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
616 
309 
293 
190 
327 
330 
162 
1590 
270 
229 
1405 
600 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
900 
1250 
1352 
193 
445 
377 
600 
17ft 
275 
345 
182 
155, 
357 
2100 
775 
148 
316 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
240 
450 
196 
307 
1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
«75 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


29 

25 

54 

8 

55 

35 

19 

1 

31 

32 

3 

47 

1 

28 

2 

7 

39 

21 

14 

21 

12 

38 

5 

12 

27 

42 

28 

30 

10 

2 

4 
39 
33 
20 
38 
20 
25 
35 
17 
19 

2 
39 
29 
40 

7 
32 

2 
22 

1 
18 

2 


79.8" 


79.4 
80.6 
77.1 


83.0 
83. 1' 
80.0 
81.6 
82.3 


-01 
+  1.2 
+0.6 


+1.9 
+  1.9 
+  1.1 
+1.4 
+0.9 


82.4 
80.4 


78.6 
83.0 
73.6 
83.6 
81.2" 
79.0 
80.0 
78.9 
82.6 


—1.4 

+  2.4 
-1.1 
+  2.5 
+0.9 
+  1.0 


78.4' 
77.1" 
78.2' 
82.9 


82.5 
80.9 


80.2 
82.4 
80.6 
81.2 
76-8 
80.1 

84.1' 

82.4 

78.2 

81.4 

79.6 

79.8" 

81.2 

81  8 

78.  4 

80.2 

81.2 

77.4' 

81.8' 


+  1.0 
+  2.3 


104 
108 
100 


100" 
108 
103' 
110 


107 
104 


+1.3 
+  2.1 


-0.1 
+2'3' 


+  1.1 
+0.5 


+0.3 
+  1.6 


+1.4 

+i.'3 


+2.7 
+1.0 
+  2.0 


+  1.1 
+  1.8 


84.1 
80,2 
84.2 
82.4 


84.2 
770 
8L6 


81.6 
82. 2 
82.3 


82.6 


80.7 
81.3 


80.7 


+0.6 
+0.9 
1.4 
-1.6 
+  0.3 


lUl 
103 
99 
100 
104" 
1U4 
108 
103 
102 


lOO" 
100'' 
107' 
102 


100 
10:i 


104 
101 
100 
103 
97 
102 


6 
10 
6 
6+ 
6 


62   25 


12 
6 


6 

6 

2+ 

6 

6 

0 


+  2.7 
-0.8 
+  3.1 
t-1.2 


+3.2 

0.0 

+0.7 


+  1.3 
1-1.4 
+0.4 

+  1.5 


+  1.5 

+i;o 


101" 
104 
104 
101 

99 
105" 
105 
lOfi 
108 
106 
104 

99' 
104' 


108 
104 
107 
103 


104 
100 
104 


103 
104 
101 


6+ 


25 
2.5+ 

8+ 
25 

9 
25 


39 
39 
32 


26 

25+ 


26 

8 
25+ 

9t 
20 
25 
25+ 
25 
26 


26 

25 

26 

8+ 


25 

8 

8 
25 
25 
2.5+ 


11.  33 

3.  60 
2  59 
9.90 
10.31 
6  76 


7.47 

8.10 

8.75 

3.16 

4.03 

8.38 

3.86 

2.  .59 

7.07 

8.01 

5.89 

7 

069 


+6.97 

0.92 

-1.33 

+  6.06 
+  1.89 
+  3.43 
+3.75 


102 


98 
103 


110 


21+ 


65 


26 
9 

7+ 
26 
25 
25 
26 
27 
25+ 
25 
26 


8+ 


25+ 
25 


25+ 


23" 

37 

37 

27 

29 

iV 

38 

34 

43 

41 

35 

40* 

36« 


+0.17 
+  0.61 
+  3.28 
+0.60 
0.76 
+2.86 

+  2.' 38 
+3.73 


+  1.13 
-1  1.62 
-0.99 
+  0.16 
-0.26 
— 0.  .65 
+  5.  16 


0.85 
-0.90 


+  1.94 
-0.1 


+2.21 
+5.15 
+0.43 


-^-2.08 
-0.88 
+2.46 


('2 

81 

61 

55 

22 

.^2 

99 

70 

04 

24 

80 

19  -0.46 
+8.47 
+  3.63 
3.12 
6.46 
0.18 


+  4.U1 
-1.34 


+0.34 
+0.87 


32 
35 
33 


29 


28 
34 


46 


3.95 
7.74 
5.30 
2.31 
2.09 
5.47 
3.29 
4-75 
2.67 
2,13 
3.51 
2.57 
8.41 
6.25 
5.08 
5.50 


+3. 16 
-1.21 
+  2.91 

+4.78 

0.58 

+  1.73 


+0.71 
+  5.34 
-0 
-1.83 

+0.58 
+4.18 
+  1.63 
-J.  85 

+  1.89 
-0.59 
+  1.65 

■^.'07 

-6.84 


+2.2' 
+1.81 


4.65 
1.39 
1.10 
2.  60 
3.62 
2.88 
1.87 
2.44 
2.00 
1. 25 
1.25 
1.70 
1.20 
0.70 
1.40 
1.44 
2.26 
3.01 
2. 42 
1.30 
1.49 
0.88 
1.28 
0.90 
1.29 
2.75 
2. 20 
1.00 
1.21 
1.18 
2.20 
0.  83 
3.33 
0.62 
2.12 
1.60 
1.13 
1.34 
2. 06 
0.69 
4  .30 
1.00 
1.30 
1.36 
1.40 
2.  01 
1..6n 
l.i'O 
0.66 
2.00 
1.18 
6.0fl 

2.  63 
1.41 

3.  39 
2.01 
1.60 
1.83 
1.17 
1.12 
1.38 
1.32 
1.35 
3.30 
1.67 
0.95 
4.90 
1.23 
1.99 

1.76 
1.56 
1.32 
O.HO 
0.61 
1.32 
1.05 
1.91 
1.61 
1.10 
1.32 
1.51 
2-06 
1-90 
0-95 
6.00 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
.'.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 

e.o 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
CO 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.(1 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.(1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


15 

8 

6 

13 
13 
12 
12 

11 

6 

7 
13 
13 

6 
10 
13 
12 
12 

9 
10 

8 
10 
12 

3 
13 
11 
13 
12 

8 
14 

5 
11 
16 

4 
11 

9 
10 
13 
10 

7 

13 
10 
14 
11 
10 
10 
10 

6 
14 
16 

8 

b 
13 
14 

9 
10 
10 


16 

22 

19 

9 

16 

11 

16 

18 

11' 

IS 

7' 

6 

11 

12 

8 

9* 

18 

15 

24 

6' 

13 

3 

13 

7 

12' 
11 
4 
19 
18 
19 
13 
12 
12 
5"' 
26'' 
14» 
10 
9 
18 
12 
10" 
18 
17 
18 
15 
in 
20 
13 
17 
8" 
17 
9 
7 
9 
13 
22 
16 
11 
14 
12 
10« 
20' 
24 
11 
13 
14 
7 
5 
11 
22 
4 

13 
20 
24 
18 
11 
15 
14 
9 
14 
15 
15 
14 
10 
8" 
14 


10 

3 

9 
17 

4 
14 

9 

2 

6" 
10 
13' 
19 
14 

9 
10 
19' 

8 

7 

3 
19' 

16 

20 

13 

17 

11* 

12 

21 

9 

7 

11 

9 
9 

U 

13"' 

8' 

1 
17 

4 

9 
12" 

1 

3 

8 

5 
11 

7 
13 
13 

9'' 
13 
14 
18 
15 

6 

6 
16 
'•8 
10 
12 
15' 

4' 

0 
13 
13 

3 
13 
16 
11 

4 
12 
13 

0 

0 
10 
15 
12 
10 
13 
11 


7« 
10 


6 

3 

e; 

12 
6 
6 

n 

13'' 

3. 

2' 

6 

6 
10 
13 

2' 

5 

9 

4 


12 

4 

0 
12 

7 

5* 
5* 

7 

5 
14 
11 
10 

9 

5 
15 

5 
11 

7 

3 

5 

4 

7 

9 


ne. 

se. 


sw. 
sw. 
s. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


w 
sw. 


s. 
sw. 


ne. 
sw. 


sw. 


sw. 

s. 

sw. 

se- 

sw. 

n. 

ne. 

n. 


G.  C.  Thrash 

F.  J.  Carpenter 

Carl  R.  Cutting 

J    D.    Reeves 

Mrs    Lelia  I.  Tetei- 

J.  E.  Scanlau. 

U.   S.   Weather  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

J.  M.  Brooks 

F.  H.  Randolph 
H.  L.   D.   Wait.von 
W.J.   Copp 

A.   B    Quarttrman 
)ohu  C.  Flovd 
J.    W.   Bisliop 

A.  L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
WinfredD.  Polk 
J.   O.   VingliufT 

C      P.    HVLIUS 

G.  N.  Go'idier,  Jr. 
Ben  .lolinsou. 

I.    M     l{ipketts 
J.   J     Babb 
Dr.  R.   11.    Hardin 
Geo.   W.    Ni(-hoalds 

B.  V.  ()radd> 
University  of  .\rkans8S 
U.  S.   Weatlier  Bureau 
J.   R.   Mc^  Cuistou 

T.  J.  Logan 
W.   R .  Owens 
Ben  F.   Batteufiato 
W     E.   Mc  Vay 
X  .  F.   Stevens 
(1.  L.   Wright 
lames  A.    Burnett 
Geo-   W     Itaber 
N.   P.  O'  Neal 
P.   1'    Patraw 
J.  L.  Collntt 
H.  D.  Sanderson 
Benedictine  Sisters 

.\.  Lowderbiick 
G.   B.  Lambert  Co. 
tl.   S.    Weather    Hureao 

I.  C.  Sutton 

H-   a.   l,enh:irMt 

Walter  D.  l':ili.<on 

State   Agri.    S<'Ik)oI 

Mrs.    W-    I..    Mfittiiews 

F.   M.  Daniel 

C-   N-    Hnuok 

diaries  Walton 

X.  .].  Park 

E.   W.  St-  Joint 

John  Cook 

v..  S.  Halbert 

Ci     A.   Wliittington 

\.  C.  Wilkerson 

'iiUR  ThoTiiason 

l.^hani  liurrcw 

\V.    E.   Baker 

II.  H.  Hiirlau 
W.   W.  Wood 

Miss  Tlieresa  Sclieu 
Benedicitine  Sistere 
W.   E.  Edmiston 
C.  1).  Calhoun 
Foote  Colem;in 
Mrs    M.  V.  Trsd-ale 
Carl  A.  Stari'k 
J.  T.   Bell. 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  .\bbey 
H.  S.  Brashear. 
Dr.  Cheves  Bevill 
W.  L    Shide 
J.  R.   Huddleston 
NantieO.   Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
E.  0.   Allen 
W.  E.  Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stationshaving  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means.  T.  I,ess  than  0.01 
Inch  rain  or  melted  snow.  t+Received  toolate  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •,',",  indicate  luimberof  days  missing.  TAlso  on  other  ^a,tes.  ttPost 
office     addresses   as    follows:-     Junction,  Lillie,  La.:  Lutherville  R.F.D.  No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank. Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.  1,  Judsonia.  Ark. 


Daily  River  Stages 

for 

A.ug'ust 

,   1926 

Stations 

Rivers 

Flood 
Staee 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24      25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith  

Arkansas 

22 

6  3 

5  0 

4  8 

4  fi 

4  3 

4.1    3.9 

8.8 

3.7 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2    3.2 

3.1 

3.6    4.4 

.5.2 

6.2 

4.8 

5.6 

5.6 

6.6 

7.1 

8.7 

9.1 

9.6 

8.7 

7.8    7.2 

7.2 

Dardanelle 

do 

20 

3  1 

'?  fi 

?  ? 

1  8 

1  7 

L4    1.3 

1,0 

0,9 

0.7 

0.6 

0.5 

0.5    0.4 

0.9 

0.6 

1.1 

1.0 

2.0 

2.4 

2.4 

2.4 

2.5 

3.1 

3.0 

4.2 

6.4 

6.1 

5  9 

5.0 

4.4 

Little  Rock... 

do...... 

23 

1  6 

0  7 

-0  1 

-0  5 

-0  7 

-1.0-1.2 

-1,4 

-1.6 

-1.8 

-1.8 

-2.0 

-2.1-2.2 

-2.3 

-2.3 

-1.9 

-1.8 

-1.6 

-0.8 

-0.2 

0.0 

-■0.6 

-0.6 

-0.3 

0.5 

0.8 

1.9 

3.1 

3.4 

2.9 

Pine  Bluff 

do...... 

25 

6  fi 

5  6 

4  9 

4.4 

3  8 

3.4    3.2 

2.9 

2.6 

2.4 

2.2 

2.1 

2.0    1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

2.4 

2.  6 

2  9 

3.4 

3.9 

3.8 

3.6 

3. 6    3  9 

4.5 

4.9 

6.2 

6.8 

7-2 

Yancopin 

do 

29 

7  3 

7  8 

8  4 

7.9i  7.2 

6.6  .... 

5.7 

6.4 

,5.2 

5.0    4.9 

4.9 

4.8 

4.8 

4.6 

4.5 

4.7 

4.8 

5.1 

fi.c 

6.9'  7.8    8. 7UI.0|11. 7113.4 

14.9 

lo.'i 

Danville 

Petit  Jean.... 

20 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

6.2 

6.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

0.8 

1.0 

1.7 

2.3 

2.3 

2.1 

2.1 

3.7 

3.5 

H.a 

3.2 

3.0 

2.V 

2.5 

2.5 

August,   1926 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


31 


Daily  River  Stages  Coutinuel 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stase 


10     It 


12     13     14     15     16 


17 


18 


19 


20 


21      22      23 


24 


25     26 


27 


28     29 


30 


31 


Calico  Rock. . . . 

Batesville 

Newport 

Dam  No.   1  .  ... 

Georgetown 

Clarendon     

Gilbert 

Corning  

Black  Rock    ... 

Patterson    

.\rkadelpliia   . . 

Camden    

Fulton 

Springbank  ... 

Whitecliffs 

Marked  Tree.. 

H(,;ena 

Arkansas  City. 


White 

...do 

...do 

Little  Red.. 

White 

....do 

Buffalo.   .. 

Black 

....do 

Cache   

Ouacliita.  .  ■ 

...do 

Red 

...do     

Little    

St.  Francis 
Mississippi, 
.do 


U.Ui 
5.0J 

-2.(1 

0.  (;l 

7.8] 
3.5l 
5  8| 
2.8! 
1.8 
-0.3 
4.6 
18  8 
22.  5 
U.7 
2.7 
5.4 
8.4 


0.1 
4.9 
1.2 
■1.0 

n.fi: 

7.8 
3.3 
5.7 
2.8 
1.8 
-0.2 
4.5 
17.2 
20.5 
9.4 
2.7 
5.3 
8.2 


U.I, 

t? 
-1.0 

n.6 

7.6 
3.2 
5.7 
2.7 
1.6 
0.7 
4.5 
14.6 


0.2 

4.8 

1.2 

l..'i 

('.4 

7.7 

3.2 

.V6 

2.7 

L7 

0.0 

4.5 
15.5 
18.  8]  17.  51 

7.3!  8.  l| 

2.7;  2.7| 

5.3;  5.6 

8.1I  8.1 


0.0 
4.7 
1.2 

-1.5 
11.5 
7.7 
3.2 
5.7 
2.7 
1.6 
0.2 
4.4 

14. 4 

16.7 
8 

2.7 
6.3 
8.2 


0.0, 
4.6 
1.2 

-I.  8 
0.4 
7.8 
3.2 
5.6 
2.6 
1 

^).3 
4 

13.8 

16.5 
5.6 
2.7 
7.2 
8.5 


■0.2 
4.6 
1.0 
-1. 9 
0.4 
7.7 
3.2 
5.5 
2.6 
1 

-0.4 
5.0 
13.0 
15 
3.3 
2.7 
7 
9.1 


-0.3 
4.4 
1.0 
0.0 
0.2 
7.5 
3.2 
5.4 
2.6 
1.7 
-0.6 
4.8 
11.5 
14.1 
1.7 
2,7 
8.5 

in.o 


0.4 

4.3 

1.0 

-0.5 

0. 1 

7.5 

3-2 

5.4 

2.6 

1.8 

-0.7 

4.7 

10.7 

13.6 

1.5 

2.7 

9.4 

10.3 


0.4, 
4.U 
1.0 

-1.0 
0.0 
7.4 
3.2 
5.4 
2.5 
1 

-0.7 
4.3 

10.3 

13.3 
1.3 
2.7 

10 

10.8 


-o.4;-o. 

4.3I  4. 
l.C  0. 
-1.6,-1. 

o.r-0 


7.3 
3.1 

5.3 

2.4 

1.9 
-0.7 

4.2 

9 
13.0112. 

1  2    1, 

2.7    2, 

10. 4I10 

11.7:12, 


4;  0.1 

3l  4.4 

81  0.8 

0-0.8 

2I-O.3 

2|  7.1 

3.1 

5.3 

2.4 

2.0 

-0.7 

4.0 

9.1 

7112.3 

2    1.0 

5'  2.4 

4:10.3 

1  12. 2 


0.7i  0. 
5.0|  5. 
1.0    1. 


-1.0 

-0.3 
7.0 
4.1 
5.4 
2.4 
2.0 

-0.7 
3.8 
8.8 

12.0 
0.8 
2.4 

10.5 

12 


2.3 
5.7 
1.4 

■1.6 

-li  2 
7.0 
4.0 
5.8 
5.0 
2.2 

-0.5 
3.7 
8.4 

10.5 
0.7 
3.1 

10.0 
.41 12. 4 


6.4 

11.3 
3.1 
•1.6 
0.0 
7.1 
4.1 
7.0 
13.4 
2.3 
-0.4 
3.7 
8  3 
10.2 
0.6 
3.3 
9.3 
12.2 


6.4 

13.8 

y.7 
2.8 
1.2 

7.3 
4.1 
9.2 
14  1 
2. 
-0. 
3. 
18. 
10. 
10. 
3, 


6.0 

12.8 

13.2 

3.0 

7.4 

7.9 

4.6 

9.7 

10.7 

2.6 

S'-O.  1 


3 

■n.  3 
20.0 

15.1 
3.1 
8.9 


U.DilO.  9 


0|  7. 
I3.5I14. 
15.0|1.3. 
O.S1  0, 
13.  4  14. 


14.2 
6.5 
8.1 

11.6 
3.2 

-0.6 
3.6 

24.2 


7.6 
14.4 
l.'J.S 
2  6 
2  15.  -' 
lil7.3 


6 
0 

22. 6  22. 3 
7 
3 


16.2 
2.0 
10.4 
U.O 


5.5 
7.0 
5.9 
3.7 
-0.7 
3.6 
21.6 
21.0 
13.0 
5.1 
13.1 
13 


10.0 
15.9 
16.1 

2.8 

15.8 

18.4 

4.8 

7.1 

4.8 

4.1 

0.2 

3.7 

20.7 

20.0 

12  4 

5.7 

15.1 


I4.8I16 


5.3 

12.9 

15.5 

5.0 

16  7 

19.7 

4.2 

7.3 

4.4 

5.1 

-0.5 

4.3 

9  16.5 

8117. 0 

4 

8|  6.0 
2  19.  4 
7'l8.8 


Stations 


Urainage- 
liasin 


..  I'l; 


Amity 

"rkadelphia 
Arkansas  City 

.irlberg  

Batesville  ... 
Bee  Branch  . 
Beutonvilto  . 
Black  Kock.  . 
BIytheville... . 
Boonevillo  . . . 
Briiikley  ... 
Calico  Rock 
Camden  .... 
Center  Point. 
Clarendon  .. 

Clinton 

Conway  

Coniiiig  

Dam  No.    1 
Danville 
Uardiuiclle    ...II 

Dumas  

Duttou 

El  Dorado      . . .  ll 

England    

Eareku  Spriiig.- 
Evening  Shade. 
Fayetteville  ... 
KortSmiti.  ..* 
Freeman  Sprgs.ll 

H'llltOM      li 

Gnorgi'lown     .    i' 

Gilbert  Ililj 

Orannis .. 

Gravetle 

Harrison 

Hel.'na  illl 

Higdon 

Hope 

Hot  Springs  

Huttig     

Joiicsboro '1' 

Junction 

L.imbcook      .■   i'i 
Little  Kock  .*. 

Lurtou  

LutliiM'ville    

McGehee ' 

Magnolia 

Malvern  Ill' 

Manimotli  Spg.  ijll 

Marianna    

Marked   I'rue    .  Illl 

Marshall 

.Menti Ill 

Morrillton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida    

Newport    Ill 

Osceola Ill 

Ozark 

Patterson      111 

Piggott 

Pindall 

Pine  Hlnff    ....: 
Pocahontas.   .   . 

Portland    II 

Prescott     II 

Princeton     — II 

Rison    

Rogers 

Searcy 

Springbank   ...II 

Story II 

Stuttgart  II 

Subiaco 

Texarkana     ...\ 

Waldron 

Warren II 

Waters P 

Whitecliffs II 

Wilson 

Wynne II 

Yancopin  II 


Daily  Precipitation  lor  August,   1926 


Day  oi  moucu 


17      18 


21 


22 


23 


24 


25     26 


27 


28 


29 


30 


31 


Ouachita. 
Ouachita. 

Desha 

White ■■ 

White 

Arkansas 

Arkansas 

White 

Mississippi  — 

Arkansas 

White ... 

White     

Ouachita    ... 

Red 

White 

White 

Arkansas.  .  .. 

White 

White     

A  rkansas  .  . .  . 
Arkansas  .  . . . 
Mississippi ... 

White 

Ouacliita ...  . 
Arkansas  . .. 

While 

White 

White ■ 

.^i-kaii^as ... 
.Arkansas . .     . 

lied 

Wliite 

White 

Ue.l   

Arkansas 

While  

Mississippi... 

White 

Red . 

Ouachita  

Ouachita 

White     

Ouachita 

White 

.U-kansas. . .  . 

White 

.\rkansas.  ... 

White.....  .■• 

Mississippi  .. 

Red 

Ouachita 

White  ■ 

Mississippi  . . 
Mississippi. . 
White  .  ... 
Ouachita. . . . 

Conway 

Ouachita. . . . 

White     , 

Mississippi.. 

Arkansas 

While     

Mississippi. . 

White.. 

Arkan.-as. . . 

While 

Ouachita  .. . 

Ouachita..  . 

Ouachita   .. 

Ouachita 

Arkansas.. . 

White 

Red 

Ouachita — 

Arkansas. .  . 

Arkansas  . . 

Ked 

Arkan-;as   .. 

Ouacliita 

Ouaiiita 

Red.. 

Mississippi.. 

iMississippi. . 

lArkansas 


.15 
1.46 

'.Vie 

.69 

.46 


1  4" 
.12 


.06 


.40 


.05 


.02 

i.'2,5 
.01 
T. 


1.10    .15 


.07 

i.'jo 


.18 


.81 
1.061 

2.  0.5: 

.64 
4. 30 

.f>l 
1.36 

.08 

T. 

.01 

.62 

2. 00 


.08 


.06 


1.23 


I 


.05 


.08 


.37 


.38 


.35 


.20,1.10 
..   .    .19 

..    .|l.5l|  T 
1.  101...   ... 

.53    T.    ,. 

....!  .37I    20 


.66 
1  36 


.20 


.28 
.09 


1.04 

2.18 

.06 

.70 

i.'ii 

.03 

.20 


...      30 
.02  '.'.'.'. 


.  03  . . . 


.09 


...,4.fi5, 
■  09    .04 


1.87 
.22 
.05 
.21 
.12 
.23 


.18 
1.3' 
.92 

'.'i7 
.65 

.'54 


11 
11    .14 
.  10    .  36 


T. 


.03 


1.67 
09 


.14 

T. 
.01 

.05 
t.' 


.36 
T. 

.'22 
.10 
.06 
.46 

.2-2 
1.40 
T. 


.02 


.05 

.'46 
1.15 

.87 

.03 

.08 

T 

.53 

.'is 

T 

.12 

.75 


.13 

.81 
.36 
1.48 
.5f. 
.06 
.33 


1.45 

'.'l4 
1.60 

.32 

.42 

1.50 

2.44 

.99 

.55 

.08 

1.70 

.02 

.66 

1.44 
.16 

1.71 
.55 
.4:1 
.27 

1.14 


0 
1.25    .20 


.35 


.02 


46 
Ii3 
61 

1.22 
.42 
.6:3 

1-83 
07 
36 
10 
03 


,2. 15  . . . 


.27 

.'78 
.98 

!.88 
.42 

M2 
.69 
.25 
.61 

L.31 

'.04 
05 
33 
26 
01 
42 
20 
30 


1 
1.80 

.08 

.44 
1.18 

T. 

.83 
3.33 


.23 
142 
1.06 

T 

.76 

.02 

1>25 
T. 


1.25 
1.0', 
.01 


74     .39 
1.60    .15 
T 
.69 
,07 
.09 


1  30 

.•X 

T. 

.63 

.■iO 

.09 


1.76 


1  32 


.60 
..59  6.00 
.63 

24 
1.21 
.05 

.53 


.a5 

1-32 
1.04 
2.00 
1.08 
.39 
.08 


1.02 


1.501 
.451 
.03 


35 

1.50 

.32 

1.86 

.25 

.77 

.14 

.38 


1.20 
.33 
.04 
.18 
.25 


T 
1.28 

.is 

2.75 
.45 
.07 
.  . 
.72 
.07 
.42 
.35 


.09 

1.02 

.12 

1.0611.34 


...  1 

'.'.'\v 

.'75 

.2511 

.94' 


2.01 
55 
65 


.113 
1.03 
1.-I5 
.97 
.22 
1.52 
1.69 
1.61 

i.'o: 

.'03 
.74 
.18 
.28 

.20 
.05 
.02 


1.70 
.14 

.'6i 

.18 
.09 

.'67 
.27 


3.62 


.25 


2. 12 

.78 
.18 
.50 


1.26 

2.20 

.21 

.84 
.08 
.12 
.12 

.'46 

.77 


.22 


.01 

1.50 

.51 


.36 
.95 
.92 
.16 
07 
.12 
.43 
.30 
1.12 
.20 
.118 
.21 
.10 
.07 

1.23 


.54 
.36 
T 

'.'72 

1. 05 

.25 

.31 


.10 
1  26 
T 


1.56 

.75 


.10 


.73 


.08 
.97 


.28 


.  Hi  2 

.'21  1 
1.25 
04 


,87  ...., 

01 1.39I 

...  .81 
50  ... . 
08  .68, 
22  ... . 


.181  T. 
.39  1.29 


1.61 

.25 


1.99 


.12 
.82 

i' 

1.02 
.06 

1.12 
.25 
.04 
.70 
.70 
T 
.13 
.56 
25 
.15 
41 


2.20 
39 
03 


.14 


.33 


.02 


1.43 

.33 

I.I7I 

16 

1.  10 


.05 
.75 
T. 
.32 
1.23 
.20 

.'65 

i.66 

.31 

'!69 
25 
T 
.12 

■.56 


.39 


.80 


1.23 


,20    .25 
.051    09!  .23 
.72    .38 


.22 


.09 


.08 


.02 


.06 


1.75 


.52 


1.33 


.20 


.63 


.15 
1.47 


.10! 
i 


.84 


.33 


.58 


.03 


1.00 


.38 


.01 


.05 


.20 


.26 


.50 


.77  .. 
2.' 651'.' 18 

■.;!;r."95 


.10 


06 
1.62 


.54 


^ 

11.33 
3.60 
2.59 
9.90 

10.31 
5.76 
7.47 
8.10 
8.75 
3.16 
4.03 
8.38 
3.86 
2.59 
7.07 
8.01 
5.89 
7.37 
6.69 
4.66 
£.35 
2.97 
4.61 
3.07 
4.05 

10.28 
8.14 
3.36 
2.70 
4.36 
4  86 

4.  10 
7.58 
1.08 
6- 19 
8.87 
4.27 
6.41 
5.68 
3.02 
6.81 
7.55 
2.22 

5.  52 
3.99 
5.76 
5. 04 
2.  .'4 
3.80 
3.19 

12.91 
6.24 
7.09 

11.26 
4.72 
5.30 
7.05 
2. 52 
6.39 
7.61 
3.48 
4. 46 

11.82 
6.9S 
4.05 
9.90 
3.(18 
5.21 


.61 
.02 
T 
.11 

1.91 


.35 


.41 


3.95 
7.74 
5.36 
2.34 
2.  (.9 
5.47 
3. 29 
4.75 
2.57 
2.13 
3.51 
2.57 
8.41 
6.25 
5.08 


a£s'.<v<-;>^<v'v 


I  .■■'*I'''f.*-;  t 'V, 


K^'-^-'i'-y'^:-, 


y^iyy-y'--.-.  ■ 
■ ,  ■ . .  >,  ■/'<-■'. ' 

■    '■■■  ■■■"'  -'''X;..'' 


Precipitation  is  for  24  hoars  ending  near  sunset  unless  otherwise 

\  Preeipi 


indicated.  ♦  For  24  hours  ending  midnight.  II  For  24  hours  ending  7  a.  m.  T. 
tation  included  in  the  next  following  measurement. 


Trace,  or  less  thanO. 01  inch . 


32 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


August,  1926 


Daily   Temperatures  for  August,     1926 


Stations 


B»tesville$* 

BentonyilU 

Bee  Branch 

BlytheTiUe 

Boonevlll* 

Brinkley 

Calico  Rock55 

Camden^t 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England  

Eureka  Sprinars . . . 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jones  boro , 

Junction , 

Lambrook.  <(!» 

1/ittle  Rock.... 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia.. 

Malvern 

Mammoth  Spg 

Marianna 

Marked  Tree?}.... 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home. . 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Presiott 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Sublaco 

Teiarkana 

Warren 

Wilson 

Wynne 


(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  iMiuimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
i  Maxamum 
'  )  Minimum 
J  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
j  Minimum 
(  Maximum 

'  (  Minimum 
(  Maximum 

■  i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 

■  j  Minimum 
Maximum 

j  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Miuimum 
i  Maximum 

■  (  Minimum 
i  Maximum 

"  j  Minimum 
(  Maximum 

■  i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 

■  j  Minimum 
I  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 

■  J  Miuimum 
j  Maximum 
(  Minimuii. 
j  Maximum 
i  Miuimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
,  MiAximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
j  Minimum 
( Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Miuimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
j  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
t  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
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60.8 
93.6 
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1.3 
93.  6 
71.4 
96  8 
71.7 
88.9 
65.0 
93.1 
0.0 
92.7 
70.5 
94.5 
70.0 
94.0 
70.6 
92.8 
72.5 
89.9 
71.5 
91  92.1 
681 70.  5. 


^^Thermometers  are  read  in  the  morning :  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  whieh  it  almost  alwa>  s  occurs. 
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GENERAL  SUMMARY 

Although  the  average  precipitation  for  the  month  was  0.5(i 
inch  above  normal  and  the  mean  temperature  2.6°  a^iove  nor- 
mal, these  value?  do  not  approach  the  record  of  September, 
1925,  when  the  temperature  averaged  6.3°  above  normal  witli 
an  extreme  of  113^  on  the  6th.  and  the  precipitation  2. .'8 
inches  above.  The  month  opened  with  temperatures  somewhat 
above  the  seasonal  average  and  with  the  exception  of  the  9th, 
lOth,  and  11th,  continued  above  until  the  25th  when  a  cool 
wave  overspread  the  State  giving  the  lowest  temperatures  of  the 
month  on  the  26th.  Light  frost  was  reported  at  one  north- 
western station  and  temperatures  of  40-  to  45°  occurred  at 
numerous  northern  stations,  but  no  damage  was  done.  There 
was  soon  a  reaction  to  warm  weather  and  on  the  30th  the  tem- 
perature was  about  10°  above  normal.  Most  of  the  rain  fell 
during  the  first  and  last  weeks  of  the  month,  showers  being 
light  and  scattered  during  the  intervening  period.  Monthly 
■,otals  exceeding  ten  inches  occurred  at  a  few  northwestern  sta- 
tions, but  the  area  covered  was  small.  Cotton  was  damaged 
liomewhnt  and  worm  and  weevil  activity  increased  during  the 
•ainy  weeks,  but  infestation  was  not  great  and  the  damage  was 
negligible.  There  was  some  delay  in  picking  cotton,  but  other- 
vise  the  weather  wa.-  generally  favorable  and  satisfactory  pro- 
.:reps  was  made  in  ail  farm  work.  Late  corn  made  very  good 
)rogrpss  and  all  minor  crops  were  in  excellent  condition  at  the 
lose  of  the  month.  The  rains  interfered  with  rice  harvest, 
but  no  material  damage  resulted.  There  were  no  disastrous  hail 
',>r  wind  storms  reported.  w.c  h. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  State  during  September,  as 
ietermined  from  the  records  of  59  stations,  was  76.8°  which  is 
2.6°  above  normal,  all  sections  showing  positive  departures. 
■Monthly  means  ranged  from  70.0°  at  Button  to  81.3°  at  Mag- 
olia,  a  difference  of  11.3°  between  the  Ozarks  in  the  North- 
'  'est  and  the  southern  border  counties.  Extremes  ranged  from 
.01°  at  Pine  Bluff  on  the  1 3th  to  40°  at  Lurton  on  the  26th. 
■|'he  lowest  occurred  about  the  26th  or  27th  throughout  the 
i  tate,  the  highest  on  different  dates.  The  greatest  daily  range 
v.as  47°  at  Marked  Tree  on  the  20th. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  83  stations  was  3.99  inches 
which  is  0.56  inch  above  normal.      There  were   a   few    positive 

'spartures  in  southern  and  eastern  counties,  but  the  heavier 
totals  were  confined  to  the  northwestern    fourth    of   the    State. 

The  greatest  monthly  total  was  14.55  inches  measured  at  Lur- 
JMn,  the  least,  0.27  inch,  at  Arkansas  City.  The  greatest 
;i  nount  measured  in  24  consecutive  hours  was  4.93  inches  at 
A'ount  Ida  on  the  25th.     The  average   number   of    rainy    days 

IV  13  7. 


Corrections  August,  1926 
''enter  Point:  Number  clear  days  should  be  11,  cloudy  U. 
■iearcy :  Maximum  temperature  should  be  107  on  6th. 
tuttgart:  Number  partly  cloudy  days  should  be  10,  cloudy  4. 


MISCELLANEOUS  PHENO 

'ku'AA'M 

I' 

I. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 

TnLTXDERSTORMs:— 1st,  1;  3d,  1;  4th^f|9)iyBtl/|  24  Jilli,  9;  7th,  8;  9th 
12th.  4:  13th,  TlF;    flthliMf  15th,  5;    16th 

,15; 

,  1; 

18th.  1;  19th,   2,  22J,  3;  23.1,  8;  24th,  13;  25th, 

Dense  FoG:-fiih,  2;  11th,  1;  13th,  2;  14th,  1 ;  2gffi  iyiMi,  4;    30th,  2. 

Light  Frost:— Lurton,  2()th. 

MISCELLANEOUS  DATA 

Pressure,  Sea-level 
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30 

55 
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25 
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23 
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25 
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4 

H 

63 

65 

Little  Rock. 

30.00 

30.38 

25 

29.76 

21 

5.228 

31 

nw. 

5 

85 

63 

69 

Memphis. 

30.01 

30.34 

25 

29.80 

21 

4,989 

33 

nw. 

5 

81 

67 

67 

COMPARATIVE    DATA    FOR    SEPTEMBER 

Year 

Temperature 
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113 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 
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Gliaiatologrical  Batafor  September,  1928 
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A-rkadelphia. . 
Arliansas  City 

A-rlberg , 

Batesville 

Bee  Brancli.. 
Bentonville  .  , 
Black  Rock... 
Blytheville.  .., 

Booneville 

Brinkley , 

Calico  Rock... 

'Jamden 

Center  Point. 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Coming- 

Dam  No.  1.... 

Oanville. 

Uardanelle 

Dumas   

Dutton 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs 

Evening  Shade 

Favetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Qrannis 

Qravette 

Harrison  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index 

Jonesboro 

Junction tt 

Lambrook 

Littla  Roek 

Lurton 

Lutherville.  -tt  

McGehee 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall   

.Mena tt 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Patterson 

Piggott 
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Pine  Bluff   
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Portland 

Prescott    

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tt 

Story 

Stuttgart   
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Texarkana 

Waldron 

Warren 
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Whitecliffs 
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State  Mean 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone  

Independence.. 

Van  Buren  . 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard  

Ouacliita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

(,'arroll 

Sharp 

Washington ... 
Sebastian 

i^ope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Bouue 

Phillips 
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Hempstead-  . .. 

Garland 

Union 

Little  River.  . . . 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Newton- 

Johnson 

Desha    

Columbia 

Hot  Springs.. 
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Polk 
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Jackson 
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229 
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1461 
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2240 
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200 
675 
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1250 

1062 
193 
445 
377 
600 
17,') 
275 
345 
',82 

15.T 

357 
2100 
775 
14» 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1186 
347 
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231 
240 
450 
196 
307 
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329 
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1050 
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35 
19 
1 
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21 
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42 
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18 
2 


76.4 


73.9 
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74.9 
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+09 
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+2.3 
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+3.7 
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+2.8 
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78.0 
74.8 
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72.9 
77.0 
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79.4 
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+2.4 
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+0.5 
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14 
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18+ 
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26 
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26 
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77.8 
80.0' 

76.' 6' 
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77.2 
77. 4 
71.0 
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73  4 

77.8 

76. 2 
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■t-0.7 
+1.8 


80.8 
75.8 
80.6 
78.8 

SO  3'' 

72.  4 
77.4 


78.0 
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87 
93 
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2.42 
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0.85 
1.04 
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8.85 
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2.34 
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2.16 
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0.48 
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0.83 
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2.03 
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0.0 
0.0 
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15 

9 

s. 

.  E.  Scanlan. 

7 

9 

s.        U.   S.   Weather  Bureau 

3 

9 

Vernon  C.   Howe 

/ 

5 

w.      IJ.  M.Brooks 

9 

8 

e.        P.  H.  Randolph 

;V' 

7'' 

ne. 

1.  L.  D.   WbitsoB 

11 

7  1 

5 

iV.J.   Copp 

6 

9  1 

s. 

4.    B    Quarterman 

9° 

10" 

nc. 

lol-.n  C.  Flovd 

7 

11 

B. 

i.   W.  P.isbop 

W 

4" 

w 

\.  L.  Stephens 

6 

5 

s. 

i.  E    Conlrev 

2 

10 

sw. 

VVinfred  D .  Polk 

3 

8 

sw. 

).  0.   Yingling 

13 

U 

e. 

3    P.  Ev.ana 

14 

3 

se. 

G.  N.  Goodier,  Jr. 

19 

0 

s. 

Ben  Johnson. 

6 

8 

s. 

J.   M    Hicketts 

17 

5 

se 

1.  J.   Babb 

7 

6 

s. 

Dr.  R.   H.    Hardin 

9 

9 

s. 

Geo.   W.   Nichoalds 

21 

6 

sw. 

B.   F.  Oraddy 

8 

5 

se. 

University  of  .\rkansas 

9 

9 

e: 

lF.  S.   Weather  Bureau 

9 

6 

s. 

J.  R.  Me  Cuiston 

5 

13 

T.  J.  Logan 

2 

12 

s. 

W.   R.  Owens 

10* 

7* 

Ben  F.  Battenfield 
W.  E.   Mc  Vay 

8 

6 

sw. 

A.  P.  Stevens 

4 

10 

G.  L.   Wright 

14 

V 

s. 

James  A.   Burnett 

11 

5    '  sw. 

(ieo.   W     Baker 

7 

4 

sw. 

N.   P.  0'  Neal 

6 

7 

.s. 

P.   P.    Patraw 

12" 

3'' 

e. 

J.  L.  Coilett 

2 

14 

n.  D.  Sanderson 

1 

6 

s  V,- . 

Benedictine  Sisters 

7 

2 

sw. 

J.  A.  Lowderback 

0 

10 

G.  B.  Lambert  Co. 

8 

8 

s. 

U.  S.   Weather  Bur«au 

S 

6 

s. 

I.  C.  Sutton 

10 

6 

e. 

n.  Q.   Lenhardt 
Walter  D.  Ellison 

16 

7 

ne. 

State   Agri.    School 

10 

3 

ne. 

Mrs.   W    L.   Matthews 

10 

10 

s. 

F.   M.  Daniel 

12 

3 

s. 

C-  N.   Houck 

9 

4 

ne. 

Charles  Walton 

5 

10 

sw. 

A.  J.  Park 

8 

8 

sw. 

E.  W.   St.  John 

14 

2 

sw. 

.lohn  Cook 

5" 

13'' 

s. 

K.  .S.  H albert 

12 

7 

sw. 

u.   A.   Wbittington 

12 

7 

n. 

\.C.  Wilkorson 

6 

5 

s- 

.Uine  Thoma.son 

4 

7 

sw. 

Isham  Burrow 

0 

12 

1  s. 

W.   E.  Bakor 

6 

7 

!  sw. 

H.   H.  Harlan 

6 

12 

sw. 

W.  W.  Wood 

4 

8 

sw. 

■Miss  Theresa  Scheu 

8 

9 

s. 

Benedicitine  Sistfrs 

IH 

7 

e. 

W.   E.  Edmiston 

•) 

13 

('. 

C.   I).  Calhotm 

0 

8 

Foote  ColoiiisM 

9" 

1  !'> 

sw. 

'\'r,=     M.    \".  Tisdfile 

5 

1.! 

s. 

i;v,-l  A.  Starck 

0 

fi 

s. 

.1.  T.    l!f-ll. 

n 

10 

Mii-s  (jrace  Field 

I3 

j; 

S.  C   Story 

I5 

5 

ne. 

A  dr.  in  V   Buerkle 

4" 

8" 

s. 

N-^w  Subiaco  .Vbbey 

8 

7 

1  * 

H    S.   Brashear. 

11 

lu 

se. 

Dr.   Cli,''VRS  Bevill 

4 

4 

s . 

W     L    Shide 

6 

13 

w. 

J.   R.   Hmi  ileston 

5 

13 

Nanrie  O.  .-^phiri-ner 

7 

3 

sw. 

M.  W.  H.  Collins 

6 

8 

s- 

E.  0.   Allen 

5 

8 

W.  E.  Barton 

8 

8 

s. 

Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stationshaving  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in   section  means.    T.  Less  than  0  01 
inch   rain  or  melted  snow.  ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •.'.«,  indicate  numberof  days  missing.  tAlso  on    other    dates.  t*Post 

office     addresses   as    follows:-     Jnnctior,  Lillie.  La.;  Lutherville  R.F.D.No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank. Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.   1,  Judsonia.  Ark. 

«,  Daily  River  Stages  for  September,   1926 


Stations 


Fort  Smith  

Dardanelle 

Little  Rock.. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville 


Rivers 


Arkansas. 

do..  . 

do  ... 

do... 

do... 

Petit  Jean. 


Flood 
Staee 


22 
20 
23 
25 
2<l 
20 


6.0 
3.9 
1 

6.2 
17.6 
2.2 


10 


5.8 
3.4 

1.0 
6.7 
17.4 
2.1 


6.3|  5.8 
2.9i  2.9 
0.8  0.4 
,5.  3 1  5.0 
17.2  16.7 
1  91   1.8 


6.3 
3.1 
0.0 
4.8 
16.2 
1.8 


15.0 
3.0 

-0.2 
4.4 

15.5 
1.5 


19.7 
10.2 
-0.1 

4.0 
14.5 

1.5 


19.0 
15.7 
3.0 
4.1 
13.4 
1.4 


68.3 
15.6 
12.8 
10.8 
12.6 
1.4 


11 


12      13 


14 


18. 2;  17. 2  14.2 
15.2115. 1;  14.0 
14.2  13.9113.7 
16.  lll6.9|16.  7 
16.2|21.4  23.2 
I.3I   I.3I   1.3 


12. 1' 
12.0 
13.3 
18  7 


15 


16 


18 


19      20 


22 


23 


24      25 


26 


27 


28 


29 


80 


11.1110.7 
9.7  8.4 
11.5!  9.3 
16.0114.6 
24.0124.  5|24. 4 
I.3I   1.3    1.2 


11.4 

11.8 

12.0 

12.3 

12.2  11.3 

7.6 

8.0 

8.6 

8.7 

9.0    9.2 

7.3 

fi.O 

.5.7 

6.1 

6.8    7.0 

13,0 

1L5 

10.4 

10.  3 

10.7'U.O 

23.9 

23.4,23.2'23.0 

23.0123.1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

O.S'  0.8 

U.2 
8.5 
7.4 

n.3 

23.3 


1L6 

8.1 

7.0 

11.1 

23.4 


0.8'  0.8 


I'.O 

11.0 

8.3 

7.4 

8.1  17.7 

8,1 

9.5 

8.9 

6.8 

,5.4    9.7 

6,3 

fi.O 

7.0 

7.4 

6.0    4.0 

n.2 

10.fi 

10.5 

11.3 

11.5    9.9 

23.  5 

■23.  4 

23.0 

22. 8 

22.8122.7 

0.8 

0  ,s 

n  8 

0  7 

0  7    0.9 

EMBER,    1926 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 
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Daily  River  Stages  Continued 


Rivers 


Flood 
Stage 


10     11     12     13     14     15     16     17     18 


19     20     21      22      23      24     25     26      27     28     29     30 


31 


ock 

White 

18 

1.9 

1.5 

e 

....do 

23 

7.5,  7.3 

...do 

•26 

4.8,  4.1 

1 

Little  Red.. 

-0. 2  -0.  4 

wn 

White 

22 

12.6    9.8 

a     

....do 

30 

21.0  20.fi 

Buffalo.   ... 

30 

3.7,   3.6 

Black 

n 

6.4    6.3 

3Ck    

....do 

14 

2.0    2.0 

11 

Cache   

9 

7.2 

7.6 

)hia  ••■ 

Ouachita. .. 

18 

-0.4 

-0.6 

...do 

30 

4.3 

4.2 

Red 

28 

13.1 

13.1 

ink  

...  do     

37 

12.0 

12.0 

ffs 

Little    

28 

4.0 

3.1 

Tree..  . 

St.   Francis  . 

17 

b.o 

66 

.Mis.sissippi. . 

44 

20.4 

2o  3 

s  City.  ■ 

■  do 

48 

27.o'27-9 

1.5 
6.7 
3  4 

-0.8 
7.2 

18,8 
3.5 
6.2 
1.8 
S.O 

-0.7 
4.8 

12.4 

11.7 

25 

6.6 

9:24.4 

2^28.2 


1.3 
6.2 

2.9 

•1.2 

5.4 

16.3 

3.4 

6.3 

„    1.8 

Ol  8.0 

71-0.5 


4.6 
U.  1 
10.0 
2.0 
6.5 
.7j22.*t 
.727.3 


5.9 
6.3 
2.8 

-1  4 
4.7 

15.3 
3.4 
6.4 
1.6 
7.8 
0.1 
4.0 

U.O 
9.5 
1.6 
6.3 

21.7 

26.7 


41  5.3|  4. 
9  11.9  10, 


8  4.1 

9  10. 1 


7.4 
-1.6 

4.2 
13.5 

3.4 

0.1 

1.6 

7.0 
-0.1 

4.4 
11.6 

S  1 

1.0 

5.5 
19.5 
24.91 2.3. 


6.8 
-1.7 

8.0 
13.4 


5.9 

1.5 

6.3 

0.5 

4.9 

81II.4 

5    7.9 

81   1.0 

41  2.5 

1122.3 

623.5 


3.H 
9.6 
5.2 

-1,8 
8.2 

14.4 
3.6 
5.8 
1.5 
6.0 

-0.7 
4.7 

12.2 
8.0 
1.6 
4.9 

24.4 

25.4 


3.3 

3.4 

3.7 

8.9 

8.5 

8.9 

5.9 

4.6 

4.4 

-1.9 

-1.9 

-2.0 

7.4 

6.8 

6.0 

15.3 

15.2 

14.9 

3.6 

5.0 

4.0 

5.7 

5.7 

5.7 

1.5 

1.7 

1.6 

5.3 

5.0 

4.7 

-0.7 

-0.7 

-0.7 

4.5 

4.5 

4.4 

14.3 

13.0 

12.  2 

10.3 

U.O 

10.0 

4.6 

3.2 

2.6 

4.8 

4.6 

4.4 

27.0 

27.7 

28.3 

29.6 

.JO.  8:31.  6i 

3.4 
9.1 

4.7 

-0.8 

5.8 

14.5 

3.9 

5.7 

1.5 

4.4 

-0.7 

4.4 

11.4 

9.0 

1.8 

4.3 

29.0 

32. 2 


2.7 
8.2 
4.0 

-0.9 
5.0 

13.8 
3.7 
5  6 
1.5 
3.9 

-0.7 
4.3 

10.6 
7.5 
1.2 
3.8 

30.1 

33.0 


1.4 
7.0 
3.4 

-1.4 
5.4 

13.6 
3.6 
5.5 
1.4 
3.4 

-0.7 
4.2 

10.3 
7,0 
0.8 
3,6 

30.3 

33.4 


1.5 
6.3 
2.9 

-1.4 
4.8 

13.3 
3.5 
6.5 
1.4 
3.2 

-0.7 
4.2 

10.3 
6.6 
0.6 
3.5 

30.2 

33-4 


6.6 
13- 5 
4.  I 
0.6 
3.0 
11.4 
7.5 
6.0 
2.0 
2.5 
0.5 
4.3 
9.3 
5.3 
0.5 
3.2 
29.4 
33.4 


7.0 

10, 5 

7.0 

0.0 

7.2 

11.3 

9.0 

6.7 

4.0 

2.4 

0.4 

4.4 

8.9 

5.0 

0.4 

3.1 

28.8 

33.0 


17.0 
15.9 
8.0 
0,5 
8.  U 
12.7 
23.0 
7.0 
3.9 
2.4 
0.0 
4.3 
8.8 
4 

0.3 
3.2 
28.6 
32.8 


Daily  Precipitation  for  September.   1926 


Draiuage- 
l)a,-in 


phi  a 
IS  City 

ile"!"., 

\nch  ., 
villo  . . 
lock.  ■ 
ille.... 
illG  ..., 
!y  . . . . 
Rook 

11    

Point. 
Ion   ... 

y 

K  

o.  1.  . 
e  ... 
lelle    . 


ido    ....I 

id    

I  Spring 
g  Shade. .  I 
■ville  .. 
uiti.  ..* 
,n  Sprgs 

town    .. 


te .  . . . 
an  — 


nngs 


loro Ill 

)n 

00k,.   .,.ill 
>  Book.* 

■ville    

lia 

:n  II 

lotliSpg.  1!' 

ina      

i\  True    .  I! 

all 

II 

Uon 

ain  Home- 

;lda   

n-t    II 

a II 

ion     ....  II 

;t 

11 

uuff  ....: 

ontas.   .   . 

,nd    I] 

)tt     ll 

iton    ....;i 


bank 


art  .. 

■o 

kana 
on. . . 
m  — 
.s  ,  .  .  . 
cliffs. 


pin.. 


Day  of  month 


20 


22 


23 


24  I  25 


26 


27 


28 


29     30 


81 


Ouachita. 
Ouachita. 

Desha 

White 

White 

Arkansas.. . 
Arkau.'ias  . . , 

White 

Mis,sissippi. 
Arkansas... 

White • 

White     

(Ouachita   ., 

Red 

White 

White 

Arkansas.  . 
White  .... 
Wh)te  .... 
.Arlcnnsas.  . 
Arkansas.. 
Mississippi.. 

Wllitr  

Ouachita-  . 
Arkansas  .. 
Wliite.. 

White 

White 

,\rl;ansa^ . . 
Arkansas  - 

Red 

Wliite 

White 

Red  

Arkansas. . . 

White  

Mississippi. 
White 

Red 

Ouachita, .. 
Ouachita. . , 

Miller 

White 

Ouachita... 

White 

.Arkansas. . 

While 

Arkansas.  . 

Mississippi 

Red 

Ouachita.. 

White 

Mississippi 

Missis.sippi 

White     . 

Ouachita. . 

Conway 

Ouachita 

Wliite  

Mississippi  — 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White.. 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita,..    ■ 

Ouachita   .. .  . 

Ouachita  

.Arkansas 

White • 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

.Arkansas   .... 

Ouachita 

Ouahita 

Red 

Mississippi  — 

Mississippi 

Arkansas 


.04 


1.06 


.24 


T. 


-  :?i 

.04 
.60 


.26 
2.3d 


1.55 


.03 


.67 


,05 
.80 

.27 
1.83 
T. 
L99 
67 
24 


.08 


.34 

3.'i6 
.76 

'.'69 
,25 
.10 


7U 

1.83 
.  13 
.72 

1,42 

58 


.20 

.'20 

1.5(1 

.03 
.34 


.03 

■'r.'i 


].18| 


.112 


1.00 

42 
50 


.04 


2.00 

.'.50 
.31 
.22 
47 
34 
.30 
1.  20 
39 


.23 

T.' 

.23 

.'22 

i".4i 


2.02 
85 


'1 
.'02 

l.'O'i 


.18 
.21 
08 
.04 
1.44 

.'03 
L20 


1.20 

'.'20 

.65 

.25 
T 


T. 


.38 
.36' 
.061 
.86 

tv 

.62 


tv 

1.34 

'.b'l 
.52 
.05 
1.89 
.68 
.68 


70 
1.60 


.76 

t'. 
1.65 

.71 

tv 


.02 


.18 


.04 


.02 


. . . . 

i.'oi) 

i  'on 

■i. 

■r. 

T 

1.04 
.05 

.62 


.98 


.45 


.16 


.67 


,07 


.05 


.82 


.  ... 


.05 


T 

1.03 


.25 


.03 


.03 


't. 


.07 


.70 


.02 


.12 


.93 


.03 


.35 


.47 


.05 


1.06 


.04 


.71,   .04 
.05  .... 

1.23  .'.'.'. 

.10 
1.45 
.05 
.15 
,08 
.30 

.06 
.09 

.58 


1.22 

.'65 
.85 
.84 
T 

1.00 
.04 
.21 
.12 
.95 
.18 

1.04 
.85 

.'68 


1.03 
.20 
1.22 

.'44 

'.'76 


16 
1.09 
61 
07 
65 
1.04 


.57 
.20 
1.20 
96 
93 


100 


.16 
.44 
.18 

'.'67 
.20 
.18 
.07 
.10 

1.38 

'.20 
1.63 

'.'16 
.32 


.31 


.15 
.92 

't. 
1.04 
T 

'.'65 
1.B5 
.31 
T. 


.531.... 

.13  .... 

2.' i2 !!'.'. 

.24  .22 
.53  .... 
.78    .07 

ooli.oi 


.47 


.12 
.06 
.90 
.46 
L31 
.13 
.35 


.51 
T. 
.03 

t 

1.80 
.04 

.'6,5 


.18 
.15 
T. 

.87 

1.02 

05 

04 

1.06 
•  36 

.'12 

.05 

.18 

2.69 

.28 

.10 

2.42 

LOO 

2.  16 

1.44 

2.35 

T 

.29 
1.88 

i.'os 
1 

'.67 

'.'58 
.08 

.05 

.2(: 

1.05 

.19 
3.62 
.62 
.21 
.OS 
■  48 
.14 

2.' 12 
.22 
.52 

1.85 

4-93 
.83 
.37 

1.40 
.25 
.45 

.'53 
1.51 


.02 
.'26 

ios 

.46 

.'12 
.14 

'63 

.'67 

.'65 

'1' 

.24 

.'io 
'.'i5 


.02 


1.45 

T. 
1.00 
1.63 

.05 

.'98 
.'06 


1.20 


1.00 

'.'42 
'.30 


.73 

.78 

.87 

2.03 

1.57 

70 

2.72 

2.' 34 


T. 
1.31 


.71 

.07 

.'76 
.22 
.20 

1.'87 

t.' 
1.36 
1.30 
1.55 
1.64 

.93 


.CO 


80 
1.60 


T 
1.32 

1.55' 

i.'93 


2.30 
.32 


2.0O 


.65 
.69 
.98 

2,' 70 


1.92 
20 
2.37 
2.36 
1.50 


1.40 


2.60 
2.64 


.03 


1.55 


104 
1.26 


.04 


.16 


.'28 

i.'eo 

"08 

'.'25 

2.60 

.04 

.20 

.18 

.70 

.34 

T. 

.27 

T. 

.46 

.45 

.22 

.76 


.85 
L37 


1.37 


.75 


.01 
3.34 
4.28 


.22 

.35 
.12 
.69 
.41 
1.52 

53 

2.94 

2 '.95 


1.41 
.10 

'.'08 

i'36 

'.'64 

'.'39 


.10 

i.'se 

'."67 

2.' 6; 

2'32 

'.'6i 


.04 


.37 


,10 


1:1 

1.75 
2.31 
0.27 
7.71 
2.18 
5  49 
9.34 
3.78 
2.07 
5.97 
2.08 
4.70 
2.16 
3.05 
0.89 
5.92 
4.49 
4.41 
3.63 
4.95 
3.07 
3.05 
10.87 
2.52 
1.77 
8.71 
3..'>5 
10.01 
6.83 
8.91 
1-00 
2.59 
7.52 

ii.'io 

8.85 
5. 40 
3.68 
i.38 
2.34 
0.42 
1.80 
2.16 
2.67 
2.43 
1.19 
14.  .55 
8,69 
1,25 
2.30 
6,30 
1,27 
1.05 
8.09 
2.71 
2.44 
7.59 
6.32 
2.34 
1.07 
8.89 
2.20 
1.75 
8.02 
3  03 
4.13 
0.54 
2.86 
2.01 
2.20 
7.89 
2,19 
1.40 
3  59 
2.56 
4.39 
1.53 
4.23 
2.03 
1.94 
2.58 
0,57 
0.92 
1.79 


iJC'J'C^;:'-    :.v;.  ■  ,-; 


■  '■".  .'.■•';  "-''■• 


.'V-K  , 


•M::;\:^.:x:, 


itation  is  for  24  hoars  ending  near 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 
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Daily  Temperatures  for  September,     1926 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


I'.  S.  DZrARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

HARVEY  S.  COLE,  Meteorolog^ist 


L.  XXXI       Little  Rock,  Ark.,  October,  1926 


No.  10 


GENERAL  SUMMARY 

rhe  month  opened  unseasonably  warm,  temperatures  being 
'  to  14"^  above  normal  during  tlie  fir.^t  few  days  and  maxima 
jpeded  90°  at  numerous  stations.  There  was  a  reaction  to 
)ler  weather  about  the  .^th  and  temperatures  near  or  sHghtly 
;0w  normal  prevailed  for  a  day  or  two  then  warm  weather 
lin  set  in  and  continued  until  about  the  20th  when  another 
)1  wave  overspread  the  State,  giving  the  lowest  temperatures 
the  month  on  the  25th,  killing  frost  and  freezing  tempera- 
•es  occurring  in  northern  counties,  heavy  frost  in  central  and 
ht  fiost  to  tlie  southern  border.  A  small  amount  of  fete  corn 
3  injured,  but  the  bulk  of  the  crop  was  matured,  so  thedam- 
j  was  small.  Normally  October  is  the  driest  month  of  the 
ir  in  Arkansas  but  thus  far  it  has  been  the  v  ettest  this  year. 
e  average  for  the  State,  5.77  inches,  is  two  inches  less  than 
•  average  for  October  last  year  and  practically  five  inches  less 
in  the  average  for  October,  1919,  but  with  these  two  excep- 
ns  this  total  has  not  been  exceeded  for  tliis  month  during  the 
st  36  years.  Although  much  more  than  the  normal  rainfall 
mrred,  many  of  the  showers  fell  on  Saturdays  and  Sundays 
that  interference  with  cotton  picking  w;is  reduced  almost  to 
ninimuni  and  sat isiactory  progress  was  niadein  most  sections; 
ce  threshing  was  more  than  half  completed  during  the  month 
d  a  fourth  cutting  of  alfalfa  was  saved.  Swett  potatoes  were 
g  and  the  yield  in  most  sections  was  excellent.  ?ome  fall 
iwing  was  done  and  an  increased  acreage  of  fall  oats  and 
leal  was  reported. 

The  heavy  rains  the  closing  days  of  September  brought  Hood 
igps  on  the  upper  White  River  the  first  of  this  month  and  fur- 
pr  rains  at  the  close  of  the  month  causpd  flood  stages  to  again 

rcai-hed  at  Calico  Rock  on  the  BOth  and  Batesville  on  the  31. 
lese  rains  cau-ed  codsiderable  water  in  the  lowlands  of  the 
;vei  reaches  of  the  river  during  most  of  the  month.  Rains  the 
;ter  part  of  September  and  early  in  October  on  the  Arkansas 
itershed  gave  flood  stages  at  Fort  Smith  on  the  1st  and  again 
)m  the  5th  to  the  16th  and  at  Dardanelle  from  the  6th  to  the 
th.  The  Arkansas  did  not  reach  flood  stage  at  Little  Rock, 
it  was  near,  an  unprecedented  occurence  for  October.  Flood 
iges  were  reached  at  Pine  Bluft'  from  the  12th  to  the  l8th  and 

Yancopin  from  the  8th  to  the  28th.  Some  crops  v.-ere  lost  in 
e  lowlands,  but  warnings  being  issued,  an  effort  was  made  to 
ther  as  much  as  possible  before  the  vv-ater  came  up,  the  total 
38  reported  being  approximately  $700,000.  w.c.h. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  October,  as  determined  from  the 
cords  of  56  stations,  was  61.9°  which  is  2.7°  above  normal, 
acticallv  all  stations  showing  positive  departures.  Monthly 
pans  ranged  from  70.4°  at  El  Dorado  to  58.8°  at  Button,  a 
ffprence  of  11.6°  between  the  northwestern  and  southern 
unties.  Extremes  ranged  from  99°  at  Portland  on  the  2d  to 
''^  at  Dutton  on  the  25th.  Extremes  occurred  on  approxi- 
ately  these  dates  throughout  the  State.  The  greatest  daily 
nge  was  52°  at  Dardanelle  on  the  21st. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for    80   stations    was    5.77    inches 


which  is  2.80  inches  above  ruoi^'^al.  Negative  departures  oc- 
curred at  five  scattered  station's,'  pd^^iiVe  elsewhere.  The  great- 
est monthly  total  was  12.08  inches  aVf  ^^^-arkana,  the  least, 
2.49  inches,  at  Georgetown.  ^l).e  greatest'  al^mt  measured 
in  24  consecutive  hours  was  9. Sitini^es  at  Texirkana  on  the 
10th.     The  average  rUl^^^x  of  rain-y  cf^^was  8. 


^1 J  <.■ 

MISGELLANEO'tfSi'PpENOMENA 
(Dates  and  number  of  stattiqms^-ijyorting  ) 


TnoxnERSTOEMs:— 2d,  l;3d,  4;  4th,  24:  8th,  l'?l)i*f,  5;  lOih,    10;    1 
7;  13lh,   1;  14th,  6;  15th,' 1;  liith,    7;    20th 


12th 


4; 


21st,  1;  22d,  22;    23d,  18;  24th.  4;  2.'')th,  1  ;  28th, 

1;  29th,  20;  30th,  (i. 
Soi.AH  Hai-Os:— 6th,  2;  22d,  I. 
Dj-.nse  Fog:— 10th,  1;  11th,  2;  12th,  2;  14th,  1;  inih  1 ;  2()tli,  1. 


MISCELLANEOUS  DATA 
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•2'jM 

30.22 

31 

29.71 

23 

6.466 

32 

e. 

12 

87 

71 

56 

Little  Rook. 

ffl.9S 

30.21 

31 

29.69 

24 

6.172 

35 

s. 

28 

84 

64 

60 

Mempliis. 

29.99 

30.20 

31 

29.68 

•■'■r'  ■■■■ 

24 

5,148 

34 

u. 

20 

82 

65 

6f> 

COMPARATIVE    DATA    TOR    OCTOBER 


Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

'>»pj 

^^ 

ID 

u 

k 

s. 
ty 

5 

1 

3 

1 

< 

5 

A  0 

s 
c 

Means- 
Extremes 

62.2 

101 

12 

29.7 

IS 

6 

7 

5 

i8'n... 

60.4 

-1.8 

92 

1 

27 

23 

0.65 

-2.  32 

25 

4 

2 

1  Hy2  

63.8 

+  1.6 

92 

3 

27 

2o 

3.26 

+0.29 

16 

7 

8 

6 

i8';>3 

fiO.5 

-1.7 

99 

1 

23 

29 

1.30 

-1.67 

24 

4 

3 

3 

IS94 

63.0 

+0.8 

96 

23 

24 

21 

152 

-1.45 

22 

5 

4 

3 

189.5 

57.1 

-5.1 

95 

9 

21 

29 

1.44 

-1.53 

19 

6 

6 

4 

1896 

60.8 

-1.4 

98 

4 

25 

18 

3.59 

+0.62 

18 

5 

8 

6 

1897 

67.6 

+5.4 

99 

3 

28 

30 

2.01 

-0.96 

21 

6 

t 

3 

IS'JS 

60.0 

-2.2 

100 

4 

23 

26 

5.44 

+2. 47 

16 

7 

8 

X 

1899  

65.6 
66.0 

+3.4 
+3.8 

l.il 
97 

13 
6 

28 
32 

31 
10 

2.88 
4.31 

-0.09 
+1.34 

19 
U 

7 
10 

? 

6 

IfldO 

6 

iq;il. 

63.7 

+1.6 

95 

1 

•27 

14 

2.07 

-0.90 

18 

9 

4 

4 

imy  

62.5 

+0.3 

90 

9 

27 

28 

2.68 

-0.29 

18 

9 

4 

4 

1903 

60.9 

-1.3 

97 

2 

26 

•24 

2.  -22 

-0.75 

17 

8 

6 

4 

19(14  

62.5 

+U.3 

100 

5 

20 

20 

0.94 

-2. 03 

23 

5 

S 

2 

1905 

61.1 

-1.1 

92 

7 

23 

21 

4.49 

+1.52 

15 

11 

5 

7 

19(16. 

58.2 

-4.0 

94 

22 

25 

31 

2.38 

-0.  59 

18 

S 

8 

6 

1907 

61.9 

-0.3 

96 

2 

23 

13 

3.03 

+  0.06 

16 

7 

» 

6 

1#j8. 

59.2 

-.3.0 

93 

14 

24 

2S 

0.48 

-2.49 

21 

<> 

* 

i;oo9      

63.0 
62. 9 

+0.8 
+0.7 

98 
96 

5 

1 

24 
16 

12 
29 

2.15 
5.19 

-0.82 
+2.  -22 

21 
21 

6 

5 

A 
6 

3 

191(1  

fi 

191 1 

62.7 

+0.5 

101 

1? 

25 

22 

1.67 

-1.30 

14 

9 

S 

5 

1912 

63.8 

+1.  6 

98 

7 

22 

23 

2.97 

0.00 

18 

8 

5 

4 

1913... 

60.1 

-2.1 

95 

6 

18 

•30 

5.41 

+2.44 

IS 

9 

9 

9 

1914 

63.0 

+0.8 

93 

6 

21 

28 

1.74 

-1.23 

13 

8 

10 

0 

1915 

63.4 

+  1.2 

94 

16 

26 

9 

2.83 

-0.14 

22 

4 

5 

4 

191fi 

62.8 

+0.6 

96 

7 

21 

21 

2.30 

-0.67 

21 

4 

6 

4 

1917 

56.6   ■ 

-.5.6 

99 

4 

12 

30 

1.89 

-1.08 

21 

5 

fi 

5 

191S 

65.6 

+3.4 

100 

5 

30 

31 

.3.99 

+1  02 

13 

5 

13 

8 

1919 

66  6 

+4.4 

,98 

■'>.■ 

33 

19 

10.90 

+7.-33 

6 

!> 

'20 

14 

isyo 

64.2 

+20 

■.93 

18 

25 

28 

4. .19 

+1.  42 

16 

b 

9 

' 

19zl 

616 

-0.6 

96 

19 

27 

8 

0.72 

-2.25 

23 

4 

4 

3 

19^>2 

63.1 

+0.9 

98 

4 

20 

18 

1.47 

-1.50 

IS 

6 

7 

4 

1923 

69.2 

-3.0 

94 

.  1 

•20 

23 

3.53 

to  56 

12 

9 

10 

7 

H4'4  

61.9 

+2.7 

96 

12 

21 

26 

0.29 

-2.68 

21 

4 

3 

1(?25 

5rf.7 

-H.5 

9.S 

1 

13 

31 

7.73 

4  4.76 

12 

5 

14 

10 

1926 

64.9 

+2.7 

99 

2  1  23 

25 

R.77 

+2.80 

1-5 

fi 

11 

.s 

Corrections  September,  1926 

BatPsville-    Number  clear  days  15;  part  cloudy.  3;  cloudy.  12. 
Freeman  Springs :    Prevailing  wind  direction  should  beSE 
PiniJaU:    Prevailing-  wind  direction  should  be  SE. 
Stuttgart  •    Date  oi  lowest  t'-mperature  should  he  ■2!it. 
Waters:    Number  of  clear  days  should  be  II . 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


O.'TUHKK,    l'.l2 


Climatological  Data  for  October,   1926 


Stations 


Counties 


Temperature    (  Degrees  Fahrenheit  > 


O   CD 


tax: 


K         C 


.«. 


Amity 

Ai'kadf  Iphia . . 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch.. 
Bentonville  .. 
KlacU  Rock.., 
Bl.vttieville. ... 
Booueville.... 

Brinkley   

Calico  Rock... 

Camden 

Center  Point. 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  !.... 

DanViUe .    

Dardanelle  

Dumas,    

Dutron ,,, 

El  Dorado ..'. 

Eugland 

-Eureka  Springs 

£\euiug  Shade 

Fayetteville 

Kort  Smith 

Freeman  Springs  

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravettt .    

Harrison  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig. 

Index 

Jonesboro 

Junction Xt 

Lambrook 

LittU  Roek 

Lurton 

Lutherville.  «  

Magnolia 

Malveru 

Mammoth  Spring  ... 

Marianua 

Marked  Tree 

Marshall     

Mena tt 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murf reesboro  .  : 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Pre.ecott     .' .' 

Princeton 

Kison ' 

Roger:. [\     _[ 

Searcy ..'...'. 

Springbank  J}...... 

Story 

Stuttcart  '.'.'..'. 

Sublaco 

Texarkana 

Waldron 

Warren 

Waters '.['" 

Whiteeliff  s 

Wilson ;.■■ 

Wynne. .    |.. 

Yancopin '..'.'. 

State  Means 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone  — 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead- 

Garland 

Union 

Little  River 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs..  ■. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery.  ... 

Pike 

Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

(Cleveland 

Kenton 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Bradley 

Montgomery 

Little  River —  . 

Mississippi 

Cross 

Desha 

and  Extremes 


Precipitation,  inches 


Number  of  davs 


.£•  = 

c;  - 
PC 


Observers 


700 
250 
145 
700 
•277 
70U 

1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 
162 

1590 
270 
229 

1465 
600 

1451 
45; 

2240 
260 
200 
675 
900 

1250 

1052 
193 
445 
377 
600 
175 
275 
345 
182 
155 
357 

2100 
775 
315 
277 
600 
235 
229 

1070 

1185 
347 
800 
650 
367 
231 
240 
450 
196 
397 

1600 
215 
300 
122 
329 
2S7 
243 

1385 
236 
240 
700 
228 

1050 
332 
675 
205 
800 
290 
237 
250 
167 


66.2  +3.4 


61.1 
63.5 
60.6 


66.0 
66.0 
62.4 
66.8 
68.1 


65.6 
63.8 


63.6 
67.8 
58.8 
70.  1 
67.1 
62.  4 
62.  8" 
6>.4 
65.1 


8S 


—01 
+0.9 
+2.6 


+2.7 
+3.9 
+  2.2 
+3.1 
+4.5 


+2.5 
+4.8 


+0.6 
+2.6 
10.7 
+5.6 
+3.9 
+2.  1 

-^i.5' 
+2.3 


92 
96 
S3 
96 
95 
89 
91 
85 
88 


3 
2 
2 
1 

1  + 

n 
It 

2 
2 


28 
28 
30 


31 
27 

30 
33 


30 
28 


25 


25t 

25 

25 


41 
36 
32 


25 
25 

25  I  38 

25+ -I  42 
31 


25 
25 


9.  77, +  6.  79 
7.99+5.16 
5  97  +3.77 
7.74 


33 

31 

23 

35 

29 

29 

28* 

29 

34 


25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 


52 

40 

.■^5 

41 

38 

34 

41* 

31 

34 


62-1 
63.4" 
66. S 


65.5 
05.9 


62.9 


65.4 

65  S 

m.  2» 

63.1 

69  .0" 

67.2 

61.0 

66.5 

60.0 

63.6 

64.6 

62  0" 
64.8 


64.8 
62.0 
66.0" 


69.3 
62.8 
69.6 
68.6 


69  4 
61.2 
64.6 


66.6 
66.6' 
68. 9 

'68.2 


65.0 
65.0 


+2.1 


+43 


—0.1 
+2.0 


+0.4 


-2.2 

+i!3 

+4.' 4 
+2,  6 
+2.9 


84 

96" 

95 


91 


4.39 
5  (-.6 
4.71 
2.76 
4.10 
6.29 
2.98 
5,63 
6. 15 
8.16 
5.60 
8.  .52 
6.65 
3.38 
4.6-. 


+  1.53 
+2.  M 
+  1  90 
+0.  19 


+3.  40 
+0.  06 
+  3.12 
+3.  34 
+  5.30 
+2-56 

Y4.'66i 
+0.11 


.92+4.11 
B.93+4  29i 


6.27 
9.89 
3.25 

4.&i 


27         25 
25"        25 

31 


+  2.1 
+  L8 


+2.7 
+3.5 


+3.4 
+  0.4 

+2.4 


98 

91 

82'' 

87 

96' 

95 

87  i 
91  I 
94 
95  ! 

88  I 
88  I 
90" 
91 


28 

33 

27" 

28 

35' 

31 

27 

31 

28 

27 

32 

■■26" 
30 


40 

49" 


38 
35 


36 


25 
25 
25 
25 
24 
25 
25 

25 
25 


+  6.7 
-0.1 

+4.8 
+  4.2 


29 

31 
31" 


25 

21+ 
25 


25" 

32 

38" 

40 

41 

34 

42 

40 

30 

'41"' 
43 


+2, 
+6.89 
+f).  42 
+  L72 
5.901-1-2.87 
3_  32 

8'08|+4.'8i) 
9.04+6.21 
8.72I.  .  .. 
4.91  +2. 54i 
2.49i-l.f)4i 
4.3.51 


7.55 
3.96 
1.20 
2.88 
1.54 
1.70 
2. 51 
1.00 
1.40 
1.82 
0.75 
1.64 
3.00 
2.97 
2.20 
2.90 
2.28 
1.13 
1.67 
3.00 
2.40 
1.72 
2. 59 
1.15 
1.89 
2.20 
1.40 
3.34 
2.89 
2.38 
3.45 
0.73 
1.50 


4  95  +1.9li 
6.4.5+3.76! 
5.341+2.78 

6.69; 

7  84!+4.49 
4.641+1,53 


2.68 
2. 00 
1.28 
1.95 
4.83  i 
1.50  I 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.(1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

n.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 


6.971 

3.22! 


4.15  I 

-O.U    ).50  ! 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o!b 

0.0 


6.62 

3.991  +  1.44 
6. 73I 


7.61 
4.  12 
4  82 
4.92 


+3.93 

+2'.!  it 

+2 .07 1 


35 

4S 
39" 


4.861+1.1 
3.64— (1.62 
5. 93; +3.  22 
8.04, +  4.  67 

6. 22! 

4.67+1. 22j 


2.90 
1.65 
1.6.! 
2.:30 
2.  ;!0 
1.20 
2,  1.1 
2.87 
1. 10 
2.25 
2.75 
2.05 
2. 55 


6.19   f2.54:  1.43 


2+ 


+  5.8 
+  1.6 
+3.3 


+  .H.8 
+  3  2 
+  4.3 

+4.4 


+  2.0 

+2.' 7' 


99 


33 
29 
30 
34 


31 

27 
28 


23 


25 
25 
25 
25 


25 
25 
25 


25 


39 
38 '■ 
37 

'35" 


62 


4. 14' +1.471  1.49 
3.13+0.88]  1.18 
8.251 -+5.  40  2.52 
2.871-1.32  0.92 
3.29 
4.95 

11  +4.20 
■0.70 


0.0 
0.(1 
0.0 
0.0 

0  0 

ii.n 
n.n 
n.o 
n.o 
0.0 

0.0 

0.(1 

0.(1 
0.0 


6.8 
3.52 


%  54  —0!  20 


6.52 


8.6(1 
6.62 
3.52 
5.11 
5.88 
6.71 
6  37 
12.08 
6,25 
6.08 
7.31 
6.45 
4.54 
4.41 
4.27 
5.77 


+4.03 


0.92 
).30 
l..5n 
3-07 
1.28 
0.79 
2.2  1 


+  .5-.  72 
+3.81 
+0.33 

+2.05 

3.78 
+3. 28 
+  9.37 

+2.' 59 

+3.47 


+0.52 
+2.80 


3.85 
2.50 
0.98 
■/.  60 
2.06 
2.93 
1.85 
9.29 
2.10 
150 
2. 29 
4.05 
1.40 
).13 
1.40 
9.29 


0.0 
0.0 
0.0 
O.n 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.n 
0.0 
o.n 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


16 
17 
14 
15 
16 
14 
14 
20 
18 
17 
16 
12 
14 
14 
11 

9 
20 
17 
18 
12 
18 

7 
14 

9 
19 

9 

IC 
16 

9 
16 

y 

17 

12 


16 
18 
16 
13 

18 
18 

13 
20 


i;i 

3 
10      i 


ne. 

nw. 


sw. 
ne. 


0.0 

6 

0.0 

6 

0.0 

8 

0.0 

6 

0.0 

8 

0.0 

9 

0.0 

9 

0.0 

7 

n.o 

6 

0.0 

6 

20 

16    ! 

13"  I 
18     ' 
11" 
IS     1 
12 

l?l 

17 

15 

15  I 
16"  1 
15 

ill 

21     I 

17 
14     I 

16  ! 
14     I 


16 
13 
20 
16 
16 
20 
15' 
10 
14 
15 
15 
13 
22 
16 
13 
15 


11 
11 

8" 
10 
10' 

9 
16 

5 

9 
13 
13 

9 

12" 
13 

io' 

8 
10' 
10 
12 
10 
13 
11 

9 
15 


ne. 
sw. 
sw. 


se. 

s 

sw. 

ne. 

s. 

n. 


G.  C.  Thrash 

P.  J.  Carpenter 

Carl  R.  Cutting 

J.  D.    Reeves 

Mrs    Leila  I.  Teter 

J.  K.  Scanlan. 

U.   S.   Weather  Bureau 

Vernon  C.   Howe 

J.  M.  Brooks 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.   Copp 

A.  B    Quarterman 
John  C.  Flovd 

J.   W.  Bishop 
\.  L.  Stephens 
E.  E    Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
J.  O.   Yingling 
C   P.  Evans 

G.  N.  Goodier,  Jr. 
Ben  Johnson. 

J.   M.   Ricketts 
J.  J.   Babb 
Dr.  R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds, 

B.  F.  Graddy 
University  of  Arkansas 
U.  S.   Weather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston 

T.  J.  Logan 

W.  R.  Owens 

Ben  F.  Battenfield 

W    E.   T^fc  Vay 

A .  F.  Stevens 

G.   L.   Wright 

James  A.    Burnett 
I  Geo.   W     Baker 
In.   p.  O'  Neai 
.IP.   P.   Patraw 
.  ,).  ]..  Collett 
.  H.  D.  Sanderson 
iBenedictiUf   Sisters 
■  j.J.   \.   Lowderback 
'G.   B.  Lambert  Co. 

U.  S.   Weather  Bun-au 

1.  C.  Sutton 

H     (1.  Lenhardt 

State   .^gri.    School 

Mrs.   W.   L.    Matthews 

E.  C.  Kellam\- 

C-   N-    Hnurk 
;Charles  Walton 

\.  J.   Park 

E.   W.   St.   .lohn 
iJohn  ("^ook 
'B.  S.  Halbcrt 

(4.    A.   Whittington 

A.  C.  Wilkerson 
June  Thomason 
llshnra  Burrow 
W.    E.   Bnker 
H.   H.  Harlan 
\V.   W.   Wood 
Miss  I'herosa  Scheu 
Benedicitine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 

C.  D.  Calhoun 
Foote  Coleman 
Mrs    M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

J.  T.   Bell. 

Miss  Grace  Field 

S.  C.  Story 

Adam  F.  iJuerkle 

New  Subia<'o  Abbey 

H.   S.  Brashear 

Dr.   Cheves  Bevill 

\V.  L.  Shide 

J.  R.   Hudileston 

Nanrie  0.   Schirmer 

M.  W.  H.  Collins 

E.  O.  Allen 

W.  E.  Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means.  T.  Less  than  0.0 
inch  rain  or  melted  snow.  ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •,",°,  indioatennmborof  days  missing.  tAIso  on  other  dates  "Pos 
offica     addresses   as    follows:-     Junction.  Lillie,  La.:  Lutherville  R.F.D.No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank, Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No.   1,  Judsonia.  Ark. 

__^^  Daily  Eiver  Stagres  for  October,   1926 


Stations 


Rivers 


Flood 

Srage 


Fort  Smith  I  a  rkansas . . 

Dardanelle i do  . 

Little  Rock do.. 

Pine  Bluff ; do  .... 

Yancopin do 

Danville. petit  Jean.. 


22 
20 
23 
25 
2<l 
20 


I 


22  0 
16.5 
6.0 
7.8 
22.2 
10.5 


21.0119.1 
19.  Oj  18.0 
14.5117.1 
13.2  18.0 
2). 622.9 
7.81  4.5 


17.5124.8 
I6.5il7.» 
17.  Oj  1.5. 9 
19.  6  19. 4 
26.6'28.0 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


27.4 
21.4 
16.4 
18.9 
28.4 


3,  5'10.  5  13.2 


28.4127.8 
2.H.6  24.6 
18.9  20.7 
20.1  21.9 
28.7  29.7 
10.  ll  7.6 


26.9 
24.7 
21.5 
23.3 
30. 9 
7.6' 


26.9 
24.5 
21.7 
24.3 
32.5 
8.1 


29.0:27. 2120.0 
2,5.  2  25.  7  2-5. 1 
21.9  22.5  22.9 
24.7I25.025.4 
32.9:33.534.0 
8.1!  8.7'  8.5 


25.4 
24.  n 
22. 9 
25  7 
34.4 
8.3 


24.3 
23.  5 
22.7 
26  8 
34.7 
3.6 


23. 2 
22.  4 
22.4 
2.5.6 
35.0 
3.5 


20.7 
20.7 
21.8 
.'5. 5 
35.  2 
3.2 


18.6 
18.6 
21.0 
25.1 
35.4 
3.1 


16.0jl3.6 
16.411.3.9 
19. 5! 17. 5 
24.5:23.4 
35.5  3,5.6 
3.0    3.0 


12.0  19.9112.0111.5 


11. ll  9 
14.8,11.8 
21.6  19.0 
35.4;35.2 
2.8'  2.8 


8.4 

9.8 
16.5114.7 
34  8,34,2 

3.0'  7.9 


10  5 
9.4 
8.4 
1.3.4 
33.2 
9.2 


10.4 
8.4 
8.8 
13.5 
32.2 
9.1 


9.9 
7.8 
7.9 
13.3 
31.3 
7.4 


9.3 
7.6 
7.1 
12.4 
30.1 
5.8 


8.9111.0 : 

6.9    7.5 

6.  8 1  6. 

11.8111.6 : 

28. 5;27. 126.0 
5.6'll.l'll.8 


10.3 
9.6 

7"4 
11.4 


■jH«QDa&Q»y. 


■^*r?-'.. 
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Daily  River  Stages  Contiuued 


Stations 


Rivers 


I  Flood j 
I  Stage  I 


9     10 


11     12 


13     14     15 


17 


19 


20     21      22      23 


24 


25     26 


27 


28 


29  I  30     31 


3alico  Rocii. . . . 

Batpsville 

Newport 

Dam  No.   1  . . .. 

Beor?etown 

Clart^ndon     

Gilbert 

Corning  

Blici;  Rock   ... 

Patterson    

Arkadelphia   .. 

Camden    

Fiiiton 

Springbauk  ... 
Whitecliffs  .... 
-Marked    Tree.. 

Helena 

Arkansas  Citr. 


White 

...do 

...do 

liittle  Red.. 

White 

lo 

Buffalo.    .. 

Black 

...do 

Cache  — 
Ouachita.  ■ 

...do 

Red 

...do     

Little    

St.  Francis 
Mississippi. 
,.     Jo 


18 
28 
26 

22 
30 
30 
11 
14 
9 
18 
30 
28 
37 
2S 
17 
44 
48 


1]13.7 
S 1 23.0 
8  19.9 
o!  S  0 
8114  8 
2  15.5 


7.2 
7.2 
3.7 
2.3 
-0.5 
3.7 
S-7 
4.8 
0.4 
3,2 
28.3 
32.3 


13.4:10.9|11 

20, 

20. 

4. 
16 
1 

6. 


.4;19.5 
.8,20.8 
.01  3.0 
.2,16.7 


18.6 
6.0 
7.7 
3.3 
2.3 

-0.5 
4.1 

13.9 
4.8 
0.4 
3.2 

28.5 

32.2 


4,12.4112.0 

0ll9. 

9,20. 

61  5. 

0,18. 

1]20.6  2H 

0 


19  1 

20-1 
4.0 
18.6 


.8;  7. 

.0    5. 

.2  2. 
7-0. 
•A  4. 
7il8. 

s;i5. 

41  7, 
2  3. 
0'31. 
1I34. 


5.8 
7.6 
4.5 
2.1 
-0  7 
4.1 
22. 2 
17.6 
11.0 
3.2 
32.0 
3.'..  5 


8.9,  7. 
17.8114. 
2O.OII8. 


3.0 
18.9 
21.5 
5.2 
7.6 
4.0 
2.1 
-0 


4.1|  4. 
22.6I22. 
20  0120. 
12.  7;  13. 

3.2I  3. 
33.0134. 
36.4137. 


8.9 

14.3!l5. 
16.5  15, 


2  5 
19  I 
22. 2 

8.3 

7.4 

3.8 

2.3 

0.0 

4.7 
21.7122. 
20.1,19. 
15.0!l8, 

3.4    3, 
34.8  35, 


2i38.1i38.9 


8.0 

8.8 

7.3| 

14.5|l4.9]14.5 

15.5  14.5114.4 

7.0i  5.0    3  5 

19.8  19.  6' 19. 2 

22.8  23.1,23.4 

6.4 

5.9 

5.6 

7.0 

6.9 

6.8 

3.4 

2.8 

2.4 

2  6 

2.8 

3.0 

l.Oi   1.0 

2.2 

6.7>  8.0 

7.3 

23.0,24.5!25. 4 

20.5  21.5:22.3 

19.9,20.0,19.6 

3.31  3.3,  3.2 

36.2  36.7  37.2 

39.6  40.2  40.8 

5.1 
11.3 
12.0 

2.2 
18.6 
23.9 

5.2 

6.5 

1 

3.2 

0.9 

6 
25.  8 
23.5 
17.4 

3.2 
3 
42.  0 


4.1] 
10.0 

8.4 

1.3 

16.8; 

24.0 

4.9 

6.4 

1.8 

3.2 

0.0 

5.8 

23.4! 

22.5 

16.1 

3  2 

38  4 

42.9 


3.9 
9.6 

7.0 

1.0 

15.0 

24.1 

4.8 

6.3 

1.7 

3.2 

0.9 

5.1 

22.2 

21.5 

15.1 

3.2 

38.5 

43.3 


7[  3.4 

3  9.1 
5  6.0 
8    0.5 

4  13.0 
923.7 


3.2 

1.0 

5.3 

19.6 

19.3 

12.3 

2.  3.1 

3|38.0 

7  43.9 


2.3 

8.2 

5.0 

0  0 

10.2 

23.1 

4.6 

6.1 

1.6 

8.2 

1-5 

6.7 

2  16.  6 

6  17.5 

0,  9.8 

II  3.1 

135. 9 

]  44.0 


2.4 
8.0 
4.3 
0.2 
8.3 
21.7 
4.7 
6.2 
1.6 
3.2 
0.9 
10.9 
16.1 
15.0 
11.2 
3.2 
31.9 
42.6 


5  1.9 

6  7.8 
2.  .3.9 
3,-0.4 
6|  7.0 
9  20. 0 

4.5 

6.2 

1.5 

3.2 

0.5 

11.1 

3:14.6 

olU.O 

0|  6.8 

2!  3.2 

6,27.5 

4I39.7 


8i19.3|12.2 
2113.3  2-2.5 


3. 

3.2 

5.81 

18.4, 
7.5 
6.2 
16 
3.3 
3.0 


15.0 
1.2 
6.2 

17.9 
7.0 
6.5 
5.0 
3.1 
6.5 


6.7  5.9 
13.3113.1 
12.5  12.5 
4.81  5.7 
3.2!  3.2 
24.7,24.3 


3'36.6  35.0 


Daily  Precipitation  for  October,   1926 


Stations 


Day  of  month 


Drainage- 
basin 


7        8 


14      15 


16  I  17 


18      19      20      21 


I 


23      24  I  25     26     27      28     29     30 


Amity 

Arkadelpliia  I! 
Arkansas  City  . . . 

Arlberg  

P.atesville   !l 

Bee    Branch 

Hoiitonvillc  .  .*. 
Black  Rock.  ...II 

Blytlieville 

Booaeville 

Brinkley     il 

Calico  Rock      111 

Camden    Ill 

Center  Point.... 
Clarendon   ....111 

Cliulun 

Con" ay  

Corning   

Dam  N"o.   1 II! 

Uaurille      i' 

Uardanclle    ...111 

Uunias  

Diiltoil 

El  Uorado    ....111 

Engianil     

Eureka  Springs 
Evening  Shade. . 
Faypiteville  — 
Kort  Sniiti.  ..*  ■ 
Freeman  Sprgs.lil 

Kulton    Ill 

(ieorgetown    ..111 

Gilbert Ill 

Uraniiis 

liravetle 

Harrison 

Helftiia  (Ill 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Uut.tig 

Ind,'.s. 

.1oiiesl>oro 1111 

Junction 

I.ambrook.     ...||ll 
Little  Kock.'. 

Lur'on   

I,iiibprvillp    

Magnolia 

Malvern   1111 

Manimoili  Spg.  illl 

Maria  nna    

Marked   Croe    .1111 

Mivr-hal! 

Mena Illl 

Morrillton 

Mountain  Home.. 

.Mount  Ida   

.Vewport    111! 

0<ceola Illl 

Oza:k 

Patterson      ...  Illl 

Piggott 

Pindall. 

Pine  Bluff    ....:: 
Pocahontas.   .   .. 

Portland    Ill] 

Pre.'^cott     Illl 

Princeton     Illl 

Risou    

Roger?       

Searcy 

Springbanlc    ...Illl 

Story 11 II 

Stuttgart  nil 

Subiaco 

Texarkana     ...JP 

Waldron 

Warren ii  I! 

Waters |i 

Whitecliffs Illl 

Wilson 

Wvnne |!|| 

Yancopin  .. 


Ouachita. 
jOuachita. 

Deslia 

White 

White 

Arkansas.. . 
.Arkansas  ... 

White 

Mississippi. . 

Arkansas 

White • 

White     

Ouachita   .. 

Red 

White 

White 

.\rkansas.  . 

White 

Wliite    

Arkansas .  . 
Arkansas. . . 
Mis-sissippi.. 

White 

Ouachita . . . 
Arkansas  .. 
White  ..     . . 

White 

White 

.^rkau'^ai . . 
Arkansas  . 

Red 

While 

\\  hite 

Red    

Arkansas.  . . . 

White  

Mississippi., 

White 

Red 

Ouachita  . . 

Ouachita 

Miller 

White  

Ouachita. .. 

White. 

Arkansas... 

White 

Arkansas.  . 
Mississippi 

Red 

Ouachita... 

White 

Mississippi. 
Mississippi. 
White  .  . 
Duachita. . . 
Conway. . .. 
ftuachita. .. 

White     

Mississippi, 
.Arkansas... 

White 

Mississippi. 

White 

.Arkansas. . 

White 

Ouachita  .. 
Ouachita.. . 
Ouachita  . 
Ouachita  . . 
Arkansas. . 

White , 

R"d  ...' 

Ouachita  — 
Arkansas. . 
Arkansas.. , 

Red , 

Arkansas  . 
Ouachita... 
Ouahita.  . .. 

Red.. 

Mississippi - 
iMississippi. 
Arkansas... 


2.07 


.22, 


2.88 


1.53 
.44 


1.82 

i.'ig 


1.22 

'A90 
1.04 

.'39 
2.oa 

1.66 

.60 

2.55 

.'ii 
1.76 
1.40 
3.34 

.94 
1.88 

.23 


. .  1.02 


2.68 
1.70 


.83 
.72 

.31 
.33 

'."34 

.73 

1.63 

2.30 

.43 

1.'22 
.16' 

i.'i2 
1.52 
1.94 


.78 


.71 
1.40 

'-'57 

1.02 

.74 

.'tie 


.11 


.52 


.73 


2.30 


.60 

1.511 


.01 
1.10 


.01 


.31 


.42 


1.28 
13 


.65 
2.  26 


.47 

.05 

1.85 

.15 

1.77, 

1. 45 

1.54 

.60 

.80 


.80|. 
.42  . 


.....7.50  ., 
....  .98  .32 
....|l.  lOi  .90 

.12  1.98  .... 
,...1  .4011.54' 
,...11.70 

.92    .05 

'".'.\  .'12 
T.  11.46 
....     .25 


.02 


.03 
.35 


...13.00 
.01-2.23 
.20 
2.03 
.91 
.21 


1.12 

1.07 
...|1.03 
...;1.2(i 


T. 


.5512.  .59    .01 


.90 


1.9; 


.80 


.40, 

■701 

.93 

2. 381 

3.45 

.58 

1.50 


a 


.05 

1.09 
.20 


.28 


.18 


2.20 


.90 


.09 


.04 
1.95 
4.83 

.66 

4-15 
.22 

.'36 

.63 

98 

2.25 

2.30 

.92 


.05 
2.25 
2  75 
.92 
.42 
1.43 
.40 
T 

2.52 
.55 
.30 
.77 
.60 
.40 

i.'89 

'.'94 

.47 

.25 

2  60 

1.69 

.19 

150 

9.29 

1.23 

120 

2.29 

4.05 

.40 

.29 

.46 


.26 


.65 


.03 


1.10 
.52 


.20 


.30 


25 


.10 


03 


08 


1.2 


.11,.... 


02 


.13 


.02 


.40 


.22 


.30 


05 


1.25 


T. 


.04 


.02 


.02 


.30 


.27 


.25 


.16 


.04 


.54 


.96; 


1.65 


55 

12 

20 

2  97 

1.28 

.26 

.81 


.20 


1.58 
,62 


.17 


.30 


.44 


.34 


1.27 


160 
1.32 
.46 


1.50 


.86 


.28 
1.18 

.261 

.25  .40 
.431  .05 
.06  ..■■ 
T.  1.00 
1.35 


1.24 
1.63 
.70 
.88 
.26 
.06 
1.84 
.06 
.60 
.12 
.12 
.61 
.10 
.18 
.40 

'tV 


1.08 
.21 
.28 

1.21 

'."23 
.12 

2  [96 

1.58 
.52 
.64 
.80 

1.15 
.50 
.76 
.08 
.26 
.95 
.95 
.35 

1.39 


T. 
.35 
.23 
.90 
.07 
1.59 
.25 
.15 
.06 


3.85 
.03 
.34 
T 

1.60 
.86 


1.03 

2.10 

.68 

.91 


.80 

1.15 

.13 

.84 


.66 


1.13 


.27 
1.28 
.26 
.06 
.30 

"."08 
.94 

1.23 
.13 
.28 


.03 


.10 

T.  I 


04 


.08 


.081 


.06 


.301  .10 
1.10]  .08 

.641  .02 


.08 


T. 


30 


02 


2.00 


.26 


1  72 
2.48 


2.20 

.15 

1.87 

1.72 


T. 

'.'79 
2.00 

"74 

1.21 

.02 


.34 

1.21 

.72 

.05 

2.10 


1.10 

■.■3.5 
2.55 
1.35 


1.19 


1.3(1 
1.06 

'.'62 

i.'oi 

2.'24 


2.06 
2.93 


1. 25 
.98 


.30 


.92 

.90 

.12 
.80 
.88 
.15 

i.'tii 

1.66 

.46 

2.20 

.86 

2.28 

1.11 


.04 


3.00 

2.40 

.24 

.64 

1.15 

1.89 

.41 

.45 

.76 

05 

2.21 

.90 

.70 

.86 

'."29 
1.22 

.90 
1.02 

.13 
1.50 

i.'32 
1.50 

i'.85 
.15 
.18 
.86 
.54 

1.07 

2.87 
.52 
.60 
.97 

2.05 


.72 


.65 

1.49 
.80 

'.'58 
.06 
.11 

3.07 
.35 
.79 


2.55 

.26 
.85 
.62 

".86 
.95 

1.10 
.11 


.90 
1.00 
1.40 
1.  13 

1.40 


.101 


1.10 


.02 


.02 


9.77 
7.99 
5.97 
7.74 
4.39 
5.66 
4.71 
2.76 
4.10 
6.  2(1 
2.98 
f.63 
6.15 
8.16 
6.60 
8.52 
6.65 
3.38 
4.62 
7.92 
6.93 
6. 27 
9.89 
3.25 
4.60 
5.90 
3.32 
8.08 
9.04 
8.72 
4.91 
2.49 
4.35 

4.'95 
6.45 
5.34 
6. 69 
7.84 
4.64 

6. '97 


6.62 
3.99 
6  73 
7.61 
4.12 
4.82 
4.92 
4.86 
3.64 
5.93 
8.04 
6.22 
4.67 
6.19 
4.14 
3.13 
8.25 
2.87 
3.39 
4.95 
6.81 
3.52 
2.54 
6.52 

i.m 

6.62 
3.52 
5.11 
5.SS 
6.71 
6.37 
12.08 
6. '25 
6.08 
7.31 
6.  45 
4.54 
4.41 
4.27 


Pracipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  ♦  For  24  hours  ending  midnight.  II  For  24  hours  ending  7  a.  m.  T.  Tracs.orleis  than  0.01  inch. 

X  Precipitation  included  in  the  next  foUowine  measurement, 
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Oaily  Temperatures  for  October,     1926 


Stations 


12 


15 


16 


20 


22 


Amity 

Batesville$< 

Bentonville 

Bee  Branch 

BlytheTille 

Booiievllle 

Brinklay  

Calico  Rock$$ 

Camden^^ 

Center  Point 

Conway 

(,'oi-ning 

Dardaiielle 

Dumas 

Dutton  

Ri  Dorado 

England  

RnreUa  Springs... 
F.vening  Shade.. . 

Fayettevllle 

Fort  Smith 

(iravett(; 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

JoiiBsboro 

Lambrook.  $5 

Little  Rook  ... 

Lurton 

lAitliervllle 

Jfagnolia 

Jlalvern 

jraBDiioth  Spg.. . . 

Marianna 

Jlarked  TreeW.... 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Moimtain  Home.  . 

Mount  Ida 

Newport 

0.';eeoln 

Ozark 

Fine  Kluff 

Pooaliouta.s. .;   ... 

Portland 

Pre.scott 

Kison 

Krgers 

JSearey 

Stuttgart 

Sublaco  

Texarkana 

Warren 

Wilson 

Wynne 


i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Miixiiuum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Ma.ximum 
)  Minimum 
( Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
■  (  Minimum 
(  Maximum 
f  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
I  Maximui!! 
!  Miidraum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
1  Maximmri 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  ^finimura 
j  MaximuiT 
(  Minimum 
i  Maximum 
'  )  Minimum 
_  (  Maximum 
!  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
!  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
*  Maximnrc 
)  .Minimunj 
\  ifaximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maxiunun 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximuir 
}  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
J  Maximum 
'  Minimum 
S  Maxiroum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
)  alaximum 
(  Minimum 


23 


24 


26 


28  29 


30 


Jl 


83,  87, 
68]  69l 


88| 
•70' 

78l 
74; 
72! 
54 
861 
661 
881 


74 
47 
74 
44 
74 
46 
76 
55j  45 
7:i  76 


75 
53! 
78! 
471 
771 
52 
80 
52 


571  57 
69'  64 
49  i  52 


82i  73l 
65i  54| 

m 

60 
74 
55 
81' 
59 
82 
54 
14 
60 
73' 
57! 
821 
49: 
81 
64 
68 


7!t 
68 
80 
72 
84 
66 
84 
66 
8:i 

85 

6' I 

02 

72 

76 

60 

85  81 

71 

86 

76 
61 
84 


61 
77 
60 
70 
52 
76 
55 
69 
50 
72 
57 
1   69 


85! 
571 


67  63 

95I  91 

70 

93 

66 

89 

71 

S9 

6{< 

92 

6S 

9'i 


51 

7« 
51 
81 

721  62 


84  i  75 
661  69 


B\  61 
72|  64 


85 
73 
S5 
76 

85 

68i  68 


9! 

71 

52 

86   73j 


.9 
41 


95;  92 


51 
82 
51 
83 
48 
84 
53 
72 
46 
86 
59 
83 
iS 
76 
55 
80 
49 
75 
57 
79 
58 
75 
67 
84 
54 
84 
50 
83! 
55| 
80| 
54 
79] 
■  5(1! 
81 
46 
79 
55 
70 
50 
75 
54 
84 
57 
82 
54 
78 
51 
80 
51 
72 

39!  54 
76  81 
53 
77 
53 
78 


78 

79 

82 

65 

62 

68 

71 

74 

73 

51 

59 

54 

72 

79 

71 

59 

58 

57 

75 

72 

73 

52 

62 

61 

70 

69 

82 

77 

79 

76 

65 

68 

61 

76 

74 

81 

64 

64 

57 

72 

73 

74 

53 

64 

63 

73 

78 

80 

58 

68 

63 

82 

81 

76 

66 

67 

63 

73 

75 

80 

64 

64 

61 

80 

82 

80 

62 

58 

60 

72 

74 

81 

57 

58 

55 

78 

74 

81 

66 

66 

65 

71 

72 

74 

59 

58 

50 

79 

83 

8.3 

69 

68 

66 

81 

7S 

82 

65 

66 

58 

7:> 

89 

75 

61 

60 

56 

72 

70 

69 

62 

60 

62 

73 

81 

75 

62 

59 

56 

77 

78 

73 

64 

65 

62 

71 

80 

74 

63 

57 

57 

71 

72 

•  ■ 

56 

62 

78 

73 

86 

65 
fiO 

78 
56  j  61 


57 

37   „, 
56 1  52 


631  59 

78!  75 


68 
80 
66 
72 
6l| 
791 
65 
75 
62 
78 
62 
79 
61 
74 


77 

63'  60 


59!  62 
71 1  71 
47 
76 


62 

7! 
55 
72;  73 
58;  61 
761  71 
57;  64 


78 


76 


72 
57 1 
79 1 
63 
76' 
57 
67 
49 
73 
63 
72 
62 
7.5 
54 
81 
61 
78 
63 
85 
61 
73 
51 
71 
59 
77 
60 
7K 
59 
80 
65 
80 
61 
77 
55 


82 

81 

54 

60 

86 

81 

59 

55 

84 

81 

64 

49 

85 

84 

57 

60 

90 

94 

561  50 1 

821  85! 

57!  54! 

78  87 

51  61' 

73I  87! 


611 


86 

50 

S3 

59 

85 

55 

86 

60 

84 

65 

86 

62 

80 

55 

90 

5G 

89 

62 

79 

53 

89 

63 

89 

60 

81 

67 

82 

53 

82 

59 

86 

59 

81 

59 

8' 

5 

871 

61 1 

85|  78 

56l  41 

83:  73 

60 ;  55 

81 


82  8; 

66  56 
81 
47 

72   81 

63   61 

79 

64 

79 

52 

81 

63 

78 

64 

79 

64 

72 

52 

76 

61 

79 

61 

74 

62 

80 

65 

79 

63 

79 

56 


591  61 


56 
68 
48 

51' 

84; 

60| 

79 

54' 

72; 

461  52| 

87(  87l 

54  53, 
79! 
■571 
83! 
59, 
83 1 
551 
77! 


51 
88i 
.53I 
85' 
60I 
8OI 
61 
Sll 
60i 
87i 
63' 
91! 
581 
851 


83 

62 

86 

64 

86 

58 

76 

52 

84 

63 

68'  60 

54'  ('5 

74 

45,  54 

80   73 

60   50 

83  80 


68 
52 
70 
57 
55 
48 
62 
46 
68 
57 
64 
54 
75 
44 
68 
47 
67 
S'l 
54 
49 
71 
59 
70 
58 
54 
4 

60 
50 
57 
49 
57 
51 
70 
47 
53 
49 
64 
57 
76 
45   49 


63 
40 
70 
35 
711  67 
36 
67 
40 
66 


84 

61 

85 

56 

84 

56 

92 

501  44 

87 

63 


80i 
55 
75 
52 
75 
50 


71i  64 


72 
45 
70 
42 
71 
32 
75 
33 
74 
49 
73 
43 
63 
38 
63 
40 
72 
44 
66 
30 
78 
51 
74 
44 
70 
44 
70 
38 
67 
44 
72 
50 
66 
42 
74 
41 
66 


31 
05 
42 
60 

r,2 

50 
29 
57 
28 
58 
33 
52 
27 
60 
28 
67 

61  76 
31 1  42 
50  68 


78 
39 
73 
35 
77 
3S 
78 
39 
77 
49 
76 
39 
64 
44 
74 
34 
80 
40 
71 
32 
83 
42 
78 
40 
75 
43 
76 
351 
73 

B 
78' 

44 

74 

41 

84 

35 


27 

60 

31 

49 

80 

57;  68 

271  89 

6'^!  70 


69 

26'  39 


601 


45 
74 
42 
79 

41 
78 
88 

75 

341  441 
74  78 
43]  55 
741  631 
38  561 
74  74 
3!i  56; 


73!  73'  70  69 
43|  58l  66  67 
75  751  73  63 


74 

68 

49 

51 

75 

71 

51 

60 

74 

74 

62 

61 

72 

75 

43 

54 

79 

71 

40 

61 

81 

76 

57 

62 

72 

71 

50 

65 

84 

81 

51 

55 

79 

77 

5" 

61 

79 

79 

57 

60 

72 

70 

61 

49 

75 

71 

46 

64 

80 

74 

53 

58 

78 

52 

82 

78 

52 

62 

80 

76 

63 

59 

76 

79 

55 

60 

77 

76 

55 

58 

61,75.9 

46156.5 
64!71.li 
44|50.6 
60  70.8 
36150.8 


74.6 
52.4 
77.1 


65  76.  5 

43155.4 
64  78.5 
48  53.  5 


73  8 
51.1 
78.4 
55.1 

53!  5 
76.1 


2 
76.2 
51.4 
77.6 
49.6 
79.1 
56.6 
69.9 
47  7 
81.7 
59.0 
79.3 
.54.9 
72.3 
62.5 
75.4 
50.2 
60  71.9 
86  52. 9 
62  73. 6 
.56.6 
71.8 
52. 4 
76.9 
19.8 
78.1 
55. 6 
68  79. 7 
42,51.3 
65  75. 9 

45  55  9 
62  73.  3 
44  R2.5 
64  77.7 
48  53. 1 
62  74.  5 

46  57  1 
58  67.8 

41  51.0 
60  72.  1 

42  54.  1 
G8IS0.2 
49157.0 
6617S.2 
4S|56. 1 
62  72.5 
3S  49.8 
59' 77.1 
421.55.0 
68  70.5 
37149  5 
7l!74.8 
36|i2.5 
66173.8 
43 1. 55. 4 
62  74.7 


64  74.0 
85 '50.1 
66,76.6 
43.53.0 
66l7R  4 
45;  53. 2 
63  76.8 
37  47.2 
64176.1 


42  55. 9 

70  80.  7 

50  ;57. 9 
66  74. 9 
40;  iO.  6 

66 1 82. 5 

51  .56.8 
71I8O. 3 


56.9 
81.9 
57.0 
71.3 
>1. 1 
76.1 
5.1. 2 
79.4 
^3.9 
77.8 
5-5.5 
80.2 
57.6 
7S.4 
5K.0 
76.2 
53.8 
76.8 
53.1 


4'5Thermometers  are  read  iu  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  i?  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  CF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
flRKRNSAS   SECTION 


Tornadoes  November  25,  1926 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist 


'oL.  XXXI       Little  Rock,  Ark.,   November,  1926      No.  11 

GENERAL,  SXTMMARY 

The  outstanding  characteristic  of  the  weather  in  Arkansas 
uring  November,  1926,  was  the  low  monthly  mean  tempera- 
are.  In  only  one  year  since  State  wide  records  have  been  kept, 
911,  has  the  November  mean  been  lower.  The  temperature 
'as  normal  or  above  on  about  nine  days  during  the  month,  the 
reatest  positive  departures  occurring  on  the  25th,  while  during 
le  remainder  of  the  month  daily  means  ranged  from  slightly 
elow  normal  to  as  much  as  20°  below.  Although  the  mean 
-as  low,  the  extreme,  10°  at  Button  on  the  19th,  is  not  un- 
sual.  About  the  normal  rainfall  occurred  with  the  average 
umber  of  rainy  days.  The  weather  was  generally  favorable 
)r  picking  cotton  and  in  most  sections  of  the  State  cotton  was 
early  all  picked  at  the  close  of  the  month,  however  in  eastern 
nd  northeastern  counties  some  remained  in  the  field  the  first 
f  December.  Most  other  crops  have  been  gathered  and  all 
irm  work  is  well  along-  Rice  threshing  was  practically  com- 
leted,  considerable  fall  plawing  done,  and  wheat,  oats,  mead- 
ws,  and  rye  were  in  good  condition  at  the  close  of  the  month. 

Tornadoes  were  reported  in  26  different  localities  in  Arkansas 
rom  4:30  p.m.  to  9:30  p.m.  of  November  25th.  It  is  thought 
hat  there  were  11  different  tornadoes.  Fifty  two  persons  were 
illed,  212  injured,  and  property  valued  at  $627,000  was  de- 
troyed.  The  most  destructive  of  these  storms  originated  near 
rreenbrier  at  5:00  p.m.,  passed  through  Enders,  Quitman, 
'earson,  and  Heber  Springs,  disappearing  in  the  hills  to  the 
lortheast  about  6:00  p.m.  Another  tornado  originated  at 
esseville  at  about  4:45p.m.,  passed  through  Aplin,  near  Perry, 
hrough  Appelo,  Wooster,  and  Greenbrier,  reaching  the  latter 
(lace  about  6:30  p.m.  One  passed  through  Belleville  and  Staf- 
ord,  and  over  Crow  Mountain  and  Mars  Hill.  A  tornado  passed 
hrough  Old  Hickory  and  near  St.  Vincent,  one  through 
iulnvd  and  Float  Creek,  and  one  each  through  Arkadelphia, 
'iioetovv.  Gould,  Macedonia,  Moscow,  and  Portland,  and  one 
lear  Newport  and  one  near  Sheridan. 

TEMPERATURE 

Tho  mean  t<:-mperature  foi-  November,  as  determined  from  the  records 
)f  55  stations,  was  47.2°  which  is  4.4°  below  normal,  all  sections  show- 
ng  ney;iitive  departvn-es.  Monthly  means  ranged  from  41.2°  at  Lnrton 
o  51. 9'^  at  Texarkana,  a  difference  of  10. 7o  between  the  northwe.stern 
mil  the  southern  sections  of  the  State.  Extremes  ranged  from  81o  at 
horning  on  the  6tli  to  IQo  at  Button  on  the  19th.  The  highest  occurred 
n  most  sections  about  the  6th  or  the  25th  and  the  lowest  from  about  the 
9th  to  the  22d.  The  greatest  daily  range  was  55°  at  Corning  on  the  6th. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  79  stations  was  3.33  inches  which  is  0.32 
nch  below  normal.  A  majority  of  the  stations  showed  negative  depar- 
ures,  but  there  were  no  marked  extremes.  The  greatest  montlily  total, 
i.59  inches,  was  measured  at  Black  Rock  and  the  least,  0.87  inch,  at 
^mity.  The  greatest  amount  measured  in  24  consecutive  hours  was  3.38 
nches  at  Lnrton  on  the  14th.  An  appreciable  amount  of  snow  fell  at  19 
tations,  averaging  2.9  inches.  The  greatest  monthly  total  was  8.7  inches 
it  Bentonville.  The  average  nmnber  of  days  with  0.01  inch  or  more 
)recipitation  was  6. 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 
:hondek.storms:— 5th,  1;  7th,  5;  8th,  24;  9th,    3;    13th,    1;    14th,    16; 

15th,  1;  17th,  2;  23d,  1;  25th,  31;  26th,  10;  2Sth,  8; 

29th,  12;  30th,  1. 
loLAR  Halos:— 6th,  2;  12th,  1;  16th,  2;  19th,  1;  30th,  1. 
iLEEt:— 14th,  1;  17th,  3;  18Lh,  1;  21st,  4. 


Aplin 
Arkadelphia 

Belleville 
Buford 
Choctow 
Crow  Mountain 
Enders 
Float  Creek 
Gould 
Greenbrier 

Heber  Springs 

Jesseville 

Maceddiia 

Mars  Hill 

Moscow 

Newport 

Old  Hickory 

Appelo 

Pearson 

Perry 

Portland; 

Quitman 

St.  Vincent 

Sheridan^ 

Stafford 

Wooster 


MISCELLANEOUS  DATA 


Stations 


Bentonville 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis. 


Pressure,  Sea-level 


30.12 
30.07 
30.10 
30.11 


n 


30.49 
30.48 
30.48 
30.51 


10 

21 
11 
11 


29.35 
29.37 
29.44 
29.55 


25 
26 
25 
26 


Wind 


o  o'S 


5,107 
7,005 
7,252 
5,946 


32 
52 
46 
46 


a. 

sw. 
w. 
sw. 


25 


KelatlT* 
humidity 


82 
75 

77 


62 
57 
60 


••■3 


60 
57 
50 

69 


COMPARATIVE    DATA 

FOR 

NOVI 

:mbi 

:r 

Temperature 

Precipitation 

Number  of  day* 

Year 

>•■  CD 

^^ 

? 

^ 

as 

as 

K 

1 

0 

0) 

1 

P 

4) 

G 

§ 

5 

Means- 
Estremes 

51.6 

90 

2 

3.65 

15 

6 

9 

3 

1891- 

49.7 

-1.9 

87 

6 

10 

30 

5.56 

+1.91 

13 

7 

10 

18iK 

49.9 

-1.7 

79 

27 

20 

7 

5.83 

+2. 18 

11 

7 

12 

9 

1893  

49.3 

-2.3 

84 

7 

10 

24 

4.21 

+0.66 

14 

8 

8 

5 

1894  

50.4 

-1.2 

81 

1 

12 

11 

1.12 

-2.63 

19 

6 

5 

2 

1S95  

49.9 

-1.7 

82 

18 

16 

25 

4.82 

+  1.17 

14 

5 

11 

6 

1896 

52.8 

+  1.2 

88 

10 

8 

30 

4.34 

+0.69 

14 

7 

9 

7 

1897 

51.6 

O.ll 

88 

IS 

15 

30 

2.82 

-0.83 

16 

6 

8 

6 

1898 

47.5 

-4.1 

8/ 

5 

9 

22 

3.20 

-0. 46 

13 

8 

9 

4 

1899 

54.3 

+2.7 

87 

7 

17 

3 

2.61 

-1.08 

13 

8 

9 

6 

19CK) 

51.4 

-0.2 

90 

3 

18 

12 

4.28 

+0.63 

15 

7 

8 

6 

1901. 

50.5 

-1.1 

88 

2 

15 

16 

2.99 

-0.66 

16 

7 

7 

5 

1902  

56.5 

+4.9 

90 

11 

18 

27 

6.66 

+3.01 

8 

9 

13 

9 

1903 

47.6 
51.4 

-4.0 
-0.2 

89 
89 

4 
4 

2 

17 

18 
15 

0.64 
1.38 

-3.01 
-2.  27 

13 

17 

9 
5 

8 
8 

3 

1904  

3 

1905 

53.2 

+1.6 

88 

18 

9 

30 

3.28 

-0.37 

16 

6 

9 

5 

1906 

50.2 

-1.4 

88 

16 

13 

22 

5.90 

+2.15 

14 

7 

9 

6 

1907 

49.0 

-2.6 

84 

5 

10 

13 

5.71 

+2.06 

16 

6 

9 

6 

1908 

53.8 

+2.2 

88 

10 

5 

14 

5.40 

+1.75 

16 

6 

9 

8 

1909 

59.3 

+7.7 

90 

4 

16 

18 

3.76 

+0.10 

13 

8 

9 

7 

1910 

51.5 

+0.1 

85 

24 

17 

29 

0.47 

-3.18 

16 

9 

5 

3 

1911 

46.8 

-4.8 

86 

U 

5 

12 

3.18 

-0.47 

14 

8 

S 

7 

1912 

50.5 

-1.1 

89 

11 

13 

25 

1.66 

-1.99 

19 

7 

4 

2 

1913. 

57.6 

+6.0 

85 

18 

20 

9 

2.47 

-1.18 

10 

9 

11 

5 

1914 

d2.  6 

+  1.0 

88 

5 

11 

20 

2.82 

-1.^3 

16 

6 

9 

4 

1915 

54.8 

+  3.2 

88 

1 

17 

15 

5.40 

+1.75 

16 

5 

9 

6 

1916 

52.1 

+0.5 

87 

2 

10 

10 

2.95 

-0.70 

20 

4 

6 

5 

1917 

50.7 

-0.9 

85 

10 

11 

24 

1.96 

-1.69 

17 

4 

9 

4 

1918 

49.7 

-1.9 

88 

6 

18 

.SO 

3.91 

+0.26 

15 

4 

11 

6 

1919  ...      . 

51-4 

-0.2 

86 

1 

14 

13 

6.27 

+2.62 

17 

3 

10 

7 

1900 

47  8 

-3.8 

89 

7 

10 

13 

1.95 

-1.70 

15 

4 

n 

5 

19^1    

64  9 

i-3.3 

88 

17 

17 

J  2 

6.53 

+1-88 

13 

0 

11 

7 

1922 

52.9 

+  1.3 

88 

4 

20 

21 

3.89 

+0.24 

16 

6 

8 

6 

1923 

50.8 

-0.8 

81 

10 

21 

6 

3.34 

-0.31 

15 

4 

11 

6 

19S!4  

."13.  4 

+  1.8 

88 

2 

15 

25 

2.36 

-1.29 

16 

5 

9 

4 

1925 

f>'i  4 

-1.2 

89 

12 

15 

25 

6.67 

+2.02 

16 

4 

10 

8 

1926 

47.2 

-4.4 

81 

6 

10 

19 

3.33 

-0.32 

14 

5 

11 

6 

.■>^-:^■>•'^-Y;9'^->  •■■.■ 


l■■'■■^■•>  -^-c-S^i- ■■■•••■>'./ 


■m^ 


Stuttgart  t 


Correction  October,  1926 

Number  of  partly  cloudy  days  should  be  7,  cloudy  4. 
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CLIM^TOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


November,  1926 


CUmatological  Data  for  Novemtoer,  1926 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia... 
Arkansas  City  . 

Arlberg 

Batesville 

Bse  Branch 

Bentonville  — 
Blaclf  Rock... 

Blytiieville 

Booneville 

Briukley   

Calico  Rock... 
Camden 

Center  Point.  , 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1.... 

Danville 

Bardanelle  — 

Dumas!  ...... 

Dutton 


.tt... 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone  

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

L/awren<'e 

Mississippi 

Logan 

.Monroe 

Izard 
Ouachita  .. 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 
Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Veil 

Uesha  .... 

Madison.. 


El  Dorado IJniou 


England 

Eureka  Springs 

Evening  Sliade 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs  ... 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index    

Jonesboro •••• 

Junction «•• 

Lambrook 

Little  Beak 

Lurton 

Lutherville.  tt  

Magnolia 

Malvern. 

Mammoth  Spring  . 

Mari^Tina 

Marked  Tree 

Marshall     

Mena '•'t  — 

Morrillton 

Mountain  Home.  . 

Mount  Ida 

Murfreesboro  .  :  ■  ■  ■ 

Newport 

Osceola ■■ 

Ozark  

Patterson 

Piggott 

Pindall.. 


Pine  Bluff    P  efferson 


Pocahontas 

Portland 

Prescott     

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy •■■ 

Springbank  Jt. 

Story 

Stuttgart  

Subia^-o ■ 

Texarkana 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs  .... 

Wilson 

Wynne ., 

Yancopin Desha 

State  Means  and  Extremes 


Observers 


Lonoke 

Carroll 

Sharp 

Washington.. 

Sebastian 

Pope  • 
Hempstead  . 

White 

Searcy 

Polk 
Benton 
Boone. 
Phillips  — 
Cleburne  . . . 
1  Hempstead- 
Garland  

Union 

Little  River. .. 

Craighead  .... 

Union 

Phillips 

Piilaski 

Newton 

Johnson 

Columbia  — 

Hot  Springs  •■ 

Fulton  , 

I^ee 

Poinsett . 

Searcy . . 

Polk... 
1  Conway. 

Baxter 

Montgomery.  .. 

Pike 

.iKOkson 

Mississippi f^X 

Franklin.  '      ■*"" 


Woodruff 1^6 


Clay. 
Searcy . 


Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  — 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery.. 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott ••• 

Bradley 

Montgomery . 

Little  River.. 

Mississippi  ••• 

Cross 


G.  C.  Thrash 

F.  J.  Carpenter 

Carl  R.  Cutting 

J.  D.   Reeves 

xMrs   Lelia  I.  Teter 

J.  E.  ScanlaD. 

U.  S.  Weather  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

J.  M.Brooks 

F.  H.  Randolph 

R    J.  Torry 

W.J.  Copp 

A    B    Quarterman 

John  C.  Floyd 

J.   W.  Bishop 

A.  I/.  Stephens 

E.  E    Cordrev 

Winfred  D .  Polk 

O.  Yingling 
C.  P.  Evans 
Q.  N.  Goodier,  Jr. 
Ben  Johnson. 
J.   M.  Ricketts 
J.  J.  Babb 
Dr.  R.  H-   Hardin 
Geo.  W.   Nichoalds. 
B.  F.  Graddy 
University  of  Arkansas 
U.  S.   Weather  Bureau 

R.  Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.  Battenfield 
\V.   E.  Mc  Vay 
A .  F.  Stevens 
G.  L.  Wright 
James  A.   Burnett 
Geo.   W     Baker 
N.  P.  O'  Neal 
p    P.   Patraw 
.!.  L.  Collett 
H  D-  Sanderson 
Benedictine  Sisters 
J.   A.   Lowderbaolc 
Lambert  <-'c. 
Weather  Burea 
Sutton 
Lenha.iiU 
State   Agri.    School 
Mrs.    W.    L.    MattheWI 
k.  C.  Bellamy 
(;.  N.    Houck 
Charles  Walton 
A.  .1.  Pwrk 
E.   W.   SI    John 
.lohn  Cook 
y,  S.  Halbert 
O.   A.   Whittington 

A.'CWilkevson 
•lune  Thnmason 
Icham  hurrow 
\V.   K.  Bilker 
H.  H.  Harlan 
W    W.  Wood 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedicitine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
C    D.  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
.1.  T.  Bell. 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbej 
H-  S.  Brashear. 
Dr.  Cheves  Bevill 
W .  L  •  Shide 
J.  R.  Huddleston 
Nanrie  O.  Sohirm 
M.  W.  H.  Collins 
E.  O.  Allen 
W    E.  Barton 


;;;;7^;7;s:7.„o„.„,«,..^»™!i-r.r^f,rr:irrr^^^ 


Less  thaij 
dates    i\ 


Temperature  and  precipitation  .'^^'l^^^XrirbTlncrded^^rmVans' and  summaries.  Reference  letters  -•  .'rT-^rt  Tpam  No:   1,  Judsonia.  Ark. 

irch   rain  or  melted  snow.  HReoeived  toolate  to  °^ '"^'""T        ,,     R  F  D  No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank^Doddndge^ATK^^ 

office     addresses    as    follows:-     Junctinn.  Lilhe.  La.:  Lutherville    K.    . _ ^ 


Daily  Kiver  Stages  forNovemtoer^J^26 


Fort  Smith  ... 
Dardanelle... 
Little  Book 
Pine  BUiff.  ... 
Yancopin 


Arkansas.. 

do..  .. 

do.-.. 

do... 

do ... . 


Danville- iPetit  Jean... 


7.71  7.;il 

6.1    5.6 

5.6l 


7.01 
5.3' 
4.3 


9  9i  9.31  ^--51  7.9, 
9.4    8.2    7.5    6.71 
Ill4ll8  13:lv2:4!u:|l0-7|10-219-J 
24.9  24.4  24.4  24.0  2V2  22.6  22.2  22.0  21 
9.71  8. 21  7.51  7.3l  7.2l  7.1 


6.8l  6.81 


7.51  7.4 
5.1  5.5 
4.1    4-0 

Q  c    it  7 

8l2T.5l2r.3  2i.2l21.0  20:6 
e.s!  6.7I  6.7    6.5I  6.2I  7.0 


7.01  7.31  7.:i|  7.41 
5  4  5-4    5.41  5.3 

4.2  4.2    4.4|  4.3 
2  8.9'   S.9    9.0 


-9  1112  6ll4.4iTr6fTT:411L4ri0.4|  9.61  9.0 
lo'.S    9.5  10.5  12.4  11,2  ,9.6    9.    1  8.8      .9 


31  7  9i 
7.2  6.6 
7.5    6.5' 


7.71  7.41  7.11  7-01  7.( 

6-6    6.0    5.7    5.5   5.. 

6-0    6.2    5.9    5.4    5.; 

8'l0.5  10.6  1«-3i  9-. 

:  0123.2  23- 6124. 0:24.', 

1    9.8l  7-8'  7.6i  7. 


November, 
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Camden 
reenter  Point. 
Claienclou   • 

Cliuton 

Couway 

CoruinS  

Dam  No.   1.- 

LiauviUe 

Uftrdauelle 

Dumas  

Diilton 

El  Dorado    . 
England     . 
Eureka  SpnnK^ 
Evening  Snade. 
Fayetliivi.llu 
Kort  Sniili-  .• 
Freeman  Sprgs.]! 

I'MiUon    

(;iMirflC''U>»'n 

Gilbovt 

linitiuis 

(Iravette 

Harrison 

Helena  

ilisden 

Hope 

Hot  Springs. 

Huttig 

IndiiX 

Jijui'shoro    ■ 
Junction  .   .  • 
Lainbrook 
Xiittle  aock. 

Lurton  

Liu'ier^ille 
Magnolia. . . . 
\Ialvei-u  — 
Mammoth  Spg. 

MarianBa 

Marked  True 
Marshall... 
Mena  . . . .  •  • 
Morrillton, 
Mountain  Home. 
Mount  Ida 
Newport  ■ 
Osceola  ■ .. 

Ozark 

Patterson 
piggott.... 
Pindall.  ■  .• 
Pine  Bluff 
Pocahontas. 
Portland    . 
Prescott     . 
Princeton 
Rison    . .  • 
Roger?      .. 

Searcy ;- 

Springbank 

Story  

Stuttgart 
Suliiaco  .... 
Texarkana 
Waldron. 
Warren... 

Waters 

WhittiCliffs. 
Wilson 
Wynne. 
Yancopin 


Precipitation  is  fori!  hours  ending  near  sunset 


unless 


•    ^„.f»,l    .For  24  hours  ending  midnight.  ,11  For  24  hours 
"nSat^tlald  i^th:  next  following  .e.urement. 


ending?  a.  m.  T.  Trace,  or  less  thanC  Clinch. 


'■^'W^.''< 


■■.'*,'Vr-.'' 
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November,  1926 


Daily  Tamperatures  for  November,     1926 


Stations 


Amity 

Batesvillet* 

Bentonville 

Bee  Branch 

Blytherllle 

BoonevUle 

Brinklty 

Calico  RockM 

Camd«nff 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

£1  Dorado 

England 

Eureka  Springs . . . . 

Fayette  villa 

Fort  Smith 

Gravette... 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lambrook.  §§..... 

Little  Rook 

Lurton 

Luthervllle 

Magnolia 

Malvern , 

Maminoth  Spg 

Marianna 

Marked  Tree}? 

Marshall 

Mena , 

Morrillton 

Mountain  Home.  . 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Re  gars 

Searcy 

Stuttgart 

Sublaco 

Texarkana 

Warren 

Wilson , 

Wynne 


Maximum 
Miaimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
j  Minimum 
Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
( Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
( Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
(  Maximum 
j  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
f  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
}  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
J  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 


63 

45 

70 

36 

68 

37 

69 

39 

68 

42 

68 

36 

74 

48 

73 

39 

71 

39 

61 

31 

67 

43 

74 

58 

6S 

40 
60 

4 

66 

42 

67 

39 

67 

36 

68 

39 

67 

45 

69 

39 

68 

41 

68 

34 

67 

41 

64 

40 

65 

38 

69 

40 

70 

37 

67 

35 

66 

42 

51 

35 

66 

36 

63 

33 

67 


59 

40 

54 

34 

52 

27 

61 

35 

66 

45 

56 

37 

69 

38 

57 

33 

55 

39 

60 

41 

60 

39 

69 

44 

69 

40 

68 

39 

52 

26 

62 
10 

58 
40 
55 

27 

54 

29 
53 
40 
67 
28 
59 
28 
50 
39 
60 
32 
58 
39 
55 
35 
51 
39 
52 
39 
50 
27 
52 
33 
60 
40 
61 
40 
55 
32 
57 
39 
57 
28 
54 
30 
66 
38 
64 


68 
40 
46 
29 
43 
28 
67 
31 
50 
43 
64 
32 
54 
32 
47 
33 

^  31 
59 
36 
60 
38 
49 
42 
62 
35 
64 
35 
46 
27 
58 
33 
66 
35 
4 

28 
46 
27 
51 
36 
46 
26 
47 
30 
55 
38 
64 
38 
58 
35 
48 
35 
63 
31 
49 
37 
40 
29 
52 
30 
55 
36 
55 
36 
45 
32 
56 
38 
36 
2' 
55 
32 
50 
37 
57 


58 

28 

62 

27 

63 

30 

61 

26 

63 

39 

67 

27 

63 

24 

69 

27 

64 

28 

62 

32 

64 

27 

56 

26 

56 

29 

63 

27 

69 

19 

65 

31 

64 

27 

64 
33 
61 
30 
65 
32 
63 
28 
77 
24 
59 
31 
50 
28 
63 
29 
60 
30 
61 
25 
60 
32 
58 
29 
60 
26 
64 
28 
62 
27 
65 
27 
58 
31 
65 
29 
65 
2b 
60 
29 
62 


63 

33 

66 

28 

67 

42 

67 

32 

70 

41 

71 

35 

65 

31 

70 

29 

70 

28 

66 

38 

70 

35 

81 

26 

63 

37 

71 

33 

63 

33 

70 

35 

73 

35 

69 

46 

66 

45 

69 

41 

69 

43 
80 
35 
65 
83 
66 
36 
67 
39 
65 
37 
66 
28 
65 
87 
62 
41 
67 
38 
68 
38 
68 
30 
69 
31 
64 
37 
64 
34 
67 
37 
6' 
47 
67 


15 


19 


20 


21 


22 


23 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


46  51 


50 

27 

47 

22 

64 

27 

48 

25 

47 

27 

65 

29 

51 

20 

52 

25 

56 

25 

54 

31 

50 

25 

48 

25 

50 

30 

55 

24 

48 

20 
60 

30 

63 

23 

58 

25 

53 

25 

54 

32 

55 

28 

67 

20 

46 

26 

65 

26 

63 

27 

45 

22 

49 

21 

49 

2 

46 

24 

16 

26 

58 

29 

64 

25 

48 

24 

46 

26 

48 

23 

48 

22 

61 

27 

49 


60 

32 

60 

23 

57 

37 

5' 

28 

60 

32 

52 

37 

60 

2S 

57 

25 

62 

27 

63 

39 

56 

33 

49 

22 

49 

35 

53 

29 

53 

32 

63 

31 

59 

27 

59 

39 

55 

40 

58 

37 

60 
10 

57 

35 

58 
29 

65 

34 

60 

34 

59 

27 

58 

2' 

57 

36 

61 

33 

56 

33 

64 

35 

61 

29 

57 

28 

67 

31 

62 

29 

56 

36 

62 

41 

56 


65 

41 

64 

31 

61 

52 

64 

46 

59 

35 

58 

51 

64 

47 

61 

35 

73 

31 

68 

52 

58 

50 

64 

28 

56 

51 

65 

44 

50 

45 

73 

50 

55 

48 

56 

53 
51 
50 
o8 
54 
67 
55 
54 
48 
63 
43 
66 
51 
58 
43 
62 
46 
65 
34 
65 
50 
50 
42 
53 
47 
74 
50 
60 
60 
55 
48 
63 
46 
68 
46 
54 
46 
61 
51 
56 
50 
55 


72 

46 

67 

49 

61 

40 

62 

61 

74 

45 

67 

53 

67 

56 

59 

5-2 

70 

52 

65 

62 

65 

64 

78 

34 

66 

54 

71 

52 

60 

45 

70 

53 

68 

53 

60 

61 

56 

49 

68 

48 

61 

49 

61 

50 

71 

53 

65 

52 

68 

53 

67 

53 

70 

43 

66 

51 

57 

43 

62 

49 

68 

53 

66 

64 

62 

52 

68 

48 

52 

46 

61 

52 

64 

48 

65 

53 

63 

51 

65 

53 

64 

53 

61 

46 

66 

52 

69 

53 

64 

52 

77 

55 

62 

42 


66 

42 

53 

46 

45 

39 

62 

43 

64 

40 

64 

45 

56 

46 

50 

48 

59 

43 

57 

42 

54 

45 

70 

38 

66 

45 

54 

44 

48 

37 

58 

44 

64 

45 

61 

39 
50 
40 

54 

45 

49 

38 

50 

41 

54 

50 

57 

42 

55 

45 

54 

43 

52 

49 

53 

41 

45 

37 

51 

43 

59 

43 

65 

43 

66 

43 

63 

49 

60 

35 

67 

42 

61 

42 

66 

43 

67 

41 

55 

40 

55 

44 

72 

53 

53 

40 

55 

44 

55 

43 

59 

46 

63 

43 


36 

64 
32 
61 
36 
52 
35 
55 
35 
63 
36 
66 
32 
60 
31 
61 
36 
53 
35 
57 
42 
61 
35 
61 
35 
57 
33 
63 
30 
62 
47 
56 
36 
59 
32 
67 
39 
62 
35 
72 
37 
63 
39 
72 
39 
56 
33 
62 
30 
64 
41 
60 
40 
70 
35 
66 
40 
61 
45 
61 
421  44 


40 

53 

31 

36 

23 

55 

34 

56 

33 

58 

33 

59 

42 

41 

31 

53 

37 

62 

38 

57 

37 

61 

26 

64 

36 

58 

39 

51 

28 

62 

45 

58 

41 

51 

25 
51 

29 
56 

30 

52 

29 

51 

28 

57 

34 

58 

40 

55 

39 

69 

37 

68 

36 

59 

32 

48 

23 

63 

31 

64 

42 

59 

41 

63 

34 

67 

42 

36 

27 

64 

32 

56 

3^ 

59 

38 

52 

29 

58 

37 

59 

37 

65 

36 

65 

35 

59 

40 

53 

35 

57 

50 

60 

36 


54 

26 

37 

28 

32 

21 

40 

25 

38 

27 

3S 

25 

41 

28 

30 

28 

45 

27 

46 

25 

45 

28 

60 

24 

58 

26 

43 

30 

32 
18 

46 

28 

44 

28 

31 

21 

34 

19 

36 

26 

30 

20 

32 

21 

40 

30 

46 

25 

45 

2 

38 

26 

39 

29 

39 

28 

28 

18 

35 

24 

48 

26 

47 

26 

37 

25 

44 

30 

46 

20 

45 

26 

41 

22 

44 

29 

52 

24 

42 

25 

42 

29 

56 

40 

53 

24 

47 

28 

36 


68   49 


54 

23 

51 

20 

40 

18 

60 

21 

49 

23 

51 

22 

44 

20 

49 

21 

59 

23 

65 

27 

52 

22 

44 

23 

43 

23 

44 

22 

46 

10 

62 

26 

54 

22 

46 

19 

64 

18 

48 

^5 

43 

15 

50 

13 

48 

23 

68 

24 

53 

24 

46 

21 

54 

20 

19 

25 

46 

19 

50 

21 

61 

•25 

65 

22 

45 

29 

48 

24 

38 

25 

15 

20 

65 

23 

50 

25 

44 

19 

55 

18 

51 

22 

41 

28 

53 

22 

59 

24 

48 

20 

60 

22 

49 

24 

59 

24 

43 

16 

49 

21 

64 

31 

50 

23 

63 

25 

58 

25 

48 

23 

49 

21 


49 

34 

38 

21 

36 

26 

45 

30 

43 

26 

47 

32 

45 

26 

40 

22 

42 

23 

62 

36 

45 

32 

49 

28 

49 

32 

48 

29 

40 

21 

51 

38 

44 

30 

35 

25 

38 

27 

41 

37 

38 

16 

36 

22 

41 

29 

50 

3 

45 

32 

37 

28 

39 

21 

38 

33 

35 

25 

47 

33 

57 

36 

51 

32 

40 

25 

41 

29 

34 

30 

44 

25 

41 

36 

49 

32 

87 

24 

48 

28 

42 

27 

53 

23 

40 

33 

42 

33 

40 

25 

49 

30 

49 

38 

53 

34 

37 

25 

48 

28 

49 

34 

46 


48 
84 
47 
34 
38 
24 
46 
37 
47 
35 
37 
21 
36 
24 
39 
29 
34 

24 

35 

25 

39 

34 

41 

35 

42 

36 

36 

28 

40 

31 

40 

34 

32 

23 

38 

31 

55 

31 

43 

35 

41 

28 

46 

28 

40 

16 

37 

28 

36 

29 

39 

34 

39 

27 

41 

35 

42 

34 

38 

32 

39 

27 

43 

35 

44 

31 

45 

37 

39 

24 
42 
35 
35 
26 
41 
34 
45 
25 
44 
33 
47 
37 
44 
35 
39 
31 
44 
20 


63 
33 
48 
17 
45 
17 
46 
21 
49 
17 
50 
23 
51 
21 
51 
18 
54 
31 
49 
29 
49 
23 
51 
30 
39 
24 
60 
30 
43 
13 
55 
31 
50 
25 
47 
17 
49 
18 
48 
25 
44 

1' 

53 

16 

45 

27 

61 

27 

52 

32 

46 

18 

50 

24 

48 

29 

41 

20 

45 

20 

63 

29 

52 

33 

47 

15 

47 

24 

50 

19 

47 

18 

44 

27 

47 

25 

51 

11 

63 

30 

48 

18 

51 

11 

46 

22 

62 

31 

47 

17 

63 

31 

59 

26 
52 

29 
47 
15 
48 
21 
60 
26 
49 
24 
56 
27 
50 
33 
47 
17 
45 
21 


58 

29|  48 


65 
17 
54 
29 
50 
25 
59 
25 
57 
27 
48 
24 
57 
21 
66 
27 
48 
36 
53 
26 
49 
29 
49 
28 
66 
27 
47 
23 
55 
31 
55 
28 
67 
32 
63 
27 

54 

31 

55 

28 

67 

23 

56 

■Zl 

64 

27 

50 

31 

56 

24 

68 

24 

54 

32 

45 

30 

18 

28 

56 

30 

53 

26 

67 

24 

66 

29 

62 

24 

55 

28 

51 

34 

52 

38 

57 

24 

50 

23 

52 

26 

58 

26 

55 

26 

56 
30 
55 
23 
60 
26 
50 
30 
54 
30 
56 
24 
65 
25 

4i 

51 

27 

57 

30 

53 

29 


63 
25 
63 
48 
62 
37 
71 
41 
67 
47 
59 
60 
69 
25 
72 
31 
62 
48 
63 
60 
60 
39 
61 
40 
66 
51 
63 
43 
70 
62 
61 
62 
66 
19 
67 
48 
64 

48 
64 

46 

60 

45 

62 

52 

69 

53 

61 

50 

70 

60 

62 

27 

61 

51 

62 

43 

60 

47 

71 

52 

62 

50 

64 

42 

59 

51 

74 

60 

62 

11 

62 

47 

62 

43 

66 

42 

63 

46 

64 

47 

67 

49 

66 

47 

59 

52 

78 

44 

68 

51 

59 

39 

69 

51 
65 
47 
62 
36 
64 
53 
66 
48 
70 
50 
67 
52 
65 
50 
60 
50 


68|     61 
44-     31 

531     54 


46 
44 
30 
68 
42 
59 
47 
70 
38 
70 
47 
62 
43 
63 
61 
72 
42 
70 
43 
60 
49 
76 
34 
70 
62 
62 
38 
70 
54 

70 
46 
66 
32 
7i 
33 
53 
3'S 

69 
32 

59 

36 

69 

47 

63 

45 

69 

42 

68 

43 

58 

60 

66 

42 

46 

33 

67 

39 

73 

49 

71 

43 

68 

40 

71 

48 

53 

29 

66 

46 

70 

38 

69 

43 

61 

37 

72 

41 

70 

47 

72 

43 

65 

40 

70 

47 

68 

43 

74 

59 

70 

36 
76 
49 
671 
33 1 
70 
45 
67 
30 
72 
39 
71 
45 
72 
52 
67 
42 
65 
43 


27 
60 
29 
53 
30 
55 
29 
61 
30 
59 
29 
67 
27 
65 
31 
60 
39 
57 
29 
61 
24 
66 
32 
66 
32 
54 
23 
68 
36 
60 
44 
62 
28 
69 
28 
60 
34 

60 
28 

61 

25 

56 

32 

65 

32 

69 

32 

63 

30 

59 

28 

57 

37 

53 

31 

53 

31 

66 

34 

62 

31 

51 

25 

57 

34 

52 

30 

67 

24 

62 

30 

56 

32 

56 

26 

62 

25 

55 

29 

70 

30 

55 

30 

65 

37 

52 

27 

67 

34 

70 

35 

67 
33 
64 
23 
55 
29 
62 
44 
69 
32 
70 
38 
65 
34 
58 
28 
55 
29 


67 
52 
63 

27 

68 

41 

60 

45 

65 

43 

69 

51 

68 

45 

65 

28 

67 

31 

70 

62 

64 

45 

64 

39 

55 

38 

67 

47 

63 

46 

67 

48 

64 

47 

67 

52 

68 

47 

71 

48 

69 

52 

68 

48 

67 

42 

72 

48 

64 

44 

65 

42 

63 

32 

64 

50 

59 

16 

65 

43 

71 

51 

66 

41 

63 

44 

61 

48 

57 

50 

65 

47 

68 

51 

68 

41 

63 

44 

68 

60 

64 

44 

66 

32 

68 

49 

65 

60 

62 

38 

73 

4B 

73 

44 

67 

501 

68! 

51 

62 


60 

61 

43 

60 

24 

63 

43 

6-1 

46 

67 

39 

61 

48 

63 

39 

69 

51 

68 

47 

65 

45 

64 

31 

69 

45 

66 

51 

61 

30 

68 

56 

65 

48 

64 

32 

60 
32 
65 

42 
62 
33 
6:^ 
36 
63 
44 
78 
46 
68 
43 
63 
44 
66 
69 
63 
47 
65 
38 
66 
43 
71 
62 
66 
48 
63 
38 
65 
4' 
59 
30 

35 
68 
44 
68 
36 
63 
35 
68 
39 
64 
44 
61 
44 
67 
38 
68 
50 
62 
42 
69 
57 
72 
45 
69 
50 
65 
31 
64 


64 

34 

62 

30 

64 

40 

60 

32 

62 

30 

71 

34 

66 

31 

66 

31 

67 

31 

64 

43 

63 

33 

61 

41 

67 

36 

61 

32 

62 

29 

70 

36 

67 

34 

68 

42 

64 

36 

68 

40 

66 

36 

74 

30 

59 

33 

67 

31 

65 

35 

61 

32 

65 

29 

63 

39 

60 

41 

63 

38 

70 

33 

65 

32 

61 

29 

64 

34 

58 

31 

65 

32 

65 

36 

64 

3g 

67 

31 

67 

27 

63 

32 

63 

34 

66 

35 

71 

34 

61 

31 


42      45 
06      62 


c 
5 

60.2 

37.6 

55.7 

31.1 

52.7 

32.4 

56.4 

34.6 

57.8 

36.5 

59.4 

36. 9 

58.8 

36.8 
6.4 

31.8 

61.4 

31.9 

59.8 

39.8 

58.8 

37.2 
3 

33.9 

58.8 

36.9 

60.5 

37.2 

53.0 

29.  B 

63. 1 

40.4 

60.1 

38.6 

55.9 

34.8 

55.3 

34.3 

57.6 

38.1 

65.7 

33.8 

58.1 

31.6 

57.6 

37.2 

60.2 

37.6 

58.7 

38.0 

56.4 

35.7 

57.7 

33.2 

56.7 

38.8 

50.0 

32.4 

55.2 

35.5 

63.5 

38.9 

60.1 

37.0 

56.1 

33.3 

58.3 

37.8 

51.7 

32.  2 

56.6 

36.1 

67.4 

37.8 

58.5 

38.7 

57.3 

31.6 

59.7 

34.9 

58.5 

36.6 

60.1 

35.3 

.58.0 

35.7 

61.4 

39.0 

57.6 

33.6 

63.9 

38.5 

62.3 

35. 6 

63  8 

38.1 

65.6 

33.6 

58.5 

35.1 

60.2 

i6.7 

61.7 

17.8 

64. 3 

39.5 

61.3 

39.9 

.58.6 

36.3 

.57.0 

3K,0 
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^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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CLIMATOLOGICAL  ^R^TA 
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HARVET  S.  COLE,  Meteorologrist 


:)L.  XXXI       Little  Rock,  Aek.,   December,  1926       No.  12 


GENERAL  SUMMARY 

The  outstanding  feature  of  the  weather  in  Arkansas  during 
ecember,  1926,  was  the  unusually  heavy  precipitation,  the 
onthly  total,  7.15  inches,  being  the  second  largest  on  record 
r  this' section  since  State  wide  records  have  been  kept  and  the 
eatest  24  hour  amount,  5.91  inches  at  Little  Rock  on  the  20th 
,1st  is  one  of  the  heaviest  on  record.  Heavy  rains  occurred 
iroughout  most  of  the  State  on  the  20th-21st,  amounts  being 
?aviest  in  central  and  south  central  counties.  These  rains 
•ought  sharp  rises  in  all  streams  and  a  rather  disastrous  flood 
1  the  Ouachita,  a  stage  of  38.5  feet  being  reached  at  Camden, 
ne  life  was  lost  and  property  damage  estimated  at  over 
^5,000  was  sustained.  Three  lives  were  lost  and  several 
lousand  dollars  damage  done  to  roads  and  bridges  in  Pulaski 
ounty. 

Temperatures  were  rather  mild  for  a  wmter  month_  until 
wut  the  14th  when  a  cold  wave  overspread  the  State  bringing 
le  coldest  weather  of  the  month  in  some  locahties,  however 
lere  was  soon  a  reaction  to  warmer  weather  and  by  the  20th 
■mpyratures  were  again  10°  to  15°  above  the  seasonal  average. 
Dlder  weather  again  overspread  the  State  about  the  24th  and 
5th,  the  lowest  for  the  month,  3°  below  zero,  being  recorded 
1  the  26th.  Snow  fell  over  a  greater  portion  of  the  State  on 
le  25th,  but  was  melted  before  the  close  of  the  month. 
The  weather  was  rather  unfavorable  for  outdoor  work  during 
lost  of  the  month.  Some  cotton  remained  in  the  fields  in 
istern  and  northeastern  counties  and  but  little  was  picked 
uring  the  month.  The  weather  was  mostly  favorable  for  the 
rowth  of  winter  crops  until  the  last  week  when  oats  were  frost- 
1.  Some  plowing  was  done  early  in  the  month,  but  this  work 
'as  stopped  by  the  rain.  w.c.H. 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
ecords  of  55  stations,  was  43.3°  which  is  0.8°  above  normal, 
ourteen  stations  for  which  normals  have  been  computed  show- 
d  negative  departures,  positive  elsewhere.  The  highest  month- 
s' mean  was  49.9°  at  Portland,  the  lowest  37.4*=  at  Dutton,  a 
ifference  of  12.5°  between  the  Ozarks  of  the  northwest  and 
he  lowlands  of  the  southeast.  Extrem.es  ranged  from  79°  at 
'ortland  on  the  4th  and  Rison  on  the  12th  to  3°  below  zero  at 
.lammoth  Spring  on  the  26th.  The  highest  occurred  in  most 
ections  about  the  4th  or  12th  and  the  lowest  about  the  16th  or 
he  26th. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  79  stations  was  7.15  inches 
i'hich  is  3.10  inches  above  normal,  all  sections  showing  positive 
lepartures.  More  than  half  of  the  monthly  precipitation 
iccurred  at  numerous  stations  on  the  20th  and  21st  and  the 
.verage  for  the  entire -State  for  those  days  was  over  three  inches. 
\n  appreciable  amount  of  snow  was  measured  at  55  stations, 
he  average  being  3.1  inches.  The  greatest  monthly  precipita- 
ion  total  was  12.43  inches  at  Portland,  the  le;;st,  2.53  inches 
.t  Gilbert.  The  greatest  amount  measured  in  24  consecutive 
lours  was  5.91  inches  at  Little  Rock  on  the  20th  and  21st. 
?he  average  number  of  days  with  0.01  inch  or  more  of  precipi- 
ation  was  10. 


HkntoMENA 

TOuaSeporting) 

THDNDEHST0RMs:"-8tli,  2;  9th,  3;  11th,  1;  20th,    1;    21st,    3;    22ncl,    1; 

23rd;   19;  24th,  2;  27th,  1. 
Sr,EET:-:.7th,,l;.14th,  7;  16th,  7;  24th,  3;  25th,  14;  26th,  1;  27th,  1. 
Lrv.\R  Halos:— 1st,  1;  10th,  1.  ,     ^     ^^  , 

Dense  Fog:-— 7th,  3;  11th,  1;  21st,  3;  22nd,  1;  23rd,  2;  25th,  1;  28th, 
1 ;  29th,  1. 


MISCEIiLANEOTJS  DATA 


Pressure.  Sea^level 

Wind 

Rel»tiT» 

humidity 

a 

a 

Stations 

1 

'S 

p 

0} 

3 

3.b 

SI 

S 

ai 

a 

Pi 

30.08 

30.59 

15 

29.20 

12 

4.880 

21 

8. 

11 

Bentonville 

Fort  Smith. 

30.11 

30.57 

15 

29.26 

12 

7.058 

34 

sw. 

12 

85 

72 

Little  Rock. 

30. 13 

30.55 

18 

29.36 

12 

6,521 

36 

nw. 

13 

82 

67 

Memphis. 

30.13 

30.58 

18 

29.42 

12 

6,273 

32 

nw. 

28 

81 

74 

PL,"S 


49 
55 
40 

45 


COMPARATIVE    DATA    TOR    DECEMBER 


Year 


Temperature 


5l 


fiji 


aiearas- 
Extremes 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901.. 

1SW2  

1903 

1904  

1905 

lyCG 

1907 

1908 

1909. 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918... 

1919 

1920 

19il...  

\9n 

1923 

19;!4  

1925 

1926 


43.5 

46.9 
40.9 
45.4 
44.6 
43.8 
45.8 
40.3 
39.5 
41.0 
44.9 
38.5 
40  8 
39  7 
42.9 
38.5 
46.5 
44.4 
46.0 
35.3 
40.8 
43.0 
41.7 
43.6 
36.1 
43.9 
42.1 
34.8 
47.6 
40 '4 
43.2 
47  1 
47.8 
49.1 
41.4 
40.2 
43.3 


+4.4 
-1.6 
+  2.9 
+2-1 
+  1.3 
+3.3 
-2  2 
--3.0 
—1.5 
+2.4 
—4 
-1.7 
-2.8 
+0.4 
-4.0 
+4.0 
+1.9 
+  3.5 
-7. 
-1. 
+0.5 
-0.8 
+1.1 
-6 
+1 
-  0 
—7  7 
+5.1 
-2. 1 
+0.7 
+  4    - 
+5, 
+6.6 
--1 
-2 
-^0.8 


Precipitation 


O.  9 


Number  of  days 


cS  O 


Of 

cu°a 


88 

72 
83 
79 
82 
78 
81 
81 
76 
74 
82 
87 
75 
74 
80 
69 
83 
85 
82 
82 
75 
78 
76 
77 
70 
78 
82 
81 
88 
78 
74 
82 
86 


■21 

13    26 
-10    26 


3 

-11 

5 

8 

10 

-  4 

8 

10 


10 

11 

11 

1 

9 

3 

8 

14 

-11 

11 

— Ifi 

-21 

9 

1 

6 

11 

12 

9 

-  8 

-  6 

-  3 


4.05 

4.69 
8.79 
1.83 
3.48 
3.96 
0.84 
6.00 
1.87 
4.08 
2.76 
4,42 
5.71 
3. -44 
5.10 
4.96 
5.64 
2.70 
1.50 
5.26 
3.57 
7.00 
2.63 
3.26 
6.26 
4.73 
3.35 
1.29 
5.62 
1.94 
5.95 
2.78 
4.59 
6  24 
.3.65 
1.71 
7.15 


+0.64 

+4.74 

—2.22 

—0.57 

—0.09 

-3  21 

+  1.95 

—2.18 

+  0.03 

-1.29 

+  0.37 

+  1.66 

-0.61 

+1.05 

+  0.91 

+  1.59 

-1.35 

-2.  55 

+1.21 

—0.48 
+2.  95 
-L42 
-0  79 
+2. 21 
+0.68 
-0.70 
-2.76 
+  1.,57 
-2.11 
+  1.9n 
-1.27 
+0.54 
+  2.19 
-0.40 
-2.  .34 
+3  10 


12 

14 
7 
14 
14 
13 
8 
10 
16 
15 
16 
12 
10 
18 
12 
14 
8 
12 
13 
14 
13 
10 
14 
7 
8 
12 
14 
13 
14 
13 
13 
13 
12 
9 
14 
15 
11 


6 

13 

7 

10 

6 

18 

8 

9 

6 

n 

6 

12 

7 

16 

6 

16 

6 

9 

7 

9 

6 

9 

6 

13 

6 

15 

5 

8 

7 

12 

5 

12 

7 

16 

6 

13 

7 

11 

6 

11 

6 

12 

7 

14 

7 

10 

7 

17 

4 

19 

4 

15 

6 

11 

6 

12 

5 

12 

4 

14 

5 

13 

6 

12 

5 

14 

5 

17 

5 

12 

5 

11 

4 

16 

Corrections  November,  1926 
Huttig:    Mean  maximum  temr— ature  should  be  66. 9o;  mean  minimum  36.9o;meau 
51. 90^  Departure  Irom  normal -'       .  ^1^1,0  «i„,..i„  iq 

Mammoth  Spring :      Niim '       partly  cloudy  days  should  be  2,  cloudy  13. 

Tornado  Table :    Appelr      ould  be  Oppelo  and  Jesseville  should  be  .lessieville. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


December,  1926 


Climatological  Batafor  December,  1926 


il 


I 


stations 


Counties 


■o 

Temperature    (  Degrees  Fahrenheit* 

Precipitation,  inches 

Number 

of  days 

0 
0 

a-r 

a 

us 

U 

3 

0 

(U 

o 

o  * 

>t 

O'Z 

0 

ca— 

g 

SJ 

■sa 

'5 

-s 

aS 

-D 

•5'^ 

a 
o 

o  * 

_  I* 

w 

£3 

i 
to 

C3J3 

5 

o 

0) 
e3 

■3 

3  e 

1 

3§ 

2*0 

£1.  S 

■«  0 

0 
>» 

> 

f^ 

►J 

:^ 

ft 

a 

ft 

h:) 

ft 

3 

0 

ft 

0 

H 

^  0 

0 

a< 

0 

a. 

Observers 


Amity 

Arkadelphia 

Arlcansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 U... 

Danville 

Dardanelle 

Dumas; 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Sprinra 

Evening  Shade 

Fayetteville 

Port  Smith 

Freeman  Springs  — 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Qranuis 

Gravette 

Harrison  

Helena .... 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

index    

Jonesboro 

Junction tt.... 

Lambrook 

liittl*  Boak 

Lurton t+ 

Lutherville.  tt  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna.       

Marked  Tree 

Marshall  

Mena tt 

Morrlllton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro  .  : 

Newport 

Osceola 

Ozark  +t  ... 

Patterson 

Piggott 

Pindall... 

Pine  Bluff   

Pocahontas 

Portland 

Prescott.  

Princeton 

Rlson 

Rogers 

.Searcy 

Springbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Sublaco 

Texarkana 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffg 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Clark 

Clark.. , 

Desha , 

Stone 

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke .. . 

Carroll 

Sharp 

Washington .. . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... , 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  ... 

Garland 

Union 

Little  River. ... 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski , 

Newton , 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. . 

Pike 

Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Bradley 

Montgomery . . 
Little  River... 
Mississippi  — 

Cross 

Desha 

and  Extremes 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
259 
252 
465 
2(i5 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 
162 
1590 
270 
229 
1465 
600 
1451 
457 
2-240 
260 
20U 
675 
900 
1250 
10.'>2 
193 
445 
377 
600 
175 
275 
345 
182 
155 
357 
210O 
775 
315 
277 
600 
236 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
367 
231 
240 
450 
196 
307 
1600 
215 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


SI  46.5  1+3.7 


42 
•4 

27 

34 

21 

24 
1 

12 

39 

22 

41 

27 

22 
6 

43 

33 
3 

10 

40 

20 

23 

26 

19 

26 
3 

39 

45 
2 

40 

14 
3 
8 

29 

25 

64 
8 

65 

35 

19 
1 

31 

32 
3 
17 
1 

28 
7 

39 

21 

14 

21 

12 

38 

5 

12 

27 

8 

42 

28 

30 

10 

2 

4 

39 

33 

20 

38 

20 

25 

35 

17 

19 

2 

39 

29 

40 

7 

32 

2 

22 

1 

18 

2 


38. 6 

40.1 
38.4 


—2.0 
-2.1 

+0.9 


42.4'' 
43.6 
44.4 
38.6 
46.4 
46.5 


42.6 

41.2 


42.8 
46.3 
37.4 
49.4 
45.6 
40.6 


40.0 
42.1 


+0.1 
+1.0 
0.9 
+  1.3 
+  1.9 


+0.4 

+L8 


+0.6 

-1.1 

0.0 

+3.4 
+2.4 
+  1.4 


73" 
73 
72 
74 
76 
72 


+0.1 
0.0 


39-7 
39.  8" 
41.9 


46.5 
44.4 


—0.2 
-  1.8 


40.8 

49.6 

45.3' 

43. 6 

36.8 

40.2 

48.8'' 

46.2 

39.6 

44.5 

38.8 

40.4 

42.1 

43  5 

39.2 

42.8 


42.4 
39,9 

42.5 


+2.1 


+0.1 


0.2 
+3.5 


-0.6 

-i.'o 


+2.2 
+  0.9 

+2.5 


-2.4 
+0.5 


-  0.5 

-0.7 


4+ 
12 
12 


13" 
13 
14 
4 

15 
16 


3+ 
12 


+0.5 
-2.9 
+1.3 


46.8 
39.9 
49.9 
46.4 


49.6 
39  9 
42.9 


45.4 
44.2 

48.8 


47.8 


41.6 
42.5 


+2.4 
-0.9 

+2.5 
+0.7 


+4.1 
+  1.3 
+  0.4 


+  1.8 
+2  0 
+2.0 

+3.1 


76 

70" 

72 

65 

69 

77" 

78 

70 

74 

71 

70 

75 

70 

72 

72 


3 

3t 
12 

4 
12 
13 
12 

3+ 

4 

8 

4 

1 
12 

3 
12 


32" 
40 
30 
44 
42 
41 


5. 23 
9.36 
11.92 
5.67 
7.54 
7.41 
2.96 
6.22 
8.97 
3.46 
8.70 
4.32 
7.72 
10.09 
9.04 
6.45 
6.91 
8.78 
7.29 
5.22 
8.23 
9.51 
3.99 
9.33 
10.  72 
3.69 


+0  82 

4.52 

+7.03 


+3.63 
+8. 46 
+0.20 
+2.47 


43.3 


+  0.7 
+0.'8' 


79 


13 

18 
U" 
20 

7 
13 
16" 
15 
-  3 
16 
12 

1 
13 
14 

1 
10 


38 


+0.61 
+3.76 
+1.33 
+3.05 
+5.84 
+  403 

+  2.' 77 
+4.83 

+2  26 
+5.03 
+4. 15 
+0.56 
+4.67 
+  6.14 
+  1.27 


46 

40'> 

32 


4 
11 
1+ 


4t 


16 

14+ 

16 


31 

34 

46' 

37 

40 

36 

43" 

40 

47 

33 

36 

43 

36 

34 

44 

45 


2.87  +0.26 
3.28  +0.43 

5.88 


8.51 
9.16 
2.53 


3  46 
3.11 
8.64 
7.08 
7. 
11.04 


8.00 

7.11 

6.64 

7, 

9.46 

4.50 

6.87 

6.60 

9.20 

4.05 

8.38 

8.52 

5.50 

6.99 

6.97 

4.07 

8.07 


+4.20 
+4.89 


+1.27 
+0.61 
+3.70 


+3.54 
+  6.86 


2.28 
3.95 
2.60 
2.25 
3.54 
2.39 
1.24 
3.87 
3.70 
1.19 
4.00 
1.51 
2.27 
3.29 
3.46 
2.61 
2.66 
2.11 
4.12 
2.75 
2.20 
2.20 
l.-'M 
1.87 
5.26 
1.17 


1.29 
1.55 
1.63 
3.61 
5.48 
1.30 


1.04 
0.82 
1.68 
2.  26 
1.96 
4.18 


+2.49 
+  1.87 


+6.22 


+3.33 


+  4.50 
+0.97 
+3.  82 
+4.04 
+  1.87 
+3. 12 


+0.50 
+3.88 


42 
45 
39 


26 


31 


46 


5.81 
8.68 
4.14 

10.44 
6.02 
3.53 
9.03 
6.03 

12.  43 
6.17 
8.  13 
7.25 
3.58 
7.49 
8.53 
7.61 
9.24 
4.  31 
8.67 
4.51 
8.30 
8.36 
9.55 
7 

10.24 
8.98 
7.16 


+1.95 
+4.53 
+0.90 
+6.44 


+4.06 
+2.39 
+  6.93 
(-2. 06 
4-2.  79 
+3.54 
+  1.28 
+2 
+3.68 


+4.53 
+  1.33 
+5.14 


+2.87 


+5.66 


+5.48 
+3.10 


2.90 
2. 38 
2. 14 

s.'gi 

1.76 
3.67 
2. 20 
5.50 
0.90 
3.00 
4.00 
2.02 
2.88 
3.62 
0.87 
3.07 

2.' 54' 
3.92 
1.47 
4.90 
2.47 
0.90 
3.70 
1.37 
3. 20 
2.42 
4.22 
2.60 
1.58 
3.20 
2.95 
5-46 
3.62 
2.30 
3.10 
1.21 
1.70 
5.78 
3.20 
2.70 
.5.70 
2.12 
5.91 


3.2 
1.3 

00 
3.5 
4.0 
6.0 

T. 
3.0 
1.0 
0.2 

T. 
3.0 

T. 
5.3 
0.6 
4.4 
4.5 
4.4 
2.0 
5.0 
4.5 
0.0 

T. 
0.0 
0.2 

T. 


'I', 
T. 
5.0 
T 
10 
6.0 


T. 
4.0 
0.2 
3.0 
1.0 
3.0 

2!() 
7.0 
0.0 
0.0 
2.5 
4.0 
10.2 
0.0 
1.0 
2.6 
T 
0.5 
9.0 
4.0 
4.0 
4.6 
3.5 


2.0 
0.8 
T. 
1.0 
3-0 
3.0 
0.8 
4  0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
T. 
2  0 
T 
2.5 
5.0 
4.0 
T. 
5.0 
0.0 
3.0 
1.2 
0.0 
1.0 
0.0 
3.1 


9 
13 
10 

7 

9 
12 
12 
13 
11° 
14 
11 

9 

9 
12 

9 

9 
11 
U 
11 
10 
12 

9 

9 


16 
11 
9 
10 
13 
11 

io 

12 
11 

9" 

9 
13 
12 
12" 
13 
14 
11 

9 
10 
13 
11 

8 
11 


10 
2 
7 
7 
1 
0 
6 
1 

6° 
3 
2 
5 
5 
3 
3 
6 
7 
5 
2 
5 
9 
8 
8 
5 
4 
7 

'7' 
3 
3 
7 
5 
7 


9 
13 
12 
15 
U 
12 
11 
11 
13 
12 
14 
12 
11 
11 
12 
12 
11 
8 
11 


3 

7" 
2 
2 
10 
4 
3 
6 
4 
3 
4 


12 

16 

14 

17 

21 

19 

13 

17 

11= 

14 

18 

17 

17 

16 

19 

17 

13 

15 

18 

16 

10 

14 

14 

17 

15 

16 

ii' 

15 
17 
16 

18 
12 


9 
13 
20 
18 
15 
17 

19 

13 

11 

14" 

16 

12 

16 

10" 

16 

15 

10 

18 

18 

12 

16 

20 

16 


ne. 
nw. 


ne. 

nw. 


e. 
nw. 


e. 
n, 

s. 
se. 

s. 
e. 

sw. 

n. 


nw. 

n. 

w.' 


G.  C.  Thrash 

F.  J.  Carpenter 

Carl  R.  Cutting 

J.   D.    Reeves 

Mrs    Lelia  I.  Teter 

J.   li.  Scanlan. 

U.  S.   Weather  Bureau 

Vernon  C.   Howe 

J.  M.  Brooks 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.   Copp 

A.   B.  Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.   L.  Stephens 
E.  E.  Cordrey 
WinfredD.  Polk 
J.  O.   Yingling 
C.    P.  Evans 

G.  N.   Goodier,  Jr. 
Ben  JoliusQU. 

J.   M.   Ricketts 

J.  J.   Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.   W.    Nichoalds 

H.   F.  Graddy 

University  of  Arkansas 

U.  S.   Weather  Bureau 

R.   Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owfus. 
Ben  F.   Battenfield 
W.   E.   Mc  Vay 
A.  F.   Stevens 
Q.  L.   Wright 
James  A.    Burnett , 
Geo.    W     Baker 
N.   P.  O'  Neai 
P.   P.   I'atraw 
J.  L.  Collett 
H.  D.  Sanderson 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lovvderback 
G.   B.  Lambert  Co. 
U.  S.   Weather   Bureau 
I.   C.  Sutton 
H.  G.   Lenhardt 
State   Agri.    School. 
Mrs.   W.   L.    Matthews 
E.  C.  Bellamy 
C-   N.    Koiiok 
Charles  Walton 

A.  J.   Park 

E.   W.   St.  John 
lohn  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A.   Whittington 


s. 

n. 

e. 

n. 

sw. 

sw. 

nw. 


n. 
sw. 


sw. 
ne 


A.  C.  Wilkerson 
lime  Thomason 
Isham  Burrow 
W.    E.   Baker 
H.   H.  Harlan 
W.    W.    Wood 
Mits   I'iioresa  Soheu 
Benedicithie  Sisters 
W.    E.    Edmiston 
C.   D.   Caltioun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.  V.  Tlsdale 
ICnrl  A-   Starek 
J.  T.    Bell. 
Miss  Grace  Field 
S.  G.  Story 
Adam  F   Buerkle 
New  Snbia<'o  Abbey 
H.   S.   Brashear 
Dr.   Clheves  Bevill 
W.   L.   Shide 
J.  R.   Huddleston 
Nanrie  0.  Sphirmer 
M.  W.  H.  Collins 
E.  O.   Allen 
W.  E.  Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means-    T.  Less  than  0.01 
inch   rain  or  meltftd  snow.  t+Received  toolate  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  '.",•,  indicate  numberof days  missing.  tAIso  on   other   dates    UPosi 

office     addresses    as    follows:-     Junction,  Lillie.  I.a.:  Lutherville  R.F.D.No  1.  I.amav  Ark.:  Springhank.  Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No    1.  Judsonia.  Ark. 

Daily  Kiver  Stages  for  December,   1926  


Stations 


Fort  Smith  .... 

Dardanelle 

Little  Rock. 

PiueBlufT 

Yancopin 

Danville 


Rivers 


Arkansas 

do 

do 

do 

do 

Petit  Jean... 


Flood 

Stage 


22 
20 
23 
25 

20 


10 


11 


12 


13 


6.9 

5.2 
4.9 
9.3 
24.3 
7,3 


B.6' 
5.0 
4,9 
9,1 
24. 3 
7,1 


24,4 
6,8' 


24,4:24.4 
6.  71  6.4 


6.0 
4.3 
3.2 
7.8 
24.2 
6,3 


6.  I 

4.2 
3.0 
7.4 
24.1 
6.3 


11.9 
4.4 
2.9 
7.1 


24.0  23.9 
6.3I  6.7 


14.4 
9.4 
3.  I 
7,  1 

23,6 
8.2 


14.2 

1'.'.  2 
7.5 
7.8 


13.  Si  12.8 
12.0  U.^ 
11.  9;  12.  5 
13.5  15  5 


23.1,23.0,24.5 


11 
15 
Ti.  5 


10.4 
9.6 
10.6 
15  3 
25.8 


17 


18 


19 


20 


21 


22      23 


24 


25 


26      27      28      29 


30 


SI 


9.7 


9,4 
14. -> 
25,5 


17.2  13.8  11. 2i  9.8l  8.3l  8.1 


9.0 
7.7 
8.1 
13,0 
25, 0 
7.3 


8.4 
7.0 
7.0 
12.0 
24.3 
7.1 


8.0 
6,6 
6.2 
U.  I 
23,8 
7.1 


7.7 
6.1 
5.5 
10.4 
23.5 
7.1 


9.7113.7 
9.9  11.2 
7.2  11.8 
10.  3!  13.  6 
23.4i24.0 
10.3  16.3 


13.6 
12.8 
W.7 
16,5 
25. 9 


13,  1 
12.5 
15.1 
fH.O 
28.0 


19,  1!  15, 2 


12  5  11,4  11. 1  10.41  9.8;  9.2j  8  8 
11.8  10.8110.0  10.0  9.5  8,6'  8  0 
15.0  14,5!l:i.5  12.4  H,9!ll. 4110.4 
18.7  18.5|17.7  16.9  16,  lil5,6  14.9 
29,  3  30, 1  30. 8  31. 2  31. 4i31. 5  31. 8 
14.lll2.2;i0.ll  9.3I  9.3l  9.1'  8.7 


^dttMRH^H&r. 


Deceivuber,   1926 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


ico  Rock. . . . 

«sville 

,vport 

m  No.   1  .  ... 

jrgetowQ 

.reudon     

bert 

ruing  

ick  Rock   . . . 

tterson 

Icadelphia  . . 

cnden   

Iton 

ringbank . . . . 

litecliffs 

irked   Tree.. 

lena 

kansas  City. 


Riyers 


Flood 
Stage 


10 


11     12     13     14 


15     16     1 


20 


21      22      23 


24     25 


26 

27 

28 

29 

30 

White 

...do 

...do 

Little  Red.. 

White 

....do 

Buffalo.   ... 

Black 

....do 

Cache 

Ouachita.  ■  • 

....do 

Red 

....do 

Little    , 

St.  Francis 
Mississippi. 
,...Jo 


18 
23 
26 

22 
30 
30 
11 
14 
9 
18 
30 
28 
37 
28 
17 
44 
48 


7 

4.4 

4.2 

3.9 

3.9 

3.7 

3.6 

7 

in.  3 

10.0 

9.8 

9.3 

9.6 

9.3 

0 

lo..'-. 

10.0 

9.4 

8.7 

8.0 

7.8 

n 

2.8 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0 

■2 

17.7 

IrtS 

16.2 

15  4 

14.6  13.6] 

7 

24.7 

24.7 

24.5 

24.3 

24.1 

23.9 

3 

5.2 

5  1 

,5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

H 

10.1 

9.9 

9.6 

9.3 

9.1 

8.9 

1 

5.6 

5.6 

.5.4 

5.1 

4.8 

4.5 

0 

,5.0 

,5.0 

5.3 

5.6 

e.o 

6.3 

.■S 

1   1 

0.7 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

0 

7.8 

7.6 

7.0 

69 

6.8 

6.7 

1 

9.9 

9.8 

10.6 

10.5 

9.4 

10.4 

q 

7,8 

7.7 

7.4 

7.4 

7.4 

7.5 

8 

2.7 

2.fi 

2.4 

2.4 

2.2 

2.5 

7 

4.8 

4.5 

4.5 

4.5 

5.5 

4.6 

7 

31.7 

,31.7 

31.6 

31.5 

31.4 

31.0 

.0 

35.2 

35.3 

35.3 

35.4 

35.4 

35. 3 

3.9 
8.9 
7.5 
2.0 
12.8 

I  23-5 
5.8 
8.7 
4.4 
6.0 
2.2 
6.6 
10.  S 
7.6 
3.4 
5.4 

130 

135.2 


5.8 
10.5 
7.6 
2.0 
12.2 
23.1 
7.4 
8.8 
4.2 
6.9 
2.8 
7.4 
11.6 
8.2 
6.6 
5.4 
29.6 
34.8 


5|  7.7 
8  13.8 
5'll.5 
O'  5.0 


13.4 

22. 2 

6.5 

9.5 

5.6 

7.4 

4.0 

14.0 

14.4 

11.4 

lil5.4 

6    5.7 

5127.4 

4  33.7 


7.7 

13.8 

12.9 

4.6 

14.6 

21.9 

6.2 

9.5 

5.4 

7.4 

3.6 

15.1 

15.4 

12.2 

14.9 

5.7 

26.6 

33.2 


7.1  6. 
13.8  12. 
13.4  13. 

4.2;  4. 
'.5.0  15. 
21.8121. 

5.8 

9.3 

5.0] 

7  4 

3.8 
15.1 
16.0 
12.8 
13.4 

5.9 
26.0 
32.8 


8, 
4 
7. 
2. 

11, 
114. 

13. 
8. 
5. 

27. 

32 


4.5  4. 
10.6,10. 

9.9j  8. 

3.  fij  3. 
14.5 
22. 0 

5.3 

8.2 

4.4 

7.1 

1.0 

9, 

13.9 
13.0112, 

6.8|   6, 

5.7j  5 
27.5  28 
32.7132 


3.9 
9.7 
8.0 
4.0 
13.2 
22.0 
5.0 
7,9 
3 

7.0 
2.5 
8.2 
12.6 
12.0 
5.1 
5.8 
28.6 
32.8 


4.6 

15.5 

U.O 

14.5 

14.2 

22.5 

8.3 

8.3 

7.6 

7, 

12 


13 

11.5 
13.4 
6-4 
29.4 
33.1 


8.0 
15.7 
18.6 
30-0 
19.6 
23.8 

7.6 
11.  I 
U.O 

8.0 
19  8 
25.0 
24.5 
13.5 
27.7 

6.8 
31.6 
34.4 


16. 0 
19.4 
19.0 
20.  7 
24.5 

7.1 
11.7 
11.5 

8.4 
14.6 
30.0 
26.5 


9.2 
16.2 
19.9 
13.6 
21.0 
25.1 

7.7 
11.9 
10.8 

8 

9 

37.4 
27.5 


23.7  26.5 


28.9 

7.2 

32.1 

3.5.5 


28.2 

7.6 

32.9 

36  5 


7.0 
14. 2 
19.8 

8.5 
21.2 
26.3 

6.1 
11.9 

9.0 

9.1 

6.4 
37.2 
26.8: 
28.01 
26.  6 

8.3 
34.6 
38.0 


6.8 
13.9 
19.1 

9.0 
21.3 
26.6 

6.5 
11.7 

9.8 

9.3 

7.6 
35.8 
26.  3 
27.8 
26. 1 

9 
35.4 


6.4 
13.5 
18.8 
U.O 


9.8 
7.0 
33.4 
25.1 
27.3 
24.1 
3!l0,9 


31 

Xi 

12.7 
18.4 
10.4 
21. 5 
27.4 

6.1 
11.8 
11.3 
10.0 

6.4 
32.5 
24.3 
27.2 
23.0 
11.3 


38.9139 


2  37.0  38.0 
6i40. 1140.7 


Daily  Precipitation  for  December,  1926 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  month 


12 


14 


20 


21 


22 


23 


24  I  25 


26 


27 


28 


29      30 


nity ■•  • 

■kadelphia  llll 
•kansas  City  — 

:lberg 

itesville  llll 

se  Branch 

entonvillo  ..'. 
lack  Kock.  ...llll 

ytheville 

ioneville 

riukley     llll 

alico  Rock      llll 

amrten    llll 

;nter  Point 

larendon  HI! 

linton 

onway 

orning  llll 

am  No.   1 Ill 

anville  ....  Ill 
ai'danelle    ...llll 

uibas llll 

utton  .'. 

1  Dorado    ....llll 

uglaud    

urekft  Springs 
vening  Shade. . 
ayettuville  — 
ort  Sniitii  ..*  • 
reeman  Sprgs.lll 

ulton   I 

eorgetowu    ..I 

lilbert 1 

ranuis 

ravette 

[arrison 

[elena Ill 

ligden 

lope 

[ot  Springs 

[uttig 

nde.x II 

onesboro II 

unction 

;ambrook..  ...II 
jittle  Rock.' 

,urton 

Aitherville    .... 

lagnolia 

"lalvern II 

klammoth  Spg.  il 

liarianna 

Marked  True    .  II 

Marshall 

Mena.r II 

ilorrilUon 

Mountain  Home 

Mount  Ida   ". 

Newport    I 

)9ceola I 

)zark 

Patterson      I 

Piggott 

Pindall. 

Pine  Bluff  ....I 
Pocahontas.   . 

Portland    

Prescott     

Princeton     .... 

Rison    . .  

Rogers 

Searcy 

Springbank   ... 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Teiarkana     ... 
Waldron. . . 
Warren  — 
Waters .... 
Whitecllffs. 

Wilson 

Wynne 

Yaneopln... 


.«! 


Ouachita.  . 
Ouachita. 

Desha 

White 

White 

Arkansas...  . 
Arkansas  ...• 

White 

Mississippi. .. 

Arkansas 

White ■. 

White     

Ouachita   ... 

Red 

Wliite 

White 

Arkansas.  .  . 

White 

White    

Arkansas. .. 
.\rkansas.. .. 
Mississippi.. . 

White 

Ouachita. .. . 
Arkansas  ... 

White 

White 

White 

Arkansas . . . 
Arkansas..     . 

Red 

White 

White 

Red  

Arkansas 

White  

Mississippi... 

White 

Red 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

White 

Ouachita 

White 

Arkansas... . 

White 

Arkansas.  ... 

Red 

Ouachita  — 

White 

Mississippi.. 
Mississippi.. 
White     .     .. 

Ouachita 

Arkansas..  .. 

White 

Ouachita 

White 

Mississippi.. 

Arkansas  — 

White 

Mississippi.. 

Whit« 

Arkansas... 

White 

Ouachita  .. . 

Ouachita. . . 

Ouachita  .. 

Ouachita  — 

Arkansas... 

White 

Red 

Ouachita  — 

Arkansas. . 

Arkansas. . . 

Red 

Arkansas-  . 

Ouachita... 

Ouahita.  ... 

Red 

Mississippi. 

Mississippi. 

Arkansas. . . 


.43 
.37 

'.''21 
T. 
.20 
.74 
T. 

'.'■28 

.'04 
.03 
.53 

'.'•21 

.'27 

'."so 

..39 
.03 
.51 
.88 
.32 
.'26 
1.01 

'.'84 
.67 
.46 
.71 


.04i 

.52| 

1.65 

"io 

.14 
.28 

.'io 

.'27 
.05 
.60 
.44 

.30 

.78 


.60 

.2S 

.27 

1.10 

.'32 
.45 
.06 

.'6'2 
.16 

'.'66 
.08 


1.04    .02 
59 

.42 
.  19 

,80 


.11 


.25 


.44 


1.08 

1.05 
.93 
.65 
.81 
.08 
.60 
.15 
.99 

1. 00 
.96 

1.08 
.74 
.97 

.'26 
1.11 


.78 


.38 
.'28 
.63 
1.87 
.76 
.55 

T 

.12 
.93 

.87 
.83 


.02 


,02 


.10 


.06 


.68 
.65 
.54 
.42 

'.'96 
.35 

'^70 
.11 

2.02 
.39 
.60 

■.'39 
.17 


.48 


.27 


T. 


18 
.15 
.50 
1  28 
.36 
.75  1 
.36 
.42 
.34 
.58 
.45 
.70 
.38 
.50  1 


.23 


.45 


.06 


1.01 


.42 
.15 

'.'io 

.02 
.19 

'.'63 

'.'65 
.21 

'."69 
.35 
.30 
.12 
.09 
.47 
.24 


.04 


.07 


T. 


.18 


.14 
.55 
.70 
.66 
.63 
.46 
.81 
.10 
.88 
.77 
.80 
.82 
2.  10 
.81 
.43 

.'46 
.37 
.60 


.03 


.03 


.15 

1.75 
1.13 
T. 
■  68 
.84 
.50 
.91 
.73 


.11 


.01 


.20 


.27 


.45 

.15 
T. 

.62 
.05 

'.'15 
.05 


.35 


.03 


.09 


.55 


T. 
T. 

.04 

".b& 


T.  |, 

.07| 

.08; 


T 

.''25 
.03 


.24 


.02 


.51  .... 
.  081 ... . 


1.84  2. 

.17  3. 


2.25  1 
.46  3 


2.39 
80 
.21 
.95 

1.19 

'.'23 

.07 

2.66 

.15 

2.61 

1.93 

1.77 

4  12 

T. 

.'20 
1.34 

.08 
1.21 
1.17 

i.'29 
1  41) 
1.'20 

.■25 

T 


.02 


.68 

.82 

.02 

2.26 

1.60 

3.00 

".is 

2  38 

i.'63 
2. 

1.76 
3.67 

.'in 

.90 


110 


.25 


15 
2.30 


.06 


.06 
.14 

.'39 
.07 
.38 

l.'2'2 


2. '20 


.40 


.29|....| 
.59  .551 
. 82  2. 22 
.'27 


■■:x 


.16 

1.'20 

93 

3.62 

.80 

3.117 

.17 

.60 

1.47 

U 

2  47 

90 

10 

1.15 

.'is 
4.22 

.10 
1.'23 
1.24 

T 

.42 
3.62 

.10 

.30 
1.21 

.60 
3.76 
6 


.24 
.33 
1.63 
3.6 
5.48 
1.30 

'.'22 
.6,S 
1.50 
1.92 
1.96 
4.18 

2'90 

1.86 

2.14 

1.05 

3.00 

.41 

.40 

2.  '20 

5.50 

60 

3, 00 

4.00 


1.'20 


.18 


.15 
.32 

.97 
.19 
.85 
.32 
1.17 
.40 

".06 
1.10 

.10 
1.00 

.62 


.08 
.19 
.36 
.64 
1.30 
.64 

'.'is 

.42 

'i 

.64 
.'25 
.20 
.75 
.12 


1.06 
.14 
'J'. 

.06 
1.90 

i.''26 
.28 


2.20 


1.30 
1.03 


12|2.  :o 
.(12 
T. 


2.81 

.4 

2.20 

2.54 

3.92 

27 

4.90 

10 

60 

3.70 

1.37 

'2.' 42 

15 

2.60 

35 

3.  '20 

2. 95 

6.46 

.7( 

3.' in 

.85 
1.00 
2.02 
3. '20 

.90 
5-70 

.41 


1.00 
.'90 


.25 


T 

T 
.25 
.40 
l.U 
.23 


.32 

.98 
2.22 
.36 
.06 
.60 
'J'. 
.10 
.12 
.03 
.32 
T. 
.71 
.53 
.45 
.44 
.87 
.63 
.41 
.30 
.34 
.60 
T. 
1.15 
.26 
.03 

'f. 
T. 

''28 
.05 


.06 
.131 
09 
.51 
.12 
.25 
.68 
1.27 
.32 

'!85 
T- 
.30 
..50 
.09 

1.19 


.40 


.60 
1-42 


1  1,9 


32 


..35 
.06 

1.70 
.28 
.15 

1  40 
15 


.65 


45 
1.70 


.02 


1.-20 

i.'7ei 

.84 
1.40 
1.00 

T. 

.22 

.85 

'.'58 
.10 
.,50 
T. 

1.25 

"M 


.36 

.70 

■J 
l.U 

.40 
.40 
.37 

'.'26 
T 

.02 
.50 
.31 

40 
.45 

45 

'.'48 

T. 

.12 

.60 

.1 

.60 

.66 
3-20 

.02 

.'96 

.'20 
.85 
.'20 
.18 
.40 
.60 


.20 


.65 


.15 


49 
2.60 


.80 


.90 
.82 
.52 
.18 
.62 

.'si 

2.U 
.35 

iio 

.04 
.94 
.59 
.05 


.35 


.41 
1.00 


I.40I  .67 


.69    .30 
■2.12  1.27 


.22 

.20,.. 
..    I   .10 
...|'2.31 
,62 


.01 
.61 
.66 
.80 
T. 

'.'61 
.41 

1.06 
.44 
.53 
.36 

.55 


•75  ... 

.03 
T. 
.30 
.40 
.87 
.07 
.92 
l.U 

i.''75 
T. 
.21 

.51 


.12  .04 
.10  1.00 
.70 
.19 
.52 
.60 


.22 

1.25 

.38 

i.'ioi 


4. '25 


1.36 


1.05 

I.44I 


5.23 
9.36 

11.92 
5.67 
7.64 
7.41 
2.96 
6. '22 
8,97 
3.46 
8.70 
4  32 
7.72 

10.09 
9.04 
6.45 
6.91 
8.78 
7. '29 
5.  22 
8. '23 
9.61 
3.;9 
9  33 

10-  72 
3.69 

'2.' 87  ' 
S.28 
5.88 
8. 51 
9.16 
2.53 

3.46 
3.11 
8-64 
7.08 
7.88 
11.04 

's.'oo 

7.11 
.5.64 
7.68 
9.46 
4.60 
6.87 
6-60 
9.20 
4.05 
8.38 
8.52 
5- .50 
6.99 
6.97 
4.07 
8.07 
5.81 
8.68 
4.14 

10.44 
6. 02 
3-  53 
9.03 
6  03 

12.43 
6.17 
8.13 


25 
58 
49 
8.53 
7.61 
9- '24 
4.31 
8.67 
4.51 
8.30 
8.35 
9. 55 
7.82 
10-24 


Precipitation  is  for  24  hours  ending  near 


sunset  unless  otherwise  indicated.  »  For  24  hours  ending  midnight.  II  For  21  hours  ending  7  a.  m.  T.  Trace,  or  less  than  C  01  inch. 
t  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


December,  1926 


Daily  Temperatures  for  Decexatoer,  1926 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18   19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

' 

^-i*^ l^^^z 

Batesvllle«« \^^SSZ 

Bentonville j  MaximuDi 

^-Branch j  "f--^"- 

Blytherille |  KST 

^— "'^ ists= 

B^'^W.y 1?S™ 

Calico  Rock« Maximum 

i  Mimmum 

Camd«n« Maximum 

(  Mimmum 

Conter  Point Maximum 

J  Mimmum 

Conway Maximum 

(  Mimmum 

Corning Maximum 

i  Minimum 

Dardanelle Maximum 

j  Minimum 

Dumas Maxlraum 

I  Mimmum 

Dutton Maximum 

)  Minimum 

El  Dorado Maximum 

j  Minimum 

England Maximum 

(  Mimmum 

Eureka  Springs ....    Maximum 
)  Minimum 

Fayetteville Maximum 

■^  i  Mmimum 

Fort  Smith Maximum 

j  Minimum 

Gravette Maximum 

(  Minimum 

Harrison Maximum 

)  Minimum 

Helena Maximum 

!  Minimum 

Hope Maximum 

(  Minimum 

Hot  Springs Maximum 

!  Minimum 

Jonesboro (Maximum 

(  Muiimum 

Lambrook.  % Maximum 

i  Mimmum 

Little  Rook Maximum 

(  Mimmum 

Lurton Maximum 

)  Mimmum 

Lutherville Maximum 

j  Mimmum 

Magnolia Maximum 

j  Minimum 

Malvern Maximum 

i  Mimmum 

Mammoth  Spg Maximum 

(  Minimum 

Marianna !  Maximum 

(  Minimum 
Marked  Tree?$ Maximum 

i  Minimum 
Marshall Maximum 

(  Minimum 
Mena (Maximum 

(  Minimum 

Morrillton S  Maximum 

■  (  Minimum 

Mountain  Home. . .  \  Maximum 

)  Mimmum 
Mountlda \  Maximum 

(  Mimmum 
Newport (Maximum 

t  Minimum 
Osceola (Maximum 

(  Minimum 
Ozark (Maximum 

(  Minimum 
Pine  Bluff.. . .  i  Maximum 

(  Minimum 
Pocahontas S  Maximum 

(  Minimum 
Portland i  Maximum 

(  Minimum 
Prescott i  Maximum 

(  Minimum 
Rison (Maximum 

(  Minimum 
Rogers S  Maximum 

)  Minimum 

Searcy S  Maximum 

■ "  ■  )  Minimum 
Stuttgart !  Maximum 

(  Mimmum 

Subiaco i  Maximum 

I  Minimum 
Texarkana i  Maximum 

(  Minimum 
Warren S  Maximum 

(  Minimum 
Wilson i  Maximum 

(  Minimum 

Wynne.  (Maximum 

"  I  Minimum 


74 

64 

69 

69l 

61 

58 

63 

60 

1 
58' 

50 

50 

70 

65 

60 

53 

45 

66 

54 

51 

60 

60 

54 

54 

52 

471 

43 

42 

46 

51 

60 

61I 

56 

37 

34 

42 

51   52I 

40 

40 

48 

43 

38 

35 

48 

33 

22 

22 

17 

26 

24 

32 

47 

62 

39 

44 

36 

30'  261 

29 

36 

27 

33 

321.36 

59 

52 

66 

68 

54 

44 

57 

52 

44 

46 

60 

68 

49 

27 

30 

41 

53 

46 

54 

54 

47 

42 

49 

41 

31 

43 

38 

42 

43 

57 

45 

18 

31 

27 

27 

42 

43 

34 

35 

41 

38 

38 

28 

39 

43 

17 

16 

12 

12 

19 

19 

36 

43 

38 

37 

37 

25 

4 

14 

25 

26 

22 

25 

28 

55 

63 

67 

67 

46 

40 

51 

43 

37 

43 

53 

68 

53 

20 

24 

40 

50 

53 

49 

52 

43 

54 

5-1 

35 

36 

45 

37 

36 

45 

67 

40 

17 

39 

36 

48 

46 

34 

33 

39 

36 

34 

29 

30 

47 

14 

10 

7 

12 

24 

28 

37 

43 

36 

35 

35 

22 

21 

19 

28 

25 

22 

31 

28 

29 

60 

55 

65 

64 

64 

45 

63 

53 

47 

45 

46 

69 

66 

31 

31 

38 

60 

48 

49 

53 

55 

47 

47 

49 

34 

44 

3» 

41 

46 

55 

55 

49 

38 

29 

37 

43 

43 

33 

31 

40 

37 

37 

31 

44 

30 

17 

15 

14 

21 

25 

29 

42 

43 

38 

35 

32 

23 

6 

16 

32 

24 

25 

32 

30 

5-1 

54 

70 

73 

61 

43 

60 

57 

45 

43 

51 

66 

61 

34 

30 

42 

53 

46 

56 

55 

55 

46 

56 

55 

33 

38 

39 

56 

45 

30 

86 

28 

38 

51 

42 

33 

38 

50 

37 

39 

32 

48 

53 

18 

17 

13 

23 

23 

26 

46 

45 

39 

30 

33 

30 

19 

28 

26 

36 

33 

67 

61 

68 

69 

67 

48 

68 

59 

50 

46 

51 

73 

66 

28 

32 

46 

.55 

54 

54 

60 

56 

52 

50 

50 

41 

44 

40 

43 

49 

64 

51 

63 

36 

31 

42 

49 

46 

37 

38 

46 

41 

31 

33 

47 

28 

19 

15 

13 

23 

24 

37 

50 

43 

35 

40 

35 

27 

21 

30 

33 

24 

24 

34 

33 

65 

58 

70 

72 

66 

52 

61 

61 

51 

45 

49 

71 

68 

39 

32 

41 

54 

54 

60 

58 

65 

.50 

65 

56 

37 

43 

43 

43 

44 

58 

52 

54 

35 

28 

40 

49 

51 

34 

42 

50 

40 

40 

34 

47 

38 

20 

28 

14 

22 

23 

31 

43 

48 

42 

38 

36 

28 

21 

26 

36 

27 

26 

42 

34 

57 

57 

70 

74 

50 

44 

56 

48 

44 

50 

56 

71 

38 

26 

31 

42 

51 

50 

57 

56 

46 

43 

48 

87 

30 

46 

35 

41 

44 

67 

43 

18 

31 

30 

30 

39 

45 

36 

36 

42 

38 

38 

30 

30 

38 

17 

15 

13 

13 

20 

20 

38 

43 

39 

39 

36 

27 

4 

6 

20 

24 

23 

24 

28 

73 

64 

72 

73   64l 

57 

65 

55 

50 

49 

62 

76 

59 

32 

38 

45 

57 

58 

63 

69 

65 

59 

58 

52 

41 

48 

48 

46 

50 

61 

59 

57 

32 

33 

35 

38 

55 

45 

45 

53 

49 

42 

36 

36 

58 

24 

23 

16 

15 

23 

23 

41 

55 

39 

39 

48 

32 

25 

34 

37 

27 

26 

28 

35 

72 

63 

70 

70 

65 

53 

65 

59 

61 

49 

49 

70 

69 

36 

35 

57 

63 

54 

51 

60 

64 

56 

65 

52 

39 

43 

41 

47 

49 

58 

67 

55 

47 

35 

48 

55 

52 

42 

41 

49 

45 

3fi 

35 

48 

35 

22 

20 

16 

30 

34 

42 

47 

48 

38 

46 

37 

30 

26 

85 

37 

25 

81 

32 

yi 

66 

55 

67 

69 

64 

48 

60 

56 

49 

47 

48 

71 

65 

34 

31 

40 

49 

61 

55 

58 

58 

50 

49 

49 

37 

89 

39 

43 

45 

60 

54 

51 

36 

30 

39 

47 

46 

36 

40 

44 

40 

40 

34 

47 

34 

19 

16 

16 

25 

22 

31 

48 

47 

42 

36 

37 

28 

14 

22 

34 

27 

24 

35 

33 

64 

57 

64 

65 

53 

44 

64 

64 

53 

64 

58 

56 

49 

37 

29 

51 

49 

51 

64 

56 

66 

67 

51 

bi 

51 

39 

44 

46 

37 
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GENEBAL  STTMMART 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  the  year  1926  were  the  low  temperatures  of  January,  a 
warm  February,  extremes  of  heat  and  cold  in  May,  dry  spring 
and  early  summer,  wet  fall,  destructive  tornadoes  in  November, 
and  a  wet  December. 

The  mean  temperature  for  the  year  was  61.3°  which  is  0.1 
above  normal,  February,  May,  August,  September,  October, 
and  December  being  above  normal,  the  other  six  months  below. 
The  highest  animal  mean  was  65.0°  at  Portland,  the  lowest, 
54.7^  at  Dutton,  a  difference  of  11.2°  between  the  highlands 
of  the  northwestern  counties  and  the  lowlands  of  the  south- 
eastern. Extremes  ranged  from  17°  below  zero  at  Harrison  on 
January  23d  to  ]  10°  at  Calico  Rock  on  August  6th.  Tempera- 
tures, zero  or  lower,  were  recorded  in  January  and  December, 
] 00°  or  above  in  May,  June,  July,  August,  and  September. 
The  17°  below  zero  at  Harrison  on  January  23d  is  the  lowest 
temperature  recorded  in  the  State  since  January,  1918,  when 
23°  below  zero  was  recorded  at  Mammoth  Spring. 

The  average  precipitation  for  the  State  was  49.24  inches 
which  is  1.63  inches  above  normal.  The  eastern  counties  and 
a  small  area  from  Washington  to  Logan  counties  showed  nega- 
tive departures,  positive  prevailing  elsewhere.  While  the  aver- 
age for  the  year  was  near  normal  local  monthly  and  annual 
amounts  show  a  wide  range.  The  greatest  monthly  total  was 
14. .5.5  inches  at  Lurton  during  September  and  the  least  0.27 
inch  occurred  in  the  same  month  at  Arkansas  City.  The 
greatest  annual  total  was  62.86  inches  at  Texarkana,  the  least 
38.29  inches  at  Subiaco.  Departures  from  normal  were  posi- 
tive in  January,  March,  August,  Septf^mber,  October,  and 
December,  negative  during  the  other  months.  The  precipita- 
tion from  April  1st  to  October  3!st,  which  was  approximately 
tlie  growing  season,  was  26.48  inches  which  is  1.35  inches  be- 
low normal.  The  temperature  for  the  same  period  averaged 
0.6°  above  normn).  Although  there  was  a  deficiency  of  pre- 
cipitation during  the  crop  season  and  early  corn  was  seriously 
damaged,  this  deficiency  enabled  farmers  to  cultivate  their 
crops  with  much  less  work  than  is  necessary  during  a  rainy 
period.  The  heavy  rains  in  the  fall  months  were  a  serious 
handicap,  cotton  picking  and  rice  threshing  being  delayed  and 
in  northeastern  counties  considerable  cotton  remained  in  the 
fields  at  the  close  of  the  year. 

The  growing  season  was  about  two  weeks  shorter  than  the 
average.  The  last  killing  frost  in  spring  occurred  at  an  average 
date  of  about  April  7th  and  the  first  in  autumn  about  October 
25th.  The  length  of  the  growing  season,  from  the  last  killing 
frost  in  spring  to  the  first  in  autumn,  for  83  stations,  was  201 
days  and  ranged  from  163  days  at  Oravette  to  239  days  at  El 
Dorado.  w.c.H. 


Januarv:-The  temperature  averaged  0.6^  below  normal  and 
the  precipitation  0.59  inch  above,  all  extremes  being  well  with- 
in the  limits  established  by  previous  records.  There  were  two 
cold  periods  during  the  month,  from  the  7th  to  the  14th  and 
from  the  21st  to  the  26th.  During  the  remainder  of  the  month 
temperatures  were  generally  somewhat  above  normal.  Snow 
fall  averaged  3.7  inches  at  57  stations  and  in  some  localities  re- 
mained on  the  ground  five  or  six  days.  The  melting  snow  and 
locally  heavy  rains  caused  the  smaller  streams  of  the  State  to 
reach  moderately  high  stages.  The  weather  for  the  month  as  a 
whole  was  favorable  for  outdoor  work    and    for    the    growth    of 

winter  grains.  .1     j   -i 

l<ebrmry:-The  weather  was  warm  during  February,  the  daily 
mean  temperature  being  below  normal  on  only  six  days  during 
the  month  and  88°  at  Huttig  on  the  7th  is  near  the  record  high 
temperature  for  the  month.  Precipitation  was  light,  averaging 
only  60%  of  the  normal  amount  with  only  four  rainy  days.  The 
mild  weather  was  very  favorable  for  all  farm  work,  oats  being 
sown  and  land  prepared  for  corn,  cotton,  and  rice.  Potatoes, 
truck,  and  gardens  were  planted  in  southern  and  central  sections 
and  \vinter  grains  made  excellent  progress.  Peaches,  plums, 
and  pears  were  blooming  in  southern  counties  at  the  close  of 
the  month  and  fruit  buds  swelling  in  northern  counties. 

ilfarc/i .--March  was  a  damp  disagreeable  month,  the  tempera- 
ture for  the  State  being  the  same  as  during  February  and  while 
precipitation  was  not  excessively  heavy,  light  to  moderate  show- 
ers were  of  frequent  occurrence,  the  ground  being  too  wet  for 
plowing  much  of  the  time.  Some  farm  work  was  done  between 
showers,  but  unfavorable  weather  delayed  all  work  and  retard- 
ed the  growth  of  vegetation.  The  peach  crop  was  damaged  in 
central  and  northern  sections  by  frost  and  freezing  temperatures, 
but  in  the  Plighland  Orchard  damage  was  slight.  Apples  and 
berries  were  not  materially  injured. 

April  :-The  mean  temperature  for  April  was,  with  but  three 
exceptions,  the  lowest  on  record  and  the  lowest  temperature  re- 
corded, 18°  at  Gravette  on  the  1st,  is  the  lowest  on  record.  The 
cold  weather  of  the  preceeding  month,  together  with  the  low 
temperatures  this  month,  delayed  growth  and  the  progress 
of  farm  work.  Considerable  corn,  and  cotton  were  planted  but 
the  cool  weather  did  not  favor  germination  and  growth,  poor 
stands  resulting,  and  considerable  replanting  was  necessary, 
nice  was  being  sown  at  the  close  of  the  month  and  the  straw- 
berry crop  was  being  marketed.  The  dry  weather  of  1925  had 
materially  reduced  the  strawberry  acreage  but  a  crop  of  excel- 
lent quality  was  ripening. 

iff/(/;-May  was  abnormal  with  regards  both  temperature  and 
precipitation.  The  month  opened  warm,  but  during  the  second 
decade  a  cool  wave  overspread  the  State  giving  killing  frost  and 
freezing  temperature  at  two  northwestern  stations  and  light 
frost  in  most  northern  and  central  counties,  29°  at  Dutton  on 
the  15th  being  the  lowest  temperature  on  record  for  so  late  in 
the  spring.  The  latter  part  of  the  month  was  unseasonably 
warm,  day  temperatures  exceeding  100°  occurring  at  several 
stations.  The  rainfall  was  only  48%  of  the  normal  with  five 
rainy  days.  The  early  planting  of  cotton  did  not  come  up  to 
a  stand  because  of  the  cold  weather  and  after  the  15th  there  was 
insufficient  soil  moisture  to  insure  a  stand,  much  land  intended 
for  cotton  being  planted  to  corn.  The  dry  weather  damaged  the 
strawberry  crop  in  White  County.  The  streams  of  the  State 
were  at  low  .stages  throughout  the  month. 
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June ;— The  weather  in  Arkansas  averaged  0.5°  below  normal 
with  regards  temperature  and  1.42  inches  below  with  regards 
precipitation,  most  of  the  rain  falling  as  light  showers  scattered 
throughout  the  month.  The  dry  weather  was  favorable  for  cot- 
ton, the  crop  being  clean  and  well  cultivated  in  all  sections  of 
the  State  and  squares  and  blooms  were  appearing  at  the  close 
of  the  month  except  in  northern  counties.  It  was  too  dry  for 
corn  in  northeastern  counties,  but  elsewhere  the  crop  made  very 
good  progress.  All  streams  of  the  State  were  at  low  stages 
throughout  the  month. 

July;-- Although  the  extremes  of  temperature  and  precipita- 
tion showed  a  wide  range  during  the  month,  the  means  were 
practically  normal.  The  geographical  distribution  of  the  rain- 
fall was  irregular,  marked  differences  occurring  within  a  few 
miles.  The  weather  was  favorable  for  cotton,  but  too  dry  for 
corn,  especially  in  north  central  sections  where  early  corn  was 
practically  ruined.  Other  crops  made  satisfactory  progress, 
an  abundant  melon  and  cantaloupe  crop  being  marketed. 

August:— The  month  was  marked  by  an  average  temperature 
1.0°  obove  normal  and  precipitation  1.81  inches  above  normal, 
this  being  the  wettest  August  since  1915.  Rain  fell  at  several 
stations  on  from  ten  to  fourteen  consecutive  days,  amounts  be- 
ing heaviest  in  northern  counties,  the  Black  and  White  rivers 
reaching  moderately  liigh  stages.  At  the  close  of  the  month 
cotton  picking  had  begun  in  all  except  the  extreme  northern 
counties.  Late  corn,  rice,  and  all  minor  crops  made  excellent 
progress  during  the  month  except  there  was  too  much  rain  for 
grape  harvest  in  some  localities. 

September' :— September  was  marked  by  mean  temperature  2.6° 
above  normal  and  precipitation  0.56  inch  above.  Daily  mean 
temperatures  were  generally  above  normal  until  about  the  2oth 
when  a  cool  wave  overspread  the  State,  giving  the  lowest  tem- 
perature of  the  month  on  the  26th  with  light  frost  reported  at 
Lurton.  Cotton  was  damaged  somewhat  by  the  rather  heavy 
rains  and  weevil  and  worm  activity  increased,  however  infesta- 
tion was  not  great  and  the  damage  negligible.  Cotton  picking 
was  somewhat  delayed  and  rice  harvest  was  halted  by  the  rainy 
weather  the  last  week  of  the  month,  otherwise  conditions  were 
generally  favorable. 


October;— The  month  opened  unseasonably  warm  and  tem- 
peratures w^ere  generallj^  near  or  .wmewhat  above  normal  until 
the  20th  when  a  cool  wave  overspread  the  State  giving  the  low- 
est temperatures  of  the  month  on  the  25th,  killing  frost  and 
freezing  temperatures  occurring  in  northern  counties,  heavy 
frost  in  central,  and  light  frost  to  the  southern  border.  Norm- 
ally October  is  a  dry  month,  but  the  total  precipitation,  5.77 
inches  is  next  to  the  heaviest  of  any  month  of  the  year-  Cotton 
picking  continued  between  showers,  approximately  half  of  the 
rice  crop  was  harvested,  and  a  fourth  cutting  of  alfalfa  was 
saved.  The  heavy  rains  the  closing  days  of  September  brought 
flood  stages  on  the  upper  White  River  the  first  of  this  month 
and  further  rains  the  close  of  October  caused  flood  stages  to 
again  be  reached  at  Calico  Rock  and  Batesville  on  the  31st. 
High  stages  were  also  recorded  on  the  Arkansas.  The  total  loss 
incident  to  the  high  water  is  estimated  at  $700,000. 

November:— The  outstanding  characteristic  of  the  weather  dur- 
ing November  was  the  low  mean  temperature,  this  being  with 
but  one  exception  the  coldest  November  on  record  in  Arkansas. 
Approximately  the  normal  rainfall  occurred.  Conditions-  were 
favorable  for  cotton  picking  and  rice  harvesting,  but  in  north- 
eastern counties  considerable  cotton  remained  in  the  field  at  the 
close  of  the  month.  Considerable  fall  plowing  was  done  and 
all  winter  grains  were  in  good  condition  at  the  close  of  the 
month.  Tornadoes  were  reported  in  twenty  six  localities  on 
the  25th,  details  being  given  in  the  table  on  page  56. 

December :— December  was  the  wettest  month  of  the  year  and 
the  second  wettest  December  on  record.  Excessive! j^  heavy  rains 
occurred  throughout  the  State  on  the  20th-21st,  half  of  the  rain- 
fall of  the  month  occurring  at  numerous  stations  on  these  days. 
The  rains  brought  sharp  rises  in  all  streams  and  a  rather  disas- 
trous flood  on  the  Ouachita.  One  life  was  lost  and  property 
damage  estimated  at  over  $75,000  was  sustained.  Three  lives 
were  lost  and  several  thousand  dollars  damage  done  to  roads 
and  bridges  in  Pulaski  County.  Temperatures  were  mild  until 
the  14th,  when  a  cool  wave  overspread  the  State.  Another  cool 
wave  about  the  25th-26th  brought  the  coldest  weather  of  the 
month,  3°  below  zero  being  reported  at  Mammoth  Spring. 
The  weather  was  unfavorable  for  outdoor  work,  but  winter  crops 
made  satisfactory  groAvth  except  that  oats  were  frosted  in  some 
localities  the  latter  part  of  the  month. 
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+  0.19 

1S5 

95 

86 

76 

61.3 

+0.1 
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3.5 
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112 

85 

78 

59.5 

-1,7 

106 

-29 

63,65 

+  15.93 

15.5 

146 

107 

112 

103 

60,2 

-1,0 

101 

—  7 

56,97 

+  9-25 

5,2 

156 

96 

113 

9.T 

61,7 

+0,5 

113 

-  8 

49,71 

+  1.99 

2  5 

163 

91 

111 

86 

62,1 

+0.9 
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0 
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5.4 
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62,1 
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44,05 

-  3-67 

6  f. 
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93 

96 

83 

61.0 

-0,2 

105 

-13 

45.21 

-  2.51 

10.8 

172 

109 

84 

84 

62.9 

+1,7 

107 

-  9 
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+  1,81 

3,0 
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117 

96 

95 

59,8 

-1,4 
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-16 

45,  83 

-  1,89 

11  3 

171 

110 

85 

SI 

61.6 

+0,4 

108 

-  1 

54.01 

+  6.29 

7,1 

158 

107 

100 

89 

61.4 

+0.2 

110 

-11 

42.85 

-  4.87 

16,2 

149 

109 

107 

82 

60.6 

-0.6 

107 

-  3 

53.08 

+  5.36 

4,7 

163 

81 

121 

82 

61,9 

+0,7 

107 

-16 

42, 18 

-  6.54 

6.2 

191 

76 

99 

75 

59.2 

-2,0 

106 

-21 

40.72 

—  7,00 

12,1 

187 

74 

104 

75 

61.4 

+0.2 

116 

-23 

44.64 

—  3,0b 

18.1 

174 

76 

115 

75 

61.6 

+0.4 

113 

-10 

54,52 

+  6.80 

3.1 

166 

75 

124 

91 

60.7 

-0,5 

105 

-  2 

54,28 

+  6.56 

4.2 

174 

74 

U.S 

90 

64,2 

-3,0 

107 

-  3 

47.46 

-  0.26 

15.3 

178 

85 

102 

83 

62.7 

-tl,5 

111 

7 

46.50 

-  1-22 

5.2 

170 

83 

112 

87 

61.6 

+0.4 

109 

2 

59.85 

+12. 13 

9.0 

160 

82 

123 

102 

60.1 

-1.1 

110 

-  8 

37,03 

-  10. 69 

14,3 

193 

68 

105 

74 

63.0 

-11.8 

113 

-  6 

42, 19 

-  5,53 

5,4 

181 

81 

100 

74 

61.3 

+0.1 

110 

-17 

49.24 

+  1,63 

12,5 

175 

79 

111 

88 

sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 
sw. 


KILLING    FROSTS,     1926 


Stations 


Amity  

Arkadelphia. . . 
Arkansas  City. 

Arlberg 

BatesviUt! 

Bee  Branch 

Bentonv'lle. . , , 

Blaclc  Rork 

Blytheville    ■  • 

Booneville. 

Brinklcy 

Calico  Rock. , , 

Camden  

Centerpoint — 

Claruuuon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Dam  No,    1  . . . . 

Danville  

Dardanelle 

Dumas   

Dutton. 

El  Dorado 

England 

Eureka  Spriuf^s 
Evening  Shade 
F.ayetteville ., , 
Fort  Smith.    . 
Freeman  Spr. 

Fulton 

Georgetown.   . . 

Gilbert 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Hope  

Hot  Springs... 

Huttig 

Index 


Last    in 
spring 


Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
-Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
.\pr. 
Apr 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr 
Apr. 
Apr. 
Apr, 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
*May. 
Apr. 
Apr, 
Apr. 
Apr, 
Apr. 
Apr. 
Mar. 


First  in 
.lutumn 


Nov.  5 
Oct-  25 
Nov.  5 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  26 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 

tOct.  25 
Oct.  25 

tOet.  26 
Nov.  3 
Nov.  5 
Oct.  25 
Oct-  24 

tOct.  25 
Oct.  21 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 

tOct,  25 
Oct.  26 
Nov.  10 
Oct.  26 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 
Nov.  5 
Oct.  25 
Nov.  5 
Oct.  26 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 
Nov.  6 

+Nov.  5 
Nov.  3 
Nov.  6 


Length 
growing 
season 


218 
207 
203 
208 
219 
188 
205 
192 
188 
207 
188 
188 
201 
223 
192 
191 
207 
203 
192 
188 
192 
192 
187 
239 
207 
207 
201 
205 
218 
189 
218 
188 
188 
163 
192 
192 
188 
218 
215 
216 
219 


Stations 


ilonesboro    

Junction 

Lambrook 

Little  I{ock  . . , 

Lurton     

Lutherville ,. 

Magnolia    

Malvern  

MannnotliSpri'<g 
Marianna  ...  . 
Marked  Tree  .     , 

Marshal! 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola  

Ozark  

Patterson 

I'iggott 

Pindall 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Rison 

Rogers     

Searcy 

Springbank  — 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg    . .   . 

Waldron    

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne  


Last  in 
spring 


Apr. 
Apr. 

'Apr. 

Mar. 

Apr, 

Apr. 

Mar 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr, 

Apr. 

Apr. 

Mar, 

Apr. 

Apr. 

.\pr. 

.^pr. 

Apr. 

Apr 

Apr. 

Apr. 

Mar. 

Apr. 

Apr, 

Apr. 

Apr. 

Apr, 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Mar, 
*Mar. 

Apr. 

Apr, 

Apr. 

Apr, 

Mar, 

Apr, 

Apr, 


First  i" 
autinnn 


Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 
Nov,  3 
Oct  25 
Oct.  25 
Nov,  5 
Oct.  25 
Oct-  25 
Oct,  25 
Oct.  25 
Oct,  25 
Oct,  25 
Oct,  25 
Oct.  25 

tOct.  25 
Oct  25 
Oct.  25 
Oct.  26 
Oct,  25 
Oct.  26 
Oct.  25 
Nov.  5 
Oct,  25 
Oct.  25 
Nov,  3 

tOct,  25 
Oct.  25 
Oct.  25 
Nov.  5 
Oct.  24 
Oct.  25 

tOct,  25 

tNov,  5 
Nov.  5 
Oct.  25 
Nov.  5 
Oct.  24 
Nov.  5 
Oct.  25 
Oct.  25 


Length 

growing 

season 


207 
192 
192 
221 
193 
207 
219 
207 
207 
207 
192 
192 
207 
192 
194 
192 
192 
192 
207 
192 


+No  killing  frost  recorded;  last  freezing  temperature  in  spring. 
*No  killins"  I'rost  nvirdwd:   fir^t  freezing  tenr,)Pratnre  in  antnnni. 


fEAR,  1926 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


51 


stations 


^raity 

A.rkadelpbia 

A-rkansas  City  . . . . 

A.rlber^ 

BatesviUe 

Bee  Branch 

Bentonville , 

Black  Eock 

Blytheville ■ 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camdeu  

Center  Point 

Clarendoa  

Clinton 

Conway 

Corning  

Dam  No.  l.tt..  .. 

Danville 

Uardauelle 

Dumas 

IJutton    

El  Dorado 

Kngland 

b;uteka  Springs.  . 
Evening  Shade. . . 

t'ayetteville 

Fort  Smith   

Freeman  Springs . 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis' 

Gravptte 

Harrison 

Helena 

i^iigden  

Hope   

Hot  Springs   

Index 

Jonesboro 

Junction  Xt 

Lambrook 

LITTLE  KOCK    . 

Lurton. .  

Lutherville  tX---- 

Magnolia 

Malvern    

M;imuioth  Spring 

Mariann.'i 

Marked  Tree     . . . 

Jlarshall 

Mena 

Morrillton.  • 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pig-gott 

Pindall 

pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott   

Princeton 

Kison 

Rogers 

Searcy 

Springbauktt 

Story 

Stiillgart  

Subiaco 

Texarkana    

\V:ildron 

VViirren 

\\■a^ers 

Whitecliffs  

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Climatologrical  Data  for  Year,    1926 


Counties 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


Clark , 

Clark 

Desha 

Stone , 

Independence. . . 


Van  Buren 700 


700 
250 
145 
700 


Benton. 
Lawrence..  .. 
Mississippi.  .  . 

Logan 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

Clav 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carrroll 

Sharp 

Washington. . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead... 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Pliillips 

Cleburne 

Hempstead. .. 

Garland 

Little  River .  • 

Craighead 

Union 

Phillips , 

Pula.-ki 

Newton.   .   ... 

.Johnson 

Columbia 

Hot  Springs. 

Fulton 

Lee  

Poinsett 

Searcy 

I'olk        

Conway 

Baxter 

Montgomery  . 

Piko 

.Jaokson 

Mississippi  ... 

Franklin 

Woodruff 

Clay  

rcy 

Jefferson 

Randolph .    . 

Ashley 

Nevfida 

Dallas  

Cleveland. ... 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery  . 

A;-kansas 

Logan 

Miller 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 
Little  River . . 
Mississippi . . , 

(/'ross 

Desha 


1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
190 
327 
330 
162 
1590 
270 
229 
1465 
600 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
900 
1250 
1052 
193 
445 
377 
600 
275 
345 
182 
155 
357 
2100 
775 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
367 
231 
240 
450 
196 
3U7 
1500 
215 
3' 19 
12^ 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
675 
206 
800 
290 
237 
2.^0 
167 


27 


58.2 
60.8 
57.0 


61.9 
62.7 
58.9 
62-4 
63.6 


62.0 
60.5 


61.6 
63. 6 
54.7 
65.4 
62.8 
58.6 


58.2 
61.4 


56.9 
58.5 
63.3 


63.4 
62.0 


60.4 


61.1 
62.0 

59.' 6 
64.1 
62.9 
.58.2 
62. 6 
59.1 
59.5 
60.8 


62  1 


64.6 
59.7 
65.9 
63.5 

65.' 4" 
57  5 
61.5 


62. 6 
62. 9 
64.  •^ 

61.9 


99 


106 
108 
100 


luly 
July 
Aug. 


106 
108 
105 
110 
101 
104 


July  3 

Aug.  6 

July  4 

Aug.  6 

July  4 

JulJ  4 


107 
107 


104 
105 
99 
102 
104 
104 
108 
103 
102 


101 
100 
107 
107 


105 
103 


106 
105 
102 
103 
97 
102 
101 
104 
105 
101 
102 
105 
105 
107 

167' 

106' 
101 
104 


108 
105 
107 
103 

ios' 

100 
109 


103 
106 
103 

103 


101 
103 


Aug. 


July. 
July 


July 
July 
Aug. 
Julv 
Jul'y 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


5 

4 
6 
4 

4+ 
10 


July  4 

Aug.  6 

Aug.  6 

.)uly  3 


July 
Aug. 


July 
.luly 
July 
Aug. 
.lulv 
Julv 
.luly 
.Vug. 
.Kilv 
Julv 
July 
Aug. 
Aug. 
July 

July" 

.iuiv 

July 
Aug. 


Deo. 


Jan. 
Dec. 
Jan. 


July 
July 
Aug. 
July 

jii'ly  ' 
Aug. 
July 


Julv 
July 
July 

Jii'ly 


July 
July 


4+ 
3 

22 

4t 

"I" 
6 
4 


12 
18 
11 
16 

■'io' 

16 

15 

-12 

16 

12 

-10 

13 

-'9' 
10 

"i-y 
11 

14 


17 

-  1 

18 

17 

16 

—11 

14 


Precipitation,  inches 


o  ^ 
-J 


Jan. 
Dec. 
Jan. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 
Jan- 


Dec. 
Dec. 
Jan. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Dec. 


Dec. 
.Ian. 


Jan. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 

.fan. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 

Jan. 
Dec. 

Jan. 
Nov. 
Jan. 


Dec. 
Jan. 
Dec. 
Dec. 

Dec.'  ' 

Jan. 

Jan. 


Dec. 
Jan. 

Dec. 

Dec." 


Dec. 


23 
26 
23 


22 

16 

23t 

17 

16 


26 
23 


23 


22+ 
26 
18 
22 

'23' 
15 
16 
23 
16 
15 
23 
22t 

'23' 
16 

'23' 
22 
23t 


16 
23 
16 

16 

16 
23 
23+ 


42 

4 

27 
34 
21 
24 

1 
12 
39 
22 
41 
27 
22 

5 
43 
33 

3 
10 
40 
20 
23 
26 
19 
26 

3 
39 
45 

2 
40 
14 

3 

8 
29 
25 
54 

8 
5ft 
35 

1 
31 
32 

3 
47 

1 
27 

39 
21 
14 
21 
12 
3b 

5 
12 
27 
11 
42 
28 
30 
10 

2 

4 
39 
33 
20 
38 
20 
25 
35 
17 
19 

2 
39 
29 
40 

7 
32 

2 
22 

1 
18 

2 


56.65 

48.47 
68.83 
49.01 
50.37 
52. 21 
45.91 


41.53 

49.82 
40.45 
53.19 
56.96 
49.39 
53.90 
50.50 
53. 25 
47.43 
46.41 
48.01 
46.96 
57.79 
46.84 
50.04 
55. 95 


42.51 
43 .54 
5^1.86 
51.67 
43.4: 
43.70 


53.02 
48.13 
49.73 
49.86 
52. 
52. 19 
53. 08 
45.60 


42.80 
44.40 

'57.' 4.5 

45.98 
19.02 
53.51 
43.78 
4^.01 
57.97 

51. 0' 


52.16 

'39'95 

'56.' 80 
,50. 31 
50.47 
46.  6' 

51 .  13 
49.58 
41.47 
50.  ii5 
48.78 
50. 28 
48.95 
39. 46 
51.74 
46. 49 
50.40 
38. '29 
62.  68 
48.16 
49-87 
52.00 

52.  H2 

'48.94 
42. 04 


w  O 
c3  ce 


9.36 
11.92 
9-90 
10.31 
7.41 
9.34 
8.10 


Dec. 
Dec. 
Aug- 
Aug. 
Dec. 
Sept. 
Aug. 


6- '29 
8.70 
8.38 
8.73 

10.09 
9.04 
8.  .52 
6.91 
9.18 
7.29 
7.92 
8.23 
9.51 

10.87 
9.33 

10.72 

10 


10.61 
9.04 
8.91 
8.61 
9-16 
7.58 


11.10 
8.87 
8.64 
7 
7 

11.04 
8.00 
7.55 


Oct. 

Dec. 

Aug. 

Mar. 

Dec. 

Dee. 

Oct. 

Dec. 

Jan. 

Dec. 

Oct. 

Dec. 

Dec. 

Sept. 

Dec. 

Dec. 

Aug. 


Sept. 

Oct. 

Sept. 

Dec. 

Dec. 

Aug. 


Sept. 
Aug. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Aug. 


7.68 
9.46 

"8.'69 
8.78 
9.20 

12.  91 
8.38 
8.52 

11.26 
8.04 


8.07 
6.39 


10.44 

11 .82 
8.02 
9.03 
9.90 

12.43 
7.38 
9.69 
8.60 
7.89 
7.49 
9.23 
7.61 
9.24 
6-37 

12.08 
6.25 
8.30 
8.35 
9.55 

io.'24 

8.98 


Dec. 
Dec. 

Sept. 
Mar. 
Dec. 
Aug 
Dec. 
Dec. 
Aug, 
Oct. 


Dec. 

Aug. 

Sept.' 

Dec. 

Aug. 

Sept. 

Dec. 

Aug. 

Dec. 

Mar. 

Oct. 

Oct. 

Sept, 

Dee. 

Mar. 

Dec. 

Dec. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Dec. 

Dec. 

Dec. 

Dec.' 

Dec. 


2.31 

0.27 

1 

0.94 

1.57 

1.62 

1.24 


Sept. 
Sept. 
May 
June 
May 
Feb. 
Apr. 


1.12 

1.84 

0.63 

2. 

2. 35 

0.89 

1. 1( 

1.58 

0.89 

1.39 

1.15 

1.40 

1.15 

1.72 

1.48 

1.77 

1.51 


0.61 
1.32 
2. 33 
1.00 
1.25 
1.45 


1.46 
1.29 
0.61 
1.12 
1.38 
1.94 
1  80 
1.02 


0.65 
1.19 

'i.'83 
1.25 
1.09 
1.66 
0.67 
1.05 
1.24 
1.89 


1.49 

'6.' 79 

'i.",57 
L07 
1.67 
1.78 
1.10 
1.34 
0.54 
1.86 
0.72 
0.98 
0.96 
1.41 
1.40 
1.71 
1.04 
1.38 
1.53 
1.53 
2.10 
1.91 
1.49 

'0.92 
1.19 


■33 


sa 

PI  CI 


Number  oi  days 


^d 


Feb. 

Apr. 

Julv 

Feb. 

June 

Sept. 

June, 

May 

May 

Apr. 

May 

June 

June 

Feb. 

June 

Sept. 

Feb. 


Feb. 
Feb. 
May 
Sept. 
May 
June 


Feb. 
July 
July 
May 
Sept. 
May 
Sept. 
May 


May 

Sept. 

May 

Sept. 
iMay 
.Tune 
May 
Sept. 
Feb. 
Apr. 


June 

June 

Feb.' ' 

May 

June 

Feb. 

May 

June 

Sept. 

Feb. 

Aug. 

June 

Feb. 

July 

Sept. 

June 

July 

Feb. 

Sept. 

Feb. 

Feb. 

.luly 

June 

s'ept! 
July 


3.2 
1.3 
0.5 

10.2 
70 
6.6 

25.6 
7.7 


2.2 

1.1 

8.0 

T. 

5  3 

2.3 

5.3 

6.5 

12.4 
2.3 
5.0 
5.5 
0.2 

15.4 
0.6 
0.2 

19.5 


16.8 
2.6 

12.5 
T. 
2.6 

23.2 


19.2 
25.0 
3.7 
3.3 
1.0 
3.5 
2.0 
10.3 


1.7 
2.8 

i'i.'? 

0.0 
1  0 

12.1 
0.1 
2.6 

20.3 
4.0 


6.5 

"■i.5 

T. 

2.5 

8.1 

16.4 
0.8 

13.6 
T. 
0.2 
0.0 
1.5 

18.2 
2.5 
T. 
5.4 
0.6 
9.0 
T. 
9.0 
0.0 
3.0 
1.2 

'3.'6 
0.7 


87 
82 
86 

108 
91 

114 
99 


93 


109 
99 
96 
105 
76 
85 
79 
75 
68 
73 
108 
105 
100 
99 
109 


97 
101 
112 
78 
77 
101 


79 
114 
100 

72 
106 
103 
117 


161 
187 
208 
153 
181 
160 
183 
214 


193 

188'" 

132 

152 

143« 

144 

207 

198 

238 

132" 

175= 

106 

171 

125 

188'' 

143 


190* 

15.T 

197 
156 
175 
165" 


105 

'94' 
67 
88 

HI 
93 

101 
85 

110 


88 

"85 
79 
80 

104 
99 
85 
84 
90 
50 
71 
95 
84 
84 
75 
92 
82 
84 
95 
63 
64 
61 

102' 
104 


aoo-i 

175' 

143 

167 

205 

180 

171 

2-/8'' 


101 

38 
58 
108 
25 
90 
82 
24 


80 
69" 

1.38 

78 

91' 

81 
163'' 

90 

78 

36 
124* 

85" 
177 
104 
125 

74'' 
115 


89' 
89 
66 
71 
51 
111" 


201" 
154 

171 

133i 

210 

151 

150 

164 

186» 

185 


170 

'177  ' 

175°' 

226 

201 

159 

195 

132 

123 

176 

1995 

133'' 

166 

220 

211 

187 

173 

1877 

180 

136 

191° 

168 

176' 

'i78' 
152'' 


89'' 
78" 
59 
109 
62 
70 
26 
48" 


27° 
95 

'97" 
lT_>i 

80 
112 
157 
117 

67" 

70 


99 

■38»' 
0 

76 

81 

49 
111 
136 

55 

15$ 
116'' 

98 

19 
5 

91 
119 

55 
74 
87° 
78 
66' 

"62' 


103 
140 
99 
104 
159 
115 
100 
127 


92 

97'' 

95 
135 
128'' 
140 

83" 

68 

89 

91 
108' 
100" 

82 

90 
115 
101' 
107 


85' 
121 
102 
138 
139 

88' 


72'' 
101'' 
163 
89 
98 
115 
168 


123" 
116 

'97' 

110' 
75 
102 

58 
81 

ni» 
110 


89 

137° 

139 
88 

125 

121 

122 

106 

134 

\2li 

112'' 

HI 

126 

149 
87 
73 
97y 

130 

155 

82' 

TiO 

123' 

'i25' 
142" 


a  o 

d 

> 


sw. 

s. 


ne. 
nw. 

w- 


sw. 

e. 

s. 

sw. 

sw. 

se. 

s. 

w. 

s. 

sw. 

sw. 


n. 

s. 
sw. 


sw. 
sw. 


s. 
s. 
e. 
ne. 

s. 


se. 
sw. 
sw. 
sw. 


sw. 

s. 


s. 

se. 

s. 

n. 

nw. 

s. 

w. 

sw. 

s. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record:  but  all  complete  reports    are    used 
determinin<'   section  means-    T.    Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.   Reference  letters  ',  \  °,  appearing  in  the  table  indicate  number    of    days 
missing:  for  example,  "  represents  two  days  missing.  +  Also  on  later  dates,    tt    Post-office    addresses  of  these  stations  as  follows:-  Dam  No.  1.  Judsonia,  Ark.,  Junction. 
L'llie,  La.  :  Lutherville  R.  F.  D.  No.   1,  Lamar,  Ark.  Springbank,  Doddridge,  Ark.        §30  days  missing. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Year,    1926 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1936,  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


January      Februai-y      March 


April 


May 


June 


July 


August       September     October     Novembei  December       Annual 


Amity 

Bates  ville.!..,. 
Bee  Branch...'. 

Bentonville 

Blytlieville..... 
Booiieville.  .. 

Brinkley 

Calico  Kock  .  . . 

Camden 

Centerpoint 


41.4 
36.4 
38.9 
35.8 


Conway 

Corning ..'.' 

Dardanelle. ....' 

Dodd  City 

Dumas . 

Dutton...  ■.;.■.■■;■. 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Evening  Shade.. 


Eayetteville. 
Fort  Smith  . 

Orannis 

<iravette  .... 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs  . 

Huttlg 

Jonesboro 


41.4 
43.0 
36.6 
42.4 
43.4 

41.2 
38.5 
42.4 
36.8 
3.4 
34.6 
45.8 
42.6 
37.8 
37.8 

37.4 
39.8 
39.2 
35.8 
37.0' 
42.8 
43.8 
42.2 


Junction 

Lambrook 

LITTLE  ROCK 

Lurton 

Lutherville  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring.. 

Marianna 

Marked  Tree 


Marshall 

Mena  

Morrillton 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Pine  Bluff  - 


37.3 
40.9 
41.0 
41.9 
40.2 
43.8 
Pocahontas 38. 9 


1.7 
-  2.4 
--  2.4 
+  1.7 


48.2 
45.4 
47.6 
45  0 


+  1.4 
+  1.2 
+  0.4 

-  2.5 
-2.0 

-0.8 
+  1.2 
+  2,2 

-  0-8 
+  0.4 

-  1.3 
0.0 

-  0.3 
+  0.2 


-0.0 
+  0.3 


-  0.9 

-'6.'2 

-  1.6 

-  0.9 


40.4 


0.0 


44.5 
40.2' 
41.5    + 


49.0 
51.4 
45.8 
50.9 
51.4 

49.0 
48.1 
49.2 
44.5 
52.1 
42.6 
54  6 
51.7 
46.2 
46.6 

46. 0 

48.4 

47.6 

44.2 

45.4 

.50.0 

51.9 

50.0 

58.0'' 

46.5 


+  5.2 
+  5.0 
+  5.5 
+  6.5 


+  2.4 

+  8.4 
+  4.6 
+  3.9 
+  5.2 

+  5.7 
+  10.4 
+  5.6 
+  6.7 
+  2.8 
+  4 
+  7.0 
+  5.7 
+  6.4 


+  6.7 
+  5.6 


39.2 
36. 0- 
42.8 
33.2 
42.2 
38.6 

38  8 
40.7 


Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne . 


45.8 

43.2 

4.5.4 

36.6 

39.2 

42.8 

42.2'' 

45.8 

41.3 

44.5 


41.4 


1.1  ...  . 
48.5 
0.149.2 


-0.8 


+  64 

+  '6"4 
+  4.3 
+  3.2 
+  6.3 
+  5-0 


+  4.3 


04 
-  3.6 
+  2.0 


+  0.4 
-0.6 


47.0 
54.2 
50.4 
42.3 
50.4 
46.8 

47.2 
48.2 


+  0.1 

+  0.2 
f  1  8 
+  2.1 
-0.8 
+  0 
+  0.9 

-  0.5 

-  0.9 
+  1.8 
-0.3 

-  1.2 
+  0.6 
+  0.8 

-  0.4 

-6.4 


+  1.2 


44.2 
48.4 
48.7 
47.8 
48.  6< 
52.  2 
46.  4 


49.0 
44.1 
48  S"" 
43.6 

50.  2J 
48.0 
49.8 
45.1 
49.8 
51.2 

49.3 
46.8 

51.  y 
43.0 
51.4 
42.4 
53.2 
50.6" 
44.8 
46.0 

45. 2 

47.6 

47.6 

43.2 

45.2' 

48-6 

51.6 

50.0 

57.4'' 

46.9' 

52.5 
47.4 
48.7 


+  6.0 


+  3. 

+  2. 
+  7 


+  3.5 
+  4.6 


46.4 
52.2 
50.3 
42.2 
50.4 
44.9 

46.4 
48.4 


6.0 
8.1 
4.3 
37 


8.4 
2  6 
2,8 
6.2 
5.8 

4.5 
4.4 
0..S 
4.6 
6.0 
5.7 
32 
4.6 
6.2 


57.20 
54.  5 
58.6" 
54.3 
58.6 
58.7 
59.2 
.55.0 
58.4 
60.2 

58.9 
56.9 
60.1 


4.7 
5.0 


-0.6 

-'5.'2 

-6.4 

-  4.3 

-  1.0 
-5.9 

-  4. 
-'4 '.3 


+  3.543.7 
+  2.648.6 


47.8 


+  8.4 
+  5.5 
+  85 
+  7.3 
+  5.3 
+  6.6 
+  7.3 
+  5.5 


+13.3 


49.3 


47. 2B 
51.6 
46.1 

55.4 
51.9 
54.4 
44.2 
48.1 
49.8 
49.9' 
52.0 
48.2 
53. 0« 


+  4.047.8 


6.0 


3  8 
8.5 

4 


7.2 
4.2 


-6.9 

-  4.6 

-  3.3 


-6.2 

-  3.2 

-  5. 

-3.4 
-4.0 
-0.6 
-5.2 

-  4.9 

-  4.2 

-  3.7 

-  4.8 


60.1 
52.4 
62.2 
•39.2 
55.4 
56.6 

55.4 

58.4 

56.8 

.53.2 

55. 4'' 

60.8 

60.2 

59.0 

61.4'' 

57.4 

61.1 

59.2 

59.2 

53.71 

.57.2 

56.8' 

60.3 

55.2 

60.6 

.57.4 

55.9 
58.6 
60.0= 
54.2 
57.5 
59.8 
58  4" 
58.8 
61.4 
56.0 


4.0 
4.4 
2.3 
2.6 


2.9 
1.5 
3.1 
5.3 
2.5 

2.6 

2 

1.3 


67.2 
0.2 
i7.2 
72.0 
69.5 
70.8 
67.6 
69.6 
1.4 

70.3 
70.2 
71.6 


2 

3.6 

1.2 

2.9 

3.0 


2.6 
3.4 


1.6 

3.0 
3.5 
4.0 
3.8 

4.5 

'2.' 9 

'2.6 


-0.6 
+  1.6 

+  0.8 


70.6 
62.4 
2.3 
69.8 
67.9 
68.  U 

67.3 
70.6 
67.8 
64.6" 
67.6- 
73.2 
71.0 
69.4 

7J!6' 


-  3.1 


3.8 


-0.8 
-3.2 
+  0.1 


4.9 
2.8 


5  2 
3.9 
2.0 
1.3 
3.6 
3.0 
4.0 


-  1. 

-  2. 

-  2. 

-  3. 
-  3. 

-  3. 

-  2. 

-  2. 

—  "i.'2 


1.6 

+   0.8 

+  07 

1.6 

+  0.4 

+  0.2 
+  1.7 
+  2.0 


74.6 
77.7 
71.9 
77.4 
76.6 
77.3 

75  0 

77.0 
79.1 

77.0 
76.7 
"-8.6' 


-  1 

-  1 
+  1.3 

-  0.3 
+  1.1 


+  1.1 
+   1.0 


+  2.4 
-0.2 
-  0.4 

+  "6."  8 

+  0.2 

+  '6.'3 


+  0.5 


68.4 
68.6 
1.0 
67.0 
68.0 
72.8 
70.8 
69.3 
72.2 
68.8 

72.6 
70.6 
13.0' 
66.2 
69.8 
09.6 
72.3' 
71.4 
68.  3 
72.2 
70.8 
70.9 


0.5 
+  1.9 
+  1.1 


79.0 
68.8 
80.2 
77.8 
;2.  7 
75  2 

72.3 
76.9 
74.8 
(1.9 
3.8 
80. 2 
79  1 
76.8 
80.6" 
76.4 


76,5 

77.9 
70.7 
73.8 
78.0 
78.2 
73  .0 
78.0 
75.7 

74.4 
75.7 
78.6 


0.8 

+  0.9 

2  2 


-  1.0 

-  0.4 

-  1.2 

-  1.2 
+  0.5 

-0.6 
+  1.1 
+  0.8 


78.68 
79.8 
82.6 
1 

81.2 
80. 6 
80.9 
81.2 
79.2 
80.8 

81.6 
81.4 
2 


+  0.2 
-3.0 
+  1 
-0.1 
-  1-3 


1.9 
0.6 


-  2.7 


+  2.0 

+  0.7 

-  1 
+  1.2 

-  1.2 


81.6 
72.2 
81.4 
80.0 
77.6 
80.3 

76.4 
80  2 
76.8 
74.6 
78-1'' 
83  0 
81.0 
9.4 


-0.6 
+  '6."5 


2.0 

+  0.7 
1.3 
0.0 


75  8 
78  4 
1.6 
6.5 
80.0 
75.2 


+  1.3 
+  0.4 
4  2.0 
+  0.1 
^  l.I 
-0.3 
+  2.3 
—  0.2 

+  'i.'2 


+  0.5 


-  2. 

0. 


-  0. 
+  0. 

-  2. 

-  1. 
+  1. 

-  1. 


-  1.5 
0.0 

+  2.6 
2.4 


-0.5 
+  0.1 

+  1.7 

-  1.8 
1.0 

0.0 
+  2.6 

-  3.2 


79.8'' 
9.4 
80.6 
77.1 
80.8'' 
83.0 
83.1' 
SO.O 
81.6 
82.3 

82.4 
4 
78.6 


0.0 
3.3 
0.1 
1.3 
0.4 


-  1.6 

-  1.3 


—  26 

+  'i.7 
+  0.4 
-2.0 


80.4 
8.6 
81.2 
6.1- 
8.9 
80.0 
8C.6 
78.9 
80.6 
79.6 

78.6 
77.8 
82.4 


78.8 
81.5 
77.0 
80 .9' 
0  82.  8 
2  80. 2 


1. 081. 8 


+  0.2 
-  2.1 


toO.8 
8:;.0 
75.6 
82.4 
81.0 
81.6 
80.2 
78.8 
81.6 
sn  4 
79.5 


+  0.9 


0.2 
0.1 
1.2 

+  0.6 

+  i."9 
+  1.9 

3.1 
+  1.4 

0.9 

+  1.0 
+  2.3 
1.4 


83. 0 
3.6 
83-6 
81.2' 
79.0 
80.0 

78.9 
82.6 

4» 
77.1" 
78.2' 
82.9 
82. 5 
80.9 


80.2 


-  1.5  82.4 

80.6 

+  0.3|81.2 

75.8 

-  0.5  80.1 
84.1 

-  0.4 
+  0.9 


+  2.4 
-  1.1 
+  25 
+  0.9 
+  1.0 


+  1.3 
+  2.1 


76  4 
73.9 
76.2 
71.2 
77.6 
78.3 
78.3° 
74.9 
8.2 
78.6= 

78  0 
74.8 
74.4 


+  2.2 
+  0.9 
+  1.8 
+  2.3 


78.8 
70.0 
80.2 
78.0 
73.3 
75.6 

72.9 
77.0 


0.1 

'2.' 3' 
1.1 
0.5 


+  0.3 
+  1.6 


+  1.4 


82.  4 
78.2 


0.4  81.4 
....  79. 6 


0.2 
2.0 


0.7 
0.5 
3.1 
0.9 
0.6 
1.6 

0.3 
0.9 
2.2 
1.4 

■  1 

■  0.3 

•  0.3 

•  2 


79.8" 
81.2 
81.8 
78.4 
80.2 
81.2 
77.4' 
81.8° 
14.1 
80.2 

84.2 
82.4 
84.2 

77. 0 

81.6 
81.6 
82.2 
82.3 


+  1.3 


+  2. 
+  1. 

+  2. 


+  1.1 
+  1.8 


0.2 
1.5 


+  0.6 
+  0 
+  1 
-  1.6 
+  0.3 
+  2.7 
-0.8 

-,-  .S.l 
+  1.2 
+  3.2 
0.0 
+  0.7 
+  1.3 
+  1.4 
+  0.4 


72.9 

72.9" 

79.4 

78.6 

77.8 

80.6' 

76.0 

80.4 
77.2 
77.4 
71.0 
75.0 
81  3 
'8.4 
73.4 
77.8 
76.2 

74.4 
76.0 
77.6 
73. 2' 
77.0 
77.8 
74.2 

7.9 
80.8 

'5.8 


66.2 
61.1 
63.6 
60.6 


+  2.7 
+  3.7 
+  3.1 
+  2.8 
+  J. 

+  3.0 
+  2.4 
0.0 


+  3.2 
+  1.3 
+  3 
+  2.9 
+  1.5 


+  2.1 


66.0 
66.0 
62  4 
66.8 
1 

65.6 
63.8 
63.6 


67.8 
.58.8 
70.4 
67.1 
62.4 
62. 8' 


2.5 

+  4 
+  0.6 


+  2.  6 
+  0.7 
+  5.6 
+  3.9 
+  2.1 


48.9 
43.8 
45.6 
42.6 
47.2" 
48.2 
47.8 
44.1 
48.2 
49.8 

48.0 
47.1 
47.8 


48.8 
41.4 
51.8 
49.4 
45.4 


1.5  44.8' 
2.3  47.8 


82.6 
80.7 
81-3 


+  1.5 
1.5 


+  4.8 
+  '3.'3 


+  1.4 


1    + 
4"|.. 
8 
5 


2.1|44.8 
44.8 


62.9 


+  4.1 

+    2.0 

+  4.8 


1.9 
2.2 


66.4 
65.8 
59  2' 
63.1 
69.0' 
67.2 
61.  0 
66.5 
660 

63.6 
64.6 


SO. 


+  0.4 


47.4 
48.9 
48.4 
49.8' 
46.0 


+  2.2 


+  1.3 


3.7 
5.8 
5.8 
4.1 

'5.' 6 
4.0 
4.5 

■  4.0 
4.8 


0.9 
4.6 


5.1 
6.2 
31 
4.3 
6.2 


46  4 
38.6 
40.1 
38.4 
42.4'' 
43.6 
44.4 
38.6 
46.4 
46.5 

42.6 
41.2 
42.8 


46.3 
37.4 
49.4 
45.6 
40.6 


+  3.6 

—  2.0 

-  2.1 
+  0.9 

+  6.1 
+  1.0 
-0.9 
+  1.3 
+  1.9 

+  0.4 
+  1.8 
+  0.6 


58.2 
60.8 
57.0 

62.7 
.58.9 
62.4 
63.6 

62.0 
60.5 
61.6 


5.0  40.0 
2. 2  42. 1 


-1.1 
0.0 
+  3.4 
+  2.4 
+  1.4 


0.1 
0.0 


4.6  39.7 
39.8" 


63.6 
54.7 
65.4 
62.8 
58.6 


58.2 
61.4 


45.4 
47.8 
41.2 
45.4 
.51.2 
48,6 
44.7 
18.0 
42.0 


+  4.2 
+  3.0 
+  4 
+  1.3 
+  4.0 
+  3.2 
+  5.8 
+  3.2 


62.0" 

04.  8 

64.8 

02.0 

66.01) 

69.3 

62.8 

09.6 

68.6 

69.4 

61.2 

61.6 

66.6 

66.6' 

68.9 


2.145.8 
1.8  47.6 
...|48.0 
44.4 
47.3 


3.2  68.2 
65.0 
+  4.4  65.0 


6  8 
5.7 
4.4 
5.3 
5.4 


44.9 
46.5 
44.4 


4.3 
'5.' 8 

's'.i; 

3.9 
4.0 


5.9 
5.5 


+  4.8 
+  4.2 
+  5 
+   1.6 
+  3, 
+  3.8 
+  3 
+  4.3 


+  4.4  50.6 
47.4 
+  2.0  46.9 


47.6 
47.7 
46. 8" 
50  2 
45.0 

51.2 

49.0 

51.0" 

44.6 

46.8 

48.4 

-19.  8' 

51.9 


40.8 

49.6 

45.3'' 

43.6 

i6.S 

40.2 

48.8'' 

•15. 2 

39.6 

44.5 

38.8 


5.2 

3 

3.4 

2.1 

5.4 

2.6 

5.6 

2.7 

5.2 

2.1 

4 

3.9 

3.8 

•  3.2 

•  3.6 


3.0 
4.9 


+  2.1 


+  0.1 
-  0.2 


1.5 
0.2 
0.0 

'6!7 

1.1 

+  0.1 

-  0.8 

0.0 

0.0 
+  1  7 
+  0.1 


-  0.4 

-  1.6 

+  1.4 
+  0.2 
-0.2 


0.5 

+  0.1 


56.9 
58.5 
63.3 
63.4 
1.8  62.0 


-  0.2 
+  3.5 
-'0^6 


60.4 


Gl.l 
62.0 


10 


+  '2.2 
+  0.9 
1-2.5 


2.6 
0.5 


-  0 

-  0.7 
+  0.6 

-  2.9 
+  1.3 
+  2.4 


49.9 

46.4 

49.6 

39. 9 

42.9 

45.4 

44.2 

48.8 

40.  6" 

47.8 

41.6 

42.6 


.59.  6 
64.1 
62.9 
.58. 2 
02.6 
59.1 

59.5 
60.8 


0.3 

+  '6."9 
0.7 
0.9 


0.0 


+  0.8 
--  0.7 
+  1.2 


—  1.0 
1  5 


60.8 
62.1 


61.4 
61.6 


0.9  59,7 


+  2.5 
+  0.7 
+  4.1 
+  1.3 
+  0.4 
+  1.8 
+  2.0 
+  2.0 


3.1 


+  0.7 


65.9 
63. 5 
65.  4 
6 

61.5 
62.6 
62.9 
64.5 


64.9 


61.4 


-    0.3 
+  1.2 


-  (Lti 
+   1.7 

-  U.9 

+  1.5 
+  0.1 
+  2.5 

-  0.  1 
+  0.1 
+  06 
+  1.3 
+   0.1 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.   Reference  letters  «  "  »  appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing. 

Monthly  River  Stages  for  the  Year  J  926 


+  1.5 

+"6"o 


stations 


Arkadelphia... 
Arkansas  City. 

Batesville 

Black  Rock.... 
Calico  Rock  ... 

Camden 

Clarendon 

Corning 

Dam  No.   1 

Danville 

Dardanelle 

Port  Smith  .... 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Helena 

LITTLE  ROCK 
Marked  Tree.  . . 

Newport 

Patterson 

Pine  Bluff 

Springbank 

Whitofllff... 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1936,  with  Departures  from  the  Normal 


January 

February 

a 

a 

o 

o 

V 

ri 

'3. 

o 

'S. 

3 

s 

g 

^ 

Q 

Ch 

O 

Marcb 


2,25 
5.70 
5 -65 
-!.20 
5.64 
4.54 
2.51 
4.13 

8.' 89 
7.23 
2,9S 
7.S5 
4.56 
5.77 
3.23 
5.28 
9.18 
5.77 
5. 83 
'  4.  72 
4.40 
4.20 
2.35 
4.50 
6.1 
3.53 
4.10 
2. 03 
3.6 
4.24 
4.27 
5.91 
3.50 
5.^ 
5.^^A 
2.48 
2.90 
5-28 
4.51 
5 

5.73 
4.70 
4.26 
6- 13 
3.76 
4.70 
4.42  —0.37 


-22. 6 
+  1.73 
+0.35 

+  1.45 
+0.44 
-0. 12 
-0.17 

-0.94 
+2.  26 
0  CO 
+3. 25 
+  0.82 
+  1.43 

+  1.03 
+5.49 

2.44 
i-1.43 
+  1.3' 
—0.79 
-1.57 
-+1.31 
+2. 11 
+0.45 

-6.' 30 
+  1.16 

+6."  18 
+  0.42 


-0. 02 
+0.01 
—0.09 

+6.' 80 
~f0.97 
+  0.2S 

+6.' 90 
■0  14 


3-07 
3.  82 
5.69 
5. 34 
3.63 
4.43 
6.06 
3.26 
4.73 


+0.23 


-0.15 
+0. 24 
-0. 29 
+0.57 
-0.58 
+0.9! 


L87 

6.00 

5.41 

5.0 

5.41 

2.19 

6.94 

4.12 

3.32 

6.59 

4.9; 

3.14 

3.71 

5.42 

R.46 

3.  i: 

5.71 

5.18 

2.75 

7.00 

4.03 

4. VI 

5.70 

4.34 

4.82 

4.90 

.5.14 

4,18 


-0.78 
+  1  69 
+  2  31 
+0.70 
+0. 20 
-0  30 
-2.25 


!-1.55 
i-0.  '^9 
-1.91 
-0.64 
+1.13 
+  1.12 
+0. 67 
+1. 52 
+  1.18 

+i'09 
+0.83 
+1.47 


-0.73 
+2. '62 
+6.94 


1.10 
2.40 
1.82 
2.07 
2.40 
2.99 
1.02 
1.95 

i.'i'i 

2.18 

1.83 

2.08 

2.73 

2.53 

2.55 

2.69 

2.40 

2.60 

1.70 

1.49 

2.08 

1.93 

1.7: 

2.19 

2.  02 

1.51 

2.20 

0.61 

1.32 

2.46 

1.65 

1.80 

1.74 

2.30 

2.57 

1.46 

1.50 

2.57 

2.59 

1.43 

2.21 

1.15 

1.91 

1.64 

i!7i 
3.52 

i'.86 
1.97 
1.52 
2.55 
2.8J 
2.39 
1.60 
1  24 
2.18 

i.'22 
2.41 

'!.'37 

1.41 
1.57 
2. 02 
1.82 
1.78 
2.71 
2.1'. 
2.55 
1.86 
2.64 
1.97 
0.96 
2.42 
2.10 
9.11 
2.66 
1.38 
1.75 
2.80 
1.53 
2.10 
2.35 
2. 74 


-2.67 
-2.07 
-2.  68 

-i.'(l2 
-0.64 
-0.90 
-1.18 

-'0.95 
■  1.78 
-0.59 
-1.92 
-0. 49 
-1.26 

-6.'97 
-1.11 

-6.32 
-1.54 
-1.1 
-2. 12 
-1.20 
-1.15 
-1.  .56 
-1.13 

-1.93 
-1.42 

-1.'36 
-1.48 


-0. 

-1.10 

-2.14 

-2.'56 
-1.41 
-2.99 

-2.22 
-0.66 

-i.'2i 


2.95 

7.  .58 

7.06 

4.95 

5.31 

5.74 

3.34 

5.24 

3.35 

3.87 

7.30 

3.84 

8.73 

6.  20 

0.77 

5.87 

5.99 

6.51 

5.03 

4.91 

4.94 

2.52 

7.55 

3.70 

8.18 

5.54 

4.07 

5.90 

2.97 

2.80 

5.25 

6  85 

4.90 

4.02 

7.20 

5.49 

3. 

3.58 

7.63 

5.50 

6.82 

6.32 

5.95 

6,82 

177 

7.33 

5.18 

5.11 


-0.95 
-to  25 
-1.53 
-1.80 
-0-98 
-1.03 

-i.ifi 

-1.71 

-2.'25 
-2.31 
-0.98 
-0.97 


5.31 
6.64 
8.78 
6.  31: 
5. 09 
5-25 
5.36 
5.23 
5.16 
5.65 
4.79 
5.60 

■4124 


-2.31 
+2 .48 
+  1.64 

+i."i9 

+  0.56 
-0.48 
+  1.02 

+6.45 
+  1.33 

+0.27 
+3. 56 
+  1.13 
+  1.48 

+i'36 

+1.81 

+6.' 61 
+0.48 

1 
+1.70 
— 0 
+3.74 
-0.25 
+0.15 

-l.'il 
-0.82 

+2^28 
-0. 83 


0.00 
+0.41 
+  1.45 

+  i.'52 
+1.04 
f  0. 28 

-6.'i4 
+  2.34 

+6.' 17 

+6.' 54 


April 


1.83 

2.62 

1.81 

3.10 

2.31 

2.64 

2.45 

1.24 

2. 38 

1.84 

1.84 

2.66 

2 .94 

5.4 

2 .20 

3.51 

1.93 

1.61 

1.39 

2.23 

1.66 


May 


—3.79 
-2.77 
-2.85 

—2.' 37 
-2.33 
-1  44 
-4.17 

•-2.' 35 
—3.  58 
-2.03 
-2. 00 
+0. 12 
-4.13 

'-2! 72 
-3.2' 

-i.'eg 

2.38 


+1.11 

+0.23 
-0.43 
+0.35 
+0  98 
+0.19 

+0.'2S 
-tO 

-6.65 


2.04 
1.95 


1.29 
1.16 
-1.741 
-1.661 
-1.20 
-1.17 
—0.92 
-1.13 
-1.57 

-6.'95 
-1.31 
-1.19 


-2.18 
-0.'28 
-I.' 50 


4.18 
5.  80 
3.99 
3  68 
7.  .55 
4.75 
4.9 
38 


+0. 03 
-0.81 


+2.' 4 
+0.10 
-0.2-9 
+  2.77 
7.961+2.84 
7.  l8|-hl-8 
2.71-0.88 


2.04 
9.23 
4.96 
7.22 
3.18 
0.93 
5.50 
4.66 
7.74 
7.55 
6.12 

i'gj 

6.98 


3-4t 
+4.44 

+i;45 
+0.37 
+2.74 


+  2.16 
+  l!93 
+0.'99 


2.68 

2.58 

2.  72 

2.33 

2.70 

2.11 

1.59 

1.86 

2. 90 

4.13 

1.77 

2.41 

3.67 

4.63 

2.34 

1.42 

2  61 

3.23 

4.67 

4.08 

2.06 

4.11 

2.11 

3.1-1 

1.75 

3.11 

1.07 

2.95 

1.98 

3.39 

3.02 

3. 05 

1.40 

I 

2.96 

1.89 

2.89 

2.29 

3.51 

i.'9.3 

3.2s 

3.60 

2.33 

2.51 

1.99 

3 

1.70 

2.01 

3.86 

1.99 

2.90 

2.23 

1 .  66 

4.42 

3.69 

2.09 

1.57 

5  81 

'2/22 
3.25 
2.63 
4.60 
3.18 
1.33 
1. 


-2.27 
-3.18 
-2.  37 
-3.91 
- 1. 9 

-2.93 
-2.04 

-6.' 30 
-3.98 


0.95 
2.41 
5.34 
1.60 
1.20 
1.57 
2.61 
2.00 
1.21 
2.05 
2.28 
1.69 
4.01 
4.22 
l.u5 
1.60 
1..58 
0.89 
1.57 
1  15 
1.70 


Juue 

Ju 

ly 

Aug 

^ 

c 

a 

0 

ci 

U 

a 

-^ 

P 

."ti 

P4 

p. 

a 

^ 

S 

0. 

0 

S 
p. 

S 

0 

f^ 

q 

Ph 

P 

Oi 

September 


4.67 
-3.01 
+0.76 

-3.' (59 
■3.24 
2.61 

-2.93 

—2.63 
-2.  55 
—2.76 
-0.43 
-2.06 
-4.01 

-3.' is 

—3.47 

-2.' 66 
—3.80 


-1.77 
-3. IS 
-3.07 

-6'.79 
-1.94 
-3.30 

-2.69 
-1.73 

-1.40 

-i.'5i 


-2.15 
-2.17 
-2.47 
-  3.  61 
-3.14 
-1.87 

-i'.9\ 

-2.20 

-3.06 
-0.98 
-1.94 
-3.98 


1.95 
3.08 

-3.29 
1.53 
3.53 

-1-67 
2. 12 
3 

-3.00 

3!  is 

—2.71 
+0.58 


-2.10 


-4.26 


3.06 

2.89 

2.48 

2.  09 

3.07 

2.61 

1.60 

2.  86 

2.33 

4.78 

1.25 

2.61 

2.26 

3.59 

4.87 

2.65 

1.21 

1.12 

3.62 

1.94 

2.55 

3.28 

1.02 

4.5 

0.65 

1.56 

3  49 

1.83 

6  18 

3.26 

1.09 

2. 10 

0.67 

1.90 

2.35 

4.45 

1.46 

3.95 

3.35 


0.79 
3.40 
1.19 
3.39 
0.94 
1.60 
4.87 
1.74 
1.95 
3.32 
2.83 
1  25 
2.63 
2.35 
3-83 
1.10 
2.09 
0.93 
1.55 
3.00 
1.40 


4-85 

-1.70 

3.05 

—3.09 
-2. 52 
+0.31 
-1.60 

-0-87 
-0.61 
—2.30 
-2.06 
-2.03 
+0.49 

-1.96 
-3  19 

^.'36 
-2.24 


-2. 16 
-3.55 
-2. 07 
-2.00 
—2-76 

-4'6i 
-2.05 

-i^6.'2i 
-2.68 


1.15  -2 
5.78  +0.28 


4.51 
1.50 
4.25 
1.60 
2.51 
6.54 
3.16 
2.25 
2.16 
5.12 
0.  6;- 
2.56 
4.76 
2.26 
2.61 
3.02 
2.92 
3.05 
l.:il 
4.38 


+  0.76 
-2. 36 


-0.65 
2.44 
3.  28 

— i.'59 
-3.71 
-3.42 

-3.21 
+001 


-3.24 


-3.51 
—2. 20 
-4.26 
—2. 79 
-3.77 
-2.  02 

-i.'5i 

-2.47 


1.46 

0.48 

316 

1.07 

3.00 

2.69 

1.10 

2.96 

2.  32 

3.04 

1.6 

3.42 

2.11 

1.77 

3.71 

2. 

2.03 

1..55 

4.96 

1.85 

3.38 

3.82 

4.35 

4.44 

0-00 

1.40 

1.98 


-2.81 

-4.30 

2  .38 

3.60 


1.48 

2.10 

5.10 

0.79 

2.98 

4.13 

2  .38 

5.  'J8 

3.82 

1.45 

1.3 

4.4 

6.08 

3.47 

2.8U 

1.40 

1-44 

3.38 

2.  70 

2.74 

3.14 

3.55 

1.86 

1.4' 

4.01 

1.85 

2.31 

2.13 

5.65 

1.66 

3.72 

1.78 

1.60 


—1.76 

1  58 

-0.61 

-^i.59 
+0.13 

i.'is 

+0.37 


+0.67 
-0.51 
-1.13 

-2.45 
—1.20 
-1.65 

-4.' 56 
-0.41 

-2.62 

-2'62 


+  3.49 
-2.66 
-0.80 
-1.15 
-2.30 

3.33  -1  51 

1.35 


-3,48 
-1.53 
-4.02 
-1.96 
-3.  52 
-  0 .23 
-3.07 
-3.08 
-0.5; 

-2.66 
—4.03 
+0.86 


-0.77 
-2.-46 


-3.06 


1.49 

6.79 
1.57 
4. 06 
2.61 
1.67 
2.47 
1,89 
1.34 
1.08 
2.91 
4.45 
0.98 
4.94 
2.07 
2.77 
1.71 
2.16 
2.14 
2.87 
2.69 
3.77 
3.50 
4.14 
1.49 
3.64 
2.86 
1.23 


-3.15 

2."  85 

1.89 

-0.21 

-1.49 


-1.98 
-2.61 
-  3.06 
-0.83 
-10.30 
-2.97 
+0  33 
-1.43 
-159 

-i.'95 
-1.83 
-0.76 


-0.48 
-2.02 


2.31 
5.78 
4. 81 
4.99 
4.;-'.8 
3..;2 
2.96 
3  64 
J.  93 
3. 89 
1.91 
1.64 

i.'.52 
4.31 
1.29 
061 
3  88 
3.  17 
4.33 

ii'.bl 
3.b5 
6.43 
1.50 
3  4i 
5.06 
8.03 

2  97 

3  02 
2.8' 
2  M 
I.8li 
.-1.51 
6. 1  '4 
4.29 
2.47 


-1.20 
+2. 23 
-0.73 

-6.95 
+  1.03 
—2. 81 
-1.35 
+  0.66 
-1 

-6.30 
-0.55 

-i.'ss 

+0.85 

-i.'ii 

+  1.54 
+  1.54 
+  2.58 
+0.43 

-i.'io 

0 .20 

+o!4S 
-0.73 


+o.r. 

-3.03 
3.19 

1.05 
+0.10 


+  0.29 
+2. 36 


-0.57 
+4.53 


-0.58 
-1.04 
-1.84 
+2  11 
+  2 
+  0.24 


2.97 
4-61 

3  ()7 
4.0.: 

in,  28 
8,14 
3.36 
2.70 
4.36 
4.86 

4  10 
7.58 


+6.97 
-0.92 
-1.33 

+6'66 
+  1.89 
+3  43 
+3.75 

+0.17 
+0.51 
+3.28 
+0.60 
-0.76 
+2.86 

+2.'38 
+3.73 

+  1.13 
+1.62 

-6.' 99 
■+0.16 
—0. 25 
-0.55 
+  5,16 

-6!  85 
-0.9o 

+  1.94 
-0.12 


1.06  +0.54 


-0. 


2.  ,'')5 

3.50 

5.11 

4-48 

6.24 

3.48 

2,39 

3  .03 

2.83 

3,7! 

1  41 

3  34 

4.50 

1.41 

4.83 

4.08 

1.04 

3.81 

6. 

3.48 

6.21 

3.02 

1.91 

4.58 

5.72 

4.19 

1.19 


-0.61 
0.  Of, 
+1.76 
+  1.3 


-1.13 

-1,49 
-1.67 
-hO. 59 
-2 
+0.01 
+  0.39 
-1.08 
+  1.25 

-2.84 
+0.43 
+3.07 


-0.41 
+2.44 
+6.' 41 


1,08 

6.19 

8.87 

4.27 

0.41 

5.68 

3.02 

6  81 

4.61 

7.55 

2,22 

5.52 

3  99 

5. 

5.04 

2.24 

3.80 

3.19 

12.91 
6,24 
7.09 

11-26 
4.72 
5  30 
7.  05 
2.52 

6.' 39 
7,61 
3,48 
4.46 
11.82 
6.93 
4.05 
9.90 
3.08 
5.21 
0.72 
3.95 
7.74 
5.36 
2.34 
2.09 
5.47 
3.29 
4.75 

'2.' 57 
2.13 
3.51 
2.57 
8.41 
6.25 
5.08 


October 


I 

November    December 


1.75 
2.31 
0  27 
7.71 
2.18 
5  49 
9.34 
3.78 
2.07 
5.97 
2.08 
4.70 
2.16 
3.05 
0.89 
5.92 
4.49 
4.41 
3.63 
4.95 
3.0 

'3  05 
10.87 
2.52 
1.77 
8.71 
3.55 
10.61 
6.83 
8.91 
1.00 
2-59 
7.52 


1.54 
-0-  33 
-2-65 

-i.'72 
+2 .37 
+5.87 
+0.54 

+2.79 
-1.15 
+  1.13 
-1.16 
— 0.-62 
-2-71 

+  6.' 98 
+  0.69 

+2.' 00 
-0.22 


+0.34 
+0.87 


1.25 
2.36 
6  31 
1.27 
1.05 
8. 09 
2.71 
2.44 
7.59 
6.32 


75 


+7.69 
+  5.26 
+  1.97 

-i.'ei 

-1.13 
-2.29 

-i.'33 
-ho. 39 


+  5.24 


-0.82 
+2.  69 
-1.97 
-1 
+4  21 
-0.88 

-^3.53 
-3. 13 


+2.91 

+  1 
-0.58 
+  1.73 


+0.71 
+5.34 
0.89 
-1.  83 
-2.62 
+0.  58 
+4.18 
+  1.63 
-1.85 

+i 

-0.59 

+1.55 


-2.07 
-0.84 


+2.27 


2.34  -1.41 


9.77 

7,99 

5.97 

7.74 

4.39 

5.66 

4.71 

2.76 

4.10 

6.29 

2-98 

5.63 

6.15 

8.1 

5.  CO 

8.52 

6.65 

3.38 

4.62 

7.92 

6.93 

'6!27 
9.89 
3.25 
4.60 
5.90 
3.32 
8.08 
9.04 
8.72 
4.91 
2.49 
4.35 


+  6.79 
+  5.16 
+  3.77 

+  i."53 

+2,84 

+  1.90 

0.19 

+  3.' 46 
+0,06 
+  3. 12 
+3.34 
+  5.30 
•+2. 56 

+4.00 
+0.11 

+  4.'il 
+4.29 

+2.'99 
+6.89 
+0.  42 

+  1.72 
+2.87 

+  4 
+6.21 

+2.' 54 
-1.  64 


Annual 


4.95 
6.45 
5.34 
6.69 
7.84 
4.64 

'6.97 
3.22 

'6.' 62 
3.99 
6.73 
7.61 

i'.Vi 
4.82 
4.92 
4.86 
3  64 
5.93 
8-04 
0  22 
4.67 
6.19 


1.0 

8.89 

2.20 

1.75 

8.02 

3.03 

4.13 

0.54 

2.86 

2.01 

2.  20 

7  89 

2.19 

1.40 

3.59 

2.56 

4.39 

1.53 

4!  23 
2.03 
1.94 

2.58 
0.57 
0.92 
1.79 


1.59 

+5.90 

0.56 


0.58 
+0.55 
-2.21 
-0.12 
-1.32 
-1.1 
+  4,39 
-1.10 
-1.90 

-6 
+  1.15 
-1.20 


-2.15 
+6.' 19 


-2.51 


0  87 
3  771 

3  35 

4  25 

5  19 
4.46 
2,79 
5  59 
4.67 
4  40 

3  25 
2  54 
2  5J 

2  78 
2 

4  53 

3  &1 
4.8' 

4  24 
3  53 
4 

'2,28 

3  S3 
2.31 
3.03 
3.01 

'2*25 
1  41 

4  50 
1  64 


+0 


-i;6l 

+0.2^! 
-0-91 
-0.  65 
+0.0S 

-6.  83 
-1.87 

-i's? 


3  V3+0.14 
4.85 


+1.91 
+  3.76 
+2.  78 

1.53 


-0.11 

+  1.44 
+H.'93 


+2.11 
+2.  07 
+0.17 
-0.  62 
-i-3.22 
+4.67 

-ri.22 

+2.54 


4.14 
3.13 
8.25 
2.87 
3.39 
4.95 
6.81 
3.52 
2  54 
6.52 
9.69 
8.60 
B.6; 
3.52 
5.11 
5.88 
6.71 
6.37 
12.08 

6.25 

6.08 
7.31 
6.45 
4.54 
4.41 
4.27 


+  1.47 
+0-88 
+5.40 
-1.32 


+4.20 
+0.70 
-0.20 
+4.03 
+6.91 
+5.72 
+3.81 
+0.33 
+2.  05 

+3]  78 

+3 

-t9.37 


+2.59 
+3.47 
+0.52 


2.08 
4-04 
3.37 
3.77 
2.f3 
3.16 
2  34 
2.07 
2.90 

3.'i7 
■A  16 
5.54 
3.76 

1.82 
?.57 
4.38 
3,25 
4  06 

4  51 

2  58 

3  53 
3 

2  64 

3  31 
3  01 
3.17 
5.09 
4.H 
3.73 
2.43 

5  18 
3.9 
2.83 
2  69 
2.03 
2-54 
3.83 

2.n 

3.68 
2 ,22 
2. 27 
2.13 

4.-19 
4,08 
3,06 
2.06 
3.86 
3.62 
2. 


9.23+0.82 
52 
03 


+4.E 
+7. 


9-51 
3.99 
9.33 
10.72 
3.69 

2;  87 
3.28 
5.88 
8.51 
9  16 
2.53 


0.93 

1.25 

-1.12 

i.'94 

—1.14 

-1.00 

-6.' 56 


-1.43 
-h6.°33 


-2.01 
+1.06 
+0.  25 
-0.44 
+  0.62 
-■0 

+  6.64 
-1.40 


55.65  +  4.07 
48.471+  1.21 
58.83  .. 
49.01  + 
50.37'  + 
52.21  + 
45-91 


41. 

49. 
40 
.53, 
56 
49, 
53, 
50 
53, 
47. 
20;46, 
03  48 


1.94 
2.66 
7.19 
1.37 


53  -  0, 89 
82  -  1 .66 
45I-  2.51 
19-4-  3.31 
96+  7.31 
39  -   1.86 

90 

+  3.24 
+  6.26 


+4.15 
+0,56 
+  4.67 
+  6.14 
+  1.27 

+  6."26 

+  0.40 

+4.20 
+4.89 


-1 
+1 
+0. 
-0. 

-1 
-1 

-0 

-1, 

-1 

-i 

-0 
-1 


+0  11 


-0.03 


3.46 
3.11 
8.64 
7  08 
7.88 
11.04 

8.66 

7.11 

5.64 
7.68 
9.46 
4.50 
6.85 

'6.' 60 
9.20 
4.05 
8.38 
8.52 
5,6fl 
6.99 
6.97 
4.07 
8.07 

's.'si 

8.68 
4.14 

10.54 
6. 02 
2.53 
9.03 
6-03 

12.43 
6.1 
8.13 
7.25 
3.58 
7.49 
8.53 
7.61 
9.24 
4.31 
8  67 
5.82 
4.51 
8.30 
8.35 
9.55 
7.82 

10.24 
8.98 


+  1.2753.0: 

+0. 

+3. 


48. 13 
49.73 
49.  8(' 
52. 54 
52.19 


53.08 
45.60 


42-  80 
44.40 


57  45 


+  4.50 
+0.97 
+  3.82 
+4.04 
+  1.87 
+3.12 

+6!56 

+3.88 


+  1. 
+0. 
HO. 
-16. 


45.98  .. 
49,02  - 


+  5.69 
4.16 


5.94 
6.24 
2.83 
064 
6.87 

'i'ig 

2.20 

'8.'6i 

7.03 


+  10.12 
+  6.19 

-  3.69 

+  '6.'44 

-  0.91 


-  3. 13 

— '5.'49 

+11."  40 


53.51 
43,78 
48.61 
57.97 
51.07 


52. 16 
39.' 95 


+2.  87 
+5.' 66 


+5.48 


48.16 
49.87 
52.00 
52.32 

is!  94 
42.  04 


1.42 
7.91 
4.72 
1.61 
9,36 
0.79 


+  0.43 
'7.'76 


+  7. 
-  0. 


-t-  0. 

+  1. 
-11. 
+  3. 

-  2 
+  4, 
+  7. 
—10. 
+  0. 

-'6. 

-  3 
+20 


-  3 
'-+'9 
'-'i 


'■*-V!^ 


'^•N^':S' 


i^'^v^--;- -:■:■•;  • 
;:  .V.'AM-^-  ■••:-■ 
*>y.'.-^>.>,:-,-  -■-■■ 

yjV.y  .'■■■■  I- 


Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  records  of  ten  or  more  years. 
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SC^lLE  of  shades  -  IN  INCHES 

Less  than  40      40  to  50        50    to  Co        60  to  7U 
COOPERATIVE  OBSERVERS 


nations 


slphia 

sas  City  .. 

■g 

•lie 

ranch 

Qville .... 

Rock 

iville 

ville  .... 
ley 

Rock 

;n 

•  Point . . . 

idon 

n 

ly 

ig  • 

jg  (River) 
V'O.   1.... 

lie 

aelle 


Observers 


G.  C.  Thrash 
F.  J.  Carpenter 
Carl  R.  Cutting 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
J.  E.  Scanlau 
US.  Weather  Bureau 
Vernon  C.   Howe 
J.  Mell  Brooks 

F.  H.  Randolph 
II.   L.  D.   Whitson 
W.  .7.  Copp 

A.  B.  Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.  W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E   E.   Cordrey 
Winfred  D.   Polk 
Henry  Stafford 
J.  O.  Yingling 
C.  P.  Evans 

G.  N.   Goodier,  Jr. 


Stations 


Dodd  City  

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.  . 
Evening  Shade... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown  

Gilbert 

Grady 

Grannls  

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden  

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 


Observers 


Xeal  Dodd 
Ben  Johnson 
J.  M.   Ricketts. 
J.  J.   Babb 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
B.  F.  Graddy 
University  of  Ark. 
U.  S.  Weather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben.  F. Battenfield 
O.  C.  Des  .Jardin 
W.  E.Mc  Vay 
A.  F.  Stevens 
G.  L.  Wright 
James  A.  Burnett 
George  W.  Baker 
N.  P.  O'Neal 
P.  P.  Patraw 
J.    L.   Collett 


Stations 


Index 

Jonesboro  

Junction 

Lambrook  

Little  Rock 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia  - 

Malvern  

Mammoth  Spring. . . 

Marianna     

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola  

Ozark 

Patterson 

Piggott 


Observers 


H.  G.  Sanderson 
Benedictine  Sisters 
J.  A.   Lauderbaoh 
Gerard  B.  Lambert  Co, 
U.  S.  Weather  Bureau 
I.  C.  Sutton 
H.  G-  Lenhardt 
State  Agr.   School 
Mrs.  W.  L.  Matthews 

F.  M.  Daniel 
C.  N.  Houck 
Chas.   W.   Walton 

A.  J.    Parks 
E.  W.   St  John 
John  Cook 

B.  S.   Halbert 

G.  A-  Whittington 
A.  C.  Wilkerson 
June  Thomason 
Isham  Burrow 

W.  E.  Baker 
H.  H.   Harlan 


Stations 


Pindall  

Pine  Bluff  . 
Pocahontas 
Portland  . . . 
Prescott  . . . 
Princeton .  . 

Rison 

Rogers 

Searcy  

Springbank 

Story 

Stuttgart . . . 

Subiaco 

Texarkana. 
Thornburg. 
Waldron . . . 
Warren .... 

Waters 

Whitecliffs 

v\  ilson 

Wynne  .  ... 
Yancopin. . 


;•'■•...'  .■.*-'' i'vLv'-'-ivvt 


Observers 


W.  W.  Wood 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.  Edmiston 
C.  D.  Calhoun 
Foote  Coleman 
Mrs.  M.   V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
J.  T.  Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
A-  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.   Brash ear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.   Clieves  Bevil 
W.  L.  Shide 
J.  R.  Huddleston 
Miss  N.  O.  Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
E.  O.  Allen 
W.  E.  Barton 


>0Z0:^ff^^ 


56 


CLIMATO LOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Yeae,  1926 


EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOB  1926 


Station  and  date 


Total  duration 


From— 


To- 


es p. 


Excessive  rate 


Began - 


Ended- 


o  S^ 

a  ►< 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 


d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

a 

a 

a 

a 

a 

E 

S 

? 

40 

g 

8 

s 

s 

§ 

Fort  Smith,  Ark. 

Apr.  23 

May  30 

May  31 

June    2 

June  15 

July  25-26 

Aug.  18 

Aug.  19 

Sept.  25 

Oct.      9 

Oct.      9-10. 

Oct.     29 

LITTLK  ROCK,  ARK, 

Feb.   24 

Apr.      2 

July    21 

July    22 

Aug.  15 

Aug.   18 

Aug.   18 

Oct.       4 

Nov.    14.... 

Nov.  25 

Deo.    21 

Memphis,  Tenn 

Jan.   21 

Feb.    24 

July      8 

Aug.  14 

Aug.  18 

Nov.  25 

Dec.   21   


5:25  p.m. 
9:58  a.m. 
5:50  p.m. 
9:29  a.m. 
5:28  p.m. 
11 :30  p. m 
12:50  a.m. 
1:32  a.m. 
12:10  a.m. 
4:50  p.m. 
4:50  p.m. 
8:08  a.m. 

3:25  p.m. 
7:30  p.m. 
3:12  p.m. 
4:32  p.m. 
12:15  p.m. 
4:50  a.m. 
3:50  p.m. 
8:47  a.m. 
8:53  a.m. 
8:15  p.m. 
"6:58  a.m. 

'4:00  p.m. 

4:07  p.m. 

1:55  p.m. 

3:07  p.m. 

7:28  p.m. 

9:05  p.m. 
'8:32  a.m. 


6:50  p.m. 
12.04  p.m. 

6:40  p.m. 
12:43  p.m. 
7:15  am. 

6:45  a.m. 
D.N.  a.m. 
D.N.  am. 

6:15  a.  m• 
»•D.N.a.m. 

D.N. a.m. 

1:15  p. m 

D.N.  p.m. 

9:00  p.m. 

4:40  p.m. 

5:42  p.m. 

5:25  p.m. 

8:20  a.m. 

4:40  p.m. 
10:45  a.m. 

9:00  p.m. 
D.N.  p.m. 

2:10  p.m. 

1:40  p.m. 
D.N.  p.m. 

4:10  p.m. 

6:30  p.m. 

8:00  p.m. 
D.N.  p.m. 

4:00  p.m. 


0.37 
0.53 
0.79 
1.43 
1.49 
1.94 
0.78 
0.43 
1.44 
2.71 
2.71 
1.63 

1.24 
0.56 
0.92 
0.96 
0.82 
1.08 
0.90 
0.63 
1.66 
0.73 
5.97 

3.02 

1.90 
0.77 
0.75 
0.76 
1.10 
4.41 


6:25  p.m. 
10:05  a.m. 

5:57  p.m. 
11:59  p.m. 

5:28  a.m. 
11 :42  p  .m. 

1:26  a.m. 

1:35  a.m. 

4:03  a.m. 

4:55  p.m. 

11:42  p.m. 

8:23  am. 

5:53  p.m. 
8:23  p.m. 
4:05  p.m. 
4:40  p.m. 
12 '27  p.m. 
5:32  a.m. 
4:10  p.m. 
8:49  a.m. 
8:56  a.m. 
8:24  p.m. 
1:52  a.m. 

1:13  a.m. 
9:11  p.m. 
2:23  p.m. 
3:42  p.m 
7::30  p.m, 
lu:27  p.m 
7:21  a.m 


6:35  p.m. 
10:19  a.m. 

6:28  p.m. 
12:24  p.m. 

6:29  a.m, 
12:21  a.m 

1:53  a.m. 

1:54  am. 

4:18  a.m. 

5:18  p.m. 

12:24  a.m. 

9:06  a.m. 

6:19  p.m. 
8:43  p  m. 
4:16  p.m. 
5-04  p.m. 
12:51  a.m. 
6:32  p.m. 
4:3:<  p.m. 
9:20  a.m. 
9:16  a.m. 
8:59  p.m. 
2:27  am 

1:38  a.m. 
9:28  p.m. 
2:50  p.m. 
4:00  p.m. 
7:51  p.m. 
10:56  p.m. 
7:57  am. 


002 
0.02 
0.01 
0.75 
0.00 
0.01 
0.04 
0.01 
065 
0.01 
1.42 
0.02 

0^56 
0.19 
0.37 
0-02 
0.03 
0.10 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
3.67 

0.47 
1.13 
0.12 
O.Ol 
0.01 
0.51 
2. 82 


0.16 
0.11 
0.17 
0.05 
0.08 
0.06 
0.14 
0.13 
0.14 
0.27 
0.16 
0.24 

0.09 
0.19 
0.  29 
0.17 
0.12 
0.15 
0.27 
0.11 
0.27 
0.07 
0.08 

0.17 
0.10 
0.21 
0.07 
0.26 
0.11 
0.05 


0.32 
0.29 
0.29 
0.25 
0.17 
0.18 
0.37 
0.21 
0.23 
0.33 
0.31 
0.39 

0.16 
0.29 
0.50 
0.38 
0.27 
0.21 
0.55 
0.23 
0.40 
0.18 
0.18 

0.32 
0.24 
0.37 
0.25 
0.32 
0.22 
0.13 


0.38 
0.46 
0.48 
0.30 
0.47 
0.46 
0.29 
0.36 
0.48 
0.34 
0.57 

0.34 
0.35 
0.53 
0.52 
0.42 
0.25 
0.71 
0.27 
0.51 
0.37 
0.36 

0.43 
0.56 
0.48 
0-38 
0.52 
0.31 
0.24 


0.53 
0.60 
0.55 
0.63 
0.55 
.40 

'6.52" 
0  38 
0.73 

0.44 


0.77 
0.51 
0.32 
0.82 
0.28 
0.58 
0.47 
0.47 

0.53 
0.67 
0.52 
0.49 
0.71 
0.43 
0.31 


0.58 
0.65 
0.76 
0.84 
0.61 


0.56 
0.45 
0.84 

0.48 


0.85 
0.57 
0.39 
0.88 
0.35 

'6' 56' 

0.57 
0.60 

'o.'sg' 

"6!  75 
0.46 
0.38 


0.77 

6.95 
1.05 
0.70 


0.60 
0.86 


0.49 
'6.' 50 


0.53 
0.64 


0.64 


0.56 
0.44 


1.13 
1.20 


0.80 
0.92 


0.78 


1.01 
1.16 


0.71 
0.86 


0.51 
O.'bi 


0.68 
0.70 


0.55     0.60 


1.20 


0.84 
1.03 


1.25 


1.40 


1.48 


0.58     0.« 


0.76     0.91 


On  previous  date.        "    On  following  date. 


MISCELLANEOtrS  PHENOMENA,     1926 
Number  of  reports  and  number  of  days  on  which  reported 


Hail,                  ,              1               1 

moder- 
ate 

Hail, 

heavy 

Thun- 
der- 

Dense 
fog 

Sleet 

Glaze 

Winds,  high, 
not  tornadoes 

Tornadoes 

Solar 

Halos 

LunarHalos 

Light  Haze 

Month 

? 

a> 

M 

m 

S 

^ 

.♦2 

42 

i£ 

tS 

s 

TS 

■fe 

bo 

t^ 

V. 

•^ 

0 
p. 

0) 

0 
a 

0 
n 

Pi 

0^ 

0 
p. 

an 

0 
a 

0) 

^•5 

0^ 

0 
a 

0 
p, 

S 

k 

0) 

0 

"a 

a 

0 

a 

0 

p, 

1) 

P 

0 

<U 

28 
71 

8 
9 

15 
3 

9 
3 

1 
7 

1 

3 

5 

4 

...... 

3 
5 
3 

5 
0 
1 

2 
5 
1 

February.  . 

t 

i 

11 

1 

24 

5 

15 

$76 ,600 

"2" 

104 
177 

16 
19 

2 
3 

2 
3 

3 
3 

3 
2 

2 

...... 

2 

■  '$60 '.666' 
500 

'i  " 

23 

"6' 

0 

30 ,000 

1 

...... 

1 

April 

1 

1 

1 

1 

May 

June 

3 

2 

b 

1 

3 

1 

2(j8 
242 

22 
25 

— 

.... 

11 
5 

10 
4 

2 

2 

July 

August 

3 

2 

384 
470 

22 
27 

b 
11 

4 
9 

1 

17 

2 

11 

15,000 

5 
1 

5 
1 

3 

2 

2 

September. 

153 

21 

11 

7 

3 

2 

October 

November 

144 
116 
33 

20 
14 
9 

8 

B 

'9' 
34 

4' 

7 

26 

25 

53 

211 

627 ,000 

7 

5 

■"■i  ' 

'■■,y 

December.. 

13 

8 

Year • . . 

4 

3 

11 

2200 

212 

74 

51 

57 

20 

0 

° 



4 

29 

4 

60 

237 

715,000 

52 

42 

20 

15 

2 

3 

t  Throutrhout  State.        ISeveral  thousand  dollars 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,     1926 




- 

6t3 

Temperature, 

Precipitation,  in  iuo 

hes 

Sky 

.^■2 

in  degrees  Fahrenheit 

"C  s 

Month 

£ 

0 

'  -.J 

0  3 

0    >» 

bjj' 

a. 
Q 

a; 

0 

i 
> 

< 

53 
0. 

a 

a 

(«  0 

Si  a 

'if. 

3 

0 

5 
3 

'So 
0..2 

Jamiarv... 

40.5 

-0.6 

77 

-17 

4.69 

+0.59    3.7 

9.18 

7 

13 

6 

12 

sw. 

February . . 

48.5 

-1-5.7 

88 

10 

2.  02 

—1.33    1.0 

3.  52 

3 

15 

4 

9 

se. 

March. 

48.5 

-  4.2 

86 

U 

5.57 

+  ).83 

1.8 

9.23 

9 

13 

0 

12 

nw. 

April 

59.1 

-  2.3 

94 

18 

2.  65 

-2.23 

T. 

5.81 

7 

15 

6 

9 

s. 

M:i,v 

69.7 

+  0.7 

107 

29 

2.  42 

-2.60 

0.0 

6.18 

I 

17 

8 

6 

s. 

June 

77.6 

-0.5 

lot 

4-' 

2.60 

—1.42 

0.0 

6.08 

6 

17 

8 

5 

July 

79.8 

-  0.2 

109 

42 

3.  .55 

-0.27 

0.0 

8.03 

8 

17 

9 

5 

sw. 

August 

80.7 

+  1.0 

110 

.17 

5.50 

+  1.81 

0.0 

12.91 

10 

14 

10 

/ 

September. 

76.8 

+-2  6 

101 

40 

3.99 

+0.  56 

0-0 

14.5b 

7 

14 

8 

8 

s. 

October.  . . 

64.9 

+  2.7 

93 

23 

.5.77 

+  2.  80 

0.0 

12.  OS 

8 

15 

0 

11 

Noveralxir . 

47.2 

-4.4 

81 

10 

3,  33 

-0  :j2i  2.9 

5.  .39 

6 

14 

3 

11 

n. 

U(-':einber. . 

43.3 

+  0.8 

79 

-  3 

7.  l,=>l+3.  10!  3-1 

7.15 

M 

1^ 

4 

V> 

n. 

A.iuuial 

61-3  '+  0.1 

'   101 

-1? 

49.24'  +  l. 52  12.5114.  .55 

8-> 

IVo 

79 

HI 

'"^- 

CORRECTIONS  1926 


Arkansas  Citv :  April.  Precipitation  departure  should  be  -2. 85  inches.  Brinkley :  Au- 
gust Temperature  departure  should  be  +2.9.  Dumas:  February.  Temperature  departure 
should  be  +2. 8.  England :  March  Precipitation  departure  should  be  +1).  25^  t^ravette : 
November  Temperature  departure  should  be  -4.6.  Lutherville:  March  Teniperature 
departure  should  be  -0.0.  Lutherville:  September  Precipitation  departure  should  be 
+  5.24.  Mammoth  Spring:  September  Precipitation  departure  should  be  ^2.69.  Maii- 
anna:  September  Precipitation  departure  should  be -1.97.  Marked  Iree:  September 
Precipitation  departure  should  be  - 1 .39.  Marshall :  September  Precipitation  departure 
should  be +4-21.  Mena:  September  Precipitation  departure  should  be  -0.88.  Mena: 
December  Temperature  departure  should  be  -0.5.  Mountain  Home :  September  Precip- 
itation departure  should  be +3. 53.  Mount  Ma:  September  Precipitation  departiire 
should  be +3. 13.  Newport:  September  Precipitation  departure  should  be -1.41.  Os- 
ceola :  September  Precipitation  departure  should  be  - 1. 59.  Prescott :  August  Precipita- 
tion departure  should  be  +1 .  83.  Rison :  June  Temperature  departure  should  be  +3. 1. 
Rison :  September  Temperature  departure  should  be  +4 .5.  Stuttgart :  March  1  recipita- 
tion  departure  should  be  +1.45.  Stuttgart:  May  Precipitation  departure  should  be 
—2  66  Warren :  March  Precipitation  departure  should  be  +2. 16.  Warren:  Septem- 
ber precipitation  departure  should  be -2.15.  Amity:  December  Mean  temperature 
should  be  46.4,  departure  +3  6.  Marshall :  December  Mean  temperature  should  b-  40.2, 
departure  should  be -2. 6      Searcy :  Date  highest  temperature  should  be  4t. 


,-"-- ."o—- - —- -r Wilson 

December  Hlghest"Tem'peraturrs'houTdbe'f6°on"the  4th,  Precipitation  the  24th  stiould 
be  T.    Portland:  December-Precipitation  26th,    T.  ;  27th.  0;  28th,  2.31       LuJieryiUe: 
December  Precipitation  14th  should  be    'J'.  ;  total  6.85;   departure  +:!.bl      w^^^nt^i.,- 
December  Precipitation  entry  19th  should  be  ";   rainy  days  8. 
I  Snowfall  on  14th  sliould  be  0.5  inch,  total  0.5. 


Morrillton: 
Stuttgart:  December 
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Vol.  XXXII        Little  Rock,  Ark.,  January,  1927      No.  1 


aENEBAIi  STJMMAKT 

The  outstanding  characteristic  of  the  weather  in  Arkansas 
during  .Tanuarv.  1927,  was  the  almost  continuous  sunshine 
from  the  ]:^t  to'the  12th  and  ahnost  continuous  rain  after  the 
17th  Although  unusual,  similar  long  periods  of  fair  weather 
have  occurred  during  January,  in  1914  for  example,  very  httle 
rain  occurred  until  the  24th  day  of  the  month  and  in  192o 
little  rain  occurred  during  the  first  half  of  the  month.  Begin- 
ning with  the  I8th  light  to  moderate  rain  was  of  almost  daily 
occurrence  and  for  nearly  two  weeks  practically  no  sunshine 
occurred  The  continuous  rain  brought  flood,  or  near  flood, 
stages  on  all  streams,  the  Littte  Red  at  Judsonia  being  near  a 
record  high  stage.  The  total  property  damage  in  Arkansas 
from  these  floods  is  estimated  at  over  $200,000.  Dirt  roads 
were  practicallv  impassable  in  many  sections  of  the  State  at 
the  close  of  the  month.  This  was  the  warmest  and  the  wettest 
January  since  1923,  but  neither  the  temperature  nor  precipita- 
tion extremes  were  record  breaking,  the  temperature  averaging 
onlv  1 .5°  and  the  precipitation  1.31  inches  above  normal. 

During  the  first  half  of  the  month  out  door  work  was  carried 
on  considerable  cotton  being  picked  in  northeastern  sections 
of  the  Rtate,  but  during  the  latter  half  everything  was  at  a 
stand  siill  and  in  the  lowlands  all  eftort  was  towards  nioving 
people  and  livestock  to  places  of  safety  and  the  re-enforcing  of 
levees.  Meadows,  pastures,  and  all  winter  grains  made  satis- 
factory progress  except  where  fiooded.  Fruit  buds  remained 
dormant.  •  W.f'.H. 


MISCELIiANEOUS  PHENOXBNA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 

Thunderstorms: -13th,  1;  17th,  ] ;  18th,    2;  19th,  5;  20th,  5;  21st,  14; 
22nd,  6;  23rd,  3;  29th,  2. 

SoLAH  Haixjs:— 16th,  1. 

Lunar  Halos:— 16th,  1. 

Dense  Fog: 13th,  1;  17th,  2;  18th.   3;    19th     6;    20th     5;    21st     3; 

23d,  1;  24th,  2;  25th,  2;  28th,  1;  29ih,  2;  30th,  1. 

Glaze— 19th,  2;  20th,  2;  22nd,  7;  23d,  14. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure,  Sea-le?el 

Wind 

RelatlT* 
humiditj 

Stations 

5 

S 

OS 

O 

* 

a 

Total 

movement 
miles 

C3 
O 

hi 

s 

* 
a. 

S 

m 

a 

30.11 

30.82 

14 

29.67 

29 

4.737 

25 

nw. 

9 

BentonvUle 

Fort  Smith. 

30.21 

30.85 

14 

■29.  7(1 

29 

6.253 

31 

w- 

13 

81 

70 

Little  Rock. 

30. 22 

30.80 

18 

29.78 

3 

6.659 

33 

nw. 

9 

77 

67 

Memphis. 

30.22 

30.79 

15 

29.73 

3 

6.G85 

35 

n. 

9 

76 

1 

66 

11 


54 

58 
47 
46 


COMPARATIVE    DATA    TOR    JANUARY 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  January,  as  determined  from  the 
records  of  57  stations,  was  42. ()^  which  is  1.5°  above  normal, 
practicallv  all  sections  showing  positive  departures.  The  high- 
est montlilv  mean  wa^  54.3°  at  Huttig,  the  lowest,  36.6  at 
Lurton,  a  difference  of  17.7°  between  northwestern  and  south- 
ern sections  of  the  state.  Extremes  ranged  from  79°  at  several 
stations  on  the  2d  and  later  dates  to  1°  below  zero  at  Dutton 
on  the  loth.  The  lowest  occurred  in  practically  all  localities 
on  the  15th,  the  highest  on  different  dates.  The  greatest  daily 
range  was  50''-'  at  Calico  Rock  on  the  3d. 


PRECIPITATION 

The  average  prpcipitation  for  the  State,  as  determined _  from 
the  records  of  82  stations,  was  5.41  inches  which  is  1.31  inches 
above  normal.  Negative  departures  occurred  at  several  south- 
ern and  southeastern  stations,  positive  at  all  northern  stations. 
Practically  all  the  precipitation  occurred  the  13th  and  from  the 
18th  to  the  30th.  Monthly  totals  ranged  from  10.72  inches  at 
Lutherville  to  1.98  inches  at  Portland.  The  greatest  amount 
measured  in  24  consecutive  hours  was  4.39  inches  at  Lutherville 
onthe22d.  The  average  nund)er  of  days  with  0.01  inch  or 
more  precipitation  was  10. 


f 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


January,  1927 


Climatoloeical  Data  for  January,  1927 


Stations 


Counties 


M 


Temperature    (  Degrees  Falirenheit) 


Precipitation,  inches 


S-3 

is 

£  o 

Si! 


-S 


o 


Number  of  days 


Si 


Observers 


.«... 


Amity 

Arkadelphia . . 
Arlcansas  City 

Arlberg 

Bates  ville 

Bee  Branch.. 
Bentonville  . 
Black  Rock.. 
Blytheville. .. 

Boone  ville 

Brinkley   

Calico  Rock.., 

Camden 

Center  Point. 

Clarendon 

Clinton 

Cold  Springs., 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1..., 

Danville 

Dardanelle 

Dumas   

Dutton 

Kagrle  Gap 

El  Dorado 

England 

Eureka  Spriucs.. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Sprinn 

Fulton 

Qeorgetowu 

Qllbert 

Qravette 

Harrison  

Helena 

Higden..,. 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

LittU  Bock.... 

Lurton 

Lutherville.  U  .. 

Magnolia 

Malvern 

M  ammoth  Spring 
Marianua. 

Marked  Tree 

Marshall     

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Osceola 

Ozark  t+.... 

Patterson 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson  tf 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Clark , 

Clark.. 

Desha 

Stone , 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Scott 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

.Madisou 

Scott 

Union 

Lonoke 

(.'arroll 

Washington ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  .... 

White 

Searcy 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead,  ... 

Garland 

Union 

Little  River. ... 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Newton 

Johnson , 

Columbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk , 

Conway 

Baxter 

Montgomery. . 

Jaokson 

Montgomery, . 

Mississippi 

Franklin 

WoodrulT 

Searcy 

Jeffprson 

Randolph 

Ashlov 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery . . 
Little  River  •• 
Mississippi  — 

Cross 

Desha 

and  Kxtremei 


700 
•250 
145 
700 
'211 
700 

1303 
259 
'25-2 
465 
i(i5 
361 
158 
470 
200 
516 

1250 

ao9 

293 
190 
327 
330 
162 
1590 
10^0 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
1250 
1052 
193 
445 
377 
600 
175 
275 
345 
182 
155 
357 
2100 
775 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
660 
231 
800 
240 
450 
196 
1500 
215 
3U0 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
676 
206 
800 
290 
2.47 
250 
167 


32 
31 
43 
5 
28 
35 
22 
25 
2 
13 
40 
23 
42 
28 
23 
6 
1 
44 
34 
i 
11 
41 
21 
24 
1 
26 
20 
27 
40 
46 
H 
41 
15 
4 
,  30 
26 
55 
9 
56 
36 
20 
2 
32 
33 
4 
48 
2 
29 
8 
40 
22 
15 
22 
13 
39 
6 
13 
28 
43 
1 
29 
31 
11 
5 
40 
34 
21 
39 
21 
26 
36 
IS 
20 
3 
40 
30 
41 
3 
8 
33 
3 
23 
2 


46.5  ,+3.4 


38.2 

40.1 
37.3 


—0  6 
-1.2 

+3.2 


40.2" 
42.6 
43.4 
38.4 
45.8 
46  2 


42.0 
39.6 


42.4 
46.0 
37.0 


49.8 
44.7' 
39.2 
39.2 
41.4 


+2.6 
+  1,6 

+  2.2 
+  0.9 
+0.8 


0.0 

+2.3 


+2.2 
+3,0 
-t-  .1 


+4.0 
+  1,8 
+  1.6 
+  1.2 
+  1.9 


37.6 
38.8 
44.0 


4G.3 
44.5 
54. 36 


39.6 


43.0 

43,0 

3,66" 

40  6 

48. 4« 

44.7 

37.8 

44.2 

38.6 

39,4'' 

43  0 

42.8 

38  2 

42.6 

41.2 

41.0'' 

40.7 


46.0 

39.4 
49.7 
47.3 


+0.9 


+1.0 


3t 
5 
6 
3 
21 
5 


72 
65 


6t 
21 
6 


29 

5t 

5 


15 


15t 

15 

15 


15 

15 

15 

15+ 

15+ 

15 


+0.9 
+  1.4 
+6.1 


-0.8 


+1,6 


+0.6 


+1  5 
+  1.0 
+  4.0 


+  1-0 

+  1,7 


+  1.0 
+  1.9 

+2.0 

+i.2 

-0.3 


49.4 
37.9 
41.5 


45.0 
43.8 
48.0 
39  8 


+2.9 
+  1.4 
+  3.4 
+3.2 

+5.' 8 
+  1.0 
+  1.1 


+2.8 
+2.4 
+  1.8 


48.0 


41.2 
19   42.0 

3  I ■ 

42.6 


76 
76 
79S 


29 


6+ 
6 
6 
6 

6+ 
6 
3 
21 
3 
St 
6 
5 
3+ 


15 
11 

178 


11 
11 

0 

6 

16' 
12 

4 
10 

7 

4 

9 
U 

4 


+3.1 


+  1.6 


+1.5 


79 


3 
6 

5+ 

"29+' 
6 

5+ 


21 
7 

5+ 
5 


29+ 


40  r  2.63|— 1  88 


2+ 


15 
15 
15 
15 

15 
13 

15 


15 


40 
37 
438 


31 


48 
32 

as' 

32 

39" 

41 

42 

38 

42 

43' 

34 

89 

45 

49 

34 

34* 
39 


39 
39 
42 
40 

38' 
46 
38 


33 
34 


5.44 

2,03 

9,68 

8.80 

6  41 

3.33 

7.00 

6.20 

7.3B 

6.47 

5.92 

3.97 

4.07 

4.61 

6.10 

5.92 

5.97 

9.58 

5.57 

7.50 

6.92 

2.68 

8.35 

6.75 

2,01 

6.02 

4.46 

3.98 

4.6(1 

8,80 

3.32 

5.76 

7.49 

4  60 

3.76 

4. 

7.07 

4.16 

5.76 

2.89 

3.09 

5.84 


+  1.47 
2.67 


+4.61 

+2.31 
+0.70 
+2.70 


+2.  .53 
+1.50 
+2.34 
—0.63 
+0.83 
+0-27 


+ 1. 72 
+5.89 


+4.11 
+3  63 
-2.31 
+4.43 


-1,18 
+  1.96 
+  1.38 
+0.99 
+2.09 

-6.77 
+0.27 


+2. 10 
+0.87 
-1.29 


-0.82 
+1.00 
—1.58 


+0.61 


■0.29 


+7.29 


1.03 
2.27 
1.18 
3.87 
2.12 
2.00 
1.42 
2,10 
1,82 
3,55 
2.40 
2.59 
2.35 
1.56 
1.80 
2.47 
2.20 
1.59 
2.66 
1.73 
2.40 
2.30 
0.73 
2.64 
1.78 
0.94 
2.86 
1.12 
1.30 
1.69 
3.97 
2.07 
1.62 
4,20 
2.09 
1.58 
0,94 
2,33 
2.56 
1.81 
1.76 
1.80 
1.44 


-0.69 

+5.  61 1 
+0,74' 
+0.15 
+2.06 
+2.66 


50 


3.41 
4.50 
8.53 
10.73 
3.11 
4.80 
9  00 
4.04 
5.64 
5.90 
6.45 
4.74 
7.07 
4.97 
5.11 
5  65 
5.41 
7.68 
6.05 
6.40 
5.44 
8.85 
1.98 
2.60 
6.81 
3. 20 
4.13 
5.11 
3,85 
5.20 
5.52 
6.49 
3. 28 
4.79 
6.55 
2.19 
6.00 
3.26 
6.03 

6.87+2.12 
2.68 
5.411+1.31 


+4.42 
+0.66 
+0.19 

+0.'26 
+6.19 
+  1.36 

+0.40 
+4.61 
--3.07 
-1.84 
+2.52 
-2. 14 
+1.  67 
+0.93 
—0.15 


+0.61 
+  3.29 
+0.04 


0.95 
1  31 
2, 51 
4.39 
1,90 
1.70 
3.20 
1.34 
1.88 
2.70 
1.56 
1.32 
4.00 
1.45 
1.5S 
1.31 
2.20 
2.33 
1.95 
2-42 
2.30 
2.80 
133 
0.83 
2.81 
1.03 
1.27 
1.18 
2.90 
1.41 
1.79 
2.15 
2.30 


-2.36 
+6.14 


2.68 
1.05 
1.22 
1.41 
2.03 
2.25 
0.71 
4.39 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T 
0  0 
0.0 
0.0 

T. 
2.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6!  6 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.8 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0-0 

0,0 

0.0 

0-0 

1.6 


10 

11 

10 
14 

u 

12 

11 

10 

11 

14 

8 
10 

9 

11 

7 
13 

9 

8 
12 

5 
10 
13 

9 
13 
14 
10 

8 
12 

8 
tl 
13 

9 
14 

8 
10 

9 
10 

u 

12 

9 

11 

II 

12 

10 

4 

10 

12 

5 

8 

9 

9 

9 

13 

8 

5 

i) 
6 
9 
6 
12 
13 
12 
10 


15 
15 
15 
13 
14 
14 
16 
14 
12" 
15 
14 
9 
11 
14 
11 
14 
15 
15 
13 
15 
12 
15 
12 
15 
13 

IS*" 

12 

16 

15 

16 

12 

IS 

14 

17 

14 

13 

13 

13 

14 

10' 

14 

18 

14 
14 

17 
15 
14' 
15 
16 
12 
12 
14 
14 
15 
13 
15 
13 
16 
T 
16 
15 
14 
14 
12 
10 
13 
12 
15 
14 
16 
13 
15 
14 
18 
14 
14 
15 
13 
17 
12 
15 
14 
12 
14 


I 
1 
1 
6 
0 
3 
1 
0 
2* 
3 
1 
12 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
6 

1 
4 
5 
4 
2 

0 

4 

1" 

8 

1 

3 

2 

1 

I 

7 

3 

6 

0 

4 

4 

2 

2' 

1 

2 

6 

1 

2 
4 


16 
15 
15 
12 
17 
14 
11 
17 

le* 

13 

16 

10 

18 

16 

18 

13 

14 

14 

13 

15 

15 

11 

15 

14 

18 

15 

15" 

11 

14 

13 

13 

18 

17 

10 

11 

11 

18 

14 

14 

15 

13' 

16 

11 

17' 
16 
12 
12 
11« 

16, 

13 

15 

14 

12 

14 

13 

ICt 

15 

15 

12 

13" 

14 

15 

12 

15 

14 

14 

16 

17 

16 

11 

15 

18 

15 

12 

11 

16 

14 

16 

13 

14 

19 

15 

17 

19 

13 


ne. 
n. 


e. 
nw. 


ne. 
n. 

6. 

n. 

s. 

se. 

s. 

e. 

sw. 


w. 
ne. 


nw. 
ne. 
e. 
ne. 


nw. 
nw. 


nw 
n. 


G.  C.  Thrash 

F.  J.  Carpenter 

Carl  R.  Cutting 

J.   D.    Reeves 

Mrs    Lelia  1.  Teter 

J.   E.  Scanlan. 

U.   S.    Weather  Bureau 

Vernon  C.   Howe 

J.  M.  Brooks 

F.  H.  Randolph 
R.J.  Torry 
W.J.   Copp 
A.   B-  Quarterman 
.John  C.  Floyd 
J.    W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
Otto  Parker 
E.  £.  Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
J.  O.  Yingling 
C.   P.  Evans 

G.  N.  Goodiar.  Jr. 
Ben  Johnson. 
J.  M  Ricketts 
Leo  Hawthorne 
J.  J.  Babb 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Niohoalds 
University  of  .Arkansas 
U.  S.  Weather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.  Battenfield 
A.  F.  Stevens 
G.  L.  Wright 
James  .■V.  Burnett 
Geo.  W  Baker 
N.  P.  O"  Neai 
P.  P.  Patraw 
J.  L.  Collett 
H.  D.  .Sanderson 
Benedictine  ."^istrrs 
J.  A.  Lowderbaok 
G.  B,  Lambert  Co. 
U.  S.  Weather  Bureai 
I.   C.  Sutton 

H-  G.   Leuhardt 

State   Agri.    School 

Mrs.   W.   L.   Matthews 

^:.  C.  Bellamy 

C-   N,    Houck 

Charles  Walton 

A.  J,  Park 

E,   W,   St.   John 

lohn  Cook 

K.  y, Hftlbert 

G    A.   Whittingtou 

A.  C.  Wilker.soii 

Arthur  W.  llartinan 

June  Thomason 

Is^ham  Burrow 

W.   E.  Baker 

\V.   W.   Wood 

Miss  Tlieress  Schen 

Benedicitine  Sisters 

W.    E.    Edmiston 

C.   1).   Calhoun 

Mrs.  F.  1^.  Coleman 

Mrs    M.  V.  Tisdale 

Carl  A.   Starck 

J.  T.   Bell, 

Miss  Grace  Field 

8,0.  Story 

Adam  F.  Buerkle 

New  Subiaco  Abbey 

H    S.   Brashear 

Edward  E.  Holmes 

Dr.   Cheves  Bevill 

W.   L    Shide 

J.   R.   Huddleston 

Nam  ie  O.   .Sphirmer 

M.  W.  H.  Collins 

E.  O.   Allen 

W.   E.   Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means-  T.  Less  than  O.i 
inch  rain  or  melted  snow.  ++Received  toolate  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •,'.•,  indicatenumberof  days  missing.  tAlso  on  other  dates  ttPo 
office     addreisei    as    follows:-         Lnthorville   R. F.D. No  1.  Lamar.  Ark.;  Springbank. Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No,   1,  Judsonia,  Ark. 


Daily  Biver  Stages  for  January,   1927 


Stations 


Fort  Smith  

Dardanelle 

Little  Book.. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville-.  . 


Rivers 


Flood 

Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6        7 

8 

9 

22 

8.3 

8,0 

7,8 

7.6:   7.5 

7.4    7.1 

7.0 

6.9 

20 

7.4 

6.7 

6.5 

6.1;  5.8 

6.5    5.3 

.5.1 

4.9 

23 

9.2 

7.7 

7.4 

6.6t  6.0 

5.5    5.0 

4.5 

4.2 

25 

14.1 

13.2 

12.5 

U.7ill.0 

10.3!  9.7 

9.3 

9.1 

» 

32.0 

.32.  1 

32. 2132. 3  32. 5 

;«.6;32.8 

33.1 

33,4 

20 

9.3 

9,3 

9.8 

9.3 

9.3 

9.2;  9.2 

9.1 

9.1 

10 


11 


12 


13 


19     20 


21      22      23 


25 


26 


27      28 


29 


SI 


6.7|  6.4 
4.5  4.3 
3.7  3.5 
8.0I  7.7 
33.6':i4.0J34.3j34.5 
9,0i  8.91  8.7!  8.9 


10.0 

13,1 

13.0 

11.8 

10.5    9.7    9.,-.    9.7110.8 

15. 2  17.  2 

18  8 

19.0,19.2 

18.8 

4,0 

4,9 

10.7 

11.0 

9.9    8.3    8,1     8.0112.2 

18.4  19.5 

19.6 

18.8  18.2 

17.8 

S,0 

3,2 

4,2 

8.R 

9.9    9,3    8.5    9.3l  9.4 

1.5.0  19.2 

20.3 

20.  5  20. 1 

19.8 

7.3 

7  1 

7.3 

9,8 

13.0  13,6|13. 1  13,2|I3.6 

14.5  19.9 

22.  2 

22.9;2:i.3 

23.  1 

'M.9 

35. 1 

35 .3 

:i5,4 

35.6  35.6135.4  34.9:34.1 

33,4  33,5 

34.1 

34. 5  34. 8 

35.0 

8.9 

8.9 

8,9 

8.7 

8.71  9.612,012,920.0 

23,  8  20. 1 

24,9 

:'3.9l22,9 

21.7 

17,6,15.7115  4 
16,91 15.  51 13  9 

19,  5  18. 9!  17. 
23,0  22,7122.0 
35.  2  35,  3  35.  5 
20.B  19,4  18. 


nMMfmiTfrrrr 


January,   1927 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Calico  Rock. . . . 

Batesville 

Newport 

Dam  No.   1  .  ... 

Georgretowa 

Clarendon     

Gilbert 

Corning  

Black  Rock    ... 

Patterson 

Arkadelphia   ■  • 

Camden   

Fulton 

Springbank 

VVhitecliffs 

Marked   Tree.. 

Helena 

Arkansas  City. 


White , 

...do 

...do 

Little  Red .. 

White 

....do 

Buffalo.   .. 

Black 

....do 

Cache 

Ouachita.  ■  • 

...do 

Red 

. ...  do     

Little    

St.  Francis 
Mississippi . 
,.   .Jo 


18 
23 
26 

2-2 
30 
30 
11 
14 

9 
18 
30 
28 
37 
28 

17 
44 
48 


6  0. 
1  11. 

8ll7. 
0  9. 
4'21. 

5j27. 
0  5. 
811. 

0  10 
1:10 
81  4 
5130, 

1  21, 
8126 
5,19 
2|ll 
8139 
3I4I 


4.9 

4.7 

4.3i  3.91 

11.2 

10.8  10.  6i  10.1; 

16.1 

I5.0  14.l>il3.2| 

8.0 

7.0 

6.7    6.4 

21.1 

20.9 

20.  6120  3 

27.7 

27.7 

27.6  27.5 

6.8 

5.6 

5.51   5.4 

11  5 

11.3 

11.010.7 

9.5 

9.0 

3.5    8.0 

10.1 

10.1 

10.1  10.1 

3.8 

3.6 

3.4    3.2 

28. 9  26.  8 

24.2  21.6 

20.9  19.8 

18.7  17.  4 

25.6124. 8 

23.6122.6 

18.4 

17.1  15.5  13.6 

11.7 

11.9  12.3  12.5 

40.4 

41.  U  41.8|42.o 

42.4 

42.9 

1 43.  4  43.9 

Daily  Precipitation  for  January,   1927 


Stations 


Drainage- 
basin 


DaT  of  month 


Amity •• 

Arkadelphia       1111 
Arkansas  City  — 

Arlberg 

Batesville  III! 

Bee  Branch  .  . . . 
Bentouvillo  •** . 
Black  Rock.  ■  ..llli 

Blytheville Illl 

Booneville 

Briukley     lit! 

Calico  Rock      !lll 

Camden    Illl 

Center  Point 

Clarendon  illl 

Clinton 

Colli  Springs  .  ..   . 

Conway 

Corning  Ill 

Uam  No.   1 Ill 

Uanville      III 

Uardanelle    ...111 

Dumas  Ill 

Duttoii 

Eagle  Gap  

El  Dorado    ....III 

England     

Kureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Sniita  •"  • 
Freeman  Sprgs.lll 

Fulton    Ill 

Georgetown    ..I  I 

Gilbert Ill 

Gravette 

Harrison 

Helena  11 

Higden  ■ 

Hope 

Hot  Springs 

Iluttig 

Inde.t II 

Joiiesboro ll 

Lambrook  .-.11 
Liittle  Bock  •• 
Lurton  

Lut'ierville    

Magnolia 

Malvern     II 

Mainniot!)  Siig.  i| 
Marianna    

Marked   I'vee    .  II 

Marshall 

Menu II 

Morrill  ton 

Mountain  Home 

Mount  Ida    

Newport    I 

Od.'U 

Osceola I 

Ozark 

Patterson      . .     I 

Pindall. 

I'ine  Hlrff     ....I 

Pooahonias.    . 

Portland    I 

Prescott     I 

Princeton     ! 

Uison    

Roger?       .     ... 

Searcy 

•iprlngliauk    . . . 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Thorn  berg 

WaJdron 

Warren 

Waters 

Whitecllffs 

Wilson... 

Wynne 

Yaneopin 


Ouachita. 
Ouachita. 
Mississippi... 

White 

White 

Arkansas.. .  . 

Arkansas 

White 

Mississippi... 

Arkansas 

White .. 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White 

White 

Arkansas  

Arkansas.  .  . 

White 

White    

Arkansas.  .. 

Arkansas 

Mississippi.. . 

White 

Ouachita 

Ouachita. . . • 
Arkansas  ... 
White  ..     ... 

White 

Arkansas . .. 
Arkansas..     . 

lied 

White 

White 

Arkansas 

White   

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita 

Ouachita..   . 

Red 

White   

White 

Arkansas. . . 

White 

Arkansas.  . . 

Red 

Ouachita  — 

White   

Mississippi. . 

Mississippi. . 

White 

Ouachita 

\rkausas..  . . 

White 

Onacliita 

White   

Ouachita  . . . 

Mississippi.. 

Arkansas 

;  White 

\Vhite - 

I  Arkansas. .. 

Wliite 

Ouachita  .. . 

Ouachita.. . 

Ouachita   .. 

Ouachita  ... 

Arkansas.  ■ . 

White 

Red 

Ouachita  — 

:  Arkansas. . 

Arkansas.. . 
Ked 

Arkansas  . . 

Arkansas   . 

Ouachita... 

Ouahita.  . .. 

Rod 

Mississippi. 

iMississippi. 

;  Arkansas... 


19 


20 


21 


22      23 


24  I  26 


26 


28 


29     30 


1.02 


•I- 


T.     T 


.40 


.72 


.22 


.32 
.05 

.52 
.■/8 
.66 
.70 
.04 

'.60 

.25 
.31 

.47 

r. 
.53 

.50 
.65 
36 
.12 
.50 
.51 
.35 
1.43 

.45 
.39 

1.12 
.95 
.59 
.86 
.48 
.10 
.40 

1.48 
.68 

'.'62 
.50 
.41 
.47 
.39 
.45 
.18 
.48 

1.26 
.80 
.38 
.45 
.70 
.35 


.05 


.06 


.05 


.36 


.04 


.39 


.01 


.15 


T. 


.45 

.77 
.12 
.47 
18 
.40 

.'43 
.23 
.93 
1.27 
.43 
.53 
.40 
.16 

.43 

.39 

^35 
.89 
46 
.38 


.52 


.18 


,103 


.10 


1.42 
1.62 

.03^2.00 
.34    .11 


.13 


1.50 
72 
.65 
.14 
.22 
.19 
.18 


.oiji.be' 

52 


2.27 

1.18 
.45 

1.68 
.72 
.03 

2.10 

1.82 
T. 

2.40 
.59 

2.35 

1.56 
08  J  8(1 
36 


.06 
.02 
.05 
L20 
.42 
.40 
.29 
.0« 
61 


.04 
.81 
.75 

']08 
T. 
.45 
.1211.78 


.39 


.43 


.36 


.01 


.02 


57 
2.11 
1  73 
1.20 
L12 

T. 

.24 
1.55 

'.'is 

.10 
.14 
.21 
.56 

'.'76 
.35 
.02 
.11 

2.' 33 


.0711.81 
...     .04 


.08:1-44 


50 
1.57 
1.17 
T 

[55 
.73 
.26 
.49 
.94 
2. 86 
.31 

.'io 

.34 

2.0 

1.62 
.32 


■30|  -iZi---- 


3.87 
1.08 
.72 
.49 
.85 
1.15 
3.55 
.46 
2.59 
.04 
.22 
.32 
2.47 
2.20 
.08  1.69 
1.11 
.42 
.22 
-.22 
.04 
.34 
.14 
.30 
.41 
.31 
.41 
.41 
.08 
T 
.10 
1 

17 
.64 


"  1.02' 


.09' 


.70 
.80 
2  56 
.65 
1.76 
1.80 
1.13 
95 
.98|  .35 
.77 
.95 


■ok\ 


.08 
.01    .01 


,  10 
.05 
1.90 

1.70 


SO  1.  4( 
1.34 


2.20 
.79 
.08 

.18 


T. 


.52 


.21 


.08 


.04 
.30 

.01 
.48  1.88 
.03  .02 
.62!  .21 
.961  .711 
.14  .12 
.48  .52 
9811.58 
04    ..52 


.50 
.42 

".08 
.03 
.05 
.54 
.04 
.51 
1.53 
1.70 
.37 
.06 


2.12 
.92 
.45 

.80 
.50 

:ll 

1.16 
.18 
.26 
.25 
1.60 
.80 
.64 
1.16 
.43 
1.50 
1.04 
.30 
2.03 
16 
.09 
.17 
1.03 
1.30 
1.28 
1.26 
.08 
1.00 
1.20 


2.66 
1.18 
2.40 
2.30 

.05 
2.64 

.26 

T 

.40 

.70 

.20 

1.10 

3.9 

15 

53 

4.20 

.26 

.20  1.58 


.10 

1.30 

.25 

.88 

'.'io 

1.14 


.34 

2.51 
4.39 

.o;- 

.34 

2,2013.20 
26|  .12  ....1 
381  .46  .70| 
)5!2.  70  l,52i 
3(1  1.37  1.56 


.18 

!25 
..50 

'.'i6 
.46 
.21 
.6.5 
1  2 
161 


.45 


.30 

.03 

1.95 

.18 


.3412.30 
L85|  .72 
....1.33 

.83  .... 
....I2.8I 

.15  1.03 


T. 

.71 
T. 

.50 

1  79 

.75 


.48 

1.05 

.44 


.49,2.0; 
....  .10 
T.  I. 


.31 

1.18 
2. 90 

.70 
.19 

2 '36 

« 

.72 

.41 
1.41 

.  55 
2. 25 

.71 


1811.32 

.9614.00 
.2511,45 
...I  .46 
.40^1.12 
.45|  .48 
1.092  33 
.721  .65 
.52  2.42 


.32 
.77 

.ii 

.58 
l.OI 
.36 
.10 
.0' 
.33 
.78 
.95 
.10 


40 
2.80 


1.02 

i.'4i 

.10 

2.15 


.71  2. 
T.  !.. 
.51  1.10 


.421 
.401 
.50' 
.49 

1  31 
.21 

1.14 
.76 

1.  68 

1.23 
.10 
.42 
.24 

1.'67 
.51 
.14 
.81 
.10 
.87 
.10 
* 

1  06 

i.'22 
.12 
.10 

1.00 
.27 


.60  , 
.23j 

:i6i', 

.23 

.30 
.01 
.23 
.17 
.34 
.70 
.23 
.04 
..50 
.52 
.23I 
.20 
.27 

/26 
.30 
.34 
.60 
.04 
.16 
.02 
.63 
.03 
.04 
.15 
.38 
.05 
.38 
.25 
.02 

'.'32 
.16 
.23 
.62 


.80    .08 

.25    .03 

.'iS'  .'06 
'."6i  .... 

.06  .... 

.10|.... 

.  05i . . . 

.461.... 

.05 

.17 

.23 

.70 


.15 

.22 

.25 

T 

.10 

.03    .05 

.  32  . . . 

.  051 . . . 

.05 

.01 

.11 

.35 

.19 

.07 

.02 

•94 

.12 

.12 


.20 


.15 
.04 

.08 

.'62 
.03 
't\ 
.03 


.10 
.12 


.04  .37 
091  .02 
.35  .85 
.70  .10 
.17  .05! 
.23  .r4i 
...,  .10| 
.50  .70; 
T.  ....  I 
.65  .641 
.  15  .30 
.Oil  T.  ! 
.321  .30' 
.  20' . . . , 
.031..,. 


.'64I 
.14 

.03 


.18 


.05 
.021 
.35 
.07  02 
.04  i.02 


.52 


.02 


0.5    .09 


::..  .19 

.08i  -'M 


.211 

'.'76 

.12 

.04 

1.00 


.08  .21j 
.251 1.401 
...  .081 
.081  T. 
.351....! 
.04    .031 

43    .21 

1. 17  .... 

.33    .07 

...j   .35 

*  U.40 
.46!  .08 
.59i  T. 


.02 


.03 


.07    T. 


.49 
T. 
.28 

.48 

.171  .45 


.25 


.16 


.03 


T.     T. 

.16    .3:3 
.041   .09    .    _ 
.I3I   .03i    .231 


.05 


.02 


.18 

.01 
.17 

.05 

T. 

.'05 

.■35 

. . . . 

".3i 

.'26 

.05 
.12 

't'.' 

.'li 

.04 

'tV 

.12 


.03 


2.6B 
5.44 

2. 03 
9.68 
8.80 
6. 41 
3.33 
7.00 
6.20 
7.36 
6.47 
5  92 
3.97 
4.07 
4.61 
8.10 
5.92 
5.97 
9.58 
5.57 
7.50 
6.92 
2.68 
8.35 
0.75 
2  01 
6.02 
4.46 
3.98 
4.60 
8.80 
3-32 
.5.76 
7.49 
4.60 
3.76 
4. 08 
7.07 
4.16 
5.76 
2.89 
3.09 
5.84 
3.41 
4.50 
8.53 
0  73 
13  U 
4.80 
9.00 
4;  04 
5.64 
6.90 
6.45 
4.74 
7.07 
4.97 
5.11 
6.65 
5.41 
7.68 
6.05 
6.40 
5.44 
8.85 
1.98 
2.50 
6.81 
3.20 
4.13 
5.11 
3.85 
8.20 
6.62 
6.49 
3.28 
4.79 
6.55 
2.19 

e.oo 

3.26 

6. 03 
6.87 
2.  08 


precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset 


unless  otherwi.se  indicated.  "'For  24  hours  ending  midnight.  II  For  24  hours  ending  7  a.m.  T.  Trace,  or  less  thane  01  inch. 
•  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


January,  1927 


Daily  Temperatures  for  January,    1927 


Stations 


Amity 

Batesville<* . . . 

Bentonville 

Bee  Branch.... 
BlytheTlUe.... 

BooucTilla I 

BrlnU«y | 

Calico  RockW j 

Camd«n4t j 

Ctnter  Point j 

Conway j 


Corning J 

Dardanelle i 

Dumas | 

Dutton j 

El  Dorado j 

England  

Eureka  Springs ' 

FayetteTllle ! 

Fort  Smith 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs \ 

Joneaboro | 

Lambrook.  5$ j 

Little  Book 

Lurton J 

Lutherville j 

Magnolia | 

Malvern \ 

Mammoth  Spg | 

Marianna \ 

Marked  Tree$$ | 

Marshall | 

Mena j 

Morrlllton | 

Mountain  Home. . .  j 

Mount  Ida j 

Newport 1 

Osceola ' 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Sublaco 

Texarkana 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
\  Minimum 
i  Maximum 
J  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimom 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
t  Minimum 
{  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
f  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
Minimum 


♦^Thermometers  are  read  in  the  morningr^h^^all^ii^^^^^ure  then  read  i.  credi,.^l^;^r^;e^^^i^.W:^^Mch  It  almostalways  occurs. 


TMwnin'nfriT 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

;.; :  •;;  ■\  ARKSNSfls  section 


HARVB'T  S.  OOIiE,  Mete6rologl«t 


VbL.  XXX],I      Little  Rock,  Ark.,    Fbbkuary,'  1927      No.  2 

"  aENEBAL  STTMMART 

f,f;bruary;  was  marked  by  unusually  warm  weather.  Month- 
ly means  were  above  normal  thronghjout  :the  State  with  depar- 
tures xeaching  .14°  in  some  localities' 'and  averaging  9.3°  for  the 
State  as  a  whole,  the  monthly  mean,  52'.  1°,  exceeding  by  2.8° 
the  it^ean  of. February,  1911,  which  here-to-fore  had  been  the 
warmest  on  record.  The  month  operied  with  temperatures 
sli^litly  above  normal  and  unusually  warm  weather  prevailed 
until  the  8th,  daily  means  being  as  much  as  ,26°;  above  the  sea- 
sonaLaverage.  From  the  9th  to  the  r2th  a  cool  wave  overspread 
the  Pt'%te  giving  temperatures  slightly  below  normal,  but  from 
the  14th  to' the  17th  temperatures  were  again.,  high.  A  cold 
wave  from  the  18th  to  the  20th  brought  the  lowest  tempera- 
tures of  the  month  in  practically  all  sections  and  temper- 
atures were  again  below  normalon  the'  27th  apd  28th.  Al- 
though the  monthly  mean  is  thfe  highest  recorded,  the  extreme 
of  90°  is  not  record  breaking,  93°  having  been  recorded  in  1918. 

The  heavy  rains  of  Jatmary  caused  flood  stages  in  all  stream? 
and  in  the  lower  reaches  of  the  rivers  flood  conditions  continued 
ffom  one  to  two  weeks  during  February  with  the  Arkansas  at 
Yancopin  above  flood  the  entire  month' and  the  St.  Francis  at 
Marked, Tree  to  the  20th.  The  Mississippi  was  also  aboveflood 
stage  at  Helena  and  Arkansas  Gity  during  moet  of  the  month. 
The  higli  water  prohibited  any  preparation  for  crop  planting 
in  the  ipw  lands  fif  the  eastern  counties  and  the  rainfall,  fairly 
evenly  distributed  throughout  the  month,  kept  the  soil  too  wet 
in  most  ot^er  sections  for  much  plowing  tot))?  dune.  Temper- 
atures beipg  high' buds  began  swelling  and  by  the  close  of  the 
month  peaches,  plums,  and  pears  were  bloonaing  in  central  and 
southern  weotions  of  the  State  and  a  few  bloqins  were  reported 
In  northetn„(iounties,  apprehension  being  felt  for  the  safety  of 
the  fruit  crop.  w.c.h. 

TEMPEKATTTKB  '_ 

■'  The.'nieaii  tempersiture  of  the  State  for  the  the  month  of  Fel:)- 
ruary,  as  determined  from  the  records  of  58  stations,  was  52,1° 
which  is  9.3*  above  nornjal,  all  sections  showifig  positive  depar- 
tures. The  highest  monthly  inean  was  60.3°  atHuttig,  the  low- 
est, 44.9°  ?it  Dutton,  a  difference  of  16.4°  between  the  north- 
western an^  soutliern  sections  of  the  State.  The  higest  temper- 
ature recorded  was  90°  at  Ris^pn  on  the  I6th,  the  lowest,  9°  at 
■Dutton  on  the  19th.  ;  The  highest  occurred  at  most  stations 
about  the  4th  orii6tli  while  t)^e  ;lowest  occurred  on  different 
dates.  The  gteaffest  daily  rangfe  was  51°  at  Calico  Rock  on  the  22. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  the  State  during  the  month  of 
February,,  as  determined  from  the  records  of  84  stations, was  2.62 
inches  whicH  ia 0.73,  inch  below  normal.  A  dozen  or  more  sta- 
tions showed  positive  departuresy^negative^elsewhere.  Amounts 
were  fairly  well  distributed  throughout  the  month,  the  totals 
ranging  from  7.02  inches  at  Dumas  to  1.23  inches  at'Thornburg. 
Snow  and  sleet  occurred  over  a  large  part  of  the  State  on  the 
27th  or  28th,  while  th?ot,her  precipiiatipn  fell  as  rain.  The 
greatest  amount  measured  in>^24  consecutive  hours  was  2.95  in- 
ches at  Hope  on  the  !28th.  ■  T^'he  average,  number  of  days  with 
0.01  ihclfi'dr  iiior6'  precipitation  was  8. 


i     >_  MISCELLANEOTTS  PHENOICENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 

THDNDKRSTaRMs:-2d,  1;  15th,  2;  17th,  19;  18th,    17;'  22d,  2;    23d,    2; 

24th,  2;  25th,  6;  28th,  12. 
Lunar  Halos:— 13th,  1;  14th,  1;  16th,  1.  "'.'.  '    '   ' 

Solar  Halos:— 4th,  1;  19th,  1;  21st,  2;  24trh.,iil.(  25th,  1. 
De^se  Fog:— —1st,  2;  2d,  2;  3d,  1;  4th,  2;  5th',  1;  6tli,  2;  9th,a;  11th, 

2;  12th,  1;  1,3th,  3. 
Sleet— GLAZE--Most  sections  27th  and  28th,  sortie  locaHtios  lOth  and  18th. 


r. 


•r^.-, 


HISOELIiANEOtrS  HJ^A 


r:-r 


Pressure.  Seiuleyel 

wind, 

ReUtiT* 

humidity 

Station;) 

s 

^ 

® 
o 

0 

o  o  c 

1^ 

C9^ 

i 

1 

•■  a 

a 

k' 

P 

O 

E> 

B 

Q 

r- 

Bentonville 

30.0,5 

30  41 

10 

29.  54 

17 

4.011 

26 

s,,  , 

15 

Fort-  Smith. 

ao.o3 

30.40 

■20 

29,5:^ 

17 

5,612 

32 

n. 

17 

79 

63 

Lifetle  Rock. 

80-.  04 

30.39 

'2« 

29. 57 

17 

6.383 

36 

n." 

18 

78 

63 

Memphis- 

30%  05 

•M).m 

■2iS 

29.60 

18 

6.025 

40 

n.' 

25 

80 

66 

ftp 


46 

61 
48 

44 


ookpjLrative  data  yoB  fk;pbuary 


r). 

■'    Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

•^u 

^ 

« 

X*  ■'. 

^        .) 

'     ««9  ,, 

Si 

2 

P 

5 

1 

5 

Stieans- 
ExtremeB 

42  8 

93 

-29 

3  86 

II' 

XI 

..| 

1 

7 

1891   ..•■ 

46.5  ■ 

+3.7 

80 

24 

6 

26 

2.92 

-   i'*3 

10 

9 

1892  

49.0    : 

H-6.2 

78 

7 

18 

16 

3.47 

+  0.12 

11 

9 

9 

7 

1893 

42.  4 

-0.4 

74 

W 

•} 

11 

4.05  1 

+  0.70 

9 

6 

13 

8 

1H94 

40.5 

-  2.  3 

75 

19 

0 

15 

6.:^2  !  +  .2,94 

8 

1 

13 

8 

it^)5  ■ 

33.  6 

-9.3 

78 

28 

-17 

7 

0.71 

-  -^.64 

10 

1 

11 

1896 

45.2 

+2.4 

79 

?fi 

11 

20  \  3.30 

-  0.05 

15 

6 

8 

1897 

46.6 

+3.8 

89 

IR 

7 

27      2. 59 

-  0.76 

10 

/ 

11 

4 

I*!l98 

45.8 

+3.0 

82 

13 

7 

3 

2.08 

-   1.27 

15 

5 

8 

5 

1899. 

31.8 

^11.0 

(0 

91 

-26 

12 

2.18 

-   1.17 

12 

6 

10 

6 

1900.  ..;'. 

39.7 

-3.1 

74 

H 

-  5 

17 

5.06 

+  1,71 

9 

. 

12 

8 

lyOl.  .■':' 

40.8 

-2.0 

79 

IK 

10 

23 

2.18 

-  KIT 

10 

; 

11 

6 

1902  

3.5.0 

-7.8 

72 

■?7 

-  2 

15 

2.60 

-  0.75 

9 

8 

11 

I<J03 

41.0 

-2.0 

79 

3 

-12 

17 

7.63 

+  4.28 

10 

6 

12 

10 

44.9 

+2.1 

86 

96 

10 

11 

2.47 

-  0„S8 

12 

8 

9 

5 

7 
6 

iV)05 

32.3 

-10.5 

82 

28 

-29 

13 

2.55 

-  ^t»i 

9 

6 

13 

1906... 

41.8 

-LO 

75 

93 

—    / 

5 

2.21 

-  1. 15 

15 

5 

8 

1907... 

44.9 

+2.1 

83 

10 

4 

6 

2.77 

+41? 

12 

6 

10 

6 

1908...: 

1909. 

44.2 

+  L4 

78 

?9 

0 

2 

5.26 

12 

5 

12 

9 
8 

47.3 

+  4.5 

82 

90 

5 

16 

5.41 

+  2.06 

13 

6 

9 

1910 

39.0 

-3.8 

75 

8 

-13 

18 

3.66 

+  0.31 

11 

6 

11 

7 

1911 

49.8 

+7.0 

87 

1 

/ 

22 

4.81 

+  0.96 

9 

■8 

11 

9 

1912 

37.9 

-4.9 

78 

95 

-  7 

4 

2.80 

-  0.55 

12 

8 

9 

6 

1913 

41.0 

-L8 

82 

19 

5 

4 

3.74 

+  0,39 

11 

6 

11 

8 

1914 

40.4 

-2.4 

79 

3 

-  2 

7 

4.23 

+  0,88 

11 

i 

10 

7 

1915 

4,5.9 

+3.1 

76 

21 

11 

8 

4.47 

+   !:i2 

11 

5 

12 

8 

1916 

43.4 

+0.6 

82 

17 

6 

2 

1.78 

-  1.57 

14 

4 

11 

5 

1917 

43.4 

+0.6 

89 

26 

-  4 

1 

L93 

-  1.42 

15 

5 

8 

4 

1918 

44-4 

+  1   6 

93 

27 

4 

1 

1.17 

-  2.18 

12 

6 

10 

1919 '. 

44.1 

+  1.3 

80 

20 

-10 

9 

3.34 

-  0.01 

13 

4 

11 

8 

1920 

45.0 

+  2.2 

79 

4 

-  2 

16 

1.26 

-  2.09 

11 

8 

10 

5 

1921 

48.3 

+  5  5 

85 

24 

-  S 

20 

3  59 

+  0.24 

15 

5 

K 

1922 

47  8 

+5.0 

84 

n 

10 

7 

4.89 

+  1.54 

9 

< 

12 

1923 

41.9 

-0  9 

80 

1 

5 

4 

4.66 

1-  1.31 

11 

4 

13 

8 

1924  

42  9 

+  0.1 

82 

14 

-  7 

6 

2.26 

-   1.09 

12 

4 

13 

19'25 

49  3 

+  6.5 

83 

21 

12 

2 

3.37 

<■  0.02 

12 

7 

9 

19.26 

48.,"^ 

+  5.7 

88 

7 

1(. 

19 

2. 02 

-   1.33 

15 

5 

8 

1927 

,52.1 

+9  3 

90 

16 

9 

19 

2.62 

—  0.73 

10 

7 

11 

8 

Corrections  January,  1927 

Texarkana.     Highest  temperature  should  be  77"  on  the  29th. 


fmm. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


February,  1927 


Climatologrical  Data  for  February,  1927 


Stations 


Counties 


w 


Temperature   (  Oegrees  Fahrenheit) 


S-:3 


Precipitation,  inches 


S 

►<  o 

2fl 


e 


Number 

of  days 

o 

s 

>. 

, 

■o 

On 

3 

"^■s 

O 

ss 

(^ 

3 
O 

^ 

ifd 

O 

Ph 

5 

Obseryers 


..n... 


Amity 

Arkadelphia . . 
Arkansas  City 

Arlberg , 

Batesville 

Bee  Branch.. 
Bentonville  . . 
Black  Rock.. 
Blythevllle. .. 
Boone  ville  — 

Brinkley 

Calico  Rock.. 

Camden 

Center  Point. 
Clarendon — 

Clinton 

Cold  Springs. 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1... 

Danville 

Dardanelle 

Dumas    

Button 

El  Dorado  

England 

Eureka  SprinfB  — 

Payetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs  ■■ 

Fulton 

Qeorgetonn 

Gilbert 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Higdeu 

Hope ■ 

Hot  Springs 

Huttig 

Index    

Jessleville 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

Llttl*  Boak 

Lurton 

LutherviUe.  tt  ... 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 
Marianna.       ...   . 

Marked  Tre« 

Marshall 

Mena 

Morrlllton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Osceola 

Oiark  

Patterson 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  U.. 

itory 

Stuttgart  

Sublaco 

Texarkana 

Thornburg  

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecllffs 

Wilson 

Wynne Cross 

Yancopin  Desha 

State  Means  and  Kxtremei 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  . . . 

Benton 

Lawrence 

Mississippi  — 

Logan 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Soott 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  .... 

White 

Searcy 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead. 

Garland 

Union 

Little  River 

Garland 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs.-  .. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. .. 

Jackson 

Montgomery... 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery . . 
Little  River  .. 
Mississippi  — 


700 

:^50 

145 
700 
•ITi 
700 
1303 
259 
262 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
1250 
309 
293 
190 
327 
330 
162 
1690 
270 
229 
1465 
U51 
457 
2240 
260 
200 
675 
1260 
1052 
193 
445 


600 
175 
275 
750 
345 
182 
16ft 
857 
2100 
775 
315 
277 
600 
236 
229 
1070 
1186 
347 
800 
650 
231 
800 
240 
450 
196 
1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


32 
31 
43 
5 
28 
35 
22 
25 
2 
13 
40 
23 
42 
28 
23 
6 
1 
44 
34 
4 
11 
41 
•21 
24 
26 
20 
27 
40 
46 
3 
41 
IE 
4 
30 
26 
65 
9 
S6 
36 
20 
2 
1 
82 
83 
4 
48 
2 
29 


64.6  i-l-ll.6|       78 


47.0 

50.2 
45.4 


+  6.6 

+8.1 
+6.9 


51.5 
52.2 
63.9 
47.0 
53.4 
55.1 


+5.6 
+10.9 
+  5.8 
+  6.4 
+  8.9 


52.0 
52.2 


52.6 
55.1 
44.9 
57.5 
54.1 
49.0 


+8.7 
+14.5 


+9.0 
+5.8 
+7.0 
+9.9 
+  8.1 

-r9.2 


16 


4t 
16 
16 
16 
17 
16 


30.6 


+7.8 


40 
22 
15 
22 
13 
39 
6 
13 
28 
43 
1 
29 
31 
11 
5 
40 
34 
21 
39 
21 
26 
86 
18 
20 
3 
40 
30 
41 
3 
8 
83 
3 
23 
2 
19 
3 


47.0 
50.4' 
53.0 

'54.' 8 
63.2 
60.3' 


61.4 

68.1 

52.1 

52. 2 

45.1* 

50. 0 

56.9 

53.0 

48.8 

54.6 

48.5 

49.7 

61.6 

52,6 

49. 2i 

54.4 

52.8 

56.5 
49.5 


77 


l»t 


11 
19 

n 
1 

2  It 
19 


43 


19 

18+ 


23 
3U 
9 
32 
29 
14 


+9.2 

+9'i' 

+7.' 2' 
+0.4 
+8.6 


+9.9 
+11.0 


+7.3 
+9.' 6 


+6.1 
+9.4 
+  11.2 


+6.0 
+  8.0 


65.1 
50.3 
57.8 
55.4 


68.4 
48.2 
51.8 


52.9 
62.8 
65.6 
48.0 


+8.5 
+  5.6 
+ 12. 3 

+  8.' 2' 
+  6.6 


+9.7 
+9.9 
+9.3 
+9.1 

+14.0 

+9.9 

+8.1 


+8.7 
+  10.4 
+7.8 


56.4 


50.8 
51.6 


77 
85 
82 

go 

71" 

76 

83 

81 

77 

81 

78 

76 

77 

82 

79' 

82 

80 

79 

79' 


25 


4 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
4+ 
16 
16 
17 
16 
16 
16 
16 
16 

"4 

15+ 


16 
16 
16 
16+ 


15 

10" 

31 

'3i' 

27 
30' 


19 

19+ 

19 

26 

11+ 

IS 


+10.8 


+7.8 


52.1    +9.3 


82 


16 
4+ 
16 


16 
16 
16+ 
16 


29 

24 
32 
30 

'36' 
15 
25 


19 
19 
19 

igf 

19 
21 


1.69| 

1.881 

3.36' 

2.08 

2.38 

1.30 

1.72 

2.01 

1.78 

2.82 

3.52 

1.77 

3.10 

3.58 

5.10 

1.38 

1.33 

1.92 

3.07 

2. 62 

1.29 

2.01 

7.02 

1.97 

1.87 

3.05 

1.91 


-2- 08 
-2.69 
-1.14 


1.04 

-2.33 

0.80 

1.12 

+6.' 76 
-0.44 
-0.65 
—0.90 
+0.36 
+  1.3 


34 


46 

46" 

35 

'37' 

34 
41« 


-1.74 
-0.44 

-0.73 
-1  02 
+2. 97 
-0.95 
-1,47 
-1.13 
-0.73 


0.64 

0.58 

1.10 

0.80 

1.02 

0.35 

0.64 

0.80 

0.65 

0.90 

1.20 

0.60 

1.26 

1.62 

2.46 

0.40 

0.50 

0.64 

1.72 

0.65 

0.75 

0..59 

2.  ,50 

0.72 

0.79 

0.92 

0.40 


2. 16  -0. 59 

3.14 

3.05+0.04 
1.83-0.45 
1.54 


-0.  36 
-0.66 
-2.83 

+2.'75 
-0  51 
-0.59 


1.48 

2  04 

1.88 

1.76 

6.74 

3.11 

8.55 

3.21 

3.40 

1 .  61  —2. 85 

3.77  +0.35 

3.39 


0-0 
0.0 
0.0 
4.1 

T. 
1.5 
8.6 

T. 
0.3 
1.2 
0.0 
0.5 
0.0 

T. 

T. 
2.3 
2.0 

1.0 

2.6 
T. 

0.0 
T. 

0.0 

8  0 

0.0 
T. 

7.0 


11+ 
19 


19 
11 
21 
19 

19 
19 
11+ 


18 
19 
19+ 
21 


16 


90        16 


30 


37 
37 
30 
39 

'39' 

45 
35 


84 

48 
44 
40 


-1.15 


3.03 

2.05 

2.46 

4.83 

1.45 

2.59 

4.85 

2.31 

1.94 

1. 

1.41 

1.87  -1.01 

2.94  -1.18 

1.89-1.73 

2.10  .. 


-0.61 

-•iios 

-0.05! 
+0.93 
-1.15' 
-0.28 
-1.62 


20 


51 


2.29 

1.73 

2.85 

2.01 

1.73 

2.98 

2.99 

2.07 

2.41 

3.45 

1.85 

2  66 

2.64 

1.97 

5.  52 

1.91 

6.96 

1.23 

2.87 

4.£0 

2.t-3 

2.;  8 

3.(2 

i.';9 

2.48 
2.62 


1.43 

-0.82 

0.14 

2.27 
-0.29 
-1.30 
-1.45 
-1.43 
+0.31 
-0.  ' 
-0. 
1.03 

+i".9i 

-0.78 
+3.02 


-1-0.02 
-6.64 


-1.75 


-0.73 


0.82 

1.33 

1.63 
0.98 
0.36 

0.27 

0.74 

0.36 

0.46 

2.96 

1.03 

2.80 

1.83 

1.00 

0.60 

1.57 

1  3b 

1.18 

0.57 

0.87 

2.20 

0.35 
1  0.60 

2.85 

0.82 

1.01 

0.63 

0.40 

0.66 

1.06 

0.92 

0.53 

0.95 

0.53 

1.68 

0.68 

0.80 

1.85 

1.37 

1.19 

1.40 

1.58  1 

0.60 

0.76 

0.72 

0.91 

1.80 

0.52 

2.30 

0.52 

0.88 

2.75 

1.12 

1.08 

1.41 

0.55 

0.76 

2.95 


1.8 
6.0 
00 
0.0 
1.0 
8.0 
10.0 
0.0 
2.0 
T. 
T. 
0.0 
0.0 
1.0 
1.6 
0.0 
0.0 
T. 
6.0 
1.5 
0.0 
0.0 
5.8 
0.0 
T. 
5.0 
T. 
T. 
4.0 
0.0 
T 
0.2 
0  2 
4.0 
0.0 
6.6 
0.0 
2.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
10.4 
T. 
00 
T. 
0.0 
1.5 
0.0 
T 
10.6 
0.0 
T. 
00 
1.5 
T. 
0  0 
3.8 


3 
14 

10 
10 

11 
11 

9 

13 
14 
13 

9 

7 

6 

6 

6 

6 

14 

13 

16 

10 

13 

4 

9 

6 

10 

6 


10 

7 

1 

4 

7 

0 

4 

7 

5 
11 

4 
8 
4 

14 
8 
4 
6 
1 
6 
9 

13 

11 
6 


7 
7 
7 
8 
4 
12 
8 
8 
11 
5 
8 
7 
9 
4 
9 
12 
9 
9 
7 
9 
7 

10 
9 


7 

5 

7 

9 

5 

5 

9 
4 
6 
7 

13 
8 
8 

12 

10 
7 
6 
8 
6 
4 
5 
9 
9 
13 


4 
10 
9 
9 
15 
12 
9 
6 
10 
14 
10 
13 
11 
13 
19 
9 
9 
8 
15 
8 
9 
11 
12 
13 
10 
9 
10 
8 
6' 
li 
8 
16 
11' 
1' 
10 
12 
11 
10 
6 
15 
21 
13 
8 
12 
8 

13 

12 

14 

9 

10 

5 

U 

11 

9 

13 

12 

6 

10 


14 

9 
4 
5 
7 
5 
12 

2 

8 

3 

5 

7 

5 

5 

2 

6 

4 

6 

4 

8 

10 

7 

**     I 

7 

8 
10 

9 

8. 

2' 

4 

10 
1 

8' 
5" 
4 
4 
7 
6 

12 
1 
2 
6 
9 
1 
2 
6 
7 


13 

6 

8 
11 
16 
13 
12 
16 
10 

8 
14 
10 
17 
14 

19 
8 

15 

10 
9 

11 

12 


16 
11 
13 

ib 
9 

15 
14 
6 
11 

7 

20 
10 
11 
13 

8 
12 
10 

7 

13 
15 
14 

9 
12 

9 
10 


s. 
ne. 


sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

w. 

e. 


sw. 

s. 


e. 
sw. 


nw. 

s. 

sw 

ne. 

sw. 


9 
12 
11' 
13 
10 
11 
8' 
17" 
14" 
12 
10 
12 
10 
12 
5 
9 
11 
15 
18 
9 


iG.  C.  Thrash 
F.  J.  Carpenter> 
Icarl  R.  Cutting 

D.  Reeves 
Mrs    Leila  I.  Teter 

E.  Scanlan. 
U.  S.   Weather  BureaB 
Vernon  C.  Howe. 

J.  M.  Brooks 
F.  H.  Randolph 

R    J.   Torry 

W.J.   Copp 

A.  jB    Quarterman 

■IoHti  C.  Floyd 

J.    W.    Bishop 

A.   L.   Stephens 

Otto  I'arker 

E.  E.  Cor.lrey. 

Winfred  D .  Polk 

].  0.   Yiugling 

C.   P.  Evans 

G.   N.   Goodier,  Jr. 

Ben  Jolinsoii. 

J.    M.   Ricketts 

J.  J.   Babb 

Dr.  R.    H.    Hardin 

Geo.   W.   Nichoalds 

University  of  Arkansas 

U.  S.    Weather  Bureai 

J.  R.   Mo  Cuiston 

T.  J.  Logan 
W.   R.  Owens 
Ben  F.   Battenfield 
A.  F.   Stevens 
G.  L.   Wright 
James  A.   Burnett 
Geo.    W     Baker 
N.   P.   O"  Neal 
P.   P.   Patraw 
J.  L.  Collett 
H.  D.  Sanderson 
George  Ca.'^ey 
flenedictiue   Sisters 
J.  A.  Lowderback 
G    B.  Lambert  Co. 
U.  S.   Weather   Hurei 
I.   C.  Sutton 
H.  G.  Lenhardt 
State    Agri.    School 
Mrs.    W.   L.    Matthew 
E.  C.  Bellamy 
C.  N.    HoucU 
Charles  Walton 

A.  J.  Park 
E.   W.   St    John 
John  Cook 

B.  S.  H albert 
y    A.   Whittington 
A.  C.  Wilkerson 
Artliur  W.  liartman 
June  Thomason 
Ishani  IJurrow 
\V.    E     Baker 
W.    W.    Wood 
Miss  Theresa  Schen 
Benedicitine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 
C.   I).   Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.  V.  Tisdal 
Carl  A.   Starck 
J.  T.   Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  .\bbej 
H.   S.  Brashear. 
Edward  E.  Holmes 
Dr.   Chcves  Bevill 
W.   L.   Shide 
J.   R.    Hud-ilestoii 
Nanr  ie  0.   SchiriiK 
M.  W.  H.  Collins 
K.  O.   Allen 
W.   E.   Barton 


sw. 

ne. 

s. 

s. 

ne. 

sw. 

nw. 

ne. 

ne. 

sw. 

n. 

sw. 


tw. 
sw. 


T.  Less  than 


arecomputed  -r  such  stations  having  ten  ormore  yea.  r^d.^Al.complet.^^^  ^^^^    ^^ 


Temperature  and  precipitation  departures .  .       r.  ,      „„„ 

Inch  rain  or  melt*d  snow.  ++Receiyed  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries^  Refei^ence 
office     addreiMl    as    follows:-         Lntherville  R 


.F.D.No  1.  Lamar.Ark.:  Springbank. Doddridge.  Ark. 


Daily  River  Stages  for  February 


Dam  No.  1,  Judsonia.  Ark. 
1927 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage 


Fort  Smith  Arkansas... 

Dardanelle do 

liittlA  Bock. . .   do 

Pine  Bluff do 

Yanoopin do 

Danville IPetit  Jean... 


16.0 
13.4 
16.6 
21.1 

35.8 
15.6 


6 


8 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


15.5 
14.0 
15.8 
20.1 
35.9 
10.1 


14.9 
13.7 
14.4 
19.5 
36.1 
9.7 


13.1111.8111.0 
12.9  II.4IIO.  1 
14.9  13.8  12.4 
19.  lil8.6  17.6 
36.2,36.5  36.7 


10.7 
9.4 
10.9 
16.4 
37.0 


10.  Ol  9.8 
8  9  8.4 
9.8  9.0 
15.2'U.3 
37.2I37.4 


9.4:  9.  ll  8.4J  8.4I1I.8IIO.9 


9.7110.  lill.  1,10.81 

8.3  8.2    8.3    9.0 

5.4  8.0  7.91  8.0 
13.6  13.0'l2.7il2.5 
3?.5  37.6  37.8  37.91 
II.2I1I.4  14.6  12.9 


10.  61 10. 4 
9.0    8.5 

8.5    8.7 

i2.7li;i.  1 

38. 0!  38. 2 
11.3110.1 


18      17      18 


19     20     21 


22 


23 


24 


25 


26 


27      28     29      30 


9.0 

8.1 
7.4 
12.2 

38.2 
8.4I  7.5    7.51  7.3 


10.4110.2 
8.4  8.4 
8.4  7.9 
13.3  12.9 
38.2  38.2 


9.71 

8.2 

7.8 
12.5  ! 
3S.2i 


8.3 
7.4 
7.4 
12. 2 
38.0 
6.8 


8.01 
6.8 
7.1 
12. 0| 
37.8 
6.5 


7.8 
6.4 
6.3 
11.4 
37.6 
5.8 


7.41  7.3 
6.0  5.9 
5.6  5.2 
10.7110.0 
37.3136.9 


7  2 
5.4 

4.8 
9.6 
36 


7.1 
5.3 
4.5 
9.3 
36.1 


7.01  7.0 

5.1  4.91 

4.2  4.0| 
8.9    fl.fi 

35.6  33.0 


5.51  5.3I  5.2I  5.2I  5.II  5.1 


fiTiiiiitBiiiiifir 


February, 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


I 


H'ultoi 

Gilbert 

Gravetle 

Harrison 

HelBua  

Hig.lf-u  • 

Hopo 

Hot  Springs  — 

Huttig 

Index 

•lessleville 

oui'sboro  .  — 

Junction 

Lambrook      . 
Little  Rook 

Lurton , 

lAioherrille    .. 

Masrnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg 
Marianna  — 
Marked  Tree 

Marsliall 

Menii 

Morrillton.    . 
Mountain  Home 
Mount  Ida    ... 

Vnwport    

O  len 

Osceola 

Ozark 

Patterson 

Pindall 

Pine  Bluff  .. 
Pocahontas. 
Portland    . .   . 

Prescott     

Princeton     . . 

Risoii    

Roger? 

Searcy 

3pringbank   . 

Story  

Stuttgart  

Siibiiii'O    

Teiarkaua 
Thoraberg... 

Walrtrou 

Warri'.n 

Witers      

vvhitecliffs.  . 
Wilson  ...     • 

Wynno 

Yan'-onin 


Ouachita 
Ouachita. 

Mississippi 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas  ....■ 

Whit« 

Mississippi  — 

Arkansas 

White •■ 

White    

Ouachita   ... 

Red 

Wliite •  .. 

White 

Arkansas  

Arkansas. .  .. 

White 

Wliite    

Arkansas.  . .  . 
Arkansas  .  ... 
Mississippi..  .. 

White . 

Ouachita- . .  •  . 
Arkansas  .. .  . 
White..      ... 
Arkansas ... 
Arkansas 

Red 

..lill  White 

White 

Arkansas 

White   

Mississippi... 

White 

Red 

.Ouachita 

Ouachita 

iRed  

(>uachlta 

iVhite 

Ouachita 

White 

Arkansas...  . 

White 

Arkansas.  ... 

Red 

Ouachita 

White 

Mississippi  . 
Mississippi.. 
White 

Ouachita 

Arkansas..  .. 

White 

Ouachita  — 

White  

Ouachita  . . 
Vlississippi 
Arkansas . . . 

White 

White..  .... 

Arkansas. . 

White . 

Oua<'hita  .. 
Ouachita.. 
Ouachita  . 
Ouachita  .. 
Arkansas .. 

White 

Red 

Ouachita  .. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas  .  . 
.\rkan-^a.s  . 
Ouachita.. 
Ouahita.  • . 

Ri'd  .  

Mississippi 
jjji, Mississippi 

llir  \T.lrnTl 


Yan>.ooin      ...   'n^^^^^^n^ ^ _, "T^^^^^^^I^i^Micated  •"  For  24  hour,  ending  midnight.  II  For  24 

precipitation  U  for  24  hours  ending  near  suosetunlcsother^t^e^m^ic^  _^^.^^^^^  .^  ^^^^  ^^^^  ^^^^^^^  „,ea«urement . 


hours  ending  7  a.m.  T.  Tract. or l«ss  thane  01  Inch. 


St$? 


■^^0^ 


'/'■yy. 


CUM ATO LOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


February,  1927 


_i_ 


4>«ily--Tei&p«r&turea  for  February,    1927 


Station! 


10      11      12      13      U    .V>      16    a?;    1,8      19      20     21      22     ^ 


24      25 

'  ■;'  - 


26 


27 


28 


29 


30     31     e 


Amitv  J  Maximum 

'*^™"^ {Minimum 


Batesvilletf .... 

Bentonville 

Bee  Branch 

BlytheTille 

Boonerllld 

Brinkl«7 

Calico  Rock$$... 
Camdantf 


England 

Eureka  Springs . 
Fort  Smith 


S  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
( Minimum 
\  Maximum 
J  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
t  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 

C«i»t«r  Point Maximum 

^,Mlnlmuq] 

Conway Maxlmuin 

(  Minimum 

Corning Maximum 

(  Minimum 

Dardanelle '  K^^*™"" 

t  Mimmum- 

Dumas I  Maximum 

(  Minimum 

Dutton (MaiiTQUtu 

I  Mimmum 

El  Dorado !  5'fe'™"™ 

(  Mimmum 

j  Maximum 

)  Minimum 

J  MaximuBn 

(  Mirimum 

j  Maximum 

)  Minimum 

Gravette \  .Ma;xlmum 

I  Minimum 

Harriion 1  M"*™"^^ 

(  MiTiimum 

Helena (Maximum 

(  Minimum 

Hope 'jWimum  ^ 

(  Minimum 

Hot  Springs \  Maximum 

(  M'ipimum 

Junction J  "^^'°>"™ 

I  Minimum 

Joneiboro \  Maximum 

■(  Minimum 

Lambrook.W ,  j  Maximum 

(  Minimum 

LlttU  Bock i  Mhxlmum 

(  Minimum 

Lurton j  Maximum  ••' 

(  Minimum ' 

LutherTlUe j  Maximum 

I  Minimum 

Magnolia i  Maximum 

(  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
'liiiuimum 

Marian na j  Maximum"' 

(  Minimum 

Marked  Tree$« \  Maximum  " 

(Minimum 

Marshall j  Maximum 

(  Minimum 

Mena i  "?^™"'*;; 

(  Minimum'  ' 

Morrlllton i  Mtlximum 

(  Miiumum 

Mount  Ida (Maximum 

.  (  Minimum 

Newport (Maximum 

■■    '  Minimum 

Osceola (Maximum 

(  Minittium 

Ozark (Maximum 

I  Minimum 

Pine  Bluff !  Waximum 

t  Mimmum 

Pocahontas \  Maximum 

;    I  Mimmum 

Portland !  Maximum 

.     (  Minimum 

Prescott V.  (Maximum 

'Tainimum 

Rison (Maximum 

(  Minimum 

Rogers i  Maximuir 

'Minimum 

Searcy ('Maiimurf 

■  '  Minimum 

Stuttgart (Maximum 

f- Minimum 

Sublaco -  !  Maximum 

(  Minimum 

Texarkana (Maximum 

I  Minimum 

Thornburg i  Maximum 

Minimum 


Malvern 

Mammoth  Spg.. 


Warren i  Maximum 

I  Minimum 

Wilson (Maximum 

(  Minimum 

Wynne (Maximum 

I  Minimum 


61 
40 
45 
26 
47 
36 
54 
38 
42 
35J 
54 
40 
54 
33 
47 
23 
63 
38 
56 
46 

'50 
35 
61 
38 
63 
40 
56 

■36 
45 
19 
70 

'44 
49 
36 
60 
39 
4 
42 
52 
39 
52 
39 
50 
3'2 
60 
39 
54 
37 
70 
43 
50 
S3 
51 
36 
49 
43 
44 
36 
51 
40 
66 
44 
56 
35 
55 
32 
491 
35 
61 
40 
5'/ 
31 
50 
39 
55 
38 
53 
31 
58 
86 
59 
42 
63 
26 
.54 
37 
49 
.32 
70 
40 
60 
43 
65 
40 
52 

60 


70 

48 

61 

40 

63 

;46 

62 

i43 

'  57 

<4ili 

.  7Z 

I  46 

61 

15 

58 

40 

77 

47 

72 

,49 

-64 

45 

48 

40 

64 

44 

■  74 

■  40 

58 

42 

7!i 

47 


72 

57 

(74 

,43 

68 

57 

73 

c46 

,  74 

-.Wj 

|74 

•  50 

"76 

51 

80 

43 

78 

49 

75 

48 
72 
45 
78 
47 
81 
58 
66 
48 
.79 
60 
651'-- .  79 
53 
C8 
58 
74 
52 
67 
56 
77 
52 
75 
50 


47 
65 
41 
66 
45 
61 
40 
63 
43 
62 
45 
77 
48 
72 
47 
78 
47 
56. 
42 
66 
43 
63 
46 
55 
42 
62 
43 

.  77 
47 
72 
47 
62 
35 
61 
46 
70 
44 
54 
39 
65 
46 
64 
44 
74 
47 
63 
43 
,61 
44 
65 

(.27 
76 
48 
60 
.37 
81 
4 

76 
46 

-(75 
48 
68 

..51 
.62 


;i8   40 
52 1  66 


74 
,60 
,76, 
53 
70 
58 
75 
.  6i 
,  79 

■.  7.7, 
53 
79 
61 
77 
45 
75 
53 
73 
58 

-77 
52 
79 
49 

.79 
53 
78 
54 
70 
47 
7Q 

.55 
77 
57 
70 

.69 
74 
58 
70 
56 
74 
51 

.  77 
51 
72 

..54 
74 
53 

..79 
54 
77 
56, 

52 
.74 
67 
68 
54 
74 
56 
74 
57 
73 
.  51 

r 

53 
78 


54 

71 

56 
64 

54 

65 

59 

74 

43 

54 

70 

75 

56 

55 

73 

75 

45 

,50 

73 

76 

58 

48 

76 

V 

47 

55 

75 

79 

52 

-.62 

75 

76 

45 

54 

81 

77 

56 

64 

74 

75 

43 

:  55 

85 

1,81 

58 

55 

77 

74 

49 

55 

.82 

,  83 

61 

56 

68 

73 

58 

57 

74 

78 

45 

49 

,76 

77 

52 

60 

76 

77 

4) 

54 

80 

78 

64 

56 

72 

74 

47 

48 

78 

75 

61 

57 

74 

78 

49 

55 

74 

77 

53 

55 

,51 
,70 

63 
,70 

56 

>V 

,'  t,3 

-60 
79 
60 
72 
47 
75 
64 
68 
60 
69 
58 
78 
61 
76 
64 
76 
61 
71 

,67 

I  74 
80 
72 
62 
73 
59 
73 
60 
72 
56 
87 
5' 
71 
53 
70 

,60 
67 
.67 
76 
65 
70 
61 
70 
55 
68 
61 
66 
57 
70 
57 
73 
'60 
70 
bb 
73 
56 
71 
6} 
61 
59 
73 
59 
65 
59 
71 
56 
67 
62 
71 
60 
72 
43 
75 
54 
72 
61 
73 
58 
79 
63 
69 
60 
76 
61 
73 
58 
70 
60 
71 
69 
75 
63 
70 
60 
65 
60 
73 
61 
69 
59 
70| 
60 


70f  64 

,59   ;4l 


.63 

,55 
61 
38 

,65 
55 
65 
56 
68 
64 
69 
57 
68 
44 
63 
60 
65 
59 
66 
57 
78 

.53 
65 
48 
70 
68 
66 

,48 
72 
55 
67 
56 
67 
46 
65 
48 
66 
46 
69 
49 
69 
69 
64 
58 
65 
59 
77 
58 
65 
66 
66 
58 
63 
48 
60 
39 
67 
52 
71 
59 
67 

■  59 
70 
49 
70 
44 
62 
40 
70 
61 
63 
56 
66 
56 
64 
53 
67 
6i5 
68 

.-88 
65 
55 
67 
S!6 
68 
54 
74 
60 
63 
49 
73 
60 
58 
48 
65 
55 
64 
41 
69 
54 
66 
55 
63 
5'J 
72 

,■61 
64 
63 
65 
55 


62 
,29 
64 
37 
62 

,3,7 
72 
54 
6S 
42 

-82 
39 
67 
31 
63 
44 
66 
42 
'63 

^37 
68 
32 

,  60 
40 

;  60 

4ai 

6i 

.28 
62 
50 
63 
39 
67 
37 

■60i|. 
42 
68 


27 
I' 60 
43, 
6? 
42 
65 
«. 
70 
57 
67 
3« 
59 
iii 
61 
42 

61 

35 
61 

6? 

17 

64 

4(1 

f,2 

28 

70 

43 

,64 

40 

.67 

,52 

64 

40 

61 

40 

65 

32 

62 

•>7 

,62 

40 

.63 

!-38 

,  60 

.43 

r64 

I  34 

69 

50 

•64 

.,42 

,  72 

43 

68 

34 

60 

39 

,.  60 

',50 

63 

41 

61 

43 

62 

•,  30 

62 

45 

66 

"  37 

61 

40 


45 
'66 
SO 
48 
33 
64 
38, 
64 
37 
66 
41 
68 --.61 


68 
33 
70 

'47 

.70 
47 

'67 
89 
63 

■47 
58 
36 
5' 
38 
63 
50 
711 
43 
69 
43 
64 

■  42 
62 
40 
66 
44 
66 
46 
57 
37 
65 
43 
69 
44 
7i 
43 
61 
34 
65 
50 
43 
41 
68 
30 
6' 
43 
65 
40 
69 
38 
64 
40 
60 
42 
67 
40 
72 
47 
65 
35 
66 
49 
70 
44 
72 
48 

.60 
.58 
66 
42 
66 
40 
66 

,,.43 
75 

,  46 
65 
34 
68 

■>u 

'40 
66 

44 


59 
36 
37 
'29 
38 
19 
39 
27 
39 
31 
42 
31 


-4.4—42 


41 
39 
36 

58 
44 
64 
46 
«1 
40 
56 
36 
63 
42 
58 
43 
145 
27 
66 
45 
60' 
41 
39 
24 
47 
31 
37 
24 
50 
28 
60 
41 
58 
43 
65 
42 
51 
40 
54 
37 
54 
42 
49 
37 
38 
21 
57 
35 

U 

63 
42 
56 
HI 
61 
43 
34 
33 
61 
37 
61 
39 
64 
4) 
■63 
41 
57 
39 
63 
41 
60 
36 
59 
43 
•57 
•87 
63 
46 
62 
43 
77 
43 
38 
26 
59 
40 
57 
33 
60 
39 
65 
45 
48 
36 
64 
44 
'■'54 
40 
62 
41 


43 
36 

|i 

42 

33 

52 

37 

38 

29 

40 

35 

37 

31 

31 

20 

37 

27 

55 

31 

46 

34 

41 

25 

45 

34 

43 

30 

59 

S2 

40 

31 

62 

30 

42 

'  34 
41 
•30 
44 
32 
50 
30 
47 
34 
42 
28 
64 
34 

■  48 
34 
70 
35 
39 
21 
40 

'44 

•  30 
54 
30 
50 
38 
36 

,  ^7 
51 
35 

''44 
32 
45 
32 


48 
'39 
47 
25 
66 
40 
46 
37 
46 
41 
49 
39 
48 
41 
54 
35 
50 
85 
48 
38 
46 
88 
59 
46 
48 
39 
60 
41 
63 
35 
49 
41' 
,47 

tl 
41 
51' 
4l 
56 
39 
5i 
39 
48 
42 
49 
40 
46 
38 
65 

^^! 

39 
66 
3'7 
46 


33 

48 

% 
4(5 
47 
38 
fA 
39 
48 
42 
fi6 
f2 

,<^ 
23 

il 
38 
'"47 
38 

% 

■  16 
39 
45 
33 
52 
38 

"47 

lil 

39 

52 

42 

62 

...40 

-51 

'■40 

58 

41 

46 

,'38 

'    5(1 

|.'^' 
'■  62 

38 

46 

39 
.   43 

37 

■  49 
40 

•"'45 
3' 

43]     45 
26      32 


64 
45 
61 
40 
65 
44 

'61 
43 

'6« 
45 

'68 

'45 

'691 
46 
67 
42 
65 

,43 
64 
45 
62 
45 
66 
48 
64 
37 
63 
48 
53 
42 
67 
49 
63 
46 
58 
43 
63 

6 

44 

71 

42 

59 

48 

66 

46 

68 

4S 

66 

42 

62 

39 

68 

45 

61 

44 

57 

41 

61 

44 

66 

47 

64 

45 

i 
71 
48 
6: 
4' 
49 
33 
61 
,43 
62 
45 
'68 
46 
57 

-n 
45 

67 

47 
56 
44 
'69 
50 
£6 
"60 
69 
47 
58 
44 
58 
44 

65 

'  40 
6 
43 
..65 
37 

'  65 
48 
54 
40 
44 
31 


69 
41 
67 

'40 
49 

'37 

■62 

•88 
79 

'50 

'89 

'46 
70 
49 
64 

39 
73 

,47 
70 

45 

£6 
43 
76 
41 
65 
46 
74 

48 
55 

,31 

'75 
60 
76 
49 
64 
39)' 
63 
41 
68 
32 
63 
42 
71 
49 
72 
46 
70 
46 
75 
51 
67 
50 
71 
61 
6$ 
46 
68 
42 
66 
43 
73 
47 
71 
43 
62 
39 
72 
47 
71 
46 
64 
42 
66 
42 
64 
^46 
■*0 
36 
70 
48 
57 
61 
62 
39 
73 
49 
67 
45 
75 
60 
71 
49 
76 

-60 
64 

'  36 
66 
41 

fo 

61 
'  46 

77 
44 
64 
41 
72 
52 
'  561 
41 
70 
35 


48 

71 

37 

77 

43 

70 

3' 

71 

32 

76 

47 

78 

48 

76 

42 

79 

63 

74 

44 

74 

48 

75 

5(t 

66 

42 

73 

41 

78 

60 

77 

43 

71 

36 

75 

50 

78 

46 

6*2 

48 

75 

40 

74 

44 

r? 

"35 
76 
41 
71 
48 
79 
40 
80 
48 
71 
39 
79 

'•50 
79 
46 
80 
50 
73 
32 
74 
43 
71 
•57 

'78 
42 

■82 
49 
73 
42 
78 
50 

■  73 

.46 
75 
47 


77  i  '81 


■89 
^76 

48 

74 

85 

78 

47 

77   80 

49   63 


681  57 


53:  55 
801  73 


66 
27 
48 
25 
41 
16 
45 
23 
39 
26 
44 
24 
46 
•28 
48 
24 
49 
34 
63 
25 
49 
26 
66 
30 
47 
25 
46 
30 
46 
9 

60t' 
34 
48 
29 
46 
14 
43 
26 
89 
15 
44 
10 
43 
31 
49 
31 
47 
27 
75 
45 
43 
25 
46 
•29 
46 
27 
46 
15 
16 
20 
50 
33 
56 
2» 
47 
22 
43 
29 
,45 
26 
7,1 
26 
46 
23 
^6 
26 
47 
'.21 
44 

,185 
-69 
35 
41 
■"■ii 

,47 
29 
49 
25 
45 
33 
60 

.30 
60 

,  30 

■  48 
15 
47 

.,■25 
45 
36 
43 
■20 
51 
,  '2(1 
43 
23 
46 
31 
41 

-  26 
43 
27 


60 
31 
55 
25 
49 
20 
56 
30 
50 
80 
55 
•27 
56 
39 
55 
24 
59 
32 
60 
30 
64 
32 
64 
29 
56 
32 
68 
38 
49 
16 
60 
34 
55 
35 
53 
21 
53 
30 
46 
20 
55 
22 
66 
39 
61 
31 
57 
29 
61 
29 
55 
33 
55 
31 
54 
36 
42 
•24 
53 
29 
57 
37 
39 
30 
54 
28 
67 
34 
56 
35 
42 
20 
56 
26 
55 
33 
59 
22 
56 
■^' 
36 
i'il 
-68 
26 
60 
35 
66 
80 

40 
68 
34 
60 
34 
52 
21 
55 
32 
54 
82 
57 
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WThermometen  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occuri. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
RUK^liSRS  SECTIOI^ 


HA.R"VE"5r  S.  COIiB,  Mateorologist 


V,)L.  XXXII 


Little  Rock,  Ark.,   March,  1927         No.  3 


GENERAI.  SUMMAEY 

The  outstanding  features  of  the  weather  in  Arkansas  during 
March  were  the  positivp  precipitation  and  temperature  depar- 
tures, the  uneven  distribution  of  precipitation,  tornadoes  the 
17th  and  !8th,  and  the  flooded  condition  of  the  lowlands  in  the 
lower  Arkan.?as  and  White  river  valleys. 

The  month  opened  unseasonably  cold  with  snow,  sleet,  and 
glaze  in  northern  and  central  counties  and  cold  rain  in  the  south- 
ern. From  the  6th  to  the  12th  and  from  the  14th  to  the  20th 
temperatures  were  normal  or  above,  departures  of  15°  to  20°  oc- 
curring from  the  16th  to  the  20th  at  numerous  stations.  Fre- 
quent showers  kept  the  soil  too  wet  for  farm  work  to  progress 
rapidly  and  at  the  close  of  the  month  far  leas  than  the  usual  a- 
mount  of  land  had  been  prepared  for  planting.  Wheat,  oats, 
and  meadows  made  satisfactory  progress  during  the  month. 
Fruit  and  tender  vegetables  were  damaged  by  frost  on  the  22d. 

The  flooded  condition  of  the  eastern  lowlands  which  pre- 
v.iiU'd  during  February  was  only  partially  relieved  in  March, 
'i'he  Arkansas  remained  above  flood  stage  at  Yancopin  during 
the  entire  month  :ind  the  Mississippi  was  above  fiood  stage  at 
Helena  after  the  20th.  The  smaller  ;4ream^  of  the  State  were 
at  or  near  flood  stages  at  different  times  during  the  month.  In 
thes''  lowlands  practically  no  farm  work  was  done. 

During  thp  early  evpning  of  the  17th  and  18th  tornadoes  oc- 
curred in  Arkansas.  The  one  on  the  17th  started  near  Delight, 
Tike  County,  and  moved  northeastward  to  the  Pulaski  County 
line  near  Coliegeville,  killing  12  people,  injuring  25  or  more, 
and  doing  considerable  property  damage,  most  of  the  loss  being 
in  Saline  County.  The  storm  on  the  18th  started  at  Swain 
INIountain,  eight  miles  south  of  Eureka  Springs,  Carroll  County, 
and  moved  northeast  to  Green  Forest,  then  southeast  to  Coin 
and  northeast  to  Denver.  This  storm  killed  24  people,  injured 
100  or  more,  (iemojished  50  homes,  and  partially  wrecked  150  or 
more,  the  propertj'  damage  being  estimated  at  $500,000.  w.c.H 
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TEMPEKATUEE 

The  mean  temperature  for  March,  as  determined  from  the 
records  of  57  stations,  was  53.5°  which  is  0.8°  above  normal. 
The  highest  monthly  mean  was  59.7°  at  Huttig  and  Magnolia, 
the  least,  47.4°  at  Dutton,  a  difference  of  12°  between  the 
northwestern  and  the  southern  bord*^r  counties.  The  highest 
temperature  recorded  was  87°  at  several  stations  on  the  19th 
and  later  dates.     The  lowest  was  5'  at  Dutton  on  the  3d. 
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PKSCIPITATXON 

The  .average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  records  of  83  stations,  was  7.20  inches  which  is  2.46  inches 
above  normal.  Nine  stations  for  which  normals  have  been 
computed  shovv-ed  negative  departitres,  positive  at  all  others. 
Amounts  were  fairly  well  distributed  throughout  the  month, 
the  monthly  totals  ranging  from  2.65  inches  at  Magnolia  to 
15.70  inches  at  Yancopin.  Sleet  or  glaze  was  reported  at  nu- 
merous stations  on  the  1st  and  an  appreciable  amount  of  snow 
was  measured  at  21  stations,  averaging  2.4  inches.  The  great- 
est precipitation  measured  in  24  consecutive  hours  was  9.00 
inches  at  Huttig  on  the  11th.  The  average  number  of  days 
with  0.1  inch  or  more  was  12. 


MISCELiLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  iiuml)er  of  stations  reportingr) 
TnuNDERST0EMs:-2(l,  1;  5th,  4;  6th.  7;  7th,  17;  8th,  3;  10th,    1;    Hth' 
31;  12th,  11;  14th,  1;  15th,  2;  16th,  7;  17th,  27;]8th. 
22;  19th,  12;  20lh,  18;  21st,  1;  2.3d,   11;  24th,  1  ;2()th, 
8;  27th,  6;  28th,  9;  29tli,  20;  30th,  17;  3Lst,  26. 
Killing  Frost  or  Fkeezixg  TE.MPERATCRK:Most  sections  22d    and  earlier 

dates. 
Solar  HALos:~3d,  1;  5th,  ];  lOfch,  1. 
Sleet— GLAZE—Numerons  stations  1st,  18th,  21.st. 

Heavy  Hail --Scattered  localities.  Delight,  Pike  County,  to  Coliegeville, 
Pulaski  County,  ]7tli;  Bee  Branch,  Rogers,  Subiaco,  18th, 
Carroll  County,  18th ;  Osceola,  29th. 
Dense  Fog: 12th,  1. 

MISCELiLANEOTTS  DATA 
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Corrections  February,  I9S7 

Camden,  date  of  highest  temperature  should  be  16th. 
Dumas,  date  ot  higrhest  temperature  should  be  16th. 
Hope,  precipitation  17th  should  be   T.  .total  6.02,  departure  +2.03. 
0.01  or  more  should  be  7.    Prevailing  wind  direction  sliould  be  S. 
Huttig,  number  days  clear  sliould  be  11,  cloudy  10. 
Mammoth  Spring,  total  snowfall  should  be  6.3  inches. 
Marshall,  clear  days  should  be  8,  cloudy  10. 
Risou,  mean  temperature  should  be  58.2,  departure  +13.8. 


Number  days 


'.^*^ 


10 


CLIMATOLOaiCAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


MAHrif,    192/ 


Climatologrical  Data  for  March,   1927 
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Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery . . 

Little  River-.. 

Mississippi  — 

Cross 

Desha 

and  Kxtremes 


700 

250 

145 

700 

'J77 

700 
1303 

259 

252 

465 

205 

361 

158 

470 

200 

516 

1250 

309 

293 
190 
327 
330 
162 

1690 
270 
229 

1465 

1451 
457 

2240 
260 
200 
675 

1250 

1052 
193 
445 
377 
600 
176 
275 
750 
345 
182 
166 
357 

2100 
775 
315 
277 
600 
236 
229 

107(1 

1185 
347 
800 
660 
231 
800 
240 
450 
196 

1500 
216 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
2.50 
167 


32 

31 

43 

5 

28 

35 

22 

25 
2 

13 

40 

23 

42 

28 

23 
6 
1 

44 

34 
4 

11 

41 

21 

24 

26 

20 

27 

40 

46 
3 

41 

16 
4 

30 

26 

55 
9 

56 

36 

20 
2 
I 

32 

33 
4 
48 
2 

29 
8 

40 

22 

15 

22 

13 

39 

6 

13 

28 

43 

1 

29 

31 

11 

5 

40 

34 

21 

39 

21 

26 

36 

18 

20 

3 

40 

30 

41 

3 

8 

33 

3 

23 

2 

19 

3 


55.4  1+0.4 


49.8 
51.6 
48.8 


2.4 
-1.0 
+1.5 


53.8' 
54.2 
54.0 
50.2 
54.8 
55.4 


53-8 
52.9 


53.8 
55.1 
47.4 
57.8 
54.6 
50.6 
49.6 
52.8 


2.2 
-1.6 
+2.3 
-1.2 
-1.6 


0.0 

+1.7 


79   J9 


+  1.4 
--2.3 
-0-7 
+  1.4 
-0-6 
-0.4 
-0  3 
+0.2 


50- 0 
51.5'' 
54.2 


+0-4 


56.6 
51.8' 
59.4 


52-8 
57-8 

54.6 

47.6 

51.4 

59.4 

55-0 

51.4 

55.0 

51.2 

51.2 

52.8 

64  4 

54.0" 

53.6 

54-2 


0.0 

+0.6 

+i-'6' 


52-8 
53.6 


56.0 
52.0 
67.2 
54.4 


+6.2 


1.4 
-2.5 
+  1.0 


-1.0 


+0  9 

0.7 

+0.2 


19 
19 
19 
19 
19 
ISt 


25 


25 
22 


19 

1st 

19 
19 
19 
19 
19 
19 


—2.4 
+  0.2 


+3.4 
+  0.4 
+  1.6 


-2.0 
+0.2 


+  1.2 
+0.4 
-1.6 
-1.6 


56.8 
50.4 
53.0 


+1.8 

+  1.0 

0-0 


53-9 
54.4 
67.3 
51.6 


55.8 


53.6 
53.9 


53.5 


0-1 
+0.8 
+0.5 


18t 

lot 

31 


7 
19 

19 

19 

19 

18t 

19 

19 

19 

18 

19 

19 

19 

19 

18 

31 

19 

19 


14 

11" 

25 


36 


3.  64|— 1-62 


41 

38 
38 


38 
34 


-0.3 


+2.3 


+0.8 


87 


19 
19 
19 

18t 


19 
19 

19 
18t 


24 
25 

26 

16 

20 

29 

22 

20 

26 

23 

12 

23 

26 

22  = 

18 

24 

22 

28  > 


44 
43" 
36 


7.23 
1169 
7.04 
8.  D'j 
7.53 
6.08 
7.70 
9.34 
5.86 
10 .93 
5.56 
6.62 
6.59 
11.98 
9.64 
4,04 
5.74 
7.42 
6.34 
4, 25 
4.06 
14.04 
6,  12 
7.35 
8.41 
6.84 
4.40 
2.93 
5.26 
8.84 
7.55 
4.41 
4.5; 
4  9 
13.38 
7.22 
4.70 
6.61 


+2. 13 
+6.  27 


-<-4.47 
+2.35 
+  2.26 
+3. 


+2.44 
+4.96 
+  1.99 
+  1.35 
+  1.52 
+  6-69 


25 
22 
26 
15 


19+ 


26 


33 

3b 

35 

38 

32 

41 

39 

39 

44 

30 

38 

37 

38 

39« 

46 

36 

35 
35' 


+1.06 
+2.72 

-0.06 
-0  40 
+8.19 
+0.  72 
+2.91 
+3.12 
+2.92 
+  0.32 
-0.69 

+4^27 
+  1.82 

+0.85 
+1.80 
+  7.20 


-0  60 
+  1.23 
13-921+8.25 

8.83 

5.  7u| 

5.  MI  +  0.23 
4.49—0-90 


6-89 
6.71 
8.86 
2.65 
10. 67 
3.6' 
1.41 
8.91 
6.75 
4.25 
3.  13 
2.97 
7.93 
6-52 
6.30 
7.69 


40 
33 
37 
36 


35 
43 
37 


45 


+ 1 .95 

+5.09 

+  5-' 42 
+1.19 
+5.  73 
+3.90 
+2.60 
-0.72 


+  1.64 
4  3. 12 
+  1.63 

-2.' 2: 

-0.29 

-F2.'53 
+2.71 
+  4.82 
+2.  34 
-r4.  79 
+3.  60 
+  1.47 
+  1.21 
+  2.07 


6.32 
4.53 
8.04 
7.36 
10.08 
6  9.= 
9.91 

8.  91 
5.06 
4  ,26 
6.86 
7.52 
9  36 
8.03 
4.56 
7.62 
4.02 
8.63 
8-66 

9.  ('2 
10.15  . 
10.88 +5.88 
15  7( 

7.24  +2.50 


+3..'i8l 
+  5.22' 
+  0.37 


+  3.05 
+4.' 83 


1.57 

2.20 
2.96 
2.46 
3.36 
3.00 
1.40 
2.65 
2.14 
3.19 
2.50 

1-86 
1-81 
2.90 
2.75 
3.80 

1.60 

1.02 

2,44 

1.05 

1.16 

1.03 

6.  58 

1.36 

2.00 

4.28 

2.00 

1,06 

1.25 

1,59 

3,70 

1.98 

1.06 

1.30 

1.16 

5.80 

2.69 

2.27 
i 

9.06  I 

3.48 

2.40 

1.50 
2.77 

2'b3 
1.79 
5.21 
1.02 
3.85 
1.02 
4.86 
2.55 
2.02 
1.48 
0  65 
0.65 
2.86 
1.81 
1.39 
1.15 

2.'i6 
1.30 
2.00 
2,50 
3.  31 
2.17 
2,64 
2.  25 
1,51 
0.93 
2.60 
1,67 
2.67 
2,90 
1,70 
1,50 
1.73 
5  65 
2.21 
2. 60 
3,80 
2,45 
7.30 
9.00 


=.  i 


0-0 

0.0 

0.0 

0,0 

5,5 

0.0 

3.2 

3.0 

2,5 

0.0 

0.0 

5.0 

0.0 

T, 

'I'. 

0.0 

0.0 

0.0 

3,1 

T. 

10 

0.0 

0.0 

0.5 

0,0 

0.0 

3,5 

0.0 

T. 

T. 

0-0 

0.0 

5.0 

0.0 

5.0 

0.0 

1.0 

■    T. 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

T. 

0  0 

h.h 

(1.4 
0.5 
0.0 

u.o 

T, 
0,0 
0,3 
5.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0-0 
0.0 
0  0 
0.4 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 

to 

0.0 
0.0 
D.O 
0.0 
2.5 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 

I    0,0 

0.0 
T. 
0.0 
0.0 

I     2.4 

) 


12 
11 
14 
5 

16 
12 

9 

6 
17 
10 
13 
16 

9 
13 

7 

7 

12 
14 
13 
14 

13 

9 

If, 

U 

9 

12 

14 

16 

10 

13 

8 

11 

16 

13 

8 

13 

10 

6 

8 

8 

14 

14 

16 

12 


8 
13 
13 
10 
17 

9 
13 
13 
16" 
13 
11 

8 
U 

9 

9 

9 

11 

15 

20 

9 

8 

10 
7 

11" 

.9 

13 

12 

13 

10 

15 

10 

13 

11 

13 

12 

10 
0 

13 

5' 
10 

9 
11 
22 
16 

'9 
16 
11 
8 
14 
15 
17 
12 
12 
13 
10 
12" 
10 
6 
11 
10 
111" 
12 
14 
14 
12 
9 
10 
12 
13 
10 
12 
9 
12 
13 
16 
12 
12 
II) 
13 
13 
10 
19 
13 
10 
12 


9 
5 
5 
9 
1 
9 
12 
1 

5" 

9 

10 

15 

4 

6 

3 

11 

10 

6 

2 

3 

14 

18 

12 

9* 

5 

6 
10 
12 

6 

7 

3 

1 
11 
11 

9 

0 
U 

3 

7' 
11 

2 

6 

1 

3 

8 
8 
8 
9 
5 
6 
8 


14 
13 
13 
12 
13 
13 

6 
17 

8" 

9 
10 

8 
16 
16 
19 
11 
10 
10 

9 
19 

9 

3 
12 

10' 

17 

11 
9 
6 

15 
9 

1» 

17 
9 
7 

10 

21 

11 

15 

11' 

10 

20 

14 

13 

13 

14 

7 
12 
14 
12 
10 

6 
11 
11 
U 
11 

13 
2 
15 
15 
8" 
13 
8 
11 
17 
11 
19 
15 
12 
11 
15 
21 
15 
8 
13 
17 
II) 
■17 
13 
17 
17 
9 
15 
20 
12 


se. 

sw. 

w. 

se. 

s. 

s. 

sw. 

s. 


ne. 
sw. 


G.  C.  Thrash 

F,   J.  Carpenter 

Carl  R.  Cutting 

J,   D,    Reeves 

Mrs    Lelia  1,  Tetcr 

J.  K.  Scanlan, 

U.   S.   Weather  Bureau 

Vernon  C.   Howe- 

J,  M.Brooks 

F.  H.  Randolph 
R    J.   Torr.v 
W.J,   Coiip 

A,   B.  Quarterman 
,)ohn  C.  Floyd 
,1.    W.   Bisliop 
X.   L,  Stephens 
Otto  Parker 
E.  K.  Conlrey, 
WinfredD.  Folk 
J.  O.   Yingliiig 
C-  P.  Jivans 

G.  N.  Goodier,  Jr. 
Ben  Jolin^ou, 

J.    M.    Kioketts. 
J.  J.   Babb 
Dr.  R,   H.    Hardin 
Geo.   W.    Nichoalds 
University  of  Arkan.sas 
U.  S.   Weather  Bureau 
J,  R.  Mc  Cuiston 
T .  J  .  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.   Battenfield 
A .  F.  Stevens 
G.  L.   Wright 
James  A.   Burnett 
Geo.   W-    Baker 
N.  P.  O"  Neai 
P.   P.   Patraw 
J.  L.  Collftt 
H.  D.  Sanderson 
George  Casey 
Benedictine   Sisters 
J.  A.  Lowderback 
G.   B.  Lambert  Cc. 
U.   S.   Weather  Bureau 
I.  C.  Sutton 
H-  G.  Lenhardt 
State   Agri.    Sclioo! 
Mrs-   W.  L.    Matthfws 
E.  C.  Bellamy 
C-  N-   Houok 
Charles  Wiilton 

A.  .1.  Park 

E.   VV.   St    John 
ohn  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A.   Whittington 
A.  C.  Wilkerson 
Arthur  W.  Hartman 
June  Thoma.son 
Isham  Burrow 
W.   K.   Baker 
W.    W.   Wood 
Miss  Tlierpsa  Schen 
Benedicitine  Sisters 
W.   E.   Kdraifton 

C.  D.   Callioun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs.  M.  V.  Tisdal 
Carl  A.  Starck 

J.  T.   Bell. 

Miss  Grace  Field 

S.  C.  Story 

Adam  l'   Buerkle 

New  Subiafo  .\bbev 

H     S.   Brashear 

Edward  E.  Holmes 

Dr.   (Micvci  Bevill 

W     I,.  Shide 

J.  R.   Hud,  leston 

Nail!  i>'  <'>.   Sciiirmer 

M.  W.  H.  Collins 

K.  O.   Allen 

VV.   K.    iiarlon 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  isi  section  means-  T.  I  ess  i  Inii j  0.01 
Inch  rain  or  melted  snow.  ttReceived  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •,''.'.  indicatenumberof  days  missing.  tAIso  on  other  dates  "Post 
office     addresses    as    follows:-         Liithervillp    R  .F,T).  No   1,  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  Ark.  ;  Dam  No     1,  Judsonia.  Ark. 


Daily  River  Stag-es  for  March, 

1927 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

I 

2 

3 

4 

6        6 

7        S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24 

25 

26 

27 

28      29 

30 

31 

Fort  Smith  

Arkansas  - .. . 

22 

7  ■' 

8  0 

9.21  9  2 

8  8 

8,7)  8,6 

8.4 

8.2  11.1  11.7  10,8|10.0(  9.7 

9.0    8.9 

9.0111.  2114.  51 14.  7  15.  3|  In,  81 19.  4|18. 7 

17.0115.0  12.3  in.7i  9  8    9.2|  9.6 

Dardanelle 

do 

20 

6  9 

5  5 

6  0 

6  7 

7  0 

fi  9 

6  fi 

6  8 

6,9    6,6    7,8 

9.7|  9.6    8.5 

8.0    7.5 

7.2!l2,  1  13,9ll4.  1  1:?,  6:13.5 

15.116.6 

16.n!l4,6  1..',  8  10,81  9  2    8.4    7.6 

Little  Kock... 

do  ...... 

23 

4  n 

4  1 

4  3 

4.6 

6  1 

6  0 

0,3 

6.7 

6.8    6.7    6.4 

6.6    9.1    9.6 

8.5    7,8 

7.0|  6.8ll2.2'l4.7  I5.0il5.5 

15.3:16.7 

17.5  ir,.8  15.3  13.6111  .51  9.5    8.1 

Pine  Bluff 

do...... 

25 

8  5 

8  4 

8  7 

8.9!  9,1 

9,6 

10.2 

11.9 

11.9  11.9  11.6  11.512  0il3,9 

13  9  13. 1 

12.  i1i1.H';U.7!17.2  18.7119.1 

1S.8!19.  1 

20.3  20.6  19.5  1,1.  ,  ir.O  14.9  13.6 

Yanoopin 

do 

29 

34  8 

34.2 

33  7 

33,3:33.0 

32,  7 

32, 5 

n  7 

32.9  33.0  3:!,0  33,7;3l.o!34,2 

34,  5  34  .6 

34. 6134.631  6.14.8:35,4135,7 

3fi.0;W  i 

.16  s  :i7. .'  37.  7  38.  2  :'.h  S  39. 2|:H9.  r> 

I>»avill8- 

i'etit  Jean  — 

20 

5.1 

5.8 

6.3 

6.  3 

6.2 

6.1 

6.1 

6.5 

6,5 

6.3 

6.1 

6.5 

6.5 

6.4 

0.4 

6.3 

7.0 

18.0 

21.  1 

24.1 

22.5 

21.0 

19.9 

1^2 

12.6            -      ■                      -  -        - 

11.2 

in.b 

I  9.4'  9.4 

0.9 

0, 1 

March,    191' 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


11 


i')o.ily  River  Stages  Coatinued 


Rivers 


iKlood 


6 


10      U      12      13      14      15 


18      19 


20 


21      22      23 


24 


ilico  Rock.   . . 

ite.svillo 

ewport 

\m  No.    1  .  . . . 

eorgetowu 

lareuilon 

ilbert   

Druiug  

lack  Rock    ... 

atterson    

rkadelphia 

amileii   

Ill  ton 

Driiisrbaiik  ... 
'hitecliff-;  ... 
[arked    Tree.. 

'eloiii  

rxaiKas  Oit.v. 


Wliite 

...do 

...do 

Little  Red.. 

Wliite 

....do 

Buffalo.   .. 

Black 

....do 

Cache    

Oiiaoliita.  .  ■ 

...do 

Red 

...do 

Little    

St.  Francis 
Mississippi. 
.     do 


18 

a.  ti    :i.7    3.3, 

ja 

'.i,:li  i).  4'   9.0' 

2() 

9  7i  9  4    9.0 

2.0!  2.4|  2  2 

22 

If),  tj!  15.8  \y.'> 

30 

2,).8;2')..3  25.2! 

311 

5.0 

5.0    5.0 

II 

9.2 

9.0i  8.9 

11 

7.4 

7.21  7.0 

9 

7.7 

7.9'   7.9 

IS 

5.0]  4.0;  3.5 

30 

1 1 .  2  18. 3  23. 0 

28 

14.4120.5  21.2 

37 

14.6  16.6  23.6 

2S 

11.0  19  5  2'/.0 

17 

14.5  14.  1<13.7 

44 

40.6  40.1  39.8 

48 

48-3 

17.8  47.2 

3.2  3  7 
8  9  9.3i 
8.6  8.1 
2.0  1.8 
11.6  14.0 
21.9  24.5 
5.0    o.0\ 


8.8 
6.8 
7.9' 
3.5 


24.  5  25.01 
25.1  24. 3| 

27.1  27.0 
22.  U  19.9 

13.2  12.7 
39. 6  39. 5 
46.  7  46.  ■> 


3.5| 
9.0 
8.1 
1.6 
13. 3 
21.1 
5.0 
b.h 
6.3 
7.6 
2.0 
2a.  0 
23 

25.0 
19. 0 
12.7 
39.5 
45.7 


3.41 

9.4 

7.9| 

1.41 

13.1 

23  9l 

o.Ol 

8.6 

5.9 

7.3 

3.4 

24. 2  j 

21.3 

23.  Oi 

17.9 

112.51 

139.  8' 

145.4 


3.21  4.8| 
9.4  9.  6| 
8.3  8.3 
2.01  6.0l 
13.  51  Li.  8 
24. 5  24. 4 


6.2 
8.6 
5.7 
7.0 

18.6 

23.1 

22 

22.8 

22, 

[12 

40.4 


6.1 
8.5| 
5.7i 
6.9 
15.0 
26. 0! 
24.2 
22.3 
25.1 
12. 5 
40.9 


5.01  5.4 
10.9il0.9 
8:  91  9.7 
5.0  5.2 
14.oll4.2 
24.  3'|24.2 
6-0  6.0 
8.0    8.6 


5.6 
6.9 
9.0 
29-5 
24.9 
23, 
26.3 
12.5 
41.1 


5.8,  6.6 

12.5  12.5 

10.4113.6 

5.0112.0 

14.8,16.0 

24.4,24." 

7.2    7.0 

8.8ll0.  3 

7.31  9.8 

7.  li   7.3 

8.01  S.6 

35.0  34.8 

24.0  23.4123 

24. 1.24.  1  24 

25.9  25.0:24.4  23 

12.4  ]2.7|13.8  14 

41.3  41. 942. 3  42 


5.6 
6.9 
6, 
32. 6 
24. 1 
24 


6.2 

12.6 
14.7 

8.2 
17.5 
24.9 

6.7 
12.0 
10.4 

7.9 

5.5 


6.2 
12.3 
14.7 

6.0 
17.7 
25.0 

6.6 
12.2 
10.4 

82 

4.7 


5.9 
12.2 
14.0 

5.0 
17.8' 


9  33. 1  32.  1 


3 
5 
1 
4 
45.3115.3  45.3  45  4'45.  8  46.2U6.5 


22.5 
24.2 
22.8 
14.1 
42.6 


22.2 
24.2 
21.2 
14.0 
,42.7 
46.8147.0 


25.1 
6  5 
12.2 
10.3 
8.4 
4.3 
30. 9 
21. 3 
24 


6.4112.6 

21.8  20.0 
15.  7  21.6 

7.2  26.0 

17.9  18.8 
25.2  25.5 


6.9 
12.3 
15,0 
8.6 
4,2 
29 

20.3 
23.4 
19. 4! 17. 9 
14.0',  13  9 
42.8143.0143.4 
47.2147.3147.4 


9.6 
12.4 
18.3 
8.8 
9.5 
27.5 
19.2 
22.  6 
18.1 
13.9 


12.5,11.9 

21.4120.5 

23.2:24.8 

37.0|27.6 

20  4I2I.3 

25.5125.8126.0 
8.21  7.8  7.0 
13.0  13.  4  13.5 
19.0  19  9  19.9 


12.6 
20. 2 
25.  5 
16.8 
21.9 


.9  9.0 
11.0  8.5 
26.2  26.8 
20.8  22.0 
22.0I22.8 
20.6123.8 
13.8ll4.1 
43.9144.5 
47.6I47.8 


9  3 
0 
27.4 


21.7,21 
23.1122 
23. 4 1 21 
14.8:15, 
45.2I45, 
48.2148 


10.6 
18.3 
25.7 
10.0 
22.6 
26.0 
0.4 
13 
19 

10.  u 
4.2 
25.9  24 
21.0  20 
22.4  21 
0|17.8  17 
.3  15.7  15 
.8  40.5147 
7I49.2I49 


25      26      27      28      29 


30      31 


7.7 
15.0 
24.5 

7.8 
22.9 
27.5 

5.9 


3  13. 
5  19, 
31 10, 
91  4 
o!21 
3|la.6 
7I20.5 

3115 

9  16. 1 
.  l!47.8 
.7I5O.2 


6.9 
13.8 
23.5 

7.6 

22.9 

27.9 

5.8 

13  0 
19.5 

10.5 
4.2 

19.9 

18  3 

19, 

13.9 

16.3 


3 1  0.9 
9  12.3 
5  21.6 


48.6  49. 
0O.9I5I, 


7.2 
22.6 
28.4 

5.9 
12.6 
19. 0 
10.2 

4.3 
17.0 
15.3 
17.8 

9.8 
16. 4 
49.9 
52 


6.1 
12.4 
20.9 

0.9 
22  3 
28.6 

8  4 
12.3 
18.5 
10.1 

4.8 
16.9 
14.3 
16.8 

8.3 
16.5 
50.5 
52.8 


7.0 
13.2 
20.3 

6.6 
22.1 
28.8 

7.3 
12.0 
17.9 
10.0 

4.3 
18.8 
14.0 
15.6 

9.1 
16-5 
50.8 
53.2 


Daily  Precipitation  for  March,   1S5:7 


Stations 


Draiiiage- 

liasin 


Day  ol  month 


13     14 


20     21 


22      23 


24  I  25 


26 


27 


28 


29      30 


...;ii! 


inity 

.rkadelphia 
.rkansas  City 

.riberi?   

ittlfsviUe  ... 
le"  Branch  . 
leiiton ville  ' 
Hack  Kock.  . 
llytheville... 
iooneville  ... 
tniilcloy  ... 
Jalico  Kock 
Janiden 
lenter  Point 
Uarendoi 

;iinton 

told  Springs  . ..  . 

Jonwa.v.^. 

horning  T Ill 

Jam  No.   1.  ..Ill 

;anville      III 

Jardaiielle    ...HI 

)nmi^  -...Ill 

)nlli)ii 

!1  Dorado    ....III 

Snglaiid     

r^ui'-lcii  springs 
Favo'tcville.  ..  . 
^orl  >:ii!ii  I.  *•*  . 
freeman  Sprgs.lll 

fnlton    lit 

4i>or(r''town     ..III 

Jilbert   HI 

{ravi^ne 

Karri'Jon 

Selena  ill 

Hisfden 

Horc 

Hot  Springs 

Huttia' 

index  ....  II 

Jessieville   

Tn,,..<bur., II 

Junction 

Little  flock  •* 

Lurton 

I.ithHrviUe    

Ma;.rnolia 

Malvern     11 

Maiiuiiotli  Spg.  il 

Marianna 

Marked  fr«e  .11 
Marsluill 

.Mem.... II 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida    

N.'wi.ort    I 

Oden 

Osceola 1 

Ozark 

Patterson      ...  I 

Pindall. 

Pine  Bluff    ....I 

Pocaliontas.   . 

Portland    

Prescolt     

Princeton     

Risou    

Hog.'ry        .     ... 

Searcy 

^pringliank    ... 

Story  

Stuttgart  

Subiaco 

Tpxarkana 

Thornberg 

Waidron 

W-irren 

Waters   

Whitecliff 

Wilson 

Wynne... 

Yanoopin 


Ouachita. 

Ouachita. 
Mississippi... 

White 

White 

Arkansas'.. .  . 
.Arkausa.s  .... 

Wliite 

Mississippi... 

Arkansas 

White  ...     .. 

W.hite     • 

DiiHchita    ... 

Red 

White ■  . 

White 

Arkansas 

Arkansas.  .  . 
White  ...  ... 

Wliite    

Arkansas.  . . 
Arkansas  ... 
Mississippi..  . 

White 

Ouacliitft  .  . .  • 
.Arkansas  . .. 
White  ..      .  .. 

White   

Arkansas... 
•Arkansas  .     . 

Red 

Wliite 

White 

Arkansas 

White   

Mississippi. . . 
Wiiite 

Red . 

lOuachita  

lOuacbita 

Red  

Uuaoliita 

Whitf 

Ouachita 

.\rkansas. , .  . 

White 

Arkansas.  . .. 

Red 

Ouachita 

White   

Mississippi. . 

Mississippi. . 

White 

Ouachita 

Arkansas..  .. 

White 

Ouachita 

Wliite   

Ouachita  . . . 

viississippi.. 

Arkansas 

White 

White 

Arkansas. . . 

White 

Ouachita  .. . 

Ou.ichita. . . 

Ouachita   .. 

Ouachita  ... 
Arkansas. . . 

White 

Ued 

Ouachita  — 
,\rkiiiisa.s..  , 

.Arkansas. . . 
Red 

Arkansas  .  . . 

.Arkan-.as   .■ 

ijIlIOuaehita... 

IlljlOuahita.  ... 

Il'ljlied.. 

III!  Mississippi. 
IliliMississippi. 
HIjiArkansas  .. 


.56,... 
2.  20  . . . 
2.35:  .0: 

.'76,T. 


.26 
.43 

.72 

.70 

i.'si 

.78 

.87 

1.28 


.4:i 
.02 
1  15 
49 
0? 
,02 
1.90 
.43 
.35 

f, 
.59 

3.70 
.58 
.75 
.30 
.50 

1.00 
.10 
.10 
.44 

1.50 

3.48 

'.'io 

'."19 
.20 
.26 

1.'.55 
T 

.47 
.48 
.35 
.85 


.29 
.20 
.43 
.40 

'.'li 

.23 
123 

.64 
1 

2.  17 
2.04 
2.  2.1 
2f. 
07 
2.60 

.30 


.05 


.09 


.10 


T. 


1.  .^7 
.74 

.62 
.06 
1.  )2 
.41 
.03 


1.71 
.89 


.30 
1.13 


....     .171    ... 
.05  2.00  2.05 


.21 


1.  00  . . . . 
'.'76 


2.00 

I  T. 
I  .80 
2.  45 


.04 


.02 


.02 


.02 


11 

.041  .02 
.30 '2. 90 
.1 


.33 


T. 


.01 


.96 
62 

.20 
1.01 

.39 

.48 

'J-. 

.56 

.82 

.47 

.03 
4.28 

.61 

.34 

.10 

T.  I   .49 

.22  1.53 


.40 


.15 


.98 

.20 

.63 

.30 

.12 

1.02 

2.27 

2.00 

'.'25 

2.  40 

1.04 

.47 

2.74 

.43 

.17 

1.02 

1.45 

22 

2.38 

.21 

.75 

.47 

.51 

.50 

2.80 

.1)3 

.68 

.37 


.31 


.01 


.40 

.'62 

.'42 
.06  ... 
.  7Ui 
.06 


1.30 
.'58 


1  81 
2 


.32 


.04 
1.  14 


.30 


.28 
.25 
.20 
.28 
.96 
.03 
1.40 
2.07 
.24 
1.70| 
.961 
.12 
.65 
1.60 
1.68 
1 .2h 


2.00 


1.08 
1.72 
1  25 
1.40 


1.15 
'."69 


.50 


.34 


... 

.so 
2.90 

.28 

.41 

.07 

.60 

.29 

.25 

i.30 

2.14 

.  14 

.01 

T. 

2  50 

'r. 

.77 

.97 

.63 

.05 

.03'2.75 
1.H4 


.40 
.51 
.24 
1.02 


.03 
.06 
1.57 


.41 
.58 
38 
2.00 
.80 

T.' 
.01 
.75 
1.03 


.06 


.20 


1.47 
.08 
40,1.70 
05'   .75 


.4(1 
.71 

.30 
.90 
9.00 
.02 
.50 
.40 

.'is 

.96 

.94 

.09 

.03 

.58 

.45 

T 

.82 

'.'05 
.44 
.65 

.87 


.40 


52 
5. 80 


).50 

2.77 

.24 

.'04 
.30 
.43 
.20 

4.86 

2.  £ 
T 


1  81 
.01 


.05 

.'63 

.'65 

2.'i2 


.44 


.  06  2. 10 
.51 


.02 
.82 

.'44 

.15 

.26 

.12 

T. 

.9! 

2. 42 

.42 

.70 

.78 

.43 

5  65 

2.21 

3.80 
T 


1.08 

.85 

3.31 

8 
1.15 

.'64 
.69 

.'47 
.02 

T 
.03 


.81 


.18 


..|  .15 
..     .10 

ii'-2.  45 
40  3.  36 
.  53  3  0,) 
28 


1.02 
48 
2u 

3.19 

.'62 

.'6.5 

.27 

.74 

1.50 

1.02 

47 

60 

1.10 

.76 

T. 

.70 


.34 


2.00 
1.06 
.99 

.88 

'i 

.30 
.21 
.31 

".69 


2.05 
1.30 


1.86 


.08 

.08,1.55 
3.80  .... 
.    ..     .90 

61  .... 
2.44    .74 

.0411.05 

.481 
1.03 

T. 
1.36 

.03 

.35 

.20 

.06 

.32 
1.59 

T. 

T. 

.81 

.  11 

.35 

T. 
2.69 


.20 


T. 


.51 
1.00 
2.45 
7.30 


.68 

.10 

.07 

1.05 


.40 
.80 

'."74 
1.79 
5.21 

.'21 

1.02 

.36 

.12 

2. 02 


60,1.48 
.45 
.55 


T. 


.40 


1.10 

'.'91 
.85 
1.33 

.05 
.38 

'.'35 

".Ob 

.'05 
.89 
.30 

1.57 

1.'75 
.10 
1  50 
1.73 

.49 

'.'67 
.15 


.44 

.65 

1.35 

1.09 

1.39 

62 

1.54 

.15 

.80 

2."  50 


.93 


1.56 

,11 

2.90 

'.'69 
.63 

2^18 

1.16 

.38 

.15 


.26 


.04 


1.86 


.27 
.77 
.77 
.43 
.95 
.12 
.85 
.11 
.24 
.05 
.45 
.02 
.38 
.20 
.97 
.51 
.40 
T. 
.19 
1.65 
.24 

'.'52 
.97 
.82 
.12 
.14 
.30 
T 
.19 

1.09 
.25 

'.'89 
.76 

1.58 
.42 
.43 

".41 

.28 

.49 

.43 

76 

1.00 
.10 
.42 

1.22 
.07 
.30 
.08 
.52 
.10 
.31 
.99 
.16 

1.15 
.20 

'.'32 

.05 

1.03 

.41 
.15 

.08 
.91 
.71 
.35 
.22 

1.05 

1.05 
.30 

1.35 
.24 

1.0 

'i'' 

1.30 
.12 


1.02 


.61 

1.20 


1.10 
.18 
.79 

.'93 


1.06 


.50 


.39 


75 

15 

1.02 


1  00 


T. 


.72 


1.02 
.78 


.29 


.04 


.15 


.02 


.03 


.13 


.23 


.06 


.03 


.01 


T. 


.05 


.23 


.44 


.22 


.61 


149 


.78 


.26 


.20 


.08 


.13 


.02 


.03 


.30 


.42 


.10 


.25, 

.381 


53 
1.07 
1.30 
.63 
.29 
.20 
.20 
.84 

.'26 
.10 
.43 
.01 
.46 
.37 
.31 
.29 
.21 
117 
67 

27 
1.12 

.88 
.48 
.56 


.53 


.14 


T. 


1.05 
1.30 
1.15 

.04 

.53 

T 

.18 

.03 
.30 
.46 

.'21 
.83 
.30 

'^82 
.24 
.32 
.11 

1.29 
.10 
.30 
.43 
.33 
.46 
.16 
.83 

.'68 

1.30 

.60 

.32 

'.'51 
.54 
.60 

1.51 
.61 


.03 

,84 

''67 

.16 
26 
.11 
.01 
.23 
.02 
1.03 
.70 
19 


.05 


.14 


.06, 

i!46 
.12 
.04 

".'46 
.  06 
T. 
.23 

....  10.93 
.09  5  56 
.27  0.52 
.02  6.59 
.08!ll.98 


3.64 
7.23 
11.69 
7.04 
8.59 
7.53 
0.08 
7.70 
9.34 
5.80 


.10 


.20 
.75 
60 


.07 


.03 

.21 
.12 

"."■25 
.00 

'.'85 

1125 
.11 
.81 
.90 
T. 
.23 
.08 

".'ii 

.01 


.02 
.25 
.22 
1.40 
.47 

".'38 
.09 

".'48 
.02 
.01 

'.'36 
.08 

.25 
.30 
.10 

".'56 
.02 
.10 
.01 

I.'to 

.38 
.51 
.02 

.17 
.13 
.29 

.22 
.34 


9  64 
4. 04 
5.74 
7.42 
6.34 
4.25 
4.06 

14.04 
5.12 
7.35 
8.41 
6.84 
4.40 
2.93 
5.26 
8.84 
7.55 
4-41 
4.55 
4.97 

13.38 
7.22 
4. 70 
6.61 

13.92 
8.83 
5.70 
5.14 
4.49 
6- 89 
6.71 
8.80 
2. 65 

10.07 
3.67 

11.41 
8.91 
6.75 
4.25 
3.13 
2.97 
7.93 
6.52 
6.30 
7.69 

6.32 
4.53 
8.04 
7.36 
10.08 
0.95 
9.91 
8.91 
5.06 
4.26 
6.86 
7.52 
9.35 
8.03 
4.56 
7.62 
4. 02 
8.63 
8.66 
9. 02 
10.16 
10.88 
15.70 


•,■  ■■//',•.'■ 


U^'/y 


j-recipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset 


unless  otherwise  indicated.*"  For  24  hours  ending  midnight.  11  For  24  hours  endiiwr  7  a. 
*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement. 


m.  T.  Trace,  or  less  than  C,  01  inch. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


March,  192'; 


Daily   Temperatures  for  March,     1937 


Stations 


JO 


12 


14 


15 


20 


22 


25 


28      29      30      31 


Amity 

Batesville<* 

Bentonville 

Bee  Branch 

BlytheTille 

BooneTlUe 

Brinklty 

Calico  RockW 

Camd«n$t 

Ctntsr  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs , 

Jonesboro  

Junction 

Little  Kock 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia 

Malv«rn 

Mam)noth  Spg.. . . , 

Marian  na 

Marked  TreeM 

Marshall , 

Mena , 

Morrillton 

Mountain  Home... 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Pin*  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Toxarkana 

Thornburj 

Warren 

Wilson 

Wynne 


S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
J  Maximum 
}  Minimum 
{  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
<  Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
J  Minimum 
i  Maximum 
J  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
t  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximiun 
t  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximiun 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
( Maximum 
(  Minimum 


36 

61 

20 

67 

40 

63 

42 

60 

37 

69 

50 

62 

39 

66 

21 

66 

27 

63 

50 

65 

46 

59 

42 

64 

48 

63 

40 

61 

42 

6S 

49 

65 

48 

66 

29 

66 

46 

71 

51 

61 

47 

71 

43 

63 

35 

66 

49 

63 

42 

61 

36 

69 

42 

63 

48 

59 

40 

65 

44 

66 

52 

65 

48 

64 

39 

62 

40 

63 

45 

62 

44 

62 

45 

63 

44 

65 

42 

62 

50 

64 

42 

5' 

36 

61 

46 

61 

39 

66 

41 

66 

46 

65 

45 

68 

47 

64 

39 

63 

47 

68 

51 

67 

43 

62 

47 

63 

45 

59 

40 

59 

38 


6) 

62 

62 

64 

62 

64 

56 

71 

75 

71 

77 

78 

79 

76 

68 

61, 

57 

62 

69 

66 

68 

72 

66 

67 

74 

66.2 

57 

46 

40 

44 

53 

56 

35 

36 

41 

51 

63 

64 

66 

40 

32 

30' 

37 

36 

41 

56 

46 

45 

45 

53 

64 

44.5 

62 

61 

63 

69 

59 

65 

61 

72 

72 

73 

74 

75 

78 

61 

46 

64 

60 

57 

65 

63 

62 

64 

55 

67 

75 

62.2 

46 

35 

36 

38 

41 

50 

35 

31 

33 

35 

43 

56 

58 

60 

34 

28 

29 

37 

34 

43 

44 

35 

38 

44 

48 

37.6 

60 

54 

62 

68 

64 

57 

57 

69 

72 

70 

68 

73 

79 

41 

39 

53 

55 

54 

65 

55 

63 

64 

61 

72 

67 

59.4 

40 

34 

36 

49 

54 

41 

36 

35 

45 

52 

43 

47 

41 

29 

27 

26 

38 

34 

42 

37 

39 

42 

45 

52 

59 

J8.1 

63 

58 

61 

66 

64 

68 

66 

69 

72 

71 

71 

73 

79 

78 

49 

52 

57 

57 

67 

67 

63 

63 

61 

64 

74 

62.5 

54 

37 

^6 

40 

48 

55 

37 

34 

38 

42 

54 

53 

64 

40 

32 

26 

37 

34 

35 

48 

45 

40 

43 

48 

61 

40.6 

65 

65 

65 

66 

62 

62 

60 

68 

71 

74 

78 

70 

84 

72 

51 

52 

63 

60 
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3*1 

32 

37 

38 

40 

55 

46 

47 

50 

1  54 

62 

45.5 

65 

61 

63 

63 

60 

70 

60 

67 

70 

85 

81 

73 

80 

75 

6f 

51 

63 

65 

64 

65 

67 

63 

6( 

71 

76 

03. 9 

55 

43 

42 

43 

4f 

54 

43 

4C 

42 

49 

57 

59 

60 

54 

37 

31 

43 

40 

41 

38 

39 

37 

43 

49 

63 

43.4 

66 

60 

65 

66 

61 

61 

61 

71 

73 

76 

77 

79 

■  83 

79 

48 

54 

58 

57 

66 

65 

65 

65 

57 

75 

77 

63.7 

57 

43 

42 

42 

50 

58 

41 

37 

40 

47 

58 

65 

64 

46 

36 

29 

43 

37 

38 

54 

47 

41 

45 

50 

64 

41.1 

^^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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inches  at  Story  on  the  21st. 

days  Ayp,5?  12. 


The   average    number   of   rainy 


GENEKALr  SUMMARY 

High  temperatures  and  excessive  precipitation  were  the  un- 
usual features  of  the  weather  in  Arkansas  for  April,  l'J27. 
Higher  April  means  have  been  recorded  but  twice  in  the  past  37 
years  and  the  extreme,  99^  at  Harrison,  is  the  highest  April 
temperature  on  record.  Killing  frost  occurred  at  many  northern 
stations  on  the  22d.  The  average  precipitation  for  the  State  was 
12.93  inches,  the  greatest  average  previously  reported  being 
10.90  inches  in  October,  1919.  The  greatest  monthly  amount 
was  23.80  inches,  the  greatest  amount  previously  reported  be- 
ing 23.50  inches  at  Howe  in  May,  1905.  The  rains  were  gener- 
al from  the  5th  to  the  21st  and  were  heavy  to  excessive  from 
the  nth  to  th  loth  and  from  the  18th  to  the  21st.  Little  rain- 
fall occurred  during  the  remainder  of  the  month.  At  Story 
11.40  inches  was  reported  on  the  21st  which  is  the  greatest  24- 
liour  amount  except  one  on  record.  The  rainfall  was  much 
heavier  in  the  Ozarks  than  in  other  portions.  Amounts  of  over 
16  inches  were  reported  over  an  irregular  area  extending  from 
Montgomery,  Garland,  and  Saline  counties  northward  to  Bax- 
ter county,  the  stations  at  Jessieville,  Story,  and  Danville  re- 
porting over  20  inches.  Amounts  of  less  than  10  inches  were 
reported  in  the  southeastern,  southwestern,  and  northwestern 
portions. 

The  continued  rains  caused  great  delay  in  planting  corn  and 
cotton  and  the  excessive  rains  in  Arkansas  and  nearby  portions 
of  Missouri,  Kansas,  and  Oklahoma,  caused  floods  in  all  of  the 
streams,  most  of  them  reaching  the  highest  stages  on  record. 
Practically  ail  levees  \\\  the  State  except  those  under  Govern- 
ment supervision  gave  way  in  plact^s  or  were  submerged,  and 
iireaks  occurred  in  the  Government  levee  at  South  Bend  and 
Pendleton,  the  overflowed  area  being  about  G,  880  square  miles. 
All  crops  or  preparation  for  planting  in  this  area  was  destroyed, 
127  persons  were  known  to  have  been  drowned,  and  property 
valued  at  over  $7,000,000  destroyed.  A  small  tornado  occurred 
at  Kort  Smith  on  the  12th  in  which  2  persons  were  killed,  13 
injured,  and  property  valued  at  $100,000  was  destroyed. 


April  HaiX  and  Wind  Storms 

(Straight  Blows) 


Place 


Malvern 
Arlberg 

Pine  Bluff 

Morrillton 


Date 


4 

10 

14 
20 
•20 


Time'         Character 


Width 
Path 


Damage 


10:40p  1  Moderate  Hail  I                       I  Slight  damage 
1 :3lip    Heavy  Hail        I  3  miles           I  Crop  loss  f'iOO 
I                              I  Koofs  damaged 

i    3 :00p  I  Straight  blow    I                        !  Slight  damage 
p.m.   I  Straight  blow    I  l  slight  damage 

10:00a  I  Moderate  HailJ !  Slight  damage 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 
Thunderstorms: -1st,  5;  .3d,  1;  4th,  L'O;  5th,  20;  6th.  10;  7th,  21 ;    8th, 

30;  9th,  12;  lOth,  17;  nth,  29;    12th,    32;    13th,    34; 

14th,  3H;  15th,  25;  17th,  24;  18th,  25;  19th,  17;  2Gth, 

39;  21st,  17;  23d,  1;  24th,  2;  25th,  1;  27th,    2;    29th, 

20;  30tli,  1. 

Dense  Foo  : 1st,  1;  15th.  2;  16th,  1;  25th,  3;  26th,  1. 

Solar  Hai.os:— 23d,  1. 

Killing  Frost: -Northwestern  half  of  State  22d. 

MISCELLANEOUS  DATA 


TEMPEBATUKE 

The  mean  temperature  for  April,  as  determined  from  the 
records  of  58  stations,  was  65.7^  which  is  4.3°  above  normal, 
all  stations  for  which  normals  have  been  computed  showing 
positive  departures.  Monthly  means  ranged  from  60.3°  at  Dut- 
ton  to  70.7-  at  Huttig,  a  difference  of  10.4^  between  the  north- 
western and  southern  border  counties.  The  highest  tempera- 
ture recorded  Avas  99'^  at  Harrison  on  the  27th.  the  lowest,  26° 
at  Button  and  Harrison  on  the  22d.  The  highest  occurred  in 
most  Hections  about  the  10th  or  the  27th,  the  lowest  about  the 
22d.     The  greatest  daily  range  was  52°  at  Harrison  on  the  3d. 


PRE  CIPIT  A  TIO  N 

The  average  precipitation  for  84  stations  was  12.93  inches 
which  is  the  highest  monthly  average  in  Arkansas  since  state 
wide  records  have  been  kept.  Monthly  totals  ranged  from  23.80 
inches  at  Story  to  5.94  inches  at  Amity,  all  stations  for  which 
normal  have  been  computed  showing  positive  departures.  The 
greatest  amount  measured  in  24  consecutive   hours   was    11.40 
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Pressure.  Sea-level 

Wind 

RelatiT* 
humidity 

II 

stations 

g 
29.  y3 

0) 

be 
30  54 

0 

1 
0 

'gi 
0 

0 

0  O'c 

.53 

0 
1 
0 

1 

S 
•i 

s 

a. 

22 

29.54 

28 

5.126 

27 

s. 

4 

64 

Bentonville 

Fort  Smith. 

29.92 

30.65 

22 

29.57 

29 

6.(jl3 

50 

sw. 

)8 

81 

62 

70 

Little  Rock. 

i9.96 

SO. 56 

22 

29.  59 

29 

7,879 

56 

sw. 

13 

85 

66 

58 

Memphis. 

29. 9» 

30.60 

22 

29.58 

29 

6.503 

48 

w. 

11 

78 

03 

65 

COMPARATIVE    DATA    TOR    APRIL 


Year 


Means- 
Esitiames 

1891. 

1892 

18ii3 

1894 

1896  

1896 

1H97 

1898 

1899 

1900 

1901.. 

190-2  

1903. 

19W  

1906 

1906 

1<.>07 

1908 

1909 

1910  

1911 


Temperature 


1^ 


1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

vta^ 

1421 

W!i 

l')2:i 

1924, 

1925 

1926 

1927 


61.4 

62.8 
61.4 
64.9 
63.  1 
63.1 
67.8 
61.4 
59.2 
60.7 
62.2 
58.1 
61.2 
60.6 
56.8 
01.1 
63.7 
,54.  9 
63.3 
60.9 
59.8 
60.5 
61.9 
61.2 
61.0 
04.3 
59.9 
00.4 
59.6 
61.6 
59.8 
59.8 
63. 5 
01.4 
61.4 
67.4 
59. 1 
65.7 


+  1 
0.0 

+a.5 

+1.7 

+  1.7 

+  6.4 

0.0 

-  2.2 
-0.7 
+0.8 

-3.3 

-0.2 

-0.8 

-4.6 

-0, 

+2.3 

-0.5 

+  1.9 

-0.5 

-1.6 

-0.9 

+  0.5 

-0.2 

-0.4 

+2.9 

—  1.5 
-1.0 
-1.8 
+  0.2 
-l.H 
-1.6 
+2.1 

0.0 

0.0 

+  0.0 

-2.3 

+  4.3 


99 

93 
97 
94 
91 
98 
94 
90 
93 
96 
96 
96 
96 
91 
89 
96 
97 
89 
94 
88 
90 
90 
93 
94 
94 
96 
92 
90 
96 
95 
94 
91 
90 
95 
94 
98 
94 
99 


Precipitation 


Number  of  d»r» 


X.  3 


4.88 

2.75 
6.98 
7.16 
6.18 
1.99 
3.65 
4.14 
3.09 
3.28 
4.98 
3.82 
2.87 
1.86 
3.88 
6.29 
2.  55 
44 
6.32 
4.52 
5.14 
9.86 
8.14 
4.91 
4.57 
2.96 
3.65 
5.69 
7-63 
3.56 
5.49 
7.87 
5  54 
6,  31) 
4.99 
2.62 
2,65 
12.93 


—1. 13 

+2.  10 
+2.  28 
+  1.30 
-2.  89 
-1.23 
-0.74 
-1.79 
-1.60 
+  0.10 
-1.06 
-2.01 
-3.02 
-1.00 
+  1.41 
-2.33 
+  0.56 
+  1.44 
-0.36 
+0.26 
+4.98 
+3.  26 
+0.  U3 
-0.31 
-1.92 
-1.23 
+0.81 
+2.  75 
-1.32 
+0.61 
*  2. 99 
+0,66 
+  1.42 
+0.11 
-2.26 
-2,23 
+8.05 


13 

15 
12 
11 
14 
15 
12 
12 
14 
10 
10 
14 
11 
13 
11 
9 
15 
10 
9 
15 
12 
10 
9 
17 
11 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
15 
12 


7 
10 
11 

8 

13 
12 

8 
19 
11 

0 
17 

0 
18 

0 

9 
10 
10 

9 
10 
11 

9 
10 

7 

9 
11 


8 

8 
10 
8 
9 
6 
5 
9 
8 
7 

10 

6 

8 

6 

8 

11 

6 

9 

12 

8 

9 

12 

12 

6 

9 

6 

7 

9 

9 

7 

9 
9 
11 

8 
6 
7 
12 


w?-& 


■my. 


14 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


April,  1927 


Climatologrical  Data  for  April,  1927 


Stations 


Counties 


H 


Temperature   ( Degrees  Fahrenheit  > 


O  e3 


1^  <o 

<SJ3 


Precipitation,  inches 


Ss 


CJ 


o  - 


Number  of  davs 


•2° 


Observers 


Amity — 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Boone  ville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Cold  Springs 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 It... 

Danville 

Dardanelle 

Dumas    

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

VreemAi  Springa  .... 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Qravett* 

Harrison  

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index   

Jessieville 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

ZiittU  »o«k 

Lurton 

Lutherville.  «  

Magnolia 

Malrern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna       

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 

Morrlllton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Osceola 

Ozark  

Patterson 

Pindall 

Pine  Bluff   

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tt 

•tory 

Stuttgart  

Subiaco 

Teiarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren ', 

Waters 

Whitecliffg 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Scott 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke....   .. . 

Carroll 

Washington... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead .... 

White 

Searcy 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  ... 

Garland 

Union 

Little  River 

Garland 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs..  • 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery.  ., 

Jackson 

Montgomery.. . 

Mississippi 

Franklin 

Woodruff 

Searcy 

Jefferson  

Randolph , 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller , 

Montgomery.., 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley '. .. 

Montgomery . . , 
Little  River.... 

Mississippi 

Cross , 

Desha 

and  Kztremea 


700 
'.^50 
146 
700 
277 
700 

1303 
259 
252 
465 
2()5 
361 
158 
470 
200 
516 

1250 
309 
293 
190 
327 
330 
162 

1590 
270 
229 

1465 

1451 
457 

2240 
260 
200 
675 

1250 

1052 
193 
445 
377 
600 
175 
275 
750 
345 
182 
165 
357 

2100 
775 
315 
277 
600 
235 
229 

1070 

1185 
347 
800 
650 
231 
800 
240 
450 
196 

1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
876 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


32 
31 
43 

5 
28 
35 
22 
25 

2 
13 
40 
23 
42 
28 
23 

6 

1 
44 
34 

4 
11 
41 
21 
24 
26 
20 
27 
40 
46 

8 
41 
15 

4 
30 
26 
55 

9 
66 
36 
20 

2 

1 
32 
33 

4 
48 

2 
29 

8 
40 
22 
15 
22 
13 
39 

6 
13 
28 
43 

1 
29 
31 
11 

5 
40 
34 
21 
39 
21 
26 
36 

IB 
20 

3 
40 
30 
41 

3 

8 
33 

3 

23 

2 

19 

3 


66.2  +5.0 


63.6' 
64.8 
62.0 


65.2' 
66.3 
66.8 
63.3 
66.8 
67.0 


+4.7 
+3.4 
+5.1 


+4.7 
+6.1 
+5.7 
+.^.1 
+  4.3 


66.4 
64.3 


+4.9 

+4.7 


66.9 
68.2 
60.3 
68.5 
67.4" 
63.2 
62.9 
65.3 


62.8 
64.6' 
67.8 


67.7 
66.3 
70.7' 


64.0 
68.4 

66.' 2 
60.4 
63.8 
6».2' 
67.5 
63.7 
67.3 
62.6 
64.8 
64.9 
66.7 
63.8 
65.6' 
65.0 


63.7 
64.7' 


69.0 
64.4 
70.2 
68.0 

69.' 6 
62.9 
65.6 


+5.4 
+5.4 
+4.3 
-t-5.1 
+  5.3 
+4.8 
+4.9 
+3.5 


+  6.2 


+5-4 


+4.5 
+3.8 
+5.3 


+2.8 

+2.8 


+4.1 


+4.0 

+6'4 
+5.3 
+6.8 

-n'.o 

+  3.5 


+4.4 
+4.2 
+3.2 


+4.0 
+2.3 


+  4.6 

+4.4 
+6.5 
+5.1 


66.6 
66.  0 
69.3 
64.2 


68.4 


65. 2 
66.2 


65.7 


+6.6 
+4.8 
+  4.0 


+4.6 
+4.9 
+  5.5 


+  5.8 


+  4.9 
+4.' 3' 


88 


91 


10 


IS 
10 

lot 

27 
10 
4t 


10 

10 
ly 
10 
10 
10 

lot 

10 


32 
30 
32 


35* 
33 
34 
31 
38 
35 


.t4 
33 


4t 
10 
11 


27 
10 

lO 
10 

lot 

4t 
10 

28 

lot 

26 
17 
10 
10 
27 
19 
4 

27 
10 


30'' 


22 

22+ 

22 

22+ 

22 

22 

22 

22 


22 
22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22+ 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 
22 


40 
29 
40 
40 


88 


37 
29 
33 


27+ 
28 


27 


28 


39 


26 


22 


22 


35 
33 

33 

34 

34 

31'^ 

35 

35 

31 

26 

36 

35 

34 

41 

42* 

34 

38 
43" 


37 


62 


94 1+0  32 
+6.48 
5.45 


-8.05 
+  6.89 
+5.61 
+6. 82 

tii'si 

+  7.20 
+  7.47 
+  3.57 
+  3.33 
3-69 


+9.09 
+8.69 

+18.59 
+  8  61 

+4.  07 1 
+10.92 
+9.17 
1-6.05 
+5.  36 
+  8. 42 
+5.77 

+  8".34 
+4.08 

+4.  37 
+7.44 
+  5.60 


+  6  74 

+8.77 
+2.70 


'10.  28 

+6.2;: 


+10 ,30 


+4, 
+  6 
+  4 
+  4. 
-t-6, 
+6. 
+0. 
+6, 
+2 


1.76 
3.73 
4.26 
2.83 
2.90 
2.50 
2.98 
2.08 
2.52 
3.92 
3.45 
2.92 
3.21 
3.19 
3.56 
2.56 
9.10 
3.22 
3.21 
3.84 
5.05 
2.80 
.=).  U 
5.20 
4.45 
3.05 
2.36 
3.44 
2.60 
5.  15 
3.70 
3.63 
4.  .50 
2.22 
3.70 
4.'/!4 
2.67 
2.78 
4.00 
3.56 
3.00 
11.00 
3.37 
3.9u 


+  5.05 
+3.' 07 
+  i4.''7,"i 


+8. 


8  43 
r>.  50 
4.  12 
1.90 
3.52 
4.18 
4-12 
3.13 
5.65 
4.88 
2-90 
3.90 
5.92 
2.25 
8. 32 
3.05 
4.00 
4.25 
4.10 
4. 30 
2.60 
4.0U 
3.55 
4.00 
4.  00 
4.bO 
2.  80 
2. '26 
11.40 
3  84 
4,. 30 
1.90 

4.  '28 
5.10 
5  00 
5.24 
2.84 
3.62 

5.  SO 
2.63 

05111.40 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.ll 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6!o 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

i).0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 


11 

13 

8 
16 
17 
13 
16 
16 
)6 
12 
16 
15 
12 
15 

li 

12 

8 
14 
14 
IH 
iO 
12 

9 
12 
11 
10 
15 
11 
16 
13 
10 
13 
16 
13 
10 
15 
16 
10 
13 

6 
16 
10 
18 

6 

12 
16 
11 
12 

13 
16 
13 
16 
17 
13 
12 
12 
12 
15 
12 
14 
12 
10 
14 

9 
16 

8 
U 

7 

12 
13 
12 
11 
9 
14 
U 
13 
12 

12 
11 
16 
15 
9 
12 


18 
12 
17' 
14 
11 

o 

8 

9 
11 

6 
16 
15 
14 
13 
11 
15 

9 
13 

9 
11" 

9 
17 
10 
14 
12 
12 
11 
16 
15 
13 

y 

17 
11 
12 
10 
14 
14 
14 

'h 

15 
12 
13° 
14 

6 
19 
12 

9 
10 
10 
10 
14 
11 
14 

8 
19 
12 
12 
12 

7 

8 
13 
13 
12 

9 
15 
13 
14 
13 
19 
14 
15 
13 
14 
10 
10 
17 
10 

8 
12 


4 
12 

1 

9 

4 

2 

2' 

7 

8 
15 

3 
12 

2 
12 

5 

9 

6 

1 
lo 
12 
16 

9 
10 

13 
6 

y 

8 
2 
0 

u 

9 
0 
3 
10 
4 
6 


7 
12 
10 
14 
12 

8 
16 
10' 

9 
11 
10 
19 

9 
17 
12 

9 

6 
10 
16 

6 

3 

5 

8 
11 
11' 

8 

7 
11 

8 
16 
18 

8 

5 

9 
14 
11 

9 
13 
11 
16 

8 

11 


10 

12 

t 

8 

9 

9 

5» 

9' 

10 

6 

5 

19 

6 

0 

13 

5 

U 

10 

8 

12 

13 

t 

0 

20 

6 

10 

10 

9 

e. 
sw. 


u\v. 
sw. 


10 
16 

9 

8 
13 
13 
13 

9 
10 
17 

6 
14 
14 
15 
12 

7 

9 
12 

7 
14 

7 
11 
17 

15 
19 
11 


SW. 

s. 


sw 
se. 


G.   C.  Thrash 

F.  J.  Carpenter' 

Carl  R.  Cutting 

J     1).    Reeveii 

Mrs    l.elia  1.  Teter 

J.   E.  Scanlan. 

U.   y.    Weallier  liureau 

Vernon  C.   Howe 

J.  M.  Brooks 

F.  H.  llandolyh 
R    J.   'lurr.\ 
W.J.   Co  PI. 
A.    B    Quartunnau  | 
.lolin  C     llovd 

J.    W.    l!i.';h(ji) 
A..   L.   Stephens 
Otto  Parker 
E.  K.   Coiitrev. 
Wiufred  1) .  I'olk 
J.  O.   Viuglin;^ 
C    1*.  livans 

G.  N.   GodrtitT,  !r 
Ben  JolaiMMi. 

J.    M     Kicketts.  I 

J.  ,1.   Babb 
Dr.   R.'  H.    Hardin 
Geo.    W,    Nichoalils        ' 
University  of  Arkansas 
U.  .S.    Weatlier   Bureau 
J.   K.   Me  Cuistou 
T.  J  .  l.otrai'. 
W.    R     t)wi'us. 
Hen  F.   Battenfield 
A.  F.   Stevens 
G.   L.    Wright 

ames  \.    Birrnutt 
Geo.    W      Hiiker 
N.    P.   O'  Xeai 
P.    v.    I'atiaw 
.!.    I..    Coilett 
H.  D.  .'^aiidersoa 
George  Casej' 
Hene<1i-';tixie   Sisters 
J.   .\.   Lowderback 
G.   B.  Lambert  Co. 
U.  S.    Weather   Hiireau 
I.  C.  Sutton 
H    G.   Lenhar^U 
State    Ajsri.    .Sclioo! 
.Mrs.    W-    1..    Hiattliews 
!•:.  C.  Bellamy 
('.    N.    Houek 
C■lla^le^  Wahoii 

\.   .1.   Piirk 

[■:.  w.  St.  .i.uui 

.iohn  Cook 

li.  S.  llalbert 

(4     A.    Whilt.iuKt.oii 

,\.  C.  Wilkeisoi! 

Artluir  W.   llartn.an 

June  Thomasou 

l.-.h:vin  liurrcw 

W.    K     Baker 

W.    \V.    Woo.i 

Miss   riieresH  .'^cheii 

P.eiie.ilic'.tiue  sUcers 

W.   K.   Edmistoa 

C.   1'    Callioiui 

Mrs.  F.  P.  Coleman 

Mrs.    M.   V.  'lisdal 

Carl  A.   Starck 

.1.  T.    Bell 

Miss  (irace  Field 

S.  C.  Story 

Adam  F    Buerkle 

New  Subiaco  .\bbey 

H.   S.   Brasliear 

Edward  E.  Holmes 

Dr.   Cheves  Bevill 

W.   L     Shide 

J.   R.   llud'ilestoii 

Naur  ie  <).   Seliirmer 

M.  W.  H.  Collins 

E.  O.   Alien 

W.   E.   Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  use<i  in  section  means-  T.  Less  than  0.01 
Inch  rain  or  raelt«d  snow.  ttReceived  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  '.*'.".  inilioatoiiuniberoldays  missing.  tAIso  on  other  dates  "Pos' 
office     addresses    as    follows:-         Lutherville  R.F.D.No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank,  Doddridee.  Ark.  ;  Dam  No    1,  Judsonia,  Ark. 


Daily  River  Stagres  for  April,  1927 

Stations 

Rivers 

P'lood 

Stage- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12      13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

•20      21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SI 

Fort  Smith  

Arkansas 

22 

11.9 

12.5 

19.1 

21.0,20.6  19.2  15.0 

17.7 

21.4 

21.6 

21.0  21.5  25.3 

32.1 

36,0 

36.  7 

36.  2 

35, 3  35  3  34.  7 

33.4  33.0132.9131.4 

28  6 

•25,6  23.5 

•22,  0 

■20.7  19,5: 

Dardanelle 

do 

20 

7.5 

9.4 

10  6 

16.0  17.9  17.4 

16.4 

15.5 

10.  0 

18.9 

19.1 

19.0120.4 

26  4 

30.  6 

31.3 

31.6 

32.3;32.7i32.5 

32  1:31.6 

3).  6130.4 

30.0 

■!•*,.  9  27,  1 

25. 2 

—  1  — ; 

Little  Rook... 

do...... 

23 

7.5 

7.5 

8.8 

10.8  15.9  17.5 

17.4 

16.4 

15.5 

16,4 

18.8 

19.0'l9.4 

21.4 

24.6 

■26.9 

'29.4 

30.4;31.0'3U9 

3-^.8  32.6 

32.0  31,0 

:»,4 

29.  6  28.  9 

27.5 

•26.024.11 

Pine  Bluff 

do 

25 

12.4 

11.9 

12.1 

13.2:16.8  19.3 

20. 6 

20.4 

19. 4 

19.2 

20.  5 

21.9  22.3 

23. 1 

25.2 

•27,6 

■29,  5 

31.0  31.  7132. 2 

32.4i32.2 

32,11131.6 

31.3 

30,9130,5 

30.1 

29. 3  2t  5j 

Yancopin 

Daavina 

do 

'2H 

39.8 

40.1 

40.3 

4O.4I4O.54O.6 

40.8 

41.0 

41.2 

41.3 

41.5 

41.7,42.0 

42. 3 

4X.  0 

43.8 

44.4 

45.2U5  9146.7 

48.0148.3 

47.947  6 

47.3 

47.l'46.9 

46.6:45  9  45,3| 

Petit  Jean.... 

20 

6.2 

5.8 

5.6 

5.3 

5.3 

5.1 

4.H 

4.8 

15.0 

19.5 

20.5 

19.  6 '22.1 

•25.  4 

■28.5 

26.1 

•24.3 

•22.  4 

22.3 

23.6 

^5.2 

25.2 

24.1 

22.  :^ 

•20.8 

18.9 

15.8 

1 14. 9 

9.1 

8,3 

April,   1927 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


15 


Daily  Kiver  Stages  CoutiuuBd 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stagp  I 


13     14 


16 


17      18      19 


20 


21      22      23      24     25     26 


27 

28 

29 

30      31 


[alico  Rock. . . . 

iatesville 

lewport 

)am  No.   1  .  ... 

Jeorgretow-n 

Jlarendou     

Jllbert 

Jornins  

Jlack  Rock    ... 

r'atter.soa 

Irkadelphia   . . 

Jamden    

fultoa 

ipriniibank 

iVhiteclifls  .... 
Marked   Tree.. 

Helena 

irkansasOity. 


White 

...do 

...do 

Little  Red.. 

White 

....do 

Buffalo.  ... 

Black 

...do 

Cache   

Ouachita.  •■ 

...do 

Red 

...do    

Little    , 

St.  Francis 
Mississippi. 
.   .do 


IS 
23 
■26 

22 
30 
30 
11 
14 
9 
18 
30 
28 
37 
28 
17 
44 
48 


15.4 
20.  5 

8.0 
21.9 
28.9 

9.3 
11.9 
18.  i 
10.0 

4.2 
21.1 
13.8 
H.4 

8.6 
16.7 
51.0 


53.6:54. 


12. 

18, 
9, 
3. 

23, 
14, 

8113, 
4l  8, 
7116, 
0,50, 
0i54 


iilO 
0;19. 
5:24. 
Oi  7. 
721. 
7 1 28. 
5|  7. 
013. 

3  18. 
3;  S. 

6  3. 
0  20. 

4  14. 

5  12. 
5  8, 
8  16, 

7  50. 
3  54, 


21. 
28. 

6. 
14. 
19. 

8. 

4. 
20 
15. 
13, 
12, 
16, 
50, 
5154 


6,11.2 
8  19-5 
8  23. 2 


6, 
22.2 
28,6 

7.5 
14.1 
23.  1 

7.8: 


16.  81 16. 
19.5  22. 


23.9 

8.0 

22. 2 

28.6 

7.0 

14.1 

24.0 

7.8 


5.  7  [12.0 
20.8  21.6 
17.9 
15.8  18.0 
16. 9 '20. 2 
17-0:17.1 

50.8  51.0 

51.9  55.1 


lo. 

0 

22 

8 

26 

7 

8 

0 

22 

■> 

28 

7 

7 

0 

26.4  32, 

28.5  30, 


9i4a.  Oi45. 
4  41.7  41. 
2  33. 1  35, 


18.0 
22.6 
28.8 
10.5 

oiu.o 

8  24.3 
1  8.3 
8  6.6 
4  26.0 
0  24. 0 


22 

21 
17 
17 
51 
3^55. 5155. 7 


23. 
17.3 
17.6 
52.2 


45.0-50, 
25.3  27 
29. 8  30. 


2 1 43 
7  40. 
6135 . 
47. 


0rll.2(42, 
39.4  39. 


30.0 
14.6 
:i0. 2 
U-0 
21 

27.5 

26.6 

28.7 

24.4 

.8'18. 

5153.0 

9l56, 


H). 

31. 

11. 

15. 

27. 

13. 

19. 

35, 
.30, 
730, 
829, 
4  18 
6 1 53 
2I57 


6  35.2 
5137.0 
3129.  5 
3  32.  S 
(i;i9.5 
6116.2 
9  27,5 
0,1,5.5 
5  12 
.0139.8 

32.0 

31 

28 

18  5 


7153.9 


a|37.0|28.5 
8  38.9135.9 
34.7134.4 
27.2|23-0 
28  4i28.3 
40.  1  42.2 

17.0  14.0 
15.2  14 

28. 1  27-5 


15.9|15, 


.6158.  Il58. 


8 

38.7 
31.2 
33.0 
27.9 
18 

54.5 
1 59.  4 


19.4 

36.9 

34 

S4.0 

27.9 

18.9 

55.2 

60.5 


21.6 

31.7 

32.8 

18.8 

27.4 

43.3 

10.0 

13.4 

26.2 

14.8 

9  20.8 

6l36.3 

5i34.8 

Oi.36.7 

2 1 29 

8|18.8 

9156.2 

5154.7 


13.1,11. 
19. 


21.9 

30  9 

12.4 

26.2 

42.7 
7.8 

13.6 

21.9 

13.5 
7.3 

40. 9 

34.9131. 

38.9139- 

29.5128 

18.8|l8, 
4156.6156, 
0l53.2te3, 


9.3 
16.6 
28.0 

8.4 
24.4 
10.3 

6.5 
12.8 
23.  2 
11.8 

4 
34.9 
33.1 
40.2 
27.5 


19.5119 
56.7  56, 
52.4I52. 


9 

15-0 

26. 4 

7.6 

23  4 

38.3 

5.9 

12.4 

22. 1 

11.3 

3.5 

30.4 

30.  7 

38.9 

24.2 

81 19. 9 

6  5G.2 

0l5L7 


Daily  Precipitation  lor  April.  1927 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  oi  mouth 


15 


24  1  25 

I 


26 


..III 


..111: 


loiity         

irkadelpliia 
A-rkausas  City 

iribertr  

Batcsville   ... 
B'ie    Brand)  , 
BentoMvillc  •*• 
Black   itook. 
Blythevilie..- 
Booueviila  -. 
Knukley     .. 
Calico  Hock 
Cainleu 
C.^ujer  I'oint 
Clarondoii 

Clinton 

Cold  Springs  .  ..  . 

Canuav 

Cornini?   IHI 

Dam  .\.).   1.  ..-Illl 

Inmville      III' 

iJiifdanelle     ...Illl 

Diiiiia.-^  illl 

Dnlton    

El  Dorado      ...jji! 

Enijlanil    

K.ureka  Siirings 
Favettf'ville.  . .  . 
H'lirl  Sniiti.  **•  . 
Freoraan  Sprgs.llll 

Fulton    I!li 

(Ji'orsretown    ..lUi 

Gilbert Illl 

'■iravtUle 

Harrison 

Helena  illl 

liiijdf  u 

Hope 

Hnt  Springs 

Huttig 

Indp.x  Illl 

.lessieviUe   

JoM,.sl>„ro Illl 

Junction 

Littlo  ilook"' 

Lurton  

I,utbprville     

Masrnolia 

Malvern     Ill 

Mammoth  Hjig.  ,ll 

Marianna    

Marked    I'roe    -HI 

.Vfar--;hall 

Meiia Ill 

Morrillton 

Mouu';ain  Home.- 

.MounC  Ida    

Vpwport    I| 

Oden 

Osceola II 

Ozark  

Patterson      ...  II 

Pindall 

Pine  Bluff    ....II 
Pocahontas.   .   . 

Portland    11 

Prescott     ll 

Princeton     11 

Rison 

Roger?       

Searcy II 

3pringbank   ...11 

Story 

Stutfffart  — 

Subiaco 

Tezarkaiia 
Thornburg... 

Waldroii 

Warren 

Wtiters 

WhitHcliffs.  .. 

Wilson 

Wynn« 

YanooplQ 


. . .  II 


Ouachita. 
Ouachita. 
Mississippi  — 

White 

White 

.\rkansas 

.Vrkausas 

White 

-Mississippi 

Arkansas 

White 

White     

Ouachita   ... 

Red 

SVhite .. 

White 

Arkausa.s 

.\rk;insas.  .   .  - 

Wliite 

White     

-Arkansas ... 
.\rkansas 
Mississippi ..  - 

White 

Ouachita    .  -  ■ 
.\rkansas  ... 

White 

Wliite   

Arltansas . ..  - 
.-Arkansas  -     . 

Red 

White 

White 

Arkansas 

White  

Mississippi. . . 

White 

Red 

Ouachita  

Ouachita  . , .. 

Red  

(hiachita 

Wliite 

Ouachita 

.-Arkansas. . .  , 

White 

Arkansa.s.  ... 

Red 

Ouachita 

White   - 

Mississippi- .. 
Mississippi . . 

White     -      ... 

Ouachita 

\rkan.sas 

White 

Ouachita 

White  

Ouachita  

Mississippi  .. 

Arkansas 

White 

White.. 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita. . . 

OuachitA  ... 

Ouachita 

.Arkansas  — 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas..  . 

.\rkansas 

Red 

Arkansas  . . . . 

Arkansas   ... 

Ouachita 

Ouahita 

Red,. 

Mississippi.. 

Mississippi.., 

Arkansas 


.15] 
.181 
.25^ 
.291 
.761 

.76 
.45 

.19 
.51) 
.11 
.17 
.02 


.37 
1-12 

.'63 
.22 
.Oj 

.12 

.11 

t'.' 

.39 

.35 
.34 

.01 

.16 
1  30 


1-40 
.'54 


.211  .02 
..541.... 
.28 
.22  . 


.6)1   .07 

.  62| . . . . 


.40 


r. 

T. 
1.20 
il2 


.08 
3.' 70 


T, 
1.85 

T- 

.03 
2.64 


.87 
.65  1.01 


.34 


.02 


2.00 
39 


.30 


.30 


1.00 

1.50 
.21 


-38 
.95 
.37 
.70 
46 
1.08 

.42 

'.'37 
L25 


...:   .29;--.. 
.......     .50 

.01  ....|l-05 

.20  .401  ■I'J 
.08:1.181  .10 
.121  .1)  ..  . 
.08!  .221 
06jl.  10, 
.30  .61 
.  25  1. 15 


.28 


.39 


T. 


.05 


.16 


.60 


.36 
.01 
1.23 

.1)8 
.90 
.26 
1.17 
.15 


.31 


.20 


34 

1.08 

I-IO 

2.03 

.10 

1  60 

1.69 

3.41 

.64 

.21 

.26 

1.90 

1.08 
.12 
.23 

1.75 
.16 
.30 

1.60 

1.28 
47 

1.41 
.35 
.25 

.'28 

.'45 


.57 


1.22 


2.10 
80 


4.45 
!65 


18 
3-00 
.46 
.07 
T 
T 
.86 


.201  .30 
....     .08 


...2.48  1.6' 
09    .09'2.96 


.46 


.03 


.52 
.22 
1.24 
.15 
32 
T. 
.36 

.07 

.'36 
.30 
-77 
.60 
.21 
1.82 
.52 

.'96 

.'24 
.49 
-70 
.64 
.27 
.15 

."63 
.29 
.29 
.22 
.32 


.43 


1.83 
.42 


1-06 
.06 


.83 


1.15 


.75 


.61 

.22 

.90 

2.80 

.50 

.45 

.25 

,78 

.85 

2.00 

1.26 


.31 


.70 
1 .00 
1 

'.80 

1.55 

.06 

'.'25 


.56 
.10 
.61 
1-25 


.35 


.10 

1.10 

.60 

'!37 
.20 
.41 

".n 

.18 
.38 
.22 
.45 
1-32 
-40 
.50 
.52 
.25 
.37 
.85 
.42 

'.48 


1.06 


1.08 
.32 

.'36 
.21 
.40 


41 
13 

1.92 
40 

1.38 
.13 

3.84 


.43 

.56 

1.09 


2.05 
2.  08 
2.06 
1.40 
2.  51 
.50 
1.12 


1.75|    .;-15 

2.05  2.75'.... 
....  2.64l4.2(i 
2.83  1.221.  ., 
1.40  2.51 
2.50    .95 


.57 


.50 

i.'ii) 
3.22 

3-12 
2.30 
5.05 
2.50 
12 
2.36 


.35 
.90 

1.26 
.13 
.61 
.0' 
.54 

1  31 


2.  U 
1.15 

.62 
3, 

15 
2.92 

.43 
3.19 
1.67 
2.56 
9.10 
2.39 
1.27 
3.08 
2.  93 
1.28 
5. 11 
5.20 


02 
2.08 
1.25 


94 
2.  32 
3.44 
1.38 
2.  46 

i'.'b'i 
1.15 
2. 22 
2. 02 

2.32 

1.22 

.86 

-'03 

1.30 

32 

3.90 

1 

3.10 

4.12 

.53 

08 

4.18 

i.'eo 

4.50 
1 

2.90 

2.70 

1.10 

2-20 

.87 

.58 

2  50 

1.66 

2.10 

T. 

2.04 

1.17 


.12 
2.62 


:l.  45 
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.20 
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.82 
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1. 9913.06 

2. 36    .  16 
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1.13 
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3.46 
1.89 
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72 

4.10 

.30 
1.14 

3 -'55 
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.65 

2  61 
2.00 
1.63 
2.80 
3.84 
4.50 
1.90 
4.25 

3  17 
5-00 
3.45 
2  84 

.87 
1.41 
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68 

06 

3-56 
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1.13 
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3.10 
.36 

4.12 
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2.25 

3.05 
.05 

4.25 
.65 

4.20 
2.60 
1.48 

4.' 66 
3.1 

.06 
2. 
2. 26 

^52 

1.60 

1-20 

.55 

'.'35 

.96 

.94 

2.93 
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3.52 
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1.46 
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2.45 
2.12 
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2.07 


.30 
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T. 
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.37 
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29      30 
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'.'68 
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.96 

T- 

-35 

.65 

.01 

.72 

.07 

".28 

.11 

'-'64 

'r. 

•  14 

.11 

.07 

■'26 
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T. 
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, 
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.03 
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T. 

'.'io 

.75 

T. 

.01 

.05 

T. 

'.'22 

.28 

.41 

.10 

.04 

'.'54 
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i!66 

.01 

i.'io 

'.'is 

".27 

'i'. 

'1'. 

.05 

.10 

.... 

't.' 

:::; 

'.'2.5 

.... 

)..    . 

.68 

'r. 

....  5.94 
...jll.87 
.. .10.11 
..,14.63 
12.  73 
11.86 

9.50 
12.23 
13. 62 
...|15.50 
12,  62 
12.16 

8.51 

8-68 
10.02 
11.01 
15.30 
13.74 
1:3.57 
12.97 
22. 51 
12. 65 

9.02 
16.68 
14.26 
12. 29 
10.03 
12.94 

9.07 
17.85 
12.77 

9.83 
14.  62 

8.48 
12.04 
11.28 
13.91 
12.20 
14.79 

8.06 

9.31 
21.90 
15.08 
11.13 
14.81 
17.25 
17.77 

3.15 
14.61 
12-56 
10.77 
13.73 
21.  63 
15.58 
11.78 
16.87 
19.25 
10.78 
15.52 
13. 09 
13.99 
14.10 
13.63 
10.42 
11  41 

9.43 
10.08 
12. 12 
10.79 

9.98 
11.53 
10.26 
23.80 

8.27 
17.02 

8.26 
16-63 
13.69 
10.40 
16.73 

9.18 
11.75 
20.34 


precipitation  is  for  24  hours  MidinK  near 


I 


sunset  unless  otherwise  indicated.  "'For  24  hours  ending  midnight.  I)  For  24  hours  ending  7  a.m.  T. 
•  Precipitation  included  in  the  next  following  nKiasurement. 


Trace,  or  less  than  C.  01  inch. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTJON 


April,  1927 


Daily  Temperatures  for  April,    1927 


Stations 
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15 


16 


18 


20 


21  22 


23 


25 


26 


28 


29 


30 


Amity i  Maximum 

I  Mimmum 

BatesviUett Maximum 

(  Mimmum 

Bentonville \  Maximum 

(  Minimum 

Bee  Branch Maximum 

(  Mimmum 

BlytheTlUe Maximum 

(  Mimmum 

Boon.Tllle Maximum 

(  Mimmum 

BrlnkUy Maximum 

I  Mimmum 

Calico  RockM i  Maximum 

t  Mimmum 

Camd.nM Maximum 

(  Mimmum 

C»nt«r  Point j  Maximum 

(  Mimmum 

Conway Maximum 

(  Minimum 

Corning Maximum 

(  Mimmum 

Dardanelle Maximum 

(  Mimmum 

Dumas Maximum 

I  Minimum 

Button Maximum 

t  Minimum 

El  Dorado Maximum 

(  Minimum 

England Maximum 

(  Mimmum 

Eureka  Springs ....    Maximum 
(  Minimum 

Favetteville Maximum 

)  Mimmum 

Fort  amlth Maximum 

I  Minimum 

Gravette Maximum 

(  Minimum 

Harrison JJ",*™"™ 

)  Minimum 

Helena Maximum 

(  Minimum 

Hope..  ..         (Maximum 

1  Minimum 

Hot  Springs Maximum 

(  Minimum 

Jones  boro Maximum 

■  i  Minimum 
Junction Maximum 

)  Minimum 
Little  Bock. .         Maximum 

j  Minimum 
Lurton (Maximum 

)  Minimum 

LutheryiUe Maximum 

t  Minimum 

Magnolia Maximum 

(  Minimum 
Malvern Maximum 

(  Mimmum 
Mammoth  Spg Maximum 

j  Minimum 
Marianna Maximum 

(  Minimum 

Marked  Tree}} i  Maximum 

)  Minimum 

Marshall i  Maximum 

)  Minimum 
Mena..  (Maximum 

)  Minimum 

MorrlUton \  Maximum 

i  Minimum 

Mountain  Home. . .  i  Maximum 

t  Minimum 

Mount  Ida Maximum 

)  Mimmum 
Newport. .  i  Maximum 

(  Minimum 

Osceola Maximum 

(  Minimum 
Pine  Bluff.. .  i  Maximum 

)  Minimum 

Pocahontas i  Maximum 

i  Minimum 
Portland.  .  Maximum 

(  Minimum 

Prescott Maximum 

(  Minimum 

Rison j  Maximum 

)  Minimum 

Rogers Maximum 

(  Minimum 

Searcy (Maximum 

■ )  Minimum 

Stuttgart i  Maximum 

(  Minimum 

Subiaco !  Maximum 

(  Minimum 

Texarkana i  Maximum 

I  Minimum 

Thornburg  . .  S  Maximum 

■  ■  ■  (  Minimum 

Warren (Maximum 

)  Minimum 

Wilson i  Maximum 

"■  )  Minimum 

Wynne i  Maximum 

)  Minimum 
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84 

54 

84 

59 

83 

59 

84 

56 

84 

58 

81 

60 

83 

58 

84 

60 

78 

6( 

8 

63 

77 

55 

84 

61 

82 

61 

78 

62 

77 

60 

80 

61 

76 

61 

86 

53 

85 

59 

84 

59 

82 

56 

82 

59 

86 

64 

80 

63 

76 

57 

80 

59 

84 

58 

84 

58 

84 

54 

80 

64 

77 

63 

91 

61 

81 

58 

79 

60 

84 

56 

82 

54 

78 

61 

81 

59 

85 

61 

82 

59 

88 

63 

82 

66 

88 

61 

78 

59 

82 

57 

82 

64 

84 

57 

85 

60 

81 

55 

84 

69 

80 

61 

84 

61 


82  76  66 
65  66  50 


61 

80 

59 

81 

61 

88 

64 

85 

61 

81 

64 

81 

60 

83 

63 

80 

67 

82 

63 

81 

60 

84 

62 

82 

64 

77 

56 

84 

69 

81 

65 

80 

58 

80 

56 

85 

61 

79 

58 

83 

57 

86 

63 

84 

68 

82 

61 

82 

62 

87 

66 

82 

67 

76 

56 

81 

60 

82 

62 

83 

64 

80 

62 

81 

63 

72 

64 

90 

60 

81 

65 

79 

63 

84 

61 

84 

65 

78 

62 

83 

63 

86 

61 

81 

64 

8 

69 

82 

68 

84 

63 

80 

58 

82 

62 

81 

69 

83 

60 

87 

67 

81 

63 

83 

70 

84 

64 

82 

64 


62 
77 
57 
81 
62 

83 

64 

84 

63 

83 

70 

83 

63 

82 

68 

82 

67 

85 

65 

85 

65 

87 

65 

85 

69 

76 

58 

82 

70 

84 

70 

78 

59 

77 

58 

80 

61 

76 

59 

88 

59 

8 

68 

85 

68 

84 

64 

81 

69 

86 

67 

82 

71 

76 

58 

81 

61 

82 

70 

86 

69 

84 

63 

82 

61 

67 

66 

81 

62 

83 

65 

82 

63 

83 

61 

84 

66 

81 

70 

81 

63 

85 

71 

80 

67 

86 

68 

84 

66 

83 

70 

78 

59 

S3 

70 

82 

69 

84 

62 

87 

65 

82 

62 

84 

70 

80 

67 

81 

70 


64 

76 

46 

79 

58 

74 

64 

79 

61 

87 

60 

64 

59 

77 

70 

79 

65 

74 

58 

81 

62 

82 

65 

78 

60 

65 

51 

76 

61 

76 

60 

72 

54 

76 

55 

68 

60 

76 

58 

74 

53 

81 

60 

79 

62 

71 

59 

75 

60 

79 

61 

71 

59 

66 

52 

75 

58 

79 

6b 

78 

60 

81 

60 

81 

6 

60 

59 

78 

56 

74 

62 

81 

61 

73 

57 

76 

60 

79 

60 

70 

60 

78 

61 

79 

59 

86 

69 

79 

70 

84 

59 

75 

55 

79 

65 

76 

58 

77 

59 

81 

68 

71 

58 

76 

60 

80 

58 

75 

58 


48 

59 

35 

60 

45 

62 

59 

65 

46 

62 

50 

56 

47 

61 

57 

66 

49 

61 

49 

72 

42 

65 

49 

62 

51 

62 

38 

62 

54 

62 

50 

63 

39 

66 

39 
60 

44 

66 

39 

58 

41 

61 

48 

63 

47 

6J 

49 

61 

49 

62 

41 

60 

45 

55 

3' 

61 

44 

74 

53 

63 

52 

64 

46 

63 

53 

55 

4U 

62 

42 

65 

44 

64 

49 

62 

43 

60 

47 

63 

49 

60 

46 

61 

62 

62 

43 

66 

59 

72 

52 

69 

52 

65 

40 

61 

52 

64 

37 

64 

46 

70 

50 

63 

47 

60 

50 

69 

51 

66 

51 


64  61  66  69  78  85 

40   50   45   48   51   45   64 


32 

59 

32 

63 

30 

61 

35 

60 

33 

59 

34 

63 

31 

61 

40 

63 

36 

62 

34 

64 

33 

59 

36 

58 

39 

58 

26 

62 

40 

60 

38 

61 

29 

59 

29 

59 

38 

59 

27 

66 

26 

61 

40 

62 

39 

62 

32 

60 

32 

66 

3' 

58 

38 

56 

29 

5b 

31 

60 

40 

64 

36 

59 

30 

67 

42 

62 

42 

59 

28 

62 

34 

60 

36 

61 

29 

63 

3u 

54 

34 

60 

36 

64 

41 

62 

29 

60 

42 

66 

40 

66 

37 

60 

29 

61 

33 

57 

40 

61 

34 

66 

42 

66 

28 

58 

39 

57 

38 

60 

33 


34 
61 

39 
62 
36 
62 
40 
65 
38 
66 
39 
66 
39 
66 
38 
64 
42 
66 
39 
68 
39 
04 
42 
67 
39 
60 
31 
69 
40 
62 
42 
63 
39 
60 
36 
63 
44 
61 

3: 

6' 

33 

69 

38 

68 

38 

67 

37 

61 

39 

67 

3y 

61 

12 

58 

40 

61 

38 

68 

41 

6b 

37 

63 

36 

62 

42 

57 

48 

64 

35 

66 

37 

63 

44 

6b 

3' 

66 

34 

63 

41 

64 

40 

69 

40 

65 

37 

68 

40 

63 

46 

69 

39 

63 

34 

68 

37 

66 

49 

63 

39 

72 

39 

63' 

31 

68 

42 

59 

39 

65 

38 


38 

58 

44 

59 

46 

60 

45 

60 

49 

64 

48 

60 

40 

64 

39 

62 

49 

62 

48 

57 

43 

61 

50 

68 

52 

56 

43 

66 

52 

70 

49 

58 

44 

58 

47 

58 

51 

56 

4^ 

61 

40 

67 

60 

60 

50 

62 1 

49 

56 

46 

69 

41 

61 

49 

53 

42 

59 

46 

6 

49 

65 

50 

61 

42 

69 

51 

67 

47 

60 

44 

58 

48 

61 

50 

61 

45 

60 

4b 

63 

47 

59 

45 

65 

51 

61 

43 

6b 

51 

67 

44 

69 

51 

57 

46 

63 

48 

64 

46 

62 

48 

62 

49 

60 

47 

65 

48 

60 

46 

63 

55 


66 

42 

65 

41 

66 

48 

65 

3b 

76 

46 

74 

47 

72 

47 

69 

44 

67 

44 

73 

51 

67 

48 

61 

43 

65 

46 

7U 

51 

70 

45 

6 

45 

70 

50 

71 

50 

6 

46 

67 

40 

70 

4 

69 

46 

67 

44 

62 

49 

68 

46 

71 

48 

67 

45 

76 

50 

70 

49 

74 

47 

63 

38 

70 

42 

70 

51 

70 

44 

75 

48 

67 

39 

72 

49 

67 

43 

70 

45 


48 

86 

55 

87 

52 

86 

50 

87 

52 

84 

58 

94 

45 

84 

48 

85 

57 

89 

53 

88 

59 

89 

56 

87 

56 

83 

49 

85 

58 

86 

59 

87 

61 
84 

58 
88 
58 
85 
57 
99 
58 
88 
56 
85 
56 
85 
55 
87 
59 
84 
56 
84 
56 
82 
58 
85 
58 
84 
60 
8' 
54 
86 
51 
83 
58 
80 
64 
88 
54 
85 
56 
87 
60 
92 
51 
86 
47 
82 


52   57 


53 
85 
61 
87 
59 
86 
60 
85 
57 
83 
60 
8' 
56 
84 
55 

8; 

6( 
83 
61 

84 

60 

88 

60 

82 

62 

82 

51 

84 

61 

83 

62 

86 

60 

85 

56 

80 

61 

»4 

61 

94 

5b 

88 

62 

83 
62 

83 

59 

7b 

62 

66 

63 

83 

61 

80 

59 

84 

59 

S3 

62 

86 

58 

87 

56 

bl 

61 

70 

67 

84 

59 

85 

60 

83 

62 

8o 

50 

85 

58 

82 

64 

84 

61 

88 

62 

86 

59 

87 

60 

84 

5' 

86 

60 

87 

55 

84 

58 

84 

66 

89 

60 

87 

59 

82 

57 

85 

64 

85 

61 

89 

60 


61 

71 

58 

83 

64 

78 

60 

80 

67 

77 

65 

82 

62 

79 

61 

84 

64 

81 

66 

84 

63 

84 

65 

80 

62 

76 

60 

80 

65 

80 

66 

79 

61 

80 
65 
7b 
65 
80 
63 
82 
62 
7b 
62 
84 
62 
81 
6i 
75 
(kj 
82 
52 
78 
65 
73 
69 
78 
67 
80 
66 
63 
63 
84 
62 

8.; 

63 
by 
61 
bu 
64 

76 

Hi 
»J 
67 
80 
63 
S3 
66 


76.1 

56.3 

74.9 

52.3 

72.9 

51.2 
5.4 

53.2 
5.2 

55.1 

78.2 

54.4 
.1 

56.4 

75.6 

52.1 

76.8 

56.8 
2 

56.9 

76-8 

56.1 

74.9 

53.7 

77.5 

56.3 

78.3 

58.1 
1.6 

49.0 
8.0 

59.0 
6 

67.2 

73.8 

52.5 

74.0 

51.8 

74.8 

55.8 

73.6 

51.9 

78.8 

50.5 

79.2 

56.4 

78.4 

57.0 

76.8 

55.8 

4.0 

54.1 

80. 1 

.7.3 

5.0 

57.3 

Oil.  6 

.54.1 

3.6 

54.1 

.  7 

6b. 6 

8.7 

,56.3 

7.5.1 

52.3 

7.0 

7.6 

09.4 

65.9 

75.6 

54.1 

75.6 

54.2 

70.2 

57.2 

75.9 

51.6 

77.2 

53- 9 

73.7 

56.  4 

73  4 

51  0 

79. 5 

58.4 

74.8 

53.9 

81.0 

59.3 

78.8 

57.3 

81.2 

57.3 

73.9 

51.9 

75.8 

55.4 

76.3 

57.1 

77.3 

54.6 

81.5 

57.1 

75.5 

53.0 

78.4 

58.4 

75.3 

55.1 

76. 4 

56.1 


♦*Thermomet«rs  are  read  in  the  morning :  the  maximum  temperature  then  read  ii  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 
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QENBRAIi  SUMMARY 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  May  were  the  positive  temperature  and  precipitation  de- 
partures. Every  month  of  the  year  thus  far  has  shown  a  posi- 
tive temperature  departure  and  every  month  except  February  a 
positive  precipitation  departure.  There  were  no  marked  ex- 
tremes of  temperature,  daily  means  at  no  time  being  more  than 
10°  to  12^  abnormaL  During  the  first  week  temperatures  were 
generally  near  or  somewhat  above  normal  and  after  the  ,16th 
were  ahuost  imiformly  above,  the  mean  for  the  month  being 
the  highest  since  101 S.  Showers  were  of  almost  daily  occur- 
rence, rain  being  recorded  in  the  Slate  every  day  except  the 
lltl)  and  on  the  21d  heavy  to  excessive  amounts  were  recorded 
in  most  sections.  Although  the  flood  condition  in  the  lowlands 
of  the  e:istern  counties  improved,  flood  stages  were  recorded 
throughout  the  month  on  the  Black  at  Corning  and  Black  Rock, 
at  Yancopin  on  the  Arkansas,  Marked  Tree  on  the  St.  Francis, 
and  an  average  of  about  11  days  at  stations  on  the  Mississippi 
and  lower  White.  Wherever  the  water  subsided  plowing  and 
planting  were  rushed  as  rapidly  as  possible,  but  many  acres  of 
"river  bottom  land  had  not  been  planted  at  the  close  of  the 
month.  Cotton  and  corn  on  higher  ground  made  satisfactory 
-progress  during  the  month,  and  at  the  close  of  the  month  culti- 
vation was  under  way,  however  all  crops  are  late  and  farmers 
were  greatly  handicapped  by  frequent  showers,  some  cotton 
still  remaining  to  be  planted.  Wheat  and  oats  were  ready  to 
cut  at  the  close  of  the  month,  alfalfa  cutting  was  in  progress, 
and  the  condition  of  sill  other  crops  was  satisfactory.         w.c.h. 


t 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  State  as  determined  from  the 
r.'cords  of  54  stations  was  71  7'^  which  is  2.7-  above  normal,  all 
stations  for  which  normals  have  been  computed  showing  posi- 
tive departures.  Monthly  means  ranged  from  65.8°  at  Dutton 
to  76.1°  at  Huttig.  The  highest  temperature  recorded  during 
the  month  was  97°  at  Portland  on  the  29th  and  31st.  the  lowest, 
32°  at  Dutton  on  the  16th.  The  highest  occurred  in  most  local- 
ilies  during  the  closing  days  of  the  month  and  the  lowest  about 
the  1 6th.  The  greatest  <iaily  range  was  50°  at  Ozark  on  the 
19th. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  80  stations  was  6.54  inches, 
which  is  1 .52  inches  above  normal.  The  geographical  distribu- 
tion was  irregular,  heavy  and  relatively  light  amounts  being 
measured  at  nearby  stations.  The  greatest  monthly  total  was 
14.03  inches  n.easured  at  Higden,  the  least,  1.68  inches,  at 
Arkansas  City.  Six  stations  measured  over  ten  inches.  The 
greatest  amount  for  any  24  hour  period  was  8.63  inches  at  Hig- 
den on  the  22d.     The  average  number  of  rainy  days  was  9. 


May  Hail  and  Wind  Storms 

(Straight  Blows) 


Place 


Roper.s 

Paragould 

Porahontas 


Jonesboro 


Date     Time  Character 

I  Moderate  Hail 
9     I  Moderate  Hail 

in      I  3.30p.  I  Heavy  Hail 


Width 
Path 


Damage 


28      I 


1  Heavy  Hail 


I  Slight  damage 
I  Slight  damage 
!  Fruit  injured,  other 
I  frops destroyed,  est. 
I  damage.  $5,i)(l0. 
!  Creenhon.se  win- 
I  dows  l»roken,  aUo 
I  other  damage,  est. 
I  $1.^00^ 


TnrNDKKSTdRMi- 


iSoLAR  Hat.os:- 
LuNAR  Hai.os:- 

FKEKZixfi ; 

Dkxse  Fo(  I :  — 


MISCEIiLANEOUS  PHENOMENA 

(  Dates  and  number  of  stations  reporting) 
•-•>(1    13;  3d,  32;  4th,  5;  5ih,  18;  6th.  33;  7th,    1;   8th, 

9-'i»th,  31;  10th,  2;  13th,  3;  14th,  1;  loth,  1;  Ifitb.l; 

17th,  3;  18th,  4;  19th,  31;  20th,  3;  21st,  10;  22d,  h\; 

23d,  3;  24th,  31;  25th,  7;  27th,  7;  28th,   4;    29th,    3 

.30th,  14;  31st,  20. 
-1st,  1;  2d,  2;  12th,  2;  l«tli,  1;  29th.  2. 
-12th,  3. 
-Dutton,  16th. 
-2.5th,  1. 


MISCEL.r.ANEOUS  BATA 


Pressure,  Sea-level 


Stations 


Bentonville 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis. 


29.  K4 
29.  B5 
29.  S9 


30  16 
30.18 
30.17 


29.911  30.17 


29.  46 
29. 44 
'2&.53 

29.561 


9 

28 
28 


Wind 


c  o'S 
H6^ 


4.983 
7,048 
8,130 
6.682 


.S-5 

at  s 


32 
37 
52 

38 


s. 

nw. 


24 
3 
9 


Relative 
humidity 


63 
67 
62 
7S 


COMPARATIVE    DATA    TOR  MAY 


Ye»r 


Temperature 


Means- 
Extremes 

1891   

1892   

1R93 

1894 

1S95  

1895 

1X97 

1898 

1899 

19<.>0 

1901.. 

1902  

1903. 

1904  

1905 

1906 

1907........    • 

I<.yi8 

1909 

1910  

iStll 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

\9l(l 

1921 

tft'2'2 

192:i 

1924  

1925 

1926 

i   1927 


69.0 

67.0 

(17.8 
6S.6 
70.  1 
69.0 
74.3 
68.3 
72.1 
72.9 
69.3 
68.2 
73.2 
67.  5 
67.  I 
70.7 
68.8 
63.8 
70.0 
67.  0 
'  66.0 
70.8 
69.9 
69.3 
69.5 
69.9 
71.6 
63.5 
72.2 
66.8 
70  8 
69.  7 
70.8 
67.2 
64.6 
68.0 
69.7 
71.7 


Precipitation 


Number  of  days 


-2.0; 

-1.2 
-n.4 
+1.11 
0.  (j! 
+5.3I 
-0.7 
+  3.1 
+3.9 
+0.3 
-0.8 
+  4.2 
-1.5 
-1.9 
+  1.7 
-0.2 
-5.2 
+  1.0 
-2.  0 
-3.  (1 
+  1.8 
+  0.9 
+0. 
fU.  5 
+  0.9 
+2.6 
-5.5 
+3.2 
-2.2 
+  1  8 
+0. 
+  1. 
-  1.8 
-4.4 
-1.0 

-to. 

+  2 


107 

97 

95 

94 
95 
97 
98 
99 

100 
96 
97 

IIX) 

100 
96 
98 
98 

100 
91 
96 
92 
95 

101 
98 
99 
97 

101 
99 
97 

102 
96 
96 
99 

KiO 
98 
94 

lii2 

107 
97 


1 
34    5.0SI 

36 

7  '2.78 

36 

22  1  9.  52 

38 

2 

9.71 

35 

20 

3.40 

36 

13 

3.91 

46 

2 

3.54 

33 

26 

2.13 

30 

7 

6.44 

44 

0 

6.45 

37 

4 

3.69 

31 

26 

2.95 

42 

1 

4.34 

24 

1 

7.47 

31 

12 

.3.39 

38 

1 

9.58 

28 

9 

4.71 

31 

15 

9.48 

30 

8 

7.05 

2f 

2 

6.  76 

31 

7 

6.56 

26 

2 

1.11 

32 

17 

2.41 

35 

7 

3.32 

34 

9 

3.34 

3' 

8 

0.58 

34 

16 

3.  ,56 

31 

1 

3.15 

29 

1 

3.01 

38 

21 

6.01 

3S 

14 

8.17 

29 

3 

2.25 

4( 

1 

5.00 

27 

9 

8.24 

30 

11 

4.64 

26 

1 

1.88 

29 

15 

2. 42 

32 

16 

6.54 

-2.24 

+4.  50 
+4.  69 
-1.62 
-1.11 
-1.48 
-2. 89 
+  1.42 
+  1.43 
-1.33 
-2.07 
-0.68 
+2.45 
-1.63 
+4.56 
-0.31 
+4.46 
+2.  03 
+  1.74 
+  1.54 
-3.91 
-2.  61 
-1.70 
-1.68 
+0.  56 
-1.46 
-1.S7 
-2.  01 
+  0.99 
^2,95 
-2  77 
-0.02 
+3  22 
-0.38 
-3.14 
—2.  60 
+  1.52 


13 

15 

8 
14 
12 
13 
15 
17 
16 
10 
12 
12 
12 

9 
13 

9 
15 

7 

8 
14 
12 
19 
15 
16 
12 
12 
18 
15 
17 

9 
11 
18 
V2 
11 
15 
17 
17 
12 


o!  O 


10 

9 
11 

8 
12 
U 
10 

9 

9 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
11 

8 
13 
13 

9 
10 
10 
11 
10 
13 

9 


Ob 


8 

7 
13 
11 

8 
7 
5 
7 
10 
9 
7 
8 
12 
8 
12 
8 
13 
10 
1(1 
U 
3 
6 

6 
9 
6 
6 
4 

1'2 
12 
5 
11 
12 
8 
4 
5 


:>:/;>;:: 


f>^-:"->-^:$ 


v:V^X''';\'l-:-:; 


;>^-:-:'>;';*;'X-; 


•ia!!6^.< 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


May,  1927 


Climatologrical  Data  for  Slay,  1927 


Stations 


Counties 


64 


Temperature   (  Oetrrees  Fahrenheit  > 


so 


Precipitation,  inches 


-E 


a 


« 


Amity 

Arkadelphia .  t+ 

Arkansas  City 

Arlberir 

Bates  villa 

Bee  Branch 

Bentonyille 

Black  Rock 

Blytheville 

Boone  villa 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Cold  Springs — 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 ti... 

Danville 

Dardanelle 

Dumas    

Dutton 

HI  Dorado 

England 

Eureka  Springa 

Tayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Spring!  .... 

Fulton 

OeorgetovTU 

Gilbert 

Gravette 

Harrison  ++.... 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springt 

Huttig 

Index       

Jesslevllle 

Jonesboro 

Junction 

LittU  Roek 

Lurton 

Lutherville.  «  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home. . .  ++ 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Osceola 

Ozark  t+ 

Paragould 

Patterson 

Pindall... 

Pine  Bluff   

Pocahontas 

Portland 

Preseott    

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tt 

Btory 

Stuttgart  

Sublaco 

Tezarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson  ....t+ 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Scott 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead-  ... 

Garland 

Union 

Little  River. . . . 

Garland 

Craighead 

Union 

Pulaski 

Newton , 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy , 

Polk 

Conway , 

Baxter , 

Montgomery. . 

Jackson 

Montgomery. . 

Mississippi 

Franklin 

Clay 

Woodruff 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

9cott 

Bradley 

Montgomery . . 
Little  River  ■• . 

Mississippi 

(;ros8 

Desha 

and  Kxtremes 


30 


u 


r  of  (lays 

4) 

> 

•Oc 

o 

i*-r 

V 

,^ 

>% 

"*" 

-c 

Si  ^ 

> 

a 

o 

0. 

O 

a^ 

Observers 


700 
250 
145 
700 
•277 
700 
1303 
•259 
•2b-i 
465 
'2(>5 
361 
15S 
470 
200 
516 
1250 
309 
293 
190 
327 
330 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
1250 
1052 
193 
445 
377 
600 
175 
275 
750 
345 
:82 
357 
2100 
775 
315 
277 
600 
236 
229 
1070 
1186 
347 
800 
650 
231 
800 
240 
450 


196 
1500 
215 
300 
122 
329 
287 
■243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
t76 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


32 
31 
43 

5 
28 
35 
22 
■25 

2 
13 
40 
23 
42 
28 
23 

6 

I 
44 
34 

4 
U 
41 
21 
24 
26 
•20 
27 
40 
4b 

a 

41 
IS 

4 
30 
26 
55 
9 
56 
36 
■20 

2 

1 
32 
33 
48 

2 
•29 

8 
40 
22 
15 
22 
13 
39 

6 
13 
28 
43 

1 
29 
31 

1 
11 

5 
40 
34 
21 
39 
21 
26 
36 
18 
20 

3 
40 
30 
41 

3 

8 
33 

3 
23 

2 
19 

3 


72.6  ,-+3.2 


70.7 
70.6 
68.2 

71.8' 
71.8 
72.1 
69.3 
72.8 
73  2 


+2.9 
+2.0 
+  1.8 


+0.7 
+2.1 
2.4 
+1.6 
+2.2 


72.2 
69.6 


73.0 
74.2 
65.8 
74.6 
71.8' 
69.2 
69.0 
72.2 


68-6 
70.8 
7.40 


74.1 

71.8 
76.1 


+2.1 

+  1.1 


-^3.4 

+■2.0 
+  1.7 
+3.6 

+  1.7 
+•2.4 
+2.8 
+2.6 


96       26 


31 

31 

28 

'•26+' 
28+ 
29 
■26t 
29 
28+ 


47 


41 
42 
41 

4? 
41 
44 
40 
44 
45 


+3.0 


+3-2 


+•2.9 
+2.0 
+3.9 


70.5 

74.4 

71.8 

66.4 

70.0 

74.0" 

7^2.6 

68.5 

73.2 

70.3 

69.5 

70.8 

72.9 

70.2 

70. S 

70.9 

•ji.'o" 

72.4'' 


+0.7 

+2.6 
+1.5 


+2.7 
.3 
+3.0 


71.4 
69.6 
76.0 
73.8 

74.' 4 
68.4 
71.2 


73.0 
72.1 
74.5 
69.2 


75.2 


71.2 
72.1 


+1.7 


+2.3 
+0.9 


+4.3 
+2.5 
+0.9 

+i.'4 

+2.0 


+'2.4 
+1.0 
+  4.7 
+S.6 


+3.4 
+•2.3 
+2.5 


+3.1 

+2.1 
+  •2.9 


29+  I  -1.4 

■2'.)      1  46 

■Jot  32 

2\)      I  4S 

28+  I  45' 
28 


•28 
28 


•28+ 

18 

30 


26 
29 

28 

29 

•29 

30 

28+ 

30 

29+ 

29 

'29 

28 

26 

29 

■28+ 

31 

•26 
•29 


35 


44 
44 

46' 


47 

47 

.50 

41 

43 

48'' 

41 

40 

47 

54 

35 

44 

48 

4,', 

37 

49 

48 
40" 


31 

27 

•29+ 

30 


+  4.2 


+  1.7 


71.7  1+2.7 


95 


97 


28 

•29+ 

29 

28 


'27+ 
31 


29+ 


32 


1+ 
16 
11 
U 
16 
16 
U 
16 
16 
10+ 
13 
16 
16 
16 
16 

1+ 

ie 

19 


If. 
11+ 
U) 
16 


16 


36" 
37 

33 

'33' 
34 
35 
39 
32 
35 


3.99|— 1  63 


33 


-1.-23 
-2.90 


SO 
36 
■28 
28 
28 
•26" 
36 
37 
33 
23 
43 
33 
•28 
37 
37 
28 

30 

50" 


4.19 

1.68 

8.18 

6.62 
10.  53 

4.38 

8.88 

6.06 

6.49 

8.15 

7.99 

4.63 

3.45 

4.69 

8.54 

6.10 

6.35 

6.71 

5  55 

7.^28 

5.59 

6.41 

8.30 

5.28 

6.68 

5.71 

S.,50 

6.41 

6,98 

4  47 

8.33 

7.24 

3.84 

8  7(1 

5.82 
14.03 

5.  26 

7. 6:: 

4.52 

4.39 

9.90 

7.29 

8.61 

6.82 

8.69 

6.161+1.09 

6.52 


-rl.73 

+  5.72 

0.84 

+3.95 

+i.'8i 

+3. 32 

-+3.64 

+  0.19 

2.83 

01 7 


+  1.62 
+1.35 

+3.47 
-t-l)  09 
+  1.19 

+  1.86 

+0  73 

+  i .  59 

-0.12 

+089] 

+I.50I 

-o'.iol 
+4.40I 

-1.68! 
+3. 61 
+  1-33 

+6  05 
+  1.97 
-1-45 


+2. 97 
+  4.05 
+  1.72 


+4.00 
+3.  31 
+  1.  17 

+  H.401 

+7. 6;i 

0.99 


1.69 

+C.  03 
-t2.06 

V8.'.=-6 
—  1.17 


32 
34 


60 


8.60 

7.61 

6.10 

8.09 
13.65 

5.48 
10.  85 

7.15 

5.85 

6  33 

5.4r 

I3.;i4 

4.3 
9.31 
5.95 
7.84 
5.70 
9.80 
5.91 
3.63 
3.86 
2 

4.74 
4.13 
5.57 
3.52 
6  35 
7.48 
4.61 
10.  68 
4.69 

3.57  -1.02 
6.91 
2.48 
9-94 
5-90 
6.56 
6. 54 


■1.28 

+1.'V2 

5.31 

0.43 

1.  37 

1.33 

—0.66 

-0.44 

-0.  72 

+  1.3:: 

+1.66 
+  1.90 
+0.51 


—2.42 


+1.44 


+  1.52 


LIO 

1.97 

0.84 

•2.18 

l.,56 

5.50 

1.40 

3.07 

1.18 

1.91 

2.J9 

1.67 

1.60 

1.15 

1.38 

2.22 

1.70 

2.18 

1.37 

1.-24 

1.53 

1.39 

2.  ^22 

2. 01 ) 

1.73 

1.10 

1.42 

2.14 

2.18 

2.44 

2-  '28 

2.42 
1.92 

0.88 

2.75 
i.30 

S.63 
1.85 

3.36 
1.54 
1.36 

3.00  I 
l..i3  i 

2.40  i 

2  73  I 

l.fiS 

1.68  1 

1.15 

3.75 

1.42 

1.92 

2.10 

3.36 

1.40 

5.73 

1.90 

1.80 

1.65 

1.91 

•2.40 

1  07 

1  ^8 

2.66 

1..52 

1.53 

2.24 

2.07 

0.98 

1.35 

1.15 

1-60 

1.^20 

2.80 

1-06 

2.02 

2.03 

1-42 

4.59 

1.40 

1.05 

2.61 

1.12 

2.88 

2.40 

2.31 

8.63 


00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0-0 

0.0 

0.0 

0.0 

,0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0-0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

0  0 

0-0   I 

0.0  ] 

0.0 

0.0 

0.0 

0-0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 
0,0 
U.O 
0,0 

0,0 

0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0  0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0,0 

'1,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0-0 
0-0 
0.0 
0.0 
0-0 
0-0 
0-0 


3 

8 
14 

8 
10 
13 
)2 

6 

9 
13 

7 

8 
10 

9 

6 

9 

8 

II 

10 
13 

9 

9 

9 

7 
U 
10 

10 
6 

8 

10 
9 
9 

11 

le 

6 
8 

6 
9 
7 
12 
6 
8 
12 
8 
8 
8 
16 
9 
II 
10 
U 

10 
8 
12 

13 
6 
13 

.K 

9 
7 

15 
9 
7 
4 
6 
6 
9 
9 
8 


5 

18 
25 

■10 
23 

12 

13 

14 

18 

15 

10 

8 

12 

7 

9 

5 

7 

16 

)o 

19 

8 

17 

5 

13 

9 

9* 

9 

14 

8 

15 

12 

13 

10 

13 

17 

13 

15 

20 

12 

12* 

12 

18 

17 

11 

10 

18 

13 
8" 

16 

10 

19 

13 

12 
11 
9 
1-1 
15 
14 
U 
13« 


20 

6 

3 
13 

0 

9 
11 

2 

8 

9 
13 
15 

9 
14 

6 
15 
18 

9 

2 
13 
12 
l.) 
12 
12 
11" 
14 
15 
13 

9 

3 
18 
17 
10 

3 

6 

2 

8 

9* 

0 

6 

7 

8 
10 
10 

9 
12" 

9 

2 

9 
15 
15 

6 
12 

8 
10 

9 

n 

6 

3*- 


10 


s. 


15 

4 

7 

8 

8 

10     I  sw. 
10    I  sw. 


se. 


16 

15 

14 
9 
5 

10 

10 
9 
19 
11 
■20 
15 
13 
17 
II 
10 
19 
7 
11 
21 
17 
9 
12 


16 
II 

6 

6 

9 
10 
10 

2 
11 

6 
10 
iO' 

8 

2 
10 

7 

12 
15 

3 

1 

4 

I1 
I'J 

9 

11 

9* 
19 

7 

7 
12 
U 

3 

9 

9' 

6 
19 


12 
15 

88 


8. 

sw. 

SW. 


14 
16 
6 
9 
18 
10 


SW. 

s>v. 


s. 
sw. 


G.  C.  Thrash 
:F.  J.  Carpenter 
Carl  R.  Cutting 
\J     H.    Reev..■^ 
{Mrs    Lelia   !.    I  elt-r 
J.   K.  Scaulai). 
\U.   .S.    V.'eathtr   Harrau 
I  Vernon  C-   Howe 
Ij,  M.Broolis 
iF.  H.  Randolph 
|R.  J.    lorry 
|W.J.   Copp 
A-   B    yuarteniiau 
John  C,   Klovd 
iJ-    VV,    Hishop 

A,    L,   Stephens 
|Otto  Parlior 
iK,  K.  Cornlrey, 

WinrredD.  Polk 

J.  O.   ViukUuk 

C,    I',  livan-^ 

G-  X-   Goodier.  Ir. 

Ben    loiinsiMi 

,1.    M     Kicketts 

J.  J     Babb 

Dr.   K.   H.    Hardin 

Goo.    W.    NichoBlu.'. 

University  of  Arkansas 

U.  S.    Weather  Bureau 

J.   R,   Mo  (;uistou 

T .  J  .  LoBan 

W.    R    Owt-nv 

Beu  F,    liatteuficM 

A  .   K.    Stf  vfll.- 

(1.   I..    vVriKlil 

Janitjs  \.    Hunietl 

Geo.    \V     linker 

N,    I',    O'  Neai 

P.    I'.    Patraw 

.1.   L,   CDllott 

H.  D.  Sanderson 

George '. 'a>(-y 

Heneiliotiiif  .■^iiili-rs 

J-   A-   l.owrterbaok 

r    S.    Weather   Bureau 

1.   C-  Sutton 

H.   G.   l.anhanU 

State    Agri.    Sclioo! 

Mrs.   W.   I.-    »a»lK-w8 
C-  Bellamy 

(.;-   N.    Houok 

(■harlo-s  Waliou 

A.   .1.    Purk 

li.    \V.    St     .lohii 

John  Cook 

H,  S.  Halberl 

U    A,    W'hittinRtnii 

\.  V.  Wilkeison 

Arthur  W.  Ilartiiian 

lune  Thoniason 

I'harii  lUirrovv 

W.    K,    Heagler 

\V.    K     Baki-r 

W.    NV,    Wood 

Miss  riieresa  Soheu 

Keneiiicitinf  sisters 

■>V.   E,  llfinilston 

C.   D,   tVlhoun 

Mrs,  F.  1'.  Coleman 

Mrs    M,   V.  1'is.-lal 

Carl  A-   StarcV 

J.  T.    Bell. 

Mis8  Grace  Field 

S,  C.  Story 

Adam  F   Buerkle 

New  Subiaeo  .Abbey 

H.   S,   Brash?ar 

Edward  K.  Holmes 

Dr.   C;heve<  Bevill 

W.    L.   Shide 

J,   R,   HuUdleston 

NantieO.    Sohir.-rier 
M,  W,  H.  Collins 
K.  O,  Alien 
W.   E.   Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  use<i  in  section  (iieans  T  Less  than  O.Ol 
Inch  rain  or  melted  snow.  ++ReceiTed  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  •.",•.  indicate  mimberof  days  missing.  tAIso  on  other  dates  ;:Po8t 
office     addresses    as    follows:-         Lutherville  R.F.D,  No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  ArV.  ;  Dam  No.   1.  Judsonia.  Ark, 

Daily  River  Staires  for  Hay,  1927 


Stations 


Fort  Smith  .... 

Dardanelle 

Little  Rock. 
Pine  Bluff.  .... 

Yanoopia 

DauviUe. 


Riyerf 


Arkansas 

do 

do 

do...... 

do 

Petit  lean... 


Flood 

Stage- 


22 
20 
23 
26 

•a> 
20 


17-7 
19.4 
22.4 
•27.5 
44,8 
7,3 


13.6 
18.3 
•20.9 
26,5 
44.3 
6.4 


3 


10      U 


12 


13 


11.5 
15  6 
19.0 
25  2 
43.8 
5.1 


12.9ir2.0 

10.6  V2.9  13.3  14.7 

17.2 

17.5 

13.4114.2 

13.6  V2. 9  13.8  14.5 

16.2 

17.4 

16.5111.5 

14.0  13,8  13,0  13,4 

14,0 

16.  .S 

23.4  20,6 

18.8  18.4  17.4  16.9 

17.5 

18.3 

43.4  43.0 

42. 5  42. 2  41.  7  41. 3 

41.0 

40,6 

5  1    5.9 

6,3]  7,4  17.8,13.1 

16.7 

•20.3 

16,5|15,0 

16  715,  5 

17  016,5 
■20,3  20.5 
40,3  39.9 
19.  8  1.5.  3 


14 


13.0 
14.9 
15.8 
■20,1 
39,6 
10,1 


15 


U  8 
14.2 
14,4 
19.0 
39,2 
8.7 


IS 


19 


20 


21 


22 


•23 


'24 


26 


26      '27 


28      '29 


SO 


SI 


11,4 
12.7 
V2.9 
17  4 
38.8 
7.3 


10,7 
11,9 
11.5 
16.0 


9,61 
10,6 
10,9 
15,  Oi 


38,3  37.9 
6,8l  6,2 


9  01  9,3 
10.41 10, 4 
10  4|  9.8 
14.5114.0 
37  6l37.3 

6.518.1 


10.8jl2-4 
10  4  11.9 
10.3  10.4 
13,8!14, 1 
37.0136.7 
20.3il8, 1 


12.7 
14,0 
14.2 
15,6 
36,5 


11.9 
14.4 
15,6 
18  0 
36.3 


18,3il4,0 


10  6|  9.51 
14.6  12.91 

15.M5.  4l 
18.  9  18.8 

;i6.i  3.5.9 

14,7ll7,0i 


9.7 
11.0 
13.9 
18. 2 
35,6 
10,9 


10.41  9.5i  8.4 
9.7|  9.6  9  S 
11.2110.6  10.5 
15.6,14-7  14-2 
35.2134. 9i34. 534.2 
8.7    6.5i  e.ll  5.4 


9,9 
9,9 
12.4 
16,8 


May,  1927 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


19 


Calico  Rock. 

Batesville 

Newport 

Dam  No.  1  .  . 
Georgetown . . 
Clarendon 

Gilbart 

Corning 

Black  Rock    . 
Patterson    . . . 
Arkadelphia 
Camden     . . . . . 

Fulton 

.priaif blink  ., 
Whitjcliffs  ., 
Marked    Tree 

Helena 

Arkan^a*  i^ity 


.OU:-!.  »'43.G 


Daily  Precipitation  for  May.   1927 


Stations 


Day  oi  luniiii 


Uraiiiage- 

hasiii 


.:|' 


Amity 

Arkadelphia 
Arkausiis  City 

Arlberg  

BatesvillK   ... 
Bee    Brani-li  . 
rteutonville  • 
Black  lio.-k. 
Blytheville... . 
Booneviilo    .. 
Briukl«y     .   . 
Calico  Rock 
Camd<)ii 
Center  I'oiut. 
Clarondoii 

Clinton   

Cold  Springs    . . 

Conwav 

Corninsf     II 

Dam  -\o.  1.  11 
HajiTille  ...  II 
UardaneliH     ...II 

Diiina-i     11 

Ddttuii     . 

Ei  Dorado      ...|| 

England     

Kurekiv  .'^priiiif; 
Fayettf'viile.  . ,  . 
Kort  9mui.  •'"  . 
Freeman  Sprg.^.ll 

Kiiltou    II 

ijoorifmowii      .  || 

Gilbert  ll 

'iravrttte      

Harrison 

Helena  I 

Higdou    

Hope    

Hot  Springs 

Huttig 

Index  ••■  I 

.les.sleviUe  .  ■. 
.Inu(i*biii(i     .... 

Junction. 

Little  Book* 

Lurtou  

I.uthorvillt;    ... 

Magnolia 

Malvern     

Mammoth  Spg. 
Marianna    

Marked   Troe 

Marshall 

Meua 

Morrillton.    ... 

Mount  Ida   

Newport    

Oden 

Osceola 

Ozark.... 

Paragould 

Patterson 

Pindall 

Pine  Bluff    .... 

Pocahontas.  . 

Portland    

Prescott 

Princeton     — 

Rison    

Roger?       .     - . 

Searcy 

jpringbank   . . 

Story 

Stuttgart  

Snbiaco 

Tezarkana 

Thornburg 

WftJflron 

Warren 

Waters 

WhiteellffB.  . 

WlUon 

Wyniw 

Yaacopia 


.  Ouachita. 
il.Ouaciiita 
.Mississippi  — 

.White 

IJiWhite 

.  |.\rkilllsa^ 

I.irkansa' 

niwhitt 

ll'. Mississippi  ... 

.  [.Arkansas 

White...      ... 

White     

Oinichita    ... 

Red . 

White...      ... 

Whit.' 

.\rkansa>i 

.\rk;ui<ii<.  .   . . 

White  . 

White     

A  rkaiisa< .  . .  . 
Arkansas 
.Mississippi..  . 

Whit.!  , 

OiKvchita    . .  •  . 
.\.rkiin»as  . . .  . 

Wl>:t.> 

White   

.\rkaus«>  ... 
Arkansas 

Rod 

White 

White  

.Arkansas 

Wliiie     

Mississippi  .. 

Whittf 

Red   .,  .. 

Ouachita  

Ouachita 

RfHl    

Ouachita  

.Vhit.'     

Ouachita  

\rkau>ias.   . 

White 

Arkansas.  . .. 

Re.l 

Ouachita 

While  

.Mississippi  . . 
Mississippi.. 
White 
Ouacliiia 

.^rkan.sas 

Ouachita 

White  

Ouachita  

Mississippi. .. 

Arkansas .  . . 

Mississippi.. 

White 

White , 

Arkansas 

White 

Ouachita  ... 

Ouachita.. . 

Ouachita   ... 

Ouachita  — 

Arkansas 

White 

Red 

Ouachita  — 

Arkansas..  . 

Arkansas.. . 

Red 

Arkansas  .  . . 

Arkansas   . 

Ouachita — 

Ouahita 

Red.. 

Mississippi . . 

Mississippi.. 

Arkansas 


..ll 


t  recipltation  is  for  24  hours  endin 


g  near  sunset  unless  otherwise 
•  P  reel  pi 


indicated.  "'For  24  hours  ending  midnight.  II  For  24  hours  ending  7  a.m.  T.  Trace,  or  less  thwC  01  inch. 
itation  included  in  the  next  following  meftsurement. 


t 


MM 

*-.-,\'/.-.y.; 
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Daily  Temperatures  for  Dlay,    1927 


Stations 


10 


U     12 


13 


14 


15 


18 


20     21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


29 


30     31 


Aniity 

BatesvilleW 

Bentonville 

Bee  Branch 

BlythevlUe 

Boon«TlUe 

Brlnkl«y 

Calico  Kock$$ 

Camdantt 

C»nt8r  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button  

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs ... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Harrigon 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Joneiboro 

Junction 

liittl*  Bock.... 

Lurton 

Lutherrille 

Magnolia 

Malvern 

Mam)noth  Spg.. . . 

Marianna 

Marked  Tree}}.... 

Marshall 

Mena 

Morrlllton 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Pine  Bluff 

Pocahontas , 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers. 

Searcy 

Stuttgart 

Sublaco 

Texarkana 

Thomburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
( Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
( Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Miuimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
'  I  Miuimum 
i  Maximum 
'  1  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 

■  !  Minimum 
j  Maximum 

■  I  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
i  Maximum 

■  I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 

■  )  Minimum 
j  Maximum 

■  (  Miuimum 
I  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
1  Minimum 


45 

77 

48 

77 

47 

71 

48 

74 

49 

74 

48 

76 

45 

76 

48 

71 

52 

75 

50 

74 

46 

73 

53 

76 

55 

72 

41 

77 

53 

70 

49 

77 

46 

74 

45 

71 

55 

74 

46 

77 

42 

75 

54 

79 

49 

72 

49 

82 

60 

71 

47 

80 

58 

72 

95 

70 

47 

71 

51 

78 

52 

"5 

48 

73 

44 

82 

54 

74 

55 

69 

44 

72 

48 

72 

52 

74 

44 

71 

49 

75 

50 

74 

52 

75 

48 

76 

58 

77 

61 

75 

50 

77 

45 

71 

47 


60 


52 

80 

50 

79 

55 

8' 

55 

73 

48 

80 

52 

81 

51 

77 

52 

76 

52 

81 

58 

76 

53 

81 

51 

86 

49 

80 

61 

79 

51 

83 

53 

79 

48 

85 

59 

77 

58 

72 

57 

76 

53 

80 

54 

79 

50 

80 

45 

83 

56 

73 

60 

75 

54 

76 

52 

77 

55 

78 

44 

72 

52 

a) 

50 
82 
54 
79 
48 
87 
57 
81 
51 
82 
52 
76 
49 
79 
48 
80 
63 
78 
55 
83 
53 
75 
48 
82 
6U 
79 
47 
82 
50 


55 


82 

•-  60 

:  83 
711 
81 
52 

•  g- 
63 
78 
55 
80 
62 
78 
58 
74 
49 
76 
51 
81 
64 
81 
54 
75 
48 
76 
61 
71 
61 
75 
46 
82 
55 
77 
55 
80 
51 
71" 
54 
77 
59 
84 
59 
79 
-52 

64 
88 
52 
82 
59 
76 
42 
79 
52 
80 
64 
77 
52 
87 
60 
77 
46 
80 
65 
76 
5' 
80 
59 


79 
65 
75 
54 

85 

60 

78 

62 

70 

60 

79 

60 

73 

63 

80 

46 

83 

66 

81 

65 

76 

62 

74 

60 

80 

62 

80 

71 

77 

58 

85 

72 

73 

64 

85 

59 

84 

60 

78 

60 

84 

59 

85 

59 

73 

64 

81 

71 

82 

64 

89 

72 

7; 

59 
S7 
67 
71 
63 
76 
58 
77 
61 
86 
73 
85 
65 
71 
59 
82 
66 
80 
.64 
79 
64 
82 
60 
78 
63 
81 
.62 
72 
62 
76 
60 
79 
64 
73 
60 
88 
71 
82 
66 
87 
64 
85 
60 

63 
7' 
64 
78 
62 
89 
65 
75 


75 

62 

87 

63 

87 

68 

85 

65 

89 

70 

80 

63 

89 

68 

84 

65 

72 

62 

77 

65 

88 

68 

85 

65 

76 

61 

84 

63 

81 

67 

78 

65 

82 

69 

82 

66 

85 

65 

78 

65 

81 

64 

87 

66 

79 

68 

92 

67 

88 

67 

87 

64 

77 

60 

82 

65 

84 

68 

79 

65 

90 

70 

80 

64 

88 

72 

81 

62 

82 


85 

68 

84 

67 

80 

65 

84 

70 

88 

65 

84 

74 

84 

71 

86 

48 

87 

69 

86 

72 

85 
72 

83 

63 
86 
65 
87 
71 
79 
66 
88 
73 
87 
70 
81 
69 
75 
70 
84 
70 
76 
66 
85 
69 
89 
68 
88 
71 
84 
69 
88 
70 
84 
69 
90 
70 
85 
71 
77 
67 
81 
71 
89 
70 


84 
70 
83 
68 
80 
73 
82 
71 
82 
69 
.83 
73 
85 
73 
8<1 
70 
86 
63 
87 
72 
82 
68 
89 
71 
86 
69 
89 
70 
86 
70 
85 
70 
85 
67 
85 
73 
90 
70 
83 
70 
87 
73 
85 
70 
82 
71 


84 

58 

79 

54 

61 

46 

72 

54 

80 

60 

74 

54 

79 

63 

71 

54 

82 

60 

79 

59 

74 

58 

76 

69 

73 

57 

8' 

67 

69 

44 1 

85 1 

68 

81 

63 

75 

4b 

72 

47 

66 

54 

65 

45 

75 

51 

85 

« 

82 

5; 

7' 

56 


79 
53 
78 
64 
75 
58 
69 
19 
6' 
55 
81 
65 
80 
58 
73 
52 
81 
64 
68 
54 
74 
52 
73 
53 
73 
60 
76 
52 
71 
59 
81 
60 
84 
65 
76 
63|  55 
90   91 


73: 
84 
64 
86 
69 
77 
61 
85 
68 
84 
64 
83 
65 

8: 

71 
78 
62 

88 
67 
84 

71 
8' 
721 


71 
40 
71 
39 
71 
48 
70 
36 
76 
41 
75 
50 
SO 
53 
75 
46 
■;90 
55 
71 
47 
76 
53 
71 
.50 
65 
41 
71 
44 
79 
51 
77 
41 
70 
4 

78 
52 
70 
54 
68 
45 
74 
45 
73 
51 
76 
42 
71 
49 
68 
50 
79 
50 
74 
44 
84 
54 
78 
48 
79 
48! 
70 
39 
72 
45 
72 
50 
72 
45 
81 
47 
70 
45 
81 
55 
75 
49 


53 

79 
51 
77 
56 
78 
55 
79 
58 
80 
52 
78 
55 
82 
51 
78 
56 
82 
55 
W 
55 
76 
60 
82 
58 
81. 
56 
71 
52 
77 
53 
79 
55 
78 
56 
78 
56 
80 
59 
78 
55 
83 
55 
79 
56 
81 
53 
82 
53 

60 
76 
56 
79 
54 
79 
54 
73 
53 
75 
56 


53 

68 

55 

81 

45 

75 

50 

78 

51 

75 

44 

72 

51 

74 

52 

75 

53 

70 

46 

76 

55 

72 

54 

75 

56 

78 

44 

71 

47 

74 

55 

80 

50 

78 

50 

75 

41 

76 

56 

74 

50 

80 

49 


82 

52 

77 

53 

78 

58 

75 

60 

78 

35 

81 

52 

80 

58 

83 

50 

77 

58 

79 

58 

80 

55 

75 

44 

80 

59 

81 

53 

82 

54 

78 

55 

80 

55 

77 

55 

78 

55 

82 

52 

77 

53 

78 

60 

77 

58 

79 

51 


55 

75 

48 

66 

52 

79 

50 

78 

56 

75 

53 

78 

53 

78 

48 

84 

58 

85 

59 

77 

55 

76 

60 

79 

54 

87 

5 

68 

42 

85 

60 

80 

55 

77 

51 

75 

49 

74 

57 

76 
4 

75 

48 

83 

57 

75 

60 

79 

53 

85 

58 

77 

54 

80 

56 

75 

59 

67 

52 

71 

54 

83 

60 

82 

54 

75 

48 

77 

57 

68 

58 

77 

48 

76 

53 

81 

5' 

82 

49 

77 

59 

66 

56 

85 

58 

76 

54 

85 

58 

83 

61 

82 

57 

70 

47 

78 

51 

79 

54 

77 

57 

89 

57 

75 

45 

82 

56 

78 

54 


52 


53 
82 
54 
74 
57 
64 
48 
72 
50 
76 
67 
79 
54 
73 
51 
80 
48 
70 
54 
76 
43 
73 
49 
75 
57 
76 
45 
70 
56 
72 
55 
82 
55 

50 
80 
56 
86 
52 
85 
52 
68 
44 
74 
51 
76 
45 
74 
52 
80 
54 
73 
,54 
78 
49 
76 
56 
80 
62 


82 
47 
76 
41 
73 
41 
76 
42 
76 
50 
75 
41 
70 
44 
79 
40 
72 
44 
74 
49 
77 
45 
78 
45 
78 
44 
78 
46 
72 
32 
73 
48 
79 
45 
75 
43 
74 
38 
73 

47 
73 
36 
81 

39 

80 

48 

73 

44 

75 

44 

86 

46 

76 

47 

83 

47 

74 

51 

69 

47 

72 

43 

74 

48 

76 

42 

74 

40 

81 

4' 

79 

56 

76 

41 

72 

44 

77 

48 

74 

37 

69 

51 

75 

48 

81 

48 

77 

47 

77 

48 

80 

46 

78 

45 

74 

37 

77 

42 

75 

5: 

75 

44 

78 

49 

74 

35 

78 

55 

74 

46 

77 

45 


81 

62 

79 

64 

76 

61 

87 

61 

86 

63 

84 

62 

85 

64 

81 

64 

78 

71 

84 

62 

78 

63 

79 

62 

88 

63 

82 
65 

78 

58 
85 
65 
74 
65 
82 
60 
81 
60 
81 
62 
82 
61 
80 
59 
86 
67 
81 
62 
84 
62 
89 
63 
80 
61 
85 
64 
77 
62 
76 
54 
80 
61 
87 
64 
85 
62 
84 
62 
82 
65 


64 

83 

61 

79 

60 

86 

63 

80 

61 

81 

64 

80 

62 

81 

66 

83 

64 

89 

70 

86 

70 

88 

64 

79 

61 

83 
65 
83 
63 
83 
61 
86 
70 
80 
61 
90 
63 
82 
60 
81 
62 


62 

85 

61 

82 

64 

84 

62 

85 

67 

84 

64 

87 

62 

86 

64 

85 

62 

84 

64 

85 

64 

85 

62 

86 

64 

86 

64 

78 

58 

85 

64 

87 

63 
82 
61 
82 
64 
84 
66 
82 
63 
87 
61 
93 
62 
87 
62 
85 
62 
85 
63 
S6 
63 
84 
64 
85 
65 
76 
60 
81 
64 


82 
61 

80 
66 
75 
66 
71 
60 
76 
65 
78 
62 
8( 
6 
82 
64 
80 
70 
73 
69 
78 
66 

65 

83 

69 

77 

65 

80 

69 

83 

68 

78 

67 

83 

66 

79 

70 

84 

65 

86 

66 

77 

64 

80 

67 

80 

68 

79 

65 

75 

67 

75 

65 

80 

68 

83 

68 

83 

70 


76 

67 

85 

66 

80 

69 

74 

61 

80 

64 

87 

63 

86 

66 

82 

65 

83 

69 

78 

68 

79 

64 

86 

65 

82 

66 

86 

66 

80 

67 

82 

70 

82 

67 

77 

67 

85 

69 

86 

67 

84 

66 

84 

63 

79 

66 

82 

6' 

84 

65 

90 

67 

80 

65 

82 

68 

83 

71 

79 

70 


71 

85 
66 

86 
68 
85 
70 
84 
66 
89 
75 
85 
67 
90 
70 
86 
69 
87 
73 
86 
70 
83 
68 
92 
72 
86 
68 
81 
70 
88 
69 
85 
68 
86 
70 
84 
63 
90 

86 

72 

88 

70 

88 

67 

90 

72 

86 

70 

88 

67 

84 

67 

87 

67 

84 

69 

82 

68 

86 

71 

8' 

70 

86 

70 

84 

68 

83 

68 

82 

70 

86 

72 

87 

73 

8' 

72 

88 

73 

81 

68 

83 

67 

86 

69 

83 

6 

90 

68 

8' 

66 

88 

68 

85 


83 
72 
83 
64 
79 
60 
83 
71 
88 
72 
83 
67 
86 
72 
87 
69 
86 
69 
83 
71 
84 
73 
84 
70 
86 
74 
89 
70 
78 
62 
87 
70 
86 
68 
78 
64 
84 
63 
83 
66 

80 

65 

85 

65 

89 

70 

87 

66 

83 

71 

90 

71 

84 

68 

88 

68 

83 

65 

76 

63 

81 

64 

87 

71 

86 

71 

85 

65 

84 

70 

81 

66 

83 

73 

82 

72 

85 

74 

83 

73 

86 

72 

85 

71 

87 

68 

83 

72 

90 

70 

87 

70 

91 

70 

79 
64 
84 
71 
85 
63 
85 
65 
88 
70 
78' 
66 


81 

49 

88 

66 

87 

62 

82 

56 

S3 

54 

87 

61 

82 

54 

89 

54 

89 

67 

87 

83 

87 

60 

89 

66 

84 

63 

87 

65 
85 

66 

79 

59 
82 
68 
87 
66 
89 
60 
84 
56 
85 
68 
84 
6' 
83 
56 
88 
55 
88 
64 
87 
57 
86 
62 
87 
64 


96 
61 

89 

58 

87 

62 

88 

59 

91 

64 

90 

60 

89 

61 

92 

59 

90 

60 

92 

64 

91 

62 

85 

64 

90 

62 

92 

62 

84 

49 

90 

63 

90 

61 

87 

64 

87 

56 

90 

63 

86 

56 

93 

60 

94 

63 

93 

60 

90 

60 

92 

61 

90 

64 

90 

67 

88 

04 

82 

62 

86 

59 

89 

63 

91 

59 

86 

57 

89 

65 

8' 

66 

88 

58 

90 

58 

92 

64 

89 

55 

8.". 

63 

90 

64 

93 

63 

88 

62 

93 

64 

92 

62 

93 

61 

86 

57 

89 

60 

90 

03 

89 

61 

94 

60 

88 

53 

94 

69 

83 

65 

89 

63 


84 

69 

86 

72 

90 

74 

86 

69 

91 

67 

94 

67 

90 

72 

89 

68 

93 

73 

89 

64 

92 

68 

88 

71 

81 

66 

86 

65 

88 

67 

89 

67 

85 

64 

87 

71 

81 

68 

86 

72 

87 

65 

90 

72 

89 

67 

93 

69 

88 

65 

91 

70 

89 

65 

91 

71 

90 

68 

92 

70 

85 

62 

89 

67 

90 

72 

90 

72 

90 

70 

88 

66 

95 

73 


68 

85 

63 

92 

72 

90 

73 

89 

71 

91 

73 

93 

72 

90 

73 

83 

63 

93 

72 

93 

72 

87 

64 

92 

73 

92 

70 

89 

68 

91 

72 

96 

72 

91 

72 

93 

69 

9'2 

73 

94 

74 

92 

71 

94 

73 

86 

61 

92 

69 

89 

72 

S3 

66 

90 

70 

90 

74 

93 

73 

84 

61 

86 

74 

86 

62 

85 

71 

93 

74 

90 

73 

92 

75 

90 

74 

84 

63 

93 

73 

85 

60 

95 

72 

93 

72 

94 

72 

90 

69 

89 

69 

92 

74 

93 

70 

94 


94 
74 
89 
73 
86 
60 
89 
71 
89 
74 
91 
71 
91 
74 
89! 

69; 

90 

73| 

891 

73 1 

911 

75, 

S4: 

68 

93! 

76 

92 

72 

86 

64 

91 

77 

91 

74 

86 

60 

90 

62 

92 

71 

85 

69 

90 

61 

9T 

75! 

93l 
73 
90 
71 
96 
70| 
89 
76l 
961 
71 
89 
76 
83! 
64! 
88 
72 
93 
74 
91 
74 
87 
65 
9(1 
75 
86 
69 
87 
65 
89 
72 
91 
78 
89 

88 

76 

8' 

71 

93 

75 

86 

71 

95 

71 

94 

73 

93 

73 

86 

61 

91 

73 

90 

73 

'M 

73 

93 


1  83.  7 
161  6 
I  83.  8 
57.6 
79.0 
i  .57.  4 
91  81.7 

65  59.4 

91  82.1 
69  61. 5 

92  82.4 
74  61. 3 
91  82. 3 
73  61. 9 
90S2.6 

66  56.0 
91  83.2 
73  62.3 
91^83. 5 
"3  63.0 
92 1 82. 4 
7ol0_'.l 


S1..0 

59.2 

63.  6 

62.3 

85.1 

63.3 

84|77.2 

64|54.3 

91184.5 

73!ii4.7 

92  82.6 

71  Si. 9 

861 81.1.  3 

64158.2 

86  8U.2 

65  67.8 

91  81.7 

75i62.6 


8.5 
65 
97 
63 

So 
73 
93 

73 

8U 

71 

93 

74 

88 

67 

94 

72 

89 

74 

82 

61 

88 

6' 

911 

74 

91 

71 

85 

65 

9(1 

75 

80 

66 

88 

63 

89 

73 

91 

69 

92 

73 

95 

67 

88 

66 

94 

73 

83 

66 

97 

71 

9; 

73 

94 

71 

86 

05 

92 

69 

91 

73 

92 

78 

94 

72 

88 

68 

92 

73 

89 

68 

93 

68 


9.5 
57.7 
84.5 
.57.0      ' 
85  3 
62.7 
84.7 
63. 5 
82.9    , 
61).  8 
87.8 
64.4 
80.7 
60.3    . 
86.6 

m.  2 

80.  ."1 

6:;.  J 
75. :'. 
.67.4  ■ 
79.7  , 
61-1.2 
84 .  U 
64.! 
84.4 
60.9 

9  8 

i7.2 
82. 9 
63  6 
5 
1 
80.4 
•58.6 

81  :', 
G)  :; 

82  3 
03  5' 
82. 9 
.58.8 
79.3 
62  5 
80.9 
61.0 
85.3 
63.5 
80.1' 
59.0 
87.4' 
64.7" 
85. 2' 
62.  4" 
86.5' 
62. 3' 
79.9' 
56.9' 
82.  tf 
60.3' 
82.7 
63.2 
82.3 
61.9 
86.9 
62.1 

'9.8 
58.6 
85.7 
64.6 
81.1 
61.4 
82.5 
61.7 


^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs 
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OENEKAIi  SUMMABf 

The  mean  temperaUire  of  the  State  during  .June  wap  0.8° 
beJow  normal,  this  being  the  first  month  of  the  year  with  a 
negative  departure.  The  month  was  also  marked  by  heavy 
rainfall,  the  average  of  6.50  inches  being  the  greatest  June 
total  of  the  last  23  years  and  with  but  two  exceptions  the 
greatest  on  record.  Although  the  temperature  averaged  ahnost 
a  degree  below  normal  there  were  no  unusually  low  extremes, 
the  lowest.  43°  at  Button  on  the  16th  being  well  within  the 
limit  of  previous  records.  The  month  opened  with  practically 
normal  temperatures  prevailing  and  while  daily  means  were  as 
much  as  7°  above  normal  on  a  few  days,  most  of  the  month 
was  cool  with  the  lowest  10°  to  12°  below  around  the  6th. 
The  heavy  rains  kept  the  streams  of  the  State  at  moderately 
high  stages  throughout  the  month,  the  Black  being  above  flood 
stage  at  Corning  and  Black  Rock  practically  the  entire  month, 
the  White  reaching  flood  at  Calico  Rock  and  Batesville  and  the 
lower  White  near  or  above  a  week  or  more.  The  lower  Arkan- 
sas was  above  flood  stage  the  entire  month,  the  Mississippi  at 
Helena  was  above  from  the  8th  to  the  25th  and  the  smaller 
streams  much  of  the  time.  Although  the  flood  condition  of 
the  eastern  lowlands  improved  there  was  still  much  land  un- 
planted  at  the  close  of  the  month.  Tha  weather  of  the  month 
was  favorable  for  the  growth  of  cotton,  stands  being  good  in 
most  places.  Cultivation  was  delayed  by  the  frequent  showers 
and  some  fields  were  grassy,  but  sunshine  the  latter  part  of  the 
month  enabled  most  farmers  to  get  over  the  crop.  Blooms 
were  reported  by  the  close  of  the  month  in  southern  counties 
and  boll  weevil  in  a  few  localities.  Corn  made  good  progress 
and  was  in  good  condition  generally.  All  minor  crops  made 
satisfactory  progress.  w.c.h. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  June,  as  determined  from  the 
records  of  56  stations,  was  76.3°  which  is  0.8°  below  normal. 
Positive  departures  occurred  at  two  eastern  and  nine  southern 
stations,  while  at  other  stations  temperatures  were  normal  or 
below.  The  highest  monthly  mean  was  81.4°  at  Huttig.  the 
lowest,  69.4°  at  Lurton.  The  highest  temperature  recorded 
was  104°  at  Amity  on  the  25th  and  26th.  The  lowest  was  43° 
at  Dutton  on  the  16th. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  June,  as  determined  from  the 
records  of  81  stations,  was  6.50  inches  which  is  2.48  inches 
above  normal.  A  few  scattered  stations  showed  negative  de- 
partures, but  in  most  sections  positive  departures  prevailed. 
The  greatest  monthly  total  was  14.57  inches  at  Hot  Springs, 
the  least  2.70  inches  at  Huttig.  The  greatest  amount  measur- 
ed in  any  24  hour  period  was  6.22  inches  at  Danville  on  the 
6th.     The  average  number  of  rainy  days  was  9. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

{  Dates  aud  number  of  stations  reportinif ) 
THrNnERSTORMs:-]st,  28;  2(1.  27;  3(1,  20;  4th,  22;  5th,  17;  fith.  10;  7th, 

1 ;  9th,  1  ;  10th,  4;  llth,  3;  12ih,  11 ;  13th,    22;    14th, 

8;  Kith.  1;  17th,  8;    18th,    14;    19th,    31;    20th.    .34; 

21st,  19;  22.1,  1;  23(1,  2;  2oth,  1;  29th,  fi;  30th,  24. 
Solar  Hai.os:— 4th,  1;  5th,  1;  8th,  2;  10th,  1;  Ifith,  1;  19th,  1;    20th, 

1;  21st,  1. 
Dkxse  Fofi : Prescott,  7th. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Stations 


Bentonville 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis. 


Pressure,  Sea-level 


ra.96 
29.91 
J9.97 
•29.97 


30.23 
30.19 
30.21 

30.24 


29.  ()1 
29-6 
29.59 
29.  G2 


20 
20 
21 
21 


Wind 


H.S9H 
5,114 
5,663 
5,114 


3.& 


24 
45 
42 
44 


Relatiye 
„ humidity 

IHE  Ll8f?Ahl 


JlL 


^^mmi 


a 


t  0  ^27 


S4 
85 
81 


Y  "H 
s 


P 


m 


or, 


62 


COMPARATIVE 

DATA 

EOR  JUNE 

Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

l»  01 

^ 

V 

1^ 

•a 
I 
5 

11 

*5  (« 

to 

a 

£ 

* 
OS 

o 

1 

> 
< 

OS 
O 

t  a 

Means- 

77  1 

no 

37 

4.03 

14 

10 

6 

8 

Extremea 

1891 

77.9 

+0.8 

103 

27 

56 

9 

3.71 

-0.31 

11 

11 

8 

17 

1892 

76.9 

-0.2 

10:i 

14 

40 

2 

3.87 

-0.15 

16 

10 

4 

1893      

76.3 

-0.8 

99 

13 

49 

8 

5.20 

+  1.18 

12 

12 

6 

9 

76.6 

-0.5 

106 

80 

42 

1 

1.39 

-2.63 

17 

10 

3 

4 

18C).5 

76.9 

-0.2 

100 

2 

47 

6 

5.94 

+  1.92 

12 

10 

8 

10 

18%  

77.7 

+0.6 

103 

27 

48 

3 

1.91 

-2.11 

14 

10 

6 

5 

78.0 

+0.9 

106 

22 

41 

1 

3.46 

-0.56 

12 

13 

5 

6 

1898    

78.7 

+  1.6 

too 

2.S 

60 

3 

4.86 

+0.84 

8 

14 

8 

11 

1899    

77.3 

+  0.2 

102 

24 

50 

18 

2.74 

-1.28 

13 

12 

5 

6 

1900      

76.6 

-0.5 

100 

10 

43 

4 

7.10 

+3.08 

7 

14 

9 

13 

1901 

79.4 

+2.K 

no 

29 

41 

1 

1.44 

-2.  .58 

16 

12 

2 

4 

1902  

1 903 

77.5 
70.5 
75.3 

+0.4 
-6.6 
-l.t 

105 
99 
99 

19 
21 
13 

42 
37 
50 

23 
12 

7 

6.27 
2.53 

7.14 

+1.25 
-1.49 
+3. 12 

16 
13 
11 

9 
10 
13 

5 

7 
6 

6 
7 
10 

1905      

77.9 

+0.8 

101 

15 

44 

1 

5.90 

+  1.88 

12 

10 

8 

10 

1906 

76.2 

-0,9 

101 

18 

44 

22 

4.60 

+0.68 

14 

11 

0 

1907 

1908 

1909      

75.2 

-1.9 

103 

24 

39 

2 

4.48 

+0.46 

14 

11 

5 

8 

70  0 

-1.1 

98 

23 

46 

14 

3.85 

-0.17 

13 

11 

6 

3 

76.9 

-0.2 

104 

8 

49 

4 

4.08 

+0.06 

12 

12 

6 

10 

1910  

1911        

74. 1 

-3.( 

99 

18 

44 

12 

4.85 

+0.83 

12 

13 

5 

10 

80.9 

+3.8 

106 

7 

47 

13 

2.53 

-1.49 

16 

11 

3 

6 

lQ12 

73.1 

-4.0 

97 

17 

42 

8 

5.83 

+1.81 

11 

12 

7 

y 

1913      

77.0 

—0.1 

103 

28 

39 

12 

1.68 

-2.34 

16 

11 

3 

4 

1914 

82.3 

+5  2 

109 

28 

52 

28 

1.00 

-3.  02 

19 

10 

1 

2 

1915 

1916.  .. 

76.0 

-1.1 

106 

21 

45 

9 

4.92 

+0.90 

*12 

9 

9 

9 

75.4 

-1.7 

99 

21 

43 

8 

5.15 

+  1.13 

12 

10 

8 

8 

1917 

75.2 

-1.9 

105 

30 

37 

16 

4.87 

+0.85 

18 

7 

a 

6 

80.5 

+3.4 

110 

20 

49 

13 

3.55 

-0.47 

15 

9 

6 

7 

1919 

76.9 

-0  2 

101 

26 

45 

4 

5.11 

+1.09 

11 

10 

9 

10 

19^0 

74.7 

-2.4 

101 

26 

42 

24 

3.41 

-0.61 

19 

6 

.5 

6 

1921 

78.5 

+  1.4 

103 

3 

46 

8 

4.84 

+0.82 

12 

10 

8 

11 

7 

<022 

78. 6 

+  1  5 

104 

14 

44 

4 

2.64 

-1  38 

16 

8 

6 

192^ 

76.7 

-0.4 

99 

26 

46 

29 

5.20 

+1.18 

13 

11 

6 

9 

1924  .. 

78.5 

+  1.4 

105 

12 

42 

2 

3.64 

-0.38 

15 

6 

9 

8 

IP25 

82.3 

+5.2 

108 

20 

46 

1 

2.08 

-1.94 

17 

9 

4 

6 

19Q6 

76.6 

-0  .■) 

104 

12 

42 

6 

2  60 

-1.42 

17 

8 

.5 

1927 

76.3 

—0.8 

104 

25 

43 

16 

6.50 

+2. 48 

13 

8 

9 

9 

Corrections  May,  1927 

Marshall  — Minimnm  on  13th  should  be  55,  sum  of  minima,  1836,  mean 
minimum  59.2,  monthly  mean  69.8,  (^lepartiire  +2.6,  lowest 
for  month  41    on  16th,  greatest  daily  range  36. 

B.atesville.— -Mean  maximum  81. 3e,  mean  69.4b,  departure -(-1.6. 

England. Greatest  precipitation  in  24  hours  1.17  inches  on  the  3d. 


l.NV.».».- 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


June,  192'; 


Climatological  Data  for  June,   1927 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit ) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

o 

S- 

s 

3 

ID 

C 

i 

Stations 

Counties 

a 

o 
> 

o 
u 

I* 

O   03 

Clt 

S 

s 

e 

a 

2« 

^  s 

t.  o 

3  c 

C 

1 

05 

fa 

oS 

s 
c 

3 

S 

l"s 

Observers 

o 

cS 

O 

h 

o 

4)-** 

C  " 

—  o 

w 

1^ 

s 

fi 

K 

« 

.J 

« 

o 

El 

a 

a 

c-i 

?6 

O 

Pn 

y 

Ph 

Amity 

Arkadelphia 

Arlberg 

BatesTille 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Boone  villa 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Cold  Springs 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 tU-. 

Danville 

Dardanelle 

Dumas    

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Gravette 

Harrison  .. 

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springg 

Huttig 

Index       

Jessieville t+ 

Jonesboro 

Junction 

Littl«  Bock 

Lurton tt 

Lutherville.  tt  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna.       

Marked  Tree 

Marshall     

Menn 

Morrillton 

Mountain  Home  .   . 

Mount  Ida 

Newport 

0<len 

Osceola 

Ozark   

Paragould 

Patterson 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott     

Princeton 

Rlson 

Rogers 

Searcy 

9pringbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson  

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Clark 

Clark.. 

Stone 

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Scott 

Faulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington .. . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne  , 

Hempstead- 

Garland 

Union 

Little  River. .. . 

Garland 

Craighead 

Union 

Pulaski 

Newton.... 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs..  • 

Fulton 

Lee 

Poinsett ....... 

Searcy ......... 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. . .. 

.lackson 

Montgomery 

Mississippi 

Franklin 

Clay 

Woodruff 

Searcy , 

Jefferson 

Randolph, 

Ashley 

Neyfida......  . .. 

Dallas ....,, 

Cleveland  ...... 

Benton 

White 

.Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Millier 

Perry \ 

Scott 

Bradley  . . , 

Montgomei-y 

Little  River  . .    . 

Mississippi 

Cross 

D^sha , 

and  Extremes 


700 
250 

700 
277 
700 
1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
1250 
309 
293 
190 
327 
330 
162 
1590 
270 
229 
UG5 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
12.50 
1052 
193 
445 
377 
600 
175 
275 
750 
345 
'.82 
357 
2100 
775 
315 
277 
600 
235 
229 
lOlfo 
U86 
347 
&00 
650 
231 
800 
240 
450 

aoi 

196 
1500 
215 
300 

329 
'287 
243 

1285 
236 
240 
700 
22S 

1050 
H32 
650 
«7r 
206 
800 
290 
237 
^50 
1,67 


32 
31 

5 
28 
35 
22 
25 

2 
13 
40 
23 
42 
28 
23 

6 

1 
44 
34 

4 
11 
41 
21 
24 
26 
20 
27 
40 
46 

3 
41 
1£ 

4 
30 
26 
55 

9 
56 
36 
20 


79.4 


44. 


73.8 
76.2 
72.2 


76.4 
75.7 
76.6 
74.8 
77.5 
77.9 


77.0 
74.6 


77.4 

78.8 
69.7' 
79.4 
77.0' 
73.2 
73.0 
76.6 


72.3 
72.8 
79.2 


75. 


1 
32 
33 

48  f.  76.  2 


2  : 
29 

g 
40 
22 
15 
22 
13 
39 

6 
13 
28 
43 

1 
29 
31 

1 
11 

6 
40 
34 
21 
39 
21 
26 
36 
18 
20 

3 
40 
30' 
41 

3 

8 
33 

3 
23 

2 
19 

3 


78.8 
76.4 

81.4" 


69.4 
7-i.9 

79  0'' 
77.6 
73.3^ 
78.2 
75.4 
73. U 
■7y.2 
77  4 
74.0 
15  3 
'77.5 


-1.6 
-1.6 
-1.9 


-1.9 
1.1 

-1.4 
0.7 

0.7 


-1.2 
-1.0 


-6.4 
0.0 
-2.1 
-1-0.4 
-0  9 
-0.8 
-1  2 
-0.9 


-1.3 


25+ 


30 
26 
25 


30 
26 
30 

25 
27 
26 


25 
30 


-t-10 


+  0.4 
-1.5 

+  2.0 


-2.1 
-  i.'i 


0.9 

-ho'  i 

1.0 
•+0.2 

-i'.h 

-L2 


75.6 

77.  3" 


78.5 
75.9 
80.8 
78.4 

78.' 9 
72.4 
76.1 


75.  8 
79.2 
73,  4' 


79.1 


75.4 
76.6 


91 
S6 
100 


99 
94 
100' 


25 
29 
26 
26 
30 
11+ 
■■  lOi 
26 


57 


53 
53 
53 


54 
53 
55 
54 
60 
57 


7+ 
7 
15 


7 
14 

7 
7 
7+ 


33 
30 
30 


55 
53 


08 

60 

43" 

62 

56* 

54 

56 

61 


25 
11 
26+ 


-0.8 
-!.2 
-0.3 


1.6 

0.7 


-0.5 
-0.5 
+  1.6 
-0.1 

+1.0 
-1.0 
-1.  I 


-0.8 
-  1.6 
+  0.2 


+  0.3 


76.3 


-1.9 
-0.8 


95 

92 

86 

90^ 

97I 

95 

96" 

99 

94 

92 

96 

91 

96 

97 

99 

95 

95'' 


98 
98 
100 

98 


95 
95 
101 
92' 


26 

11+ 

18 


29+.. 

12 
10 
11+ 

18 

11  + 

25  ■' 

30 

10+ 

11+ 

26 

10+ 

11 

26 

29 

27 
26 


58 
55 
63'' 


7 
laT 
IS 


15 
7+ 


54 

hi 

52 
54 
59" 
-  56 
•51 
■61 
57 
52 
55 
56 
63 
53 
■66 

56 

60'' 


29 
30 
29 

26 


101 


8 
14+ 


27 

27 

31" 

24 

29" 

31 

33 

27 


28 
37 
32 


36 

30 
31" 


24 
23 
27 
26-' 
31 
34« 
25 
25 
3'/ 
33 
27 
36 
34 
.31 

30 
30" 


16 

7 
7 


59 


26+  I  43 


16 


4.10—1  54 
7.'J4  +1.94 
7.30 


4.41 
7.76 
7.47 
7.01 

10. 39 
6.20 
5.26 
4.52 
4.41 
7.62 
5.74 
4.88 
8.00 
7.29 
8.09 
6  77 

12.27 
7.32 
8.17 
5.79 
4.97 
8.27 
5.60 
8.93 
3.15 
5.95 
4.19 
5.  a 
4.17 
8. 23 
3  89 
4. -20 
5.45 
3.08 

14.57 
2,70 
2.88 
7.70 
.S.99 


-i-0.  38j 
+3.64 
+2.91 
+3.67 

+2.'6l 
+  1.82] 
+  0.97 
0.  28 
-1-3.24 
+  2-40 


+3. 24 
+3.97 

+  8.91 

-1-3  68 

+4.01 

+0.  29 

1,73 

4.61 

0.11 

+  4.36 

-0.85 

+  0".26 
+2.15 

2.  82 

0.09 

+0.27 


5.71 
7.36 
8.27 
4.86 
9.46 
6.9ti 
3.  6'^ 
4.65 
6.09 
5.  50 
9.  62 

8  57 
7.18 
5  3; 
5 .44 
3.  58 

10.  19 
9.25 
5-35 
3.64 

10.  18 
6.9( 
3.08 
9.  JO 

9  05 
9  50 
6.38 
8  59 
4.15 
7.49 
5  76 
5.77 


0  81 
+9.99 
-1.05 


+3.  29 


+  1.62 


+3.80 


1.34 
3.20 
1.75 
2.02 
3.95 
L98 
2.50 
3.25 
1.61 
1.31 
1.40 
1.42 
3.05 
1.67 
1.24 
2.0ii 
2.11 
2.37 
3.18 
6.22 
2.20 
1.85 
1.67 
1.75 
2.35 
1.02 
2.61 
0.95 
1.57 
1.88 
2.09 
1.36 
1.90 
1.62 
1.  18 
1.91 
0.83 
4.  29 
0  82 

1.  13 

2.  50 
1.80 


+4. 
+  2. 
-H. 

Vo.' 
+5. 


+6. 
i-2. 
-1. 

+0. 
+  4. 
+  5. 
1-^1. 
+  5. 


2  15 
1.32 
2. 23 
1.39 
3. 29 
1.50 
83  1.15 
1.35 
2. 62 
2. 15 
2-35 
2.28 
1.83 
3.  25 
1.87 
1.05 
2  90 
2  92 
1.  30 
1.51 
4.69 
1.75 


.25 


26 
29 


37 


5. 

31 1 

9.981 

8 

U 

5 

65 

6 

10 

7 

10 

;^, 

49 

3 

01 

7 

24 

6 

50 

+2, 


1.33 
4.00 
2. 95 
2.30 
2.  02 
4.  10 

2.  no 

3.36 
2.05 
1.15 
1.77 
3.45 
2.71 
1.40 
2.82 
3.78 
0.  55 
0.  67 
2.43 
6.22 


1 


00 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 

0.0 

0  (I 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 

0.0 

0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
CO 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

0,0 

0,0 

0.  U 

CO 
0.0 
CO 


7 

6 

9 
12 
10 
12 
10 
12 
10 

6 

9 

5 

8 

7 
10 

7 

II 

8 

6 

6 
JO 

9 
11 

9 
13 
12 
11 
10 
13 

4 

8 

7 

12 
10 
11 
10 

6 
12 

6 

5  1 

«l 

y  I 

11 
14 
13 

8 

8 
10 

9 
11 

9 

6 

7 

8 

8 

9 
11 

8 
13 
11 

8 
12 


6 
8 
» 

15 
6 

11 
9 
6 
6 
4 

11 
7 

11 
9 


7 
14 
18 
16 

4 
14 
19 
16 
15 
12 
11 

9 
16 

9 

3 
12 
18 
14 
22 
16 
17 

4 
12" 

•2 

13' 
13 
16 
12 
15 

9 
13 
13 
17 
16 

0 
10 
21 
16 
12 
12 
13 
19 

11 
15 
14 
7" 
17 
14 
20 
13 
11 
11 
12 
11 
10 

1!* 
15 

16 
17-1 


11 

8 
7 

8" 
9  ' 

,1  1 

ll' 

'  7  , 
12  ■ 
U    ) 

'  5  ■ 
2 
10 


16 

15 
12 
12 

5  --I 
14 

9 

8 
10 
18 
12 

18 
12 
18 
17 
10 
14 

lb 
19 
1! 
10 
13 


10 

1 

9 

6" 
11 

6" 


9 
13" 

4 
16 


9 
6 
13 

11 
8 

10 

21 
9 
7 

12 

13 
5 
4 

12 
0 
8 

14 
8 

9 
6 

12 
14 


SW. 

sw. 

SW. 


w. 

SW. 


SW. 

s. 
se. 


SW. 

ne. 


•;• 


G.  C.  Thraih 

F.  J.  Carpenter 

J.   D.    Reeves 

Mrs    Lelia  1,  Teter 

.1.  K.  acanlan, 

U,   S,   Weather  Bureau 

Vernon  C,   liowu- 

J,  M,  Brooks 

F.  H.  Randolph 
R,  J.  Torry 
W.J.  Copp 
A,    B    Quarternum 
,lohn  C.  Flovd 
.].   W,   Bisliop 
A,    L.   Stephens 
Otto  Parker 
E.  E.  Contrey. 
Winfred  D,  J'olk 
J    O,   Yiuglinjr 
C    P.  EvaUN 

G.  N.  Ooodier,  .Ir 
Ben  Johnson 
,1,  M  Ricketts 
J.  J.  Babb 
Dr.  R-,  H.  Hardin 
Geo,  VV,  Nichoalils' 
University  of  Arkan.>.as 
U,  S,  Weather  1-iuieau 
J.  R,  Mc  Cuiston 
T.  ,1.  Logan 
VV.  R  Owens. 
Ben  F.  Battenfield 
A.  F-  Stevens 
G,  L,  Wright 
,1  limes  A,  Burnett 
Geo,  W  Baker 
X,  P,  0'  Neai 
P,   P     Patniw 

1,,  Collott 
H.  D,  Sanderson 
({I'orge  Casey 
HenedictiiU'   Sisters 
J.  A.   Lowderback 
U    S,   Weather   Hiireau 
I,  C,  Sutton 
H    G,   Lenhardt 
State  Agri,    Schoo! 
.Mrs     W     L.    Matthews 
K.  C.  Bellamy 
()■  N.    Houek 
t;harles  Walton 
A,   ,1,   F:irk 
E,   VV,   St.   Jolni 
,i()hn  Cook 
It,  .^,  Halbert 
(1     A,    Whittinirtnn 
,\,  C.  VVilkersoii 
Arthur  W,  Ilartman 
,)une  Tliomason 
Isham  liurroiv 
VV.   K,    lleigler 
VV.    E     linker 
W,    VV,   Wood 
Miss  I'hpresa  Scheu 
I'.ene.lieitine  .'■'isters 
W,    K,    Edmiston 
C.   D,   Calhoun 
Mrs.  F.  P,  ColeiTi.iii 
Mrs     M,   V,  'lisiial 
Carl  A,   St»rc',< 
J,   'I.    ;!ell 
Miss  (ivace  Kield 
S,  C.  Story 
Adam  V   liuerklc 
New  Snbiaco  .Vbbey 
H    S,   Brasl!!>r\! 
Edward  E    Holmes 
Dr,   Cheves  Bevill 
VV     L    Shide 
J.  R,   Hud  tIestoiL. 
Nannie  O.  Sphirnier 
M,  '.V,  H,  Collins 
K,  O,   Alien 
W,   E.   Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  tor  such  stations  having  ten  or  more  , years  record.  All  complete  reports  are  used  in  sectton  means  T  Less  thai' 0.0 
Inch  rain  or  melted  snow.  ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  *.",",  indii'ate  iirniher  01  days  missing,  ■'Also  on  other  dates.  ttPos 
office     addresses    as    follows:-         T.nthervillp    R,F.D,No   1.  Lamar.  Ark,:  Springbaiik.  Ooddrid^e.  A  r!<,  ;  D.am  No     l,'.Vuds6nia,  Ark: 


Daily  River  Stages  tor  June,   1927 

Stations 

:  Rivert 

Flood 
Stage- 

22 

1 

■2 

'',3 

4 

5 

6 

7 

S 

9       10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

171 

■IK'! 

'-•,19 
.1, 

20 

21. 

22    ■  H 

.,      1,    1 

24 

25" 

176 

1 
27  j  28 

29      30 

31 

Fort  Smith  

Arkansas 

8,0 

8,2 

13,7  17.5117,2  i6.5il5,3|14.()i,|13  5 

12,0 

ll,5|Pi.5i  9.5    9.0    8  8    9.2  10. 7ill.4  U   lIU.O 

16,  21 19,  4 '22,  •^121.  4  2C  6 

18.5  17.4  16,711. .3' 15. 7| 

Dardanelle 

,  :...do 

20 

^  3 

vr-i 

13  2  ;5.0|l7,2  17,0 

16,0  14,4  12.9 

12.0 

10.8    9.21  8.9    7.9    7.2    8.7    6-.o!--5.« -'9.4|  O'.Si 

10.3  t5.21«.  Ij-i'ft.'J!  iO.O 

18.7  17.2 

16.0;i.5,2il4.fl» 

Little  Book.,. 

do,,..,. 

23 

9,9 

10,0 

13,0  14.7il5.7  17.5 

17,4  16,8  15,7 

14,4 

I3.4I1I  4llC6    C7    8.0    7.8    7.6|  7. 4   8    l'  9  4 

10.8  13,0  16  6;l,s,6  19,« 

19.5  18  4 

17,  6: 16, 0  15, 3 

Pine  Bluff 

do..,.,. 

25 

14,0 

14  3 

14  91 17.  5,  IS.  2^20.  2 

•20.  8  20.  6  19.  8 

18,7 

17.6.16.  4:15.0  14,1  13.3  12  5  12,  n  12,0!  U,  7, 12,  7 

13.5  15.2  ;7.6  20  2  21  8 

■22.7f22.4 

21,2l20  1  19  Oi 

Yancopin 

Da-uvifle 

do 

•2<l 

33, 9^31. 0 

34. 0I34.I  34,334,6 

34.8i34.9i35,0 

35. 2i35, 4  35.  5  35.  7;35.  9l36,  2,36  ,4136. 6|30.  8  36  8  36,  8 

36.0  36.9  36.9  36  9  36.8 

36,  6;3«.  4 

36.  2  35  9  35,  5| 

Petit  .lean,   .. 

20 

7.3 

■20.0 

22.  ) 

22  0 

20,0 

2'2,  1 

•22.  5 

21.5 

18.9 

14,0 

116 

8.5 

6,  2 

5,8 

U),9 

17,6 

13,7 

9.5 

6.9 

6.  1 

17.1 

■20.0118,7 

13.6 

11.4 

8.  1 

6.5 

5,2 

•i.o    4,5 

iT^ftiiir^"i]Tr 


June,   1927 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANaA.S  SECi'lON 


Uail.v  River  Stiigik'  Coatinue'l 


Stations 


River; 


Flood 
Stage 


1-2      13      1-1   I   15      16 


19      -JO 


■21    2-1    a 


■24      -26      26 


•27 


28 


29      30  !  31 


Calico  Kock.  . . 

Batesville 

Newport 

Darn  No.  1  .  . . 
Georgetown. . . 
Clarendon 

Gilbert 

Corning  

Blacli  Rock    .. 

Patt«r.soa . 

Arkadelphia   . 

Camden    

Fulton 

Sprin^bank  .. 
Whitecliffs  ... 
Marked  Tree. 
Helena 


White 

....do 

...do    ..   .. 

Little  Red.. 

White 

....do 

Bufialo.   ■■ 

Black 

....do 

Cache   

Ouachita. 

...do 

Red 

...do 

Little    

St.  Francis 

Mississippi. 


18 

23 
■26 

■it 
HO 
311 
U 
14 
9 
IS 
30 
23 
37 
2S 
17 
44 


7.9:13. 

15.3  17. 
■22.S22. 

8.6;  to. 

21.8121. 

28.S28. 

lO.Oll-l. 

13.3  1:1. 

22.0r23. 
8.91  8, 
9.2113, 

11.0:15, 

11.6  12 

18.918, 
3.0;  2 

13.  ills 

41.5:11 


■6\  16. 2  l.<.  i 

1  ■23.(1  21.4 

61-23.9 '25.8 

14.0  12.0, 

21. 621. 7] 

28.5  28.4: 

11.0    9.3, 

13..5  H  2 

■24.7  -10. 1, 

8.9,  8.9 

5.8'  4.0! 

21.323.4! 

11. .^  11.4 

17.8  17.6 

3.4    5.0 

18.0  17.9 

42. 2  42. 6 


711-2. 
6!-20. 
9127. 

ol  y. 

.s]?l. 
3  28 
.0  0. 
7  IJ. 


2,  ii. 
lll7. 
71-27. 


0   s, 

4|l4 


». 
■22. 
•28. 

6. 

14. 

6  2,<! 

1  10, 

2  17, 
4]  2 
9117 
6|44 


.7    8.  Oj   6.4 

5  15.9|13, 
3  ^20. 8  ■iO 
0    7.8 

3  ■22.'4 

2  2*.>3 
8    5.5 

6  13.3 

4  24. 2 
0    9, 

3  3.S 
4^25.8 
0    9."S 

6  16.  U 
2.2 

7  17.  ti 

8  45.3 


2.0 


i>  a.O 
2  11.3 
8  25.0 
4',  7.2 
5  22. 3 


3 

01  ri. 

-5!  9. 
3l  3. 

6i  17. 

olio, 

5j\5, 

0  1, 
5  17, 
,7  46, 


4.  9i 

11.0  10, 
24.2  23. 

6-0 
22. 2  •2'2. 

6  ^28.9129.  l|29.i: 
Ol   4.9    5.2| 

7  l2.4|  12. 2111.1 
1  ^22.  6r22.3  21. 
5i  9.5  9.7  9.1 
3  l.Ol  2.8  3- 
9  15.0!  12.  6  13. 
*  Ul.fi  10.4  10. 
7  15  7lu;.0116. 
8,  1.6i  1.5-1  i 
4il7.4|i7.3:i7 
3|46. 8147.4147 

•       I      ! 


5   :'..-.< 

3.S|   4. 

Olio. ) 

9.6,  9. 

.3 '22.  5 

2i.5;'20. 

9    5.7 

5.5|   5. 

.  121.9  21.  7!21. 

.3|29.3  2-J.21-29. 

.0!  4.9    4.8!  4. 

.9IU.7  11.5'11. 

.6  20.8119. S;19, 

.7    9  7    9.6;  9. 

.21  4.3    5.0]  3 

.1115.0  16.8;1T. 

.3  10.3  UI.3  lo. 

.0115.8115.6115. 

6    1.4 

5.1    4. 

.3  17. -2 

17.1  17 

.  8  48. 0 

48.0  48. 

11  3. 
6!   9. 

4I21-. 

11-28. 
si  4 
611. 
4|19, 
4  9. 
Sl  3. 
0  15. 


8]  (■.7  15.5' 

8  11.9  16.1 
7119.2  20.4! 
ll  6.3  M-b 
1  21  0:21.0 

9  28.7'-28.71 
7  4.8i  5.51 
ill. 5111.6 
4il9.  IU9  0 
21  9.0i  f<.7 
5  2.8  11. S 
4ll3.4ii3.0] 
4lll.3,14.3i 

..^1 15.  3' 15.  51 
.61  2.7.  6.3 
.9  16. 9' 16. 9 
.8  47. 6' 47.1 


17.7ill. 
•J6.  6i21. 
23.  6;2C. 
•20.0!i'2. 
21.3121. 
•28.6128. 
6.81  5. 
11.61!;. 

19.8  '20. 
8.5i  8. 

11.0'  8. 
iy.2''26. 
|14.9  14. 
16.5  IS. 
8.0    9. 

16.9  Id. 
46.  6  46. 


y.9|  8. 
17.4JI5. 
•25.9  25 

7.6|  7. 
21. 6121. 
2».4!2S. 

5.OI  4. 

li.9111. 

18.9  17. 
7.9  S. 
4  8    4. 

27.9  •28. 

14.  5! 16. 

18. 21  IS. 
8  71   7. 

16. 91 16 

45.  •2  44 


1,  6.7|  5. 
6113.7112. 
0i23.9^2i 


0  6.4 
9:21.9 

4128.4 
7!  4.5 

gln.sln 

S 1 16.  8  1 
5i  8.  S 

2I  a.7 

l!-i7.6 
5jl6.i 
2119.7 
2|  6  0 
.8  16.8 


7|  5.0 
;<lll.3 
6121.1 
0  0.6 
9  21.7 
4h28.-4 
51  4.4 


4|43.5j4'2.  S 


11.2 
14.8 
9.4j 
2.0I 
•22.1 
14.2 
19.  0 
4.6 
16.6 
42.0 


4.2, 
10.  I 
IS.  3 
•5.2 
21  0 
28.4 

4.4 
10.3 
13.0 
-9.1 

1.7 
14.2 
11.6 
17.0 

2.1 
16.4 
40.7 


Stations 


Drainage- 
basin 


Amity 

Arkadelphia  llll 
Arkansas  City  .... 

.Arlberg  

Bate.^villo   illl 

Bee  Branch  .... 
Bentonville  •*' , 
Black  Rock.    ..I!ll 

Blytheville llll 

Bo'oueville  

Brinkley     llll 

Calico  Uock      llll 

Camden    llll 

Center  Point 

Clarendon     ...llll 

Clinton 

Cold  .Springs  .... 

Conway 

Corning  III! 

Uam  No.  1.  ..llll 
l^anviUe  ....  llll 
Uardanelle    ...llll 

Duma,-;  llll 

Diitcoii 

El  Dorado    ....llll 

^Kuffland    

EurVka  Hprings 
FayettPville. . .  . 
Kort  Sniiti.  *""  ■ 
,P"reoraan  Sprgs.llll 

Koltou    llll 

'Georgetown    ..llll 

■Gilbert llll 

Gravette 

Harrison 

Helena llll 

Higden  • 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

'Index  ...  llll 

.lessieville 

Jone-:boro Ill] 

Ijittle  ilock*" 

Lurton 

fjutherville    

!  Magnolia 

/  Halverc  Ill] 

Mammoth  Spg.  '111 

Marianna    

.Marked  Tree    .1111 

Marshall 

.Meni; Ill' 

Mountain  Home.. 

Morrillton 

Mount  Ida    

Mewport    Ill 

"Oden 

Osceola Ill 

Ozark...'. 

Paragould , 

Patterson      ...  Ill 

Pindall 

Pine  Bluff    ....11 
Pocahontas.   .   . 

Portland    1! 

Prescott     II 

Princoton     !| 

Risou    

Roger:?       

Searcy II 

3pringbank   ...11 

Story II 

Stntfgart  11 

Subiaco 

Texarkana     ...11 

Thornburg 

\Va<Mron 

Warren S 

Wrvters II 

iviiit^oliffs. 

Wilson 

Wynni 

Yanoopin... 


...II 


Daily  Precipitation  for  June,   1927 


Ouachita. 
Ouachita. 
Mississippi  — 

White 

White 

Arkansas 

Arkansa.s 

White 

Mississippi  — 

Arkansas 

White ... 

White     

Ouachita   ... 

Red 

Wliite •  .. 

White 

Arkansas  

Arkansas.  .   .. 

White 

White    

Arkansas ... 
.Arkansas   ,  . . . 
Missi.^isippi ..  .  • 

White 

Ouachita  . . .  • , 
Arkansas  . . . 

White 

White   

,\  rltansas  . . .  ■ 
.\rkansas  ■     . 

Red 

Wliite 

Whitt) 

Arkansas 

White  

Mississippi... 
White 

Red . 

Ouachita  

Ouachita 

Red  

Ouachita 

■>Vhite 

Arkansas...  . 

White 

Arkansas.  ... 

Red 

Ouachita 

White 

Mis'-.issippi... 

Missi.'Jsippi. . 

White 

Ouachita 

White 

Arkansas 

duachita 

White  

Ouachita  . . . . 

Mississippi  •■ 

.Arkansas ,   . . 

Mississippi. ., 

Wliite 

White 

Arkansas. . .. 

White 

Ouachita 

Ouachita, . . 

Ouachita   ... 

Ouachita  — 

Arkansas 

White 

Red 

Ouachita  — 

.■\rkaiisas..  . 

.\rkansas 

Red 

Arkansas  . . . 

Arkansas   .  • 

Ouachita 

Ouahita.  . .. . 

Red.. 

Mississippi.. 

Mississippi.. 

Arkansas 


?^;>'; 


;:->-;;.;::-{vv;. 


?•»'/-;•:-;':•'::, 


1  recipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.' 

•  Precipitation  incln 


•*  For  24  hours  ending  midnight.  1 1  For  24  hours  ending 

ded  in  the  next  following  measurement. 


7  a.  m. 


Trace,  or  less  than  0  01  Inch. 


24 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


June,  192^ 


Daily  Temperaturea  for  June,     1937 


Stations 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

iO 

11 

12 

13 

14 

Ifi 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Amity I  Maximum 

(  Minimum 

Batesville«« \  JJf^^^ 

Bentonville |  Maximum 

(  Minimum 

Bee  Branch |  Maximum 

t  Mimmum 

BlytheTllle \  Maximum 

I  Mimmum 

BoonaTlUe \  Maximum 

(  Minimum 

BrlnkUj Maximum 

(  Mimmum 

Calico  RockW i  Maximum 

t  Mimmum 

CamdtnM )  Maximum 

(  Mimmum 

C»nt«r  Point Maximum 

I  Mimmum 

Conway Maximum 

(  Minimum 

Corning Maximum 

t  Mimmum 

Dardanelle Maximum 

t  Mimmum 

Dumas Maximum 

■■  (  Mimmum 

Dutton i  Maximum 

(  Minimum 

El  Dorado (Maximum 

(  Mimmum 

England Maximum 

t  Minimum 

Eureka  Springs ....\  Maximum 
(  Mimmum 

Fayetteville i  Maximum 

t  Mimmum 

Fort  Smith Maximum 

I  Minimum 

Qravette Maximum 

(  Mimmum 

Harrison Maximum 

\  Minimum 

Helena !  w?^™"^ 

t  Minimum 

Hope (Maximum 

i  Minimum 

Hot  Springs i  Maximum 

)  Minimum 

Huttig Maximum 

)  Minimum 

Jonesboro  !  Maximum 

■   "  ■■  (  Minimum 

Little  Bock. . .       Maximum 

)  viinimuni 

Lurton Maximum 

■■■*  j  Minimum 

Lutherville Maximum 

)  Mimmum 

Magnolia Maximum 

(  Mimmum 
Malvern Maximum 

)  Minimum 
Mammoth  Spg *  Maximum 

(  Mimmum 
Marianna (Maximum 

(  Mimmum 
Marked  TreeJ}.. .     i  Maximum 

I  Minimum 

Marshall i  Maximum 

(  Minimum 
Mena...  (Maximum 

(  Minimum 
Morrillton \  Maximum 

I  Minimum 
Mountain  Home. . .  \  Maximum 

(  Minimum 
Mount  Ida  (Maximum 

I  Minimum 

Newport. . .  S  Maximum 

(  Minimum 

Osceola (Maximum 

(  Minimum 

Pine  Bluff (Maximum 

I  Minimum 

Pocahontas (  Maximum 

(  Minimum 
Portland.  S  Maximum 

(  Minimum 

Prescott !  Maximum 

(  Minimum 

Rison j  Maximum 

(  Minimum 

Rogers S  Maximuir 

■■■  (  Mimmum 
Searcy i  Maximum 

)  Minimum 
Stuttgart i  Maximum 

(  Mimmnra 
Subiaco !  Maximum 

(  Minimum 

Texarkana (Maximum 

)  Minimum 
Thornburg S  Maximum 

(  Minimum 
Warren (Maximum 

I  Minimum 
Wilson (Maximum 

(  Minimum 
Wynne (Maximum 

1  Minimum 


89 

87 

89 

91 

88 

70 

67 

73 

66 

64 

79 

82 

85 

83 

78 

67 

67 

68 

69 

64 

76 

83 

83 

78 

74 

64 

64 

65 

62 

60 

86 

84 

85 

86 

79 

69 

ftj 

72 

66 

64 

81 

84 

89 

86 

82 

65 

89 

73 

70 

66 

84 

87 

86 

85 

80 

66 

66 

73 

63 

64 

86 

88 

90 

87 

82 

69 

68 

75 

70 

67 

84 

83 

86 

80 

78 

67 

67 

67 

68 

63 

91 

92 

92 

87 

83 

72 

70 

71 

74 

64 

92 

92 

91 

84 

79 

74 

68 

71 

65 

63 

87 

88 

89 

87 

81 

68 

67 

74 

68 

68 

78 

77 

84 

85 

82 

m 

67 

67 

71 

66 

89 

88 

90 

87 

78 

67 

67 

74 

66 

67 

84 

92 

92 

91 

88 

72 

66 

72 

70 

86 

76 

80 

80 

79 

77 

61 

61 

62 

57 

56 

92 

93 

94 

87 

83 

1h 

72 

74 

76 

65 

86 

90 

91 

88 

84 

68 

67 

73 

70 

65 

81 

82 

82 

82 

77 

68 

64 

65 

61 

65 

82 

84 

83 

81 

78 

62 

63 

64 

60 

62 

80 

91 

87 

87 

81 

65 

R5 

68 

66 

68 

81 

84 

84 

82 

78 

62 

62 

63 

60 

60 

82 

84 

84 

*83 

70 

66 

62 

65 

61 

59 

86 

91 

94 

93 

85 

73 

68 

75 

70 

70 

93 

94 

94 

90 

86 

73 

70 

71 

a5 

66 

88 

89 

89 

88 

82 

65 

66 

71 

66 

63 

94 

96 

95 

94 

92 

73 

72 

73 

75 

75 

81 

84 

86 

84 

77 

64 

67 

65 

72 

66 

81 

87 

88 

85 

80 

67 

67 

74 

67 

64 

74 

77 

80 

76 

73 

62 

61 

61 

54 

59 

80 

83 

84 

83 

79 

65 

(),5 

69 

65 

(i5 

90 

91 

81 

8(.l 

70 

59 

90 

91 

91 

91 

84 

71 

67 

72 

67 

64 

64 

6.5 

67 

67 

59 

86 

87 

87 

87 

83 

70 

68 

76 

72 

68 

83 

84 

81 

78 

66 

67 

70 

73 

69 

59 

84 

84 

82 

80 

85 

65 

70 

67 

63 

65 

89 

87 

86 

83 

79 

72 

66 

72 

62 

62 

86 

87 

88 

88 

80 

6H 

(i7 

75 

6» 

69 

80 

88 

86 

82 

79 

66 

65 

65 

66 

09 

88 

8« 

89 

87 

82 

68 

66 

72 

63 

62 

82 

88 

90 

82 

84 

6t 

68 

7a 

7U 

67 

81 

79 

82 

87 

85 

69 

67 

71 

6S 

72 

87 

91 

92 

9C 

83 

61: 

67 

62 

67 

66 

82 

82 

85 

85 

82 

65 

67 

6t 

70 

64 

9-S 

97 

96 

92 

97 

72 

7( 

72 

75 

67 

92 

9; 

9c 

88 

84 

T 

69 

70 

73 

69 

W 

95 

95 

9i 

88 

72 

67 

71. 

68 

64 

7; 

8; 

82 

81 

75 

62 

6f 

64 

61 

60 

8; 

87 

88 

86 

84 

7a 

67 

7- 

6H 

67 

82 

Hf 

9( 

86 

82 

6t 

74 

67 

6b 

63 

8' 

Si' 

8S 

8- 

81 

fr 

67 

7C 

6- 

61 

9? 

9.= 

9£ 

9' 

88 

It 

7( 

7.= 

62 

& 

84 

87 

81 

79 

6£ 

6f 

71 

6- 

61 

91 

9: 

9' 

9i 

83 

84 

7C 

7( 

64 

65 

7i 

8C 

at 

)   8^ 

8a 

6£ 

6; 

71 

.   71 

65 

8: 

8f 

»   9 

8- 

8S 

71 

6i 

)   6! 

)  7 

L   68 

62 
83 

58 

84 

59 

83 

58 

82 

62 

83 

58 

86 

55 

87 

59 

83 

58 

85 

58 

91 

63 

81 

58 

81 

63 

77 

58 

81 

59 

83 

61 

86 

58 

83 

56 

83 

63 

87 

64 

81 

57 

82 

57 

82 

62 

87 

57 

84 

55 

85 

60 

78 

56 

86 

62 

85 

60 

85 

63 

84 

6U 

83 

61.) 

85 

65 

8B 

58 

83 

62 

82 

59 

84 

58 

80 

52 

86 

62 

81) 

56 

83 

57 


86 
64 

78 
58 
83 
59 
88 
64 
89 
58 
87 
54 
86 
67 
87 
68 
83 
58 
88 
55 
8' 
62 
8- 
57 
8' 
53 
92 
61 
83 

91 
64 
87 
59 
93 
65 
90 
60 
92 
61 
83 
55 
88 
58 
i9 
70 
87 
61 
87 
59 
82 
50 
88 
70 
84 
65 
86 
61 


97 

60 

93 

64 

89 

67 

91 

65 

92 

68 

92 

66 

91 

69 

91 

60 

92 

66 

96 

70 

94 

68 

90 

69 

94 

69 

94 

71 

88 

78 

93 

71 

91 

70 

89 

69 

91 

67 

93 

69 

89 

65 

92 

62 

94 

70 

94 

58 

92 

69 

95 

71 

90 

70 

89 

70 

86 

63 

88 

65 

92 

72 

93 

68 

92 

65 

90 

70 

94 

73 

90 

69 

92 

67 

94 

69 

9:^ 

65 

93 

6(1 

95 

70 

85 

64 

93 

72 

93 

70 

96 

70 

92 

66 

93 

71 

90 

69 

91 

67 

91 

70 

91 

66 

96 

60 

91 

66 

93 

62 

89 

74 

91' 

70 


101 


62 

92 

68 

89 

69 

93 

68 

94 

72 

94 

68 

92 

69 

97 

61 

93 

68 

95 

71 

94 

71 

95 

61 

94 

72 

95 

71 

88 

60 

93 

71 

94 

70 

90 

67 

89 

68 

94 

73 

90 

65 

96 

65 

94 

71 

96 

71 

94 

69 

95 

72 

94 

73 

91 

72 

85 

6 

90 

71 

94 

74 

95 

68 

92 

67 

92 

70 

92 

74 

92 

68 

93 

68 

93 

72 

96 

70 

94 

70 

9' 

92 
68 
95 
73 
95 
70 
97 
71 
94 
74 
99 
71 
90 
65 
94 
69 
94 
72 
93 
70 
97 
70 
90 
64 
94 
71 
91 
72 
94 
70 


93 
73 
92 
76 
92 
6' 
91 
73 
85 
74 
89 
68 
92 
68 
90 
73 
95 
68 
92 

89 
73 
92 
74 
94 
73 
95 
72 
98 
71 
92 
71 
96 
71 
89 
66 
92 
7u 
92 
70 

;hi 

71 
97 
72 
87 
66 
95 
74 
90 
71 
94 
72 


92 

73 

85 

70 

78 

63 

90 

70 

88 

71 

85 

68 

88 

70 

87 

71 

87 

73 

84 

70 

88 

74 

85 

68 

86 

74 

92 

73 

79 

64 

92 

72 

90 

70 

81 

68 

85 

68 

81 

68 

75 

61 

81 

65 

91 

71 

93 

71 

87 

72 

93 

72 

90 

73 

85 

72 

78 

64 

82 

68 

89 

74 

89 

72 

83 

70 

91 

73 

67 

59 

88 

70 

87 

69 

91 

74 

84 

67 

84 

74 

92 

74 

93 

70 

86 

71 

91 

70 

95 

72 

93 

71 

91 

70 

80 

68 

88 

71 

88 

71 

84 

69 

98 

73 

84 

71 

92 

70 

88 

73 

87 

71 


65 

70 
60 
65 

58 

79 

60 

80 

59 

78 

53 

74 

62 

70 

60 

78 

69 

82 

66 

77 

63 

70 

58 

82 

68 

80 

70 

69 

59 

78 

69 

73 

65 

71 

56 

74 

57 

72 

61 

71 

56 

76 

56 

73 

65 

89 

67 

74 

62 

90 

69 

75 

59 

72 

63 

64 

55 

72 

60 

80 

66 

74 

64 

73 

57 

79 

63 

75 

59 

80 

58 

72 

62 

79 

63 

70 

57 

77 

62 

79 

62 

89 

73 

72 

66 

77 

58 

8' 

69 

81 

67 

76 

6' 

70 

5' 

74 

62 

771 

64 

76 

62 

87 

67 

72 

60 

84 

62 

78 

59 


61 

72 

54 

76 

63 

75 

62 

74 

59 

69 

59 

76 

60 

79 

55 

75 

60 

82 

60 

68 

58 

78 

62 

81 

57 

75 

65 

73 

62 

78 

62 

76 

56 

78 

59 

76 

60 

76 

62 

75 

62 

75 

57 

73 

59 

78 

58 

76 

61 


76 
63 

79 
53 
72 
60 
75 
57 
81 
59 
77 
59 
79 
58 
88 
56 
79 
62 
80 
62 
77 
61 
80 
55 
78 
61 
81 
60 
69 
43 
79 
64 
79 
58 
73 
57 
73 
61 
75 
64 
72 
61 
87 
52 
82 
60 
83 
60 
78 
58 
87 
64 

79 

58 

76 

60 

69 

55 

73 

60 

80 

62 

80 

59 

76 

53 

79 

60 

80 

63 

74 

54 

77 

62 

77 

(>0 

79 

55 

7» 

58 

79 

58 

79 

60 

79 

61 

80 

56 

85 

60 

81 

63 

81 

59 

70 

55 

79 

69 

79 

60 

77 

69 
85 
61 
74 
52 
80 
68 
79 
59 
79 
60 


85 

67 

85 

60 

77 

63 

85 

63 

82 

65 

86 

66 

87 

63 

89 

60 

87 

66 

88 

68 

87 

65 

82 

64 

88 

65 

91 

68 

79 

57 

89 

68 

87 

65 

77 

61 

80 

64 

84 

67 

76 

62 

84 

60 

89 

65 

92 

65 

8' 

64 

90 

71 

85 

64 

84 

66 

79 

60 

82 

63 

91 

69 

87 

66 

86 

60 

86 

66 

84 

66 

»5 

62 

86 

63 

8' 

66 

81 

61 

86 

63 

88 

65 

82 

63 

80 

61 

8: 

62 

90 

70 

8' 

68 

91 

66 

78 

62 

8' 

63 

86 

66 

85 

64 

90 

66 

85 

63 

88 

72 

85 

63 

84 

64 


100 
67 

83 

60 

87 

62 

89 

62 

85 

64 

93 

65 

89 

65 

86 

59 

92 

68 

93 

71 

88 

65 

81 

64 

88 

66 

95 

72 

85 

55 

94 

73 

92 

69 

86 

59 

8' 

62 

92 

66 

88 

64 

90 

67 

90 

68 

96 

69 

94 

67 
100 

85 

85 

63 

91 

70 

83 

60 

86 

68 

97 

71 

95 

69 

87 

59 

85 

70 

79 

68 

87 

58 

92 

70 

91 

66 

87 

00 

93 

64 

87 

63 

83 

65 

95 

71 

83 

63 

96 

69 

94 

70 

96 

69 

88 

68 

86 

63 

90 

69 

85 

65 

96 

69 

88 

60 

95 

74 

83 

63 

85 

63 


78 

06 

84 

6' 

78 

61 

84 

65 

95 

74 

91 

71 

84 

65 

85 

69 

85 

68 

82 

63 

88 

71 

91 

70 

81 

64 

90 

69 

85 

66 

80 

64 

89 

74 

81 

68 

97 

74 

93 

74 

92 

71 

82 

64 

86 

62 

8 

66 

89 

67 

97 

72 

88 

64 

95 


81 

64 

85 

64 

89 

72 

93 

71) 

89 

68 

85 

70 

85 

67 

86 

71 

79 

63 

85 

66 

90 

72 

91 

70 

84 

66 

86 

68 

82 

72 

88 

68 

87 

68 

90 

7(1 

8.') 

68 

80 

69 

84 

70 

81 

6(; 

90 

71 

83 

69 

93 

69 

91 

6' 

90 

70 

80 

65 

8: 

68 

86 

70 

90 

69 

91 

67 

87 

66 

90 

67 

85 


79 

68  68 

861  86 

661  63 


63 

88 

67 

89 

69 

87 

70 

85 

66 

87 

67 

91 

69 

81 

51 

90 

69 

88 

70 

81 

61 

81 

57 

85 

64 

78 

56 

83 

56 

90 

71 

91 

67 

8' 

6' 

87 

71 

89 

70 

85 

70 

79 

59 

83 

63 

89 

68 

91 

70 

89 

61 

87 

74 

87 

69 

S3 

fti 

83 

62 

88 

71 

86 

61 

h'i 

65 

93 

70 

85 

72 

90 

70 

88 

68 

90 

72 

89 

68 

89 

69 

81 

55 

88 

70 

8' 

70 

86 

64 

92 

65 

84 

64 

90 

71 

86 

71 


84 
63 
88 
7.H 
91 
68 
89 
58 
88 
73 
89 
66 
82 
59 
84 
60 
88 
69 
86 

ni 

87 

02 

92 

67 

88 

71 

92 

71 

88 

65 

84 

70 

88 

68 

89 

69 

84 

55 

89 

66 

87 

70 

85 

62 

94 

72 

86 

W 

87 

71 

86 

67 

89 

67 


65 

85   90 

63 

91 

69 

91 

65 

8' 

58 

90 

69 

94 

69 

86 

59 

89 

6:; 

88'  94 


89|  93 
60  65 
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95 
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»' 
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97 
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67 
97 
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73 
99 
74 
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93 

90 
75 
95 
75 
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70 
90 
70 
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66 
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71 
90 
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92 
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70 
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73 
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70 
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^^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almoit  always  occurs 
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""'CLIMATOLOGICAL    DATA 
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Thuxukhstorms: 


Vol.  XXXII  Little  Rock,  Ark.,  July,  192'; 


No.  7 


GENERAL  SUMMARY 

The  weather  in  Arkansas  during  July  was  marked  by  temper- 
atures slightly  below  normal  and  precipitation  slightly  above. 
The  month  opened  with  near  seasonal  temperatures  prevailing 
and  no  unusual  extremes  occurred,  daily  means  ranging  from 
about  6°  above  to  9°  below  normal.  This  was  the  coolest  July 
since  1918  when  the  temperature  was  the  same  as  this  month, 
but  the  highest,  104°,  is  unusually  low  for  the  July  extreme, 
while  the  lowest,  49°,  is  practically  normal. 

There  was  but  little  rain  during  the  first  two  week«  of  the 
month,  but  beginning  with  the  14th  showers  were  frequent 
and  the  latter  half  of  the  month  was  too  wet.  Cotton  fields  were 
cleaned  the  first  of  the  month  but  the  showers  caused  too  rank 
a  growth  in  some  localities,  however  the  close  of  the  month 
found  the  crop  blooming  in  all  sections  of  the  State  and  general- 
ly in  good  condition.  No  serious  damage  from  weevil  or  worms 
occurred.  Corn  made  good  progress,  especially  in  the  hills,  early 
corn  being  matured  in  m:iny  places,  but  in  the  lowlands  the  soil 
was  too  wet  and  progress  and  condition  were  unsatisfactory.  All 
minor  crops  made  satisfactory  progress  except  where  too  wet. 
The  lower  Arkansas  was  above  flood  stage  the  first  S  days  of 
the  month.  w.r.ii. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  July,  as  determined  from  the 
records  of  56  stations,  was  79.6°  which  is  0.4°  below  normal. 
Positive  departures  occurred  at  7  southern  stations,  at  live 
scattered  stations  north  of  the  Arkansas  River,  while  at  other 
stations  temperatures  were  normal  or  below.  The  highest 
monthly  mean  was  8;'..r5°  at  Huttig,  the  lowest,  72.8°  at  But- 
ton. The  highest  temperature  recorded  during  the  month  was 
104°  at  Amity  on  the  Uih.  The  lowest  was  49°  at  Dutton  on 
the  4th  and  Booneville  on  the  9th.  The  greatest  daily  range 
was  44°  at  Booneville  on  the  9th. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from  the 
records  of  8H  stations,  was  4.25  inches  which  is  0.43  inch  above 
normal.  The  greatest  monthly  total  was  8.63  inches  at  Pin- 
dall,  the  least,  0.58  inch  at  Magnolia.  The  greatest  amount 
for  any  24  hour  period  was  4.90  inches  at  Harrison  on  the 
30th.     The  average  number  of  rainy  days  was  6. 


Corrections  June,  1927 

Lutherville:--Mcan  temperature  should  be  73. 9o,  departure 
Camden : Dare  highest  temperature  should  be  2fith. 


-1.9  . 


MISCELiLANEOUS  PHENOMENA 
(  Dates  anil  number  of  stations  reportine) 
-1st,  11;  2d,  11;  5th,  1;  (ith.  3;  7th,  IS;  8th, 


14;  llth,8;  12tli,  1;  i:5ih,  11;  14th,  26;  15lh 

14;  17th,  15;  18th,  14;  19th,    3;    20th,    Iti; 

22(1,  29;  23d,  3;  24th,  1;  2fith,  14;  27th,  17; 

2Uth,  18;  .30th,  21;  31st,  5. 

Drnse  Fog: 4th,  1;  19th,  1;  31st,  1. 

SoLAK  Hai-os:— 1st,  1 ;  lUh,  1 ;  14th,  1;  15th,  1;  18th  1;  llHh,  1 
Lunar  Hai.os:— 7th,  1;  12th,  1.  

Hail  Damage  July,   1937 


4;    lOlh, 

32;lfith, 

2lHt,    30; 

28th,    5; 


2()lh,  1. 


Place 


Corning 


Portland 
flelena 


Date 


26 


27 
27 


Time 


Character 


Width 
Path 


Damage 


6.20p.  i  Heavy  Hail 


I  l.OOto 
I  2.00p. 


I  Modera.te   Hail  I 
[  Moderate   Hail  I 


I  From  Success,  a 
I  small  town  just 
I  northwest  of  Corn- 
I  ing,  northward  to 
I  the  Missouri  line). 

Hail  size  of  beans  to 
I  eggs,  Slo.OfiO. 
I  Slight  damage 
I 
I  Slight  damage 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


JuLV,  192'i 


Cllmatolog'ical  Data  for  July,  1927 


Stations 


Counties 


•o 

^ 

Temperature   (  i)errees  Fahrenlieit  > 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

1 

s- 
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GO 
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o 

c 

a 
o 

>■ 

o 
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•3 

CD 

1 

1 

o 

♦a 

i 

■Oco 

IS 

a 
o 

2» 

ad 

C 
.iS 

1 

11 
Ss 

g 
o  ^ 

o 

W 

>-) 

S 

« 

a 

fi 

>J 

'^ 

o 

Q 

o 

H 

So 

O 

(1, 

b 

til 

Observers 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Clark 

Clark 

700 
260 
145 
700 
•217 
700 

1903 
2W 
252 
465 
205 
'    361 
158 
470 
200 
516 

1250 
309 
293 
190 
327 
930 
162 

1&90 
270 
229 

1465 

1461 
467 

2240 
260 
200 
675 

1350 

1052 
193 
445 
377 
176 
275 
750 
346 
IBS 
357 

2100 
775 
315 
277 
600 
236 
229 

107O 

1186 
347 
800 
650 
231 
800 
240 
450 
301 
196 
1500 
215 
300 
122 
329 
287 
243 
1386 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
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206 
800 
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237 
250 
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40 
5 
28 
35 
22 
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2 
13 
40 
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42 
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20 
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40 
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33 
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13 
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34 
21 
39 
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23 

2 
19 

3 
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11 
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4.31 
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4.17 
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7.47 
2.63 
1.36 
2.33 
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0.0 
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0.0 
0.0 
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0.0 
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0.0 
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S.  C.  Thrash 
f.  J.  Carpenter 
Carl  R.   Cutting 
J.   D.    Reeves 
Mrs    Lelia  I.  leter 
J.  K.  Scanlan. 

0.  S.   Weather  Bureau 
Vernon  C.   Howe         ,A 
J.  M.  Brooks                  fl 

F.  H.  Randolph            ~ 
R.J.  Torry 

W.J.   Copp 

A.  B-  Quarterraan 

John  C.   Floyd 

1.  W.   Bisliop 
A.   L.  Stephens 
Otto  Parker 

E.  15.  Cor<1rey 
Winfred  D .  Polk 
J.  0.   Yingliiig 
C.   P.  Kvan.<< 

G.  N.  Goodier.  Jr. 
Ben  Jolinsou. 

J.   M    Ricketts 

J.  J.   Babb 

Dr.  R.   U.    Hardin 

Geo.    W.    Nirhoalds 

University  of  Arkansas 

U.  S.   WeBtl'.er  Bureau 

J.  R.   Me  Cuiston 

T.  J.  Logan 

W.  R.  Ow.ns 

Ben  F.    Uattenfield 

Desha 

..       . 



Batesville     

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

77.6 
79.2 
75.6 

-2.2 
-0.8 
-2.9 

98 
97 
94 

n 

lit 

10 

57 
67 
56 

5+ 
24 
24 

35 
34 
34 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Bly  theville 

80.4' 
79.3 
79.8 
78.8 
79.6 
81  3 

-i.'a' 

-1.0 
-0.7 
-1.4 
-0.5 

100* 

101 
99 

101 
97 
99 

n 
7 
11 

lot 

17t 
17 

59' 
49 
56 
57 
60 
64 

24 

9 

6 

3t 
25 
25 

36* 

44 
37 
40 
29 
28 

Briukley 

Calico  Rock 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Center  Point 

Clarendon.       .... 

Clinton 

Van  Buren 

Scott 

Cold  Springs 

Conway 

81.0 
79.0 

-o.'e' 

+0.1 

"99 

98 

"27" 
13 

59 
57 

24 
9 

34 
33 

2.46 
1.13 
6.01 
5.16 
2.25 
2.92 
4.25 
6.46 
■2.04 
2.20 
6.59 
7.27 
7.25 
5  96 
4.65 
2.36 
7.64 
5  95 
8.51 
7.80 
5.28 
2.01 
2.68 
2.10 
2.  40 
3.26 
4.32 
1.09 
5.99 

b!58 
3.41 
4.53 
1.67 
4.47 
6.22 
7.40 
1.09 
7.62 
4.73 
3.95 
7.75 
1. 57 
6.02 
5.62 
5.99 
8.63 
3.36 
5.65 
2.44 
4.69 
1.24 
2.90 
6.87 
2.U 
6.96 
2.86 
4  60 
2.86 
l.Oi 
1.3S 
3.2c 

-2.19 

-i-2.54 

-0.89 
-0  61 
+0,  83 
-(-2.  22 
-1  23 
-0.21 
+2.64 
+3.15 
4-3. 41 

+  i'.24 
-0.28 

+1.76 
+4.19 
+4.00 

-2.51 
-1.24 

-6.' 30 
+0.  25 
-2 .90 

—6.04 

+0.96 
-2.03 
+  1.07 
-1-2. 9,-) 
+3,35 

+3.' 20 
+  1.21 
+  0.79 

-0.'99 

+2.67 

+2.' 83 

-6.' 16 

-M.13 
-2.06 
+  1.57 
-3.15 
•  0.40 
+2.76 
-0.,38 
+  3.38 

+6.72 
-0.52 
+0.66 

Faulkner 

Clay     

Corning 

Dam  No.  1 U... 

Danville .... 

White           

Yell 

Yell 

Dardanelle 

81.0 
81.6 
72.8 

82.3 
80.6 
77.2 
76.8 
80.0 

-0.4 
0.0 

-2.7 
-to. 8 
-0.7 
-0.8 
-1.2 
-1.5 

101 
100 
94 
100 
99 
95 
95 
99 

?t 

7 
18 
17 

7+ 

7t 

7 

61 
62 
49 
65 
60 
56 
53 
64 

25 

4t 
4 

ot 
5t 
24 
4t 
3 

31 
34 
40 
28 
33 
33 
38 
28 

Dumas 

Desha 

Dutton 

Madison 

Union . 

Lonoke 

Carroll 

El  Dorado 

England 

Eureka  Sprinci 

Fayetteville 

Washington 

Sebastian 

Pope . 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton       

Hempstead 

White 

Georgetown*  -  / . . . 

Qllbert 

34 

41'' 

37 

Qravette 

Benton 

Boone. .. . 

76.0 
76.6'' 

82.4 

-1.2 

+ii 

96 
99* 
101 

10 
28 
lit 

54 

53'' 

60 

4 

3t 

6 

Harrison    

G.  L.   Wright 
James  A.    Hurnett 
Geo.   W     «aker 
N.   P.   O'  Neai 
i.  I..  Col  left 
H.  D  Sanderson 
George  Casey 
Keuedictiiii'   Sisters 
J.   k.   Lowderback 
U.  S.    Weather   Bureau 
1.   C.  Sutton 
H.  G.   l.enhni'U 
State    .Agri.    Schoo! 
Mrs-    W-   '..    Matthews 

Helena 

Higden 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead' 

Hope 

81.8 
83.66 

+  1.2 
+1.0 

102 
lOOfc' 

15 
7t 

61 
646 

4 

5t 

31 

Huttig 

Index   

Little  River 

Garland 

Craighead 

Union 

Jonesboro 

79.8 
81.8 
80.6 
74. 4»' 

80.' 6'' 

81.0 

70.4 

HO.K 

78.8 

76.9 

78.6 

81  G 

77.4" 

79.0 

81.0 

-0.1 
-0.1 
-0.3 

"o.'o 

-1.6 
-1-0.6 

-i!9 

-1.2 

+6."r 

-0.5 
0.0 

98 
99 
96 
91b 

981' 
100 

96 

97 

98 

97 

99 
100 

99« 

99 
102 

99 

1U0« 

U 

21 
17 
7t 

in 

17 

17 
U 
10 
iO 
10 

7t 
1(1 

7+ 

7 

i2t 

7 

60 
62 
65 

59" 

6> 

00 

54 

60 

60 

55 

58 

60 

57* 

59 

60 
59° 

24 
3 

24 
3t 

2.5 

4 

i 
25 
23 

3+ 

4 
21 

3+ 

4t 
24 

25 
6 

29 
31 
26 
2ft'' 

34" 

3'2 

36 

33 

31 

35 

37 

31 

36* 

37 

38 

30 
32« 

31 

38 
33 
30 

33" 
38 
37 

Junction tt 

Little  Rook 

Pulaski 

Nevrton 

Luthervllle.  tt  

Magnolia 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs .  •  • . 
Fulton 

Mammoth  Spring  ... 

E.  C.  liellamv 

Marianua       

Lee 

0-  N-    H.iuok 

Marked  Tree 

Marshall  

Poinsett 

Chaile.s  Walton 

A.     .1.    PMTk 

Mena 

Polk 

E.   VV.   St.   John 

Morrlllton 

Mountain  Home  .  . 
Mount  Ida 

Baxter 

Montgomery. . . . 

B.  S.Iialbeit 

G     A.   Whilt-ingtoii 

Newport 

A.  C.  Wilkerson 

Oden 

Montgomery 

Mississippi 

Franklin 

Clay 

Artliur  NV    llartiuan 

Osceola 

Ozark 

80.6 
79. 4" 

+  0.5 
-  2.1 

.hme  Thomason 
Isham  Burro  A 
VV.   K.   Heagler 

Woodruff 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashlev 

Nevada 

Dallas 

'2.^ 

6 

26t 

25 

'   25 
4t 
Gt 

18 
16 
21 
15 
U 
15 
2i 

8" 
15 
25 
25 
20 
17 

G 
17 
11 
13 
20 
18 
15 
25 
17 
19 
17 

9 

8 

6 

9 
17 

8 

2 

11" 
11 

0 

0 

8 
13 
H 

9 
14 

4 

9 

7 
13 

5 
10 

9 

9 

4 
7 
4 

3 
8 
8 

10" 
5 
6 
6 
3 
1 

11 
5 
6 

14 
2 
6 
3 
1 
4 
3 
5 

sw. 
,se. 
s. 
n. 
sw . 

sw. 
s 

s. 

W.   E    B«kcv 

Pindall 

82.8 
80.2 
82.6 
81.0 

si.' 6° 

75.8 
80.0 

+6."  6' 
-1.5 
+  1.1 
-0.7 

+0^8 
-1.2 
-0.7 

"i6:V 
99 

101 
97 

"98'' 

<J6 
99 

17 
10 
18t 
17 

■"7t' 
10 

7t 

64 

57 
63 
61 

53 
59 

W.   W.   Wood 

Pine  Bluff   

Miss  Theresa  Pcheu 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Bene.iicitine  Sisters 
W.    K     Krtmjston 
C.   Il,  Calhoun 

Princeton 

IMrs.  F.  r.  Colemau 

Rison 

Rogers 

Cleveland 

Benton 

Mrs    M.   V.  'lisdal 
Carl  A-  Starek 

Searcy 

Springbank  tt 

White 

Miller 

.1.  T-    Hell 

Miss  Grace  Kield 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

'79.'8' 
SO.  4 
82.4 
77.0 

-0.9 
-  0.9 
+0.1 

s- 

sw. 

s. 

s- 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

8    C.  Story 

Stuttgart  

98 
100 
101 

98 

' '  166 

17 

7 
17t 

7 

"l7t' 

"ii" 
11 

60 

60 
63 
52 

"63" 

24 
24t 
4t 
24 

"it" 

33 
33 
31 

37 

' '34' ' 

Adam  F    Buerkle 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg  

New  Subiaco  .\bbey 
H    S.   Brasheiir 
Kdward  K.  Holmes 

Waldron 

Dr.   Cheves  Bevill 

Warren ,,', 

Bradlev  . 

81.8 

0.0 

3.87-1-0.44 

4.65 

2.59  +0.45 

4.  74 

2.36—1.42 
4.40i 

W.    L     .Shide 

Waters 

Montgomery 

Little  River  — 
Mississippi .. — 
(!ros6 

J.  R.   Hud  ^leston 

Whitecliffs  . . 

"57' 
56 

"24" 

6 

"34" 

38 

Nannie  O.   Schirmer 

Wilson 

78.8 
80.2 

-o.'s' 

96 

99 

104 

M.  W.H- Collins 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 

E.  0.  Alien 
W.   E.   Barton 

and  Kxtrenies 

79.6  1-6.4 

)i 

1 

49 

4+ 

41 

4.2; 

>  +0. 41 

Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means  T.  Less  than  O.O; 
Inch  rain  or  melt.«d  snow.  ttRecei  red  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  *.',•,  indicate  number  of  days  missing.  TAlso  en  other  dates.  ttPo.« 
office    addreuei    ai    follows:-         Dam  No.   1.  Judsonia.  Ark.       .lunetion,  R.F.D..  Junction  City.  Ark.:      I.ut-herville   R.F  T).  No  1.  l.aniar.  Ark.:  Sprintrbank.  Doddridee.  Ark, 

Daily  River  Stages  for  July,   1927 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage- 


Fort  Smith  Arkansas... 


Dardanelle. 
Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

DamviUe- 


do.. 

do... 

do... 

do... 

Petit  Jean. 


22 
20 
23 
25 
29 
20 


13.4 
13.8 
14.4 
18.2 
.15.1 
3.7 


3        4        5        6        7        8 


10 


11 


12 


13 


14 


n.  2110.1 

11  9 

9.0 

1.3.5 

U.8 

17.5 

16.6 

34-8 

34.4 

3.6 

3.2 

9.3|  8.8 

8.5 

8.3 

8.3 

7.71  6.8    6.4 

fi.O 

5.9 

9.6    7.9 

6.7 

6.0 

5.5 

14.  S  13.4 

12.5 

U.6 

11.4 

33.9;33.2 

32.3 

31.1 

29.9 

2.8i  '2.6 

2.3 

1.8 

1.4 

7.8 
5.7 
5.1 
11.0 
128.7 
1.1 


7.7 
5.5 
5.0 

10. 

27.4 
0.8 


15 


18 


17 


18 


19 


22 


23      24  I  25 


26 


27 


28      29 


SO 


SI 


7.5:  -.3t  7.11  7."  8.21  9.9 
5.31  5  11  4-8  4.7  4  Ol  6.0 
4.71  4  0!  4.3  1.0  3.a|  3.7 
10.7ll0.6'10.3!l0.o!  9.6!  9  4 
26.  Ii24. 9123.  Sl22. 7121. 5120 .5 
O.fi.  0.5*  (i.fti  0.5;  0.  5i  0.8 


11.3|1J.7I  9.8i  8.7 
6.4  8.2,  8.61  7.5 
4.8  6.  si  7  5!  8  2 
9.  ft  10.5  U.  91 12. 8 

19.1  18.6118  4118.9 
0.71  3.01  2.91  2.8 


9.3,  8.7 
5.9I  o  2 
7.41  6.5 
11.9  11.5 
19. 0119.0 
2.1!  1.7 


7.7| 
-5.0 


8.0 
4.8 
5.8 

;o.7iio  1 

18.3!17.1 
2.3    2.9 


9.7 


10.0(10  7 
4  5  rt.Ol  7.7 
5.4  4.6!  4,5 
9  9    9.6    9.5 

16.11-5.6  14.9 
3.2I  2.71  2.4 


8.01  7.3;  8.0ill-4 
7.71  ■'•Il  5-5i  5.7 
6.3!  7.11  6.5;  4.9 
9.610.1110.6,  9.7 
14.013  815.2,16.2 


'2.1    1. 


1.6    1. 


July,   1927 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


iJailj'  River  Stages  Contiuued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage  1 


10     11 


12 


13      14      15 


16 


17      18      19     20 


21      22  I 

I 


23      24      26      26 


28 


29      30  I  31 


Calico  Rocli.  . . 

Batesville 

Newport 

Dam  No.  1  .  . . 
(Jeorgretowii . . . 
Olsirendou 

Uilbert 

Corning  

Black  Rock    .. 

Patterson    

Arliadelphia 

Camden 

Fulton 

Springbank  .. 
Whiteolifts  ... 
.Marked    I'ree. 

Helena 

.Vrkansas  City- 


White  

....do 

...do  

Little  Red.. 

White 

...do 

Buffalo.   .. 

Black  

...do 

Cache   

Ouachita.  .  ■ 

...do 

Red 

...do   

Little     

St.   Francis 

Mississippi, 
do 


IS 

26 

22 
30 
30 
U 
14 

18 
30 
28 
37 
2'i 
17 
44 
48 


LI 


81  9. 
a'  13. 

»;  4. 

4 1 20. 
2  28. 
2!  4. 
tl!  9. 

mo, 

2l  U, 
21  0, 
6'  9 
9  10, 
4114, 
6<  1, 
9|15 
1138 
7|43 


71  3.8    3.1! 
6i  9.4'  9.0! 


2.5 


11.8  11. li 
4.1  3.6 
19.7  19.2 
27.7  27.6 
4.4!  4.3 
9.1i  6  9 
10.0,  9.3 
8.91  S.7 
0.9!  0.5 
8.7|  T, 
10. )  I  9.  8 
14.7!U.5 
1.6  1 
lo.3'lL8 
36.  7;34.8 
13.  1'42. 


617. 
2  27, 
)    3. 


a  16. 
0I26. 


9.1 


8|13. 

1   t. 

»  13. 
1  29. 
5I4O. 


1.2' 


1  2.0 
0'  7.2 
8    7.5 

■/I  2.0 
6! 14. 6 
4,25.9 
M|  3.9 
2I  8.1 
■i  1A> 
2i  0.9 
0.2 
3I  8.4 
8'  8.5 
3113.  1 
0|  1.0 
8  11.8 
8  ■/('!.  4 
7138.1 


2.0 

7.2 
6.W 
1.7 

13.2 

2.^.  4 
38 
8.0 
6.8 
6.6 

-0.2 
7.4 
8.5 

12.8 
1.0 

U 

25.3 


2.0,   1. 

7.2i  7. 

6.6,  6. 

L4i  L 
12.2:11. 
24.8,24. 

3.8i   3. 

7.91   7. 

6.6j   6. 

0.2 1  5. 
-0.31-0. 

6.5!   5. 

8.4;  8. 
\2.8ll2 

0.81  0. 
10. 8 1 10. 
24.5123 


5)  1.9 
2  6.6 
0    0.9 

2  10 
4I1O.S 
2  23.  4 
8|  3.8 
7|  7.7 
5  6.5 
9  5.6 
4-0.5 


36.Bi35.6  34.3 


3.61 

7.2I 
5  S' 
0.8 
10.0 
22. 5 
4.2 


6.1 
5.4 

-0, 

5.0 

8.11 

12.1 

0  6 

9.9!  9.6 

22.  VI  22.  1 

33.0I3I.4 


6.0 
8.1 
12.4 
0.7 


2.61 

8.8l 
G.7 
0.8 
9.5 

21.5 
5.2 
7.8 
7.9 
52 

-0.5 
4.9 
8.0 


-0 
4 

13 
11.9  12 

0.81  1 
9.3  9 
21.5  21, 
30.4129 


3.  2.4 
3    8.0 
ol  7.4 
81  2.6 
3!  10.0 
6]19.7 
4.6 
0 
6.5 
5.4 
-0  5 
4 
.2  2. 
0!  12. 6 
1!   8.2 
.51  9  3 
.2120.9! 
4128.4 


7.9 

6.9 
l.j) 
10.2 
19.1 
4  5 
8.1 
6.2 
5, 

-0.6 
4.7 
22.5 
21.1 
11.0 
I  9.0 
20.  ( 


2.0 
7.6 
6.2 

0.3 
9.8 
18.3 
4.4 

8.1 

6-0 

5.8 
-0.6 

4.2|  ■.■..',\ 
22. 6|  19.8', 
24.2124.0; 
11.8|l0.7; 

8.41  8.  li 
,19.91 19.  S; 
126.5126  0' 


2.  5| 
T.4I 
6.0! 
0.2 
O.ll 
17.91 

4.4; 

8.11 
5.9| 
5.01 
0.2 


4.41  ft. 

8.9  10. 

6.B    7 

-0.81-0. 


3.6 

8.7 

G.O 

0.0 

9.0 
17.3 

4.4 

8.4 

5.9 

5.3 

0.6 

4.5 
,17.7|lf5.0|14, 
;22..?21.0  19, 
;  S.7    7.0I  4 

7.9    7.71  7 

tS.O  !8.oll7 

25.5l24.5l24 


8.6 
16.  o! 
4.31 
8.11 
5.  si 
5.0 
3..0I 
O.U! 


0,  4.0|  3. 
8'l0.2  9. 
01  8.3  7. 
6-0.51-0. 
5    9.0    9. 

0  l.'>.6!l.5. 

1  4.OI  4. 
0!  7.  Si  7. 
si  6.8  5. 
ol  5.0  5. 
Oi  0.8  1. 
1!  9.0  7. 
4:13.  5I14 
01:7.0116. 

,7;  3  51  4. 
.4|  7.2  7, 
.717. 5  17, 
.9  23.0122, 


3.3, 

8.7| 
7.01 
-0.8 
10.2 
15.7 
4.01 
7.0 
6.7! 
4.8] 

o.h! 
7.6 

13.4 
0116.6 

01  3.  1 
0    6.8 

2  i;.o 

3I2I.8I 


2.3, 

S.-! 
6.7 
-0.7 
10.0 
15.9 
4.0 
7.5 
5.5 
4.0 
0 

U.6 
11.8 
16.3 
3,1 
6,( 


2.9 


<l,  7 
9.6 
16.0 
4.0 

7,8 

6.01 

4.6 

0.5 

6.0 

10. 5 

15.1 

2.6 

6.4| 

16.9117.11, 

21.3120.8 


10.0 

15.3 

7.8 

0.8 

9.4 

15.9 

8.1 

8.0 

8.0 

4.6 

0.2 

5.1 

10-5 

14.6 

10 

6.3 

17.6 

120-3 


Daily  Precipitation  for  July.   1927 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  01  month 


13      14      15  I    16 


24  I  25 


28 


29  j  30 


Amity •• 

Arka  ielphia 
Arkansas  City  .. 

.Arlberg  

Batesville   1 

Bee  Branch  .  . 
Benton  vi lie,  "' 
Black  Rock.     .. 

Blytheville 

Booneville 

Brinicley     . 

Calico  Rock      1 

Camden    I 

'loater  Point... 
Clarendon     ...1 

Clinton 

Cold  Springs  . .. 

Conway 

Corning  

Dam  No.   1.  .. 

Danville      

Uardanelle    ...iill 

Diiauis  Iill 

Do  I  to  11 

Kl  Dorado    ....Iill 

Kiiglaiid     

Eiir'eku  SpriiiB.-^ 
Fayetteville.  . .  . 
H'ort.'^initi.  *•*  ■ 
Freeman  Sprgs.lill 

Fulton    !1! 

Heorgelown    ..li! 

Gilbert  ill 

i.travetle — 

Harrison 

Helena  li! 

lligrden 

Hope 

Huttig 

Inde.'C  Ill 

.lesslevUle 

loii'^slioro Ill 

Junction. 

Little  Keck** 

Liirton  

1,,ilbftrville    

Magnolia 

^Ialv8^n    II 

MaUimotli  Spg.  >[ 

Marianna    

Marked    True    .  I 

Marshall 

Mei\i» 11 

Morrillton 

.Mountain  Home, 

Moiiut  Ida     

Newport    !1 

Oden 

Osceola.. ,1: 

Ozark 

Paragoald 

Patterson      ...  II 

IMndall.    

Pine  Hluff    ....II 
Pocahontas.   .  . 

'•ortlaud    || 

Presooit     li 

Princeton     1| 

Kisou    

Roger-        

Searcy II 

■ipringbank   ...li 

Story  II 

Suntgart  il 

Snbiiwo    

Texarkana     ...|| 

Thornburg 

W'alfiroii 

Warren l| 

Waters 11 

Whireclif/s '1 

Wilson II 

Wynn.> II 

Tanoopin  II 


.Ouachita. 

li  Ouachita. 

.Mississippi 

.IWhite 

II, White 

. ; Arkansas 

Arkansas  

IllWhite 

IJlMississippi  — 

.  Arkansas 

White ... 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White ., 

White 

Arkansas  

Arkansas.  . 

White 

IjlllWhite    

liill  Arkansas.  .. 
iiljj. Arkansas.. .. 
lIlljMississippi..  . 

White 

Ouachita    ... 
Arkansas  ... 

U'liite 

White   

A  rkansas  . .. 
Arkansas  .     . 

Red 

White 

White 

Arkansas 

White   

Mississippi... 
White 

Red . 

Ouachita  .  . . 

Red  

(>uaehita 

White    

Ouachita 

Arkansas.', .  . 

White  

Arkansas.  . .. 

Red 

Ouachita 

White   , 

Mississippi... 

Mississippi. . 

White 

Ouacliila 

.  |,\rfcansa-s 

White  . 

Ouachita 

White   

Ouachita  

Mississippi  .. 

Arkansas    ... 

Mississippi  .. 

While ,.. 

White.. 

Arkansas 

Wliite 

Ouachita 

Ouachita, . . 

Ouaciiita   ... 

Ouachita  

Arkansas 

White 

Red  

Ouachita 

Arkansas. .  . 

.\  rkansas 

Ked 

Arkansas  .  . . . 

Arkansas   ... 

Ouaciiita 

Ouahita , 

Red 

Mississippi  . 

Mississippi. .. 

.\rkansas 


04 
1.12 

.20 
.10 


T. 


.12 


.75 


.09 


.     .96 


.25 


.75 


T. 


1,75 


,.   .36, 
.  I2.  30 


T. 


1.13 

43 


.87 


1.10 
62 


1.68 


.78 


.32 


.55 


'1.64 


.18 


.26 


.38 


1.35 
'.'i8 

1.40 

'!30 
1.70 

2.20 


.21 
i.'78 

'.'38 


'I'. 


.07 


T. 


.02 


i"'.' 


2, 47 


.02 


■i:: 

. 1 i . 22 

.1   .62 


.16 


.87  1.40 
18  1.37 
97 

.48 
1.67 
1.45.... 

.48 

.94 

.19 

.42 

.06 
1  87  . 
1.70 

.47 
1.23 


.10  . . . 
.96... 


.03 
2.38 

tv 

1.91 

1.55 

1.88 

35 


64 
1.19 


1.75 

.0; 


1.S9 
T 

i.'l7 

'.ie 

'.'os 
[46 

1.57 


.31 


.91 

38 

61 

.07 

1.56 

'J  . 

.02 

.06 

1.C6 

2.46 


.92 

i.'oo 

2.35 
.44 

.'36 

f. 

2.04 


65 

i.06 
39 

L47 

1.34 
62 
40 
71 
16 

1.57 
.0' 

2.02 


03 
3.  Of 

1.65 

.46 


3.25 
26 
22 


.42 


.08 


1.07 


1.47 
.01 
.80 

'.'32 

•  il 
'.'33 


.39 

.85 

'.'33 
1.70 

1.99 
.22 

1.54 
.09 
.00 


.22 
.07 
.03 

i.'o;i 

.67 

.20 

Ail 

'.'62 
2.30 

i.'w 

.'71 
.92 

i.'is 

2  80 
.'62 
.02 


.11 


.19 
LOG 
.55 
'J 


.40 


.35 


.07 


2.45 


.23 


.20 


.82 


.02 


.04 
LIS 


f. 


.60 
T 


1  23 


.12 


.07 


.05 


.12,  .11,. 

.451  .78  . 
.35  . 


.70 


.30 


T. 
.76 
T. 
.85 

i.'io 

.06 
.10 
.13 
T. 

.'97 

1.22 

.26 

.50 


1  18 
.34 


1.09 
24 


.28 

.'08 
1-62 


1.15 
.37 


.62 


.31 

1.48 


.32 


172 
.68 
.02 

"r. 


.90 

'.36 
2!56 


i:::t:35 
.01 


....11.25 

".Oi\.... 

'.'oi 
'.'6i 


...|. 
...]. 


3.' 30 

,...| 

:L96 

'.■45 

'."69 

.29 



y.ib 

.46 

'.'65 

"17 

'."ie 


'.'47 

:::: 

't'.' 

.42 

::::i 

... 
'19 
.'26 


...l 


.32 


.03 


1.08 


1.60 

.05 


.09' 


.60 


T. 
.02; 


1.28: 
.21 

.'■28  i 
.08 

.'65  ' 

','57 
1.52 

'.'42 

i.'52 


.56 


1.33 

.45  5.27 

1.97 

2.23 

7.34 

.38 

2.86 

7.  70 

1.50 

.20 

4.03 

1.62 

6.47 

1.38 

.78 

4.3! 

.47 

1.04 

3.82 

1.90 

■']'.' 

4.17 
1.  32 

2.40 

2.13 

7.47 

.01 

2.63 

.17 

1.36 

.60 

2.  33 

1 .  33 

3.43 

.  75 

2. 46 

.06 

1.13 

2.81 

.16 

6.01 

1.17..  . 

5.10 

.18 

2.25 

.41 

2. 92 

i.32 

.35 

4.25 

1.87 

6.  46 

T. 

2.04 

.38 

.03 

2.20 

1.8-5 

6.59 

4.09 

.09 

7.27 

^.66 

7.25 

.63 

2.02 

5.96 
4.65 

.09 

2.36 

i.20 

2.90 

7.64 

.60 

5.95 

4.90 

8.51 

3.04 

7.  80 

1.63 

.95 

6.28 
2.01 
2.68 

.03 

2.10 

.20 

2. 40 

.90 

1.20 

3.26 

1.80 

L32 

.14 

1.09 

2.70 

.02 

5.99 
6.58 

.49 

3.41 

1.11 

23 

.12 

4  53 
1.67 

.40 

4.47 

2,60 

.05 

6.22 

98 

1,44 

7.40 

.40 

1.09 

2.  73 

V.62 

17 

4.73 

11.^ 

.87 

3.95 

.47 

7.75 

,06 

2.57 

1.40 

6.02 

1.60 

5.62 

.74 

5.99 

4.73 

8.63 

1.32 

3.36 

2.85 

5.65 

.31 

2.44 
4.69 

.40 

1.24 

.80 

2.90 

3.36 

6.87 
2.11 
6.96 

,19 

2.86 

.82 

4.60 

1.50 

■r. 

2.S6 
4.08 

.05 

1  35 

9f 

3.23 

.22 

'J'. 

3.87 

.58 

4.65 
2.59 

47 

4.74 

.3! 

2.36 

1  T. 

2.96 

4.40 

precipitation  is  for  24  hours  ending  near  sunset  unless 


otherwise  indicated.  •"♦  For  24  hours  ending  midnight,  ii  For  24  hours  ending 
•  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement. 


7  a.  m.  T.  Trace.  orle»s  thanOOl  inch  . 


<;!Ji;: 


JBJ'''.'.-'.Vv,'-,»',  ■■:.' 


'•■yy.  :•:■'  - 


y.'yy.  ■'"•: ;.-. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKAN6AS  SECTION 


July,  192' 


Daily  Texaperatures  for  July,     1927 


Stations 


14     ifi 


19      20 


21      22     23 


24  I  25 


28      29  I  30 


Amity S  Maximum 

1  Minimum 

BatesviUeW \  Maximum 

'  Mimmum 

Bentonville i  Maximum 

I  Mimmum 

Bee  Branch Maximum 

( Minimum 

BljtheTlUe \  Maximum 

(  Mimmum 

Boon.vlUe \  Maximum 

(  Minimum 
Brinkl«y Maximum 

(  Mimmum 
Calico  RockM S  Maximum 

i  Mimmum 
CamdenM Maximum 

(  Minimum 

C«nter  Point Maximum 

(  Mimmum 

Conway (Maximum 

(  Minimum 

Cornlne .      ...       1  Maximum 

■  ■  ■  (  Minimum 

Dardanelle Maximum 

(  Mimmum 
Dumas (Maximum 

)  Minimum 
Button S  Maximum 

)  Minimum 
El  Dorado S  Maximum 

(  Minimum 
England Maximum 

(  Mimmum 

Eureka  Springs ....  i  Maximum 
(  Minimum 

Payettevilie...  .  Maximum 
(  Minimum 

Fort  Smith i  Maximum 

(  Minimum 

Qravette (Maximum 

(  Mimmum 

Harrison  ...  i  Maximum 

■  ■  ■  i  Minimum 
Helena S  Maximum 

(  Minimum 

Hope (Maximum 

(  Minimum 
Huttig..  (Maximum 

■  ■ '  !  Minimum 
Joneiboro Maximum 

)  Mimmum 
Junction Maximum 

I  Minimum 
Little  Rock.  Maximum 

■  (  Minimum 
Lurton. .  Maximum 

(  Minimum 

Magnolia Maximum 

(  Minimum 
Malvern (Maximum 

(  Minimum 
Mammoth  Spg Maximum 

(  Mimmum 
Marianna Maximum 

(  Minimum 
Marked  TreeM..       (Maximum 

(  Minimum 
Marshall !  Maximum 

(  Mimmum 

Mena .        Maximum 

I  Minimum 

Morrinton i  Maximum 

■  )  Mimmum 
Mountain  Home. . .  S  Maximum 

(  Mimmum 

Mount  Ida  i  Maximum 

■"  )  Minimum 

Newport.  i  Maximum 

I  Minimum 
Osceola !  Maximum 

)  Minimum 
Ozar )  Maximum 

(  Minimum 

Pine  Bluff..  i  Maximum 

■  ■  I  Mlnimunf 

Pocahontas (Maximum 

(  Minimum 
Portland (Maximum 

(  Mimmum 
Prescott i  Maximum 

(  Minimum 
Rjson S  Maximum 

(  Minimum 
Rogers.  i  Maximum 

)  Minimum 

Searcy (Maximum 

/  Minimum 

Stuttgart i  Maximum 

(  Minimum 
SubUeo (Maximum 

(  Mimmum 

Texarkana i  Maximum 

)  Minimum 
Thornburg S  Maximum 

(  Minimum 
Warren i  Maximum 

(  Minimum 
Wilson (Maximum 

(  Minimum 
Wynne (Maximum 

(  Minimum 


91 
72 
84 
66 
90 
68 
97 
74 
91 
70 
92 
70 
93 
68 
87 
69 
88 
70 
93 
71 
92 
74 
91 
71 
96 
71 
88 
63 
90 
75 
91 
70 
87 
70 
88 
69 
86 
72 
80 
67 
92 
65 
90 
72 
89 
71 
96 
70 
93 
73 
94 
66 
89 
71 


72 

92 

72 

88 

64 

85 

62 

90 

71 

89 

63 

86 

65 

94 

70 

92 

72 

95 

72 

89 

71 

93 

67 

89 

72 

81 

65 

87 

70 

94 

72 

90 

68 

91 

74 

85 

67 

87 

67 

88 

69 

92 

72 

86 

67 

93 

69 

97 

71 

90 

73 

90 

70 

93 

74 

93 

72 

96 

74 

92 

71 

92 

73 

86 

62 

92 

71 

89 

72 

93 

70 

92 

68 

88 

68 

92 

6' 

89 

72 

93 

71 


85 

50 

89 

70 

89 

63 

88 

59 

86 

58 

90 

64 

85 

56 

87 

53 

94 

67 

87 

65 

97 

70 

86 

63 

92 

62 

87 

68 

80 

59 

85 

67 

90 

65 

91 

55 

89 

68 

79 

65 

85 

55 

88 

61 

90 

67 

87 

57 

89 

56 

94 

63 

90 

73 

91 

60 

92 

67 

90 

65 

89 

69 

94 

73 

88 

64 

8' 

56 

89 

65 

87 

62 

90 

61 

93 

65 

87 

53 

88 

64 

85 

63 

90 

61 


94 


97 
61 

87 

57 

87 

62 

91 

60 

92 

60 

92 

60 

89 

59 

91 

57 

89 

62 

90 

66 

91 

61 

92 

59 

91 

63 

90 

62 

85 

51 

93 

65 

93, 

60 

89 

63 

89 

62 

91 

66 

86 

62 

92 

60 

92 

65 

90 

62 

93 

64 

91 

63 

95 

63 

90 

68 

84 

63 

89 

67 

93 

65 

86 

56 

89 

66 

92 

61 

88 

56 

92 

60 

93 

62 

91 

58 

92 

55 

93 

62 

90 

63 


100 
65 
92 
57 
91 
63 
94 
60 
96 
60 
96 
63 
93 
56 
9 

59 
92 
65 
96 
70 
96 
63 
93 
61 
94 
65 
96 
62 
89 
55 
95 
69 
95 
62 
92 
68 
93 
64 
95 
68 
92 
62 
97 
58 
97 
60 
96 
66 
98 
07 
94 
65 
97 
67 
92 
70 
88 
63 
92 
69 
95 
63 
90 
55 
95 
63 
89 
61 
93 
61 
95 
62 
97 
65 
95 
59 
95 
63 
97 
61 
89 
63 
95 
59 
97 
66 
95 
57 
97 
66 
95 
65 
95 
83 
93 
60 
96 
59 
94 
61 
96 
65 
97 
65 
94 
57 
97 
76 
92 
58 
94 


69 
97 
74 

100 
73 
97 
73 
96 
68 
95 
72 
91 
70 
93 
73 
98 
68 
94 
65 
95 
70 
84 
69 
93 
73 
98 
71 

100 
71 
96 
68 
99 
66 

102 
70 
93 
65 

100 
69 
98 

98 
70 

100 
70 
96 
60 
98 
71 
94 
70 
99 
67 
95 
67 

100 
72 
99 
73 
98 
6 
97 
67 
91 
70 
97 


56  69 


75 

94 

65 

86 

71 

81 

61 

88 

68 

93 

68 

88 

62 

87 

68 

79 

o4 

'X 

61 

93 

65 

91 

69 

88 

& 

9 

65 

96 

69 

95 

72 

95 

68 

90 

6 

94 

77 

93 

67 

92 

68 

95 

66 

87 

59 

89 

66 

86 

65 

92 

66 

99 

65 

86 

59 

98 

64 

86 

66 

90 

65 


97 

63 

90 

57 

90 

56 

92 

61 

94 

60 

93 

49 

91 

61 

94 

57 

88 

&5 

92 

69 

92 

63 

90 

57 

91 

65 

88 

65 

89 

59 

90 

66 

90 

63 

90 

57 

91 

53 

93 

65 

90 

56 

94 

53 

94 

65 

89 

64 

99 

63 

91 

62 

93 

6-1 

91 

68 

85 

63 

88 

65 

93 

62 

85 

56 

90 

66 

85 

65 

90 

59 

91 

59 

9i 

67 

91 

57 

94 

56 

96 

61 

88 

68 

92 

62 

94 

67 

92 

62 

92 

67 

93 

64 

»J 

65 

91 

53 

91 

64 

87 

63 

92 

62 

96 

65 

89 

55 

91 

64 

88 

62 

91 

61 


651  71 


101 

70 
95 

70 
90 
72 
95 
72 
99 
69 
961 
72 
95 
74| 
100 1 
711 
921 
73 
92! 
74 1 
97  i 
73! 
911 
72 
96 
76 
98 
74 
Wl 
65 
95 
74 
93i 
73 
9-2 
71 
93| 
721 
9-1 
75 
91 
70 
97 
69 
98 
77 
95 
74 
lft3 
73 
96 
75 
98 
67 
91 
75 
88 
73, 


98 
73: 
92  i 
71 
93 
67 
94 
72 
93 
62 
97 
72 
101 
75 
94 
70 
99 
64 
98 
70 
96 
55 
95 
73 
91 
72 
92 
70 
97 
70 
94 
66 
97 
64 
90 
73 
95 
6 
96 
68 
99 
76 
96 
71 
96 
64 
98 
75 
96l  99 


64 
92 
63 
99 
71 
95 
73 
96|  97 


95:  90 


74 

95! 
73 
93 
71 
95 
73 
95 
71] 
.  95j 
0   741 


96 

72 

92 

69 

85 

68 

95 

71 

95 

72 

94 

76 

93 

71 

95 

73 

93 

71 

92 

72 

96 

74 

98 

74 

95 

76 

95 

72 

87 

68 

95 

73 

94 

65 

88 

69 

88 

70 

93 

68 

8; 

68 

94 

68 

96 

75 

89 

74 

99 

74 

94 

74 

98 

70 

91 

74 

86 

66 

94 

72 

95 

72 

92 

66 

92 

74 

93 

73 

92 

9; 

73 
93 
74 
93 
69 
94 
72 
96 
74 
99 
72 
94 
68 
95 
73 
95 
72 
99 
71 
92 
72 
95 
72 
85 
69 
95 
71 
93 
73 
97 
77 
1  93 
72 
91 
75 
95 
73 
93 
73 
96 
73 


67 
97 
75 
93 
74 
98 
72 
92 
72 
95 
72 
88 
74 
79 
65 
89 
72 
91 
72 
88 
(!/ 
93 
75 
92 
70 
88 
68 
86 
70  i 
89 
75 
82 
68 
92 
73 
91 
72 
96 
73 
90 
66 
95 
74 
89 
69 
lOil 
71 
90 
75 
93 
70 
78 
66 
93 
71 
92 
72 
89 
69 
93 
74 
86 
71 
95 
72 
93 
73 
94 
74 


64 

93 
74 
98 
70 
81 
67 
78 
67 
81 
70 
82 
6' 
82 
66 
96 
74 
102 
73 
94 
73 
87 
72 
94 
70 
87 
72 
75 
65 
9(1 
73 
89 
71 
831 
67| 
911 
73 
90 
70 
82 

65 

83 
68 
86 
72 
84 
69 
85 
71 
88 

95 
70 
82 
fri 
92 
72 
88 
70 
96 
73 
89 
70 
91 
72 
81 
68 
90 
70 
90 
70 
82 
69 
96 
77 
86 
69 
90 
74 
87 
67 
91 
70 


104i  100 


911  93 

691  72 

96  95 

70l  71 

!K)!  97 

72 1  73 

96!  91 


98 

98| 

69 

70'. 

92 

85 

65 

67 

90 

81 

68 

73 

92 

92 

67 

69 

94 

90 

62 

70 

93 

91 

70 

71) 

93 

90 

67 

68 

95 

83 

69 

69 

92 

94 

66 

67 

92 

92 

70 

73 

96 

96 

68 

72 

92 

85 

67 

66 

94 

90 

70 

71 

100 

97 

68 

67 

89 

78 

61 

63 

91 

96 

76 

70 

93 

94 

63 

71 

93 

89 

6S 

70 

m 

88 

67 
91 

84 

981  103 


961  98 


991  101 


71 
95 
67 

97  lil(! 
731 

87  j 
70 1 
90 
73 


96 


76 

100 
69 

100 
72 
91 
70 
98 
73 
91 
77 
83 
68 
97 
63 
95 
73 
91 
65 
95 
71 
92 
68 
90 
65 
90 
73 
93 
75 
90 
67 
95 
71 
90 
72 
93 
65 
95 
70 
95 
77 
93 
69 

101 
75 
96 
72 
98 
71 
89 
66 
92 
73 
t)2 
74 
91 
74 
101 
74 
92 
70 
1(0 
09 
90 
71 
93 
73 


69 

96 

69 

98 

70, 

92 

74 

96 

72 

92 

73 

86 

66 

96 

63 

97 

69 

92 

64 

90 

70 

92 

70 

91 

64 

93 

67 

94 

72 

94 

66 

94 

68 

91 

71 

92 

72 

93 

71 

99 

72 

94 

65 

97 

69 

92 

70 

95 

70 

92 

^'5 

93i 

68 

93 

69 

94 

70 

99 

69 

93 

61 

96 

08 

90 

67 

92 

67 


70 
82 
68 
96 
67 
96 
71 
97 
78 
87 
68 
98 
74 
90 
76 
78 
68 
95 
68 
95 
69 
87 
69 
92 
71 
94 
72 
89 
69 
90 
68 
90 
72 
83 
70 
91 
6- 

8: 

7'. 
92 
68 
86 
71 
96 
71 
91 
70 
100 
68 
93 
68 
95 
69 
85 
70 
91 
70 
92 
67 
88 
70 
99 
68 
90 
64 
97 
75 
90 
69 
89 
71 


68   72 
96   93 


71 
90 
71 
94 
69 
89 
69 
97 
72 
96 
75 
90 
70 
85 
67 
88 
71 
100 
72 
85 
68 
99 
71 
96 
72 
87 
69 
87 
71 
91 
74 

- 

91 
66 

98 

71 

99 

73 

99 

75 

92 

72 

99 

73 

91 

V2 

81 

67 

96 

73 

96 

71 

85 

66 

95 

74 

91 

76 

87 

70 

91 

70 

89 

70 

88 

68 

95 

66 

88 

71 

89 

71 

92 

74 

98 

75 

91 

68 

!0! 

73 

95 

72 

98 

72 

88 

70 

92 

70 

95 
70 
92 
70 

100 
74 
88 
65 
96 
70 
93 
69 
95 
71 


71 
85 
73 
84 
66 
8' 
66 
9' 
73 
98 
69 
99 
70 
92 
74 
96 
70 
90 
72 
81 
66 
94 
69 
95 
69 
86 
6 

92 
73 
88 
66 
86 
68 
89 
72 
94 
73 
89 
62 
95 
69 
97 
73 
96 
71 
90 
74 
9' 
71 
94 
73 
101 
7U 
96 
60 
94 
70 
83 
62 
92 
71 
95 
70 

yj 

74 
101 
71 
90 
68 
94 
701 
91 
74 
92 
72 


83 

70 

84 

62 

8' 

73 

85 

60 

82 

65 

83 

68 

88 

72 

83 

58 

81.: 

G9 

91 

6' 

92 

75 

85 

6' 

85 

72 

90 

65 

82 

72 

90 

72 

86 

73 

81 
62 
85 
70 
85 
70 
85 
09 
90 
71 
83 
64 
90 
66 
81 
65 
87 
69 


60 
87 
67 
84 
65 
77 
59 
92 
69 
88 
62 
86 
55 
89 
61 
88 
61 
80 
55 
81 
62 
86 
60 
82 
(io 
86 

e*i 

89 

59 

82 

67 

85 

63 

89 

65 

89 

58 

84 

69 

86 

69 

90 

6-1 

83 

51 

86 

59 

83 

60 

8' 

60 

91 

08 

81 

52 

89 

63 

85 


93 
66 
90 
61 
88 
66 
93 
63 
94 
63 
95 
68 
94 
60 
91 
61 
91 
62 
96 
68 
96 
65 
91 
62 
97 
70 
94 
64 
8' 
57 
93 
66 
90 
63 
89 
69 
90 
66 
92 
72 
89 
66 
94 
63 
9' 
65 
99 
70 
97 
65 
91 
f)5 
93 
67 
89 
68 
84 
66 
95 
63 
93 
64 
88 
61 
94 
64 
93 
68 
87 
64 
91 
67 
97 
66 
90 
63 
92 
63 
93 
64 
90 
64 
891     93 


98i 

100 

94 

85 

67] 

69 

72 

74 

95 

92 

iKJ 

76 

67 

66 

72 

72 

90 

91 

77 

81 

67 

68 

70 

69 

96 

97 

92 

82 

68 

67 

71 

72 

96 

98 

93 

80 

69 

70 

73 

72 

97 

96 

92 

79 

07 

69 

73 

72 

96 

96 

94 

92 

69 

66 

72 

74 

98 

98 

96 

t  i 

67 

67 

72 

72 

94 

94 

93 

»» 

67 

68 

71 

74 

96 

96 

93 

85 

69 

70 

72 

74 

99 

96 

96 

85 

65 

69 

73 

74 

95 

91 

92 

84 

67 

70 

71 

71 

99 

99 

96 

S3 

70 

72 

76 

74 

98 

98 

96 

95 

69 

B» 

72 

74 

89 

88 

79 

72 

59 

60 

68 

67 

95 

98 

95 

94 

72 

71 

73 

75 

96 

95 

94 

90 

68 

70 

73 

74 

91 

91 

82 

79 

68 

72 

69 

69 

92 

91 

87 

82 

67 

66 

69 

71 

95 

94 

82 

81 

72 

7:- 

73 

72 

90 

9f 

84 

82 

11 ; 

67 

69 

70 

94 

9V 

95 

80 

65 

05 

71 

68 

96 

98 

98 

90 

69 

68 

72 

73 

96j     95:' 


88]  92 
60 
92 


53 

88 
05 

871     90 
61      61 


69i 

98 

70 

97 

67 

98 

70 

94 

60 

97 

OS 

93 

64 

94 

69 

95 

70 

99 

69 

97 

67 

96 

62 

96 

69 

93 

69 


87      89] 
58      631 


70 
98| 
71 
96 
69: 
95 
67 
93 
69 
97 
69 
92 
65 
94 
081 
94 
68 
99 
70 
98 
68 
94] 
631 
961 
69 
93 
69 
961     96 
70      68 


96 

72 

89 

75 

96 

74 

95 

69 

97 

71 

93 

71 

97 

72 

84 

68 

91 

71 

93 
73 
91 
74 
96 
68 
92 
70 
95 


92  9-1.0 
67  69.5 
88!c.9.S 
72i67.7 
92192.6 
73  67.8 


WThermoraeters  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs 
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jL.  XXXII        Little  Rock.  Ark.,   August,  1927  No.  8 


GENERAL  SUMMART 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
King  August  were  the  positive  precipitation  and  the  negative 
mperature  departures,  this  being  the  coldest  August  since 
nf,  and  also  the  wettest.  As  is  often  the  case,  when  the  tem- 
>rature  is  low  the  rainfall  is  correspondingly  high,  and  in  this 
'spect  August  was  true  to  form.  During  the  past  37  years 
Lit  two  Augusts  have  had  lower  mean  temperatures.  In  Au- 
a'^t  1891,  the  mean  temperature  Avas  76.4°.  and  m  August. 
)15,  the  mean  was  74.7°.  Augast,  1927,  with  a  mean  of  76.6° 
nng  the  next  coolest.  Daily  means  were  above  normal  on 
1  average  of  only  six  days.  The  precipitation  of  August,  1911, 
914,  and  1915,  was  heavier  than  the  past  month,  these  being 
le  only  Auijusts  on  record  Avith  heavier  rainfall.  Showers  were 
f  almost  daily  occurrence,  rainfall  being  recorded  at  one  or 
lore  stations  every  day  except  the  20th,  2 1st,  and  2oth. 

Although  the  weather  was  too  cool  for  cotton  and  the  rain- 
ill  too  heavv,  causing  rank  growth,  still  the  crop  made  fairly 
ood  progress  over  most  of  the  Stf.te.  Considerable  shedding 
^as  reported  at  the  close  of  the  month  and  while  weevil  were 
umerous  in  some  loealities,  irifested  areas  were  not  large.  The 
ams  were  favorable  for  hill  corn  and  for  hay  crops.  Early  corn 
ras  matured  at  the  close  of  the  month  and  late  corn  making 
atisfactory  pmgress.     Minor  crops  were  generally   in    satisfac- 

orv  condition.  _  ,,     t.,     ,     ,tt, -, 

The  rains  brought  flood  stages  at  points  on  the  Black,  VV  tiite, 
Vtit  Jean,  and  Arkansas  rivers.  Flood  stages  prevailed  only  a 
lay  or  two  on  the  upper  rivers,  but  water  running  through  the 
)reaks  in  the  levees  along  the  lower  rivers  inundated  60,000 
icres  of  land  and  did  serious  damage  to  crops  in  these  areas. 

W.C.H. 


MISCELLANEOTTS  PHENOMENA 

( Dates  ami  number  of  stations  reportme) 

THrNDKRSTORMs:-lst,  15;  2d,  29;  3d,  24 ;  4th   28 ;  5th    38 ;  &th. 

14;  8th,  22;  9th,  25;  10th,  21;  llth,9;  litii, 

13;  14th,  26;  15th.  30;  16th,    31;    l.th     26; 

19th,  1;  22d,  1;  23d,  6;    24t.h,    1;    25th,    1; 

28th,  24;  29th,  14;  30th,  4;  3l8t,  1. 
Dense  Fog: 4ih,  3;  11th,  4;  12th,  2;  iSth,  1;  25th,  1;  28th 

1;  30th,  1;  31st,  1. 
LuxAR  Haix)s:— 11th,  1. 
Soi.AR  Halos:— 3d,- 1;  2.5th,  1. 


MISCELLANEOUS  DATA 


17;  7th, 
4;  13th, 
18th,  6; 
27th,    3; 

,  1 ;  29tli, 


Pressure.  Sea-leTel 

Wind 

Relktiv* 
Jiumidity 

&£ 

E 

c 

H 

stations 

a 
« 

1 

5 

1 

O  O  c 

5  ^ 

II 

,2 

M 

1 

e 

* 

s 

Bentonville 

30.0-1 

30.24 

26 

29.73 

7 

2.727 

18 

w. 

16 



47 

Kort  Smith. 

■29.98 

30.^1 

2e 

•29.  72 

16 

4,613 

53 

IIW. 

17 

88 

67 

76 

Little  Rock. 

30  00 

30. 2J 

23 

29.78 

16 

4.449 

37 

nw. 

28 

36 

70 

64 

• 

Memphis. 

30.00 

30-22 

26 

29.79 

17 

3.902  i     36 

1 

nw. 

17 

82 

67 

73 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  August,  as  determined  from  the 
records  of  56  stations,  was  76.6°  which  is  3.1°  below  normal, 
Hope  and  Texarkana  being  the  only  stations  showing  positive 
departures.  The  highest  monthly  mean  was  82.0°  at  Hope  and 
Texarkana,  the  lowest,  70.5°  at  Dutton.  The  highes^t  tempera- 
ture recorded  during  the  month  was  105  at  Texarkana  on  the 
1st.  The  lowest  was  48°  at  Dutton  on  the  21st.  The  greatest 
daily  range  was  41°  at  Thornburg  on  the  26th. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation,  during  August  at  82  stations  was 
6.01  inches  which  is  2.32  inches  above  normal.  Several  south- 
ern stations  and  a  few  northern  stations  showed  negative  depar- 
tures, but  for  the  most  part  positive  prevailed.  The  greatest 
monthly  total  was  12.74  inches  mea.sured  at  Higden,  the  least, 
0.48  inch  at  Whitecliffs.  The  average  number  of  rainy  days 
was  10. 


COMPARATIVE    DATA    FOR  AUGUST 


Year 


Temperature 


Precipitation  I 


Number  of  dayn 


« 

u 

be 

d  . 

S 

OS 
c3 

■< 

t1 


Means- 
Extremee 

isai  

1S92  

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

W98 

1899 

1900 

1901.. 

1902  

1903 

1904  

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910  

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

19'<!0 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

19B6 

1927 


79.7 

76.4 

78.3 

77.3 

78.1 

79.4 

82.6 

79.6 

79.4 

82. 2 

81.1 

80.5 

HO.  7 

78.7 

78  1 

79.1 

77.9 

82.0 

79.3 

82.4 

79.2 

78.0 

78.7 

82.1 

78.5 

74.7 

81.8 

77.1 

82  9 

80.6 

76.8 

81..^ 

80  4 

81.9 

82.  2 

803 

80.7 

76.6 


-3.3 
-1.4 

-2.4 
-1.6 
-0.  3 
+2.9 
-0.1 
-0.3 
+2.5 
+  1.4 

+.:i.  s 
+  1.0 
-1.0 
-1.6 
-0.6 
-1.8 
+2.3 
-0.4 
+  2.7 
-0.5 
-1.7 
-1.0 
+2.4 
-1.2 
-n.  0 
+2.1 
-2.6 
+3.2 
+0.9 
-2.9 
+  1.S 
+0. 7 
+2.2 
+2.5 
+0.6 
+  1.0 
-3.1 


115 

108 
100 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
105 
105 
103 
100 
113 
103 

in 

104 
107 
105 
107 
104 
102 
107 
104 
115 
113 
102 
106 
111 

ir.9 

108 
n* 

110 
105 


12  1  54 
21  i  57 


3.69! 

2.  75. 
4.39; 
3.08; 
4.63 
2.64 
2.32 
2.59 
4.35 
2.04 
2.95 
2.95 
2.55 
4.34; 

2. 8i; 

3.  731 
4.921 
2.9'2! 
4.48} 
1.27| 
3.  92j 
8.19 
3.30 
1.  621 
6.81 
10.44 
2. 63 
4.10 
3.90 
4.29 
4  08 
5. 46 
1.90 
2. 43 
2.48 
1.81 
5.50 
8.01 


-0.94 
+0.  70 
-0.61 
+0. 94 
-1.05 
-1.37 
-1.  10 
+0.66 
-1.65 
-0.  74 
-0.74 
-1.14 
+11.65 
-0.  68 
+0.04 
+ 1.  23 
-0.77 
+0.79 
-2.42 
+0.  23 
+4.50 
-0.39 
-2.*07 
+3.12 
+  «.  75 
-1.06 
+0.41 
+0.21 
+  0.60 
+0  39 
+  1  77 
-1.79 
-1.26 
-1.29 
—1.88 
+L81 
+2. 32 


16 

10 

21 

8 

13 

n 

18 

9 

12 

11 

18 

9 

17 

9 

17 

10 

13 

13 

19 

9 

16 

12 

14 

13 

19 

9 

15 

12 

16 

12 

IS 

10 

14 

10 

16 

10 

15 

10 

20 

8 

13 

12 

11 

11 

15 

10 

20 

10 

8 

11 

9 

9 

■5°  2 


8 
7 

10 
10 


7 
5 

y 
5 
i 
4 
ft 
5 
7 
4 
5 
6 
4 


10 
6 
$ 
4 

S 

12 

7 

3 

12 

U 

5 

8 

7 

7 

i 

8 

.) 

4 

5 

4 

10 

10 
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Corrections  July  .1987 

Risdii: -Number  partly  cloudy  days  should  l)e  10b,  cloudy  11 
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mmm^ 
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CLIMA.TOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


August,  1927 


Climatological  Data  for  Aug'ust,  1927 


.Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlbere 

BatesviUe 

liee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley  

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Cold  Springs 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 tU- 


Danville. \en 


Clark 
Clark 
Desha 

Stone  

Independence. 
Van  Buren  — 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Losau 

Monroe 

Ixaid 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Eureu 

Scott 

Kaalkuer . 

Clay 

White. 


Dardanelle 

Dumas    ,..- 

Duttou 

El  Dorado 

Kngland 

Kureka  Sprines.. 

Payetteville 

B'ort  Smith 

Frveman  Springs 

Fultou 

Georgetown 

Gilbert 

Gravette 

Harrison I  Boone 

Helena PliiUips  ... 

Higdeu Cleburne  .. 

Hope I  Hemp.stead 


Veil 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carioll 

Washington 

.Sebastian 

Pope 

Henipstea<l 

White 

Searcy 

Benton 


Observers 


Garland 

Little  River. 

Garland 

Craighead. 

Union 

Pulaski 

Newton...  . 

Johnson 

Columbia.. 

Hot  Springs 

Pulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. .. 

.)n"U.son 

Montgomery... 

.Mississippi 

Franklin 

Clay 

Woodruff . . 
Searcy 

Jefferson  .. 

Randolph .. 

Ashley 

Nevada. . . 

Dallas... 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry . 

Scott 

Bradley 

Montgomery 

Little  Kiver. 

Mississippi  •  • 

Cross 


Hot  Springs 

Index       

.lessievlUe 

Jonosboro — 

Junction tt-. 

Little  Bock 

Lurton     

Luther I'ilU.  tt  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  . 
.\f ariauna.       ...   . , 

Marked  Tree 

Marshall  

Mana 

MorrlUton 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Osceola .. 

Ozark  

Paragould 

Patterson 

Piudall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Rison 

Kogers 

Searcy ,   

Springbank  tt... 
Story 

Stuttgart  

i^ublaco 

Texarkana 

Thornburg  

Waldron 

W  arreu 

Waters 

Whltecliffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin Desha 

State  Means  and  Kxtremeg 

~Temperaturea,;dprecTpHa;ion'^e^;;M:^uer^^ 
inch   rain  or  melted  snow.  ttReceived  toolate  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters    .  .  .  .ndKuteni.mDe.  o 


G.  C.  Thrash. 
F.  J.  Carpenter 
Carl  B    Cutting 
J     D.    Reeve.< 
Mrs    Lelia  1.  Teter 
J.   K.  .Scanlan. 
U.   S.   Weather  Bureau 
Vernon  C.   Howe 
J.  M.  Brooks 
F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J    Copp 
A.   B.  Quarterraan 
John  C.  Floyd 
J.    W.   Blsliop 
A.  L.  Stephens 
iOtto  Parker 
K.  E.  Conlr«;y. 
V/infred  D .  Polk 
J.   0.   Yingling 
C    P.  Evans 
,G    N.  Goodier,  Jr. 
iBen  Jolmsi'U. 
J.   .\I    Rickette 
J.  J.   Babb 
Dr.  R.   U.    Hardin 
Geo.   W.    Nichoalds 
University  of  Arkansas 
U.  .S.   Weatiier  Bureau 
J.  it.  Me  Cutston 
T.  J.  Logan 
W.   R    OW'-ns. 
Ben  F.   Batteufield 
A  .  F.   Stevei.s 
G.  L.   Wright 
Jiimes  .\.    iiurnett 
Geo.   W     Bakrfr 
X.   P.  O"  Nt-al 
G.  C.  Bolton 
H.  D  -Sanderson 
George  Casey 
Heneilictiuo  Sisters 
.'.  A.  Lowderback. 
r    s.   Weallier  Bureat 
I.  C.  Sutton 
H.  G.   LenhariU. 
iHtate   Agri.    School 
Mrs    VV    1..   Matthews 
F,.  C.  Bellamy 
(;.  N.   liouck 
CliaiU'S  Walton 
A.   .1.    Park 
E.  VV,  St.  .lohn 
jjohii  Cook 
!B.  S.  Halbert 
\(.i     A.   Whittington 
X.  C.  WiUvrs.'-n 
Artbur  W.  Uartiaau 
June  Th(miason 
I«ham  Burrcw 
W.   R.   IkMgler 
.V.   K    BaKcr 
VV.   W.  Wood 
Mis-s  Theresa  Schen 
Benedicitine  Sisters 
W.   E    Edii'.iston 
C.   D    Calhoun 
rWrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.  Y.  Tisilnl 
ICarl  A.   StarcV 
J.  T.   Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storx 
Adam  F   Buerkle 
New  Subiaoo  .\bbey 
H    S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevlll 
\V    L    Shide 
J.  R.  Hudileston. 
Nannie  0.  Soliirmef 
M.  W.H.  Collins 
E.  O.   Alien 
W.  E.  Barton 


office    addresses    as    follows:-         Dam  No.   1 


Judsonia,  Ark.      Junction.  R. F. D. .  Junction  City,  Ark.:      T.mhervillp  R.F.D.No 


are  used  in  section  means  T.  Less  than  C 
f  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  ttP 
1  Lamar.  Ark. :Springb»nk.  Doddridge.  A 


Daily  Kiver  Stages  tor  August,  1927 


Stations 

Fort  Smith  

Dardanelle 

Little  Rock.. 

Pine  Bluff 

Yaaoopiu 

Danville- .  .   ... 


Rivers 

Arkansas.. 

! do.... 

i do.... 

I do  .. .. 

do.... 

Petit  Jean.. 


I  Flood 

'iStage- 

,;  22 

.  20 

.  23 

.■  25 

I  '^t 

.  20 


13.2 

8.7 
4.5 
8.9 
lft.5 

1.4! 


13.2 
10  6 


i>.7 
14. 4 
.1.8 


6 


14.0 
U.l 
9.9 
10  7 
ia.9 
1   1.3 


14.6ll7.2!20.5|21. 
11.9  15.2  16.7)19. 
10.7  U.»|h.4  16. 
13.S  14.8116.2  17. 
16.1119.0  20.8  22, 
3  8'  M.SI  4.9)  5, 


17 


18 


19 


20      21 


22      23      24 


14.3117.11 
12. 1  12.1 

14.8  12.4 

19  1  17.  4 

2rt.2l2b.0  25.5l 

9.51  8.2I  7.K 


18.3  19.S(20.2| 
14.9  10,5  17  41 
12.0  14  4  15.  6i 
15.6116.2  17.8 
24  6  23.9  24.4 
6.4I  6.3I  5.4 


19.7|17.7i15.:^ 
18.4117.6  10.7 
16, 5  17  4  16. 5 


18.7 

25.4 

5.2 


19. 5' .JO  0 
^5.8126  3 
4.61  4,6 


25 


26 


27 


28 


29 


SO 


14.Hil3  6  13.0 
14,2U2,5  11,4 
15,0|l3,8  12.3 
19  9  17.8  16 
26  6  26.4  25.6 
4.3!  4.11  3,8 


12.  '1 
11.3 
M,9 

15,  sl 

24.9 


I5,6,15.2il5 
11.313.0jl3 
10.4ln.2|l2 
14,  4;i4.nil5 
23  923. 0)22 
17,6118.7  15 


:Ka»<$i?<: 


August,   1927 


CLiMATOLOGlCAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


81 


Calico  Rock. .. 

Batesville 

Newport 

Dam  No.  1  . . 
Georgretown. . 
Clarendon 

Gilbert 

Corning  

Black  Rock   . 

Patti-rson    , . . 

Arkailelphia 
Camden     .... 

Fulton 

Springbank  . 

Whitecliffs     . 

Marked   Tree 

Helena  

.^rkan^as  City 


Amity 

Arkiidelphia 
Arkansas  City 

Arlberg  

P.atesville  ... 
Bee   Branch  .   . 
Uentouvillc"* 
Black  Rock.  ■ .. 

Blythe  villa 

Boonevill* 

Briiikley     

Calico  Hock 

Camden    

Center  Point.-. 
Clarendon     ... 

Clinton 

Cold  Springs  .  . 

Conway ■ 

CorniDK   

Dam  No.   1.  ■• 
Danville      

Darditnollo    .. 

Dumas  

Diitton    

EI  Dorado      . . 

England    

Enrokii  Springs^ 

Favetteville.    .   • 

FortSmit..  •"  ■ 

Freeman  Sprgs.HI 

Fulton    

(>fior(?(Hown 

Gilbert 

Gravotte    ... 

Harrison  — 

Helena  

Higden  ..  .•• 

Hope      

Hot  Springs 

HutUg  .... 

Index  

.lessieville  . 
Irinfsboi'O  . 

Little  Rook  • 

Lurton  

t/itberville    ... 

Magnolia 

Malverr.     

Mainmodi  Spg. 
Marianna  .... 
Marked   True    . 

Marshal  1 

Menii 

Morrillton.  ...  . 
Mountain  Home 
Mount  Ida    ., 
Newport    ..•• 

Odon 

Osceola 

Oxark  

Paragould.  . . 
Patterson 

Pindall.    ••• 

Pine  Bluff    . 

Pooaliontas. 

Portland    . . 

Prescott     . . 

Princeton 

Risou    

Roger? 

Searcy 

5pringbank 

Story  

Stuttgart  ... 

Subiaoo    ... 

Texarkaiia 

Thoraburg.. 

Waldron. . . 

Warren 

Waters 

Wbitf-cliffs. 

Wilson... 

Wynne 


,  Ouachita 
iOuaciiita. 
Mississippi  — 

Wiiite 

White 

Arkansas.. .  . 
.\rlcansas  ..-• 

White 

Mississippi... 

Arkansas 

White •. 

White    

Ouachita   ... 

Red 

White ■ . 

White 

Arkansas  — 
Arkansas.  .  . 
White  ...  ... 

White    

Arkansas.  .. 
Arkansas  . .. 
Mississippi..  . 

Wiiite 

Ouachita 

.\rkausas  ... 

White 

White   

Arkansas . • . 
Arkansas 

Red 

White 

White 

Arkansas 

Wtiite   

Mississippi 

White 

.Red  

Ouachita 

Ouachita 

Red  

Ouachita 

White     

Arkansas...  . 

White 

Arkansas.  ... 

Red 

Ouachita 

White  • 

Mis-^issippi-.. 
Mississippi.. 
White 

ouaohitft 

Arkansas..  ... 

White 

Ouaoliita 

White     

Ouachita  

viisslssippi  • 
Arkansas  . . 
Mississippi-. 

White 

White 

Arkansas- .. 

White 

Ouachita  ... 
Ouachita.. . 
Ouachita  .. 
Ouachita  ... 
Arkansas... 

White 

Red 

Ouachita  ... 
Arkansas.. 
Arkansas.. . 

Red 

Arkansas  . . 
Arkansas  . 
Ouachita... 
Ouahita. . .. 

RM 

Mississippi 
Mississippi. 


Mx--::': 


«'•<•-■■ 


Yancopin  ..".!!  .Illl' Arkansas  

precipitation  .or.,  hours  .nding  ne.  sunset  unless  oth^vise^indU.t^^'n>r 


24  hours  ending  midnight.  I)  For  H  hour 
n  th.i  neit  following  me«surement. 


3  ending?  a.m.  T-  Trace,  or  l-ss  than  0-01  inch 


x^isfissa^tsA- 


32 


CLIMATOLOOICAL     DATA:  ARKANSAS     SECTJO.N 


Al-(}C-st,  n-t2; 


Daily  Tamper atures  for  Augrust,     1927 


Stations 


10  11   12  13   14  15   16  17   18  19  20  |  21  22  23  24  'It     26  |  27  28  j  29  30  31  * 


Amity \  Maximum 

<  Minimum 

Bates viUe$« \  Maximum 

'  Minimum 

Bentonvllle |  Maximum 

(  Minimum 

Bee  Branch (  Maximuiu 

( Minimum 

BlythevUle \  Maximum 

(  Mimmum 

Boonevllle i  Maximum 

(  Minimum 
Brinkley (Maximum 

i  Mimmum 
Calico  RockW I  Maximum 

\  Minimum 
CiJmdenM (Maximum 

(  Minimum 
Center  Point i  Maximum 

(  Minimum 
Conway. .  )  Maximum 

i  Minimum 
Corning (Maximum 

(  Minimum 
Dardanelle i  Maximum 

(  Minimum 
Dnmas (Maximum 

(  Minimum 
Dutton \  Maximum 

\  Minimum 
El  Dorado I  Maximum 

I  Minimum 
Kngland i  Maximum 

(  Minimum 
Kureka  Springs . . . .  i  Maximum 

(  Mimmum 
Fayetteville  ....     \  Maximum  . 

■  (  Minimum 
Fort  Smith S  Maximum 

(  Minimum 

Grayette (  Maximuin 

i  Minimum 

Harrison S  Maximum 

(  Minimum 

Helena \  Maxi  mum 

\  Minimum 

Hope i  Maximum 

• (  Mimmum 

Hot  Springs \  Maximum 

(  Minimum 

Jonesboro \  Maximum 

(  Mimmum 

LittU  Bock. ...  Maximum 
(  Mimmum 

Lurton Maximum 

■■  )  Minimum 

LuthervlUe Maximum 

(  Minimum 

Magnolia ...  i  Maximum 
!  Minimum 

Malvern  Maximum 

)  Minimum 

Mammoth  8pg !  Maximum 

(  Mimmum 

Marlanna Maximum 

(  Minimum 

Marked  Tree« Maximum 

(  Minimum 

Marshall -Maximum 

i  Minimum 

Mena..  (Maximum 

)  Minimum 

Morrlllton I  Maximum 

'  ■  i  Mimmum 

Mountain  Home. . .  !  Maximum 

I  Minimum 
Mount  Ida  \  Maximum 

i  Minimum 

Newport.  i  Maximum 

(  Minimum 
Osceola (Maximum 

(  Minimum 
Ozark        ....  (Maximum 

(  Mimmum 

Hue  Blulf 1  Maximum 

)  Minimum 

Pooahontas i  Maximum 

I  Minimum 

Portland.. . .  \  Maximum 

"  '  I  Minimum 

Prescott (Maximum 

i  Minimum 

Bison..  (Maximum 

)  Minimum 

Rogers (  Maximutr 

i  Minimum 

Searcy (Maximum 

I  Minimum 

Stuttgart i  Maximum 

)  Minimum 

Sublaco )  Maximum 

\  Minimum 

Texarkana \  Maximum 

(  Minimum 
Thornburg \  Maximum 

i  Minimum 
Warren \  Maximum 

I  Minimum 
WflsoB (Maximum 

(  Minimum 
Wynne.  \  Maximum 

}  Minimum 


94 
63 
89 
66 
88 
67 
92 
69 
95 
71 
91 
71 
94 
71 
88 
69 
95 
72 
98 
75 
94 
72 
89 
70 
92 
73 
96 
72 
84 
62 
94 
75 
95 
72 
81 
6' 
84 
67 
89 
74 
88 
60 
91 
65 
92 
72 
101 
74 
96 
78 
90 
72 
93 
72 
81 
69 
87 
70 
98 
74 
94 
72 
89 
66 
92 
73 
83 
67 
87 
66 
87 
71 
92 
73 
89 
66 
90 
70 
91 
70 
90 
71 
92 
72 
95 
74 
93 
70 
96 
73 
96 
74 
96 
72 
88 
66 
93 
71 
93 
71 
89 

l05 
74 
94 
65 
96 
72 
91 
69 
91 
69 


96| 

70i 

84 

66 

82 

68 

86 

70 

91 

68 

86 

70 

93 

70 

80 

69 

90 

69 

93 

71 

89 

73 

87 

67 

91 

71 

94 

75 

80 
62 

92 
72 

90 

70 

83 

66 

84 

68 

79 

72 

86 

69 

86 

64 

95 

72 

94 

70 

93 

73 

88 

70 

87 

74 

79 

68 

82 

70 

92 

70 

92 

70 

85 

64 

89 

74 

74 

69 

84 

66 

81 

69 

39 

73 

79 

67 

86 

68 

90 

70 

91 

75 

86 

74 

90 

74 

91 

68 

95 

70 

92 

71 

97 

74 

83 

66 

88 

70 

91 

72 

84 

72 

97 

70 

82 

67 

98 

75 

89 

65 

90 

69 


96  100 
68  70 


84 
67 
83 
68 
86 
73 
85 
65 
91 
65 
90 
75 
99 
76 
99 
71 
76 
66 
88 
71 
81 
66 
86 
70 
95 
74 
92 
74 
82 
64 
87 
72 
82 
64 
82 
67 
91 
72 
90 
71 
84 
65 
93 
71 
80 
68 
75 
69 
90 
71 
90 
77 
80 
64 
98 
73 
97 
72 
94 
74 
86 
66 
84 
69 
88 
72 
89 
72 
101 
74 
88 
71 
95 
74 
79 
65 


101 

70 
84 
62 
86 
68 
79 
71 
90 
63 
89 
70 
84 
70 
84 
66 
95 
73 
97 
73 
80 
72 
89 
6-1 
86 
75 
84 
74 
84 
68 
94 
76 
90 
70 
85 
68 
88 
67 
94 
74 
87 
68 
80 
65 
86 
72 
102 


100 
70 
87 
68 
85 
69 
87 
72 
92 
65 
90 
71 
88 
71 
93 
68 
93 
70 
95 
72 
91 
73 
91 
71 
92 
73 
92 
70 
86 
65 
95 


71 
91 
74 
92 
70 
88 
70 
95 
75 
93 
72 
89 
73 
95 
72 
98 
74 
93 
73 
84 
72 
93 
75 
94 
71 
88 
68 
95 
73 
95 
72 
90 
69 
82 
73 
96 
76 
91 
71 
96 
69 
97 
72 
101 
74 
lOO 
84 
83 
74 
93 
72 
86 
70 
92 
71 
94 
72 
97 
71 
87 
68 
94 
72 
84 
73 


93  87 
69  66 


72 


75 
94 
74 
92 
74 
88 
71 
97 
71 
89 
74 
86 
71 
95 
75 
100 
72 
83 
71 
99 
71 
96 
72 
99 
71 
91 
71 
92 
72 
95 
71 
97 
73 
101 
74 
93 
72 
97 
74 
87 
70 
94 
73 


102 
76 
91 
74 
89 
70 
94 
74 
94 
73 
98 
74 
95 
74 
95 
73 
95 
73 
98 
75 
95 
75 
89 
67 
92 
77 
98 
75 
89 
70 
97 
75 
95 
76 
89 
69 
88 
74 
96 
69 
89 
71 
97 
67 
99 
73 
101 
76 
99 
82 
93 
74 
93 
70 
86 
65 
97 
75 
97 
75 
98 
75 
89 
67 
94 
72 
74 
70 
90 
71 
96 
74 
93 
76 
91 
68 
98 


68 

81 

73 

80 

87 

79 

67 

93 

72 

95 

71 

84 

61 

88 

70 

86 

71 

75 

66 

82 

70 

88 

71 

92 

73 

82 

67 

87 

73 

90 

71 

79 

69 

87 

70 

85 

72 

83 

67 

89 

72 

92 

69 

89 

70 

83 

72 

91 

74 

90 

70 

93 

73 

94 

72 

91 

72 

86 

65 

84 

69 

88 

70 

83 

70 

92 

68 

86 

70 

91 

76 

88 

71 

90 


94 
70 
93 
69 
93 
68 
95 
71 
94 
70 
95 
71 
90 
71 
92 
71 
100 
73 
85 
61 
94 
74 
9?.j  94 
70l  70 
901  88 


62 

90 

71 

89 

71 

84 

64 

88 

68 

91 

74 

9i 

68 

91 

67 

89 

71 

84 

69 

86 

69 

91 

67 

92 

72 

89 

66 

92 

66 

94 

71 

91 

72 

90 

67 

94 

70 

93 

70 

96 

72 

94 

74 

91 

70 

88 

63 

91 

71 

90 

69 

89 

68 

99 

73 

88 

70 

91 

71 


100 
70 
90 
70 
89 
72 
91 
71 
95 
70 
91 
74 
93 
72 
93 
69 
95 
73 
96 
74 
93 
71 
88 
72 
97 
75 
100 
73 
87 
67 
95 
75 
93 
73 
89 
74 
88 
73 
92 
75 
891 
72! 
98 
71 


66 

89 
67 
95 
73 

90 
68 
96, 
63i 
96'  97 
70  72 


95 

72 
95 
69 
91 
72 
91 
73 
83 
66 
90 
69 
92 
70  i  74 


95 

70 

90 

65 

90 

71 

92 

70 

87 

65 

93 

68 

93 

72 1  74 

92  94 

65 

98 

67 

95 

70 

93 

70 

92 

68 

94 

73 

92 

69 

99 

70 

98 

73 

95 

71 

89 

65 

94 

79 

93 

71 

92 

69 

95 

69 

80 

63 

96 

72 

91 

67 

95 

63 


69 
85 
70 
92 
70 
93 
71 
96 
72 
90 
72 
86 
72 
97 
73 
102 
76 
91 
72 
90 
71 
92 
72 
100 
72 
86 
66 
98 
77 
93 
71 
86 
67 
91 
64 
91 
75 
85 
69 
90 
62 
96 1  96 


94 

70 

97 

73 

90 

73 

93 

70 

96 

74 

92 

72 

98 

72 

96 

71 

96 

72 

90 

72 

94 

72 

93 

71 

95 

73 

98 

70 

92 

71 

94 

76 

92 

72 

95 

73 


■6 
104 

76 
101 

72 

86 

69 

92 

76 

85 

67 

93 

74 

96 

75 

98 

75 

90 

67 

90 

74 

77 

71 

88 

72 

96 

74 

9; 

7 

88 
68 
99 
74 
93 
75 
93 
71 
93 
75 
98 
77 
89 
69 
100 
74 
98 
73 
91 
75 
90 
66 
95 
74 
94 
73 
94 
73 
102 
73 
92 
74 
97 
74 
88 
72 
95 
75 


74 
103 
72 
99 
70 
87 
68 
92 
71 
84 
66 
89 
71 
97 
74 
96 
73 
86 
69 
90 
73 
76 
73 
85 
71 
95 
72 
91 
70 
85 
70 
95 
73 
91 
72 
91 
73 
94 
74 
96 
74 
92 
72 
98 
75 
99 
75 
95 
74 
83 
68 
90 
71 
91 
70 
94 
71 
103 
73 
93 
68 
95 
72 


96 

64 

85 

72 

90 

67 

90 

72 

92 

70 

97 

73 

89 

73 

87 

70 

99 

72 
104 

74 

91 

73 

85 

68 

92 

76 

100 

75 

86 
69 

101 
75 
93 
75 
90 
69 
88 
67 
97 
75 
91 
68 
87 
66 
64 
74 

103 
73 

100 
79 
87 
71 
88 
74 
81 
70 
91 
73 
98 
74 
96 
72 
82 
68 
85 
75 
85 
68 
86 
69 
97 
71 
91 
74 
88 
71 

100 
70 
89 
74 
89 
72 
96 
76 
94 
75 
87 
75 

100 
73 
101 
74 
98 
73 
91 
70 
89 
74 
89 
73 
96 
73 
104 
73 
92 
70 
96 
74 


98 

68 

83 

69 

80 

65 

87 

67 

84 

69 

93 

69 

87 

70 

86 

69 

93 

73 

96 

73 

84 

71 

83 

68 

88 

70 

95 

75 
81 
64 
9' 
77 
88 
70 
83 
67 
85 
65 
86 
69 
86 
67 
87 
66 
94 
71 
97 
75 
92 
79 
85 
68 
82 
71 
78 
63 
83 
60 
92 
74 
89 
74 
80 
68 
86 
70 
85 
65 
86 
67 
90 
71 
86 
71 
84 
67 
87 
71 
89 
69 
87 
69 
89 
65 
94 
75 
85 
68 
101 
73 
94 
72 
90 
74 
86 
66 
89 


94 
60 

85 

61 

75 

61 

85 

61 

86 

63 

84 

62 

87 

65 

87 

63 

92 

62 

95 

63 

87 

65 

83 

6; 

88 

64 

91 

68 

78 

5' 

94 

68 

89 

65 

79 

62 

78 

62 

82 

67 

75 

62 

82 

57 

90 

70 

97 

62 

91 

62 

85 

65 

8 

69 

78 

59 

82 

63 

92 

64 

91 

63 

84 

60 

87 

68 

77 

64 

83 

59 

84 

61 

89 

66 

84 

59 

90 

58 

90 

65 

87 

65 

87 

64 

94 

68 

86 

62 

93 

70 

93 

65 

90 

66 

77 

61 


96 

66 

79 

62 

74 

69 

81 

61 

80 

62 

81 

60 

80 

65 

81 

60 

84 

62 

87 

61 

81 

65 

78 

62 

80 

63 

84 

67 

74 

57 

90 

65 

82 

64 

77 

58 

75 

58 

78 

64 

75 

58 

82 

54 

83 

67 

95 

63 

89 

59 

78 

66 

78 

64 

71 

57 

78 

60 

86 

60 

91 

64 

81 

59 

81 

67 

71 

58 

79 

57 

80 

63 

85 

65 

79 

58 

85 

59 

83 

63 

77 

63 

82 

61 

85 

67 

82 

60 

89 

67 

87 

63 

91 

64 

75 

58 

79 


lOOl 

68 

82 

51 

76 

56 

84 

56 

80 

56 

88 

51 

81 

57 

85 

57 

85 

55 

89 

58 

82 

59 

80 

56 

84 

57 

84 

59 

76 

57 

86 

60 

83 

57 

78 

55 

78 

53 

81 

61 

76 

5: 

85 

52 

84 

58 

92 

55 

90 
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♦^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  oradited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  alwayi  occurs 
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pvenlv  distriVnited,  monthly  total?  ranging  ^1-om  0.75  inch  at 
Mori-rilton  to  11.96  inches  at  Dutton.  The  greatest  amount 
measured  in  any  24  hour  period  \v;is  4.«:-'.  inches  nt  Dutton  nu 
the  oOth.      Tbcaveraee  numhev  of  rainy  days  was  fv 
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QENERAX,  SUMMARY 

September  was  practically  a    normal  month  witli    regard    to       ^ 
precipitation  while  the  temperature  averaged  1.7°    above    norAjJ^'^ 
ma!.     Temperatures  were  almost  uniformly  above  normal  untirf  Sol. 
the  last  decade  when  a  moderate  cool  wave  bi'ought   the    lowest 
for  the  month  on  the  21st  and  22d,  but  there   was    a    re-action 
to  warmer  weather  by  the  2oth  and  the  closing  days  were  warm. 
There  were  ligh.t  to    moderate   showers    at    numerous    stations 
during  the  lirst  six  days  of    the    month,    at    scattered    stations 
from  the  ISth  to  the  26th.  and  from  the  27th  to  the  close  of  the 
month  rains  exi-eeding  an  inch  occurred  throughout  the    State,  j 
Most  streams  were  at    moderately    low    stages  throughout    the  j 
month,  the  Ouachita  at  .-^rkadelphia  being  below  zero   the    en-  I 
tire  month.     The  weather  was  generally   favorable    for   cotton  j 
and  picking  and  ginning  were  proceeding  rapidly  until    halted  | 
by  the  rains  of  the  27th.     There  was  some    weevil    and    worm 
damage,  leaves  being  stripped    in    .some    fields        The    weather 
was  favorable  for  cutting    hay.  harvesting    rice,  and    gathering 
<'orn,  but  too  dry  for  late  crops.     The  apple  crop  was   gathered 
during  the  month,  the  yield  being  small. 

Four  tornadoes  were  reported  in  the  State  on  the  29th.  At 
Rudy.  Crawford  County,  a  tornado  of  moderate  intensity  oc- 
curred at  9:20  a.  m.,  inoving  from  southwest  to  northeast  over 
a  path  oOO  feet  wide,  injuring  16  persons  and  doing  property 
damage  estimated  at  S7o.OOO. 

A  tfirnado  moving  from  southwest  to  northeast  over  a  path 
about  400  feet  wide  struck  French,  Fulton  County,  about  t  :00 
p.  m.  of  the  29rh  killing  one,  injuring  three,  and  doing  shght 
property  damage. 

Two  tornadoes  occurred  near  Lurton,  Newton  County,  on  the 
night  of  the  29th.  The  first  occurred  about  1-2  mile  north  of 
Lurton  at  10:00  p.  m.,  the  second  two  miles  south  at  10:30  p. 
m.  Timber  was  destroyed  in  the  paths  and  the  storm  north  of 
Lurton  destroyed  a  home  and  school  building,  but  no  one  was 
injured.    The  general  direction  of  movement  was  from  sw  to  ne. 

w.r.ii. 
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COMPARATIVE    DATA    FOR  SEPTEMBER 


'I'emperature 


'  Precipitatiou 


Nun. tier  of  da.v< 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  month  of  September,  as  detej- 
mined  from  the  records  of  56  stations,  was  75.9'-'  which  is  1.7^ 
above  normal,  Dutton.  Fayetteville.  Ozark,  and  Rison  being 
the  only  stations  showing  negative  departures.  The  ^highest 
monthly  mean  was  80  0°  at  Pine  Bluff,  the  lowest  70.6°  at 
Bentonville.  a  difference  of  9.4°  between  the  northwestern  and 
southeastern  sections  of  the  State.  The  highest  temperature 
recorded  was  105°  at  Pine  Bluff  on  the  17th.  the  lowest.  32^ 
at  Dutton  on  the  21st.  Maxima  occurred  in  most  sections  on 
about  the  12th  or  17th  and  minima  on  the  21st  or  the  22nd. 
The  greatest  daily  range  was  45°  at  Thornburg  on  the  22nd 
and  Warren  on  the  18th. 


precipitation 

The  average  precipitation     for  the  82  station  was  3.37  inches 
which  is  onlv  0.06  inch    below    normal.       Amounts    were  un- 
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Little  Bock 

Lurton 

Lutherville.  tt  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Sprinjt  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall     

Mona 

Morrillton 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Patterson , 

Pindall.. 

Pine  Bluff    

Pocahontas , 

Portland 

Prescott    , 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg  

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson , 

Wynne 

Yancopin  

State  Means 


Clark 

Clark.- 

Desha 

Stone 

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Scott 

(''aulkner 

Clay 

White 

Yell 

Yell 

i)eslia 

Madison 

Ihiiou 

Lonoke 

(  arroll  

Washington .. . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

Wliite 

Searcy 

Benton 

PliilUps 

Cleburne  

Hempstead.  ... 

Garland 

Little  River. . .. 

Garland 

Craighead 

Union 

Phillips 

Pulaski 

Newton. 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery. . 

Jackson 

Montgomery. . 

Mississippi 

Franklin 

Gret^ne 

Woodruff 

Seai'cy 

JelTerson 

Randolph 

Ashley 

Nevaiia 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller. ., 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Miller... 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery . . 

Little  Rivp.r  ■• . 

Mississippi  — 

(Iross 

Desha 

and  Kxtremes 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
259 
■252 
465 
205 

361 

15S 

470 

200 

516 
1260 

309 

2y:i 

190 

327 

330 

162 
1590 

270 

229 
1465 
1451 

45; 

2240 
26U 
2011 
675 
1250 
193 
445 
377 
600 
275 
750 
345 
182 
155 
357 
2100 
775 
315 
277 
600 
235 
229 
107(1 
U86 
347 
800 
65(i 
231 
800 
240 
396 
301 
196 
1600 
215 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


78.0    +3.8 


74.0 
75.0 
70.6 


77.2" 
75.  6 
76.1 
75.2 
76.5 
78  9 


6 

1 
44 
34 

4 
11 
41 
21 
24 
26 
20 
27 
40 
46 

3 
41 
15 

4 
30 
55 

9 

6fi 

3B 

'2 

1 

32 

33 

4 

48 

2 

29 

8 

40 

22 

1ft 

22 

13 

39 
6 

13 

28 

43 
1 

29 

31 
I 

n 

5 
40 
34 
21 
39 
21 
26 
36 
18 
20 

40 
30 
41 

3 

R 
33 

3 
23 

2 
19 

3 


76.3 

70.8 


41.0 

+0.6 

1.7 


0.0 

+  1.5 
+3.4 
+  1.1 
+2.2 


103 


98 
98 
91 


lot 

13 


102" 
98 

vy 
100 
100 
101 


16 

lit 
16 

17 
17 

at 


76.4 
78.2 
08. 1 
78.8 
76. 8 
7:j.  1 
71.9 
75.7 


+1.3 

+4.4 


98 
101 


22 


39 

42 
38 


39 
38 


21+ 
21t 
21 


21t 
2  It 


+2.0 
+2.6 
-0.6 

+2.4 
+  17 
+  1.3 
-0  5 

+1.7 


96  i 
liJO  ; 

92 
100 

99 

98 

94 

96 


71.0 
78.0 


79.2 

77.2 


76.0 

78.0 
74.6 
76.6 
72.  4^ 
71  8 
76.8' 
76. 9 
72.4 
70.2 
73.8 
73.4 
79.7 
77  0 
72.  2' 
75  0 
78.0 

•77.0 
74.0" 


fO.2 
+3-2 


+3.2 
+  1.8 


37 
15 
5t 
16 


:;.3 
47 
44 
40 
36 
49 


100 


104 
99 


let 

12t 


34 
45 


17t  ]     46 
1 1)  46 


38 


0.86— 2.  43 
2.93  +0.2rf 
4.52+1.60 
H.  65 


36" 

42 
38 
40 
33 
34 


21 

22t 


3.  63 
2.40 
4.38 
4.09 
3.28 
1.65 
1.42 
2,6 
7.06 
2,19 
5.40 
7.2i 
1.96 
3.23 
2.77 
3.34 
1.98 
1.66 
2,84 
11.96 
1.74 
2.81 
5 


-0.27 
-0.72 
+0.91 


0.35 
0.89 
2.  G-r, 
2.11 
1.83 
1.03 
1.40 


+0.85i   1.92 

1.12 

-1.53 
-I.8I! 
-0.90 


+3.74 
-1-4S 
i-l  SO 


-0. 28 
-0.95 


-1. 

+2.  4 

+2."  5' 

+  i."2' 

+•16 
+  1  0 
+3.2 

+0.9 
+•5.9 

+  !."2' 
+  2  1 

+4.2 

+3.5 
+2.1 


80.0 
76.2 
77.8 
77.4 

75.' 6 
71.3 
76.0 


76.6 
76.0 
78.7 
73  3 

77!6 


75.2 
77.2 


+6.9 
+1.4 
+  1.4 
+  1.6 

-6.' 8' 
+0.2 
+2.6 


97 

101 
97 
97 
91'' 
99 
99^ 

IHO 
96 
94 
98 
94 
95 

101 
98'' 

100 

101 

103 

98" 


12t 
17 

Ut 

17 

17 

lat 

17 


+1.8 
+2.4 
+  1.9 


75.9 


+3.4 


105 
101 
99 
100 

96 
91 
98 


!5 

i2t 

14 

18 

1/t 

17t 

16t 

18 
17 


17 
17 
12t 
17 

'ist' 

IB 
lot 


-1.7 


97 
99 
104 
97 

"99 


98 
100 


105 


lit 
17 
17 
8t 

'm' 


42 

45 

41 

51 

4l 

44 

48' 

45 

37 

45 

41 

35 

44 

46 

36" 

40 

43 

43 

44» 


48 
39 
46 
47 

'47 
37 
42 


21t 

22 

19 

22 

21 

21 

22 

22 

21t 

22 

20 

21 

23 

22 

21 

22 

21 


35 

08 
35 


35 

38 

38 

24 

22" 

32 

as-" 

36 
43 
34 
36 
34 
34 
31 
4,11 

41 
37 

37 
31» 


-0.97 
—1  63 
-  0. 96 
+7. 96 
-1,12: 
-0.o9 
3  +1.27 
4.l4|+0.9l. 
3.00  -U.  17 

4  48 

3.89-1-40 
l.lil  -2.37 
8.19 

+0.  39 
-0.46 


0.80 
0.70 
0.  S4 
4.35 
■J.  78 
2.12 
I  3.44 
0.81 
1  29 
1.16 
1 .22 
1.50 
0.50 
1.50 
4.83 
1.07 
0.92 
1.72 
1.46 
2.64 
2.72 
1.28 
0.78 
1.75 


3  hO 
2.97 
6. 1-J 
8.22i+5.23 


1 .  29 
1.24 
2.40 
2.22 


-0.06]  1.84 
1  511 
1  30 
1.118 
1.78 
1.25 
0.57 
3. 50 
2.24 
1.00 
0.98 


2.81 

3.(i7 

3.80 

2  5)  -O.OM 

.!.64;-t0.36' 

3.191 

l.;'.7l-l,»9 

6.111 

4.671  tl.22 

2. 49! 

2. 63  -0.  .15 
0.  76  -r-2. 15 
).94l-l-oO  0.03 
1.731  -0.711 
3.821-0.06! 
2.31|-1.28l 
0    " 

+3.74 

-1.  I 

-0.81 


4  SO 

2.06 

2  9J 

3.69 

2.79  +0.13 

4.00  +1-U1 

:i.46| 


Ill 

4.77 
3. 02 
3.  .57 
3.  60 
■i.M 
6  23 


-1.65 


32 


22 

21t 


21 
22t 

21 


34 
37 

40 
46 


45 


-0.  59 
-0.0 
+0. 8. 
+  1.  .58 
+  2.90 
39I+O.O2 
4.  .111+0. 9 
1  90  -1.39 
0.38 


2.92 

1.59 

2.46 

1.81 

5.331 

1.J58 

1.56 

8- 13! 

1.60 

2.  32 

1.48 

1.871—1.56 

5.0' 

3.371-  0.06 


-0.98 
-L43 
-2.60 


+3.95 
-6."  07 


0.86 

0. 93 

1.25 

0  60 

4.48 

1.10 

1,48 

2.02 

1.07 

2  15 

1.47 

0.65 

1.44 

0.88 

1,35 

L20 

1.  83 

1.92 

1.20 

2.35 

0.91 

1.52 

0  60 

0.91 

0.70 

2.48 

0.30 

0.76 

1.75 

0.84 

0-72 

0.73 

0.95 

2.20 

4.83 


0-0 
n.  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.;> 

O.c. 

0.0 

0.0 

0,0 

0." 

0.0 

0,0  I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n  I 

0.0  I 

0.0  i 

0  0 

0.(1  1 

0.0  I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.iJ 

0.0 

0.0 

0.0 

II.  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  I 
n.o 

0.0  1 
0.0  i 
(i.O  1 
0.0  I 
9.0 
0.0  I 
0.0  I 
0.0  I 

n.o  I 

0.0  I 
I'.O  i 
0.9  ! 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0  1 

0.0  i 

0.(1  I 
0  0  ] 
0.0  I 
0.0 
11.0 

0.0 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 

tl.  (J 
0.0 
0.0 
0.0 


R 

22 

4 

20 

4 

14 

6 

17 

0 

8 

18 

6 

19 

7 

20 

7 

16 

5 

17 

5 

1.-) 

4 

16 
1  , 

6 

'- 

7 

3 

3  I 

l\ 
6  i 


11 
20 
19 
26 

2 
17 

9     I 

21 

17     I 
IS 

I? 

13 
!4 
19 
21) 
13 
19 
2*1 
21 
22 
15 
18 
18 

21 
13 
15 
18 
12 
12 

Id'' 
16 
16 
12 
!8 
17" 

25 
21 
22 
14 
10 
'6 
13 
12 
20 
23 
23 
19 


15 
18 
8 
18 
15 
17 
23 
IS 
20 
16 


22 
4 


12     I 


) 

4" 
11 
11 
11 


8 

22 

U 
8 
7 
1 

23 
9 

17 
9 

20 

11 

9 

9 
6 

1 
10 


3 

8 
8 
fi 
19 
fi 
U 
4 
1(1 
15 
10 
!(• 


4 
7 
)■! 
5 
2 
6 


I  ■'<■■ 


?    ! 


sw. 


111* 


4 
15 
9 
4 
12 
3 
8 
7 
2 
6 


IG.  C.  Thrash 
P.  J.  Carpenter 
I  Carl  R.  Cutting 
iJ    D.   Reeves 
Mrs   l.elia  I.  Tettr 
.1.  E.  Scanliin. 
V.   S.   Weather  Bureau 
Vernon  C.   Howe 
iJ.  M.  Brooks 
F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.   Copp 
A-    B.  Qi-.artprman 
John  C.  Kioyd 
J.   W.   Hisiiop 
A.  L.  Stephens 
Otto  Sharker 
„.  K    Corcirey. 
Winfred  D .  Polk 
J.  O.   Yinjgling 
C.   P.  Evans 
G-  N.  Goodier,  Jr. 
Ben  .(obiiscn, 
.!.   M.    !<i<0»e!ts. 
J.  J.   Babb 
Dr.  R.  H.    Kardia 
Geo.   W.   Nichoalds 
University  of  .4rkari>;as 
U-  -S.   Weather  Buitai 
J.  R.  Mc  Cuistou 
T.J.  Logan 

W.  R.  Owens 

Ben  F.   Uattenfield 

.4 .  F.  Stevens. 

.'amoF  A.  iiuvnet: 

Geo.   W     Baker 

N.  P.  O"  Neai 

G.  C.  Bolton 

H.  D  Sanderson 

George  Casey 

Kenedictiue  Sisters 
X.  Lowderback 

Mrs.  D.  0.  White 

r    S.   Weather  Bureai 

I.  0.  Sutton 

H.  G.  Lenhiir'U 

State   .\grl.    .Sc'.ioo! 

Mrs    W-  L.   Matthews 

K.  C.  Tiellamy 

C-  K-   iimicU 

Charles  Walton 

A.  .1.  Park 

K.   W.   St.   John 

John  Cook 

n.  S.  Halbert 

.\.    WhiMington 

A.  C.  Wilkerson 

Artl'ur  VV.  llart.aan 

.inne  Tliomason 

Ishsm  liurrow 

W.  R.   Heagler 

VV.   E     Baker 

W.   W.   Wood 

jMisf  '■h';r.\';8  frii. 

iRenedicitine  Si^  •    ■ 

Iw.   K,   Edmistf.ii 

C.   D.  Call;OUii 

iMrs.  F.  P-  CoU:. 

Mrs    .M.  V.  Ti.-. 

Carl  A.   StarcV 

J.  1.   Koll 

Pvliss  Grace  FieV; 

S.  C.  Story 

Adam  F-  Buerk' 

New  Subiaeo   '1 
K    S.  Brashoai 

Edward  E.  Hoi 

Dr.  Clievep  Bc^ 
W.  L    Shide 

IJ.  R.   Huiidle.st()Ti 
Nannie  O.  Schirnier 
M.  W.  H.  Collins 
K.  O.   Alien 
W.  E-  Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  pvp  used  iii  .section  means  f.  Less -hai.  0 
inch  rain  or  melted  snow.  ttReceived  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  ".VMndic'ute  (.i!nii,-rofd»y-«  missing.  'Also  en  other  dates  HPi 
office    addresses    as    follows:-         Dam  No.   1,  Judsonia.  Ark. Junction.  R.F.  P..  Junction  City.  Ark.:      Luth.-rvillp   K.Fl-i  Ko  1  1  .ui.nr.  A  vk.:  ^^onngbank.  noddndge.  Ai 

Daily  River  Stag-es  lor  September,   1927  


Stations 


Rivers 


JFIood 

'stage' 


Fort  Smith  

Dardanelle 

Little  Sock. 

Pine  Bluff 

Yanoopiu 

Danville- 


Arkansas. . 

do.... 

.-...-do.-.. 

do.-.. 

do.--. 

..Petit  Jean.. 


22 
20 
23 
25 
29 
20 


9       10 


11 


12      13 


14 


15 


18      17 


19 


20 


21 


25 


26 


27      28 


29 


13  3 

13,3 

1:^.2  12. 4. 11. 2  10  2^  9.5    9.0    S.8 

13  2 

11.3 

U.O  10,8110.2    8.9    7.8    6.9    6  7 

12.9 

12.8 

11.4  10.7110.5    9.8    8.7    7.7    6.9 

16  4 

16.3 

15.8114.8114.4  14.0  13-3|12.4  U.5 

93  3 

23.7 

23.  8'23.  3i22. 4  21. 8  21.  2:20. 4  19.  2 

12.4 

8.3 

7.2i   6  5'  6.3    5.8    5.71  5.1    4. 6' 

8.  il  S.7i  9.bi  9.81  9.31  8.51  7  8]  7.5l  7.01  6.8:  6.7|  6. 5i  8.3 
6,3  6.0  5  8  6.7  7.0  6  9]  6.41  i-'J  56  5. 1 1  4.8  4,7.  4  5 
6,3  5.71  5  5!  5.3  5. 4|  6.51  6.2  5.8  5.0|  4  b'.  4.0  :i.7,  3-5 
10.7110.2'  9.8i  9.61  9.3  9.8!l0  4  10.  l|  9.61  9.11  8.6  8.I1  7.8 
bS.l  ;7.1110.3  15.7ll5.2l4.7!14.9il.5.3|15.0jl4  3  13.4il2.7,12.0 
4.3I  3.8:  3.4    2.31  2.2!  2.1'   1.91   1.8l   1.8    4.3    3. 81  3.41  :!.  1 


6.01  5.0 
4.3,  4.2 
3.  2I  3.1 
7.7  7.5 
11.5  11.2 
2.8!  2.6 


6.0|  6  1.  6  3i  7.IMI0.8  12,2 
4  21  4.0  4.0  4.8|  5.2i  C 
3.0!  2.9  2,7  2.9I  3.2i  :, 
7.4  7.3  7.1  7.01  7.1:  7 
10  8|10.4ll0.2|l0.0il0.1i  ^i 
2.31  2.1I  2.11  2.  L  l.»i   1 


SK!'jii:..ii3L:ii,   1927 


CLiMATOLOGiCAL  DATA:    ARKANSAS  SKCllO-N 


Calico  Kock — 

'Ba'.,asville , 

Nesvport 

.0am  No.  I  . . . 
Georgetown . . . 
Claraiidou 

Uilbert 

Corniug  

B!.<vck  Root  .. 
Psittoison  . . . . 
Arkadelphia 

CamldU   

Fulton 

Soviiigbank  .. 
Whitacliffs  .. 
.Marked   Tree. 

Helena 

Arkausa.s  Oity.. 


Flood 


W'liite. 
....do 

...do 

Little  Red.. 

White..  — 
io 

Buffalo.   .. 
1  Biuok 

....do 

CacJie   

Ouachita  ■■ 
I, ...do 

R'd 

...do  

Little     

St.  Kraucis 

Mi.'j'^issippi. 
do 


16 

:;.  4 

3.1,  3.21 

r.i 

9.2 

»»  s.s| 

2o 

10.  t? 

9  ll  8.61 

3.11 

1.4!   l.oj 

22 

V.l.-i 

U.  6  1.7. 6 

■M 

27.  S 

27.6  27.1 

311 

4.2 

4.2'   4.2 

II 

7.n 

7.5    7.4 

14 

o.U 

5.S    5.H 

9 

6.0 

0.2i  5.9 

IS 

-0.3 

-0.4,-i).i", 

30 

5.3 

5.0    i.i 

■2S 

8.7 

8.9    .S.7 

37 

n.2 

U.2  li.2 

■is 

0.6 

0.6    0.6 

.17 

6.0 

5.8:  ■?.« 

44 

17.2  16.7  Ui.n 

ii 

i26.4 

.25.7  2.5.0 

3  8  3.4i  2. 
8.7.  9.ll  8, 
S.O  7.8]  7 
0.7  O.oJ  0 
1K.5  15.5  H 
27. 2  26. 8  2B. 
4.2  4.2  4. 
7.2  73!  7 
.5.7    5.7'  5. 

5.6  5.1'  5. 
-0.3-0.3-U. 

4.7  4.il  4 
8.6    8.4|  8 

U.O  10.8,10. 
0.5  0.6!  0, 
5.5    5.2    a 

15.0  13.8:12. 

24.  4  2J.  0  23 


2.01  2. 

8.0    7. 

7.ll  6. 

0.  li-O. 
13  2  12. 
2i-..o;25, 

4.! 

7.4 

5.5 


5,  2. 1: 
5  7.8! 
5  6.1: 
11-0.2 

2!u.o 

4'24.  7 


o.oi 

4.9 
5  0 

10.1 
0.9 
4.9 

11, 


.8 
.0 
5!22.8;21.5 


l.li 
7.;i; 
5.5' 
4.9 

-0.4 
5  1 
S.8 

10.3 
0.9 
4.7 

10.6 

20.0 


2.4|  2. 
75  7. 
5.9!   5. 

-;).4l-'J. 

10.31  9. 

2a.  9  23, 
1.  1  4 
7.  1  7, 
5. 5  5, 
4.8!  4 

-I.I.  6i  <• 


5.1 

8.C 
10.  s 

0.8 

4.6 
10.4 
19  0118 


4i 

i.y 

1.9] 

I. - 

8| 

7.6l 

7.1 

7.1 

91 

5.9 

.5.7| 

0.- 

ti' 

-■,l.8- 

-l.Oi 

-1  • 

4 

8.7 

8.3| 

7. 

0 

22.0 

^0.9119. 

1 

4.li 

4.  ll 

4. 

"i 

7. 0 

6.9| 

6. 

"i 

5.4; 

5.^l 

5. 

4.6' 

4.51 

4. 

.71-0.7; 

-0.7 

-0. 

9 

3.9. 

2.7 

2. 

.[ 

8.0, 

7.  7 

/. 

.  S 

•0.3 

10  2|10. 

0 

L.O 

0.9 

(!. 

.6 

4.5 

4.4 

4. 

,  I 

9.8 

9.4 

y. 

.017. 5 

16.8 

1.-) 

1.9 

1.8: 

6.6    7.0! 

50 

4.7 

-1.4 

-1.6 

7.4 

6.0 

is.  6  17 
4.0  4.U 
6.8  6.8 
4.81  4.5 
4.4]  4 

-0.6|-0  7 
l.ej  1.6 
7.7i  7.61 
9.2] 
l.Oj 

i.ol 


9.P| 
0  8 

4.2 


II  8.9|  8.8!  ■' 
oll5  Oil  1.411 4 


6i    1.5]   1. 

s  6.7  e. 

7;  1.7  4. 
Bi-2  0-2. 
3!  6.1  5. 
5' 15.  5  14. 
iji  4.0  4 
7|  6.71  6. 
51  4. 2 1  3. 
i>  4.4]  4. 
7]-0  7I-U. 
.8  1.8]  2 
,5'  7  3  7. 
.9:  8.7  8. 
.0;  0.91  0. 
.ul  4  01  3. 
.9;  9.3  9. 
41 14.41 14, 


1.5, 

1.2 

l.b. 

6.  5 

6.5 

6.31 

4.4' 

4.1 

4.01 

-2.4 

-2.6 

-2.81- 

5-7 

5.3 

5.01 

14.1 

13.5 

13.0 

3.9 

3.9 

3.9 

6. 6 

6.0 

6.0 

A  6 

3.6 

3.-l! 

1.4| 

4.4 

4,4| 

-0.7| 

-0.  7 

-0.7 

19 

2.2 

2.0I 

7.2 

7.2 

7.3| 

8.3 

8.2 

8.O1 

1.0 

0.9 

0.91 

3.K 

3.  > 

3.6 

10.2 

10.  J 

I10.2: 

11.2 

14.2 

!14.0 

1.4,  1.31   1.3, 

6.5 

6.3    6.2| 

4  0 

3.9    3.9! 

-2.9 

-3.0-3.0] 

■i.H   4.6J  :j.4! 

12.6  I2.3I12.0: 

3,9    3.9!  3.9 

6.4    6.41  6.4 

3.4    3.41  3.4 

4.3    4.2]  4.2! 

-0. 7  -0.  7j  -0.  7 

l.H. 

2.3!  2.0 

7.2 

7.V'  7.0 

S.O 

8.0|  7.9 

j  0.7 

0  7!  0.7 

1  3.4 

3.31  3.3 

9.9 

9.5i  8.9 

13.8 

i3.3h2.S 

H!   l.oj 

2 1  6.2 
9|  4.3 
01  2.5 
3;  4.s] 
8:11.7; 
91  3,;'! 
4]  6  4 
i\  3.3 


1.2,  1.9,10.3 


9.8 
4.6 
1.5 


6.71  6.4 
4.6i  4.5 
l.Ol  1.5 
o.al  H.O!  6.( 
11.7  12.  1112.5 
3.S    3.9114.0 
6.4    6.5    6.8 
■i.0|  4.5    7.1; 
li  4.ii   4.0;  4.0 
7!-'J  7l-<>.7i-0.3 
■   1    Qi  •>  ll 


4.01 
■l,.3| 

•  1  -&!  i-5i^-ll  i-'^J 

8!  6.81  S.7I  0.  :|  0.7 
81  7.8i  8.0i  8.0  8.0, 
7]  0.7I  0.7,   1.6|   1.9; 

3!  s'.2  8.0!  7.3',  7.81 
■^'11  .5lll.ollO.fi  10,5' 


Daily  Precipitation  for  September,  1927 


Day  of  month 


IJrainage- 

basiii 


Amity ■•  •  Ouachita. 

Arkadelphia       ||||  vOuacmta.       . 
Arkansas  Citv  . .  Ilil  Mississippi . . . 

■  Av'.bT? ,  White 

Bau'sville  i!ll, White 

Bee   Uianch Arkansas.... 

Benton  ville"*.  I  Arkansas  .... 
Black  Hock.  ■  ..I!!I!^ViiiP' ■ 
Blythev-ille lllllMi.ssissii 


..111! 


Bly 

Booiieviile 

Briiikley     II 

Calico  ilock      '' 

Ciiii'ien     li 

0<?nter  Point.... 

Clarendon   i'l 

Clinton 

Cold  Springs  . . . 

Conway 

CorninK   I 

Dam  No.   1.  ..   I 

Danville      —  I 

I  IJardrtuoIle    ...I 

D'lmas   I 

Diinon .. 

El  n.->rf.do      ...1 

England     

Knrt^Uu  Si.ring 
l^avettoville. . . 
Kort  Sn.il'n  •'•• 
Fro^mian  Sprgs.j 

FnUon    1 

iv>orireto\vn    ..] 

Gilbert !!!! 

'Jraviitie.  ... 

Helena  

Iliicdf n  .... 

IIOI'P 

Hot  Springs 
Huttig    ... 

Index  

.Tessieville.  . 
.I.i'ip^boro  . 

Larabrook  . 

Iiif;le  Bjok'*' 

Liirton 

I/iibi^rviile    

Magnolia 

Malvern   Ij' 

Marianna    

Marked    rnm    .  ill 

Mar.:'mll 

Mens. II' 

Morrilltnn    ....II 
Mountain  Home. 

M.vn'.l  Idn    

Mowport   II 

Oden 

Osceola 11 

.  Ozark 

ifara^ould 

"itter.son       ...   |l!' 

Undall 

jlieUlnff    ....till 
,3ahoiUas.  .   .. 

srtland    HII 

r«?cott     l!li 

rinceton     1!'' 

(i^on    

ioKi^r? 

earcy 

Iprinfflmnk 


inttprart  ... 

hibiaco 

sxarkana 
tiornburg . . 

IJaldron .    . 

Barron 

Waters  .   . . . 

rMt'-cliff.s. 

IflUon 

Fynnc... 
neopin  .. 


,..! 


■  III! 


ippi... 

. !  Arkansas 

Wiiite .. 

White     

Oiiachita   ... 

Red 

Whili' •  . 

Whiti' 

.\rkansas  — 
\  I'k.vnsas.  . 
Wbiie  ...  ... 

White     

.\  rltaiisas  .  . . 

.\rkan:.ja'; 

Mississippi.. 

Whito 

Oua'liiia ... 
,\rkH,iisas  ■ . . 
Whit.'  .. 

White   

.^^■U^.llsas  . . . 
.\rkansas 

Rod 

Wliile 

White  

Arkai'sas.  ... 
^Iis.^is^il)pi.. 

Wliite 

Red 

Oaacliita  ... 

("macUita 

Red 

(Hiachita  — 

Vhit.! 

While   

•\>-kansas,. . 

i.Vhite 

Arkansas.  . . 

Red 

Ouachita  — 
While   

Mis'i.ssippi- . 
?^Iis.ilS^ippi . . 

,Vhiie 
!iii:irhit<v. . . 

.Vfkp.nsas..  . 

White  .... 

')nar"ita. .. 

Wliile  

Ouachita  . . 

Mississippi 

,\rkahsris.   . 

Mississippi. 

White 

White 

Arkansas. . 

White 

Ouachita  .. 

Ouachita. . 

OuHchita   . 

Ouachita... 

White 

White 

Ued 

Ouachita  . . 

.Arkansas.. 

.'^i-kansas.. 

Ked 

.\rkansas  . . 

.Arkansas   . 

Ouacl'lta... 

Ouahita.  .. 

Red.. 

Mississippi 

]Mississippi 

I Arkansas  . 


Precipitation  for  24  hours  e 


ndinif  np.n.r  sunset  unless  otherwise  indicated.  •** 
•  Precipitation  icclud 


For 
ed  i 


24  hours 
n  the  ne 


endin?  midniarht.  f  J  For  24 
it  followinfr  measurement. 


hours  ending  7  a.  m.  T.  Trace,  orles.s  thanOOl  inch 


:-»:-:.v-.' 


|.•.^•;-vAV.•■^^ 


■••■t- 


3« 


CLIMATOLOGICAL     DATA:  AKKANcAS     SECTION 


Septkmbki;  .  i  '.''<^7 


Daily  Tsraperatures  for    September,     1937 


Stations 


5   I    6 


15 


16 


17      18 


19      20      21      22 


23     21 


28      29      30 


Amity 4  Maximum 

(  Mimmum 

BatesvilleJ* \  Maximum 

'  Mimmum 

Beutouville \  Maximum 

(  Minimum 

Bee  Branch i  Maximum 

(  Mimmum 

Blytheville \  Maximum 

I  Mimmum 
Booneville S  Maximum 

(  Minimum 
Brinkl«T S  Maximum 

*  Mimmum 
Calico  Rock4$ \  Maximum 

(  Mimmum 
Camden?i \  Maximum 

(  Mimmum 
enter  Point Maximum 

t  Minimum 
Comvay (Maximum 

(  Miuimum 

Corning .  .         }  Maximum 

'"  f  Minimum 

Dardauelle S  Maximum 

/  Minimum 
Dumas )  Maximum 

(  Minimum 
Dutton i  Maximum 

(  Miuimum 
El  Dorado (Maximum 

(  Minimum 
England Maximum 

)  Minimum 
Eurelca  Springs . . . .  i  Maximum 

(  Mimmum 
I'^avetteville  ...         S  Maximum 

(  Minimum 
Fort  Smith S  Maximum 

(  Minimum 
Gravette i  Maximum 

i  Minimum 
Helena (Maximum 

)  Minimum 
Hope  .  i  Maximum 

I  Miniuium 
Hot  Springs. .  .        *  Maximum 

(  .Minimum 
Jonesboro j  Maxi  mum 

(  Minimum 

Lara  brook Maximum 

'"I  Minimum 
Little  Rock  S  Maximum 

(  Minimum 

Lurton Maximum 

(  Hiiiiimun 

L  utherville ....  Maximuni 

'  ■  ;  Minimum 

Magnolia Maximum 

l  Minimum 
Malvern (Maximum 

)  Minimum 

Mammoth  Spg Maximum 

(  Minimum 
Marianna Maximum 

(  Miuimum 
Marked  TreeW.        (Maximum 

)  Mimmum 
Marshall (Maximum 

(  Minimum 
Mena..  (Maximum 

(  Minimum 

MorrlUton i  Ma^dmum 

"I  Minimum 

Mountain  Home. . .  i  Maximum 

I  Minimum 

Mount  Ida  (Maximum 

)  Minimum 

Newport.  S  Maximum 

/  Minimum 

Osceola (Maximum 

i  Minimum 

Ozark        ...  i  Maximum 

)  Minimum 

Pine  Bluff..  J  Maximum 

■  ■  (  Minimum 

Pocahontas )  Maximum 

(  Minimum 

Portland Maximum 

)  Minimum 

Prescott S  Maximum 

(  Minimum 

Risen i^?'^'""™ 

)  Minimum 

Rogers (  Maximun- 

(  Mimmum 

Searcy \  Maximum 

(  Minimum 

Stuttgart \  Maximum 

)  Minimum 

SubUoo (Maximum 

(  Minimum 

Texarkana Maximum 

t  Minimum 
Thornburg S  Maximum 

(  Minimum 
Warren 5  Maximum 

(  Minimum 
Wilson jMaidmum 

I  Minimum 
Wynne (Maximum 

(  Miniraom 


75 

84! 

921 

94! 

93! 

98 

96 

97 

98: 

1O2I 

101 

101 1 

99 

98i 

1011 

103 

102 

1021 

93 

90 

87 

83| 

80 

78! 

86- 

88{ 

91! 

81 

841 

88 

68 

67 

67  66j  68|  65l 

67 

67 

67 

68; 

68   691 

69 

681  68! 

70 

70 

72 

62 

53 

50 

45  50 

591 

57,  57'  59 

62; 

67, 

67 

91 

90 

88  93  881  90l 

90 

92 

94 

95 

96   94 

94 

93i  951 

96 

98 

88 

76 

76 

71 

73  76 

76 

87  831  79 

77! 

821 

86 

63 

66 

70   67 1 

68   68 1 

67 

67 

08 

67 

66   66  i 

65 

68]  66! 

66 

67 

69 

53   451 

39 

39 

44 

49 

57i  541  57 

631 

65; 

60 

83 

82 

87 

891 

89 

87 

89 

88 

89 

891 

90 

91 1 

89 

901 

91 

90 

91 

77 

72 

64! 

68 

75 

68 

58 

75 

70!  59|  70, 

80; 

83l 

63 

66 

64 

67 

68 

68 

70 

68 

67 

67 1 

65 

071 

68 

69 

66! 

66 

66 

55 

48 

42 

38 

43 

53 

55 

57 

,561  51 

49 

64! 

64 

91 

87 

89 

92 

90 

91 

91 

93 

94 

981 

97 

95 

95 

95 

96 

98 

98 

92 

79! 

80 

74 

82 

76 

71 

82 

871  77 

75 

80 

86 

63 

68 

70 

65 

69 

661 

68 

67 

68 

68 

68 

67  i 

66 

68 

67 

68 

68 

70 

57 

46 

42 

42 

45 

57 

60 

57   63 

57 

64 

66 

97 

92 

93 

93 

94 

93 

92 

96 

93 

98 

98 

1(« 

93 

99 

101 

102 

100 

94 

78 

79 

73 

76 

79 

85 

88 

87 

79 

83 

89 

65 

67 

72 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

71 

71 

68 

70 

71 

73 

70 

69 

70 

53 

47 

42 

41 

43 

49 

58 

62| 

681 

67 

67 

86 

88 

91 

93 

93 

93 

92 

94 

94 

95 

98 

97 

95 

96 

96 

97 

98 

94 

79 

81 

76 

84 

76 

68 

84 

90 

74 

72! 

86 

89 

69 

06 

65 

69 

69 

67 

68 

68 

68 

66 

66 

68 

69 

68 

68 

67 

69 

681 

58 

48 

43 

42 

53 

58 

60 

60 

55 

53! 

67 

75 

93 

92 

88 

91 

88 

91 

91 

93 

93   941 

95 

95 

94 

95 

95 

99 

98 

92 1 

76 

82 

72 

76 

30 

82 

8-1 

89 

86 

79 

85 

91 

65 

69 

71 

68 

69 

65 

68 

66 

68!  68! 

69 

67 

67 

70 

68 

68 

67 

69 

59 

47 

44 

39 

42 

58 

59 

64 

62  68i 

68 

75 

91 

93 

91 

95 

94 

94 

94 

95 

97 

98 

99 

99 

97 

97 

99 

99  1001 

88l 

79 

75 

74 

79 

77 

75 

84 

92  781  801 

83 

87 

63 

64 

69 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

66 

68 

68 

66i 

68 

67 

69! 

52 

45 

38 

39 

42 

51 

57 

53  531 

591 

60 

66 

93 

85 

94 

94 

92 

93 

93 

93 

94 

96 

98 

98 

94 

96 

94 

99 

100 

981 

70 

83 

76 

79 

80 

81 

84 

91 

85 

74. 

88 

92 

68 

67 

66 

67 

68 

67 

68 

67 

65 

66 

67 

67 

63 

67  66! 

67 

69 

69! 

55 

53 

53 

46 

48 

52 

.55 

58 

65 

65 

65 

72 

90 

90 

96 

94 

95 

95 

94 

95 

99 

98 

101 1 

98 

95 

96 

97 

101 

101 

101 

78 

881 

79 

83 

81 

81 

86 

97 

82 

77 

85 

90 

70 

67 

71 

69 

70 

67 

69 

70 

70 

72 

7ll 

73i 

72 

71 

70 

73 

78 

72 

62 

54 1 

53 

51 

53 

59 

62 

65 

67 

58 

65 

73 

92 

88 

88 

93 

94 

91 

91 

93 

95 

96 

95 

971 

95 

96 

95 

96 

98 

92 

76 

811 

73 

73 

80 

70 

83 

87 

78 

78 

84 

88 

66 

71 

69 

69 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

7n 

70 

71 

70 

70 

71 

73 

56 

51! 

46 

46 

49 

60 

59 

59 

59 

59 

66 

72 

93 

93 

89 

94 

90 

90 

92 

92 

94 

94 

96 

99 

100 

99 

98 

100 

101 

90 

90 

71 

72 

75 

84 

86 

82 

86 

84 

81 

81 

65 

63 

64 

71 

68 

68 

68 

70 

72 

72 

72 

7]   74 1 

68 

73 

70   68 1 

68 

70 

48 

16 

37 

37 

61 

64 

61 

59 

65 

6! 

64 

66 

88 

83 

93 

91 

90 

89 

90 

92 

93 

94 

94   96i 

93 

93 

94 

96 

95 

90 

78 

82 

73 

76 

78 

77 

85   84|  79| 

74 

82 

91 

68 

71 

68 

71 

72 

71 

72 

71 

70 

69 

69l  71 ! 

72 

72 

71 

71 

71 

71 1 

61 

51 

48 

46 

53 

60 

60 

61   66 

.57 

68 

71 

94 

91 

91 

94 

95 

94 

94 

95 

95 

96 

99 

99 

97 

95 

98 

99 

100 

100 

74 

83 

76 

78 

80 

83 

86 

87   89 

881 

85 

91 

68 

70 

69   70l 

72 

68 

69 

69 

68 

71 

70 

7il 

72 

72 

70 

73 

68 

70 

61 

54 

51 

45 

49 

58 

56 

64   66   f^i 

68 

71 

82 

86 

85 

86 

87 

87 

87 

86 

85 

89 

91 

90 

85 

85 

90 

91 

92 

83 

72 

72 

69  74I  69 1 

61 

76 

77   69   681 

76 

79 

55 

61 

57 

61 

62 

60 

63 

6U 

59 

63 

56 

581 

61 

60 

591  59 

59 

62 

49   391 

32  35 

43 

56) 

49  53f 

571  51 1 

6?j 

62 

89 

89 

94 

93 

96 

88 

94 

94 

95 

96 

99:  98' 

95 

98 

97  i  99 

100 

98 

781  84! 

77   82] 

82 

83 

87 

92 

881  76! 

89  i 

93 

71 

70 

69 

72 

73 

70 

70 

70 

69 

"7} 

72!  72j 

72 

70 

70 

73 

73 

74 

58 

55 

55   47] 

51 

52 

59 

68 

6b  681 

■701 

73 

93 

90 

86 

92 

91 

93 

92 

94 

94 

95 

9>;  9s! 

95 

94 

96 

98 

99 

94 

76 

83: 

73   781 

80 

80 

84 

86 

82   80 

86 

89 

66 

68 

70 

68 

71 

66 

68 

7C 

70 

-■ 

7-i  70  i 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

fil 

51 

47   44 

48 

66 

55 

62 

63 

68 

70 

68 

81 

88 

90 

91 

91 

89 

91 

92 

92  9.; 

;W(  93i 

93 

91 

98 

95 

94 

83 

78 

72 

74 

78 

69 

61 

76 

76 

65 

75| 

81 

84 

Bl 

66 

67 

67 

67 

69 

69 

69 

67 

67 

66 j  69! 

70 

70 

67 

67 

68 

61 

48 

51 

40 

44 

66 

55 

54 

59 

54 

49 

69 

64 

84 

88 

90 

91 

94 

87 

90 

SiS 

92 

93 

93 

91  i 

91 

90 

94 

94 

93 

90 

77 

70 

71 

79 

75 

60 

78 

77 

68 

71 

83 

84 

62 

65 

63 

65 

65 

65 

67 

68 

64 

68 

68 

65' 

65 

65 

64] 

64 

65 

61 

49 

46 

36 

40   52] 

54 

53 

58 

53! 

49 

65 

65 

81 

86 

91 

92 

92 

92 

91 

90 

91 

93 

96 

95 

94 

95 

91 1  96 

95 

87 

77 

75 

74 

81 

72 

65 

S3 

84 

68 

69 

86 

89 

71 

69 

68 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

71 

70 

71 

73 

72 

73   72 

72 

65 

58 

54 

50 

49 

57 

59 

59 

63 

53 

,52 

69 

70 

84 

89 

88 

89 

91 

87 

89 

90 

90   91 

92   92 

9ft 

90 

92   93 

93 

85 

74 

70 

70 

78 

.59 

60 

75 

67 

69 

67 

82 

85 

61 

67 

63 

65 

67 

66 

68 

69 

67 

64 

63 

67 

69 

69 

67   67 

65 

61 

46 

47 

34 

441  52 

54 

.54 

5'' 

44 

47 

61 

64 

97 

91 

88 
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♦^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  i«  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs 


51-05 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGIGAIu'^  DATA 


(HUV      3  0  ^^^^  MISCELLANEOUS  PHENOMJENA 

'  ( Dates  and  number  of  stations  report!  nif) 

THUNnKRSTORMs:--lst,  20;  2d,  22;  3d,  2;  6th,  7;  7th,  19;    Stli.    2;    llth, 
m^mS^S   CECTION  UNll/LHSin  of  Wmm.,  U-,  IS.h,  l;  24th.  l;  25th,  4;  30th,    12;  31.1, 

Dexse  For: 3d',  4;  4th,  1;  .Jlli,  2;  9lh,  5;  lOUi,  5;  13lh,  1;  14th,   1  ; 

lotli,  2;  Ifilh,  1;  17th,  1;  19th,  1;  31st,  1. 
Kn-T,iN'o  FROST:--Laiiil)r(>ok,  19(h.  .  ,,     ,     , 

Heavy  Frost :-'--r;oi?('r,s    13th,  14lli,    If^ili;    Ililnia,  Mariiinna,    .Ahirked 

Tree-,  19th. 
Light  Frost: — ]\I:tny  stations,  13ih  tn  lOlh. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologrist 


Vol.  XXXII       Little  Rock.  Ark.,   October,  1927      No.  10 


GENERAL  STTMMARY 

The  outstanding  characteristic  of  the  weather  in  Arkansas 
ditring  October  was  the  positive  temperature  departure,  all  sec- 
tions showing  positive  departures  and  the  monthly  mean.  66.0°, 
has  been  exceeded  but  twice  during  the  last  38  years.  The  ex- 
treme, 100° ,  has  also  been  exceeded  but  twice  in  the  month  of 
October,  and  has  never  been  equaled  so  late  in  the  month. 
While  the  precipitation  for  the  month  averaged  slightly  above 
normal,  there  was  a  period  from  the  13th  to  the  28th  when 
practically  nn  rain  occurred  and  the  number  of  clear  days  and 
the  percentage  of  sunshine  were  considerably  abovp  normal. 
Light  to  heavy  frosts  occurred  from  the  13th  to  the  I9th,  but  no 
damage  of  consequence  resulted.  Killing  frost  was  recorded  at 
Lambrook  on  the  19th.  The  warm  weather  was  very  favorable 
for  late  cotton  and  bolls  were  still  developing  in  northern  and 
northeastern  portions  of  the  State  at  the  close  of  the  month. 
Corn  was  practically  all  rnatured.  cotton  picking  and  rice  har- 
vesting nearing  completion,  and  threshing  well  under  way  at 
the  close  of  the  month.  Ex'-ept  for  the  fact  that  the  latter 
part  of  the  month  was  too  dry  for  the  germination  of  fall  grains, 
tlie  weather  as  a  whole  was  favorable  for  all  farm  activities. 

A  tornado,  moving  from  southwest  to  northeast  over  a  path 
about  200  yards  wide,  struck  the  town  of  Dell.  Mississippi 
County,  at'  11:30  p.  m.  of  the  llth,  killing  five,  injuring  31, 
and  doing  property  damage  estimated  at  ^30,000.  w.c.h. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  month  of  October,  as  deter- 
mined from  the  records  of  56  stations,  was  66.0°  which  is  3.8° 
above  normal,  ali  stations  for  which  normals  have  been  com- 
puted showing  positive  departures.  The  ^highest  monthly  mean 
was  71.2°  at  Pine  Bluff,  the  lowest,  60.0°  at  Button,  a  differ- 
ence of  11.2°  between  the  northwestern  and  southeastern  sec- 
tions of  Uie  State.  The  highest  temperature  recorded  was  100° 
at  Dumas  on  the  26th,  the  lowest,  30°  at  Button  on  the  13th, 
and  later  dates.  The  greatest  daily  range  was  55°  at  Harrison 
on  the  19th. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  82  stations  was  3.13  inches, 
which  is  0.16  inch  above  normal.  Monthly  totals  ranged  from 
8.25  inches  at  Button  to  0.82  inch  at  Portland.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24  hour  period  was  5.30  inches  at 
Lurton  on  the  1st.     The  average  number  of  rainy  days  was  5. 
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COMPARATIVE    DATA    FOR  OCTOBER 
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Mena:-Mean  temperature  shoUid  be  74.7,  departure  +0.9. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


October,  192'< 


Climatoloffical  Data  for  October,  1937 


Stations 


Counties 


Temperature   ( degrees  Fahrenheit) 
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Precipitation,  inches 


Number  of  days 
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Observers 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Cold  Springs 

Conway 

Corning 

Dam  No.  1 XX,., 

Danville 

Dardanelle 

Dumas    

Dutton 

EI  Dorado 

Kngland 

Eureka  Sprincj 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Sprinus 

Pulton 

Georgetown 

Gilbert 

Gravette 

Helena 

Higden — 

Hope 

Hot  Springs 

Index     

Jessievllle 

Jonesboro 

Junction It 

Lambrook 

liittle  Book 

Lurton 

Lutherville.  XX  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall   

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home  .  . 
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Ozark  
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Pine  Bluff   
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Prescott    '. 

Princeton 
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Lonoke .. 

Carroll 

Washington.. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Benton 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead.  .. 

Garland 

Little  River. . . 
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2.15 
2.14 
3.67 
2.80 
2. 30 
4.70 
4.84 
2.15' 
2.64 
1.58 
3. 18 
2.77 
2.8^ 
6.16 
3. 43 
3.  13 


—1. 18 

-0.  60 
-0.  48 


-0.72 
+0.75 
+0.01 
-0.27 


2. 23 


3.49 
2.55 
2.03 
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2.08 
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3.42 
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3. 10 
2.]  8 


2.55 
1.28 
1.25 
1.37 
8.04 
5.  (12 
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2.08 
2.04 
1.80 
4.74 
4.. 59 
6.33 
■/.7I 
2. 54 
2. 38 
5.51 
4.15 
4.43 
2.37 
2.33 
3.01 
8.1s 
1.21 
2.52 
0.8: 
1.70 
1.44 
1.02 

2.  62 
1.8 

3.  6(1 


2.99 


+  1.95 
-0.77 
+  0.13 
-1.23 
+0.32 
0  27 


+  0.78 
-0.14 


-0.32 
— 0  09 
-1.25 
+5.  26 
-0,  75 
-0,55 
+  1.07 
-0.44 
-0.28 

-6'.53 
-1.67 

+2.  08 
0.71 


-1.71 
-0.01 


-0 
-1.77 


-1,18 
+  i.'34 


-0.63 
-0.81 
-1.89 

+0.48 
+  1.88 
+2.96 

-o.'gi 

-0.  29 

+  1.'96 
+  1.68 


-1.10 
-0.30 
-1.92 
-0.  79 
-1.34 
- 1 .  8f 
-0.  19 
-1.31 
+0.  54 


2.41  -0.52 

7.081+3.99 


42 
42 


55 


2.57 
4.  15 
4.02 
0.90 
6.34 
2.  75 
4. -18 
3.80 
1,63 
3.13 


-0.14 


-2.  59 1 
-("l.''23' 


—0.09 

+6;i6 


1.07 
0.75 
0.97 
1.25 
1.22 
2.  OU 
2. 38 
0.88 
2.10 
2,86 
1,15 
i.30 
0.65 
1.15 
1.46 
0.93 
2.40 
1-78 
1.46 
1.48 
1.57 
1.30 
0.99 
3.18 
0.65 
1.51 
1.51 
0.90 
1.75 
2. 31 
0.60 
1.55 
1.35 
3.45 
0.72 

1.  63 
0.64 
1.92 

0  7o 
1.50 
0.  92 
0.81 
0..55 
0.78 
5.30 
2.09 
1.08 
1.10 
1.23 
0.98 
1.58 

2,  43 
2.66 
122 
1.40 
1.62 
2.  38 

1  60 
2.00 
1  25 
0.90 
1.78 
4. 20 
0.50 
1.65 
0.65 
0.61 
1.02 
0  42 
0.82 
0.80 
2.40 
0  86 
1.03 
3.70 
0.93 
2,00 
1.51 
0.5(1 
2.08 
1.46 
2.83 
1.62 
0.71 
5.30 


00 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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0.0 
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0.0 
0.0 
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0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

u.o 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0,0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 

0.(1 

0.  u 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0,0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.  u 
0.0 
0.0 
0,0 


20 

9 

2 

3W 

G.  C.  Thrash. 

22 

3 

6 

n. 

f.  i.  Carpenter 

24 

0 

7 

Carl  R.   Cutting 

23 

6 

3 

J    D,   Reeves 

18 

8 

5 

sw. 

Mrs    Lelia  I,  Teter 

21 

4 

6 

s. 

J,  E.  Scanlac. 

22 

7 

2 

s. 

U.   S.   Weather  Bureau 

26 

1 

4 

s. 

Vernon  C.   Howe 

25 

3 

3 

s. 

J.  M.Brooks 

25 

2 

4 

w- 

F.  H.  Randolph 

23 

6 

2 

se. 

R    J.  Terry 

21 

6 

4 

s. 

W.J.   Copp 

18 

5 

8 

ne. 

A.    B    Quai-terman 

23 

2 

6 

s. 

lohu  C.  Hoyd 

21 

0 

5 

n. 

1.    \V-   I'ishop 

15 

11 

5 

w. 

A.  L.  Stephens 

20 

7 

4 

sw. 

Otto  Parker 

26 

1 

4 

s. 

K.  E    Cordrey 

28 

0 

3 

se. 

Winfred  D .  Polk 

25 

\ 

5 

nw. 

J.  0:   Yiiigling 

20 

3 

8 

w. 

C   P,  Evans 

16 

13 

<> 

SB. 

G-  N.  Goodier,  Jr. 

19 

9 

3 

S. 

Ben  JoIiiLsc'ii. 

25 

3 

3 

s. 

J.   M     liieketts 

19 

7 

5 

n. 

J,  J.    Kabb 

26 

3 

3 

s. 

Dr.  ii,   11.    Hardin 

21 

8 

2 

sw. 

Geo.   VV.   NichoaUls 

24 

0 

2 

s. 

University  of  Arkansas 

23 

4 

1 

e. 

U.  S,   Weather  iiiiieau 

24 

3 

4 

sw. 

J.   K.   Mc  Cuiston 

2i 

S 

5 

1 .  .' ,  l.ogni: 

23 

1 

7 

w. 

W.   R,  Owens, 

23 

4 

4 

lien  F,  liattenfield 

23 

5 

3 

sw. 

.\  .  F,   Stevens 

23 

1 

7 

ne. 

Jiimes  A,   iiurnett 

22 

1 

8 

w. 

Geo,   W     l',i:ker 

21 

6 

4 

s. 

K,   P.   O'  Neal 

22 

2 

G,  C.   Hop  on 

21 

:! 

7 

H,  D  Sand;  rson 

24 

2 

5 

s 

Georga  Casey 

27 

3 

1 

sw 

Hencrtiiaine   Hiilers 

23 

4 

4 

sw. 

J,   A.   LowdiTbnek 

26 

1 

4 

Mrs.  D.  C.  White 

21 

3 

4 

!. 

1;.  S.    Wcatlier   Hureau 

22 

4 

5 

fi. 

I.  0.  Sutton 

21 

2 

sw- 

II,    G.    l.el.hlli^it 

■..'0' 

6" 

4" 

n. 

State   A^ri.    Schoo! 

2.0 

3 

3 

s. 

Mr,i,   W,   !,.    iiRlihews 

22 

5 

4 

so. 

K.  C.  HtUaniv 

20 

Ui 

I 

s. 

C.  N.    ii..aek 

26 

2 

3 

n. 

Ciiail(;s   Wiiitoo 

'li 

;^ 

4 

sw, 

A.   .1.    F^rk 

19 

5 

7 

w. 

v..    W.    St.    .loliii 

18 

4 

0 

Su. 

,ii)hn  ("00k 

16'- 

3' 

7  = 

vv. 

ii.S.  liMlbcrt 

24 

5 

2 

a. 

A.  C.  WiUieis--.™ 

22 

■y 

4 

sw. 

Arthur  W.  Il»rt;iian 

24 

4 

3 

a 

,lune  Thoiuatou 

24 

3 

•• 

4 

sa'. 

I'ham  liurriw 
W.   K.   Heaffler 

■>7 

0 

4 

Ji, 

V,-,    IC    Hi.Uer 

21 

8 

2 

uw. 

V.  C.   Wright 

2.^ 

.1 

5 

.-w 

W.    W.   Wood 

21 

2 

5 

uw. 

Miss   riier-.'sn  .'■■ebeu 

22 

0 

3 

s. 

I'.enedie.itiiu-  SisUrs 

'.8 

10 

3 

\v. 

W.   K.   IWniistin 

23 

1 

n 

n , 

C.    I>.   C.-iU.ouii 

27 

(1 

1 

Mrs.  F,  P.  (-'olemau 

19 

8 

4 

sw. 

Mrs     M.   V,  ■lis'hil 

19 

u. 

2 

s. 

Carl  A,   St:iic'K 

25 

0 

6 

s 

.1.  T.   Hell. 

24 

0 

7 

Miss  Ovjiee  Field 

22 

4 

5 

n. 

S    C.  Story 

23 

5 

3 

s. 

.\dam  F   Buerkle 

22 

2 

7 

s- 

New  Subiaco  Abbey 

23 

3 

-T 

n. 

H.  S.   Brashear 

24 

\ 

0 

n. 

Edward  E    Holmes 

23 

3 

5 

ac. 

Dr.  Cheve-^  Bevill 

23 

■   .") 

3 

n. 

W.  L,  Shide 

19 

5 

7 

w. 

.J.  R.   Ilud.ilriston 

^1 

'i. 

8 

ne. 

Nannie  0.   Seliirmer 

26 

4 

2 

y. 

M,  W,  H.  Collins 

22 

5 

4 

n 

K.  0.   Alien 

20 

5 

6 

W,   K.   B.arton 

22 

4 

5 

'^ 

Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  for  sucii  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means  T.  Less  than  0.01 
inch  rain  or  melted  snow.  ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  *.'',°,  indieate  niinii'cr  of  days  ir.issiiiK.  tAlso  en  other  dates  ttPost 
office    addresses    as    follows;-         Dam  No.   1,  Judsonia,  Ark.       .iunction,  R,F.D..  Junction  City,  Ark.:      Lothervillp   i;,F,l),Nol   l,aniar.  Ark.;  ■'-"'.prini'tiatil;.  Hoddridge.  Ark. 

Daily  B-iver  StaereB  for  October,  1927 


Stations 


Rivers 


Fort  Smith  Arkansas..., 

Dardanelle do  .. 

Little  Rock...   do..   . 

Pine  Blulf do.... 

Yamcopin do 

Dflmville- IpetJt  Jean... 


Flood 
Stagei 


22 
20 
23 
25 
2!1 
20 


11.8 
13.5 
4.9 
8.0 
10.2 
1 


8 


U 


12 


14 


10.8 
15  4 
11.4 
12.4 
11.1 
3.2 


20.4 
19.3 
14.5 
16  4 
16.3 
20.5 


21.2124  7 
21.0,22.8 
17.8  19.5 
IS.  6' 20.  5 
20. 2 124.0 
21  7120.6 


23  2120. 4118.  3117.  5 
23.2  21,8  19,0  17  3 

20.8  20.9  20. 1  18.5 
J2,0  23.3|23.8  22.8 

25.9  27.2  28.2  28.7 
I5.8I12.2I1O..3I  8.2 


17.8 
15.6 
16.9 
21.3 
28.  S 
7.6 


17.2,16.8115.2 
14.0  14.9,13.8 
15.5  15  0  14.6 
20.  l!l9.2ll8.6 
28.5|28.0'27.6l27.2 
6.8!  6.8!  6.8l  6.4 


14.5 
13.0 
14.0 
18.1 


15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  29   30   81 


13.1 

U  1 

9.9 

9.3    8.5 

7  8 

7.6i   7.4 

7.11  7.C 

6.8 

6  6 

6  h 

6.4    6,3    6.1 

U  8 

9.7 

8.8 

7  9    7.0 

ft.  5 

6,0',  5.6 

,'>.4    6,2 

5  1 

5.1 

4.9 

1,8     1.7    47 

12.8 

11.8 

10,  5 

9.8    7  3 

6  5 

5.9i  5.1 

4  6    4.0 

4.0 

4.0 

4  0 

3.8    3.4    3.0 

17.6 

16  4 

1.3.5 

11.4  13.1 

12.0 

11.2  10.7 

10.2    9  8 

95 

9.2 

9  0 

8.8    S.S!  8.5 

28.3126.2 

25.  4 

2-1. 6  23  4 

22. 2 

21.3  20.6 

10. 1)  V;l  0 

18  1 

17.  2!  16.  3 

15.5  14  8!  14. 2 

6.2 

5,7 

5.2 

4.8!  4.5 

4.1 

2.1!  2.0 

i.s:  1.8 

1.7 

1.5 

1.5 

1.4    1.4l   1.3 

31 
4.8 
3.0 
8  3 
13.7 
■I.  I 


.jj«itfai^»x 


\ 
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Calico  Hock. .. 

Bat'iiville 

Newport 

Dam  N«.  1  .  . . 
(ieora^itowa. . . 
Clftrondon     ... 

Gilburt 

Cornins  

Black  Hock   . . 

Patt'^rson    

.A.rk:vlolphia   . 

Caraden     

Fulton 

Sorin^b.ink  .. 
Wrtitecliffs  ... 
Marked    Tree . 

Helena 

Arkansas  City., 


White 

....do 

...do 

Little  Red.. 

Wliite 

....do 

Huffalo.   ... 

Black 

....do 

Cactie   

Oiiacliita.  ■• 

...do 

Red 

...do.   

Little    , 

St.  Francis  . 
Mississippi, 
do 


IS 
23 
■26 

22 
30 
311 
tl 
14 
9 
18 
30 
28 
37 
2S 
J7 
44 
18 


9.4 
V.i.  1 
11.3 

8.S 

6.0 
12.8 
12.2 

9.9 
l.'i.  0 

-!.0 
-0.2 

4.4 

6.  7 
8.0 
2. 1) 
3.3 

7.  S 


17. 1  23. 
17.6  2.3. 

U  o;i9. 

UJ.OllS. 
12.2111. 
13.0  1-5. 
22.ii!23. 
11. sill. 
H.OllO. 
4.0  4. 
-0. 4  -0. 


S. 
I'l.  5:10.  7'U. 


:S  2  22. 
;il.4|3i. 
23. 11I2O. 
12. Ot  8. 
1».5|17. 
17.2  IS. 

9.01  7 
11.9  U. 
1(1.  S:  9. 

4.  I  4. 
-.J.  2    0. 

3.9]  3. 

6.9  13. 

8.0'  S. 

1.8    2. 

3.6;   3. 

9.9ill. 
12  .3  13. 


2(18.5 

8127.9 

1;27.8 

8 

17.8 

19 

6.8 

10.8 

8.1 

1 

1.0 

3|  4.6 

2115  8 

0    8.0 

4.6 

3.7 

12,  3 


9  18  8 


11.0 

24.  f> 

28.  0 

B.O 

18.3 

20.4 

6.3 

10.3 

8.8 

4.2 

4.3 

4.  ! 

15.3 

15.0 

6.8 

4.3 

13.  ( 

21.0 


:o 


3|  7, 
8' 14. 
2;23, 
0'  6, 
6  22 

n 


10 

0:   8. 

4}  4 
0  2. 
2I  9. 

2  14. 
8  1 
4'  3. 
71   4. 
1'22, 

3  28 


6.9 
13.4 
21.4 

0.5 
21.9 
23.0 

3  4 

9, 


7.8  7. 
4.8  5. 
O.S!  0 


1,  3. 
7ill, 
5:1- 
0!  4 
7:21 
0:24 

r 


7.6 

)4.7 
14.0 

2.6 

3.0 

23.3124 
.^(I.0':^1 


5. 
5|0 
8  5. 
4J14. 
2,13 
2 1  2 
21  5, 
1I24 
0*31 


i.8 


10, 
7  12, 
8|  2. 
0  7 
024 

5!3; 


3 

I 

0 
2 
4 
7 
4 
2 

0 
0 
9 

y'lo 
3!  12. 
71  2. 

0  6 
2j24. 
0131. 


3.7 

2.7 

2.6 

9.3 

8.8 

8.1 

9.0 

8.1 

7.1 

O.H 

0.6 

0.4 

17.7 

16  6 

13.5 

26.8 

26.6 

2B.  3 

4  4 

4.3 

4.3 

7.8 

7.7 

7.6 

.3.3 

5  0 

4.8 

6.4 

6.5 

6.  -3 

0.0 

-0. 1 

-0.2 

4  3 

4.1 

4.0 

9.6 

H.-l 

1  9.11 

11.8  11.3 


1.7i 

7.1 

23.9 

30.4 


Stations 


Drainage- 
basin 


Amity •■   • 

Arkadelphia        illl 
ArkaiLsas  City  ..Illl 

.A.rlber!r 

lialKSvillo   Illl 

Bei>   Branch 

Ueutonvillc  *'*. 
Black  Hock.  .  ..Illl 

Blytheville III! 

Booueville  

Hriiikley     Illl 

Calico  Kock      '1  1 

Camden    llli 

Oeutor  Point 

;iii 


.111! 


Olarxndon 

Clinton 

Cold  Springs  . .. 

Conway 

Corning  II 

Uavn  No.   1.  ■•   II 

Danville      !l 

Danlanelle    ...II 

Duiun.s  11 

Dutroii ■•• 

151  Dorado      ...|| 

Eiifrland    

I.nr'elm  Mpringt- 
Fiiretteville.  ..  . 
Kc.i-t  ,8inUi.  •♦*  • 
Kre  'man  Sprgs. 

H'tilLon    

lii'orgetowii    .. 

Gilbert 

'irayette 

Helena  

Hiffdon 

Hope 

Hot  Springs... 

Hut«g 

Inde.f  

ic-sievi!le 

,!  )ii,'!;boro  .... 

Lainbrook 

IjitEle  Bock" 

Lurton  

r/itfi<..-vine    .... 

Magnolia 

Milvern  II 

Malnni'ith  Spg.  i! 

Mari.^nna    

Marked   IVuo    .  H 

^4'lrsllall . 

Nfpiu. I 

Morrillton I 

Mountain  Home 

Newport I 

Oden 

Osceola I 

Ozark 

Paragould , 

P<»ttorson 
Piggot  — 
Pind&ll. 
Pine  Hill ff    . 
Pot'nhonlas. 
•Portland    .. 
Prflscott     ... 
Princeton     . 

Risoii    

Rosfr? 

Searcy 

3iwing-liftak 

Story   

.Stntrgnrt  ... 

."^nhiae.o 

Tosarkana 
Thornbui'g. . 
":Valdron. . . . 

Warren 

Waters 

Wbit.'cliffs.  . 

Wll3on 

vVyiino   ..    .. 
yancopin    . . 


Ouachita. 
Ouachita. 
Mississippi  — 

White 

White 

Arkansas 

.\rkansas 

White 

Mississippi 

Arkansas 

White....   .-.. 

White     

Ouachita   ... 

Red 

White 

White 

Arkansas 

Ai  kansas.  .   .. 

White 

White    

A  rkausas  .  ..  . 

Arkansas 

Mi-ssissippi..  .. 

Wliito ,  , 

Ouachita  • . .  • . 
Arkansas  . ..  , 
W'lit.'  ..       ... 

White   

.4rUausas . . .  ■ 
-Arkansas  .     .. 

\\l\\\U'i\ 

III!  Wliile 

Ill:  White 

.    Arkansas 

Illl  .Uiisi.ssippi 

..Iwhite 

Red 

Ouaoluta  

Ouachita 

Red  

Ouachita 

White   

White   

.\rkansas. . . 

White 

Arkansas.  . .. 

Red 

Ouachita 

Wiiite 

Mussi.ssippi... 

Mississippi. . 

White     .      ... 

Oiiiichita 

,\rkansas 

White 

Wivite 

Onacliita 

Mississippi  . . 

Arkansas     ... 

Mississippi. . . 

Wliite 

Mississippi... 

Wiilt.e.. 

Arkaiisas 

White 

Ouachita  .. . . 

Ouachita. . . 

Onacliifa   ... 

Ouachita  — 

White 

White 

Ued 

Ouachita  — 

Arkansas. .  . 

.\rkansas. . .. 

Red 

Arkansas  .  . . 

Arkansas   .  ■ 

Ouachita 

iOuahita 

\KM 

'Missis.sippi.. 

[Mississippi.. 

I  Arkansas  — 


...III 
•  -III 
...111 


..32 

.  75 . 

.40 

.97 

.15 

.23 

r. 

.50  . 

.14 

.86 

.80 

.62 

.12 

.50  . 

LOt-;. 

2.  86 

.07 

! 

.19 

.13  . 

T. 

.03 

.30  . 

.22 

.47   . 

.02 

.8',) 

.02 

. .  .1 

.83  . 

.32 

.93', ...i- 

2.40 

.921 
.78 

.12 

.  6()  . 

.35 

1.'57  '■ 

.09 

.03 

l.::o  . 

.01 

.99 

1   87 

ris 

.60 

.H2  . 

.01 

.:u 

.0.   . 

1.  36 

1.31 

.47 

.90  ....|. 

.41 

I   :.9 

.13 

1.70 

2.31 

.19 

.  15 

.21 

1.55 

.14 

.03 

.90 

1.35 

.80 

^.45 

.04 

.  38 

.02 

.91 

.03 

.61 

1'. 

.46 

.73 

18 

.50 

1.30 

.30 

.38 

23 

.  2! 

T. 

43 

5. 31J 

1,71 

.02 

2.09 

1.91 

.111 

.  i','i 

.v: 

.48 

.'ob 

.1)2 

1.  12 

.22 

2.  13 

I.OO 

.  j,-> 

.7:1 
1.22 

46 

1.40 

.16 

.38 

.29 

1.32 

i.'io 

,55 

2.00 

.63 

.4( 

72 

.60 

'•ia 

.90 

4.20 

2.12 

.21 

'.'55 

.16 

6.3 

.13 

.6 

.6 

.m 

■  V. 

.89 

T. 

T 

.50 

.6r 

.4H 

3.71 

2.7( 

.... 

.2- 

.40 

.6'. 

2.  Oi 

.01 

1.5 

i.ir 

.3( 

1 

.7( 

.1.3'. 

.     .1- 

> 

'  ".i 

.28 

6 

1 ... 

1.10 

.     .1 

7 ... 

.71 

Daily  Precipitation  Icr  October,  1927 


l.iay  01  month 


1.07         04: 

.2o!  .33| 
.10!  .10, 
20  ... 


T 
2. 00 
.13 
.88 
-02 
T. 

."io 

■  06 
1.  13 


I  6; 


.78 

.01 
1.23 
I.  id 
1.481    ... 

.20    T. 
10 


.811 
1.  12 


.U) 
.  19 
.20 

1 .  25 
.68 

l.-b 
.81 
.04 

1.63 
.112 

.2t: 
'.'35 

56 

.'{56 
.86 

1.03 
T". 
.93 

1.52 
.27 
.10 
.18 

1.46 

2  83 


'J'. 


T. 


.03 

1.38 


1.62 

i'.e'i 


.  80 

2.40 

.15 

f 
.27 


1.62 

.41! 


26 


29      30 


1.22 

.54 
2.10 
.12 
.51 
.28  .... 
.63 

1.43 

.07 


.021 


.07, 

.30 

.15 

.42 

.42 

.3,3 

.12 

.26 

1.50 

.27 

.30 

.711 

.06 

.Osl 

.451 

.66 

'.'ri 

.89! 

.06    .39 

.201 

...     .35 


.15 


.10 


.03 


.19 


..39 


.02 

.55 

.29 

1.  12 

1 .  20 

.0; 

''■. 

.'33 

.12 

1.25 
28 

.'13 
.75 
.53 

.30 
.27 


...|. 


.18 


.1... 


■i:::: 


■••I- 


.21 


.06 


.05 


1.(12 


.05 


14 
2.23 


.20 


.27 

.'isj 

T. 

.22 
.01 


.20 

.12! 

1.08J 

.61 

'.'23 

T.' 

.92 

.60 

i.'ii 


.36 


.221   .20 
2.66 
.4 
.23 


.52 

.86 

.83 

'.'47 

'[os 

.31 

■.'63 

'.'gi 

.40 

.72 

.45 

'.'63 

.02 

T. 

.35 

.80 

2.68 

.89 

1:::: 

1.80 
2.  23 
1.72 
2.15 
2.14 
3.57 
2.80 
2.30 
4.70 
4.84 
2  15 
2.64 
1.38 
3.18 
2.77 
2.84 
6.16 
3.43 
3.13 
2.23 
3.49 
2.  55 
2.03 
8.25 
2.08 
2.33 
4.10 
2.75 
2.55 
4.90 
1.81 

2.  46 
3.42 
5.12 
1.83 
3.17 
1.64 

3.  id 

2.' 18 

3.25 

2.55 

1.23 

1.37 

8.04 

5.  02 

1.78 

2. 08 

2.04 

180 

4.74 

4  59 

6.33 

2.71 

2.34 

2.38 

5.51 

4.15 

4. 43 . 

2.37 

2.  33 

3.01 

8.16 

1.21 

2. 62 

0.82 

1.70 

1.44 

1.02 

2.62 

1.88 

3.60 

2.99 

2.41 

7.08 

2  57 

4.15 

4.62 

0.90 

5.34 

2.75 

4.  48 

3.80 

1.63 


'm<:^;^^--:v 


y-.;>.X->;.:;:s;,:-' 


1,*.-  -'►'*.»  ''^^■''  ^  '■ 


gS^f?'; 


■:•;'/.>■■ 


■y.:'-:^ 


Precipitation  for  24  hours  e.ndin!rnear  sunset  unlesi 


otherwise  in<licated.'**  For  24  hours  ending  midni?;bt.  I!  For 
•  Precipitation  included  in  the  next  following  measuremen. 


!4  hours  ending  7  a.m.  T.  Trace,  or  less  than  0  01  inch 
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DaiVy  Tamparatuxas  for   October,    1927 


Stations 


10 


12 


W 


16 


Amity SMaxlmum 

I  Minimum 

Batesville4« \  Maximum 

'  Minimum 

Bentonville i  Maximum 

i  Minimum 

Bee  Branch Maximum 

( Minimum 

Blytheville J  Maximum 

I  Minimum 

Boonavllle i  Maximum 

(  Minimum 
Brlnkl.y Maximum 

t  Minimum 
Calico  RockM \  Maximum 

(  Mimmum 
CamdtnM (Maximum 

(  Minimum 
C.nt«r  Point S  Maximum 

I  Mimmum 
Conway (Maximum 

■  )  Minimum 
Corning \  Maximum 

(  Mimmum 

Dardanelle *  Maximum 

(  Minimum 
Dumas j  Maximum 

(  Minimum 
Dutton i  Maximum 

)  Minimum 
El  Dorado \  Maximum 
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Vol.  XXXII      Little  Rock,  Ark.,  November,  1927       No.  U 


GENERAL,  SUMMARY 

The  outstanding  characteristic  of  the  weather  in  Arkansas 
(luring  November  was  the  positive  temperature  departures. 
The  month  opened  with  temperatures  10°  to  15°  above  the  sea- 
sonal average,  9B°  being  record  at  Dumas  on  the  1st.  this  being 
the  highest  November  temperature  on  record  in  Arkansas.  A 
cool  wave  overspread  the  State  by  the  6th  with  temperatures 
considerably  below  normal.  This  cool  spell  was  of  only  a  few 
days  duration,  temperatures  being  neai  or  above  normal  from 
8th  to  the  15th.  On  the  16th  another  cold  wave  overspread 
the  State  giving  the  lowest  temperatures  of  the  month  in  most 
sections  on  the  17th  and  18th.  Temperatures  returned  to  nor- 
mal or  above  on  the  21st  and  the  last  decade  was  unsually  warm. 
Precipitation  was  practically  normal  and  most  of  it  fell  from 
the  7th  to  the  19th,  24  hour  amounts  on  the  7th,  8th,  15th, 
and  16th  being  heavy,  mostly  light  amounts  on  other  days. 
The  locally  heavy  rains  caused  a  rapid  rise  on  the  White  and 
Black  rivers,  the  Elack  passing  flood  stage  at  Corning,  however 
flood  loss  was  slight. 

The  weather  was  mostly  favorable  for  the  gathering  of  crops 
and  outdoor  work.  Cotton  picking  was  nearing  completion  at 
the  close  of  the  month,  corn  mostly  gathered,  and  fall  plowing  in 
progress.  Some  land  was  being  cleared,  fences  repaired,  and 
the  usual  late  fall  activities  were  being  carried  on.  w.f.ii. 


TEMPERATTJRE 

The  mean  temperature  for  November,  as  determined  from 
the  records  of  55  stations,  was  56.7°  which  is  5.1°  above  nor- 
mal, all  stations  for  which  normals  have  been  computed  show- 
ing positive  departures.  The  highest  monthly  mean  was  63.8° 
at  Hutting,  the  lowest,  49.3°  at  Marked  Tree.  The  highest  tem- 
perature recorded  was  96°  at  Dumas  on  the  1st.  The  lowest 
was  20°  at  Harrison  and  Dutton  on  the  17th  and  later  dates. 
The  greatest  daily  range  was  49°  at  Dumas  on  the  4th. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  uumber  of  stations  reportins) 

THUNnKRRTORMs:-lst,  9;  2d,  18;  7tli,  16;  8tlt.  12;  mh,  8;  10th,  2;  11th, 
24;  12th,  4;  14th,  4;  15th,  34;  16th,  2;  Ultli,  2;  21.st, 
1;  27th,    1;  29th,  3;  30th,  2. 

Dense  Fog: 3d,  1;  10th,  6;  15th,  1;  25th,  2. 

Lunar  Hai.os:— 4th,  1;  12th,  1;  30th,  1, 

Solar   Hai.os:— 12th,  1;  18th,  1. 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  84  stations  was  3.67  inches  which 
is  0.02  inch  above  normal,  the  geographical  distribution  being 
irregular.  Monthly  totals  ranged  from  8.18  inches  at  Little 
Rock  to  0.93  inch  at  Danville  An  appreciable  amount  of 
snow  was  recorded  at  five  stations  averaging  1. 1  inches.  The 
greatest  amount  of  precipitation  measured  in  any  24  hour  period 
was  5.35  inches  at  Yancopin  on  the  16th.  The  average  number 
of  rainy  days  was  6. 


MISCELLANEOUS  DATA 
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COMPARATIVE    DATA    FOR  NOVEMBER 
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CLiMAl'OLO.TiCAL  D.VrA:    AKlvAN.^AS  riECTION 


NovtMBEK,    1VJ27 


Glimatoiog-ical  Catafor  November,   1927 
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Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton ..'.". 

Rison 

Rogers ' 

Searcy 

Springbank  it 

etory 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron ..'. 

Warren ! .... 

Waters .,   ' 

Whiteoliffs 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone  

Independence.. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

-Vlonroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Scott 

H'aulVner 

(-'lay 

White 

Yell 

Yell 

Desha 

.Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Kfutou 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead. 

Garland 

Union 

Little  River. ... 

Garland 

Craiglieiid 

Phillips 

I'uiasfti 

Newton 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs  •  ■ 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter  

Mont.iOmery . . . 

.lactsoii   

Montgomery. . . 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

JelTerson 

Randolph 

.Ashley 

Neva(!a 

Dallas    

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Miller... 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery . . 

Little  River... 

Cross 

Desha 

and  Kxtremes 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
259 
■25-2 
465 
•zUO 

361 

158 

470 

200 

616 
1250 

3uy 

293 
190 
327 
:-;30 
102 

1590 
270 
229 

14<;5 
467 

2240 
260 
200 
675 

1250 

1052 
193 
445 
377 
600 
175 
275 
750 
345 
155 
367 

2100 
775 
315 
277 
609 

229 
1U70 
11U6 
347 
SOO 
650 
231 
800 
240 
396 
301 
196 
307 
1500 
215 
3110 
122 
329 
287 
243 
1385 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
6.50 
675 
206 

son 

290 
250 
167 


32 

31 

43 
6 

28 

35 

22 

25 
2 
13 

40 

23 

42 

28 

23 

f. 

1 

44 

34 

4 

U 

4l 

21 

24 

26 

20 

27 

46 

3 

41 

16 

4 

30 

26 

56 

9 

56 

36 

20 


32 
4 
48 

29 
8 
40 
22 
15 
22 
13 
39 

6 
13 
28 
43 

1 
29 
31 

1 
11 

3 

5 
40 
34 
21 
39 
21 
26 
36 
1» 
20 

3 
40 
■60 
41 

3 

8 
33 

3 
23 
19 

3 


59.8    4-7.2  I 


52.  3 
54.7 
61.4 

,>i.y' 

58.0 
57.7 
52.6 
59.2 
60  0 


43.1 
+3,4 

+4.7 


+1.2 
+0  9 
+  4.0 
+7.0 
+  5.4 


/3 


84  M 

8n  ! 
80  I 
8)   I 


57.9 
62.6 
51.0' 
62.6 
5o.  1 
6.;i.5 
55.8 


6- -9 
02.9 
57.6 

62.6 
66.4 
63.8' 


54.7 

50  2 
56.3 
,49.4" 
o5  0 
62.  6'' 
58-6 
00.8 
68.0 
49.3 
53.2 
56.  i 
56  U 
52.8 
55  6 
00.6 

'56.2 
55.0 


+  5.0 

+(3.7 

+3.4 
+7.7 
r4.4 
tl.9 
+4.8 


n    ! 


16 


18+ 
18 
17 

18  " 

17 

■20 

is 

18 
17 


17T 
19T 


+  3.5 


+8.0 
i-3.6 
+  ,■.6 


fS  I  1 

96  i 

77"  I  1 

89  '  1 

86  1  I 

80   !  1 

8J   1  1 


83 


20" 
35 
32 
21 
29 


41 
36 
43 

';i8" 

39 
36 
41 
45 
35 


l.Si 

2.90i— 0.  fij' 
3..VJI-0.29 
3.,V7i 

3.  7'.'|-+(..  24 
4.6.ii  +  l.U, 
5.46^  +  1  47 

4.  67J+0.52 

6.2!  I 

1 .76!  -  2. 20 
5.44i  +  1.25 
3.6o  -rO.57 


+  3.3 
+  4.2 


6U.4 
54.2 
62.7 
63.3 

62.2 
63.3 
56.0 


1-6.4 
+  7.2 
htiU 

MS 
+3.0 

+3.2 
+4.5 

+5.5 

+6.4 
+2.8 


59.0 
57.2 
60.6 
66. 2 


+7.6 
+3.0 
+  6.8 
+  9.1 

+9.1 
+4.0 


+6.8 
+  4.2 
+5.-/ 


60.7 


5C.9 
56.' 7 


+7.1 


+5.1 
+5.1 


22 
20 

30 

'27' 
28 
34  « 


34 
49 
36" 
37 
36 
36 
4'J 


0.92 
1.68 
2.65 
i.lU 
1.26 
2.  42 
2.55 
2.38 
3.02 
0.96 
2.65 
1.57 
1.45 
2.40 
3.16 
1.68 
0.71 
117 
1.25 
2.06 
0.93  -2.K0|  0.66 


3. 00 
,i  92 
6.28 
3  96 
1.24 
2. 12 
2  80 


-1.02; 
+0  541 
+2  381 


-1.981 
-0.8»| 


2.  12 
4  36 
3.37 
2. 94 


17+ 

17 

IS 

17 
18 
IS 


48 
39 
33 

38 
46 
41" 


26 

21 

31 

22" 

26 

30" 

29 

26 

29 

26 

22 

26 

31 

21 

24 

30 

2!S 

26 


89 


85  !  1 

88  22 

87   I  8 

80  1 


85 


1 


82!'"i' 
96  i       1 


33 
25 
33 

27 

'31' 
21 
26 


is 

20 

17 

IS 

17 

18 

17 

IS 

18 

i7 

18 

17 

17r 

IH 

17 

18+ 

lit 
17 


39 
38 
36* 
32 

■  37 
46 
38 
38 
40 
31 
34 
38 
43 
39 

3a 
38 


18 
IS 
17+ 
17 

'3 
17 
18 


18 
17t 


1  3» 
-K)  471 
-ir.O^I 
-0  2bi 
+  2  61 
4. '.'9! +2. 1 '4 
i;.74!-0.64 
3  471..  .  I 
3.49  -0.02| 
4.91  +1.35| 

2  19: .    .    . .  i 

3  99+0.9S 
2.391-0.  4(. • 
8.06+3.67 
5.43|.... 
3.711-0.76 
2. 07! -2  23 
3.42+0.08 

1. 2... 

2.  'jO, 

4,6i:  +  1.19 

6.16J 

8.  )8;+3.59 

3.85! 

2.201-1.  17 

4.96! 

3.601-0.98 
2.9v)-l'.  40 
5.  64 -f 2.  64 
5.891  +  1.39 
5.231  +  1.34 
I.91I-I  55 
1.681 

1  22! -2.  04 
4.  i5i+0.41 
5,4n+l.Ql 

3  Oo| 

4.89+0.04 
2.261-0.90 

1.  59  . . 

5  .51  •+0.48 

4.O0I 

3.30 

3.851+0.34 
4.  12!  +  0.61 

2  66J-0.94 
2.h5  — 0.  64 

2.  49  -  1. 47 
1  691  -  1 .  69 

3.  68;+0.75 

4  45-1.03 
I.25I-2.22 
2.731.    . 

6  04i+2.05 
2. 20: -0.92 
2.15  -1.00 
2.05!... 
1.34;... 
2.311-1 

3.  15I 

2.33|-0.61 
7.67+4.02 

6. 03I 

3  67!+0.02 


1.07 
2. 25 
0.93 
0.S5 
3.10 
2.?4 
2.04 
1.73 
1.27 
2.46 
1.01 
1.05 
1.46 
1.52 
3.24 
1.21 
1.R6 
1.62 
0.82 

1  00 
2.07  I 
2.85 
3.71 
200 
1.41 
1.70 
1.57 
1.12 
2.00 
2.01 
3.10 
1.83 
0-72 
0.60 
3  30 
2.64 
2.14 
2.20 
1.82 

2  10 
2.40 
2.17 
0.90 
2.70 
2.45 
1.75 
1.62 
1.52 
1.10 
1.01 
2.06 
0.65 
0.80 
3.78 
1.65 
1.52 
1.33 
0.84 
1.20 
2.50 
1.35 
2.65 
6. 35 
5.35 


0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

T. 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0-0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0-0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

1.1 


4 
9 

u 

7 
5 
5 

6 
10 
6' 
8 
5 
4 
4 
4 
7 
1 
4 
8 
11 
12 
6 
6 
4 
4 
7 
8 
4 
4 
6 
7 
10 
6 
7 
S 
10 
3 
11 
3 
9° 
7 

n 
22 


10 
9 
2 

5 

6 
5 

12 

4 

8° 

9 

12 

16 

8 

3 

3 

14 

12 

16 

7 

2 

17 

16 

11 

9' 

11 

8 

14 

7 

8 

1 

1 
13 
13 
12 

2 

6 

5 
25 

T 

2 
10 

4 

3 

9 
10 

6 

13'' 
10 

7 
11 
19 

3 
21 

8 

3 

6 
11 

6 

8 

7 

'2 

16 
5 

13 
4 

13 
4 
8 
9 
7 
0 
0 

12 
8 
10 
16 
6 
9 
fi 
3 


16 

12 

18 

19 

20 

12 

16 

12° 

13 

13 

"IC 

18 

23 

20 

15 

14 
6 

12 

16 
7 
8 

15 

16' 

12 
14 
12 
19 
16 

22 

"9 

11 

10 

10 

18 

21 

U 

2 

9° 

21 

9 

4 

19 
16 
14 
14 
6- 
14 
17 
5 
10 
20 
9 
13 
22 
17 
15 
2u 
12 
18 

18 
12 
16 
15 
22 
13 
19 
14 
15 


lie. 
nw. 
sw. 


I  ^' 
sw. 

sw. 

I   s. 

nw. 

sa. 


s 
I  nc. 


18  nw, 
12 
24 
14 
11 
15 
13 
9 
22 
12 
17 
19 
16 
19 
15 


G.   C.  Thrash. 
W.   K.  ]>ro\vn 
iCarl  R.   Cutting 
jj.   D,   Reeves 
Mrs    Lelia  I.  Teter 
J.  E.  Scani«D. 
11.   S.    Weather  Bureau 
|Vernon  ('.    Howe. 
ij.  M.  Brooks 
F.  H.  Randolph 
|R    J.  Torry 
I  W.J-    Copp 
|A.    B    Qv.arterman 
IJohn  C.  Kloyd 
Ij.   W.   Bishop 
|A.  I..   Stephens 
Otto  Parker 
ili.  K.  Corilrey. 
jWinfredD.  Polk 
|J.  O.   Viugling 
iC-  P.  Kvans 
!g.   N.  Goodier.  Jr. 
iiien  Johnson. 
iJ.    M     Uicketts 
;j.  J.   Bvibb 
;Dr.   P..   II.    Hardin 
JGeo.   W.    Nichoalds 
11.  S.   Weather  Bureau 
J.  R.   Mc  Cuiston 
.jT    J.  Logan 
!\V.    R    Ow-'Us 
.  Ilien  F.   Battenfield 
A  .  F.   Stevei'S. 
!g.  L.  Wiisrht 
iJanies  .-V.    iiurnett 
!Geo.   W     Laker 
IK.   P.   O'  Neal 
.iG.  0.   Bolton 
IJ  .  L.  Coll.  tt 
.|H.  D   Sanderson 
iGforge  Casey 
iKp'.iedictine   ."islers 
IMrs.  1).  C.  While 
H'    S.   Weather    Bureau 
ll.  0.  Sutton 
|H.  (J.   l.enhar^lt 
iStiile    .^gri.    School 
I.Mrs    W.  !,.   I'.iatthi.ws 

W.  C.  (ivegg 

{',.   N.    Hoiick 

CluuU'S  Walton 

.\.   .1.  Pi<rk 

E.    W.   St     .loini 
..lohn  Cook 
'B.  S.  Halbert 
!G    .V.  Whittiitctou 

A.  C.  Wilkeison 

.Artl'iir  W.  Ihirlii.an 

June  Thcniason 

laham  Burrow 

W.    U.    He.'gler 

W.    K    Biikir 

V.   C.   Wright 

W.   W.   Woo<1 

Miss  riieresa  !-'cheii 

Bene.iicitiUH  listers 

W.    E,    Ivlmistoii 

IC.  I)    Cainouii 

Mrs.  F.  1'.  Coleman 

Mrs    M.  V.  Tisdal 

Carl  A.   Stare'.-: 

J.  T.   Bell 

Miss  Grace  Field 

SO.  Storj 

Adam  F    Buerkle 

New  Subiaco  Abbey 

II    S.   Bvashenr 

Kdward  E.  Holmes 

Dr.   Cheves  Bevill 

W.   L    Shida 

IJ.  R.   HuiiJlestoii 

Nannie  0.   Scliirmer 

K.  O.   Alien 

W.   E.   Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  lor  such  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used  in  section  means  T.  Less  than  0.01 
inch  rain  or  melt«d  snow.  ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  ',"'.'.  indicate  number  of  days  missing.  TAlso  en  other  dates  ItPost 
office    addresses    as    follows:-         Dam  No.   1.  Judsonia.  Ark.     .hmction,  R.F.D    3,  Junction  City,  Ark.:     LntherviUe   R.F.P.No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank,  Ooddridge.  Ark, 


Daily  Kiver  Stag'es  for  November, 

1927 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage. 

I 

2 

3 

4 

5 

6       7 

8 

9    1   10 

11 

12 

13 

j 
14      15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

.29      30 

31 

Fort  Smith  

Arkansas. .. . 

22 

7  ? 

5  ?■ 

6.  7    6  3;  6. 1 

6  0    6.0    6.0    6.6    6.2    6.4,  6.2    6.1    6.11  6.3    7  8 

9.111.9  11.5  10.2    9.1    8,3    7.8;   7.4 

7.0    6  7    6.3    6.21  6.1!  6.1 

DardaneUe 

do 

20 

47 

A  7 

5.3    5  Oi  5.0 

4.8    4.8    4.7    4,T    4.7    4.7i  5  6    4.9    4.8    5  0    6.7 

6.3    7.0    7.9   9.0    8.2    7  6    6.7    6.5 

6  0    5. 6    5.4    5, 2I  5.1    1-81 

liittle  Rook... 

do...... 

23 

9  9 

3  0 

3.0    3,51  3.7 

3.4    3.4    3.3    3  2,    2.9    2  9,  3  4    3.4    3.01  3.2    4.0 

5. 2    5. 7    6  0    8  5    9. 2    8. 3    7. 0    6. 1 

5.5    5.0    4  4    4.11  3.8;  3.5 

Pine  Blua 

.    do .. 

25 

s  •? 

8  1 

8  1    S.  l!  ».  4 

8.4    3,4    i.-A  8.1    7.9    7.8;  7.8    8.1    8.1    S.oj  8  5 

8.8  lO.O  10.3  ll.0U6!l2.8  U. 9  11,0 

UI.4    9,9'  9-0    8.91  8.4,  8,3 

Yancopin 

do 

vat 

13  3 

1?,9 

12.6  12.3,12.0 

12.3  12.4  12.0111. 7  11.411.1|11.0;U.O  11.3111.5  12.1 

13.1  13.514  9  15.7  16.7118.3  19.8  19.3 

17,9  17.8,17.9  18.0,18  0,17.8       ^ 

Danville. 

PeUt  Jean.... 

20 

1.8 

L8 

1.6 

1,6 

1.4 

1.4    1.4 

1.3 

1.31   1.3 

1,3 

1.3 

1.2 

1.21   1.3 

1.7 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.1 

1.9 

Ly 

1.8 

1.8 

i. ; 

1.0 

1.3 

I. Si    I.S 

m 

November,    19'^ 


CLlMATOlAKilCAL  iK\TA:    ARKANSAS  SECllON 


43 


stations 


Calico  Kook — 

Bates  ville 

Newport 

Dam  No.  1  .  .. 
Georgetown... 
Clarendon 

Gilbert 

Corning  

Blank  Rook    . . 

P.itturson . 

Arka.lelphia   . 

Camden    

Fulton 

Springbank  .. 
Wiiitecliffs  ... 
-Marked    Tree. 

Helena — 

Arkansas  City.. 


Rivers 


White 

....do 

...do    

Little  Red.. 

White 

....do 

Buffalo.   .- 

Black 

...do 

Cache   — 

0;ia<!hita 

...do 

Red 

...do    .... 

Little      .... 

St.  Francis 

Mississippi 
do 


Stations 


Drainage 

hasin 


Amity - 

Arkadelphia  ill 
Arkansas  City  ..llll 

Arlbei-K 

Batesvillo   llll 

Bee  BvauRli  .  ... 
Bentouville  *". 
Black  liDck.    ..I!il 

Blytheville llll 

Boone  ville 

Rriiikley     llll 

Calico  Rock      !i!l 

Camden    llll 

Canter  Point..-. 

Clarejidon   llli 

Clinton 

Cold  Springs  .  - .  . 

Conway 

Corning  IHI 

Dam  No.  1-  .-I  1 
Danville  ....  llll 
Dardanelle    ...llll 

D 11  mas  III! 

DkHoii ■• 

El  Dorftdo    ....llil 

Kiigland    

Kurfka  Springs 
Fayetteville. . .  . 
Kort  Sinitu  *" 
Freeman  Sprgs.jll' 

Pulton    Hi! 

("iPor;jetown    ..III 

Gilbert Ill 

■Iravette 

Helena I'll 

Iligden  ■ 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Inde-x  II 

.lessieville-  •■■••• 

IfiTiosboro II 

Lambroolc 

Little  »ook" 

Lurton 

r/u'ierviUe    

Maarnolla 

Malvern   II 

Maliimotli  Spg.  'I 

Marianna    

.Marked  True    .  II 

Marshall ■ 

Menii ' 

Morrillton I 

Monntaln  Home 

Newport    I 

Oden I 

Osceola I 

Ozark 

Paragould 

Patterson 

Piggot 

Pindall. 

Pine  HluCf    .... 
Pocahontas.  . 

Portland    

Prescott     

Princeton     

Rison    

Rogers       .     ■•• 

Searcy 

apTingbank  ... 

Story 

Stnttgart  

Snbiaco 

Texarkana     . . . 

Thornbnrg 

Waldron 

Warren 

Waters 

WliirecUns 

Wilson 

Wynne 

Yancopln 


Ouachita. 
Ouachita. 
Mississippi. - 

White.. 

White 

Arkiuisas.. . 
.\rkansas  . .. 

Whiii' 

Mississippi . . 
Arkansas  — 
White... .     ... 

White     

Ouachita   ... 

iRed .   . 

White ■  .. 

Whitp 

[Arkansas 

i.-VvUan>:as  .  .  .  • 

White 

White    

I  Arkansas  .  . .  . 
1  .Arkansas  .  .. . 
Mississippi..  . 

Whit.- 

Oiiaihita.  - . . . 
Arkansas  .  •-  . 
White  ..      ... 

White   

A'-'Uausas . .-  ■ 
Arkansas  .     .. 

Red 

White 

VVbite 

.Arkansas 

MiBsissippi  — 

White 

Red 

Ouachita  — 
Ouachita..  — 

Bed  

Ouachita 

Wriite  

White  

Arkansas.. .  . 

White 

Arkansas.  . .. 
Red.......  .   . 

Ouachita 

Wliite   ■ 

Mississippi. -. 
Mississippi.. 
White 

Ouachita 

.\rkansas 

White 

W.'iite     

Ouachita 

Mississippi... 
Arkansas .  . . . 
Mississippi... 

White 

Mississippi  ■  ■ 

Wlilte.. 

Arkaiisas. . .. 

White 

Onacliita  --• 
Ouachita. .  - 
Ouachita  .. 
Ouachita  — 

White 

White 

Red 

Ouachita... 
Arkansas. .  . 
Arkansas.- . 

Red 

.\rkansas  .  - . 
Arkansas   -  • 

Ouachita 

Ouahita 

Roii.. 

Mississippi.. 
Mississippi-. 
Arkansas  — 


Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless 


otherwise  indicated."' For  24  hours  ending  midnight.  )!  For  24  hours  ending  7  a.  ra. 
•  Precipitation  included  in  the  next  following  mca.snremant. 


T.  Trace,  or  less  than  0  01  inch 


s"A\'.',',' 


'^■■' 


Mm; 


•'XB^iSS. 
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CUMATOLOGICAL     DATA:   ARKANSAS     SECTION 


November,  192 


Qaily  Temperatures  for    November,     1927 


Stations 


14     IS 


19 


20 


il 


•23     24 


25 


27  I  28     29 


30  I  31 

I 


Amity 4  Maximum 

I  Minimum 

Batesville5« j  Maximum 

'  Minimum 

Bentonville (Maximum 

(  Minimum 

Bee  Branch Maximum 

i  Mimmum 

Blytheville \  Maximum 

(  Minimum 

Boonevilla (Maximum 

(  Minimum 

Brinkley ^f^"'"™ 

(  Mimmum 

Calico  Rock«$ S  Maximum 

)  Miminum 

Camden** !  ^?'^/'""™ 

(  Minimum 

Csnter  Point \  Maximum 

(  Minimum 

Conway Maximum 

(  Minimum 

Corning i  Maximum 

(  Mimmum 
Dardanelle (Maximum 

(  Minimum 
Dumas S  Maximum 

)  Minimum 
Button !  Maximum 

(  Minimum 

El  Dorado !  Maximum 

(  Mimmum 

England Maximmn 

(  Mimmum 

Eureka  Springs . . . .  i  Maximum 
)  Mimmuin 

Fort  Smith i  Maximum 

(  Minimum 

Gravette S  Maximum 

i  Minimum 
Harrison Maximum 

(  Minimum 
Helena Maximum 

(  Minimum 
Hope (Maximum 

)  Minimum 

Hot  Springs (Maximum 

(  Minimum 
Huttig ...  Maximum 

(  Minimum 
Jones boro i  Maximum 

(  Minimum 
Lambrook Maximum 

(  Minimum 
Little  Bock.  ...      Maximum 

(  Mmimura 
Lurton Maximum 

(  Minimum 

Lutherville Maximum 

(  Minimum 

Magnolia i  Maximum 

)  Minimum 

Malvern Maximum 

t  Minimum 

Mammoth  Spg \  Maximum 

(  Mimmum 

Marianna \  Maximum 

/  Minimum 

Marked  TreeW i  Maximum 

(  Minimum 

Marshall (Maximum 

)  Minimum 

Mena (Maximum 

(  Minimum 

Morrillton5« \  Maximum 

(  Minimum 

Mountain  Home...  i  Maximum 

(  Minimum 
Mount  Ida !  Maximum 

/  Minimum 
Newport (Maximum 

(  Minimum 
Osceola (Maximum 

I  Minimum 
Ozark?\'i .  )  Maximum 

(  Minimum 
Pine  Bluff S  Maximum 

(  Minimum 

Pocahontas \  Maximum 

/  Minimum 
Portland (Maximum 

(  Minimum 
Prescott i  Maximum 

I  Minimum 
Rison (Maximum 

!  Minimum 
Rogers (  JJaxlmum 

(  Minimum 

Searcy..   ..  i  Maximum 

■■  )  Minimum 

Stuttgart )  Maximum 

I  Minimum 

Sublaco S  Maximum 

)  Minimum 

Texarkana i  Maximum 

I  Minimum 
Thornburg i  Maximum 

(  Minimum 
Warren (Maximum 

(  Minimum 
Wynne (Maximum 

I  Minimum 


55 
81 
51 
78 
46 
82 
53 
84 
57 
82 
57 
85 
53 
85 
50 
85 
55 
78 
61 
84 
55 
85 
60 
83 
57 
96 
51 
77 
52 
89 
52 
86 
i  55 
80 
61 
80 
56 
79 
55 
86 
54 
83 
53 
84 
59 
64 
34 
89 
53 
82 
57 
83 
50 
81 
60 
73 
57 
78 
57 


73 

53 

56 

49 

54 

40 

76 

47 

66 

43 

75 

50 

73 

49 

55 

48 

64 

55 

76 

55 

G9 

49 

84 

46 

75 

51 

76 

50 

69 

42 

75 

58 

66 

51 

67 

41 

61 

45 

63 

41 

72 

40 

69 

48 

70 

47 

66 

36 

88 

54 

72 

48 

59 

59 

69 

48 

58 

39 

73 

47 

82 

40 

76 

52 

79 

44 

70 

48 

63 

32 

74 

45 

70 

51 

59 

51 

73 

44 

69 

52 

75 

50 

83 

61 

62 

50 

72 

50 

79 

48 

78 

53 

82 

67 

84 

52 

73 

4V 

71 

50 

84 

55 

!:<■ 

49 

72 

52 

71 

43 

78 

39 

71 


75 

37 

67 

31 

65 

38 

68 

34 

68 

36 

70 

36 

68 

32 

89 

32 

72 

34 

72 

38 

70 

36 

80 

49 

71 

37 

76 

35 

63 

28 

71 

40 

69 

36 

67 

38 

69 

41 

65 

33 

68 

30 

64 

37 

74 

38 

67 

38 

70 

38 

66 

35 

66 

33 

87 

39 

61 

37 

66 

37 

76 

37 

71 

34 

68 

30 

65 

36 

70 

32 

65 

32 

66 

36 

69 

39 

6- 

31 

70 

33 

70 

34 

63 

5; 

71 
37 
74 
37 
69 
32 
71 
38 
73 
38 
68 
31 
67 
32 
67 
33 
75 
33 
70 
39 
72 
37 
67 
30 
68 
47 
69 


79 
40 
73 
33 
69 
46 
72 
41 
68 
37 
79 
40 
75 
39 
74 
33 
79 
34 
77 
47 
74 
43 

67 
38 

72 

43 

88 

39 

70 

34 

80 

46 

78 

41 

71 

45 

74 

4 

70 

39 

77 

38 

71 

42 

80 

42 

78 

44 

82  i  83 


491  31 


71 
44 
49 
29 
45 
31 
55 
32 
66 
28 
68 
40 
53 
33 
50 
29 
53 
44 
62 
45 
53 
37 
56 
28 

58 

39 
57 

43 

49 

26 

59 

49 

55 

40 

46 

29 

46 

40 

49 

30 

49 

27 

55 

37 

CO 

47 

70 

41 

47 
48 
29 
50 

40[ 
46| 

43 
28 
54 
34 
6b 
45 
OC 
42 
56 
35 
69 
36 
58 
34 
52 
29 
55 
42 
45 
38 
51 
28 
58 
42 
58 
30 
55 
49 
46 
37 
57 
42 
54 
29 
66 
48 
79 
46 
65 
44 
48 
31 
58 
33 
62 
37 
55 
36 
63 
45 
46 
36 
62 
45 
55 
34 


78 

53 

62 

41 

55 

47 

75 

48 

60 

47 

76 

51 

79 

51 

61 

44 

82 

48 

78 

60 

77 

50 

55 

43 

73 

49 
80 
63 

69 

49 

84 

65 

80 

53 

55 

48 

73 

52 

57 

46' 

57 

4? 

77 

60 

86 

66 

72 

40 

85 

64 

56 

44 

79 

49 

76 

54 

60 

50 

67 

49 

85 

45 

78 

52 

60 

42 

77 

60 

56 

42 

58 

42 

76 

56 

74 

40 

59 

43 

80 

52 

58 

45 

60 

39 

77 

44 

81 

62 

58 

41 

85 

63 

84 

59 

78 

64 

56 

51 

75 

47 

78 

56 

"8 

48 

87 

55 

76 

57 

78 

55 

72 

48 


50 

43 

71 

47 

61 

46 

56 

42 

70 

55 

61 

46 

55 

44 

63 

57 

75 

55 

64 

50 

60 

40 

66 

53 

68 

54 

60 

50 

70 

61 

68 

48 

70 

45 

66 

54 

65 

45 

57 

43 

62 

49 

71 

57 

76 

42 

83 

61 

53 

41 

62 

51 

56 

47 

57 

45 

65 

51 

83 

59 

73 

51 

64 

40 

62 

47 

75 

42 

61 

44 

68 

55 

54 

44 

60 

45 

72 

55 

55 

43 

63 

41 

66 

45 

64 

51 

55 

41 

75 

59 

82 

55 

78 

54 

72 

46 

60 

44 

67 

48 

63 

53 

80 

56 

62 

49 

74 

55 

70 

44 


71 

48 

78 

50 

76 

49 

65 

49 

74 

49 

84 

61 

79 

52 

76 

4 

75 

50 

65 

55 

69 

50 

75 

56 

74 

49 

72 

42 

75 

53 

72 

47 

60 

44 

70 

84 
54 
66 
45 
85 
63 
84 
54 
80 
54 
7(i 
56 
73 
47 
80 
50 
78 
50 
84 
49 
73 
49 
81 
59 
76 
50 


89 

84 

79 

68 

44 

36 

77 

54 

59 

50 

82 

29 

72 

55 

62 

37 

29 

a5 

77 

68 

59 

61 

32 

36 

76 

58 

54 

32 

81 

63 

65 

62 

32 

38 

78 

73 

57 

62 

39 

32 

82 

54 

65 

54 

30 

30 

83 

61 

59 

61 

44 

38 

79 

73 

61 

65 

38 

39 

81 

68 

62 

61 

35 

34 

70 

64 

51 

52 

51 

30 

82 

59 

61 

59 

38 

36 

88 

74 

65 

63 

42 

37 

71 

56 

82 

48 

27 

29 

84 

78 

68 

60 

44 

40 

80 

75 

52 

64 

39 

35 

74 

60 

69 

44 

•28 

33 

78 

56 

56 

45 

37 

39 

73 

76 

62 

48 

28 

36 

80 

56 

61 

64 

27 

29 

77 

71 

54 

62 

42 

39 

561  33 


46 

75 

40 

72 

50 

60 

46 

70 

48 

72 

40 

71 

50 

65 

38 

75 

37 

64 

50 

63 

49 

65 

55 

70 

40 

69 

46 

68 

52 

76 

45 

62 

36 

72 

39 

76 

50 

77 

44 

81 

50 

72 

43 

-.2 

50 

72 

53 

73 

45 

75 

48 

73 

44 

72 

55 

67 

50 

74 

56 

76 

36 


69 

45 

62 

45 

64 

32 

66 

40 

63 

49 

71 

40 

70 

59 

62 

59 

72 

50 

69 

53 

69 

50 

60 

47 

71 

60 

72 

61 

64 

32 

73 

52 

70 

54 

66 

32 

72 

37 

67 

31 

38 

27 

68 

59 

71 

47 

68 

34 

85 

65 

65 

51 

67 

43 

69 

40 

62 

31 

64 

40 

72 

62 

70 

53 

66 

38 

69 

60 

38 

37 

63 

41 

67 

40 

63 

52 

62 

36 

67 

42 

70 

48 

75 

36 

52 

50 

71 

51 

70 

50 

78 

64 

69 

54 

73 

61 

67 

33 

73 

46 

71 

60 

72 

41 

70 

45 

68 

42 

76 

39 

67 

55 


63 

57 

35 

27 

38 

47 

35 

31 

32 

42 

26 

23 

43 

51 

32 

27 

50 

45 

34 

30 

40 

55 

31 

25 

60 

49 

35 

32 

35 

45 

34 

28 

44 

57 

41 

33 

M 

56 

3.5 

27 

55 

51 

37 

29 

50 

47 

32 

80 

48 

49 

35 

27 

62 

58 

86 

34 

3,5 

44 

26 

22 

54 

56 

41 

35 

,54 

52 

37 

33 

34 

45 

27 

22 

39 

51 

29 

29 

34 

42 

27 

22 

41 

44 

21 

20 

61 

42 

35 

35 

,55 

65 

33 

27 

64 

60 

8a 

31 

75 
39 

55 
35 

51 

34 

42 

38 

40 

34 

33 

24 

41 

32 

63 

39 

53 

38 

68 

42 

60 

35 

37 

32 

56 

29 

40 

30 

39 

37 

39 

30 

43 

33 

62 

35 

63 

51 

41 

34 

52 

37 

50 

35 

65 

37 

58 

36 

65 

38 

34 

27 

70 

35 

61 

36 

43 

32 

50 

35 

45 

33 

63 

32 

55 

35 


52 

28 

46 

25 

43 

23 

48 

25 

46 

27 

47 

87 

48 

29 

4Si 

24 

52 

32 

53 

35 

49 

29 

41 

28 

47 

26 

57 

32 

45 

20 

54 

36 

51 

32 

44 

21 

45 

34 

45 

22 

49 

31 

44 

30 
55 
39 
57 

28 

57 

34 

41 

26 

48 

29 

46 

33 

44 

22 

50 

28 

59 

30 

53 

34 

72 

26 

45 

29 

39 

26 

44 

22 

46 

34 

45 

31 

47 

21 

51 

28 

4' 

30 

36 

32 

45 

27 

52 

33 

44 

25 

51 

33 

49 

33 

54 

32 

45 

2i 

48 

26 

48 

30 

47 

32 

53 

3; 

50 

30 

49 

39 

49 

27 


47 

87 

51 

34 

49 

26 

46 

36 

47 

38 

48 

29 

49 

27 

47 

38 

68 

33 

51 

31 

46 

41 

53 

38 

51 

34 

48 

89 

54 

33 

59 

81 

49 

36 

60 

39 

63 

31 

56 

40 

4' 

31 

59 

31 

49 

38 

41 

30 

47 

35 

47 

41 

51 

88 

56 

32 

60 

35 

53 

28 

48 

34 

46 

37 

48 

34 

49 

33 

4' 

85 

52 

35 

46 

28 

54 

31 

56 

88 

50 

29 

54 

89 

52 

37 

52 

39 

54 

31 

47 

34 

49 

36 

49 

37 

48 

40 

45 

83 

51 

8' 

50 

34 


70 

45 

68 

42 

70 

50 

66 

42 

68 

40 

78 

47 

78 

48 

68 

34 

75 

41 

72 

51 

72 

44 

61 

44 

69 

43 

80 

46 

64 

44 

75 

49 

74 

47 

70 

48 

74 

i 

72 

49 

74 

61 

68 

49 

75 

42 

71 

41 

75 

4 

67 

50 

70 


57 

38 

61 

28 

57 

30 

60 

40 

56 

42 

55 

32 

54 

39 

53 

87 

62 

38 

48 

35 

61 

41 

58 

33 

54 

38 

60 

88 

54 

36 

69 

50 

58 

31 

70 

40 

68 

32 

61 

38 

58 

30 

57 

211  31 

55 

38!  50 

49   61 

31 

52 

37 

64 

44 

53 

35 

58 

34 

69 

33 

58 

37 

51 

37 

52 

l: 

56 

35 

56 

31 

52 

32 

59 


43 

75 

51 

71 

43 

65 

43 

70 

32 

60 

52 

68 

40 

56 

49 

69 

36 

67 

43 

69 

4 

68 

46 

58 

34 

72 

44 

76 

49 

66 

45 

76 

47 

72 

48 

72 

49 

70 
40 
73 
39 
75 
47 
74 
45 
78 
52 
69 
48 
74 
55 
68 
53 


72 

62 

71 

53 

74 

52 

69 

60 

74 

40 

77 

67 

74 

58 

76 

56 

78 

53 

72 

62 

74 

63 

64 

43 

77 

63 

80 

55 

71 

61 

78 

55 

72 

80 

74 

64 

78 

69 

75 

64 

74 

60 

74 

54 

77 

62 

74 

46 

78 

53 

78 

58 

73 

53 

72 

61 

65 

58 

76 

60 

7 

59 

74 

61 

72 

59 

73 

58 

61 

57 

71 

46 

73 

49 

71 

55 

74 

6: 

74 

50 

74 

67 

68 

85 

74 

48 

78 

60 

72 

,52 

78 

50 

78 

60 

72 

59 

75 

60 

70 

45 

76 

55 

88 

67 

80 

54 

72 

61 

75 

5' 

73 

52 


80 
56 

l^- 
5o 

71 

46 

70 

44 

71 

40 

71 

36 

77 

56 

84 

60 

74 

46 

80 

52 

74 

60 

78 

561 

75l 

601 

67 

5ol 

78 1 

63| 

80 

57 

77 

58 

78 

56 

79 

591 

53 

51 

70 

48 

73 

62 

70 

61 

74 

60 

72 

48 

76 

59 

78 

58 

76 

47 

80 

60 

75 

60 

82 

54 

79 

84 

73 

71 

71 

47 

75 

60 

78 

57 

78 

59 

81 

56 

74 

61 


74, 
45 
58 
46 
55 
38 
70 
48 
65 
44 
72 
44 
69 
52 
59 
43 
76 
58 
72 
50 
70 
50 
80 
58 
71 
48 
74 
58 
66 
39 
76 
60 
68 
55 
59 
33 
58 
43 
54 
31 
68 
30 
68 
54 
82 
62 
75 
4' 

79: 

60 

6a 

49 

66 

59 

64 

52 

60 

41 

65 

44 

75 

61 

73 

57 

68 

40 

69 

49 

67 

37 

73 

41 

67 

47 

59 

49 

68 

39 

70 

46 

69 

49 

75 

59 

75 

46 

70 

55 

70 

45 

78 

56 

81 

60 

73 

66 

57 

33 

72 

43 

70 

53 

64 

44 

74 

54 

71 

47 

72 

50 

72 

,52 


74 

43 

66 

34 

63 

37 

64 

39 

64 

33 

69 

40 

69 

43 

68 

34 

77 

49 

74 

51 

70 

43 

81 

57 

67 

42 

84 

48 

66 

34 

81 

54 

69 

44 

65 

3' 

64 

42 

73 

32 

72 
57 

73 
48 
87 
67 

76 

45 

83 

54 

61 

37 

72 

16 

67 

48 

61 

41 

66 

42 

79 

50 

68 

45 

65 

28 

70 

48 

62 

38 

68 

37 

66 

45 

67 

43 

67 

32 

68 

39 

66 

37 

77 

60 

74 

47 

75 

49 

62 

33 

82 

52 

77 

45 

73 

70 

65 

31 

74 

40 

70 

45 

65 

40 

79 

45 

72 


73 

58 

80 

62 

77 

56 

74 

58 

76 

60 

60 

58 

73 

59 

72 

62 

77 

45 

74 

55 

68 

45 

78 

61 

65 

39 

76 

45 

82 

60 

77 

53 

81 

60 
81 
60 
74 
70 
72 
61 
77 
59 
79 
60 
75 
56 
79 
60 
75 
60 
76 
56 
79 
60 


68 

58 

72 

62 

70 

61 

73 

63 

75 

62 

7: 

.59 

76 

61 

76 

59 

75 

6-z 

81 

57 

73 

60 

82 

51 

79 

60 

78 

73 

72 

64 

76 

59 

78 

55 

75 

65 

83 

60 

72 

62 

73 

64 

76' 

57 


64 
71 

,58 
76 
60 
81 
52 
80 
65 
80 
56 
79 
63 
68 
62 
77 
61 
73 
66 

r 

63 

80 
,54 
76 
60 
78 
61 
76 
60 
61 
,55 
82 
65 
76 
55 
83 
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78 
44 
74 
65 
69 
26 
72 
39 
80 
44 
74 
41 
79 
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70 
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74 
46 
75 
42 
43 
27 
75 
69 
86 
46 
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33 
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43 
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78 

44 

73 

42 

79 

58 

76 

68 

75 
56 
71 

3; 

78 
44 

45 

74 
39 
70 
42 
73 
88 
79 
35 
77 
43 


^{Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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U.  S.  DEPAFiTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

ARKANSAS   SEGTIOI^ 

HARVEY  S.  COLE,  Meteorologrist 

Vol.  XXXII      Little  Rock.  Aek.,  December,  1927      No.  12 


GENERAL  SUMMARY 

December  was  a  month  of  temperature  extremes  and  locally 
heavy  rainfall,  and  while  all  records  were  within  the  limits 
established  by  previous  years,  temperature  fluctuations  were 
marked  and  frequent.  The  closing  days  of  November  were 
unusually  warm,  but  December  opened  with  a  cool  wave  which 
by  the  8th  had  become  severely  cold  in  the  northern  counties, 
temperatures  being  near  zero  at  numerous  stations  with  14°  to 
16°  recorded  in  the  southern  border  counties.  Warm  weather 
immediately  followed  with  positive  departures  of  20°  to  22"^  at 
numerous  stations  on  the  18th.  Another  cold  wave  with  near 
zero  temperatures  in  the  northern  counties  occured  on  the  19th, 
and  by  the  20th  daily  means  were  again  16"  to  20°  above  nor- 
ni'il.  On  the  Blst  a  severe  cold  wave  began  overspreading  the 
Htate,  2°  below  zero  being  r(  corded  at  Grav^tte. 

Lisiht  rainfall  occurred  at  a  few  stations  on  the  1st,  at  numer- 
ous stations  on  the  7th  and  8th,  in  most  sections  from  the  1  Ith 
tothe  14th,  and  on  the  28th  and  29th,  amounts  being  excessive- 
ly heavy  locally  on  the  13th  and  14th,  several  stations  in  the 
northwestern  counties  reporting  from  five  to  seven  inches  with- 
in 24  hours.  Klood  stages  resulted  on  the  White,  Black,  f^ittle 
Hi'd,  and  Petit  Jean  rivers.  A  break  in  the  levee  on  NA'hite 
Iviver  near  Des  Arc  inundated  several  thousand  acres,  but  loss 
was  not  large. 

A  small  amount  of  cotton  and  corn    was  gathered  during  the 

month,  rice  threshing    was    practically    completed,    and    sonT^ 

plowing  done  early  in  the    month.       Meadows    were    generally 

in  good  conditiori  at  the  close  of  the  month,  but  oats  and    win- 

-ter  iru<tk  were  damaged  by  the  severe  freezing  weather.     w.c.H. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  month  of  December,  as  deter- 
mined from  the  records  of  .58  stations,  was  40.9°  which  is  1 .6° 
below  normal.  Four  southern  and  one  eastern  station  showed 
positive  departures,  negative  elsewhere.  Monthly  means  ranged 
from  49.6^  at  Huttig  to  34.4"  at  Dutton,  a  difference  of  In. 2° 
l,etween  the  Ozarks  of  the  Northwest  and  the  southern  border. 
Extremes  ranged  from  84°  at  Dumas  on  the  13th  to  2"  helow 
zero  at  Gravette  on  the  31st.  The  highest  occured  in  most 
localities  on  the  12th  or  13th and  the  lowest  about  the  8th,  9th, 
or  3l3t.  The  greatest  daily  range  was  55°  at  Warren  on  the 
31st. 


I 


PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  December,  as  determined  from 
the  records  of  87  stations,  was  4.18  inches  which  is  0.13  inch 
above  normal.  Monthly  totals  ranged  from  1.18  inches  at 
Thornburg  to  10.42  inches  at  Lutherville.  The  heavier  totals 
were  confined  to  the  northwestern  counties,  three  stations  mea- 
suring over  ten  inches.  The  greatest  amout  for  any  24  horn- 
period  was  7.00  inches  at  Dutton  on  the  13th.  Grav^Hte  and 
Rogers  recorded  2.0  and  2.5  inches  of  snow  on  the  7th  and 
traces  were  recorded  at  numerous  stations.  The  average  num- 
ber of  days  with  0.01  inch  or  more  precipitation  was  6. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(  Dates  and  number  of  stations  reporting) 

TiiriNDERSTORMs:-6th,  3;  11th,  4;  12th,  10;  13th,  10;  •20th,  1;    30tli,    3; 

31st,  2. 
Poi,.\R   H.\T,os:— 9th,  1;  20th,  1;  23(1,  1;  2rtth,  1;  29th,  1. 
LuN.VR  H.\Los:— 4th,  1;  14th,  1. 

DicxsE  Foc4: 2d,  1;  llth,  8;  12th,  4;  13th,  2;  14th,  8;  28th,  1;  29th, 

1 ;  30th,  2. 

Gr. \ZE : — Gravetto,  30th. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure.  Sea-level 

Wind 

Relative 

humidity 
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a 

% 

0) 

0) 

q 

Q 

i 

5g  tu  a; 
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5 

1 

S 

S 

^1 
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33 

n. 

13 

64 

BentonviUe 

Fort  Smith. 

«).17 

30.68 

8 

29. 45 

7 

5,559 

40 

w. 

7 

80 

64 

61 

Little  Rock. 

30.17 

30.64 

9 

29. 46 

7 

7,205 

48 

w. 

7 

70 

56 

49 

Memphis. 

HO.  18 
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9 

29.52 

7 

6,4  88 

39 

S- 

7 

SO 

65 
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COMPARATIVE    DATA    EOR  DECEMBER 


Year 


Temperature 


Precipitation 


QS 


Number  of  days 


t«  o 


■s      C 


T  o  a* 


Meacs- 
Extiemes 

IS'.ll-.. 

1892 

1893 

1894 

1895.- 

1.S96. ...-..-. 

1897 

1898 

1899 

19CiO 

1901.. 

1902  

1903. 

1904 

1906 

1906 

1907 

1908 

1909 

1,910  

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

wn 

1923 

1924 

1925 

1906... 

1927 


43.5 

46.9 

40.9 

45.4 

44.6 

43.8 

45.8 

40.3 

39.5 

41.0 

44.9 
38.5 
40.8 
39-7 
42.9 
38.5 
46.5 
44.4 
46.0 
35.3 
40.8 
43.0 
41.7 
43.6 
36.1 
43.9 
42.1 
34.8 
47.6 
40-4 
43  2 
47.1 
47.8 
49.1 
41.4 
10.2 
43.3 
40-9 


+  4.4 
-1.6 
+  2.9 
+  2  1 
+  1.3 
+  3.3 
-2  2 
-3.0 
—1.5 
4-2.4 
— 4.( 

-  1.7 
-2.8 
+0.4 
-4.0 
+4.U 
+19 
+  3.5 
-7.2 
-1.7 
+0.5 
-0.8 
+  1.1 
-6.4 
+  1.4 

-  0.4 
—7.7 
+5.1 

-2.) 
+0.7 
+  4  6 
+5.3 
+6.6 
-1.1 

-  2. 3 
-rO.8 
-1.6 


88 

72 
83 
79 


81 
81 
76 
74 
82 
87 
75 
74 
SO 
69 
83 
86 
82 
82 
75 
78 
76 
77 
70 
78 
82 
81 
88 
78 
74 
82 


-31 

4.05 

12 

6 

5 

13 

26 

4.69 

+0.  64 

14 

7 

3 

-10 

26 

8.79 

+4.74 

7 

6 

25 

3 

4 

1.83 

—2. 2J 

14 

8 

8 

-11 

27 

3.48 

-0.57 

14 

6 

18 

3 

3.96 

-P.  OS 

13 

6 

in 

f 

1 

0.81 

-3-21 

8 

7 

9 

1(. 

4 

6.00 

+  1.9.=- 

10 

5 

79 

-  4 

14 

1.87 

—2. 18 

16 

6 

1 

8 

15 

4.  OS 

+  0.03 

15 

7 

17 

10 

31 

2.76 

-1.29 

16 

6 

24 

-  fi 

15 

4.42 

+;i.37 

12 

6 

3 

.5 

76 

5.71 

+1.66 

10 

6 

72 

6 

26 

3.44 

-0.61 

18 

5 

2 

3 

29 

5.10 

+1.05 

12 

7 

8 

7 

4 

4.96 

+  0.91 

14 

5 

3 

10 

23 

5.64 

+  1.59 

8 

7 

'/S 

11 

U 

2.70 

-1.36 

12 

6 

15 

11 

•I 

1.50 

-2.55 

13 

7 

4 

1 

9 

5.26 

+  1.21 

14 

6 

28 

9 

7 

3.57 

—0.48 

13 

6 

10 

3 

31 

7.00 

+2.95 

10 

7 

19 

h 

9 

2.63 

-1.42 

14 

7 

1 

14 

26 

3.26 

-0  79 

7 

7 

2 

-11 

15 

6.26 

+2. 21 

8 

4 

21 

11 

16 

4.73 

+0.68 

12 

4 

4 

-16 

15 

3.35 

-0.7O 

14 

6 

3 

-21 

9 

1.29 

-2.76 

13 

6 

10 

9 

26 

5.62 

+  1.57 

14 

0 

31 

1 

10 

1.94 

-2.11 

13 

4 

31 

6 

28 

5.95 

+1.91' 

13 

0 

13 

11 

25 

2.78 

-1.27 

13 

6 

.5 

12 

18 

4.59 

+0.54 

12 

5 

S 

9 

31 

6  24 

+  2.19 

9 

5 

14 

-    8 

25 

3.65 

-0.40 

14 

8 

8 

-   6 

28 

1.71 

-2.34 

15 

5 

4 

-  3 

26 

7.15 

+3  10 

11 

4 

13 

-  2 

31 

4.18 

+0.13 

14 

5 

13 

10 
18 

9 
U 
12 
10 
16 
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7 

7 
10 
5 
6 
7 
8 
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5 
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9 

5 

13 

6 

15 

8 

8 

C 
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•: 

12 

9 

10 

8 

13 

/ 

11 

5 

11 

9 

12 

6 

14 

12 

10 

7 

17 

9 

19 

12 

13 

7 

11 

6 

12 

3 

12 

7 

14 

5 

13 

8 

12 

6 

14 

9 

17 

13 

12 

6 

11 

3 

16 

10 

12 

6 

Corrections:,   1987 

Arkansas  City  prfoipitation  departure  August,  1927,  should  be  +:l-49:  BentonviUe 
November  +2  47;  Black  Rock,  .U.ly,  +0  42;  Booneville,  July,  +106;  Fnl  on  Septein- 
bei  +1  45-  Georgeto^vn,  Februarv.  -1.45;  Mammoth  Spring,  March,  -1  19:  MouiUam 
HoiTO  March  - 1 .  .54  ;  Texarkana,  September.  +2 .60.  Brinkley  temperature  departure, 
March  1927  should  be  +1.6;  Cam.len,  .\ugust,  -  1.6;  Dardanelle,  April,  +5.o. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


December,  1927 


Climatolo^ioal  Data  for  December,  1927 


stations 


counties 


.«.. 


Amity 

Arkadelphia . . . 
Arkansas  City. . 

Arlbers 

BatesvUls 

Bee  Branch..., 
Bentonvllle .... 
Black  Rock... 

BlytheviUe 

Boone  ville 

Brinkley 

Calico  Rock... 

Camden 

Center  Point.  , 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Dam  No.  1.... 

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff. 

Dumas   . . .  x 

Dutton 

Kl  Dorado  

E^trland 

Eureka  Sorlngt... 

Fayettaville 

Fort  Smith 

freeman  Spring*  . 

Fulton 

Qeorgetown 

Ollbert 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Bope 

Hot  Springs  ■ 

Huttig 

Index  

Jonesboro 

Lambrook 

Lead  Hill 

liittla  Book.. .. 

Lurton 

Luthervllle.  tt  .. 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 
Marianna. 
Marked  Tree  — 

Marshall    

Mena 

Morrlllton 

Mountain  Home 

Newport 

Osoeola 

Ozark  

Paragould 

Patterson 

Plggot 

Plndall.. ........ 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Rlson 

Rogers 

Searcy 

Springbank  tt. 

■tory 

Stuttgart  

Texarkana 

Thornburg  

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne '  Cross 

Yancopin Desha 

State  Means  and  Kxtremes 


Observers 


Clark 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence  . 

Mississippi 

Logan 

•Monroe 

Izard 

Ouacliita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Marion . . . 

White 

Yell 

Yell 

Prairie... 
Desha 
Madison 
Onion 

Lunoke 

Carroll 

Washington 
Sebastian 
Pope 
Hempstead 

White 

Searcy 

Benton 
Boone . . . 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead 

Girland 

Union 

Little  River 

Cralgliead 

Phillips  .. 

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk.... 

Conway 

Baxter 

Jackson 

Mississippi 

Franklin.. 

Greene 

Woodruff  . 

Clay 

Searcy 

Jefferson  . 

Randolph 

Ashley 

Nevada. .. 

Dallas.... 

Cleveland 
Benton  . . . 

White 

Miller. 


Arkansas 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery . 
Little  River.. 
Mississippi... 


G.  C.  Thrash. 
W.   K.  Brown 
.jCarl  R.   Cutting 
ij.    D.    Reeves 
Mrs    Lelia  1.  Teter 
J.   E.  Scanlau. 
U.   S.   Weather  bureau 
Vernon  C.   Howe 
J.  M.  Broo'ns 
F.  H.  Randolph 
R    J.    lorry 
W.J    Copy 
A.    B    Quartermau 
.iohu  0.  Floyd 
J.   W    Bishop 
A.    I-.   Stephens 
li.  K    Coritrey 
Winfred  D .  Polk 
JO.  Linck 
J.  0.  Vingline 
C.   P.  Evans 
G.  N.   CJoodier,  Jr. 
iH.  G.  Pate 
jBen  Johnson. 
!j.    M     Kicketts 
J.  J     Babb 
Dr.   K.    H.    Hardin 
Geo.    W.    Nicho&lds 
I'niversitv  of  Arkansas 
U.  S.    Weather  Bureau 
J.   R.   Mc  CuJston 
r    J .   Logan 
iW.   R.  Ownns 
Ben  F.    Hattenfield 
\ .  F.   Stevens 
G.  L    Wiight 
James  .\.    Hnrnett 
Geo    W.  Baker 
N.   I'.   O'  Neai 
G    C.   Bolton 
.! .  L.  Colli  It 
H.  D  .Sanderson 
P.enedietiue  .~i»ters 
Mrs.  1).  C.  Wliite 
Ij.  11.  Crosswhile 
f.  iS.    Weather   Bureau 
I.   C.  Sutton 
H.  «.   Lenhardt 
Htate   Agri.    Schooi 
Mrs    W.   L.   Matthtws 
IW.  C.  Gregg 
C-   N.    liouck 
f;harleii  Walton 
A.    '.  Parks 
E.    W.   St     John 
John  Cook 
li.  S.  Hulbert 
A.  C.  wake) son 
June  Thomason 
Ishani  Burrow 
W.   R.   Ueagler 
W.   K.   Baker 
V.   C.   Wright 
\V.    W.    Woo.t 
Miss  i'tieresa  f-'cheii 
Uene.iicitine  twisters 
W.    E.    Edmiston 
C.   D.   Caltioun 
Mrs.  F.  P.  Colernan 
Mrs    M.  V.    lisdal 
Carl  A.  Starok 
J.  T.    '^en 
Miss  Grace  Field 
„    C    Storj 
Adam  F    Huerkle 
H-   S.   Brash'.-ar 
Edward  E.  Holmes 
Dr    Cheves  Bevill 
\V    L    Shide 
J.  R.   HuddlestO!! 
Nannie  O    Sfhirmer 
V.  B.  Rakestraw 
K.  O.   -Mieu 
W.   E.   Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  are  computed  fo^'^^^^^^tationshavingten  or  more  year^^ve^^^  ^ 
inch  rain  or  melted  snow.  ttReceived  toolate  to  be  included  in  means  and^un.maries.  He'er-nce  letters  ^ 
office    addresses    as    follows:-        Dam  No.  1,  Judsonia,  Ark 


Junction,  R.F.D.  3,  Junction  City,  Ark.: 


ord.  All  complete  reports  are  r.sed  in   section  means      i  • 
indicate  number  of  days  missing.  tAlso  en    other 
Lntherville    R  F.D.No  1.  Lamar.  Ark.:  Springbank.  Doddridge.  A 


Less  than  O.O 
dates.  JtPo 


Daily  Kiver  Stages  for  December,   1927 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Fort  Smith 

Ozark 

DardaneHe 

Morrillton. 
Little  Rook.. 

Pine  Bluff 

Yatncopin 

Dainville. . 


Arkansas . 
..do  ... 
..do... 

1. do... 

do... 

....do... 
..  .do... 
IPettt  Jean. 


22 

22 
20 
20 
2S 
25 
'ill 
20 


Cotter do  . 


6.0 
2.3 
4.fi 
2.5 

3.3 
8.0 
117.5 
1.1 
3.4 


17  2  16.8 
0.9    0.  K 

4.-1  4, 


7  2 

6.2 

6.3 

3.0 

2 

7.3 


6  71 

4.0 
5.9 
4.0 
3.8 
7.1 


6.4 

3.8 
5.2 
:i.9 
4.8 

51 


10      11 


13 


14  i   15      16 


17 


18 


6.1 
3.51 
5.2 
3.0' 

4.31 
8.9 


6  Ol  5  91  6.11  6.11   8.2114.6114.7114.  8|H.5|13.6 

3.8    2.5    2.0    I.9I1O.5  18.1  13.'.  12.0  11  6  10.9 
5  l|  5  0    4.8    4  61  6.;23.8ll8.8|lr..0ll2.7|12.5 

2.71  2.6    2.5    2.5 

3.8    3  4    3.3    3.1 

8.3    8.1I  8. 21  7.9 


5.1 

2.8! 
4.0 


16.  4  16. 0il6.0!l6.  4  17.5  18.  4  18.6  18. 8118.9  19.2 
0.8  0.7  0.7;  0.9  1.3  1.3  1.8  1.3  2.1  2  6 
4  7I  4  7    4.1>  3.9I   4.0I  4.1!  4.7I  3.9I  4.2I  9.9 


■23.8|18.811?..0  12.7  12.5 
20.0  19.0  1,5.0  14.0  13.5 
11.3  19  7  17.315.2  14.2 
7.9  19.7  21.1  19.0  17.8 
19  6  22.5  2H.2  29.12S.7 
16.9  20.2  22.7  21. 1|19  " 


19 


20 


21 


11.61  8.7 
10.2  9.8 
12.1  9.6 
12.5  11. 0 
13.4  12. 1 

17  3  16.2 
28.7  28.5 

18  l|  8.5 


18'.  4117. 3120. 8'22. 4' 14.1'  9.5l  8.2 


7.8 
9.0 
7. 

9.0 
104 
15.2 
28.2 
7.1 
7.2 


22  I  23 


24 


27      28      29  I  SO      31 


7.0 
8  4 
6.5 
6.0 
8.3 
13.7 
2-.  9 
6.4 
6.6 


6.8 
6.3! 
6  1 
5.0 
6.61 

12. 

27. 
6.4 
6.1 


6.6 
5.0 
5.6 
4  2 
5.5 
10.9 


6.4 

4  7, 
5.r' 
4.0 
5.0 

10.  Ol  9.5 
27.4l27.1|27.1 
6.3    6.3 
5  t'   5.4'  5.1 


6  1 
4.5 
5.4 
3.8 
4.4 


6.0 
4.2 
5  3 
3.3 
4.1 
9.0 
27.2 
6.1 
4.9 


6.1 
4.0 
5.1 
3.0 
4.1 
8.'; 
27.  3 
6  5 


7.71  9.S 
5.3!  5.e 
7.1I  7.1. 
5.0I  5.C 
4.91  6.-- 
8.51  9.! 
27. 6127. 7127.! 
6.5!  6.4I 


6.9i 
5.01 
6.8 

4.11 

;<9l 

H  51 


4. 91  5.1'  5.3'   5.1 


December,   1927 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


stations 

C»lieo  Roclc.  •  • 

Batesville 

Newport 

Dam  No.  1  . .. 
Georgetown  ., 
De  Vails  BlufE . 
Clarendon    . . . 

Gilbert 

Black  Rock   . 

Patterson 

Arkadelphia   . 

Camden   ■ 

Fulton 

Springbank  . 
WhiteclifJs  ... 
Marked    Tree. 

Helena 

.^rka'i'tas  City. 




White 

....do 

...do 

Little  Red.. 

White 

....do.  

....do 

Buffalo.   .- 

....do 

Cache 

Ouachita. 

...do 

Red 

....do 

Little    

St.   Francis 

Mississippi. 

do 

'28.2 
37.6 
■il.b 
25.0 

17.4 


6.;i|.59.0 

9.7  30.4 

6.813.5 

4.5  15,  8 
10. 1|)1.'2 
15.4115.8  17.0 
19.3  19.5'"    ' 
22.5  25.0 

6.U|17.0 

5.2    5.2 
6.0    7.0 


10.1 
9.7 
9  0 
7.4 

i  6.0 
28.0 
!30. 1 


31.2  28.0128.0  21.  :i 
28.9  29.6  29.7  29.5 

18.0  15.0112  5  11.2 

19. 1  19.6121.6  23.4 
18.8  19.9i20.7  21.2 
20.6|21.5i22.2|22.7 

9.8 


1H.3  14.5  13.4ll2.5  11.9  11.4  10.9 
27.9126.3  24.8123.5  22.3  21.2  20.3 
10  Ol  9.0    8.41  7.0l  6.6|  6.4!  *>.  2 


16.4 
11.5 
11.0 
16.0 
6.0 
28.7 
31.1 


19.8 

16 

25.3  23.0 

5.2  5-2 

7.3  6.0 
18.5  20.0 
12.8  19.3 
12.8  17.3 


24.4  25  2125.4  25.2  24.7  24.2 

21. 9  23. 5124. 8  25.  4  2d.  7  23. 5 

23.424.326.227.628.428.9 

7  2l  6  8l  fi  3    6.1    5.9    5-8    5.7    5.6    5.5 

21. 2122  3  23.0  21, 9!  19.  8118.  7    5.  ,3. b    1. 6     '  7    0.1 


23.6 

25.1 

29.0 
5.5, 

19.2  18.3 
7.2  6.8 
1.2    2.2 


l,£.S|w..,22.3i24.3  24.8  23.8|22.3 
22  fi  23. 6  23. 3122. 0  21.  8  21.  fi  21.  fa 
5.9  5.8  5.81  5  8  6.8  5.8  5.8 
29.  3  29. 8  30. 6i31.  4  32. 0  32. 7  33.  5 
31  8  33  5I34. 9135.  6l36.  3136.  8j37^ 


20.8  18.8  16.8115.3113.8  12.3 
19.4  18.0  15,9    8.61  5  4    4-5 
6.1     6.S    6.4    6.8|  7.1    7  4 
34.2  34.9  35.5  35.8136.2  36.3    ^ 
;  37  .6138-0138.2138. 4I38.8I39. 1139^ 


Daily  Precipitation  for  December,  X927 


Stations 


I 


I)raina!{«- 
hasi" 


Day  oi  moiitn 


10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18      19 


20      2! 


23 


24  I  25 


26 


27 


28 


29      30      31 


Kmity 

Arkadelphia 
Arkansas  City 

Arlberg    

Rat-'SviUe     ., 

Bee    UfUlCll 
Bentonvillc  ' 
Black  Hock. 

Blytheville W 

Boonevilla •■ 

Briukley     .   ...Ill 
Calico  Itock      ill 

Cdiii'leli     Ill 

(lenter  I'oint... 
ClareiKlon     ...I 

Clinton 

Conway 

Corning   II 

Cotter.  • • 

Uam  No.   1. 
Uanville       ... 
Dardanelle        ■  li 
De  Vails  Bluff    - 

l>amas I 

Uiitton 

gl  Uorado    — I 

England     

KiirekH  Spring 
Fayetteville.    . 
Fort  Sniili.  *** 
Freeman  Sprgs. 

Fulton    

Georgetown    .. 

Gilbert 

Qi-avette 

Ha^^i^on 

Helena  

Hlgden 

Hope 

Hot  Springs... 

Huttig 

Index  

Jone'iboro  .... 

Lambrook 

Lead  Hill 
tiittle  Kook  ••• 
Lurton  ......  . 

Linliervule     .. 

Magnolia 

^lalve^u  

Maninioth  Spg 
Marianna  — 
Markeil   I'ree 

Marshall 

Mens 

Morrlllton I 

■  Mountain  Home 

.Newport    I 

Osceola I 

Ozark 

ParagouUl 

Patterson 

Piggot 

Pindall. 

Pine  Bluff     .... 
Pocalionlas.   . 

Portland    

Prescotc 
Princeton 
Risen    .... 
Roger? 

Searcy 

3prlngb»nk 

Story 

Stut'lgart  .. 
Texarkana 
Thoraburg. 
Waldron.. 
Warren  — 
Waters .... 
Whiteclltfs. 

Wilson 

vVynnn   . 
yaacopln  . 


lOuachlta. 
i|il'Ouacliita. 
.  111! ; Mississippi  .■ 

White 

.',lli|Wliite 

.   lArkausii:*..    ■ 
•      Arkan.sa.-  — 

||i|'W!iittf 

jill  Mississippi  •. 
. . .  Arkansas  — 

■|lll  WlUlu 

White     

Ouachita   ... 

Red 

Wliite ■ 

Wliite 

Arkansas.  . 
White  ..-  .. 

White 

Wliite     

1. Arkansas.  . 
I  Arkansas.. . 

1  White 

1  Mississippi  •■ 

IWhite 

llOuacliita  •■ 
[Arkansas  .. 
White  .. 

White   

j  Arkansas  . . 
('Arkansas  . 

il  1  Red 

||, White 

IllWhtte 

Arkansas.  .. 
.'White  ...... 

Mississippi. 

White 

Red  

Ouachita  . . 
Ouachita.. 

Red  

.Vhilf 

White , 

White  

.Arkansas. . 
White  .... 
Arkansas. 

Red 

Ouachita. . 
White  .... 
Mi-s''.issippi 
Mississippi 
White 

lll'IOartcliiift 

.\rkansas 

White  ... 

White   

Mississippi  ... 

Arkansas 

Mississippi  — 

White . 

Mississippi  — 

White 

Afkenisas  — 

White 

Ouachita 

Ouachita.  -    • 
Onachita   ... 
Ouachita  — 

Wliite 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

(ted 

Arkansas 

Arkansas   .... 

Ouachita 

Ouahita 

R.vl.. 

Mississippi  — 
Mississippi  — 
Arkansa-s  


Ill' 


.1111 


Prj3i9itatioa  for  24  hairs  en  ting  near 


sunset 


unless  otherwise  indicated.- For  24  hours  ending  n>id«l.ght.  M  For  24  hours  endi, 
"°''''°r;,,,ipit»Uon  included  in  the  next  followinir  measurement. 


T.  Trace,  or  less  than  001  inch 


48 
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December,  192^ 


Daily   Temperatures  for    December,     1927 


Stations 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

18  j  19      2U  j  21 


23 


28 


29 


Amity maximum 

(  Mimmum 

BatesvilleW j  Maximum 

'  Minimum 

Bentonville \  Maximum 

(  Mimmum 

Bee  Branch j  Maximum 

(  Mimmum 

Blytheville j  Maximum 

(  Minimum 

Boonevllle j  Maximum 

(  Mimmum 

Brlnkley Maximum 

(  Minimum 

Calico  HockJJ i  Maximum 

I  Mimmum 

CamdenM (Maximum 

(  Mimmum 

Center  Point Maximum 

(  Mimmum 

Conway (Maximum 

(  Minimujii 

Corning i  Maximum 

(  Mimmum 

Dardanelle Maximum 

(  Minimum 

Dumas 1  Maximum 

(  Mimmum 

Dutton (Maximum 

,'  Mimmum 

El  Dorado i  Maximum 

(  Mimmum 

England S  Maximum 

(  Minimum 

Eureka  Springs . . . .  i  M^^jnium 
)  Minimum 

Fayetteville    Maximiun 

(  Minimum 

Fort  Smith i  Maximum 

)  Mimmum 

Gravette \  Maximum 

(  Mimmum 
Harrison Maximum 

(  Minimum 
Helena Maximum 

(  Minimum 
Hope (Maximum 

1  Minimum 

Hot  Springs i  Maximum 

)  Minimum 
Jonesboro Maximum 

I  Minimum 
Lambrook Maximum 

(  Minimum 
Lead  Hill Maximum 

(  Mimmum 
Little  Kock Maximum 

(  Minimum 
Lurton Maximum 

(  Minimum 

L utiierville i  Maximum 

)  Mimmum 

Magnolia Maximum 

I  Minimum 
Malvern (Maximum 

!  Minimum 
Mammoth  Spg i  Maximum 

i  Minimum 
Marianna S  Maximum 

)  Minimum 

Marked  TreeW i  Maximum 

)  Minimum 
Marshall i  Maximtim 

)  Minimum 
Mena i  Maximum 

I  Minimum 
MoiTillton«^ i  Maximum 

I  Minimum 
Mountain  Home...  S  Maximum 

(  Mimmum 
Mount  Ida i  Maximum 

t  Minimum 
Newport i  Maximum 

I  Minimum 
Osceola i  Maximum 

i  Minimum 
Ozark$^ (Maximum 

(  Minimum 
Pine  Bluff S  Maximum 

(  Minimum 
Pocahontas (Maximum 

(  Minimum 
Portland )  Maximum 

(  Minimum 
Prescott jMaximun' 

(  Minimum 
Rcgers i  Maximum 

!  Minimum 
Searcy (Maximum 

I  Minimum 
Stuttgart S  Maximum 

(  Minimum 

Texarkana Maximum 

(  Minimum 
Thornburg i  Maximum 

)  Minimum 
Warren i  Maximmn 

(  Minimum 
Wilson (Maximum 

!  Minimum 
Wynne  (Maximum 

!  Minimum 


70 

29 

46 

30 

46 

21 

42 

29 

44 

30 

49 

31 

45 

31 

46 

28 

43 

37 

46 

34 

46 

32 

46 

26 

49 

ilO 

56 

35 

46 

22 

50 

38 

44 

34 

51 

21 

45 

21 

46 

31 

46 

W 

45 

22 

45 

34 

49 

34 

58 

29 

4i 

3fi 

43 

31 

41 

23 

44 

33 

41 

22 

46 

29 

50 

30 

1 

34 

48 

30 

45 

33 

46 

31 

4 

26 

46 

32 

46 

33 

47 

25 

45 

32 

40 

31 

75 

66 

51 

30 

45 

35 

45 

29 

58 

38 

60 

36 

47 

21 

45 

32 

51 

33 

51 

35 

45 

27 

52 

30 

41 

30 

43 

32 


62 

64 

30 

32 

53 

60 

25 

29 

58 

56 

29 

30 

58 

61 

28 

30 

58 

51 

24 

27 

52 

55 

26 

30 

50 

55 

27 

26 

64 

64 

27 

30 

54 

58 

20 

18 

57 

55 

29 

29 

46 

50 

25 

26 

51 

,50 

29 

30 

62 

28 

57 

24 

48 

24 

57 

26 

57 

28 

62 

26 

59 

25 

58 

23 

63 

26 

59 

34 

59 

28 

55 

25 

53 

30 

73 

26 

51 

21 

64 

30 

62 

29 

52 

25 

46 

22 

53 

29 

47 

22 

60 

23 

59 

29 

70 

28 

61 

29 

55 

30 

61 

25 

58 

21 

60 

36 

51 

30 

52 

28 

63 

28 

60 

2 

59 

33 

60 

30 

58 

27 

57 

21 

56 

29 

58 

32 

60 

^3 

63 

22 

60 

28 

59 

25 

50 

29 

62 

30 

55 

25 

65 

26 

66 

31 

51 

23 

56 

36 

60 

27 

63 

27 

63 

25 

60 

42 

51 

26 

58 

26 


55 
45 

58 

24 

53 

47 

54 

39 

58 

39 

68 

47 

61 

47 

62 

25 

61 

26 

54 

48 

57 

47 

62 

42 

60 

43 

68 

44 

48 

37 

61 

45 

59 

41 

55 

43 

52 

41 

59 

47 

51 

40 

56 

42 

62 

43 

60 

45 

66 

32 

6! 

45 

62 

31 

611 

35 

58 

47 

18 

40 

49 

41 

62 

43 

5i^ 

45 

60 

44 

63 

45 

58 

43 

55 

42 

52 

43 

58 

34 

60 

38 

54 

44 

65 

44 

56 

26 

55 

29 

61 

44 

60 

40 

67 

36 

63 

40 

54 

40 

58 

42 

60 

44 

64 

45 

58 

45 

62 

46 

57 

41 

57 

45 


59 

25 
60 
47 
52 
8 
54 
20 
68 
24 
55 
18 
62 
24 
59 
49 
59 
46 
56 
25 
56 
22 
67 
20 
53 
34 
78 
29 
51 
10 
59 
30 
64 
25 
53 
9 
50 
11 
52 
15 
52 
10 
52 
12 
68 
25 
56 
25 
55 
23 
62 
20 
65 
49 
54 
14 
59 
1» 
49 
8 
46 
16 
59 
29 
58 
26 
62 
24 
67 
25 
26 
13 
55 
18 
53 
17 
56 
47 
55 
15 
55 
22 
62 
32 
62 
36 
31 
30 
60 
27 
62 
23 
68 
39 
60 
32 
52 
10 
6fi 
25 
60 
49 
50 
22 
54 
17 
60 
13 
62 
35 
62 
24 


51 

46 

13 

13 

25 

38 

11 

9 

18 

38 

2 

11 

28 

36 

10 

11 

27 

45 

10 

12 

29 

41 

15 

11 

25 

40 

9 

10 

35 

44 

16 

14 

31 

39 

12 

IS 

25 

37 

14 

12 

26 

44 

8 

10 

35 

42 

12 

14 

37 

40 

16 

12 

19 

36i 

1 

''i 

35 

45| 

18 
34 
16 
20 

1 
18 

3 
24 
10 
17 

2 
24 

4 
29 
16 
50 
15 
38 
14 
44 
11 
29 
18 
22 

6 
26 
14 
19 

3 
22 

4 

32 
17 
32 
16 
32 
14 
28 
16 
34 
10 
21 

2' 
10 
25 
14 
23 

5 
30 
11 
33 
12 
65 
50 
•22 
10 
36 
16 
26 
10 
40 
17 
34 
14 
20 

3 
27 
13 
49 
15 
36 
14 
25 
10 
34 
17 
35 
13 
28 

14 


18 
39 
14 
39 
11 
40 
11 
44 
16 
28 
10 
43 

9 

38 
15 
56 
16 
41 
U 
37 
11 
38 
10 
42 

7 
41 
15 
35 
10 
40 
12 
47 
18 
44 
12 
38 
17 
38 
14 
50 
11 

3; 

12 

4 

12 

42 

13 

40 

42 

6 

30 
12 
80 
14 
40 
14 
47 
14 
38 

9 
47 
14 
39 
13 
38 

9 
37 
12 
41 
14 
44 
15 
41 

5 
43 
34 
36 
10 


42 

39 

51 

11 

49 

36 

36 

27 

44 

29 

48 

35 

41 

27 

46 

14 

58 

14 

42 

37 

38 

31 

37 

24 

41 

33 

46 

28 

41 

21 

50 

35 

42 

2X 

48 

32 

46 

38 

43 

38 

44 

24 

58 

32 

48 

31 

60 

31 

60 

31 

38 

27 

57 

15 

4' 

29 

47 

34 

48 

35 

41 

32 

19 

35 

42 

35 

42 

32 

45 

29 

64 

23 

40 

3'. 

40 

35 

43 

17 

44 

28 

4( 

3: 

38 
29 
38 
13 
50 
20 
48 
29 
36 
28 
50 
30 
48 
29 
48 
34 
39 
26 
43 
27 
55 
36 
42 
34 
50 
40 
43 
29 
41 
28 


64 

42 

fiO 

40 

63 

39 

67 

39 

63 

42 

59 

37 

57 

36 

53 

36 

61 

42 

57 

36- 

67 

5' 

62 

42 

61 

41 

58 

44 

54 

3S 

44 

38 

61 

40 

59 

46 

66 

10 

60 

41 

58 

37 

66 

37 

62 

40 

64 

47 

56 

38 

55 

34 

65 

49 

62 

41 

46 

34 

68 

45 

70 

49 

60 

37 

61 

39 

61 

36 

56 

38 

61 

39 

,59 

36 

52 

22 

5' 

24 

63 

35 

51 

33 

65 

48 

62 

40 

58 

41 

58 

36 

60 

40 

62 

50 

63 

40 

64 

45 

65 

40 

58 

40 


70 
59  i 
69 
49 
66| 
48 
661 
52 
66 
46 
72 
46 
70 
59 
71 
44 
75 
57 
70 
61 
70 
59 
74 
49 
69 
49 
71 
59 
65 
52 
75 
02 
73 
61 
66 
50 
70 
.52 


05 

41 

68 

54 

78 

58 

75 

61 

68 

56 

09 

56 

73 

56 

70 

47 

71 

62 

64 

55 

68 

50 

75 

62 

72 

61 

68 

41 

69 

44 

70 

63 

70 

.57 

67 

59 

70 

41 

70 

51 

69 

58 

69 

59 

52 

34 

65 

45 

75 

61 

6' 

49 

77 

59 

74 

58 

66 

44 

68 

55 

72 

62 

74 

52 

67 

60 

74 

55 

6" 

44 

67 

58 


76 
60 
74 
58 
65 
45 
71 
54 
72 
55 
70 
55 
76 
.59 
70 
59 
80 
66 
74 
59 
76 
69 
69 
5v 
71 
57 
84 
6(i 
65 
49 
78 
60 

77 
59 

66 
51 

64 

48 

66 

52 

64 

41 

65 

50 

70 

64 

80 

58 

74 

52 

74 

.55 

76 

64' 

65 

5;i 

76 

56 

63 

48 

66 

51 

79 

60 

76 

60 

66 

56 

77 

m 

66 

48 

68 

,53 

68 

6(1 

7? 

54 

07 

52 

69 

57 

78 

55 

69 

39 

67 

51 

78 

61 

73 

56 

80 

56 

76 

64 

66 

51 

76 

55 

78 

03 

80 

55 

72 

55 

78 

55 

74 

61 

74 

58 


67 

39 

62 

45 

57 

44 

60 

45 

61 

48 

63 

50 

63 

53 

62 

46 

62 

53 

«1 

50 

62 

50 

64 

44 

62 

50 

70 

62 

59 

39 

65 

56 

64 

54 

57 

42 
55 

42 

57 

49 

57 

42 

59 

40 

66 

52 

62 

51 

63 

45 

61 

47 

62 

52 

59 

39 

62 

53 

53 

46 

61 

48 

68 

53 

62 

55 

60 

48 

03 

54 

58 

49 

58 

44 

60 

48 

62 

,50 

60 

41 

61 

49 

62 

57 

64 

50 

6!' 

49 

65 

54 

58 

45 

75 

55 

70 

51 

57 

42 

62 

48 

64 

52 

66 

49 

62 

46 

76 

56 

72 


61 


60i 
33 
53 
46 
48 
21 
57 
30 
59 
34 
58 
27 
60 
37 
45 
43 
67 
62 
57 
.33 
57 
35 
63 
28 
58 
34 
62 
38 
48 
19 
60 
35 
00 
36 
52 
19 
50 
19 
51 
26 
56 
43 
,52 
23 
62 
38 
58 
34 
59 
22 
58 
29 
59 
52 
53 
23 
65 
30 
48 
20 
53 

P 
o9 
40 
58 
34 
1,0 
35 

o; 

38 
32 
13 
55 
25 
52 
26 
,51! 
47 
53 
24 
56 
31 
62 
31 
74 
61 
37 
34 
69 
30 
57 
28 
65 
47 
61 
52 
52 
19 
59 
32 
61 
38 
65 
32 
55 
29 
01 
26 
56 
3o 
59 
3 


52 
21 
41 
23 

40 

16 

40 

18 

48 

22 

47 

17 

41 

23 

45 

19 

46 

22 

41 

20 

42 

22 

44 

22 

44 

21 

.56 

25 

37 

11 

48 

2- 

45 

24 

4'' 

14 

37 

15 

45 

22 

53 

17 

43 

15 

40 

26 

57 

22 

62 

31 

38 

21 

61 

21 

42 

15 

44 

23 

38 

13 

39 

18 

40 

22 

45 

21 

42 

20 

42 

25 

35 

15 

41 

12 

42 

18 

44 

23 

4 

15 

* 

14 

43 

22 

61 

44 

43 

19 

60 

24 

41 

20 

48 

26 

45 

21 

3' 

15 

39 

20 

43 

23 

.50 

19 

44 

18 

43 

27 

42 

22 
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thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs 
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OENERAL.  SUMMARY 

The  outstanding  features  of  the  weather  in  Arljansas  during 
1927  were  the  high  monthly  mean  temperatures  during  the 
first  five  months  of  the  yeaf,  a  cool  summer,  warm  autumn, 
excessively  heavy  precipitation,  and  a  flood  which  because  of 
its  magnitude,  duration,  and  deslructiveness  has  not  before 
been  equaled  in  Arkansas'  history. 

The  mean  temperature  for  the  year  was  63.1°  which  is,  1.9° 
above  normal,  all  stations  for  which  normals  have  been  com- 
puted showing  positive  departures.  Monthly  means  were  be- 
low normal  in  June,  July,  August  and  December,  above  in 
other  months,  the  February  mean,  52.1°,  being  the  highest  for 
February  of  the  past  87  years.  All  other  means  were  within 
the  limits  of  previous  records.  Annual  means  ranged  from 
67.4°  at  Portland  to  56.8°  at  Button,  a  difference  of  10  6°  be- 
tween the  northwestern  and  southeastern  sections  of  the  State. 
Annual  extremes  ranged  from  105°  at  Texarkana  on  August 
1st  and  Pine  Bluff  September  17th,  to  2°  below  zero  at  Gravette 
December  31st.  The  maximum  temperatures  of  April  and 
November  established  new  records  for  Arkansas  and  the  mini- 
ma of  August  and  September  were  near  the  records. 

A  survey  of  the  precipitation  record  in  Arkansas  during  1927 
shows  that,  with  the  exception  of  February  when  the  deficiency 
was  0.73  inch  and  September  when  it  was  0.06  inch,  every 
month's  precipitation  total  was  above  normal,  April  with  an 
average  of  12.93  inches,  being  (he  wettest  month  of  the  year 
and  also  the  wettest  month  in  Arkansas'  Ciimatological  History. 
Annual  totals  ranged  from  91.72  inches  at  Marshall  to  31.93 
inches  at  Amity,  Amity  and  Portland  being  the  only  stations 
in  the  State  with  negative  departures  for  the  year.  Monthly 
totals  exceeding  ten  inches  occurre*!  locally  eight  months  of  the 
year  and  23.80  inches  at  Story  in  April  is  the  greatest  monthly 
"precipitation  on  record  in  Arkansas.  The  greatest  24  hour 
amount,  11.40  inches  at  Story  on  April  21st,  has  been  exceeded 
once,  12.00  inches  at  Arkadelphia,  June  28,  1905  The  April 
rains  caused  an  unprecedented  flood  in  all  streams  of  the  State, 
details  being  given  in  the  "Weather  by  Months".  The  precip- 
pitation  from  April  1st  to  October  31st,  which  is  approximately 
the  growing  season  in  Arkansas,  was  42.73  inches  which  is 
14.90  inches  above  normal  The  temperature  for  the  same 
period  averaged  0.7°  above  normal. 

The  last  killing  frost  in  spring  occurred  at  most  southern  sta- 
tions about  March  22d  and  at  northern  stations  about  April 
22d.  The  first  killing  frost  in  fall  occurred  about  November 
6th  to  I7th,  though  a  few  southern  stations  escaped  until  De- 
cember 3rd.  For  the  State  as  a  whole  the  average  dates  were 
March  25th  and  November  1 5th,  giving  a  growing  season  of 
235  days.  Sunshine  for  the  year  averaged  about  63%  of  the 
possible  amount  which  is  considerably  below  normal.  There 
we're  161  clear  days,  85  partly  cloudy,  and  119  cloudy,  the 
number  of  clear  and  partly  cloudy  being  about  ten  each  below 
normal  and  the  cloudy  twenty  above.  There  was  an  average 
of  99  davs  with  0.01  inch  or  more  precipitation.  w.o.h. 


January:— l^he  month  was  marked,',  bj^  almost ''^ccyntinuous 
sunshine  from  the  1st  to  the  12th  and  almost^  continuous  rain 
after  the  17th.  The  continuous  rains  the  TatletJ  fiart  of  the 
month  caused  flood  stages  on  the  small  streams  of  The  State, 
the  Little  Red  at  Dam.  No.  1  being  near'  a  record  high  stage. 
Property  damage  from  the  excessive  rains  Was  estimated  at 
$200,000.  During  the  first  half  of  the  month  outdofer  work 
was  carried  on,  but  during  the  latter  half  everything  was  at  a 
stand  still  and  in.  the  lowlands  all  efforts  were  toward  moving 
people  and  . .livestock  to  places  of  safety  and  the  re-enforcing  of 
levees. 

Fehruary^i —The  weather  was  unusually  warm  dnring  February, 
the. monthly  mean,  52.1°  being  the  highest  on  record.  The 
;  heavy  rains  of  January  caused  flood  stages  in  all  streams  and  in 
the  lower  .reaches  of  -the  rivers  the  flood  continued  from  one  to 
two  weeks  longer.  ._•  The  high  water  prevented  any  preparation 
for  crop  ^planting  imthe  lowlands  of  the  eastern  counties  and 
the'  rainfall,  fairly  evenly  distrii)Uted  throughout  the  month, 
kept  the  soil  too  w.et  in  most  other  sections.  Fruit  was  bloom- 
ing in  central  and  southern  sections  of  the  State  by  the  close  of 
the  month. 

March: — Positive  temperjsiture  and  precipitation  departures 
marked  the  weather  of  March.  Frequent  showers  kept  the  soil 
too  wet  for  farm  work  and  the  close  of  the  month  found  far  less 
than  the  usual  amount  of  land  prepared  for  planting.  The 
flooded  condition  of  the  eastern  lowlands  which  prevailed  dur- 
ing January  and  February  was  only  partially  relieved  in  March. 

April :  — High  temperatures  and  excessively  heavy  rainfall  were 
the  outstanding  characteristics  of  the  weather  during  April. 
The  average  precipitation  for  84  stations  was  12.93  inches, 
monthly  totals  exceeding  20.00  inches  being  recorded  at  nu- 
merous stations.  The  continued  rains  delayed  the  planting  of 
crops  and  excessive  rains  ip  Arkansas  and  nearby  portions  of 
Missouri,  Oklahoma,  and  Kansas,  caused  floods  in  all  streams, 
most  of  them  reaching  record  high  stages.  Many  levees  broke 
or  were  submerged  and  approximately  6,880  square  miles  were 
inundated.  All  crops  and  preparation  for  planting  were  de- 
stroyed, more  than  100  persons  were  drowned,  and  property 
valued  at  over  $7,000,000  destroyed. 

Ma?/:— Warm,  rainy  weather  continued  during  May.  Showers 
were  of  almost  daily  occurrences,  rain  being  recorded  in  the 
State  every  day  except  the  11th,  and  on  the  22nd  heavy  to 
excessive  amounts  were  recorded  in  most  sections.  The  flooded 
condition  of  the  eastern  lowland  improved,  but  much  of  the 
river  bottoms  was  not  planted  at  the  close  of  the  month. 
Jime:— Heavy  rains  kept  all  streams  of  the  State  at  moderately 
high  stages  throughout  the  month  with  flood  stages  at  numerous 
points  practically  the  entire  month.:  The  weather  was  favorable 
for  the  growth  of  cotton,  but  cultivation  was  delayed  by  fre- 
quent showers.  Blooms  were  reported  in  southern  counties  at 
the  close  of  the  month,  boll  weevil  in  a  few  localities. 
/h/v:— Temperature  was  slightly  below  normal  and  precipita- 
tion slightly  above.  But  little  rain  .fell  during  the  first  two 
weeks  of  the  month  and  farmers  w«reabk  to  clean  cotton  fields. 
Showers  were  frequent  during  the  latter  half  and  cotton  made 
too  rank  a  growth  in,some  localities.  No,  serious  damage  from 
weevil  or  worms  occurred.  Corn  matie  good  progress,  especially 
inthe  hills,  early  corn,  being  matured. 
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August: — The  outstanding  characteristics  of  the  weather  during 
August  were  the  positive  precipitation  and  negative  tempera- 
ture departures.  Lower  mean  temperatures  have  been  recorded 
twice  in  August  and  heavier  rainfall  three  times  since  State 
wide  records  have  been  kept.  The  weather  was  too  cool  for  cot- 
ton and  the  rainfall  too  heavy,  causing  rank  growth,  but  the 
rains  were  favorable  for  hill  corn  and  hay  crops.  Flood  stages 
occurred  at  points  on  the  Black,  White,  Petit  Jean,  and  Arkan- 
sas rivers,  water  running  through  the  breaks  in  the  levees  along 
the  lower  rivers,  flooded  60,000  acres  of  land  doing  serious  dam- 
age to  crops  in  these  areas. 

September: — The  month  was  warm  and  generally  favorable  for 
picking  and  ginning  cotton,  cutting  hay,  harvesting  rice,  and 
gathering  corn,  but  too  dry  for  late  crops.  Most  of  the  apple 
crop  was  gathered  during  the  month,  the  yield  being  small. 

October— Wsitm  weather  continued  through  most  of  October, 
the  monthly  mean  temperature,  66.0°,  having  been  exceeded 
but  twice  during  the  past  38  years  and  the  extreme,  100°  on 
the  26th,  has  never  before  been  equaled  so  late  in  the  month. 
The  warm  weather  was  favorable  for  late  cotton.  Except  for 
the  fact  that  the  latter  part  of  the  month  was  too  dry  foi-  the 
germination  of  fall  grains,  the  weather  as  a  whole  was  favorable 
for  all  farm  activities. 

November :  — Positive  temperature  departures  marked  the  weather 
of  November,  96°  at  Dumas  on  the  1st  being  the  highest  No- 
vember temperature  on  record  in  Arkansas.  Precipitation  was 
practically  normal.  Locally  heavy  rains  caused  flood  stages  at 
a  few  points  on  the  Black  River,  but  flood  loss  was  slight.  The 
weather  was  mostly  favorable  for  the   usual   late  fall  activities- 


December: — ^The  month  was  marked  by  temperature  extremes 
and  locally  heavy  rainfall.  A  cold  wave  on  the  8th  brought 
severely  cold  weather  in  the  northern  sections  of  the  State,  but 
temperatures  soon  returned  to  20°  above  normal.  On  the  iv^th 
another  cold  wave  brought  near  zero  temperatures  at  northern 
stations  and  otithe  31st  a  severe  cold  wave  began  overspreading 
the  State,  '2°  below  being  recorded  in  Benton  County.  Precip- 
itation for  the  month  was  practically  normal,  but  locally 
heavy  rains  on  the  13th  and  14th  caused  flood  stages  on  the 
White,  Black,  Little  Red,  and  Petit  Jean  rivers.  A  break  in 
the  levee  on  White  River  near  Des  Arc  inundated  several 
thousand  acres,  but  loss  was  not  large. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,     1927 


Month 


Temperature, 
in  degrees  Fahrenheit 


January . . 
February . 
March.  ... 

April 

May 

June 

July 

August  . . . 
September 
October.  . 
November , 
December. 
Annual 


42.6 
bZ.l 
.53.5 
65.7 
71.7 
76.3 
79.6 
76.6 
75.9 
66.0 
56.7 
40.9 
68.1 


1.5 

79 

9.3 

90 

0.8 

87 

4.3 

99 

2.7 

97 

0.8 

104 

0.1 

104 

3.1 

105 

1.7 

105 

3.8 

100 

5.1 

96 

1.6 

84 

1.9 

105 

Precipitation,  in  inches 


5.41 
2.62 
7.24 

12.93 
6.54 
6.50 
4, 
5.01 
3.37 
3.13 
3.67 
4.18 

65.85 


S      °c 


-f-1.31 
—0-73 
+2.50 
+8.05 
+  1.52 
+  2.48 
+0.43 
+■2.  32 
-0.06 
+0.16 
+0  02 
+0.13 
+  18.13 


1.6 

3.8 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1. 

2.2 
11.1 


10.72 

7.02 

15.70 

23.  80* 

14.03 

14.57 

8.63 

12.74 

11.96 

8.25 

8.18 

10.  42 

23.  80 


Sky 


C.2 


14 

.3 

14 

10 

7 

11 

12 

/ 

12 

12 

7 

11 

12 

9 

10 

13 

8 

9 

17 

9 

5 

12 

10 

9 

1(1 

8 

6 

22 

4 

5 

/ 

8 

15 

14 

5 

12 

161 

85 

119 

*    story 


COMPARATIVE    ANNUAL    DATA    FOR    ARKANSAS 


Year 


Temperature 


Means 
and  Ex- 
tremes 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904. 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910. 

1911 

1912 

1913  

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 


61  2 

60.5 
60.0 
60.7 
61.3 
59.8 
63.0 
62.4 
61.4 
60.6 
62.0 
61.1 
60.4 
59.3 
60.5 
59.5 
60.2 
61.7 
62.1 
62.1 
61.0 
62.9 
59.8 
61.6 
61.4 
60.6 
61.9 
59.2 
61.4 
61.6 
60.7 
64.2 
62.7 
61.6 
60.1 
63.0 
61.3 
63.1 


at: 


116 


-0.7 

-1.2 

-0.5 

+0.1 

-1.4 

+  1.8 

+  1.2 

+0.2 

-0.6 

+0.8 

-0.1 

-0.8 

-1.9 

-0.7 

-1.7 

-1.0 

+0.5 

+0.9 

+0.9 

—0.  2 

+1.7 

-1.4 

+0.4 

+0.2 

-0.0 

+0.7 

—2.0 

+0, 

+  0.4 

-0.5 

-3.0 

+  1.5 

+0.4 

-1.1 

+  1.8 

+0.1 

+  1.9 


108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
U2 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
105 
107 
106 
108 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 
110 
113 
110 
105 


Precipitation 


S§ 


Number  of  days 


O   V 

A  o 


s 


-39147.72 


6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 

-  8 
0 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-10 

-  2 

-  3 
7 
2 

-  8 

-  6 
-17 

-  2 


44.  49 
57.75 
47.91 
49.05 
44.69 
38.02 
46.  52 
56.83 
41.49 
49.03 
35.28 
51.70 
44.62 
43.45 
63.65 
56.97 
49.71 
48.88 
44.05 
45.21 
49.53 
45. 83 
54.01 
42.85 
53. 08 

42. 18 
40.72 
44.64 
54.52 
54.28 
47.46 
46.50 
59.85 
37.  03 

42. 19 
49.24 
65.85 


170     95  1 100     84 


-  3.23 
+  10.03 
+  0.19 
+  1.33 

-  3.03 

-  9.70 

-  1.20 
+  9.11 

6.23 
+  1.31 
12. 44 
+  3.98 
3.10 
4.27 
+15.93 
+  9.25 
+  1.99 
+  1. 16 

-  3.67 

-  2.51 
+  1.81 

-  1.89 
+  6.29 

-  4.87 
+  5.36 

-  5.54 

-  7.00 

-  3.08 
+  6 
+  6.56 

-  0.20 

-  1-22 
+12. 13 

-  10.  69 

-  5.53 
+  1.63 
+  18. i: 


180  j 

94 

91 

94 

159 

98 

109 

98 

185 

95 

85 

75 

176 

97 

92 

75 

167 

92 

106 

83 

5,2 

171 

97 

98 

79 

5  4 

178 

96 

91  I  76 

3  4 

159 

105 

102   89 

7  0 

170 

105 

90 

76 

2  2 

150 

120 

95 

92 

3  A 

175 

111 

79 

65 

9.3 

150 

121 

94 

81 

7.7 

162 

107 

96 

84 

3.5 

169 

112 

85 

78 

15,5 

146 

107 

112 

103 

5,  2 

156 

96 

113 

95 

2,5 

163 

91 

111 

86 

5.4 

158 

100 

108 

92 

6.f. 

173 

93 

96 

83 

10  8 

172 

109 

84 

S4 

3  0 

152 

117 

96 

95 

11  3 

171 

110 

85 

81 

7  1 

158 

107 

100 

89 

16.2 

149 

109 

107 

82 

4,7 

103 

81 

121 

82 

6,2 

191 

76 

99 

75 

12.1 

187 

74 

104 

75 

18,1 

174 

76 

115 

75 

3,4 

166 

7.'i 

124 

91 

4,2 

174 

74 

lis 

90 

15,3 

178 

85 

102 

83 

5,2 

170 

83 

112 

87 

9,C 

160 

82 

123 

102 

14.? 

193 

68 

105 

74 

5,4 

184 

81 

100 

74 

12.fi 

175 

79 

111 

88 

11.1 

1  161 

85 

119 

99 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 


KILLING    FROSTS,     1927 


Stations 


Amity  

Arkadelphia. .. 
Arkansas  City. 

Arlberg 

BatesviUe 

Bee  Branch 

BentonviUe 

Black  Rock.... 
Blytheville  . .  •  • 

Booueville. 

Brinkley 

Calico  Rock. . . 

Camden 

Centerpoint  — 

Clarendon 

Clinton 

Cold  Springs  .. 

Conway 

Corning 

Dam  No.   I  — 

Danville  

Dardanelle 

Dumas 

Dutton. 

Eagleton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville.. 
Fort  Smith.  . 
Freeman  Spr. 

Fulton 

Georgetown. 

Gilbert 

Gravette 

Harrison 

Helena ' 

Higden 

Hope 

Hot  Springs... 

Huttig 

Index 

Jessie  villa 

Joneuboro 


Last    in 
spring 


'Mar. 

Mar. 

Mar. 

Apr 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
"Mar. 

Mar. 

Mar. 

Apr. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Apr. 

Apr. 

Mar. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Mar. 

May 

Mar. 

Mar 

'Mar 

Apr. 

Apr. 
Mar 
Apr 
Mar 
Mar 
Apr. 
Apr 
Apr 
I'Mar 
Apr 

•Mar 
Apr 
Mar 
Mar 
Apr, 

•Apr 


First  1 
autum. 


Length 
growing 
season 


Nov.  17 
Nov- 12 
Nov.  18 
Nov.  17 
Nov- 13 
Nov.  12 
Nov.  6 
Nov  3 
+Nov.  C 
Nov.  17 
Nov.  18 
22 [  Nov.  6 
23,tNov.lS 
22  Nov.  17 
2'2l  Nov.  17 
22 j  Nov.  7 
221  Nov.  17 
22  Nov.  17 
22|  Nov.   6 


Nov.  17 
Nov.  1 
Nov.  1. 
tNov.  18 
■lOct.  30 

tb'eo-    3 

Nov.  18 

Nov.  12 

Nov.   6 

Nov.  16 

Nov.  6 

Nov.  18 

Nov- 17 

Nov.  3 

tNov-   6 

Nov.  12 

tNov.  18 

Nov.  17 

tNov.  17 

tNov.  17 

+  Dec.   3 

Nov.  17 

Nov.  17 

Nov.  6 


240 
253 
241 
209 
205 
204 
198 
195 
247 
240 
259 
198 
240 
240 
240 
199 
209 
240 
198 
204 
209 
209 
241 
167 

'275  ' 
241 

204 
198 
239 
198 
241 
240 
195 
198 
204 
241 
209 
240 
209 
274 
240 
209 
198 


Stations 


Last 
sprii 


Junction 

Lambrook 

Little  Rook  ... 

Lurton     

Lutherville 

Magnolia    

Malvern     

MaiiimotliSpri"g 
Marianna  ...  . 
Marked  Tree  . 

Marsliall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Osceola  

Ozark  

Paragould 

Patterson 

Piggott 

Pindall 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescotl  

Princeton 

Rison 

Rogers     

Searcy 

Spritigbank  — 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Toxarkana 

Thornburg    . .   . 

Waldrou    

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne  

Yancopin 


Mar. 

Mar. 
Apr. 
Apr. 
'Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
.\pr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 


Mar. 
Apr. 
Apr. 
'Mar . 
Apr. 
Mar. 
'Mar. 
Mar. 
■Mar. 
Apr. 
'Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
'Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mnr. 
•Mar 
.Mar. 


in  First  in 
:ig  [autumn 

22JtDec7~3 

...I  Oct.   19 

22!  Nov.  17 

Nov.   0 

Nov.  12 

Nov  18 

Nov  17 

Nov.   3 

Nov.  3 

Nov.  18 

Nov.  3 

Nov.  17 

__    NOV.  17 

■22    Nov.   3 

22  tNov  .12! 

■22    Nov.   6 

•2.3    Nov.  13 

4    Nov.  7 

Nov.l7| 

Nov.  7 

Nov. 17 

Nov.  6 

Nov .  3 

Nov.  18 

Nov.  18 

tDec.    3 

tNov.  17 

Dec.   3 

tNov.  3 

Nov.  17 


Length 

grow  in  ' 

sea.^on 

256 

'"246" 
198 
204 
260 
2oS 
195 
245 
2.59 
195 
•240 
240 
195 
•204 
•229 
204 
■248 
•209 


■22 


Nov.  18 


Nov.  17 

Nov.  13 

Nov.  17 

Nov.  17 

+NOV.17 

Nov.  17 

Nov.  17 

tNov.  16 

Nov.  3 

Nov.  17 

Nov.  18 

221  Nov.   3 

•22I  Nov.  17 


25S 
198 
195 
241 
210 
250 
240 
•250 
•226 
209 
■241 
240 
205 
•240 
240 
■240 
'208 
240 
239 
195 
240 
259 
226 
240 


•No  killing  frost  recorded;  last  freezing  temperature  in  spring. 
tNo  killing  frost  recorded;  first  freezing  temperatnre  in  autumn, 


Ykar,  1927 


CLlMATOLOCaCAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 
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Climatological  Data  for  Year,    1927 


Stations 


Temperature,  Degrees  Fahreuhcit 


Numlic-r  ol  (lays 


Conntiet 


PLmlty.... Clark 

Arkaaelphiii k    u  

Arkansas  City jDesha 

Vrlbpre jStone. 

BalesviUe 1  Independence. 


' 

"O 

1 

<jj 

o 

s 

<u 

a) 

o 

oS 

d 

^ 

•=>, 

■3 

> 

a 

ED 

a 

^ 

< 

W 

1-1 

*M 

Uee  Liraiich 

Bentonville 

Hlack  Rock 

IJlytheville 

Boone  viilo 

lirinkley 

CaliL'o  Rock 

Camden 

ntir  Point 

iieudou   

inton 

lid  Springs 

Cwnway 

(  orning 

Dam  No.  Lit 

Danville  • 

Dardaiielle 

Uumas 

DvltlDll    

i;i  Dorado 

England 

Kureka  SpriniiS.  . . 

i':ivetteville 

Kurt  Sin  itii    

Freeman  Springs  •■ 

i'ullon 

(■.I'orgotowii  

liilbert 

Uravptte 

Harrison 

Uulena 

Ilisdeu   

Hopi:    

Hdt  Springs   

H\ittig 

Index 

■less'.eville 

.lonesboPo 

LI  I'TLK  ROCK   . 

l.urton. .  

Lntlierville  Xt 

Magnolia 

Malvern    

Maniniotii  Sprint; 

Marianna 

Marked   Tree     ., 

Slarsiiali 

Mena 

Morrillton.  .       ■ 
Monntain  Ilonn'. 

Monnt  Ida 

Newport 

Oden 

(iseoola 

Ozark 

Patterson 

I'indall 

I'lne  Bintf 

Pocahontas  

Portland 

I'rescott  

Princeton 

Uison 

Rogers 

Searcv 

Spriiigbanktt-- 

Storv 

Stuttgart   

Subiaco 

Texarkana    

Tliornbnrg 

\Val<lron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs   .... 

Wilson 

Wvnne 

Vancopin 


'Van  Buren 

..  iBenton 

..  jLavvrenoe.. 
. .  jSlisslssippi. 

.  .Logan 

..Monroe — 

..Izard  

..iOuafliita. .. 
..Howard.  . . 

. .  .Monroe 

, . .  Van  Buren 

.  ..(Scott 

...Faulkner  .. 

. . .  iClav 

...White 

...Yell 

...Yell 

...iDesha 

...IMadison.. 

...jUnion 

...  1  Lonoke... 

Carrroll .  --. 

. ...  Wasiiington \  W?i 

Sebastian.. 

..Pope 

...\  Hempstead 

. ...  White 

Searcy 

Benton 

Boone 

....  Piallips 

Cleburne 

. ...  Hempstead 

Garland 

Union 

....  Little  River  .     . 

.'...  (-iarii'-iid 

f'rnigliead 

iPnlasld 

.  I  Newton 

Johnson 

.  jcolunibia  

"....[Hot  Springs  — 

iFulton 

Lee 

Poinsett 

iSearcy 

iPolk      ..  

iConway 

. ! . . .  Ba.s.ter 

I  Montgomery  ... 

jjackson    

...I Montgomery  . .. 

'.  ]!.lMis.sissippi 

[ I  Franklin 

. . ..  .1  Woodruff. 

ISeany 

Jefferson 

Randolpli  ■    ■• 

|.\shley 

.' (Nevada 

.'. iDallas  

Cleveland 

]   Benton 

...  White 

iMiller 

i  Montgomery  .. 

.Arkansas 

Logan 

Miller 

IPerry •  — 

. .     .  IScott 

Bradley 

I  Montgomery  — 

iLittle  River 

I  Mississippi 

Cross 

Desha 


M^'^^. 


Theliepartures  from  normal  tern 
in   determining   section  means-    T 


reports  are  used 
number  of  days 
a      Ark.,     Lutlier- 


0^^.: 


I 


mmm^ 


MSBS»iSl6» 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Year,   1927' 


Monthly  aud  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1987,  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


January      February       March 


April 


May 


June 

July 

3 

3 

i 

£ 

a 

<9 

s 

S 

g 

P. 

H 

□. 

s 

o 

^ 

e 

H 

Q 

August       September    October     November   December       Annual 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville : 

Blytheville 

Boone  villa 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lurton 

Lutherville  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring .... 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  

Morrillton  • 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison  

Rogers 

Searcy 

Stuttgart.. 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


46.5 

38.2 

40.1 

37.3 

40.2' 

42.6 

43.4 

38.4 

45.8 

46.2 

42.0 

39.6 

42.4 

46.0 

37.0 

49-8 

44.  7» 

39.2 

39.2 

4L4 

37.6 

3H.8 

44.0 

46.3 

44.5 

54.36 

39.6 


43.0 


43-0 

36.6'' 

40.6 

48.4' 

44.7 

37.8 

44.2 

38.6 

39  4' 

43.0 

42.8 

38.2 

42.6 

4t.2 

41  0" 

40.7 

46.0 

39.4 

49  7 

47.3 

49.4 

37.9 

4L5 

45.0 

43. 8 

48.0 

39.8 

48.0 

41.2 

42. 0 


3.4 
0.6 
1.2 
3.2 

2.' 6 
1.6 
2.2 
0.9 
0.8 
CO 
2.3 
2  2 
3.0 
1.1 
4.0 
1.8 
1.6 
1.2 
1.9 
0.9 


+  L6 

+  '6.' 6 

+  'i'5 
+  1.0 
-f-  4.0 

+'i."6 

+  1.7 


+  1.0 
+  1.9 
+  20 
+  1.2 
-  0.3 
+  2.9 
+  1.4 

+  a. 4 

+  3.2 

+  5.8 
+  1.0 
+  1.1 
+  2.8 
+  2.4 
+  1.8 


+  U. 

+  6. 
+  8. 
f  6. 

i-'b- 
+10 
+  5. 

6. 
+  8. 
+  8. 
+  14. 
+  9 

5 


+  3.1 

+'i.' 


52.2 

45  1« 

50.0 

56.9 

.53.0 

48.8 

54.6 

48.5 

49.7 

51.6 

52.6 

49.21 

51.4 

5-/. 8 

50.5 

49.  5« 

55.1 

.50.  3 

.57.8 

55.4 

58 .2 

48. 2 

51.8 

52.9 

52.8 

55.6 

48.0 

.56.4 

50.8 

51.6 


+ 
+  7. 
+  9 
+  8, 
+  9. 
+ 


+ 
+ 

+  8 
+  9 
+  11 


+  7.3 


+  9.0 


+  6 

+  9.4 
+11.2 

+  '6.0 
+  8.0 

+  8.' 5 
+  5.6 
+  12.3 
+  8.2 
+  6.6 
+  9, 
+  9, 
+  9.3 
+  9.1 
+13  8 
+  9.9 
+  8.1 
+  8.7 
+10.4 
+  7.8 

+10.8 

+  7."  8 


55.4 
49.8 
5L6 

48.8 
53.8'" 
54.2 
54.0 
.50.2 
.54.8 
55.4 
53.8 
52.9 
53.8 
55.1 
47.4 
57  8 
54.6 
50.6 
49.6 
52. 8 
50.0 
51. 5' 
54-2 
56.6 
ol.8i 
59.4 
52.8 


.54.0 
47.6 
51.4 
.59.  4 
55.0 
51.4 
55.0 
51  .2 
51.2 
.52. 8 
54.4 
.54  0« 
53.6 
54.2 
52.8 
.53. 6' 
56.0 
52. 0 
57.2 
54.4 
56.8 
50.4 
53.0 
53. 9 
54  4 
57.3 
51.6 
55.8 
53.6 
53  9 


2.2 
1.6 
2.3 
1.2 
1.6 
0.0 
1.7 
1.4 
2.0 

—  0.7 
14 
0.6 
0.4 
0.3 

+  0.2 
+  6.2 

+  0.4 

-  1.4 
-2.5 
+   1.0 

0.0 
+  0.6 


+  1.0 


+  09 


0.7 
+  0.2 

-  2.4 

-f   0.2 

+  '3".4 
+  0.4 
+  1.6 

-  2.0 
+  0.2 
-r  1.2 
+  0.4 

-  1 

-  1 
+  1.8 
+  1.0 

0.0 

-  0.1 
+  0.8 
+  0.5 

-'6.' 3 


66.2 
63  6' 
64.3 
62.0 
65.2- 
66.3 
66.8 
63.8 
56.8 
67.0 
66.4 
64.3 
66.9 
68. 2 
60-3 
68.5 
4' 
63 .2 
02. 9 
C5.3 
62.8 
64.6' 
67.8 
67.7 
60.3 
70.7" 
6.1.0 
.4 


5.072.6 
4.7  69.4" 
3.4  70.6 
5.1168.2 
71.  H 


+  4.1 


+  4.0 


6.8 


+  4. 
+  3 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+  4.i 
+  4.01 
+  4.6 
+  4.9 
+  5.5 

+  5.8 

+  "4^9 


1.8 

2.1 
69.3 
72.8 

■3.2 
72.2 
69.6 
73.0 
74.2 
G5.8 
74.6 
71  8' 
69.  2 
69.0 
2 
68. 6 
70.8 
74.0 
74.1 
71.8 
76.1' 
71.5 

'4.4 


3.2 
+  1.6 
+  2.0 
+  1.8 

+ '6.'7 
+  2.1 
+  2.4 
+  1.6 
+  2.2 
+  2.1 
+  1.1 
+  3.4 
+  2.0 
+  1.7 
f  3.6 
+  1.7 
+  2.4 
+  2.8 
f  2.6 
i-  3.0 


+■  3.2 
i    2.9 

+     .0 
+  3. 

+  0.- 

+  2.6 


71.8 

66.4 

70.0 

74.0" 

72.6 

68.5 

73.2 

70.3 

69.8 

70.8 

72.9 

70.  •> 

70  8 

70.9 

71.0 

72.  4'' 

74.4 

69.6 

76.0 

73.8 

,4.4 

68.4 

71.2 

73.0 

72.1 

74.5 

69.2 

75.2 

71.2 

72.1 


+   1.7 


4    + 

0*' 

2 

0 

6 

3 

8 

8 
4 
4'' 


+  2.3 
+  30 

"'i.'e 

+  09 

+  4.3 
+  2.5 
+  0.9 
+  1.4 
+  2.0 
+  2.4 
+  1.0 
+  4.7 
+  3.6 
i  3.4 
+  2.:s 
^  2.5 
+  3.1 
+  2.1 
+  2.9 

+  '4.' 2 

+  'i.'7 


4.6  82.6  + 
1.6  77.6  - 
1.679.2  - 
1  9  75.6  — 
...  80. 4'  . . 
1.9  79.8 
1.1  79.8 
1.4|78.  8 
0. 7  79. 6 
0.7  8!. 3 

8!.0 
9.0 

81.0 

81.6 
2.8 

82.3 

80.6 


1.2 
1.0 
0.4 
0.') 
2.1 
0.4 
0.9 
0.8 
1.2 
0.9 
1.3 

1-0 
0.4 
1.5 
2.0 
2.  1 
0.1 


76.  2 
69.4 
73.9 
:9.0'i 
77.6 
73 .3'' 
78.2 
75.4 
7.i.8 
75.2 
77.4 
74.0 
75.3 
77.5 
75.6 
3'' 
78.0 
75.9 
80.8 
78.4 
78.9 
72.4 
76  1 
76.  8 
75.8 
79.2 
73.4* 
79.1 
75  4 
76.6 


-    1.9 
+  0.1 


2.5  80.0 
2-2  73.8 

0. 8I75.4 

2.9|72.  7 
76  0" 
77.4 
76.4 
75.2 
,6 

u-  U|Hl . 4 

0.6177.1 
O.1I74.4 
0.4177.1 
().0|79.4 


0.8 
80  0 
76.0 
76. 6'' 
82.4 
81.8 


83  6E 
■'9.8 


27 
0.8 
0.7 
O.R 
1.2 
1.5 
1.2 

1.1 
1-2 


1.0 
0.1 


70.5 

80.8 

78.5" 

73.3 

73.6 

77.2 

73.4 

74.6 

79.0 

,82.0 

79.5 

79. 2« 

75.2 


1.2  80.6 
74.4" 
75.  0 
80. 6'- 
81.0 
].fl76.4 
0  2iS'J  8 
...  78.8 
2-8  76.9 
1.2  78.6 
...  81.6 
O.K;77.  i« 
I.2I79.O 
0  :!j8I.O 
1.680.6 
0.7'79.4« 
0.5182.8 
0.5|80.2 
1.6|82.6 
0. 1  Sl.O 
1.0  81.6" 
1.0!75.8 
1.1180.0 
0.8  79.8 
1.6'80.4 
0.2|82.4 
I77.O 
0.3181.8 
. . .  178.8 
1 . 9  8(1. 2 


+  0.3 


6  6 
70.6 


3.8 


0.0 
1.6 
11.6 

i 

1.2 


0.0 
5.7 
4.0 
3.8 

3.7 
3.8 
3.7 
1.6 
0.0 
4.3 
3.7 
2.9 
1  2 
4.2 
OS 
1.8 
4.7 
4.0 
3.3 
•  3.8 

1.6 

0.6 

0. 

■  H.O 

4 


-   3.2 


79.8 
6 
72.8 
76.6 
73.0 
73.6 
77.2 
77.5 
73.  S 
77.2 
77.2 
75.8' 
76.5 
80.4 

75.  6 
80.2 
79.7 
79.3 
73.0 
76.3 

76.  8 
76.7 
82.0 

...|7.5.1 

0.0|79.5 

74.3 

O.8I77.O 


1.1 
4.4 
2.8 


-  0.1 

-  0.5 
0.0 

T  0  5 

-  .'.4 
f   ,.6 

-  I   5 

:-  1.1 
+  o'.s 

-  1.2 
-0.7 

-  0.9 

-  0.9 

-i-  0.  1 


5.1 

2.2 


78  0 
4.0 
7.5.0 
70.6 
77.  2* 
75.6 
76.1 
75.2 
6.5 
8.9 
6  3 
68 
76.4 
'8.2 
68.1 
78  8 
76.8 
'3.1 
71.9 
75.7 
71.0 

78.' 6' 
79. 2 
77.2 

6.0 
78.0 
74.6 

76.fi 
72.4^ 
74.8 
76  8" 
76.9 
72.4 
76.2 
73.8 
73.4 
4.7 


+  3. 
+  1. 
+  0. 
+   I. 

"'6'. 
+  1. 
+  3. 

+  1. 
+-  2. 
+  1. 
+  4. 
■1-  2. 
+  2. 

-  0. 
+  2. 
+  1. 
+  1. 

-  0. 
+  1. 
+  0. 

+  '3.' 
+  3. 

+  1. 

i+'i: 
1+  2. 


+  2.5 


.177.0^ 
2.2'' 

75.0 

78.0 
7.0 
4.0' 
80. 0 
76.2 
77.8 
77.1, 
75. 0 
71.3 
76.0 
76  6 
76.0 
78.7 
...|73.3 
1.6|77.0 
75.2 
2.«l77.2 


4.0 
2.1 
2.6 
3.2 
5.0 
1.(1 
5-4 
0.9 
1.5 
1 

■  4.0 

■  3.6 

■  3, 
•  4.1 

■  0.1 


+  1.2 

2.6 

-f    10 
+  3.2 

+  6.' 9 
+  0.9 

+  'i.'2 
+  2.1 
+  4.2 
r  3  5 
-  2.1 
f  6.9 
t-  1.4 
+  1.4 
i-  1.6 
■1-  0  8 
+  0.2 
+  2 
+  1.8 
■(-  2.4 
+  1.9 

+  'i'.0 

+  3.4 


67.7 
62.8 
65.4 
62.8 
64.9 
66.8 
64.7 
63  9 
65.5 
69.8 
65.8 
65  4 
66.6 
68.6 
60.0 
69.1 
67.0 
65.6 
63.7 
67.0 
63.4 
64.1 
8 
69.0 
66.9 
66.88 
04  2 
70.2 
65.0 

67.'2' 

63  86 

65.4 

68. 0' 

66.8 

61  6 

65.0 

61.6 

64.4 

65.2 

66.2 

64.6' 

65.  I 

67  0 

66.9 

66.0 

71  2 

65.0 

67.8 

68.8 

66.0 

62.7 

65.2 

66.2 

67.6 

70.2 

62.8 

66.8 

64.1 

64.7 


+  4.9 
+  1.6 
+  2.8 

+  4.8 

3.' 5 
2.6 

3.7 

1.8 

+  6.2 

2.7 

6.4 

+  3.6 

3.4 

+   1.9 

+  4.3 

+  3.8 

1-5.3 

+  2.8 

4.2 

+  3.4 

+  '4.' 3 
+  3.4 
+  3.0 
+  1.4 
+  1.7 
+  6.0 


59.8 
52.3 
54.7 
5L4 
54. 9< 
58.0 
57.7 
52.6 
59. 2 
60.0 
57.0 
53.4 
57.9 
6.'.  6 
51.0' 
62.6 
58.1 
53.5 
52.6 
55.8 
52.9 
52.9 
6 
62.6 
56.4 
63. 8' 
54.7 


+  3.6 


+  7.2 
+  3.1 

+  3.4 
+  4.7 

+  '4."2 
1-  5.9 
+  4.0 
+  7.0 
+  5.4 
+  5.2 
+  5.4 
+  5.5 
+  8.7 
+  3.4 
+  7.7 
4.4 
+  1.9 
+  2.8 
+  4.8 
+  3.6 

+  '4.4 
+  8.0 
+  3.6 
+  5.6 
+  3.3 


+  3.6 

+  4.0 
+  3.2 
+  1.4 

+  '2.9 
+  2 

+  5.3 
+  3.8 
+  5.6 
5.3 
+  2.4 
+  8.6 
+  2. 1 
+  3.0 
+  4.4 
+  2.4 
+  3.1 
+  3.9 
+  3.4 
+  4 
+  5.6 

+  '3'.() 


1.7 


55.2 

56.' 3 

49.4* 

55.0 

62. 6" 

58.6 

55.8 

58. 0 
49.3 
53. 2 

56. 1 
55.0 
52.8 
55  6 
.56.6 
55.2 
55.0 
6M  4 
54.2 
62.7 

3.3 
62.2 
3 
56.0 
59.0 
57.2 
60.6 
55.2 
60.7 

55. 0 

56.9 


44.2 
37.8 
39.3 
35.6 
41.4" 
40.9 
41.8' 
37.8 
43.1 
43.6 
41.1 
38.8 
41.4 
46.4 
34.4 
45  6 
47.8 
37.3 
35.9 
39.2 
36.0 
37.4 
42.6 
47.7 
43.0 
49.6'' 
39.8 
45.6 
41.7 
36. 2 
42.3 
35. 2' 
08.2 
45.4* 
43  6 
42.3 
42,8 
35.2 
+  1.5l37  5 
+  3.0139.6 
10.  5 
+  3.2137.0 
t-  4.5  40.0 
+  5.5  41.  8 
■I-  5.4  4'2.  6 
+  2.8  38.0 


+  4.2 

+  '3.8 

+  '6'.4 
+  7.2 
+  6.0 


1.4 
-2.8 

-  2.9 
1.9 

-  2.6 
1.6 
1.7 
2.0 

1.0 

LI 

0.6 

0.8 

1.0 

3.0 

0.4 

0 

1.9 

4.0 

2.9' 

1.6 


65.6 
60.0 
61.8 
58.6 
62.8 
63.4 
63.6 
60.6 
64.5 
65.8 
63. 5 
61.8 
63.9 
63.2 
56.8 
67.2 
64.4 
60.4 
59.7 
62.8 
59.2 


-  2.2 
+  1.0 

-  3.2 
+  0.8 

-  L2 
-0.5 


64-9 
66.7 


62.0 


+  7.6 
+  3.0 
+  8.8 
+  9  1 
+  9.1 
+  4.0 
+  5.3 
+  6.8 

+  4.2 

+  5.2  14.6 

I3<*.  8 

+  7.1  44.9 
....  39.6 
+  5.1140.8 


!6.2 
39.0 
^5.5 
43.9 


-  1.9 

-"s'o 

+  0.6 
+  3.6 
+  0.8 

-■5.3 

-3.0 

-"2.7 
3 

0.1 
0.2 
3.2 

+  0.8 

-  1.8 

-  1.9 

-  1 


36. 2 
40.9 
42.8 


+  4.0 
+  0.3 
+  0.8 
+  1.6 

+  '6]8 
+  2.1 

+  1.8 
+  1.3 

2.2 
+  1.5 

3  0 
+  2.4 
+  2.2 
+  05 
+  3.2 
+  1. 8 
+  1.5 
+  1.0 
+  1.5 
-I-  2.0 


63.6 
.57  6 

66.  e' 
64.7 

60  4 
64.  H 
59.9 
60.6 
62. 5 
63.7 
(iO.6 
62.6 
6M.6 
fri.  7 
62.3 
66.6 

61  8 
67.4 
&5.9 


2.5 
+  2.6 


+  1.0 


+  1.6 


+  2.  6 

+  2.2 

2.9 

+  0.'  1 
1.2 


2.4 

1  6 
0.8 

2.' 2 

'6.2 

'i.'o 


59.4 
62.8 
64.1 

6C.9 
60.7 
66.1 
62.0 
03.3 


2  0 
+  1.5 
+  2.7 
+  1.9 
+  (1.3 
+  3.7 
+  1.2 
+  3.0 
+  2.5 


+  1.5 

+    1.7 
+  21 

+  '2!5 

+  '2.' 7 

+  'i'.9 


Departures  from  the  normal  temperatures  arc  bii,«ed  on  records  of  10  years  or  more.    Kcfercnco  letters 


appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing. 


Monthly  River  Stages  for  the  Ye 

ar  J  927 

1       Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Stations 

^ 

^ 

+i> 

^ 

„ 

^ 

.„ 

•tJ 

^ 

^ 

v> 

,^^ 

v» 

„ 

+j 

*s> 

'w 

0 
1^ 

0 

5 

1 

a 

0) 

K 

0 
1-1 

a 

§ 

S 

0 
►J 

a 

be 

X 

0 

CO 

"So 

0 
1-1 

01 

a 

iS 

t 
0 

bo 

0 

a; 

J3 
bC 

1 

OS 
4) 

0 
1-1 

a 

0) 

s 

a 

a 

a; 

a 

Arkadelphia... 

15  6 

6  0 

5  4 

8  3 

1    ' 

3  7 

la  6 

2.0 

6.1 

23.9 

3.5 

9,4 

15  3 

0.8 

4.0 

14.5 

1.0    5.2 

3. 0 

H3.6 

0.4 

2.5 

-0.7 

0.4 

0.0 

-0.1-0.5: 

4.8 

-07 

0.4 

8.51-0.61  1.4!  7.3;  0.0| 

2.5 

Arkansas  City. 

48.7 

41   3 

45  ? 

51  a 

15  3 

49  8 

53  2 

45.  3 

47.9 

60.5 

51  7 

.55.2 

51.4 

43.6 

46. 9 

45.4 

43.  4  44.  5 

4;i.9 

w.-.i 

31. 9 

31.2 

20.8  26.3 

•26.4 

10.5 

17.0 

32.0 

10.5 

•24.8 

27.8 

13.5i;9.3i.40.0 

■26. 0 

■13.2 

Batesville 

33  3 

a  3 

15  8 

17  2 

9  ,t 

12,  1 

«  8 

8,9 

13.5 

42.8 

1.5.0 

25. 3 

21.0 

11.8 

15.9 

•23.6 

9.6  14.9 

15.3 

6.6 

8.6 

■29.3 

9.8 

16.1 

9.8 

6.2 

7.4 

32.8 

6.8 

13.3 

17.9 

68 

11.  2 

37. 6 

8,1 

14.0 

Black  Rock.... 

?6  3 

5  4 

13  0 

>3  3 

"  5 

15  1 

iq  9 

5  6 

12  7 

30.2 

18.2 

23,8 

.^1,7 

18.7 

•20.4 

2,1.2 

13.0  20.7 

12.0 

.5.5 

7.2 

15.0 

5.9 

9.7 

7.0 

3  3 

48 

15.0 

3.5 

6.7 

10.0 

3.4 

6.5 

•25. 3 

5  0 

13.  S 

Calico  Rock... 

27  0 

2  6 

4  1 

9  5 

3  4 

5  7 

12  6 

3.2 

6  7 

49.  5 

7.8 

20. 2 

16. 2 

5.6 

9.3 

•2-2.5 

4.2    8.3 

10.0 

1.5 

3.1 

24. 8 

3.9 

9.3 

10. 3 

1.2 

2.3 

30.5 

1.8 

7.5 

11.4 

•2.0 

5.5 

39.5 

■2.6 

8.2 

Camden 

33  8 

8  3 

21  0 

31   8 

9  7 

19  q 

35. 0 

11.  2  25. 4 

41.0 

18.6 

29.6 

,28,8 

10.;' 

18.3 

■28.4 

1-2.  6!  19  .6 

11.9 

3.7 

6.6 

8.3 

4.0 

5.4 

6  3 

1.5 

3.1 

9.1 

3.5 

4.7 

16.5 

4.0 

V.O 

•20.4 

4.6 

9.6 

Clarendon 

30  5 

23  8 

26  4 

32  6 

'>6  1 

29  6 

28  a 

/^  9 

25,  7 

43.  3 

28.  5 

34,0 

;i7,3 

•28.0 

30.  3 

■29.3'28.  2:-28.6 

28 .3 

15.5 

21.7 

•27.9 

15. 6 

23.4 

■27.8 

11  7 

19.0 

■26.  8 

12.8 

22.  2 

•24.5 

13.1 

19.4 

■29.2 

18.7 

•23.6 

Corning 

15  0 

8  8 

II  5 

13  6 

q  4 

11   4 

13.6 

8  5 

11,1 

16.2 

11.9 

13,9 

13  5 

11.8  12  5 

14.7 

10.3  12.4 

9.9 

7.5 

8.3 

1-2.1 

7.7 

9.3 

7.6 

6.4 

6.9 

11.9 

7.0 

8.8 

11.8 

7.01  9.4 

15,1 

8.5 

11.0 

Cotter 

! 

■23.9 

2.9 

7.3 

12.0 

3.0 

6.2 

■22. 6 

3.4 

7., 5 

Dam  No.   1 . . . . 

41  0 

1  3 

11. 8 

1''.5 

2  0 

6  1 

37  0 

1.4 

8  7 

.50  5 

6.2 

17.1 

36,0 

4.4 

8.9 

■2o.  0 

5.1     8.4 

.5.0 

-0.8 

1.4 

17  0 

2.2 

6  7 

3.0 

-3.0 

-0.7 

13.4 

-0.6 

3.8 

19.81-2.4 

2.7 

■25.0 

0.2 

6.7 

Danville 

26  1 

8  7 

13  5 

15  6 

5  1 

a  a 

24  1 

5,1 

10.2 

28.  5 

4.8 

16,6 

2(1,  H 

5.1 

11.3 

22.5 

4.5113.3 

3.7 

0.5 

■2.0 

'20.2 

1.4 

8  3 

1'2.4 

1.8 

3.9 

21.7 

1.3 

6.4 

2.4I  1.2 

1.6 

■22.7 

0.7 

6.9 

Dardanelle  .... 

19  6 

4  0 

9  9 

14. 0 

4  9 

8,6 

16  6 

5.2 

9.7 

32,  7 

7.5 

23.  5 

19,4 

9.6 

13. 4 

'20.2 

5.8,12.9 

13.8 

4.5 

6.6 

20.0 

8.7 

15.2 

13  2 

4.0 

6.7 

•23.2 

4.7 

1L4 

9.0 

4.7 

5.-/ 

■23.3 

4.5 

7.7 

De  Vails  Bluff  . 

1 

■2o.  ■/ 

14.  b 

■20.1 

Port  Smith  .... 

11  2 

6  4 

11  3 

16  0 

7  0 

10  1 

19,4 

7.2|U.3 

36.7 

11.9 

25  5 

17, ■? 

8.4 

V>.  1 

22.^2  s.o'iii 

i3.4 

■7.0 

9.0 

21 . 3 

1-.'.  ,5  16.9 

13. 3 

6.('l 

8.8 

'24.7 

6.1 

i-i-'b 

ii.9 

6  6 

■7.3 

14.8 

5  9 

8.3 

Fulton 

27  7 

11   3 

17  8 

26  5 

11  a 

la  2 

25  1 

14.0!21.0 

35. 0 

13.7 

25  6 

■;,a,7 

11.5 

16.8 
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1927,  with  Departures  from  the  Normal 
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+3.  75 
+0.  43 
-1.70 
+4.37 


+2.33 
-)-0.  45 


+  2.45 
+3.11 

Vb.'ii 

-0.07 

-6.42 

-r3.il 
-1-0.38 
+2.62 
+  1.2' 

+1.24 
+4.30 

-h4.53 

4.61 

+0.56 

6.42 
+2.  80 
-1.21 


0.86 
2,93 
4  52 
3.65 
3.63 
2  40 
4.38 
4.09 
3.28 
1.65 
1.42 
2.(i- 
7.  06 
2.19 
5,4( 
7.24 
1.96 
3.23 

'3. '34 
1  98 
1.66 

'2'.84 
11.96 


+0  '29 
+  160 

-"6.'27 
-0.72 
+  0.91 
+  0.85 

—1.53 
-1.8( 
-0. 9(1 
+3,74 
-1.48 
+  1.8 


-0.28 
-0  91 


-0.9 
-1.63 

-6.'96 
+  7.86 


1  71 
2.81 
5,23 
4.14 
3.  00 
4.48 
3.  89 
1.61 
3.19 
3.801+0.39 


—  1.1 
-0.89 
+  1.2 
+0. 96 
-0.1 

■■■'i.'45 
-2.37 


1.80 

2.23 

1 

2.15 

2.14 

3.5 

2.80 

2.  30 
4.70 
4.84 
2  15 
2.64 
1..58 
3.18 
2.77 
2.84 
6.16 
3.43 

3.  13, 

2.' 23 
X.49 
2.55 


-I  18 
-0.60 
-0.48 

--6.'72 
i-0.75 
-0.01 
-0. 27 

Vi.'95 

-0.77 
+0. 13 
-1.23| 
+  0.32 
-0.27 


+0.78 
-0. 14 


-0  32 
-0.09 


JVC 

mber 

December 

All 

muil 

:1 

a 

_ 

n 

0 

c 

"1^ 

?i 

■3 

i! 

"i 

i^ 

P. 

Q. 

0. 

3. 

a. 

V 

f- 

a. 

P. 

e- 

c 

X 

•~ 

■2. 03-1 

8.25  +5. 


8.81 
5.62 


2-11 

6.96 

2.86 

4.60 

2.86 

4.08 

1.35 

3.23 

3.87 

4.65 

2.59 

4.74 

2.36[-l.42 

4.40: 


-0.38 
+3.38 

+0.'72 
-0.52 
+0.66 


-H).41 
+0.45 


4.93 
4.42 
3.46 
6.  U 
4.55 
9.30 
1.78 
8.30 
7.66 
4.12 
6.30 
4.83 
9.57 
7.80 
3.49 
0.46 

'6.84 
3.46 
7.43 
2.81 
4.70 
2.  52 
2.51 
6.89 

8.65 

4.27 

3.81 

5.46 

8.80 

2.78 

9.62 

4.45 

2. 

2.33 

0.84 

4.82 

4.75 

8.48 


+  3.44 


+5.16 


+0.77 
-0 
+3.50 
+0.58 
+  4.50 
-3. 12 

+3.76 
+  0.39 

-+2.82 

-+6."  74 
+3.74 

+  2.' 72 


+0. 12 
+2.87 
- 1. 16 
+  1.32 
-0.  82 
-0.  86 
+3.33 

+4  .'32 
-0.08 

+  i, 

+4.92 
-0.42 


-2.57 
+6^59 


2,97i 
6.14' 
8.  22 
2.81 

3."  07 
3.80 
2.5! 
2.64 
3.19 


-0.46 


+  5.23 
-0.60 


-0.98 
+0. 36 


1.37 
6.11 
4.67 
2.49 
2.63 
5.76 
1  94 
1.73 
3.82 
2.31 
0.75 
4.801+0.74 


-1.89 

+  1.22 

-^6.55 
+  2  1 
-1.30 
-0.71 
-0.06 
-1.28 


2.06 
2 .94 
3.69 
2.79 
4.00 
3.46 
1.11 

■4.' 77 
3.02 
3 

3.60 
4.56 
6. 23 
3.39 
4  41 

'i.'go 

2.92 
1.59 
2.46 
1.81 
5.33 
1,.58 
1.56 
8.13 
1.60 
2.S2 
1.  18 
1.87 
5.07 


-1.13 
—0.81 

+6.' 13 
+  1.01 

-i.'65 


-0.59 
-0.01 

+  0.85 
+  1.,5S 
+2. 90 
+0.  (12 
+0.91 

-i.'39 
— 0, 38 

-6.' 93 
-1.43 
-2.60 


+  3.95 
-6.67 
-1.56 


2.08 

2 .33 

4.10 

2. 

2.  .55 

4.96 

1.84 

2.46 

3.42 

5.12 

4.25 

1.  85 
3.17 
1.64 
3. 10 

2!  is 

3.25 
2.55 
1.28 
1.25 

i 

8.04 

5.02 

1 

2.08 

2. 04 

1,80 

4.7i 

4.  59 

6  33 

2.71 

2.54 

6.21 

2.  38 
5.51 
4.16 
4.43 
2.  .37 
2.  33 
3.01 
8.16 
1  21 
2. 52 
0.82 
1.70 
1.44 
1.02 
2.62 

'i.'ss 

3.()0 
2. 99 
2.41 
7.08 
2.  .57 
4.15 
4.62 
0.90 
5.34 
2.  75 
4.48 
3.80 
1.63 


0.75 

0.5^ 

+  1.07 

-0.44 

-0. 28 

-6.' 53 
-1.6 

+2.' 68 
+  1.56 
-0.71 

— i.'71 
-0.01 


-0.78 
-1.77 


-1.18 
+  1.34 

-o.k 

-0.81 
-1.89 
-Kl-48 
+  1.88 
-t-2.96 
+2. 50 
-0.91 
+2.  56 
-0-  29 

+i-96 
+1.58 

-1.86 


-1.40 
-0.30 
-1.9'j 
-0.79 
-1.34 
-1.86 
-0.  19 

-'i.'ljl 
+0.  54 

-l).'b-i 
+3. 99 
—0.14 


-2.59 
-0/23 


-0.09 


1.80  -2.16 
2.90  -0.65 
3.  50  -  0  29 
3. 37 

3. 79  +0. 24 
4.55  +1.12 
5.46  +  2.47 
4.67+0.52 

6.211 

1.76'-2.26' 
5.44  +1.25 
3.66  +0.57 
3.  ,51-1.02 
3.92+0.54i  5.14 
6.28  +-2  38    4.70 

3.'6l 

1.241 

2.12-1.98 
2..S0;-0  88 
2.60 


2.22  -2. 19131.93  -21.45 
4.89  +0.05  61.28|-^  9.70 


H  41  -1.48155.31 

O.Olj 181.88 

2. IP  l.HO'72.74 
3.131-0.82(19.80 
2-91  +0.15'62  25 
2.35  -1.4(  :68.21 

1  87 172.51 

5  57+2.7272.18 
3.43  -1.51  67  34 
4.44+1.45167.65 


3  54 


5.15' 
0.93 
2  12 

4.36 
3.37 


-2. 60 

+  1  38 


-1-0  4 
+  0  02 


-0.28 
+2,61 
+2  04 
+0-82 
-0.64 


-1.  13,52  69 
-0.89  51.43 
-0.31 172. 40 

i78  55 

160.56 

-1.72159. 18 
-(1.59169. 60 


5.26 
2,46 
2.42 
3  36 
6.21  . 

3,  91 1  ....168.99 
3.  46+0.  50173. 19 
4. '281^1. 08168. 92 
3.55 

3.33  -2. 03 173.22 
10.19  +6  70190.82 


2,94 

6  32 

4.99 

3. 90 

2.74 

3.47 

3.491-0.02 

4.94 -rl.  35 

2.191 j 

3  99 
2.3a 
8.0. 
5  43 
3.71 

2  07 

3  42 

1  23 

2  90 

4  65 


5. 20 
4.76 
3.61 

2.  ;i5 

7.69 
10.34 
4  20 


+0.98 

-0.  40 

+  4.57 

-o.ie 

-2  '23 

+0,08 

+  0.-54152.64 
+0.18169.85 
+  1.'22'64.60 
+0. '24 166 .6:1 
-1-4.  81 '57  .07 
....  i82.00 
—0.  1P58.8' 
2.90  -1.37161.69 

7.52 i71.51 

2  48+0.29  61.03 
5.25  +2.72 
1.56 


6.16 


hi.  19 


+3. 59 


8.18 

3  85 
2. '26 
4.95 
3.60 
2.92 
5  64 
.5.89 
5  '23 
1-91 
1  68 
1  72—2.04 

4  45+0.41 
5.41+1.01 
3.05 


-1, 

-6.98 
-0.40 
+  2.64 
+  1.39 
+  1.34 
-  1.  .55 


4  89 
2  28 
4  59 
5. 5J 
4.66 
3.30 
3.85 
4,12 
2  66 
2.85 
2.49 
1  69 


+0.04 
0.90 


+0.48 


+0.34 
+0.61 
-0.94 
-0.61 
-1  47 
-1.69 


3  681-1-0. 


4.45 
1,'25 
2.73 
6.04 
2 .20 
'2.15 
2.05 
1.34 
•2.34 
3.15 
2.3^ 
5  87 
7.67 
6.03 


-1.03 
-2. '22 

+2^65 
-0. 92 
-1.00 


-1.63 
-0.61 


+  4.02 


3.  :-8 
2.u9 

3  81 
4.11 

4  48 
4  118 
3.60 
2.04 
2.96 
2.73 
1.  30 
3.82 
9.97 

10.42 
3.46 
4.72 
7.951 
3. 32] 
3.17! 
6.69 
3.53 
2  80 
6.70 
2.46 
2.65 
3.35 
2.34 
9.88 
2.J7 
2.62 
3.07 
7.23 
6.29 
2.31 
4. '2] 
5.10 
3.49 
•2.  .50 
3. '26 
3.07 
'2.01 
3.00 
2.88 
4.61 

'3.' ■79 
1.18 
4.10 
2.75 
3.  66 
5.75 
2-25 
3.31 
3.13 


-0.53 
-0.(>7 
-0.47 


69. 10 
85.09 
57. 99 


5.63 

+25.  67 
+  '22  09 
+  19.23 
+-'20.93 

+29.  ■re 

-M6.(i6 
+'24.69 
+  '2.81 
+  1.78 
+21.15 


+  11.92 
-1-22.  61 


31.47 
+  15.07 

^26.' 3-2 

+;,9.27 

+  '8.'63 
-'20.45 
+17.32 
+21 .93 
+  15.73 

Vis.' 31 

+  1!  '23 
+  18.13 

Vis.' lis 

+  '5.89 


45.54 
83.  451 . 


-2.58163.75 
-0.81 


-0. 42 

+6.88 

+'6.'6'2 
+  4.87 
-1.'24 
-1.31 
+  2.97 
-0.34 


+3.13 
-1.73 
-l.'il 

-i.'si 

+0.54 

-i.'ss 


68.40 
90  17 

47.31 

70. 45 
69.05 
61.34 
67.88 
91. 72 
62.21 
58.  86 
74.54 
72.15 
.59. 58 
68.64 
71.71 


+  15,02 


+16.51 


'20.01 
-I- 23. 45 
+  12.84 
+17.66 
+43.  U 
+  11.93 

+  28]  39 
+20.  42 
+11.93 

+24!  62 


63. 62 

76.'98 
61.70 
72. 90 
--l.'2>ll50.O! 
+0.99i58.'23 
-1.85|61.57 
-i.  21 152.  85 
-0.96159. 87 


+0.  32 
-1.33 


56.  68 
55.33 
66. 81 
-0.10' 66. 35 


-2.71 
-1.85 


,.|. 


+ 12. 39 


-1-10.96 
+'24.  89 
-  3.43 
+  12.06 
- 10.  32 
+  6.88 
+  18.69 

+  '6."  79 
+  4.40 

■+i5'51 


+  1.76 


+0. '26152.  68  +10.61 
1 70.  86 

....159.13 

2.68154.79  • 

,67.96 

+1.86'50.CiO+  7.40 

168.02! 

-1.46172.371+21.99 
!71.48l 


''M^o] 


:::}M-y:'m^^ 


.  :;',-:-:';-X';-.-. 


Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  recorrls  of  ten  or  more  years. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


ykai:,  iy2: 


:-^S:^ 


m^i 


l,MSthail5U      50  to  fiO        CO  to  70 


70to  80  8U  to  9-' 


COOPERATIVE  OBSERVERS 


Statkiiip 


Aniity 

Arka'lelphia  — 
Arkansas  City  .. 

Arlberg   

Bafesville    

Kpo  Hranoli 

Beiitoiiville 

F.lack  Kock 

I'iytheville 

Booiieville   

hriiikley 

Ciilioo  Rook.  . . 

Canidon 

(Vnter  Point  — 

clarttudon 

Clinton 

Cold  Springs.  ... 

Coiuvay 

Ooniing 

Cnrniug  (  Riyer) 

Co'tftf 

I)ain  N'o 
I)'.inville  -- 
l>ar(lanolle 


1. 


Observers 


Stations 


«.  C.  Tiira.-:li 

!w.  K.  Browi! 

Carl  K  Cutting 

I    I).   Ueeves 

Mrs.   Lolia  1.   Teter 

I.   K.  Soanlan 

1'   S.  Weather  Bureau 

\'ernon  C.   Howe 

J.  Mell  Brooks 

F.  H.   Randolph 
Robt.   .1    Torry 
W.   .1.   Copp 

A.  B.   Quarterman 
Jo'm  C.  Floyd 
.1.  \V.   Bisliop 
A    I..  Stephen.s 
r.  S.  Forest  .Seryir'e 
K    E    Cordrey 
Winfred  D     Polk 
Henry  Stafford 
.(.  O.  1  iiiok 
.1.  O.   Yingling 
i'..  V.   Kyans 

G.  N.   Goodier.  Jr. 


De  Vails  liUiff  .... 

Dumas 

Outton 

Kagleton 

El  Dorado    

Rngland  

Eureka  .Springs.  . 

Fayetteville  — 

Port  Smith 

Freeman  Springs 

iiKuUon  ■ 

ij Georgetown  

iji  filbert 

jiGrayette 

liHarri.son ■ 

I  iielana 

ilHigden    

;iHope 

MMot  .Springs 

|!Huttig    

[Index 

j.Tessieville 

|jJone^boro 

M.innction 


Observers 


H.   G.  Pate 
Ben  Johnson 
,T.   >1.   Ricketts 
I'.  S   l''orest  service 
.1;  J.   Babb 
Dr.    R.   H.   Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
I'niversitv  of  Ark 
li.  S.  Weather  Bureau 
.].  R.   Mc  Cuiston 
T.  J.   1  ogan 
W.  R.  Owens 
Ben.  F.  Battenfield 
A.   F.  .Stevens 
G.L.  Wright 
James  A    Burnett 
George  W.  Baker 
N.   P.   ONeal 
Geo.  C    Bolton 
.r.  L.  Collett 
H.  G.  Sanderson 
L'.  S.  Forest  .Service 
Benediftine  Sisters 
I.   A.   Lowderback 


stations 


Lamhrook  

Lead  Hill   

Little  Rofk 

Lurton      

Lutherville 

jMagnolia 

I  Malvern  

'  Mammoth  Spring 

JMarianua      

M  arked  Tree  — 

Marshall 

Mena 

Morrillton  

1  Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Osceola  

Ozark 

Paragould  

Patterson 

Piggott 

Pindall  

Pine  Bluff 


Observers 

Gerard  H.  Lambert  Co 

.1 .  H  .  Crosswhite 

r.  S.  Weather  Bureau 

t.  C.  Sutton 

H.   G    Lenhardt 

State  Agr.   Sc!:ool 

Mrs.  \V.  L.  Matthews 

.V.  r.  (Tegg 

C.   N.   Hourk 

Chas.  \V.  Walton 

A.  J.   Parks 
E.  W.   St  John 
John  Cook 

B.  S.    Halbert 

G.  A.   Whittington 
A.  C.  Wilkerson 
V.  S.  Forest  Service 
.June  Thoma.son 
Isham  Burrow 
W.  R.  Heagler 
VV.   E.   Baker 
V.   C    Wright 
W.  W.  Wood 
Miss  Theresa  Sclieu 


Stations 

Observers 

Pocahontas 

'.Smedictine  Si.sters 

Portland 

W.   E,   Edmiston 

Prescott    

i.'.  D.  Calhoun 

Princeton 

Mrs.F.  P.  Colemah 

RiFon 

.Mrs.  M.   V.   Tisdale 

iiogers 

Carl  A.  Starck 

■-!t.  Francis 

S.  T.  Roonev 

Searcy  . .    

J.  T.  Bell 

Springbank.   ..    .. 

.Miss  Grace  Field 

Storv 

s.  C.  Storv 

Stuttgart 

A-  F.   Bue'rkle 

Subiaco 

New  Subiaco  Abbey 

Texarkana 

H.   S.   Brashear 

rhornburg 

Edward  E.  Holmes 

Waklron 

Dr.   Cheves  Bevill 

Warren 

W.   L.  Shide 

Waters 

J.  R.   Huddleston 

Whiteoliffs 

Miss  N.O.  Schirmer 

Wilson 

V-  B.  Rakestraw 

Wvnne 

E.   0.   Allen 

Yancopin 

W.   E.   Barton 

:^MyM-y^i 
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CLIMaTOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  1927 


EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOR  1927 


Total  duration 

o 

H  o 

is 

es  Pi 

Excessive  rate 

2S 

0  ca 

§£.g 
3  « 

Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 

Station  and  date 

From— 

To- 

Began— 

Ended- 

a 

0 

d 
S 

a 

1 

a 

c 

a 

CO 

a 

d 

a 

■0 
-I" 

d 
B 
S 

d 

a 
s 

d 

a 

a 
E 
8 

d 

g 

0 

Fort  Smith,  Ark. 

12:20  p.m. 

6:46  p.m. 

7:25  a.m. 

6:37  a.m. 

D.Na.m. 

3:14  p.m. 

9:30  p.m. 
10:14  p.m. 
10:14  p.m. 
10:49  a.m. 

5:30  a.m. 

1:50  p.m. 
10:10  a.m. 

5:30  a.m. 

5:30  a.m. 

D.N. a.m. 

5:30  p.m- 
•5:30  p.m. 

2:15  p.m. 
''7:05  a.m. 
9:15  a.m. 
10:05  a.m 
K:30  am. 
4:10  p.m. 
•-D.N.   a.m. 
"10:40  a.m. 
"10:40  a.m. 
11:50  a.m. 
3:20  p.m. 
"D.N.  am. 
11:15  a.m- 
7:30  p.m. 
7:30  p.m. 
D.N.a.m. 
10:01  a.m 
10:01  a.m. 

0.72 
1.68 
0.85 
1.51 
1.28 
0.58 
0.75 
2.23 
2.23 
0.48 
2.2s 
1.70 
0.77 
2  64 
2.64 
2.04 
5.74 
5.74 

12:25  p.m. 
10:57  p.m. 

7:38  a.m. 

8:04  a.m. 

2:57  a.m. 

3:14  p.m. 

9:34  p.m. 

10:14  p.m. 

"12:28  a.m. 

10:49  a.m. 

5:40  a.m. 

8:20  p.m. 
10:17  a.m, 

6:02  a.m. 

4:39  p.m. 

2:20  a.m. 

1:40  p.m. 

3:01  a.m. 

1:02  p.m. 

11:11  p.m. 

8:21  a.m. 

9:12  a.m, 

3«9  a.m. 

3:37  p.  m. 

9:52  p.m. 

10:28  p.m. 

"12::39  a.m. 

11:09  a.m. 

6:14  a  m. 

9:11  p  m. 

10:45  a.m 

0:16  a.m. 

5:07  p.m. 

3:18  a.m. 

12:37  a.m. 

5:41  a.m. 

001 
0.32 
0.01 
0.16 
0.06 
0.00 
0.01 
0.00 
080 
0.00 
0.03 
0.01 
0.01 
0.14 
2.0U 
0,61 
113 
2.73 

G.09 
0.19 
0.12 
0.14 
0.16 
O.ll 
0.19 
0  20 
0.20 
0.11 
0.06 
0.14 
0.06 
0.12 
0.06 
0.06 
0.07 
0.07 
0.73 
1.36 
0.16 

0.06 
0.21 
0.07 
0.12 
1.55 
2.73 
0.11 
('.16 
0.10 
0  19 
0.07 
0.09 
0.18 
0.13 
0. 22 
0.15 
0.05 
0.10 
0.08 
0.  22 
0.30 
0.  I'l 
0.13 
0.05 
0.11 

0.19 
0.06 
0  14 
0.09 
0.27 
0.-22 
0.18 
0.18 
0.19 
0. 15 
0.16 
0.21 
0.08 
0.20 
0  15 
0.16 
0  13 
0.15 
0.16 
0.09 
0.10 

0.23 
0.35 
0.23 
0.32 
0..31 
0.18 
0.31 
0  46 
0.44 
0.29 
0.13 
0.36 
0.18 
0.33 
0.19 
0.18 
0.14 
0.19 
0.74 
1.46 
0.35 

0.15 
0.40 
0.14 
0.22 
1.59 
2.99 
0.32 
0.r2 
0.31 
0.45 
0  24 
0.27 
0.37 
0.20 
0.28 
0.37 
0.17 
0  28 
0.19 
0.62 
0.3S 
0.40 
0.29 
0.20 
0.18 

0.41 

0.12 
0.34 
IM6 
0.34 
0.;J8 
0.35 
0  28 
0.28 
0.28 
0.34 
0.37 
0.29 
0  73 
0.;!0 
0.40 
0.  28 
0  30 

o.;-t7 

0.28 
0  16 

0.38 
0.39 
0.;^6 
0.33 
0.35 
0. :« 
0.47 
0.57 
0.46 
0.39 
0.30 
0.5; 
0.31 
0.44 
0.31 
0.38 
0.23 
0.27 
0.7S 
1.50 

0  ;i9 

0.47 

0.80 

0.58 

0.66 

0.69 

Apr.  17  

May    6        

0.43 
0.37 

0.49 
0.45 

0.64 
0.47 

0.59 
0.50 

0.68 
0.58 

0.73 

0.67 

May     9 

May  19       

0.70 

1.01 

1.24 

May  24        

0.41 
0.51 

0.49 

Juno    1 

July  13 

July  14 

July  18  !     ...'..., 

0  45 

■   July  20         

0.42 
0.57 
0.63 

0.64 
0.61 
0.68 

0.64 
0.65 
0.72 

0.69 
0.88 

Aug.     8...'." 

Aug    10 

1.07 

1.20 

1.28 

1.32 

Sept.  27 

) 

Sept.  27 

0.40 
0  56 
0.25 
0.30 
0.86 
1.51 

0.48 
0.71 
0.29 
0.43 
0.93 
1.52 

0.52 
0.84 
0.34 
0.52 
0.99 
1.56 

Nov    16 

0.95 
0.41 
0  56 
1.05 
1.64 

1.11 
0.57 
0.59 
1.11 
1.70 

1.14 
0.72 
0.6:1 
1.17 

1.80 

1.15 
0.78 
0.70 
1.25 
1.93 

1.37 
0.92 

Dec.  12-13 

Dec.  13 

Dec.  13 

Dec.  13 

2  10 

Dec.  13           

10:23  am. 

11:05  p.m. 
9:15  a.m. 
D.N. a.m 
D.N.a.m. 

12:50  ».m 

P.N.  a.m. 
D.N.  p  m. 

9:20  a.m. 

9:20  a.m. 

0.66 

1.72 
3.09 
5.0i( 
5.09 

11:07  a.m, 

12:14  a.m. 

2:25  p.m. 

3:03  a.m. 

4 :29  a.  m. 

5:19  a.m. 

6:09  a.m. 

7:23  a.m. 
10:33  am. 

7:32  a.m. 

1:06  p.m. 

7:16  p.m. 

3:49  p.m. 

6:48  p.m. 
11:13  p.m. 

1:37  p  m. 

1 :33  p  m. 

8:09  a.m. 
12:48  a.m. 

1:46  a.m. 

1:37  p.m. 

4:54  a.m 
12:54  a.m. 

5:13  a.m. 

4:58  p.m. 

6:38  a.m. 

9:15  p.m. 

4:59  a.m. 

8:52  a.m. 
10:35  a.m. 

1:30  p.m. 
11:42  a.m. 

1:48  p.m. 

2:46  am. 

4:15  a.m. 
12:25  p.m. 

2:43  p.m. 
10:59  a.m. 

9:20  p.m. 

1:56  p.m. 

8:42  a.m. 

7  :28  p.m. 

2:22  p.m. 

1:25  p.m. 

9:48  a.m. 

3:15  a.m. 

8:16  p.m. 

11:18  a.m. 

12:57  am. 

2:39  p.m. 

3:27  a.m. 

5:19  a.m. 

6:09  a.m. 

6:31  a.m. 

7:43  a.m. 
11:23  am. 

7:46  a.m. 

1:39  p.m. 

7:42  p.m. 

4:15  p.m. 

6:58  p.m. 
11:42  p.m. 

1:44  p.m. 

2:06  p.m. 

8:42  a.m. 

1:08  a.m. 

2:27  a.m. 

1:53  p.m. 

5:05  a.m. 

1:15  a.m. 

6:08  a.m. 

5:lii  p.m. 

8:37  a.m. 

9:25  p.m. 

5:58  a.m. 

9:03  a.m. 
10:55  a.m. 

1:38  pm. 
11:52  a.m. 

3:04  p.m. 

3:02  a.m. 

5:46  a.m. 
12:39  p.m. 

2:54  p.m. 
11:51  a.m. 
10:17  p.m. 

2:07  p  m. 

8:60  a.m. 

7:37  p.m. 

2:55  p.m. 

1:50  p.m. 
10:23  a.m. 

3:56  a.m. 

8:46  p.m. 

0.03 

0.15 
0.86 
0.09 
U.80 

'4'.66' 
0.01 
0.15 
0.02 
0. 12 
0.07 
0.05 
0.84 
0  01 
O.Ol 
0-03 
0.16 
0  03 
0.01 
0.04 
0.11 
0.29 
0.05 
0.0-2 

1.33 
3.74 
0.04 
0..55 
0.01 
0.04 
062 
0.02 
0.62 
0.06 
0.08 
0.47 
0.10 
0.01 
0.01 
0.04 
0.01 
0.01 
0.18 
0.84 
0.07 

LITTLE  ROCK,  ARK. 
Mar .  6-7      

0.19 
0.46 
0.19 
0.38 
1-70 
3.09 
0.67 
0.32 
0.37 
0.64 
0.38 
0.39 

0.'29 

0.36 

0.42 

0.54 

0.75 

0.82 

Apr.    14 

Apr.    20 

0.31 
0.45 
1.80 
3.13 
0.77 
0.36 

0.37 
0.53 
1.82 
3.18 

o'sg' 

0.46 
0.60 
1.84 

0.58 
0.76 
1.89 

i'.oo' 
1.95 

i'.u 
1.97 

i'.44 
2.15 

Apr.    20 

Apr.    20    . 

Apr.    20 

Apr     20 

D.N.  a.m. 
10:27  a.m. 

6:30  a.m. 
12:40  p.m. 

6:30  p.m. 

3:25  p.m. 

6:15  p.m. 

6:15  p.m. 

1:32  p.m. 

1:30  p.m. 

7:45  a.m. 

D.N  a.m. 

D-N.a.m. 

1:31  p.m. 
D.N.  a.m. 
D.N.  p.m. 
D.N.  a.m. 

4:25  p.m. 
D.N.  a.m. 

4:40  p.m. 
•4:40  p.m. 

7:50  a.m. 

7:60  a.m. 

1:16  p.m' 
10:30  a.m. 
10:30  a.m. 

D.N.a.m. 

D.N  a.m. 
11:45  a.m. 

1:05  p.m. 
•D.N.  p.m. 

8:45  p.m 

1:54  p.m. 

8:40  a.m. 

5:15  p.m. 

1:20  p.m. 

1-20  p.m. 

9:24  am. 
•D.N.  p.m. 

7:42  p.m. 

9:20  a.m. 
4:45  p  m. 
11:45  a.m 
3:30  p.m. 
8:30  p.m. 
8:10  p.m. 
"D.N.a.m. 
D.N.a.m. 
1:50  p.m. 
2:10  p.m. 
9:45  a.m. 
D.N.a.m 
D.  N. a  m. 
2:10  p.m. 
9:40  a  m. 
D.N. a  m. 
7:00  a.m. 
6:35  p.m. 
1:20  p.m. 

"4:.^5  p.m. 

4:55  p.m. 

1 :30  p.  m. 

1:30  p.m. 

4:45  p.m. 
''D  N.a.m. 
"D.N.  a.m. 

9:00  a.m. 

9:00  a  m. 

8:00  p.m. 

4:00  p  m. 

1:50  p.m. 

D.N.  p.m. 

3:50  p.m. 
11:40  a.m. 

8:25  p.m. 

3-40  p.m. 

2:50  p.m. 
J  1:45  a.m. 
D.N.  a.m. 
10:10  p.m. 

5.09 
2.25 
0.93 
1.54 
1.09 
0.92 
1.84 
l.«4 
0.29 
1.64 
1.33 
0.69 
1.19 
0.94 
0.78 
1.61 
1.21 
0.68 
3.49 

5  84 
5.81 
1.28 
1.28 
0.50 
3.80 
3.80 
•S.  19 
3.19 
1.64 
0.45 
1.86 
1.34 
0.85 
0.42 
0.16 
0  70 
0.83 
1.24 
2.06 
0.74 

0.41 

o'.ei" 

'6.' 87' 

0.99 

Apr.    20 

May    19 

1.04 

1.09 

1.34 

1.61 

1.73 

May    22...; 

0.80 
0.65 
0.48 

6.8;j 

0..S9 
0.57 

6.97 
0.93 
0.61 

1.04 

May    24 

June     1       

June  20 

June  20-21. 

0.-29 

0.46 

0.57 

0.63 

July    14    

..   . 

Aug.     3 

0.72 
0.36 
0  42 
0.37 
0.86 
0.41 
0.51 
0.38 
0.37 
0.25 

0.88 
0.53 
050 
0.67 
0.92 

114 
1  01 

1.48 
1.21 

163 
1.29 

Aug.     5 

Aug.  11 

Aug.  15 

0.82 

0.90 

101 

1.11 

1.15 

Aug.  23 

Oct.      7  

Nov.  7-8         .... 

0.73 
0  42 

0.78 
0.44 

0.46 

0.47 

0.48 

0.6-1 

0-76 

0.86 

Nov.    11 

Nov.    15 

Memphis,  Tenn 

Mar.  11        

0  33 

0.38 

0-48 

0.62 

0.65 

0.77 

0.88 

1.23 

1.80 

2.:^6 

3.01 

Mar.  12 

0.19 
0.36 
0.29 

0.25 

0.27 

0.41 

050 

0.60 

0.62 

0.68 

0.84 

Mar.  18           

Mar.  18  

0.48 

Apr.    8... 

Apr.  15 

Apr.   15  

0.42 
0.40 
0.61 
0  35 

0  44 
0  42 
0.59 

0.50 

0.59 

0.62 

0.66 

0.69 

0.72 

1.02 

1.38 

Apr.  20 

Apr.  20 

Apr.  20 

0.6-2 

0.83 

0.90 

0.99 

1.06 

1.21 

1.44 

1.81 

2.02 

May    5 

0.36 
0.53 
0.67 
0.75 

Hay    6 

0.64 
0.74 

0.77 
0.81 

09-2 
0.88 

1.1.1 
0.91 

1.06 
0.96 

1.10 
J. 05 

1.17 
1.16 

1.25 

1.20 

May  24 

1 

June  20 

July    16    

July    30 

0.40 
0.58 
0.49 
0.37 
0.2'/ 

0.48 
0.70 
0.62 
0.51 
0.34 

0.63 

0.77 
0  72 
0  64 

0.48 

0.61 

0.66 

Sept.  18 

Oct.      7   

0.77 
0.77 
0.59 

0.84 
0-99 

Nov.    8 

Nov    11 

111 

1.14 

1 

. 

On  preceding  day.        •>    On  following  day. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA,     1927 
Number  of  reports  and  number  of  daye  on  -which  reported 


Hail, 
moder- 
ate 

Hail, 

heavy 

Thun- 
der- 
storms 

Dense 
fog 

Sleet 

Glaze 

Winds,  high, 
not  tornadoes 

Tornadoes 

Solar  Hd,los 

LunarHalos 

Light  Haze 

1 

Month 

0 
p, 

0? 

08:- 

«:s 

s 

p, 

OS 

P5 

P. 

If 

t4 
0 
p. 

OS 

^•5 
an 

01 
(S 

a 

p 

i 

<u 

1 

P 

■a 

•0 

-  a 

a 

a 

C 

s 

& 

p 

IS 

a 

M 

a- 

p 

3 
'a 

89 

63 
•263 
441 
306 
316 
340 
434 
310 
136 
137 

83 

•2817 

9 
9 
24 
25 
27 
•24 
27 
28 
21 
13 
16 
7 

•230 

29 
17 
1 
8 
1 
1 
3 
15 
17 
25 
10 
27 

154 

12 
10 
1 
6 
1 
I 
3 
9 
11 
12 
4 
8 

77 

, 

.,1   9.1 

4 

* 

3 

1 

6 
3 

1 
8 
9 
7 
2 

1 

5 
3 
1 
5 
8 
7 
2 

1 
3 

1 

8 

.... 

* 

'   * 

.... 

•  .  .  * 

10 

1 
2 

3 

1 
2 

7-6 
1-1 
25 

17-18 

12-14 

9 

12-24 
•2-0 
71 

•2.5-100 

13r'i 

451 

$100000-1000 
1224C«0 

April 

May 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

slight 

1 

1 

'  * 

July 

2 

1 

1 

.... 

2 

1 

2 

1 

• 

September. 
Optohpr 

*  *  '* 

■••  • 

•  *  >> 

* 

.... 

4- 
+ 

1 

slight 

6 

29 

1 

20 

85,000 

..•  . 

.  •  • 

... 

Noveniber 

.  .*  * 

•"'* 

. .  *. 

' 

2 
5 

44 

2 

5 

39 

3 
2 

13 

3 

2 

13 

.  .  .  . 

•  .  .  . 

. .  * . 

1 

1 

3 

slight 

45 

6 

110 

611 

Year 

6 

5 

14 

7 

1,910.000 

" 

1 

t  Throughout  State.       ISeveral  thousand  dollars       ^Considerable  on  17th.  500,000  on  18th. 


Most  sections  ■27th  and  '2Sth.  some  localities  10th  and  18th. 


.!/ ; 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 
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MISCELJLANEOUS  PHENPMl 

(Dates  and  number  of  st|Ul<^iiS,?;^P.'J»* 

''TncxDERSTORMs:-7Ui,,l;  16th,  i?lr7lit;1l;  18th,    5;    19th,    8;    23.J,  2; 

;  .        "■i4th,  (1;  -iTfh,!.  . 

I  vSoi.AR   Hat.(>s:  — 1«,  1;  2fith, -.'. 
J  LrNAR  TIau.s:  — 13!h.  1;  2Stli,  1;  2!Hii,  :!. 
i)KViSK'Fo(;:-----7ih,"(i;  »h,  2;  Uih.  1;  I'i'l^  «;  ITvh,  -I  ;.18ih,  3;  2:^.1.1. 

Supplemental  Precipitation  Table 


QENEll'AX.  SUMMAbV 

The  oufstandlng  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  January  were  the  positive  temperature  and  negative 
•precipitation  departures.  The  mean  temperature  for  the  montti, 
as  determined  from  the  records  of  58  stations,  was  42.7^  which 
is  '1.6°  ahove  normal,  eight  scattered  stations  showing  negative 
'departures,  positive  elsewhere.  the  highest  monthly  mean 
was  48.8°  at  Huttig  and  Rison,  the  lowest,  37.3°  at  Button,  a 
difference  of  11.5°  between  the  the  northwestern  and  thesonth-. 
ern  sections  of  the  State.  The  highest  temperaiture,  recorded 
was  90°  at  l!)umas  on  the  llth,  this  being  the  highest  January 
temperature  on  record  in  Arkansas.  The  lowest  was  30°  below 
aero  at  Lead  Hill  on  the  3d.  ' 

The  average  precipitation  for  89  stations  was  2.05  incbes, 
which  is  50%  of  the  January  normal.  Positive  departures  oc- 
curred at  four  northwestern  stations,  negative  elsewhere.  .The 
Monthly  totals  ranged  from  0.50  inch  at  Whitecliffs  to  .':4.66 
inches  at  Hfuttig.  An  appreciable  amount  of  snow  fell  at  28 
"stations  averaging  0.6  inch.  Precipitation  was  general  on  the 
'7th,  8th,  iTth,  l'8th,'and  19tb  while  amounts  . were  light  and 
scattered  other  days.  The  smaller  streams  of  the  State  showed 
sharp  rises  about  the  19th  to  the  21st,  while.the  larger  main- 
tained a  moderate  stream  flow  throughout  the  month, 

k  severe  cold  wive  overspreading  the  State  on  the,  Ist,  2d, 
and  3d,  brought  temperatures  10"  below  zero  in  the  northern 
border  counties,  and  7°  to  10°  to  the  southern  border.  All 
'farm  work  was  stopped  and  oats,  winter  truck,  and  late  sown 
alfalfa  were  damaged  in  many  locolities.  Temperatures  return- 
ed to  normal  about  the  7th  and  thereafter  were  normal  or  a- 
bove  until  the  last  decade  when  near  or  slightly  below.  Out- 
side of  the  first  week,  the  weather  during  most  of  the  month 
was  favorable  for  outdoor  work. and  winter  crops.  Some  plow- 
ing was  done  in  most  localities,  especially  in  southern  and  cen- 
Iral  sections.  Fruit  trees  and  grapes  were  pruned  and  some 
dormant  spraying  don^.  w.o.h. 


stations 


Counties 


Precipitation,  inches    JNumber  of  I>ays 


^1' 


O         1    rn 


GolfJ  Springs  ....  Soott 

Kag-leton    .  - Scott  . : 

.lessieville iGarland 

Oden  '  Mont^olnp^^ 


1.50  2 

I  WOO  2 

,7nO  2 

800  2 


2.41 
3-03 

2.05  ! 
1-94 


1.56 
1  25 

-i.;w 

0.72 


0.0 
0.0 

0.0 

0. 0 


-^    C 


>«  -jsw 
ti  is 

"  5  U 
10    sw 


'MISCELIiANEOtrS  DATA 


-- 

Hres,sure,  Sea-level 

Wind 

Relative 
humidity 

stations 

:ho.19 

:io.2o 

.VA.  22 
^0.2:^ 

■|   " 

;«i.:f. 
■m.T!. 

130.82 

r 

3 

■,i 
:i 

« 

-s. 

1 
£  „ 

Hb 

4.»74 
5-,C69 
6,221 
5,936 

E 

3  >■ 
II 

tan 
■&> 
26 
39 

37 
45 

a 
c 
■s. 

■5 

0) 

• 

£ 

■'54 
50 

a-  0 

BeutoiliViUe 
Kopt  Smith 
Little  Htnili. 
Memphis 

29. 47 
29.  49 
29  54 
29.5(1 

24 
24 

!   ^1 

,inv, 
w. 
\v. 
w. 

24 
24 
24 
24 

t)9 

70 

71 
70 
67 
60 

COMPARATIVE    DATA    FOR    JANUARY 


Y*»r 


Temperature 


Precipitation  i        N\iniberof  days 


t- 


«1  «■  -^  • 


SO     -a 


ex. 


Corrections:,   1927 

Xr.vonihpr      Hone  maximum  teniperature  should  be  88°  on  ^gth. 

De.^ember  FayKflle  prevaiirng  wind  dWtU  should  be  ..  Huttig  ^ean  max- 
imum temperature  should  be  60-4°;  nvantjily  mean  46. 7° ;  departure  from  normal  -2.1  . 
TlmmThSpXgprevailin^^  directlou  should  be  iiw.,   Marianna  prevailing 

winn??ection"houldbes.  Prescottmean  temperature,  should  be  43.8°:  departure 
-19'     Searcy  prevariing  wind  direction  should  be  s.     Mountain  Home,  number  of 

"lxNU^L:''-^Mol^Sln  Itomt  Jilimti^fcl^ar  days  should  be  125z;  cloudy  ifiSz. 
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CLIMATOLOaiCAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


January,  192 ~ 


Olimatologrical  Data  for  January,  1928 


StAMoni 


Counttei 


o 
u 

e 


Temperature   ( x>effrees  Fahrenheit ) 


I- 

«  O 


I 


ArKadetp^lir 

Arkansas  City. . 

Arlberg , 

BatesTiUe 

Bee  Branch.... 
Bentonville  .. . . 
Black  Rock...  . 

Blythevllle 

Boone  vllle 

Brlnkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point.  . . 
Clarendon.. J  J..'. 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Dam  No.  1 

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff.  • . . 

Dumas   

Dutton 

Bl  Dorado 

England 

Eureka  Sorlngi.. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Qeorgetown 

Qilbert ..., 

Oravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Index 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

Lead  Hill 

LittU  Roek.. . . 

Lurton 

LuthervllU.  ft  . . 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 
Marianna. 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 

Morrlllton 

Mount  Ida 

Newport 

Osoeola 

Ozark  

Paragould 

Patterson 

Piggot 

Pindall 

Pine  Bluff   .,;... 

Pocahontas 

Portland  ....', 

Prescott.  ........ 

Princeton 

Rison ,. ... 

Rogers i.... 

Searcy ' 

Springbank'ji.., 

itory 

Stuttgart  ...'. 

Subiaco' ' 

Teiarkana.  .1 

Thoruburg . ; 

Waldroh. ........ 

Warren, ...... 

Waters .-, ;'  ... 

Whitecliffs 

Wilson!, 

Wynne.  .    . 

Yancop'ln  . 
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;;ri«^: 


ii., 


ID- 


Precipitation,  inches 


Number  of  days 
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Ho 
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Observers 


tu. 


J>*8ha 

Stone 

Iiid'ependeuce. 
Van  Buren  .... 

B^enton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monro* 

Iiard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

FAulkner 

Clay 

Marlon 

White 

Yell 

Yell 

Prairie — 

Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  .... 

White 

Searcy 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead- ... 

Garland 

Union 

Little  River 

Craighead 

Union 

Phillips  

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs..  •- 

Fulton : 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway ,. 

Baxter....:.'.;;. 

Jackson ,.  .. 

His«i«slppi...»... 
Frai^nn....  .... 

GreeJie .; . . . 

Woodrult .  .:•:... 

Clay 

Seskrcy ,. 

Je(T?rson  ,?.-..•.. 
Raftdolph  .■■; . ; .  . . 
AshlW.... ?..:... 
Ne<aaa... ;';'... 
Dallas....;!;... 
Cleveland'-..;... 
Benton  ......... 

White 

Millar :':.. :... 

Montgomery .;;... 
Ark;i>nsas.,.'.;.. .. 

Loiun ;.  .:,.. 

Miller '.:.,.;.... 

PeriJ- '.,.7... , 

Scott. ,'.  .v.. 

Bri^^rey.. ':■..'... 
Montgomery .... 
Littt'e  River.' 
Mississippi'. 
fJrpSg   ...     ■. 
DeshA 


State,  Mei>n^  anfl^l;:'xtre!?ies 


700 

32 

45.3 

+2.2 

250 

31 

145 

43 

700 

5 

i77 

28 

38.8 

0.0 

700 

35 

41.0 

-0.3 

1303 

22 

39.7 

+5.6 
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25 
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39.6 

465 

13 

43.6 

+3.6 
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40 
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38.2 
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44.0 
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28 
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309 
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11 
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41 
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+  1.2 
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43.6 
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1451 

40. 

40.8 

42.8 
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+3.4 
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41 
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1260 

30 

39.8 
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26 

41.0 

+4.6 
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56 

42.6 
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445 

9 
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86 
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+  1.5 
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20 
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+0.6 
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30 
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41.6 

650 

i 

.38.6 

- 

357 

48" 
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775 

29 

41.2 
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40 

43.6 
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229 
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-0.1 

,  28? 

31 
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26 

48.8 

+5.2 

'.  886 

36 

39.7 

+2.8 

•  1236 

18 

40.4 

■  0.0 

240 

20 

,  700 

3 
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40 

44.2 

+2.0 

1050 

28 

43. 6« 

+2.2 

;!  332 

41 

46.8 

+0;6 
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3 

41.2 

676 
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33 

47.1' 

+2.2 
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1 
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It 
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3 
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1 

1 

1 
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1 
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37 
44 
37 
55 
47 

31 
->•/• 

•14 
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39 

'52" 

44 

38 

40' 

■3« 
^7' 

33 


34 

48 
87 

50 
30 
47 

39' 
41 

40 
48 
31 
26 
31 
39 
44 
45 
37 
39 
42 
33 
43 
.■12 
4'2 
40 
45 


40 
43 
45 
43 


43 
51 


0.90 
1.48 
1.00 
3.6  i 
3.95 
4.55+0.45 


—a  61 
-2.49 
-3. 70 


1.3i 
2.93 
4.26 
2.65 
1.72 
1.36 


1-29 
-1.37 

-'i.i8 
-3.25 
-•i.2-Z 


2.52 

2.i0 

1.62 

I  2.68 

I  3.10 

I  2.83 

I  1.'28 

0.75 

2.65 

J.5M 

1.28 

•2.0S> 

ri4 

2H8 
'2. 29 
1   »5 

1  54 

}M 

3,i« 
1.35 
4-60 
1.68 
2. 07 
'1.56 
0  53 
3.23 
1.83 
0.86 

2.07: 

1.18 
2.41 
3.96 
0.98 
1.66 
1.83 
i.79 
2.41 
1.4* 
!.50 
2. 51' 
0.64 

2  77 
1.93 
•2.12 
4.49 
2  56 
2.10 
2. 12 
0.55 
1.96 

0  84 
I. So 

1  39 
1  05 
1.71 
1.85 
l.<' 
1.08 
1.97 
4  44 
1.36 
'2.20 
2.72 
1.'20 
2.11 
0.50 


0.30. 
1.05 
0.40 
1.63 
"^-O'SJ^-'i^M 
2. 00 
l.IO 
6.91 
2.02 
♦v.  17. 
1  .Oil 
0.76 
0.78 
0.90 
0.90 
2.70 
0.78 
0.79 
0.85 
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1.10 
1.28 
l.Ol 

I02 
U.fi9 
(1.71 


1.35  -3.25 
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4.  m 
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— 0  40 

--4''24, 
-1.'27 

-•-■/■7» 
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-'1.45  -  - 
-0.4c 


-2.24 
-3.95 

-6.  49 
+0.69 
-4.02 


I 
-266! 
-2-0' 


0. 85 
1.59 
1.32 
1.33 
0.85 
1.03 
1.33 
1.48 
0.32 
,  2.:i6 
-3.301  0.90 
-2.  691  0  95 
2. 91 1  1  28 
0.30 
1.96 
0.79 
0''8 
0.90 
0.87 
1.32 
1.76 
0.55 
0.90 
1.02 
0..'>6 
0  65 
1.1 
0  54 
1.14 
0. 35 
I.:i8 

0  79 

1  15 
1.61 
n.  85 
0  56 
0.88 
0. 28 
0  90 
0.36 
^.■!C^ 
0.97 
0.95 
1.  ifi 
0.61 
0  90 
0.42 
1.07 
1.40 
1.03 
0.78 
1.47 
0.75 
0.93 
0.35 


+0. 52: 

-3.'«3 
-1.56 
-2. 99 
-3.08 
-2. 36 
-2  29 

.67 
-■,'.  15 
■  3. 22 
-0.37 

-2^i3 


-4.49 
-2.28 
-4.41 

■2.49 
-•2.90 
-3.69 

-0.  75 
-2.  33 
-2.6P 

-2.94 
+  1.24 
-1.88 


-3.35 
-•}.'6'2 


;  I 


1.38-2.37 
0.74! 

2  05-2.05 
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0.4 
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0.0 
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T. 

T. 
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T. 

U.  8 

1. 
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0.0 

1.5 

0.5 
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0.0 
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0.4 

U.O 
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0.0 

0.0 

0.2 

0. 0 

0.0 

0.5 

T. 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.5 

T. 

0.3 

0.5 

U.ll 

0.0 

0.0 

0.2 

0.6 
0,6  I 

T. 

0.2  ! 

CO 

0.0 

0   I 

T. 

0.0 

0. 0 

M.O 

0.5 

1.0 

■J.  II 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

T 

^:^ 
If 


0.  70 
0. 63 ; 


0  6 


15 
9 
18 
23 
19 
20 
15 
15 
•20 
14 
!0 
10 
13 
12 
12 
22 
19 
•23 
20 
.2^2 
15 
20 
10 
18 
11 
19 
•22 
19 
16 
23 
15 
14 
17 
16 
21 
15 
16 
•20 
15 
»4 
12 
20 
18 
11 
•2'1 
15 
.21 
15 
15'' 
•20 
16 
16 
12 
■A 
•2<.i 
14 
16 
21 
19 
17 

20 
10 
20 
17 
14 
12 
17 

'^i 
12 

•20 
!9 

15  , 
IT 
18 
14 
.  17 


18 
11 
16 


IZ 


9 

3 
13 


0 
2 
4 
10 
1 

6 
10 
5 
2 
7 
6 
0 
6 


4 

7^" 
4 

9 
12 

2 

3 
11 

8 

1 

6 
10 

•i 

11. 
3 

;*■ 
10 

.10 

■   i 

^.\ 

»- 
•I  4 

0 

0 

3 


■.6-4,SW 

8  "hs. 

19    I 

7 


9 
7 
13 
4 

id 
4 

12 
I) 

l^ 
6 
4 

9 
9 
5 
6 
10 
11 
7 
10 
7 
7 
5 
9 
8 
10 
12 


6 
13 

11 
8 

U 

1! 

13 
7 
8 

14 


'  9 


1  ne. 

I   SV.". 
I  sw. 


I  se. 
i  nw. 
!  sw. 


Q.  C.  Thrash 

W.  K.  Brown 
.  jCarl  R    Cutting 

IJ    11.    lU-eves 

iMrs    l.elia  1.  'letpr 

|j.   K.   Scanlau. 

lU.   >.    Weather  Huriau 

jVe.rnoii  C.    Howe 

IJ.  .M.Brool-s 

;F.  H.  Raudolpb 

R.J.   Torr.^ 

<\V.}.    Cop!> 

lA.    B-  Quartcrnian 

l.iohu  <•     Klovd 

IJ.    W.    Bishop 

jA.   L.   Stepheuh 

IE.  K    CovMrey 

jWinfred  D.Polk 
.  |J.  O.  l.iiu'k- 

J.   O.    Viiisiing 

!C.    I'.  K\uu? 

\G-  N.   Goodier,  Jr 
.  H.  G    I'a-e 
Ben  .lohns 


I.    M     l{ick«tts 


iJ.  J     Babb. 
'Dr.  K.   H.    Hardio 
JGoo.    W.    Xichoalfi.' 
ilniversitv  oi  Arkar..'-fis 
lU.  .S.    Waather   Bureau 
J.  K.   Mo  <:uistoii 

.,'['.  ,1 .  i.ogai! 
W.   R    Owi-ns. 

.  li«n  F.    Hattenfitl'l 
|A  .  F.   Sti^vpi.s 

.  G.  I,    Wright 
!  I  sines  \.    HurneU 
|Ge<>.  W.  Baker 
In.   p.   O'  Npbi 

.1g.  C.    HoltJin 
I.!.  L.  roll,  (t 

.  ill.  li  ."-^anderson 
jUfnoilictiui-   .<i>l>  rs 
ij.    A.  Lowderbatk 

.JMrf.  I).  ('.  White 
Ijj  H.  Cross  white 
Il  .   ji.    Weather    Hiireiui 
!l.   V.  Sutton 
Hi    G.    l.enhariit 
.folate    Agri.    hjcho-j' 
"Mrs  'W.   !..    Matth.-w's 
;\V.  ('    (iregg 
jr.   N.    lioiu'k 
n.  ,,  ICharles  Wiiitmi  f 

w.    fA.   .1.   Parks 


sw 


nw.   IE,-  W.-.-St    .loh 
nw.  llohnCook 


iSW. 


JK.  S.Httlhe 


9 


Httlhert 
prson 
s.  (..(jjune  'iHioniasofl 
i  nw.  iKham  l^nrrr-w' 
U.   K.    Heijgler 
A'     1-:     Bnuir 
y.   C.    Wrigiir 
W.    W".    Woo-l 


nw. 
n.  , 

n. 

n.' 


5"      s 
10.  ^n, 

8 


IW. 

nw 


Miss  riieresfl  f^chen 
'Hene-TOfttin^J  sfs^ers 
l\V.   E    KdiTjistoii 
!C.  U>  'CslliouiT 
.  JMrs.,F..,l'i  Coleman 
JMrs'^f.  V.  'r!.sila.'r' 
,  iCarl  A,  -StarcV  . 
1.1.  T.    'SeV. 
,i-\!iss  Grivcp  Field 
^S    C.  Sfcorj 
JAdani  F    Buerkle 
New  Subiaco  .\bl>ev 
,.     H     S.    Brfvshsar 

lEdwerd  E.  ITolmes 
,V    (Dr.   Che\»s  Bevill 
■  Iw.   L    Shide 
|j.  R.   Hud'il««to;i 
Nai;rle  O   Pcbiniipr' 
\  li.  Bakcstraw 
K.  O.   Allen 
W.   E.   Ifarton 


Temperature  and^iireci^tdtion jdepartures  are  computed  for  such  Stations  liaviug  ten  or  more  years  record.  Xt!  oofi'lplet 
Inch  rain  or  me!t4!d,snowi'ttJSec0iTed  toolate  to  be  ineGuded  in  nj'eahs  and  summaries.  Refer-nee  letters  •.''.♦,  indi.-nte 
office    addresses    a»    follows;.       .  Dam  No.   1.  Judsonja.  Ark.     Junation,  R.F.D.   3,  Junction  City,  Ark.:    I.nfhervine   K 

I  %        P-aily  River  Stajrea  *or  January.   1080     - 


e  reports  are  As^'i 
iii'Diberof days  niisi 
.F.fi   No   1.  l.Riiiar 


il  3e'cilMi  iiieans  'I  I.e&s  thni  (/.u! 
simff, TrtUf  cji,  oth,er  dates  ttl'<'^l 
Ark. :  ''!>rii<gb«i'k  .  Ixviilri.tire.  A  i  ^ 


Stations 


Fort  Smith..-.. 

Ozark •. . 

Dardan^e.... 
Morrillton.  ';-.. 
lilttle'Rcok- 
fine  Bluff.  .... 

YMioopln 

D«lav{n« 


Arkansaji , 

do  ... 

-...-..do... 

do... 

do... 

do... 

...  .do... 
Petit  Jean. 


Flood 

! 

Stage 
22 

1 

2 

3,.^ 

9.6;  9.0 

9!t 

22 

7.3 

7.6 

6,0 

20 

7.8 

8.7 

9;;  7 

20 

5.0 

6.0 

6-5 

28 

6.0 

6.5 

8.-3 

■  ui 

10.0 

10.0 

11.1 

211 

28.  ;i 

28  5 

•^-.-m 

20 

6.3 

tt.3 

6.2 

6 


9.0J.6.81  *.51  6.;1 
5.3  4.8  -4. 0|  3.8 
7.7  7.4  6,61  4.9 
6.0  5.5  5.0  3.5 
8.0  6.8  5.4  4.8 
12.011. 7!lU.7!  9f2 
28.-ffl27.«S27.21'2fi.0 
5  9    5.8,  5.8l  5.8 


;« 


14      15 


,6.5 
3.6 
5.4 
3.4 
4.2 
?.3 

21.7 
6.3 


17      18 


2;f   ii 
•tin 


25 


•26      27 

'I  l.!«  «. 


28  !  29      .30 


31 


13.6  l-i'.gill'rfl 
11.0,10.4  9  11 
li.6  1-/.-2  ll.'H 
8,0i;<).51.'l'J?Hl 
9.2)2  2  13  0' 
11.0iA3..9  15.8j 
19. 'm4{22'.8'^ 
2^8:21. 5118.91 
I         i 


9.7'i'8:7;''».l 
,7.'4]  B,0j;4'.7 
'^,•91' 4'.'r)?8.2 

)ii,W:9'ni  7.5 

ll''/;10.7:  9.3 
15.8|15.-,'il4.0 
•Z4.-3hi4  8'^24.2 
15.5'l3.  1111.4 


1   4.0 

8.0 

1'2.9 

•2>-).ti 
jlO.3 


23.0: 
9.4 


7  0 

3.'8 
•6.2 
a.  (I 

11.  I 

I2-.'.  6 
i  91 


6  81  6.7; 

3.5    33: 

5.8'  5.6] 

5.0;  5.0I 

■5.4    4.9i 

10  4!  9.8i  9  2 

•22.3t22.2te.'.l 

8. -I    7.9|  7.8 


6.7 
3.1 
5.6 
4..T 


Jaxuakv,    1928 


CLIMATOLOGICAL  DATA;    AH^sANSAS  SECTION 


Daily  Hiver  Stages  Contiouea 


Stations 


River! 


Flood 
tBtage  I 


I 


6 


9      10  I  11      12  i  13 


16  1  16      17 


18      19     20     21      a  i  23  I  24  I  25     26 


•27  1  2H      29  i  30      31 


Cutler.  . .    

Cilico  Koclt.  .. 
Batesville  ...:. 
Newport  .  ..■>.. 
tJeorgetown  ". . 
D- Vivl!i-"iJluI¥. 
OlareuoiJn  -•■ . 
il;10ar<jV;.  ..V-. 
CorninB*''.-..-'.'!  . 
Black"-lC6ck'-.. 
0»m  No.'   1  .  .. 

I'atterson . 

Arl£iiteilphla: 
Cailiti^    ...:*;. 

h^iiWtf .-. . 

Sprtuibank.V. 

WMteciiffs.:;. 

.MarksicJ    Tree. 

HriloTia- •'•  ■ 

■\.ri;ao.-ias  Pity. 


WhUe 

....do   

....do 

...do 

,...do  

....do 

....do 

Buffalo.   ... 

Black  

....do 

Little  Rod- 
Cache   

Ooavhita.  .. 

...do 

Red 

...do.. 

Little    

St.  Krancis . 

Mississippi., 
do 


18 
28 
26 
22 
80 
30 
II 


■9 

18 
30 
28 
37 
2S 
17 
44 
43 


5.1 

48 
10.7 
17.7 

20.9 

2a.  1 

28.3 


11.1 

10. 

14.U 

12 

ft.  4 

6. 

6,6 

6 

l.S 

1. 

1-3.0 

11. 

1.5  7 

l.i. 

12.  B 

16. 

11-5 

n. 

9.9 

10. 

«.8 

34. 

m.i 

*). 

91  4.8 

.5  ■  " 
3 
0 
7 
ti 
U 
1 
.9 


16  5 

20.4 

22. 6 

27 

5.0 

10.5 

11.0 

6.0 

6.7 

2. 2 

10.0 

14.0 

16.6 

9.8 

10.0 

33.4 

40.1 


4.8i  4 

4.4i  4 

9.6 
15.214 
20. 1|19 
22.3.22 
•27  5i2 

4.9i  4 
lO.li  9 
10.0 

5.6    5. 

6.71  6 

2.6 

8.31  7. 
12.  Till 
16.0,14 

8.4' 


o. 

10.0  10. 
31.5129. 
39.5138. 


4.2 

3.8 

9  4 

13.0 

19.4 

21  9 

26.9 

4.8 

9.3 

7  9 

4.0 

6.8 

3.0 

8.7 

10.8 

13.5 

5.0 

9.8 

27.8 

37.5 


9. It 
10  4' 
18.51 
21.8' 
26.5' 
4.7 
9  .2 
7.H| 
3  6 
6.8 
2.8 
8.0 
10.0 
12.  6 
5.0 
9.7 
25.4 
35.0 


4.2 
3.9 
9.3 
9.9 

18.1 
21.5 
26.3 


4.7 

9.3 

7.6 

3.4 

6.7 

3.8 

8.2 

10.7 

12.2 

5.4 

9.7 

24.8 

3.8 
3.1 
9.2 
10.0 
17.7 
21.2 
26.0 
4  7 
9.3 
7.5 
3.2 
6.7 
4.0 
11.8 
11.4 
12,5 
7.6 
9.6 
24.9 


3.61  3. 

3.4!  3.1 
8.5    8.7 


9.4 
17.0 
21.0 
25.7 
•A. 6 
•9  3 
..'?.  3 
3.0 
6.7 
o3.8 
U.2 


3;^.8!3'2.8 


J.  8 
lg.4 
•4).  8 
25.4 
t.4.  6 
.^M 
li-O 
2.8 
6.7 
3.3 
14.7 
n.Oiil.l 
.K.'.)|a2.0 
,-:7.8i.  7.0 
-9.o|^-9. 3 
■24.8-24.4 
32.0!31.5 


20.4 

•25.0 


3.6  (.  1 
3.1:  2.7 
8.0,  i^.4 
i*.0|r,g.7 
15.6d|.2  4?. 


8.4 


;jo.o;(iJ>.5 

i.'4,6;i<^.2 
4.4 


4. Oil  4 
9.  2|  9  2 
6.8  6.6 
2.5  2  2 
6.6!  6.6 


3.6 

11.(1 
10.7 
12  !i 
,6.8 
9.1 


3.4 

13.0 
10.2 
ia.6 
■5.7 
,8.9 


■23.8128.6 
31.0i.*l..1 


..il.2 
IS.  3 
,2.0 
0.4 
3.5 
11  9 
.JJ-8 
12. 5 
,5.0 
■8, 
ii.O 
30.0 


3.8'  3.3 
3.0l  2.5 
8.31  9.1 
7.3  7.3 
13.2li2.7 
19,uil8.4 


2;i.7 

4.4 
9.1 
6.1 
1.8 
6.4 
1.8 
11.0 
.9.6 


3.71  5. 
3.0  4. 
14.3  11. 

8  14. 


21  7. 
4|  9, 
OllJ. 
7114 


23.2 
',4.4 
.^.0 
6.0 
1.9 
6.5 
2.8 
9.9 
9.3 


12.4  12.3 


4.4 

8.5 
24.3 
■29  7 


3.U 

8.4 

21.4 


12.6 

17.8 

22.7 

5.0 

9.0 

7.3 

8.0 

6.7 

3. 0 

8  6 

9.1 

12.1 

3.3 

8.3 

24.4 

29.6 


31  7 

l|  8 
4115 
616 
6  19 
0ll9 


8:  9. 
21  9. 
6:15. 

8jn, 

2jl9. 

9'^20. 

4|^22. 

8'  0. 

2111. 

10 

10. 

7. 

3 


,9110 
013 

.7  12 

o!i7. 

1  9. 
(il23, 
,2'29 


9  8.7 
1  8.9 
Oil6.0 
,4  17.8 
2;  19. 2 
5  20.  8 

23.0 
6.0 

11.5 

10.7 
8.2 

,8.1 
3.3 

11.8 

1.5 

13 

16 
9.0 

24. 3 

■29.7 


3l  6.6  6.1 
4'  6.4  5.<) 
7  13.3  12  3 


17.5116.4 
19.l!l9.4 


I  5.8>  b. 
i  5.4'  5 
11.  7!  U, 
.15.1114 


21.1 
^•23.S 
S  5.7 
11.'' 
9.8 
0.0 
9.0 
2.S 
10.5 
15.6 
15.9 

;  8.9 

0-2.-5.7 
,5131.0 


21.2 
■24.1 
5.5 
11.6 
9.4 
4.2 
9.."; 
2.6 
10.7 
14.2 
15.1 
8.9 
9.1 
•26,4 
31.4 


19.3 
■■21.2 
24.4 
54 
11.5 
9.(i 
3  5 
9.6 
■2.4 
10.1 

r2.8 

13.3 
8. 
1  9.2 
26  8 
31.8 


,0    4. 
2  10. 

oiia. 
2  IS 
3121 
•24. 
3 
4 
9 
0 
4 
2 


,3 
0I32 


4.9 

4  4 

10.3 

11.8 

18.6 

8M.3 

25.0 

5.1 

11.0 

■8.5 

2.4 

8.7 

1.5 

8.1 

10.1 

9.& 

4.8 

9.'2 

•28.1 

32.4 


4.9 

4.2 

10.0 

11. 1 

lb.  2 
•21  3 
25.0 
.5.0 
10.8 
■li.A 
2.2 
^.■2 
1.2 
7.8 
9.7 
^  I 
4.3 
9.2 
■28.4 
S2.6 


Daily  Precipitation  for  Jaaau^ry.  1928 


fStations 


Drainag*?- 

llRSTIl 


Ar^delpUia 
Artinsas  City  . . 

Kritierg 

B.4tt>sville   

B.'i  HraUfU  .  . 
B^jiitoiiville  •** 
Black  itDfk.  ■ .. 

B'.ytheville 

ISooneville 

Briiikl<>.v     

C-klico  Kock 

Oitoiilfii    

(Jenter  I'oint... 
Cli-.ieu'loii  .... 

Clinton 

Ooii'.vaj 

Cnfiiii:g   

C.)tter.    

liaim  No.   1.  ■■ 

Uaciiville      

Diirdrtoelle  ... 
Di;  Valls  BlulT 

lHjoift- 

Diilliio 

Kl  Dorado      ... 

Kiii{!»od     

KiiM'kii  Springs   Wlviip  .. 

Kayetteville I  White.  . . 

Koil  ^••iiiii..  '••  . 
Fre;raan  Sprgs.il 
KiiUoo    1 


>t».ori<"-t<)uu 

Gilbert 

•iravtJtle    

Harrijoii 

Helena 

Hjg.len 

H.opi-      . 

U/Lit  Springs . . 

Hattig 

lifdes  ••■  — 
.lOiirtsOoro  . . . 
Larabrook. .  . . 
Lead  Hill 


Little  Rook  •""  Arkansas.. 

Lurton IWhite 

LiitJverville    ArkansBR. 

Magnolia 

"i^alveru 

Nlaiuinotli  Siiif. 

Uarianna 

Marked  'free    . 


Da^  of.mojaii 


1    !  2 

I 


10      11       1-* 


15  ,    16 


19  i  ■iO     2i 


'23  I  -24  \  -25  1  ^26  I  27 


•28 


29     30 


131 


Ouachita. 

Ouachita. 

Mississippi.. 

White • 

White 

Arkansas.. . 

Arkansas  ... 

White 

Mississippi.. 

Arkansas  — 

WlHte —     . 

White    

Onacliita  .. 

Red 

White • 

White 

Arkan>ias. . 

White  ...  .. 

White 

White    

Ijil!  Arkansas.  . 
JIII! Arkansas.. . 

..I  White 

111!  Mississippi.. 

..|VVIiite 

IllliOiiachilft .  . . 
..i Arkansas  .. 


.'!!'.'i.'io 

':6.5 

.02 

'.'io 
.09 

.'02 

.cib 

A  vliuiisas  . . . 

Arkansas  ... 

Keil 

Whi!.> 

White 

Arkansas.  ... 

Wliite 

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita  . . . 

Ouachita. .   . 

iiiliRed  

JlliriVhiie 

..  I  White 

Whi 


T. 


.03 
.10 


.05 
.04 


03 
.01 

.ii 
T. 
.23 


T. 


..50 
l.OO; 


.02 
.ft3 
.04 
'I" 

f 

.05' 

■j'  • 

.0. 


.01 

.62 

TV 


.02 


'f. 


'pl 


.301  .■30 
.06;l.05 
.40 

.78 
•  35 
.01 
.86 
.54 

i.06 
.05 
.78 
.41 

.90 

.'f5 
.79 

.'96 
.61 
.76 
1.01 
.05 


.141 

.65 

,02 


.13 

T.' 

.09 
.90 

T.  ! 
.39| 
,77 

■tv 


¥. 


T. 

.m 
•m9 

'■3\ 
.03 

'.04 
.05 


.03 


r. 


14! 
'1.33 

.85 


56 


.45 

i.'ie 
.97 
.95 

T 


.42 

1  07 
1.40 

'.'78 
21 
.20 
.93 
T 


■'¥. 

■4. 
.09i 

36 

■  ^. 

.01' 
"•■.^ 
.55 
.90 


.57 

.'m 

1.14 


56 


• '? 

.37 

.71 

.76 

.19 

'.'3,5 

.10 

■f.' 

■'90 

■■.i9 

1.03 

.32 

'tV 

T.' 

.70 
,03 

.05 

.52 


f-' 


.24 


.58',].' 63'. 

.48;^2.52; 

.3012.001 
1.0.5i   .14'. 

.94 

.18 

.18 

.06 

.12 
09 

.03 

43 

2  70 

.78 

.38 

.05 

.85 
1.  Hi 

.51 

r. 

.0^ 
1.0.! 

.10 

11 

1    10 

.85 
1.52 

.48 


.921 

2.02  1 

1.171 

lOl 

.76 

05! 

.25!. 

.40!. 
.26!. 
.721. 
.72 
.36 
.71 
1.28 
T. 
1. 
.54 


.301 
.  -25 
.20 

'17 
•20 

is 

04 

17 
38 
35 
,10 


.38 


.03 

J"  ■ 

.45 

.16 

.62 
T.' 

^38 


.15 

.22 
.31 
.43 
1  32 

.10 

.06    .27 

12  1.03 

I.33I   .15 

....il.48i! 

.  30    .  16! 

1.^25  ■2.361 

.05    .  171 

....     .70 

..I'.' 1)8 
Ooil.90 
.09 
.341 
.151 
.48 
1.76 
.05 
.03 
.46 
.12 
.49 
l.ll 
.09 
.95 


.90 
.01 
1.32 
1..53 
.08 


1.38 

.^2 


14J1.45 
1.0311  01 
.05  .  10 
.3'- 
.88 
28l  .  02 


.25 

.12 
.15 
.25 
1   14 


.90 


.32 
46 

T. 

.r2|  .18 
....!  .31 
1.301L40 

....I  .20 


1.47^. 

.31 

..  .;'■ 
'^20^ 
.05'. 


35    . 

19 

:10 

.00 
28 


.1 

.96 

T. 

.30 
.04 
.■20 
.78 
.08 
.24 
.19 

'.'45 
1.02 
27 
.46 
.08 
.33 
.13 
•  08 
.22 

'.'ie 
•49 

.85 
.30 
.68 
.V 


.16. 


T. 


.10 


.  15  .. 


.03 


.'04J  T. 
T."  '" 
.'20 


.  os! . . . . 

T.  I.... 
'1 


.22 

.  02  . . . . 


T. 


T. 


.01 


.:* 


T. 

.06 

'tv 

"6k 


T, 


.05} 
T    i 


T. 


.06 
.03 
T. 

'.'6^2i 


.021 


.02 


...I  T 
.lOi... 


.57 


.  1'2 


.44 


.32 


1.28 


.10..,. 

tV|:-.: 

..:-.i  .03 


.03 


.12 


.75 


O.W 
1.48 
liOO 
3.60 
"i.9o 
4.  55 
1.34 
2.93 
4.B6 
2.65 
1. 72 
1.36 
l.Sft 
1.59 
1.^84 
i.  33 
2.52 
2.20 
1.62 
2.58 
8.  10 
2. 83 
1.-/8 
0.75 
2:05 
1.59 
L^28 
■2.05 
1.54 
2.  08 
2.^2!i 
1.85 
1.54 
1.50 
2.01 
3.58 
1.36 
4.60 
1.68 
2.07 
1.&6 

0  .53 

•3.23 
0.86 
2.07 
1.18 
2.41 
3.96 
0.98 
1.66 
I'Sa 
1.79 
2  41 
1.48 
1.50 
2..D2 
0.64 
2.77 
l.!3 
2,!  2 
4.49 
2.56 
2.10 
2.12 
0.55 
1.96 
0.64 
1.85 

1  «9 
1.6> 
1.71 
1.85 
1.40 
1.08 
1.97 
4.44 
1.86 
2. 20 
2. 72 
1.20 
■2.11 
0..5tl 

.021   1.88 
.63!  0.74 


.« 


.10 


.45 


Precipitation  for  24  hours  •ading  ne»r  sunset  u 


nless  otherwise  indicated.'"  For  24  hour,  ending  midaiKht  II  F.r  24  hours  ending?  a.m.  T.  Trace 
•  Precipitation  included  in  the  next  foUowine.maasuremaot. 


orlesithanOOl  inch 
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Dailr  TempeFaturaB-for  J&nvUiry,  1928 

SUtlong 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

•9 

10 

11 

12 

13 

14 

1& 

16 

17 

18  19 

20 

il 

32 

2S 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

81  1 

S 

^-"^ -■MS^ 

Bentonvme    ....:.  }«»^»^ 

^n^^y^^^ iMf^muT 

««>»«^'"^ -ImSmum 

«'»«"•' ISfnl^T 

Calico  Rock$J i  M»:dmum 

\  Minimum 

Cwnd.nM Maximum 

(  Minimum 

C«nt«r  Polut Maximum 

\  Minimum 

Conway Maximum 

J  Minimum 

CornlnK Maximum 

(  Minimum 

DardaneUe Maximum 

(  Mi  m  mum 

Dumas Maiimmn 

(  MimmiTm 

Dutton \  Maximum 

)  Minimum 

El  Dorado Maximum 

(  Minimum 

England Maximum 

\  Minimum 

Eureka  Springs ....\  Maximum 
\  Minimum 

Kayetteville    Maximum 

I  Minimum 

Fort  Smith j  Maximum 

)  Minimum 

Qravetto i  Maximum 

(  Minimum 

Harrison 1  Maximum 

(  Minimum 

Helena S  wf  ^,'™"™ 

/  Minimum 

Hope (Maximum 

i  Minimum 

Hot  Springs :  i  Maximum 

i  Minimum 

Huttig Maximum 

(  Minimum 
Joneiboro Maximum 

\  Minimum 
LambrookSi§ Maximum 

(  Minimum 
Lead  Hill Maximum 

\  Minimum 

Littae  Kock. ..  .  S  Maximum 

(  Mimmum 
Lurton sMaximimi 

i  Minimum 
Lutherville )  Maximum 

i  Mimmum 
Magnolia j  Maximum 

(  Minimum 
Malv«rn )  Maximum 

(  Minimum 

Mammoth  Spg t  Maximum 

*^"  (  Minimum 

Marianna \  Maximum 

(  Minimum 
Marked  TreeW )  Ma^timum 

!  Minimum 
Marshall \  Maximum 

(  Minimum 
Men*..        i  (Maximum 

f  Minimum 

Morrillton5$ \  Maximum 

(  Minimum 
Mount  Ida i  Maximum 

(  Minimum 
Newport...  Maximum 

(  Minimum 
Osceola ; i  Maximum 

)  Minimum 

Ozark^l^  ..  .  (Maximum 

' '  ■  (  Minimum 

Pine  Bluff.. i  Maximum 

I  Minlmuiii 
Pocahontas !  Maximum 

(  Minimum 
Portland (Maximum 

(  Minimum 
Prescott 1  Maximuir 

)  Minimum 
Bison   .     .  i  Maximum 

I  Minimum 
Rcgers;.  (Maximum 

)  Minimum 
Searcy (Maximum 

1  Minimum 
Stuttgart }  Maximum 

(  Minimum 

Xexarkana i  Maximum 

(  Minimum 
Thornburg 1  Maximum 

f  Minimum 
W»rr«n.. . 5  Maximum 

(  Minimum 
Wynne (Maximum 

)  Minimum 


54 

7 
16 

3 
10 
-5 
21 

2 
17 

3 
17 

2 
25 

6 
18 

1 
24 
10 
30 

6 
24 

6 
16 
-3 
24 

4 
21 
10 
13 
-6 
29 
11 
25 

8 
14 
-6 
10 
-4 
16 

2 
10 
-5 
15 
-4 
■24 

8 
30 

8 
24 

6 
40 
11 
22 

3 
21 

lO 

10 
-3 
18 

5 

IS 
-5 
16 
-2 
33 

9 
24 

7 
24 
U 
28 

7 
13 

2 
12 


12 

14 

-5 

1 

24 

22 

-5 

-7 

21 

25 

8 

8 

24 

35 

/ 

8 

13 

16 

2 

2 

31 

24 

11 

10 

19 

15 

5 

5 

39 
8 

24 

0 
28 
-2 
25 

2 
24 
-•J 

27 

6 
22 
-2 
27 
-2 
28 

9 
26 

9 
23 

2 
23 
-7 
24 

7 
38 

9 
24 
•5 
27 
11 
24 

6 
30 
-6 
2 

25 

» 
27 
-3 
28 
-7 
20 

6 
42 
10 
30 

6 
'30 
10 
22 

1 
25 

5 

27 

-10 

25 

6 
21 
-3 
25 

2 
26 
10 
28 

7 
26 
14 
'22 

4 

;a 

1 
21 
-8 
27 

5 
25 

4 
26 

1 
24 

1 
2(1 
-2 
2? 

5 
*5 

9 
24 

4 
26 
11 
21 

7 
33 
23 
28 

■4 
23 

24 
4 
29 
10 
25 
-2 
26 
16 
24 
3 


37 
20 
36 
0 
37 
19 
35 

35 
2 
43 
21 
35 
6 
39 
-2 
41 
9 
37 
17 
39 
13 
36 

0 
36 
18 
50 
17 
35 

9 
43 
22 
38 
16 
40 
'15 
38 
18 
3'J 
22 
38 
18 
43 
10 
32 
15 
57 
19 
34 
18 
4' 
20 
33 

3 
37 
11 
42 

3 
36 
19 
31 
10 
34. 
14 
40 
20 
39 
20 
37 
19 
35 
If 
39 

4 
37 
12 
37 
18 
40 

8 
42 
19 
37 

4 
22 

2 
37 

6 
45 
19 
35 

1 
38 
18 
42 
17 
44 
33 
38 
18 
35 


56 
44 

49 

15' 
47 
51.. 14 
361 .  .49 


23t     30 
49' 
32 
61 


57)     63 
42'     34! 


46     .53 1 


39 


56 
33 

64 

331 
45I 

36  j 
.54 

i 
491 

427 

i 

391 

.5.^1 

12 

48 

33 

5U 

41 

48 

38 

12 

38' 

.50 

40 

47 

4ft 

46 

31'i. 

491 

37  i 
45t 
31 
45i 
30; 
48l 
■■» 
51 
36 
43 

f  35 
64 
33 
51 
28 
64 
48 
4Hf 
44 


43  j  45 


14i  17 
361.  50 


59  • 
25 

54: 
271 
54 
27  i 
52 
26i 
60 
28! 
■55I' 
26i 
■62 1 
21 

-I 

57 


24 
66 
29 
50 
Ul 
62 

.  ;lOi 
.53 

30i 
55! 
■  25i 
.56' 
20! 
.57 
35; 
51 
31 
5C 
29 
.58 
2P 
5,5 
27 
.58 

50 
.32 
■53^ 
28 
.M 
24 
56 
28 
57 
31 
61 
23 
4» 
27 
48 
27 
55 
26 
63 
31 
58 
2b 
6U 
31 


.51 

.3,5 

56 

37 

58 

37 

5.5 

42 

43 

36 

57 

34 

57 

48 

52 

35 

57 

43 

58 

411 

6jl 

531 

.53 
.  26| 

52! 

40i 
-  51 

40 

63 

40; 

.531  57 
.  37;!:  23 

53|  58 

35!  40 

51  i  54 

371  26 


78 
34 

79 
■27 
72 
41 
73 
•35 
-  72 
35 
77 
-33 
73 
36 
70 
25 
77 

;iO 

73 
46 
72 

28 
'73 
36 
71 
35 
90 
38 
72 
2b 
78 
.40 
78 

76 

5u 

76 

39. 

72. 

39 

70 

37 

75 

39 

71 1 

36 

88 

35 

49 


34 
76 
21 
71 
32 
69 
14 
73 
34 
73 
32 
76 
37 
85 
40 
72 
28 
72 
12 
73 
37 
71 
45 
72 
36 
72 
41 
68 
37 
78 
30 
66 
3' 
,  o2 
40 
58 
37! 
79  j 
36 
711 
38 
69 
33 
75 
27 
71 
43 
70 
48 
66 
12 
72 
15 
72 
33 
75 
:« 
70 
35 
66 
33 
73 
33 
71 
44 
74 
35 
75 
28 
73 
34 
,52 
41 
71 
32 
77 
41 
73 
35 
76 
42 
72 
38 
69 
45 
7 

30 
72 
32 
71 
40 
79 
45 
74 
49 
70 
50 
72 
37 


70 

72 

d8 

46 

72 

72 

'30 

43 

n 

•  72 

44 

S2 

72 

72 

41 

49 

74 

75 

43 

48 

56 

76 

38 

52 

7S 

74 

46 

49 

79 

75 

26 

35 

68 

75 

39 

,50 

63 

72 

46 

,52 

74 

73 

40 

50 

7'3 

69 

48 

44 

74 

76 

40 

•47 

83 

85 

47 

47 

67 

70 

34 

45 

69 

75 

.48 

55 

74 

.74 

,45 

,50 

71 

72 

50 

53 

70 

.  72 

47 

.54 

73 

75 

43 

49 

70 

72 

41 

51 

78 

76 

43 

48 

72 

71 

49 

,50 

67 

75 

44 

,50 

63 

72 

36 

36 

73 

76 

.57 

r*) 

71 

72 

49 

52 

71 

72 

39 

47 

76 

76 

28 

38 

68 

73 

48 

,52 

74 

68 

48 

49 

72 

73 

47 

49 

68 

75 

48 

55 

67 

75 

72 
52 
71 
52 
66 
48 
69 
46 
75 
49 
72 
52 
75 
■55 
72 
40 
77 
56 
71 
57 
71 
49 
73 
48 
72 
50 
85 
51 
64 
41 
77 
57 
72 
52 
70 
52 
68 
50 
72 
58 
77 
52 
72 
39 
70 
54 
81 
52 
73 
37 
78 
50 
71 
53 
74 
48 
70 
34 
73 
56 
62 
}« 
69 
50 
78 
58 
75 
52 
73 
44 
(4 
51 
69 
50 
76 
51 
66 
58 
70 
52 
73 
56 
75 
54 
73 
48 
73 
44 
80 
53 
72 
45 
77 
56 
76 
51 
76 
56 
69 
40 
73 
45 
75 
49 
79 
56 
67 
47 
74 
57 
73 
51 


67 
51 
66 
47 
66 
53 
66 
49 
75 
51 
70 
48 
70 
55 

n 

41 

72 

56 

68 

60 

67 

51 

74 

48 

67 

49 

75 

55 

65 

40 

72 

59 

67 

55 

68 

54 

68 

51 

69 

53 

63 

53 

70 

42 

71 

56 

70 

55 

74 

44 

73 

54 

66 

48 

08 

49 

74 

39 

66 

57 

68 

51 

70 

50 

71 

59 

77 

52 

70 

58 

74 

50 

64 

50 

67 

52 

68 

52 

78 

4<) 

68 

44 

70 

49 

70 

58 

73 

46 

69 

.55 

68 

18 

77 

54 

71 

45 

73 

59 

68 

47 

74 

45 

69 

55 

75 

58 

69 

60 

72 

65 

68 

53 


46  i  32 


.50:  33 

661  53 

I  60;  32 

58  40 

351  23 

63!  50 


601  50 
401  30 


63 

41 
66l 
35I 

54  i 


49  32 


62 

56 

30 

28 

.57 

41 

18 

21 

51 

35 

29 

U 

58 

,55 

2* 

'25 

,50 

40 

36 

26 

,59 

,53 

28 

28 

61 

58 

33 

25 

,59 

41 

20 

•20 

60 

56 

23 

25 

,59 

50 

36 

30 

60 

,52 

30 

31 

.52 

56 

28 

28 

56 

,54 

32 

32 

65 

.57 

36 

28 

54 

45 

20 

18 

58 

58 

28 

35 

,59 

47 

31 

28 

,56 

41 

31 

25 

,55 

42 

26 

24 

56 

42 

32 

31 

,50 

42 

26 

21 

57 

44 

25 

27 

57 

,52 

37 

28 

63 

61 

32 

31 

.54 

58 

31 

.32 

64 

62 

30 

'24 

51 

42 

30 

26 

53 

49 

23 

25 

54 

43 

13 

•io 

57 

43 

36 

33 

50 

36 

33 

i^-l 

56 

49 

33 

27 

,59 

.55 

30 

.30 

59 

,54 

;io 

"27 

53 

,52 

26 

■22 

55 

,V1 

37 

28 

41 

48 

24 

18 

52 

51 

25 

■25 

55 

43 

31 

32 

59 

45 

26 

■:t4 

51 

49 

21 

'il 

58 

47 

:^.0 

■27 

53 

4'd 

25 

19 

,59 

49 

24 

% 

64 

54 

33 

32 

56 

■  '51 

28 

'^2 

60 

55 

36 

W 

60 

.55 

28 

30 

61 

55 

3.J 

■■  '28 

55 

47 

25 

21 

59 

51 

■K 

'>6 

56 

49 

30 

■  :io 

05 

54 

■M 

■  30 

56 

43 

24 

31 

5f 

.54 

36 

25 

,56 

•  43 

31 

'•'25 

181  '26 

621  52 

36i  30 

63  62 

26  31 

58  34 


28 


32 
64 

28 
■65 
15 
68 
21 
65 
38 
65 
30 
54 
24 
61 
31 
73 
33|  39 


58.3 
32.3 
52.2 
25.4 
50. 1 
29.3 
,52  9 
'29.1 
49.8 
'29.4 
S6..7 


28  30.5 


55.2 

30:8 
53:7 
■22:7 
57.0 
31,0 
55-2 
35.8 
53.9 
31.2 
53  3 
■26.8 
54.5 
32.5 
61.8 
32. 8 
50.'6 
■24.0 
58.  U 
36.1 
54.7 
32.5 
52:7 
31.2 
.51.8 
'29.7 
53.0 
32.8 
.50.7 
■28.9 
54.4 
■27  .5 
52.9 
!2.  ■-' 

33.4 

.56.1 
33.0 
6:!.()    ' 

34.5  ■ 
50 .1 

■29.7  : 

53.0 

a).3., 
54 .0  ■ 

■23.2 

53. 1.^ 

34,6 

48.2 

•29.5" 

.51.8  , 

30.5'' 

58.. -J  . 

35.$  ' 

.5.5.9,, 

31.3  ' 

54.0- 

30.3  ' 

55.7 

31.7 

48;7' 

•26. 5'; 

52.8  • 

28.3. 

53.3; 

33.4"  . 

53.8,, 

30.0*' 

56.4 

•27.  li 

53.4 

'29.  «^' 

49.0 

•27.7-' 

.54.6 

■26;  o'' 

58.1 

33.8 

51. 6 
■27  7 
59.3 
35.3 
56.6 
31.3 
58.1 


9.  .■5 
52. 2 
'27.2- 
53.0- 
27.8' 
55. 1  ■ 
33.4 
60.0 
33.5 
52.8 
29.6 
56.  b" 
37.6 
51.7 
30. ij 


Whermomelers  are  read  in  the  morning:  'Ch*'ta«xi-rmun'»#«nperaturet*iMiire»d  t».er0dited<to  She.  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


..ii.- 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

ARKANSAS   SECTION 

HARVBT  S.  COLE.  Meteorolo^iBt 


nW!VrR'*VAPKHAiP?;-v?th,  2;  21st,  1;  24th,  1;  26th,  1. 


Vol.  XXXIII    Little  Rock.  Ark.,  February,  1928        No.  2 


OF 


MISCELIiANEOtrS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 


THt7NDKRSTORMs:--4th,    1 ;  5th,    2;  6th,  ]3;  7th,    1;    13th,    3;    14lh,    C; 
.^r  -         18th,  1;  22cl,   4;  23d,    19;    24th,  2. 
fMse  FW^ii— 1st,  7;  3d,  1;  4th,  1;  5th,  3;  6th,  7;  10th,    1;    13tli,    1; 
23d,  l;28th.   1. 


PpVAB-rH^ips-— 9th,  2;  21st,  1;  ^4tn, 
toNife^riAiUT-aist,  2;  3d,  1;  4th,  1;  26th,  1. 
Sleet:— 20th,  1;  21st,  1;  23d,  1. 

Supplemental  Precipitation  Table 


OENERAIi  STTKMART 

Although  the  temperature  for  the  month  averaged  more  than 
two  degrees  ahove  normal  and  the  precipitation  more  than  an 
inch  below  there  were  no  record  breaking  extremes.  The  mean 
temperature,  as  determined  from  the  records  of  58  stations,  was 
45.0°  which  is  2.2°  above  normal,  nine  scatterpd  stations  show- 
ing negative  departures,  positiv*^  elsewhere.  Daily  means  were 
almost  uniformly  above  normal  from  the  1st  to  the  13th  with 
positive  departures  of  20°  or  more  on  the  5th  and  Bth.  The 
latter  half  of  the  month  was  cool.  The  highest  monthly  mean 
was  51.6^  at  Junction,  the  lowest,  88.8°  at  Lurton,  a  difference 
of  12.8°  between  the  Ozarks  in  the  northwest  and  the  southern 
border  of  the  State.  The  highest  temperature  recorded  was 
79°  at  Subiaco  on  the  5th,  an  unusually  low  extreme  for  the 
month.  The  lowest  was  10°  at  Corning  on  the  17th  and  Lur- 
ton on  the  1 8th. 

The  average  precipitation  for  91  stations  was  2.23  inches, 
which  is  1.12  inches  below  normal.  A  few  stations  in  south- 
western and  northwestern  sections  of  the  State  showed  positive 
departures,  negative  elsewhere.  Monthly  totals  ranged  from 
4.69  inches  at  Texarkana  to  0.96  inch  at  Gilbert.  A  measura- 
ble amount  of  snow  occurred  at  18  stations  averaging  3.0  inches. 
Amounts  ranged  from  6.0  inches  at  Harrison  to  a  trace  at  nu- 
merous stations.  Most  of  the  precipitation  occurred  from  the 
4th  to  the  7th  and  from  the  13th  to  the  24th. 

The  weather  was  generally  favorable  for  the  usual  early 
spring  farm  activities.  Considerable  plowing  was  done,  some 
spring  oats  were  sown,  and  truck  and  gardens  were  planted  in 
southern  sections  of  the  State.  Fruit  buds  were  swelling  and 
plums  were  blooming  at  the  close  of  the  month,  however  the 
cool  weather  the  latter  half  of  the  month  held  development  in 
check.     Meadows  and  pastures  were  in  good  condition. 

W.C.H. 


Corrections:    January,   1928 
Amity  maximum  temperature  should  be  78o  on  the  11th.     Booneville  greatest  24  hour 
precipitation  should  be  1. 18  on  the  17th- 


Stations 


Counties 


.2    ""is 
.2  if^- 

?    I  u  o 

■^    '  I— .  <;- ' 

3  I     ^ 


Precipitation,  inches 


2« 


Number  of  Pay? 


Cold  Springs  — 
liagleton  .  . . 
Evt^iiing  Shade.. 

le:-^iK\■illt' 

Odeii  


Scott 

Scott 

Sharp 

Garland   — 
Montgomery 


1250 
10(10 


750 


890     2 


1.28 

1.33 
179 
1H6 


0.  56 
1  26 
0.41 
0.45 
0  58 


T. 
0  0 
T 


MISCELLrANEOtrS  DATA 


Stations 


BentonviUe 
Fort  Smith 
Little  Rock. 
Memphis 


Pressure,  Sea-level 


5 

Hit.  14 
311.  IS 
30. 15 


30.  fiO 
30. 5B 
30.53 


30.16!  :+'.£ 


29.66 
29.  6; 
%,  73 
29 


13 
'22 
23 
13 


Wind 


li!! 

4.597 
5,521  I 
5.522 : 
5,3161 


fs 


.26 
36 
33 
31 


SW. 
w. 


RelatiTe 

humidity    | 

!: 

£ 

OJ 

<£ 

c 

16 



•~     1 

13 

77 

ei 

13 

77 

58 

14 

74 

58 

COMPAKATIVE    DATA    FOR    FSBKU.'VRY 


Means- 
Extremes 

18«1 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

V8»8 

1899 

1900 

1901.. 

1902  

mB. 

1904  

1905 

1906 

1907 

19(18... 

1909 

1.U10  

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 . 

19'2fl 

1921 

igtw 

1923 

1924- , 

1925 , 

laae 

1927 

1928 


42.8 

46.5 
49.0 
42.  4 
40. 5 
\  33. 5 
45.  2 
46.6 
45.  ^ 
31.8 

40^8 
35.0 
41.0 
44.  9 
32.3 
41.8 
44.9 
44.2 
47,3 
39.0 
49.8 
.37.9 
41.0 
40.4 
4.5.9 
4.3,4 
43,4 
44-4 
44.1 
45.0 
4S.3 
47  8 
41.9 
42  9 
49  .3 
48.  ,s 
52.1 
45.0 


+3.7 
+6.2 
-0.4 
-2.3 
-9.:3 
+2.4 
+3.8 
+3.0 
-11.0 
-3.1 
-2.0 
-7.8 
-2. 0 
+2.1 
-10.5 
-1,0 
+2,1 
+  1,4 
+4,5 

-;3. 8 

+  7.11 
-4,9 
-1,8 
-2,4 
+3, 1 
+0,6 
+0,6 
+1.6 
+  1.3 
-^  2 .2 
+S  5 
+5,0 
-0  9 
+  0,1 
+6.5 
+  5,7 
+9  3 
+-2.2 


93 

80 
78 
74 
75 
78 
79 
89 
82 
75 
74 
79 
72 
79 
86 
82 
75 
83 
78 
82 
75 
87 
78 
82 
79 
76 
82 
89 
93 
80 
79 
85 
84 
80 
82 
83 
88 
90 
79 


29 

6 
18 
2 
0 
-17 

n 


3  35 

2,92 
3,47 
4,05 
6,  SI 
0,71 
3,30 
2,59 
2,08 
2, 18 
5,06 
2.18 
2.  60 
7.63 
2.47 
2.55 
2.21 
2.77 
5,26 
5,41 
3,66 
4,31 
2.80 
3.74 
4.23 
4.47 
1.78 
1,98 
1.17 
3,34 
1.26 
3  59 
4.89 
4.66 
2.26 
3,37 
202 
2,62 
2.23 


0.43 
+  0. 12 
+  0.70 
+  2.94 

^.64 

-  0.05 

-  0.76 

-  1.27 

-  1.17 
+  1.71 

-  1.17 

-  0.75 
+  4.28 

-  0.88 

-  0.8' 

-  1.  13 

-  0,58 
+  1,91 
+  2,06 
+  0,31 
+  0.96 

-  0..55 


0.39 

0.88 

+  1.12 

-  1..57 

-  1.42 

-  2. 18 

-  0.01 

-  2.09 
+  0.24 
+  1. 54 
V   1.31 

-  i.oa 

+  0.02 

-  1.33 

-  0.73 

-  1.12 


11 

10 
11 

9 

8 
10 
15 
10 
15 
12 

9 
10 

9 
10 
12 

9 
15 
12 
12 
13 
11 

9 
12 
11 
11 
11 
14 
15 
12 
13 
11 
16 

9 

n 

12 
12 
15 
10 
12 


9 
13 
13 
11 

8 
11 

8 

10 
12 
11 
11 
12 

9 
13 

S 
10 
12 

9 
11 
11 

9 
U 
10 
12 
11 

H 
10 
11 
10 

8 
12 

ri 

13 
9 
8 
11 
11 


6 
5 

10 


I  ■  ■'■'.' J.- 


.'X;.v  ;■ 


CLIMATOLOaiCAL  DATA:   ARKANSAS   SECTION 


February,  1928 


ClimatoIoeriGal  Data  for  February,  1928 


Stations 


Counties 


Ed 


o  * 


Temperature   {  Oeerees  Fahrenheit  > 


S-3 


Amity 

Arkadelpbia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesrllle 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Dam  No.  1 jt... 

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff 

Dumas 

Dutton 

EI  Dorado 

EJngland 

Eureka  SprlnM 

Kayetteville 

Port  Smith 

Freeman  Sprinn 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Qravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Hope 

Hot  Springs  • 

Huttig tt 

Index 

Jonesboro 

JuDftion 

Lambrook 

Le.Td  Hill 

Little  Rock 

Lurton     

Lutherville.  tt  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianiia.       

Markpd  Tree 

Marshall     

Menn 

Morrillton " 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Patterson 

Piggot 

Pindall... '.'.'.'. 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton ' 

Rison 

Rogers 

Searry ,'.' 

Sprintfbank  t|.....! 

Btory 

Stuttgart  .'..' 

Subiaoo 

Texarkana . . 

Tliornburg 

Waldron .' 

Warren 

Waters '.'..'. 

Whitecliffs 

Wil.son 

Wynne 

Tancopin , . 

State  Mean.s 


CJark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

IiOgan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

FAulkner 

Clay 

Ma  rion 

White 

Yell 

Yell 

Prairie  — 

Desha 

Madison 

Onion 

Lonoke 

Cai-roll 

Washington 

.Sebastian 

Pope 

fleiupstead  .... 

White 

Searcy , 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead-  ... 

Girland 

Union 

Little  River. ... 

Craighead 

Union 

Phillips 

liooiie 

Pulasiii 

Newton .•. , 

Jolinsoii ... , 

Columbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk,"...  (....., 

Conway , 

Baxter 

Montgomery. 

Jhcksoii '. .. 

Mississippi 

Franklin.; 

Greene  .... 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jettersoii  

Katidolpl) 

Ashley  . . .' 

Nevada. .' 

Pallas .., 

Cleveland  : ... 

Betitoii  .'.. 

White....' 

Miller...':;..  .. 
Montgomery... 

Arkansas..' 

Logan..."..   .. 

Miner      „  . 

Perrv. ■.-.'..' 

9cott ....;.; 

Bradley.':..... 
Montgomery . . 
Littip  RivRr. .. 

Mississippi 

'•ros-S  '^  ... 
Desha'    .  • 


ann   Kxtremep 


70U 
:^dO 
145 
700 
'.^77 
700 

130S 
369 
460 
2(i5 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
JOS 
190 
327 
330 
163 
l(i2 

1690 
270 
229 

1465 

1451 

45; 

2-240 
260 
20(1 
676 
I2.W 
1062 
193 
44.0 
S77 
600 
175 
275 
345 
1K2 
155 
650 
357 
210ti 
775 
315 
277 
600 
235 
229 
107n 
1185 

■  347 
»no 

C50 
231 
240 
!390 
301 
1% 
307 
600 
1215 

■  30U 
■122 

329 
2K7 

2-(;! 

13»5 
236 
241) 
7lX) 
22S 

105(1 
332 
650 

,  S7f 
206 
800 
290 
237 
J.so 
167 


Precipitation,  i,nchcB 


Number  of  days 


-E 


IV 

1 

0 

S 

.?£ 

%^ 

K   O 

ac 

■M 

5- 

eS 

—  c 

So 

U 

Observers 


41.8 
44.4 
40.3 


46.2 
45.2 
42.4 
45.9 
47.4 


45.6 
44.6 


+1.4 
+2.3 
+L8 


-0.4 

+2  2 
+  1.2 
-1.1 

+1.2 


+2.3 
+6.9 


46.8 


48.6 
39.0 
49.2 
46.4" 
42.4 
41.4" 
45.2 


0.7 

+1.1 
+  1.'6 
+  0.4 
t2.6 
H-2.1 
+2  4 


40-7 
43  6 
46.1 


48.4 
42.2 


43.5 
61.6 

45.0 
41.5 
45.8 
38.8" 
44.  1 
«.  8 
4o.  8 
42  0 
47.0 
41.6 
43.6 
44.6 
44 . 6 
43.0 
44  6 
44.7 
40.9 
49.5" 


46. 


-3.2 


^■2.9 
f5.9 
+2.5 


+0.8 
-4.6 


t2.0 
+4.5 


+0.9 
+  3'i' 

-o.i 

-t-2-.6 
+a  6 
-2.8 
-0  1 
i-1.0 


+2.3 
-  1.2 
+4.2 
-1.4 
+  6.6 


+2.8 
+3.4 

+u.y 
+2.1 

+4.'s' 
+3.1 

+  1.0 


+2.0 
+  4  0 
+  1.6 


+■2  9 


71        11 


74 

62 

70 

7J' 

68 

66'' 

72 


13 
16 
14 


19 

17 
14 
20 
23 


19 
19 
18 


19t 

19 

19 

19 

18 


18t 


11 

6 
II 

6t 

5 


19 

11 

25 

20° 

12 

13» 

21 


45. 


0  1  +  1.2 
(Vi+2.2 


11 

ir 

5 

3 

•  bt 

u 

6t 
6 


5 

6t 
11 


23 

28 


16 

21 

11 

13 

22 

lO" 

17 

2a 

18 

13 

20 

16 

16 

19 

19 

14 

13 

IS 

16 

lO'-' 


47 
38 
34 


43 
36 
49 

40 
33 


40 
46 


43 

42 

3^ 

38' 

35 

31" 

36 


21 

18t 

19 


40 
47 
31 


19 
22 


18 
19 
19 
19 
19 

Is 

i8 

IS 

19 

I8t 

19t 

IB 

19 

19 

19 

19 

19 

ist 

18 
19 


20 
13 
17 


19 
18i 
19 
18 

'19' 
IS 
19 


39 
36 


I  l.I3i— 2  64 
!  3.131-1.34 

3.241-1.26 

1.84 

1.32 

2.55 

2  48 

2.13 

1.02 

1.33 

l.Vl 

2.37 

2.66 

1.53 

1.73 

i.'A 

2.99 

1.46 

2.83 

1.12 

1.60 

1.35 

2.48 

2.^6 

2.  66 

•2.81 

12. 72 

2  CI 
1.77 
^.47 

I  3  84 
"  3  03| 

('.961 

■21.0V: 

1.64 

2<35 

1.91 

3  33 
2.46 


—2  10 
—1.08 
— 004 
-1.00 
-I  06' 
-2.63 
-0.71! 
-1.63 
-0.5(> 
-2  26 

'^2.87 
-0  52 


-0.90 
— 1  43 


-1  57 

-0.36 

-0  ()8 

--1,37 

+0  (J8 

+0.07 

-0.87 

+0'.83 

-  0. 25 

-0.23 
-0.96 
-2 


42 
39 


0.66 
1.16 

^i,45'.'.  .. 
2.01I-I  85! 
3.15i-T0  27 
2. ,'9  .'..... 
1.43  ...,.., 
2,571-1.7^ 

?.08i 

2.111-0.96 

•.^•67 

3.02|-0.4S 
2. 55  -0.  (!9 
2.1-0I 
2. 031 


0.35 
1.15 
2.00 
0.48 
.0.-38 
0.55 
0.82 
0.75 
0.39 
0.57 
0.36 
0.82 
1.05 
0.62 
0.40 
0.43 
1  31 
0.42 
0.80 
0.43 
0.58 
0.56 
0.53 
0.74 
0.76 
0.88 
0.55 
0.74 
0.79 
0  98 
1.36 
1.82 

o.:^4 

'0.50 
0.50 
1.08 
0.40 
1.20 
0.91 
0,89 

r.T? 

0.64 

•1.12  I 

1.10 

o.'io  ! 


1.  GO] -0.62 1 
2  04-1.171 

I.22I 1 

1.471-0.91 
2.331-1.79 
2.l'3'-1.69i 
'1.50j-y.22' 
1.94-0.61; 


20 
0,73 
0.94 
0.97 

0  60 
92i  0.73 
43l  0.62 
(1.75 
0  65 
0.45 
0.38 
0.67 
0.85 
0  86 
0  63 
0.82 
1 .  21 
0.58 
0.34 
0.811 


2.22-0.77: 

■/.9o\ 

1.24! 

1.96:  -2.05 
2.471-0.80;  0  55 
2-74l-l..'i5  l.i« 
3.64;  +  0.  12'  1.11) 
2  50-1.341  (1.98 
I  79|-1.35;  0.82 
2.46'+0.58l  0.5* 

2.56-0.99:  i.nn 


21 



19 

•■32-! 

19'' 

19 

42'"  1 

25 

IS 

41      i 

12 

2H 

46 

22 

18 

37     1 

79 


10 


17t  '•     49 


2  73-0.94 

1.94i i 

2.00i-1.611 

1  7S;-U.9l! 
4.69:+l-75l 

1.36' j 

1.28' 

2.191-2.09',  0.05 
1.94 1  0.56 

3  09'+0.07j   1.92 

2.771 ro.80 

1.591-1.90    0..54 
2.60;......!  0.82 

2  23,-1.12'  2.00 


li-iO 

0.  56 
0.75 
0.48 
1.62 
0.  4i1 
0.44 


CO 

0.0 

0.0 

1.5 

T. 

0.0 

2.9 

T. 

T. 

0.0 

T. 

0  0 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 
1. 
0.0 
0.0 
1.2 
0  0' 
0.0 
2.8' 
6.9 
0.1 
'2.0 
0.0 
(■.0 
T. 
2.3 
6.0 
■I  . 
T. 
0.0 
T 

0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
15 
T. 
5.0 
Tl 
0.0 
.,0.0 
2.0 

'^' 
3.  0 
T. 
0.0 
5.6 
0.0 
0.0 
,  (Kii    . 
T. 
T. 
0.0 
0.0 

8;0     j 

iU  \ 
T.  ! 
0.0  I 

0.0 

".0  I 

-5.31 

0.0  ' 

0.0  ! 
■r  1 
00 

T. 

0.0 

T 

2  3 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

3.0 


6 

6 

13 

9 

14 

4 

7 

10 

6 

8 

9 

9 

9 

12 

1 

9 

9 

6 

12 

14 

4 

8 

13 

2 

5 

14 

6 

6 

13 

4 

8 

8 

8 

7 

9 

6 

9 

11 

6 

8 

12 

0 

7 

6 

12 

7 

14 

-   10  ' 

6 

16 

4 

7 

11 

0 

5 

14 

6 

4 

13 

13 

6 

*-  a 

IS 

5 

16 

2 

8 

9 

10 

10, 

ir 

9 

■r 

■    4 

9 

H» 

3* 

11' 

12' 

'  7 

13 

14 

6 

.  9. 

'     8 

9 

10 

13 

4 

7 

?" 

l- 

7 

•11 

It 

15 
12 
12 
•  4 

11«' 

(10  i 

l.J 

13 

13 

16  , 
h 

11= 
"13' 

!o 

H 

l-'j 

'I 
U 
'9- 
II 
8 
14 

n 

'    16 
6c 


5  1  14 
9  i  11 
<>  i  15 
8  10 
8  I  11 
7  1  8 
7  i  14 
17 
11 
12 
13 
12 
12 

n 

1-21. 
13 
9 
12 
10 
11 
13 
13 
12 
12. 


4 


9 
3 

'^!5' 
5 
4 

6 
•8 

8» 


0 
1 

8 
41, 

6 
11 
2 
8 
8 
i 
9 
4 
0 
6 


JO 
11 
13 
11 
16 
14 
U 
14 

9 
12 
13 
14 
12 
17 
11 
.5 

9 
18 

9 

3 

.? 
12 
10 
10 
12' 
U' 
10  ' 

9 
12 
12 
12 


nw. 
ne. 


;  sw. 

|.n. 

!.!■., 

I  sw- 


10  I  s 

1."  I  s. 

14  e. 

1)  I   s 

12  ,., 

10  11 
4  s. 

11  I  n 
M 
10 
13 
16 
U 
12 

6 
12-' 


I   SW. 

nw 
sw. 


■n.  ( 
nw. 


14 
13 

9 
12 
13 

7 
U 
1-' 
11 
10 
16 
16 
10 
10 
ll'' 
10 

9 
15 
11 
10 
12 

13 
17 
11 


t"  ■ 

s 

sw. 
A'l^.' 
uw 
s.>    •. 
n. 
11.  • 


!G.  C.  Thrash 

W.  K.  IJrown   .     " 

|Carl  R.  Cutting 

iJ.   1).    Reeves 

Mrs    Lelin  I.  Teter 

J.  E.  Scanian. 

V.   S.   Weather  Bureau 

Vernon  C.   Howe. 

F.  H.  Randolph 
R  J.  Torry 
W.J.  Copp 
A.  B-  Quarterman 
.John  C.  Flovd 
.1.  W.  Hishop 
A.  L.  Stephens 
K.  E  Cornvrv  f 
V/infred  D.  Polk 
.).  O.  Liijck 
J.  O.  Yingling 
C  P.  Evan- 
G-  N.  Goodier,  .Ir. 
H.  G.  late 
Wen  .loiiiiscii. 
J.  M  Iticketts 
.1.  1  B«bb 
Dr.  H.  a.  Kardin 
Geo.  W.  NichoalciS 
Uuiversity  of  .\rkausas 
U.  s.  WeatluT  Bu^'eau 
J.   k.   Mo  (;ui>ton 

T,  J.  l.ogpri 
W.   R    Ow.'ii? 
Ben  P.    ((attenfifld 
A.  F.   St('»-fi.s.        ' 

G.  L   M'light 
,lnmr-s  A.    iiuj-nett  ', 
Geo   \V.  Baker 
N.   P.  O    Ni-ai 
G.  C.  Bolton 
.!.  L.  Coll.  tt 
H.  [)  SandtTs-on    <! 
Hf'iedictiui'  :~i»l>rs 
1.   A.  [t(.vvdt-rbaok  ; 
Mr'.  1'.  (.'.  Whits 
J.  H.  Cross"  liitf    ,, 
r.  S.   Weather   Bureau 

il.  C.  Sutton 

Istate    Aiivi.    Sclioo! 

IMrs    W.  i,.   Matlhtws 

!w.  C    (iregg 

lC,,\;iHQUck        ,,- 

Ici'avJes'  Walton 

|.V.  .1.  Turks 

IE'.   W.   St     .loiiM  '!' 

I.lolni  Cook 
Br.-^.  Halbert     .,     i 
(i.  .\.  WliittiiiBton 
A.  C.  WliV-ei-sfi. 
.kine  'l'h<iniB.sOn 
Isharn  Isurrt  w 
W.   H.   He^iglfer      ,, 
W.   E.   linker 
V.  f.   Wriiiht 
W.  !\t;  I  Wdrtd '-•''/ 

iMIsj.  Vherr-'SB  i^ofcen 

iiB^iK-'lieitiiip  IHittdss 

!w.    k.    Kdniifon 


1   "•, 
I  nw. 

I  ?• 

f'n." 
I  nw 

I  s 
l.n. 


nw. 

n 

sw. 

n. 


!<;..  !>    CsHrun,   • 
.  Mi-s.  F.  P.  Cok-man 

Mrs    M.  V,  'iisdal 

iCarl  A) 'Stare',;      <' 

1.).   'i.   Bell 
'.liMi.-s  (Jraee  Ki<  Id 

!S.  C.  Storj 
,  lAd.tni  K    Huerlile  , 

IKcw  Subiaoo  ..\bbey 

IH     S.   Rrasbfit! 
Edward  E    Holmes 
Dr.   Clicvps  Bevill 
W.   L    .Sl.ide 
J.  R.   Hud''le?toti 
Nainie  O   Schinner 
V.  B.  Rnkestriiw 
K.  O.   Alien 
lAV.   E.   Barton 


Temperature  aiid  precipitation  departure!-  a 
Inch  rain  or  melted  snow.  ttReceived  too  late 
office    H'ldr-'^sag    *■)    i'ollo,^vs:.         Dam  No.   I 


romi>iued  for  siKlh  stations  having  ten  or  more  years  record'.  All  complete  reports  iwv  iiseii  i 
to  be  included  in  means  and  summaries.  Refer-^nce  letters  ",''.•.  indicjtic  iiiiuitcroi days  mis 
,  ,Iud.sonia,  Ark      .Fvinction.  R.F.  D.  3,  .lunction  City,  .\rk.:    t.iulipniMe   It. F. P. No  1.  lamur. 


■( 


!i  sect)(iii'iiie»l^.<  'I'  Less  tlini  0.01 
siiiK.  fAlsOjOi!  other  dates.  ttPo6« 
A^i;. :  «iirii'iel>anlc!  IxvlrtrirtcH,  Ar'<. 


Daily  Kjver  Stag-es  for  February,   ldS8 


T^ 


I 


Stations 


Rivers 


.Ipioodl 
Stagr! 


Port  Smith 

Ozark 

Dardanelle 

Morrillton. 
Little  Rock.. 

Hiiie  BlufT. 

Yancopin 

nanvilto. 


-+- 


Arkansas 

....do' 1, 

do 

....(^o...... 

....do,.. — ,  ,  f« 

....  do .  ?5 

. .     do    2(1 

Ifetit  .lean.     .     20 


2 

3 

4 

5 

6 

7' 

8 

9       10 

11       12      13 

ik'lili' 

'  16 

21 


23  1 


28      '29  1  SO      31 


22 

22 
2" 
20 


6.4    6.2 

6.9 

5.gi  6  11  6  7 

3.0    3  u 

2.9 

2.7    2.81  3-'^ 

5.3    5.1 

4.9 

4.r!  4.6  .5.4 

4.0    3  5 

3.0 

3  0|  3.0. 3.0 

4.3    3  9 

3.7 

S.51  3.  ,5:.  3. 2 

i8  8    8,5 

8.2 

8.0!  7.H',7.6 

2?.V  a  8 

21.5 

21. 3  20. 9 '20.  3 

7.5    7.3 

6  8 

6  8!  6.9,   7.2 

3.  a  6. 

5jtt  7. 

3.51  4. 

3.4j  4. 

,7-81  8 
19.719, 

7.2|  9 


8,13.8il:|.,6 

61  9.3  HM" 

-!l  8:6  U.5i 
6'  6.0    8.5 

2i  .5.?  .7.61 

,0   8.6I10.4! 

1  18.6118.5 
4    9.4I  9.2 


12.8.I1U.^1 
10.1!  8.5' 
1!.7'10  3- 
10.2!  9.2[ 
10.  5  11.2 
12.3  14.4; 
19.  Ii21.f,: 
8,  Sl  8  6; 


».8 

8.9 

7.2 

5.9 

9.4 

9.6 

8.2 

68 

10.  5 

'.j.  ■-' 

U.8 

13.7 

22.  1 

23. :'. 

8  3 

S.3 

8.8:10.0 
.5.3  5.0 
7.4  6.-8 
5.81 
8  0;  6.9 
12.9111.9 
23.  5123  7 
8.3I  8.1 


lil.4|l(i  Oi  9. 


6.6 
-flri 
4,5 
6.1 
10  9 


6.4  6 
*.i>    7. 

5.5  5. 
6  0    7. 

10.2:10 

24.  )  24. 

7.5    7 


7!  9.2 
3:  ,5.9 

9'  7  5i 
9!  5  5: 
Oi  7.01 
5:11.2! 
7125.4 
31  7.2 


8.7 

5  2 
7  I 
5.3 

6  9 
11  3 


8 
4 
8.7 

4.8 
6,'4 

11.0|1().6 
25.926.3126.6 
7. 1|  7.1    7.1 


8.0: 
4.  ■) 
■fr9j 
.4.5 
^',*.9 


7.81  "-6!  7.3 
4.11  3  7    3.6 

4  0'  38'  3.6 

5  5  5.0]  4.8 
1(1.  i  9.6|  9.4 
26  726,7126.6' 

6.8    6.7'  6.6| 


7  II  7  ;i 
3.5    3.4 

5"*f-fr-9 
3-41  ;i.o 
4.4|  4.:' 
9.0'8,.7. 
2e.3!2fi.O' 
6.5!  63 


81 
3.2; 

3  0' 

4.1 
8  5, 
25,  71 

6.3; 


4 


-mr 


Febkuary,   1928 


CLliMATaLOGl^AL  :E>ATA:    A/RKANSAS  SECTIO'N 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


River" 


I'lood 
8tage  1 


10      11      12 


13      14 


In      16 


17  I    18  i   19      -20  I  21 


•22  I  23 


24      25      26 


28 


■29     30     31 


Ootter 

ijalico  Roc'ic.  • . 

Bawsville 

JJeivporc 

Ueorg«low;i  .. 
i)f  \'all»  HIuiT  . 
Clarduiloa 

QilbtKt 

Corning  

Black  Rock  .. 
Dim  No.    I  .  .. 

P/itt'T-ton    

Arkadelphia 

Oaiuilen    

Fiiitou 

Springbauk  .. 
Whit«eiif6>  .. 
.Marked    Tree. 

Helena 

.\rkan.<as  City. 


VVtiite 

....do   

....<lo    

...do 

....do  

....do 

....do 

Btifialo.   ... 

jilack 

....do 

Little  Red. 

Cache   

Ouachita.    . 

...do 

Red 

...do 

Little     

St.   Francis  . 

Mississippi. . 
do 


18 
23 
iti 
•22 
30 
3ii 
II 


9 
IS 
30 
■iS 
S7 
2S 
17 
44 
48 


41  3.7[  4. 
'  3.61  H 
»  9.4|  8- 
,9  10.4  9, 
817.6  16, 
i)l20.8!20 

1  2o  0!24 

4.9!  4, 
10.  :i|l(i. 
7.9  7 
1,81  1 
7  3!  7. 
1.2^  ). 
6.9i  6. 
9  I     N. 

8.  r  7. 

■0\  4.0'  3. 

2  9..;  9 
a28.S'27. 
(i-«.9  33. 


H.9 

3.9 

4 

3.4 

3.4;  3 

9.0 

8.9!  ■< 

90 

8.7!  8 

15  2 

14.6 

13 

20,3il9.8 

19 

24.7:24.3 

24 

4.8i  4.7 

4 

9.91  9.7 

9 

7.4    7.4 

7 

14    1-2 

1 

6.9    6.7 

6 

1  0    1.2 

2. 

6.6 

6.6 

6. 

S.7!  8.61  8.7 


7. 3 1 
4  3 

9.0: 
27.2!; 
33.4  : 


3.8 
3.4 
»!7 
8'.4 
1 3,' 6 
19.0 
23.8 
6  2 
10.1 
7.4 
3.0 
6.3 
30 
7.8 
8,9 
7.  I 
4.2 
9-9 
24.2 
31.7 


4.4  4. 

3.4;  4. 
8.9|  9. 
8.-4'  8. 
13.3113. 

18.8  is. 
23. 4 '23, 

5.61  r,. 

lO.filli. 

7.6|  7. 

4.5  5. 
6.3  6. 
3.0.  3. 

11.2113. 

9  8:11. 

7.4|  7. 
11.2[I5. 

8.91  9. 
23.3|22. 

30.9  29. 


fti  ' 
3    4.3 
4^  9.7 

»;     8.9 

5;  13  3 
0  18 
0l2j 
4!  6.2 
)  11-3 


'■'80 
fi.Q 
6.9 
2.9 

14.0 

7|14  7 
Sj  9.  i 
0  17.2 
0|  8.9 
5  22. 1 
0I29.O 


5.2 
4  3 
9.8 

9.4 
13. 2 
1».0 
22. 1 

5.0 
il.2 

7.1; 
4.6 

7.4| 
2,8 
1.23 
lf.6| 

5'n.i\ 
(),if>.',\ 

W  8.6 
2123.0 
9I28.9I 


5.1 
4,3 

9s^ 

9i4 

13.2 

17.9 

21.9 

5.0 

11.0 

7.6 

4.3 

7.4 

2.8 

12.0 

14.4 


U.'l  10, 


14 
8.5 
24.8 
29  9 


21   0.3 

3  4.6 
8110.(1 
;i  9.2 
lil3  (I 

4.8 

IP. 4 


7.6    8 


3.9 
li.9 
3.0 
9,6 

ll.lllO. 
8  3  8 
7,31  6. 
8  5!  >>. 
:il.j!32 
i4.0l35. 


5.2,  5.2 

4.51  1.4 
lO.l'lO. 1 

9.7  9.8 
12.9  13.  U 


5.I1  5.0;  4.9 

4,4,  4. 
10. 1'  9. 

9  8'  9, 
13.u';3 


17.3 
2M 

5.4 
10.7 

8.5 

3.7 

7.0 

1.8 

9  0 

ie.2 

7.8 

6.0 

8.5 
33 
3B.0  36.3 


17,2: 

21. N 
.1.3 

10.9 
8.5 
3.C 
7.2 
1.0 
S-rt 

10 .0 

6.0 

8.5 

34  4 


17.  I 

20.9 

5.2 

n.o 
8.3 
3.5 


4.1 

8l  9.8 
8!  9.5 
.(1  l3.ll 
2'l7.2 


20,9 
5.0 
10,9 


1(1.  0 

7.5 

5.7 

8.4 
34.8j3,'S 
36.  8!  37 


3.4 
7.1 
2.2 

7.9 
8iln. 1 


.61  5.9 

.  l!3o.4;o,5.6 
3137  6'38.0 


4.8 

4,1 
9:7 
9>4 
12  9 
17.2 
21.1. 
4.9 
lO.b 
7.5 
3.2 
6.7 
2.5 
8.3 
lO  9 
7.9 
7.9 
8.1 


4  5    4.7 

4,  t  4-2 
9  6'  9-8 
9.2;  ^'.4 
J2.8  12*^ 
)7.2  1*'.'2 
21.021:11 


4.8 
10.8 
8.5 
3.1' 
6.4 
2.8 
12.8 
U.l 
8.4 
8.  t". 
8  1 

35. 0 

38 .2 


4'.  8 

n.'2 

9. 6 

2  ■; 
6.2 
2.4 

14'.  7 

n.o 
9.1 

64 

8.0 
,J5.2 
38'.  4 


8 

4.7 

3.8 

4,7 

1;  4.0,  3  6 

i.,5 

71  y.7'  9.5 

8.8 

»;)0.(l:10  0 

9.9 

s!l2,  S'12.8 

13.0 

2|17.2:17.2 

17.3 

9  20.9120.9 

1^0.9 

8!  4.7|  4  7 

4.7 

6iU.7!ll.7 

11.6 

« 

9.4    9.1 

9.0 

5 

2  3 

2,1 

2.0 

0 

(i.O 

6.0 

6.1 

.0 

2  0 

2.6 

2  2 

9 

13.  (ii  12.0 

10.3 

10.2!  9.8 

9  5 

9 

8.9    8.6 

8.1 

0 

ti.o  5.7 

4.4 

0 

7.9    7.9 

8.0 

6 

.14.1  33.5J33.0 

4 

38,1  38.0 

37. 51        1 

Daily  Precipitation,  for  February.  1928 


Stations 


0r7  of  month 


Praiufrge- 
Ousitt 


3    i    4 

I 


U       12      13      14      !5 


16      17 


20      21 


24  I  25 

I 


26 


29  i  30 


31      S 


I. 


iluff 


Amity         — 
.\rltadelplna 
Arkansas  City  . . 

Arlberg     

BiitesviUo   

Kee    Braucli  . 
Beiitonviilc  '*' 
Blivck  Koi-k.     .. 

liooneville 

Bri\'ic)e.v     .  ... 
Calscii  llorlc 
CiiiidiMi       — 
CrtUte.-  "oint... 
Cl'iit-nditn     ... 

Cliutou 

Oonuay 

Cornii'C   

Cotter.. 

l>an\  -^'o 
DanvillP 
D.trdrt'H'il 
De  Vali^  ?. 

DlllUllr-    

|)!itri)ii  

Ifl  li.inidi)     .. 

Kuglimd    

luivfkii  Siiiiiii 
Kayettoville.  . 
Ko'il  Sn-.iii.  "* 
Frejinan  Sprg.s 

KuUoii    

li'Or.ri'towii  .. 
Gilbert   

'IIIIVKIIV      — 

IlarriMm    

Helena     

Higdeil 

!loi>c       

Hot  Springs, .. 

laflex   ■   .     

.({uiflsljoro 
Jvinotio'.l  ■....: 
Larabrook  ... 
Lead  Hill 
tilttlo  itook 
Lurton 


I.-irJuTville  .. 
Magnolia...  ,-.. 

Mtlyprjj     

MiMiiiiii.Di  Sii» 
ji'ifiaun^  Ii'. 
Marked   Vvre 

Marshall 

Meni.        

.Morrill ton.  ... 
Mount  J-ia 

;iew;">vt    

ctsceila .,. 

Ozark 

I'aragould.  ... . 
I'Attersoii 
Plggot. 
Pindall 


|Oi:achitft'. 

ililOuacnita. 
IJIIiMii.sissippi  — 

.i'.Vhity, ..; 

;i||i\Vliiti-.,  ,„ 

. .  ..irlViHS^is.,  .  . 
Arkaiif^a^  — 

IjWhn.- 

1 Arkansas 

I'White,,..     .. 

, White 

lOiiachita  ... 
Red .. 

iWhite . 

IWhItc 

j.Vrkiiusas.  .   . 

;i\Vliiie 

IWnite 

;.\Vl)itn      

\:  \  i-i;iiiisas  .  . , 

;'Ark;insas..  .. 

.IWhio    ,' 

!jMis»issippi ,. . 

■  iWliil- 

,jn:mi;hita  .  .  , . 

,   Arkiiii»as  ... 

.1  White   

j  Arkti  n<ns  . . . 
I,  Arkani^a^  .  . . . 

!li..;'l 

HJWIiile 

i',\Vhi^s... 

,.\rkftMsas 

.IVVhiVf  ...  . 
■j;Mis«.i<sii>pi ... 

.'White 

JUed   

.  Oiiaeliita 

li-iRed  

H  Whitf       

>,<1uafl'.ita,.  .. 
.White 

.\Vlii;p   

"  Arkansas. , .  . 
., White 


...  Ar'.cansn.-i.  . .. 

...  Red 

,  :|;l Ouachita 

,  JljiWIiiO;   . 

.  '.  iMiasissippi   ... 

.  'liliM-issiHsippi . .   . 
. .       iWhitf 

.    i||l;'iuac!iiln    

.  ..||!l:Avka.n-sas 

.IWhite 

...i|fi,Wi\ite     

,.  .;;iiiMisRisj!ippi  .. 
.......  I  Arkansas    ... 

.  jMissi.s.-ippi ... 

.     l!ii|White   

;Missi.sslppi... 

I  White. 


Piiie  liliiff    ...'! fill! Arkansas... 


Poealio'iiius 
I'ortlimd    .. 
Pn'spott 
i'rinretoii 
Risoii    ..    .. 
Roifpr!- 

Searcy  

■^pringbaiik 

Story  

•Jr^iffeart  .. 
Subiaco  — 
TBxarkann 
Thornburg. 
Waldroil. . . 
Warren  — 
Waters..  .. 
WhitHclifhi. 

Wilson  

'cnri"   . 
Yanconin. 


White 

.   .!',|ljOnBi-hita 

...illl  Ouachita...    . 
.. .  ;ti!K>M:lcijitrt    .  . .  . 

Ouachita  

'White 

..  IllliWhite 

,  ..llljilled  

.  ..llj'OnachitA  — 
Arkansas.,.. 

Arka  isas 

Red 

Arkansas  .... 
.Vrkansas   .... 

.  I II, Ouachita 

.  ||ll|Ouahita 

.lll|iH«Hl. 

...;Mississippi.. 
lllljMississippi,.. 
i"'lArkansa.s 


.35 


.32 
.09 

.17 
.7U 
.80 

'.06 

.43! 
.1   .191 

'V\ 

!94l 


.90 


.  ..|  .25 

■  551 

, 10  . . . 
...  .48 
.)2|.... 
.16!  .f,> 
.  .1  .82 
32 

.'19 
.20 
.60 
.01 
.14 


.34 


.80 


.70 
2.00 


03 
1.31 

.28 

'.'39 

,44 
.38 


.011   .0.'),    .52 


■4j 
...1  .66 
.  88' , . . . 
.55'..  . 
.71'  .01 
.42'  T, 
.02]  .67 
,...;  .70 
....;1.82 


.50    .01 
.41;.... 

.I8!,...ll.08 
.09!   .AKt]. 

.32  ...I  .72 
.22      64i   .21 

i.rjl  .. 

.,..1.10  ... 

v;r  T 

T.  1.20^  . 
.02  .731  T 
....1  .51;.,. 
..,.■  .19|... 
1.20 
50 
.28 


.09 


.23 


09 

.18|  .04| 
.40  .15! 
.30    .17 

10  .10 
.30  .20 
.63  .... 


.05 


.li 


.02 


.41 

;65' 

.451 

.-26' 

...I 
.62 

..521 

.281 
.47 


.07 


82 


.73 


.0; 


.6.51 
.251 


121... 

.  5i>! . . . 


.301  T 
.321  .45 

::;  i.'iii 

...I  .98 
.40  . 
...|  .58 
.22,1.00 
.60  T 
.12 
.33 

"ao 

.44 

.33 
w48 

.34 

.42 

.18 

.16 


28 

12 

1.03 


.05 


.05  .... 
. 22  . . . . 


1.62 


.47 

.70   :.. 


.54. 
.821. 


.2',! 
Ab 
.23 
.03 
.121   .07 
.21!  .17 
.23    .04 
.41]. 
.O.'il  T. 
. 20I .... 
T.      .10 
.08    .35 
.17|  T 
.341     05 
.48    .2 
.38 
.26 
.20 
.20 
.19 
.14 

3.; 

.16 


.Q9 


T. 


.20 


.02 


.161  .26 
.10 


.25 


.05 


.22 


.32 
.17 
.12 

.15 

.2 

.20 

T 

.20 

"."42 
.16 

'!63 
25 
.18 
.26 
.03 
.22 


.03  ...  I..  . 
.09',,..!,... 
...i  .11!  -05 
..J  .06  T. 
...     .12..... 

.16!    .1:3 

...I   .17    ') 
.16    T. 


.15 


.28 


.J6 


.08  .. 
.06'.. 


.42    T. 


.|.. 


. , ,   .33  .06 

.1  .33  1.15:  .03    .  12  .   . 

.!....!  .40  ....j  .lo;... 

.'....1  .32  .20;....  ... 

....!  .3^  .12 

.  |....i    .55,  .15 

.     .021   •<"'  ■^'^ 

.!  T.      .35'  .14 


.31 


.17 


T 

28  .08 
.12 
.08 


.40 

.'■20 
.18 
.42 
.20 
.03 
.10 
.40 
.06 
12 
T. 
.11 
.36 
.20 
.15 
.32 


T.  ! 
,05i 


V    '■'■ 
.13|   .03 


.25    .04 

.31.  t. 

.081.... 
.19!  T. 

;68L': 

.171  .03 
.20;.... 
.50.... 


.30! 

tv! 

.03 
.  14 
T. 

■"28 
T. 


'■.'sij 

.20; 
.82: 
1.05, 
.62 
.351 


T. 

.05; 
.19! 

.01 
.031 
.01 


.16 


.161 


17    T. 

.44!... 


.05 


....i  .18!,  •■!••■• 

.421  .41|   .281.    . 

.14:  .22    .10,  T. 

.f,u;  .241....!,... 

r,  I  .20 

in,  T. 


.331   .02 
.041  .  10 


.02 


■.. 

"24 
.01 

T.' 

'.22 

T. 

;:: 

lie 

.... 

.71 

t.' 

.18 

".'65 

"02 

.40    T. 
.091  'J'. 


.15 


.56    T. 

.51!.... 
...!  .07 
.76!  .07:....' 
.69'  .031.... 
.!  .55!.... 

16l   .04|  .14,.... 

...!  .Oil  .021.... 
.  i  .181  .04  .02 
.3511.36'....!  .35 

..1    .61 12 

T.      T. 

I   .06 
.081 

.02    .'■>2 
40 


.07 


.05 


.39 


.05 


.05 


.06 


.34 


1.17 
.37 

.',50 

.'54 
.13 
.21 


.02 


.21 

.44 

.42 

T 

.32 

.35 

.27 

.35 

.86 

r. 

.45 
.50 
.45 
.06 

.02|  .80 
.45 
.46 
.98 
.87 
.82 

.23 

.60 
il.50 

.081  .30 

.75    .02 


1.52 
.39 


.19 

1, 92 

.80 

".'46 


.06 


.07 


.1... 


:i'T, 


.00 

.30 

.'20 
.24 
.18 
.42 

.07 
.21 
.03 
.59 
.04 
.17 
.75 
.05 

.16 
.16 

'.'6.5 
.15 

'.53 
.20 
.0 
..55 

'.'(18 

'.'io 

T. 
26 
T 
.03 

'.'S9 

'!05 
T 
.50 


...  .30 
.42!  .20 
.03'  .62  ... 


.41 


.30 


.20 


T. 


.01 


.09 


.03 


T. 


1.  13 
3.13 
3.24 
1.84 
1.32 
2.55 
2.48 
2.13 
1.02 
1.33 
1.71 
2.37 
2.66 
1.53 
1.73 
1.29 
2,9M 
1.46 
2.33 
1.12 
l.OiJ 
1.35 
2.48 
2.56 
2.66 
2.81 

2.  72 
2.61 
1.77 
2.47 
3.84 
3.03 
0.96 
2.07 
1.64 
2.  r'5 

1  91 
3.3.S 
2.46 
8.45 
2.01 
3.15 
2.59 
1.43 
2.57 
3.08 
2.11 
2.67 
3.02 
2-55 
2.(j0 

2  03 
1.60 
2.04 
1.22 
2. 33 
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CLIMATOLOOICAL     DATA:  ARKANSAS     SECTION 


Febeuary,  1928 


Daily  Temperatoxes  for   February,     1928 
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54 

57 

40 

55 

50 

60 

43 

44 

33 

;i3 

42 

36 

47 

34 

33 

35 

32 

20 

)9 

36 

38 

43 

63 

63 

70 

64 

73 

69 

68 

65 

64 

73 

73 

73 

60 

57 

60 

53 

47 

47 

63 

57 

55 

63 

34 

32 

43 

43 

52 

54 

45 

40 

39 

33 

32 

37 

44 

38 

40 

32 

36 

25 

30 

35 

38 

42 

55 

58 

63 

68 

68 

63 

63 

50 

53 

58 

70 

65 

56 

50 

44 

48 

48 

31 

56 

55 

53 

55 

22 

24 

30 

35 

55 

58 

40 

40 

38 

32 

27 

26 

45 

33 

25 

20 

31 

19 

19 

32 

33 

42 

54 

63 

64 

62 

65 

69 

64 

64 

59 

56 

68 

66 

62 

56 

51 

53 

51 

51 

54 

56 

59 

57 

35 

42 

52 

52 

55 

52 

46 

40 

38 

42 

35 

50 

40 

38 

27 

38 

26 

22 

36 

36 

45 

50 

45 

52 

62 

67 

67 

71 

67 

62 

51 

65 

69 

69 

64 

55 

49 

47 

45 

34 

45 

49 

54 

50 

25 

17 

35 

47 

47 

60 

52 

44 

40 

28 

M 

36 

44 

37 

28 

28 

31 

17 

16 

35 

28 

42 

49 

56 

68 

66 

66 

73 

64 

50 

50 

52 

70 

67 

61 

52 

44 

61 

48 

39 

49 

51 

57 

52 

31 

27 

39 

47 

55 

57 

50 

43 

41 

27 

35 

37 

49 

38 

29 

27 

37 

20 

18 

30 

34 

41 

531  36 
30  16 
641  38 
21 
40 
23 
39 
15 
38 
23 
38 
22 
40 


44 

50 

60 

67 

1 
61 

1 

2E 

2S 

35 

30 

42 

41 

47 

St 

65 

57 

21 

16 

2S 

■24 

26 

37 

46 

55 

63 

491 

18 

21 

32 

34 

.331 

42 

47 

55 

65 

65 

24 

19 

32 

29 

35 

43 

52 

58 

70 

62 

26 

19 

31 

27 

40 

40 

46 

55 

66 

63 

26 

19 

29 

29 

39 

41 

53 

62 

72 

59 

19 

17 

22 

23 

23| 

47 

52 

58 

67 

64 

26 

24 

25 

29 

31' 

41 

49 

59 

66 

64 

28 

29 

33 

38 

431 

43 

511 

57 

68 

60; 

28 

21 

36 

28 

40| 

44 

51 

61 

74 

59i 

18 

22 

28 

29 

34 

42 

47 

58 

70 

65 

28 

22 

36 

30 

41 

54 

47 

56 

67 

68 

29 

29 

30 

32 

411 

a5 

41 

54 

63 

65 

18 

11 

24 

21 

3.5 

47 

53 

59 

66 

66 

29 

27 

38 

36 

42l 

48 

61 

68 

611 

30 

36 

30 

29; 

39 

49 

57 

65 

58  i 

18 

23 

31 

40 

36; 

38 

45 

56 

64 

57  i 

16 

18 

29 

33 

38 

40 

48 

57 

6S 

59 

26 

24 

36 

33 

38 

37 

47 

55 

64 

57 

15 

19 

29 

29 

37 

42 

64 

63 

T2 

60 

19 

18 

31 

25 

37 

40 

46 

53 

64 

64i 

25 

23 

30 

35 

41 

49 

56 

68 

70 

68! 

26 

25 

30 

31 

40i 

37 

45 

56 

63 

601 

24 

21 

30 

34 

39, 

40 

46 

54 

65 

66! 

26 

19 

30 

26 

34' 

39 

52 

69 

6& 

55I 

■.'1 

14 

24 

•20 

;loi 

41 

46 

56 

64 

57i 

29 

27 

38 

;i5 

401 

3" 

42 

53 

61 

51 

17 

21 

29 

36 

32  i 

41 

48 

55 

66 

591 

25 

21 

32 

31 

4ij 

47 

52 

57 

60 

67  i 

28 

29 

37 

35 

401 

46 

48 

60 

66 

61! 

27 

21 

36 

27 

36! 

37 

49 

59 

67 

62; 

22 

17 

25 

24 

34i 

39 

54 

55 

65 

65 1 

26 

23 

26 

34 

40 1 

40 

44 

48 

60 

6"] 
291 

19 

21 

27 

30 

43 

49 

57 

66 

58; 

22 

18 

32 

28 

S7l 

42 

47 

58 

65, 

5»! 

26 

21 

31 

ai 

m. 

45 

51 

58 

••i9 

58| 

23 

22 

30 

m 

31! 

40 

60 

60 

68 

57i 

22 

17 

27 

■25 

3»| 

45 

54 

62 

65 

58' 

28 

15 

32 

22 

*1] 

43 

49 

58 

66 

Sir 

25 

20 

33 

28 

40i 

45 

48 

38 

60 

64 
3ft 
60 

22 

20 

24 

28 

46 

51 

57 

70 

21 

21 

30 

•29 

30l 

45 

54 

59 

«0 

62| 

28 

23 

35 

35 

43| 

41 

47 

59 

68 

61  i 

18 

18 

27 

27 

351 

42 

47 

58 

68 

68! 

■29 

25 

34 

30 

40l 

48 

62 

58 

67 

611 

28 

27 

34 

32 

36! 

61 

57 

57 

67 

021 

27 

24 

34 

35 

42 

38 

48 

57 

66 

5<i 

19 

16 

29 

■24 

37 

40 

53 

56 

66 

64 1 

26 

20 

32 

•27 

341 

40 

47 

55 

64 

63 

27 

23 

34 

35 

40 

45 

62 

67 

72 

6:1 

21 

20 

36 

.30 

42 

53 

53 

63 

70 

71 

29 

29 

39 

39 

41 

48 

51 

56 

66 

,561 

21 

12 

80 

•20 

45 

41 

49 

55 

66 

63 

25 

37 

35 

42 

36 

45 

44 

62 

63 

£0 

20 

19 

29 

3:1 

40 

39 

47 

65 

64 

62 

25 

22 

37 

31 

39 

$$Thermometer8  are  read  in  the  rooming:  tbe  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  ttie  preoecUng  day,  on  which  it  almost  always  occurs 
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No. 


^ 


^J^-'- 


,  ,Mi3e*:l.LANE0US  PHENOMENA 

.v'A'D^  *  Dates  and  number  of  stations  reporting) 

TiTC'ND^&RMs:--3d,  6;  4th,  14;  5th,  1;  Clh,  1 ;  7th,  1;  8th,  20;  9th,  7 
11th,  (i;  12th,  1;  14th,  7;  15th,  83;  Kith,  4;  19th,  1: 
23d,  1;  24th,  2;  25th,  10;  26th,  2;  29th,  3. 

Soi,AR  Halos:— 2d,  1;  5th,  1 ;  12th,  1;  13th,  2;  22d,  1. 

Lunar  Hai.os:— 4ch,  1;  6th,  2;  31st,  1. 

Dkxse  Fom: 4th,  1;  8ih,  2;  9th,  1;  24th,  1;  2(Sth,  1. 

IlaAVV  HAir,;— -Phidall,  25th. 

Supplemental  Precipitation  Table 


GENERAL.  SUMMART 

The  month  opened  with  temperatures  generally  below  the 
seasonal  average.  Daily  means  were  also  below  normal  from 
the  15th  to  the  20th  and  the  last  two  or  three  days  of  the 
month,  above  during  the  reirainder  of  the  month  with  positive 
departures  of  12°  to  18°  about  the  12th,  24th,  and  25th.  The 
monthly  mean  for  58  stations  was  52.7°  which  is  normal  for 
Mareh.  Means  ranged  from  46.8°  at  Dutton  to  58.4=  at  Tex- 
arkana,  a  difference  of  11.6°  between  the  northwestern  and 
southern  sections  of  the  State.  The  highest  temperature  re- 
corded was  92'^  at  Helena  on  the  29th,  the  lowest,  20°  at  sev- 
eral stations  on  the  2d  and  19th.  Killing  frost  or  freezing  tem- 
perature occurred  over  practically  the  entire  Slate  on  the  morn- 
ing of  the  31st,  but  little  damage  resulted. 

The  average  precipitation  for  89  stations  was  2.53  inches 
which  is  2.21  inches  below  normal,  all  stations  except  Helena 
and  Lambrook  having  less  than  normal  rainfall.  Most  of  the 
rain  fell  from  the  4th  to  the  9th  and  from  the  I5th  to  the  17th, 
showers  during  the  la^t  decade  being  negligible.  Monthly  totals 
ranged  from  0.73  inch  at  Mountain  Home  to  6.91  inches  at 
Lambrook.  The  greatest  24  hour  amount  was  5.05  inches 
measured  at  Lambrook  on  the  9th.  The  average  number  of 
dfiys  with  O.Ol  inch  or  more  precipitation  was  6.  The  average 
snowfall  for  eight  stations  was  0.9  inch. 

The  light  rainiall  of  the  month  was  very  favorable  for  farm 
work  and  preparation  and  planting  were  much  further  advanced 
than  usual.  Corn  planting  was  in  progress  throughout  the 
State  at  the  close  of  the  month,  a  small  amount  of  cotton  had 
been  planted  in  the  southern  counties,  and  sweet  potatoes  were 
being  bedded.  The  cold  weather  retarded  vegetation  and  fruit. 
Pindall,  Searcy  County,  reported  heavy  hail  on  the  25th, 
stones  1  1-2  inches  in  diameter  falling,  but  damage  was   slight. 
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W.C.H 


stations 


Counties 


I  3 


0*  o 


Prefipitation,  inches 


Number  of  Days 


.^S 


Colfi  Springs  . . . 
Eijjleton  .  . . , . 
Ei'eiiing  Shade. 

Grannis 

Odeii 


Scott 

Scott 

Sharp      — 

Polk 

Moutgomery 


1250 
1000 


1.21 
1-0.3 
1.33 
•.'..02 
1-61 


0.66 

C.f)3 
0.41 
1.35 
0.70 


0.0 

00 
T. 
0  0 
0.0 


SW 
w 
s 
lie 

SW 


MISCEX-LANEOtrS  DATA 


Stations 


BentonviUe 
Fort  Smith 
Littie  liock. 
Memphis 


Pressure,  Sea-level 


i9.9« 
29.  97 
29.  99 
oO.ol 


bo 

K 
30.44 
30.44 
30.43 
*i.4 


29.  51 
29.  H8 
26  43 
29.53 


2(1 
28 
23 
26 


Wind 


5.018 
6,146 
6.452 
5.832 


S 

.s| 

oS  a> 

A!: 

36 
33 
33 
32 


uw. 
e. 


26 
15 
26 
15 


Relativ* 
humidity 


74 
75 

77 


62 
50 
62 


up 
»  o 


61 
64 
58 
57 


COMPARATITE    DATA    FOR    MARCH 


Year 


I'emperature 


CS 


Precipitation  I       Number  of  days 


M  a 

oi  o 

fur, 


Corrections:    February,   1928 

Dutton  :-Highest  temperature  should  be  93°  on  the  28th.  Junction  :--PartIv  cloudy 
and  cloudy  days  should  be  7  and  8.  Ozark  :-Monthly  mean  temperature  should  be 
44. 5°,  departure  +16. 


Means- 
Extremes 

1891-.. 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901.. 

1902  

1903. 

1904  

1906 

1906 

1907 

1008... 

1909... 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

isas 

1923 

1924  

1925 

190fi 

1927 . .  ... 
1928....... 


52  7 

46.7 

47.9 

50.1 

54.6 

51.8 

48.7 

65.9 

54.5 

50.6 

51.2 

51.5 

52.6 

54.8 

55. 3 

57.1 

45.2 

61.9 

59.6 

52.7 

60.7 

56.6 

46.8 

49.7 

50.0 

42.5 

64.5 

53.0 

57.9 

53  2 

61.8 

60.8 

61-7 

49. 6 

46.6 

65.9 

48.6 

63.5 

52.7 


-6.0 

4.8 
-2.6 
+  1.9 
-0.9 
-4.0 
+3.2 
+  1.8 
-2.1 
-1.5 
-1.2 

0.1 
+2.1 
+2.6 
+4.4 

7.5 
+9.2 
+6.8 

0.0 
+8.0 
+3.9 
-6.9 
-3.0 
-2.7 
-10.2 
+  1.8 
+0.3 
+  5.2 
+0.6 
—0.9 
+  8.1 
-10 
-3.1 
-6.1 
+32 

-4.2 
+0.8 

0.0 


96 

79 
84 
82 
88 
91 
85 
88 


4 

18 

4 

26 

4 

18 
14 
3 
6 

) 
6 
18 

1 
4 

2 
20 

2 
10 
15 

2 
16 

1 

2 
20 

1 

3 

5 
14 

1 

7 
29 

3 
18 
10 

2 

8 

It 


4.74 

5.10 

3.44 

3.56 

9.84 

5.39 

5.28 

9.76 

5.96 

2.97 

2.50 

4.67 

5.34 

5.66 

5.64 

5.31 

5.69 

S.22 

3.79 

3.71 

1.39 

2.17 

7 

4.74 

5.13 

3.54 

1.93 

5.32 

1.31 

5.47 

5.31 

6.55 

8.58 

5.04 

3.27 

1.69 

5.57 

7.20 

2.53 


+0.36  , 
-1.30 
-1.19 
+5.10 
+0,65 
+0.64 
+5.02 
+1.22 
-1.77 
-2.24 
-0.07 
+0,63 
+0,82 
+0. 9it 
+0.57 
+0,95 
-1.52 
-0,95 
-1,0S 
-3.35 
-2,57 
+3,12 
0,00 
+0,39 
-1,20 
-2,81 
+0.68 
-3.43 
+0.73 
+0.57 
+1  81 
+3.84 
+0. 30 
-1,47 
-3.05 
+0.83 
+2.46 
-2,21 


13 

u 

14 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
10 
11 
10 
8 

14 
11 
13 
20 
16 
7 
14 
12 
9 
16 
14 
11 
17 
14 
11 
12 
15 
13 
18 
13 
12 
14 


£*.s 


8 

10 
7 
» 
9 

10 
8 

15 
9 
7 
7 
6 
7 


9 
11 
6 


12 
7 
9 
7 
5 

11 
4 
6 
8 
9 

11 
8 
8 
4 
9 

12 
6 


iij^^-y, . .   . 
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CLIMATOLOGiCAL  DATA.    ARKANSAS  SECTION 


MAKeii,  1928 


Climatological  Data  for  Starch,  1928 


Stations 


Counties 


H 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit ' 


I^ecipitation,  inches 


s 

■3 

OT 

C 

"S 

j: 

- 1 

u  c 

^ 

h 

03 

»•.» 

£ 

Q 

6-^ 


o  - 


Number  of  days       1 

1 

s 

> 

■c 

i^c 

3 

OD 

>1 

^  ^ 

< 

^ 

—  c 

0) 

S^d 

O 

0. 

b 

ObFervers 


Amity — 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

BentonTille 

Black  Rock 

Boone  vlUe 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Dam  No.  1 U... 

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Snringg 

Fayetteville 

Port  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

QraTette 

Harrison 

Helena 

Hig^den 

Hope 

Hot  .Springs  ■ 

Huttig tt 

Index  tt 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

Lead  Hill 

Littl*  Rook 

Lurton     

Lutherville.  tt  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  ... 

Marianna.        

Marked  Tree 

Marshall     

Mena 

Mnrrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Patterson 

Piggot 

Pindall.. 

Pine  Bluff   

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Rison 

Rogers ] 

Searcy 

Springbank  tt 

Story 

Stuttgart  

Subiaeo 

Texarkana 

Thornburg 

Waldion 

Warren 

Wat^ers 

Whitficliffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin  

State  Means 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence . 
Van  Buren  .... 

Benton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

F'aulkuer 

Clay 

Marion 

White 

Yell 

Yell  

Prairie — 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll  

Washington. ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  .... 

White 

Searcy 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead.  ... 

Gwland 

Union 

Little  River. .. 
Craighead..  .. 

Union 

Phillips 

Booue  , 

Piiiasiji 

Newton 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs.. 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter  .. 

Montgomery. 

Jaeiison 

Mississippi 

Franklin 

Gre<3ne 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

NevKiia 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan 

Millfr 

Perry 

Scott 

Rradley 

Montgomery.. 
Little  Rivfr... 

Mississippi 

Or.sK 

Dftsha 

anil   Kxtrpmes 


700 
260 
145 
700 
777 
700 

1303 
2W 
466 
205 
361 
158 
470 
200 
616 
309 
293 
-108 
190 
327 
330 
153 
162 

1690 
270 
229 

1466 

1451 
457 

VM) 
260 
200 
675 

1250 

1052 
250 
445 
377 
600 
175 
276 
34.'i 
1X2 
155 
650 
3f,l 

2100 
775 
3J5 
277 
600 
236 
229 

1070 

1186 
347 
800 
650 
231 
240 
396 
301 
196 
307 

1500 
215 
900 
122 
329 
287 
243 
13S5 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
«76 
206 
800 
290 
2.37 
2.50 
167 


33 
32 
44 

6 
29 
36 
23 
26 
14 
41 
24 
43 
29 
24 

7 
45 
35 

1 

5 
12 
42 

1 
22 
25 
27 
21 
28 
41 
47 

4 
42 
16 

5 
31 
27 
56 
10 
57 
37 
21 

3 
33 
34 

5 

1 
49 

3 
30 

9 
41 
23 
16 
23 
14 
40 

7 
14 
29 
44 
30 
32 

2 
12 

4 

6 
41 
35 
22 
40 
22 
27 
37 

19 
21 

4 
41 
31 
4'2 

4 

9 
31 

4 
21 

3 
20 

4 


65.5 


49.0 
51.1 
49.0 


53.6 
53.0 
49.4 
54.6 
56.6 


53.4 
62.4 


64.4 


54.3 
46.8 
57.6 
54.5 
60.8 
60.6 
53.1 


+0.5 


-3.2 

-1.5 

+1.7 


-2.8 
+0.6 
+  1.5 
—1.4 
-0.4 


-0.4 
+1.2 


+2.0 


-3.1 
-1.3 
+  1.2 
-0.7 
-  0. 2 
40.7 
+0.5 


50. 6' 
50  0 
54.2 

'57;3 
51.2 


61. 6" 

62/2 
49. '2 
53.9 
47.4 
51.2 
57.8 
61-8 
60.3 
63.6 
48.8 
50.6 
.53.4 
52.5 
49.4 
52.8 
52.6 
52.0 
51-8 


+0.8 

+  1.4 
+0.4 

-0.7 
-3.1 


-1.3 


+0.9 

-i'i' 


+0.7 
-0.4 
-1  2 
-2.4 
-3  0 
+0.8 


-1.2 
-0.  I 
0.0 
-2.8 
-1.6 


87   28 


83 


80' 
85 
92 

89 
83 


26 

26+ 

25 


25 
26 

22 
26 
25 


26 
25 
26 
26 
25 
28 
12 


25 

22+ 
29 

25' 

28 


Si*   22 


56.2 
5L2 
58.0 
57.4 

56.' .V 
.50.4 
51.7 


+1.4 
-0.4 

-11.8 
+  1.5 

+  i.':V 
+1.0 

—1.3 


54.0 
53.3 

68.4 
60.3 

56.6 


52.  8 
52.5 


52. 


0.0 
+0  3 
-1.6 


+0.5 


+  0.9 


0.0 


82 
81 


26 

28 

28 

25 

28 

25 

26+ 

23 

28 

21+ 

•22 

25 

28 

22+ 

25 

22 

24 

23 


29 


32 


220 

23 
28 

'33' 
23 


20+   45 


1 
18+ 

2+ 
31 
19 


20 


18 
2+ 
19t 
18 

5 

6 

8 


26 
22 

26 
26 

26 
25 

28 


83 
84 
89 
82 

'85' 


92 


26+ 
28 
26 
28 


22+ 
23 


6+ 

31 

2 

6 

6 

6 
19 
20+ 

■2+ 
19 
17 

5 
20 

1 

5 
31 
18 
18 

2+ 


51 
40 
36 


42 
37 
55 
42 
36 


41 
40 


38 
45 
48 
38 
38 
39 
36 


33 
24 
31 
33 

'32' 
20 

28 


32 
30 
33 
23 

'34' 


29 


20 


18 
18 
18 
18 
..... 

19 

18+ 


18 
18 

2+ 


37"= 
46 
36 

'4) 
43 


40» 

3:i 
49 
34 
33 
40 
37 
43 
48 
39 
48 
42 
39 
39 
44 
48 
39 
41 
45 


-1  75: 
—2.54 
-1  19 
-2.16 
-1  84 
-3.32 
- 1 .  02 
-1.63 
-3  02 
-2  29 

-(').' 87 
-1  87 


-2.0!' 
-2.  86 


-1  30 
—  2. 


0.841—4  42 

1.99  -3.11 

4.01  -1.41 

1..53 

2.37 

2.64 

2  63 

2.06 

1.58 

2. 65 

2.55 

3.54 

2. 05 

3.00 

1.7h 

3.82 

2.8^ 

1  53 
4.06 
2.21 
1.60 

2  04 
4.55 
1.96 
3, 

2.23 
3.65 
2  88 
1.34 
1.78 

1  72 

2  30 
2.17 
2.65 
1.81 
6.39 
2.71 
3.22 
1.20 
2.  80 
2,  06 
2.1"  -2  81 
;<  861-1  63 

6.91  

1.63 

).  70  -3.21 
2.0l|. 


O.M 
0.82 
1.10 
0.62 
0.98 
0.76 
1.09 
(1.73 
0..56 
1.15 
0.88 
1.44 
0.94 
1.12 
0.70 
1.69 
1  01 
0.40 
1.82 
1..5(' 
0.  51 
0.  74 
1-47 
P.  76 


0  651  1.33 


-•3.(1^ 
-0  27 
-1.20 
-1.67 

-2.85 

-  3. 43 

-1.05 

-  ■  1. 36 

+0.21 


-2.081 
-4.08 
-2.87 


40 
42 
40 
44 

"39' 


42 
38 


-1.71 

-3.06 
-2.  63 

-2.81 
-2 .00^ 


2.06 
5.  .56 

2.  19 
2. 23 
2.87 

3.  ml 

2.56-1.69 
1.38-2.59 
2. 00! 


0.  73 
I.hO 

1.48 
1.94 


—3.  7.5 
-2.91 
-v.  50 
-3.94 
-2. 21 


3  25 
2. 33 
2.  23 
4.39 
2.24 
2.  43 
•2.83 

3  14 

4  n 
3.12 


-3.361 


-1  12 
-•2.41 
-2.83 
-1.78 
-1.98 
-^•20 
-0.47] 
3.51|-2,»b 
2  .88! --2. 89! 
1.42 


1.00 
141 
l.'2l 

0  51 

0.60 
0-88 
0.75 
0-70 

1  -22 
11.78 
3-48 
0.8T 
101 
1  20 

1  78 
0.72 
0.64 
1.30 
5  05 
0.74 
0.97 
0. 65 
0.72 

2  00 
0.79 
'.02 
0.93 
I  22 
1.20 

0  75 
0.75 
0-48 
0.72 
1.06 

1  05 
0  46 
1.39 
1.'28 
(I  80 
0.67 
1.71 
0  80 
1.12  I 
1.10  I 
1.50 
1. 18  I 
1.118 

1.40  ! 

i  0.  66  I 


•26; -2. 51  1.21 

1  96+0.  .S5l  0.67  ( 

1.82-2-371  0.H5  I 

1.05 I  0.84  ! 


i.2ii:... . 

3.72-1  86 

1.791.-  .... 

3.  •28; -0.91 

2.03 

2.67 

4.. 55 

2  5g 


-2. 33; 

-2n< 


0.64 
0-30 

0.  68 

1 .  35 
1.20 
1.05 
1.16 
5.  05 


CO 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

1.6 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0  0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.11 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

0  0 

0.0  1 

0.5  I 

T. 

T. 

1. 

0.0 

(..0 

T. 

1.5 

T. 

0.5 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0  j 

0.0 

0.0 

0.0 

\-' 

0.0 

0.5 

T. 

0.0 

0  0 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0  O 

0.0 

0.0 

(1.0 

1.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T. 
0  0 
T. 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
•1.9 


3 
I'l 
6 
6 
1 
5 
9 
5 
6 
6 
8 
4 
8 
8 
7 


13 
20 
16 
7 
19 
13 
17 
20 
17 
12 

9 

12 
15 

19 

•20 


■20 

9 
13 

9 
13 

8 
14 
10 
17 
13 
15 
18 
14" 
19 
11 
10 
21 
15 

13 
■25' 

18 

16 
9 

16 

14 

13 

18 

11 

22 

12 

12 

1! 

12 

H 

15  ■ 

17 

16 

II 

19" 

16 

14 

15 

15 

12 

14 

15 

15 

13 

12 
19 
17 
18 
10 
12 
15 
14 
9 
16 
10 
17 
15 
14 
16 
14 


1 
15 

7 

5 

0 

5 
19 
19 

1 

11 
11 
12 
10 
13 
II 
10 

6 

8 

2 

6 

fi* 

7 

0 
12 

4 
1(1 

5 

r 
'2 

6 
10 
7 

10 

3 
K 

6 
11 

4 
12 

R 

3 

5 

4 

7 

A" 

6 

T 

4 

2 
8 
5 
2 


9 
15 

6 
12 
16 

5 
11 

8 

8 

13 
10 
15 
9 
5 
6 
14 
8 
4 
4 
10 

11 

7 
10 
8 

in 
6 
ii 

a 

10 
14 


ne. 
sw- 


j  Svv. 

!  ne. 


6 
6 

13 

4' 

i'l 
9 

VJ 

8 
13 

8 
TO 

6 

3 

8 
15 

8 
II 
14 
1! 
10 

8 
13 

9 
7 
12 
14 
U 
12 
14 
9 
11 
10 
12 
14 
10 
8 
16 
11 
6 
13 
9 
9 
11 
6 
12 
15 
10 


n. 

nw. 

no. 

nw. 

.';w. 

n. 

s. 

nw. 

n. 


nw. 
nw. 
n. 


ne. 
sw 


G.  C.  Thrash 
W.   K.   Brown 
Carl  R.  Cutting 
J     D.    Keevp.s 
Mrs    l.elia  1.  'leter 
J.  K.  Sranlan. 
V.   S.    Weather  Bureau 
Vernon  C.   Howe 
F.  H.  Randolph 
R    J.  lorry 
W.J     Copp 
A.    B    Qr.artPrman  . 
.ioiin  C     V'lovd 
.1.    W     IMsl'Oi. 
A.    L.   Stephens 
K.  K    Cor.irey 
Winfred  D .  Polk 
J    O.  Linck 
I-  O.   Vingling 
C    P.  Kvan- 
G    N.   Goodier.  .Ir 
H.  G    latp 
Ben  Jolinscii 
!.l.    M     Ricketts 
IJ.  J     Bat.b 
Dr.  R.    H.    lianiin 
iGeo.    W.    Nichcaldf 
Irniversity  of  .\rkaii>as 
V    S.   Weather   Bureau 
J.    R.    Mc  I'vr.ston 
T.  .1.   l.ug»R 
W.    R     Ow<-ns 
Ben  F:   llattenfield 

A.  F.   .*tr' (.!..< 
|G.  1,    Wrisht 
llanif^  A.    jiiiriiett 
iGeo    W.  Bi)ktr 
IN.    P.   O"  Neai 
Ig.  C     HoUon 

jo.  Xil"  .Moove 

H.  G.  Sanderson 
|Hp!1(  ilictinc   i^ik't  rs 
i.7.    A.  I.o\vdprt)ack 
IMrs    P.  C.  Whitt 
J.  II.  Cross"  hi  to 

r.   S.    Weather    Bureau 
|l.   <:    Sutton 
!II.   G.    I.enhniMt 
jState   Agri.    Solioo' 
Mrs    W.   T,.   TViatthcws 
]W.  (;    Gcegg 
IC-    N.    iioiirk 
Iciiarhs  Wnltnn 
I  A.   .!.   Parks 
jE.    W.   St.   .ioiin 

.lohn  Cook 

B.  .s.  Hulhert 

a.  A.  Wliittiiigton 
A.  C.  Wllker.^on 
.lune  Thomason 
Isham  Burrcw 
W.   R.   Hcngler 
W.    E.    Raker 
V.   C.   Wright 
W.   \\.   Wood 
Miss  Theresa  Schfu 
Benedicitine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 

C.  y>.   Callioun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.   V.  lisdal 
Carl  A.   Starck 

.1.  T.   Hell. 
Miss  Grace  Field 
8    C.  Story 
Adam  F    Buerkle 
New  Subiaeo  Abl>c>' 
H     S.    Brash?ar 
Edward  E    Holmes 
Pr.   Chove'  Bevill 
W.   L    Shide 
J.   R.    Hud    lesfon 
Nar.nie  O.  Srhirmir 
V.  B.  Rako.'-traw 
E.  O.    Alien 
W.   E.    Barton 


I 


Temperature  aiid  precipitation  depar' 

rain  or  melted  snow,  ■^+Receifed  toolat 

follows :-Iudex,  Route  A.,  Texarkana;  D 


ros  computed   for  stations  having  ten    or  more  years 

for    in    means   and  sum  manes.     Refertsice  letters  •.".■ 

am  No.    1,  Judsonia:  Junction.  R.F.D.   3.  lunction  City 


record.  All  complete  reports  arc  Vised  i:>.    section  mihbus      T    Less  than  0.01  i  nch 
'.  iiidi.-Kteiinmi.i'rofdays  missing     'Also  on  other  dates      ttP.  O.  addresses  »» 
l.iuhprvinf-,  R.     .1)   No   1,  T  an  ar:  ''nringbanl;,  Doddridge.  Ark. 


Daily  River  Stag^es  tor  March.   1928 


Stations 


Fort  Smith 

Ozark       

Dardanene 

Jlorrilltnn. 
Little  Rock. . . 

Pine  BInfT. 

Yaaiooptn 

Danville. 


Rivers 


Arkansas. 

do  ... 

do..  . 

do... 

do... 

do... 

..     do    .. 
PeHt  Jean. 


i  Flood 
Stage 

22 
22 
20 
20 
23 
25 
■2!l 
20 


6 


15      16  j    17   !   18 


19 


•20 


21      22  I  23 


■24   i  25 


2H      ■is 


.^1 


6.8 
3.1 
.5.2 
2.9 
.3.8 
8  3 
•25.  3 
6.1 


6.6 
2.8 
4.!. 
2  7 
.3.4 
7  9 
■24.2 
5  7 


6  61 
■2. 8 
4.8 
2.5 
3.1 
7.6! 
23.  7  •23.1  '22 
5  7    7.3    7.3 


3.3 

7.S 


6.4 
■2.81 

4.7| 
■2.7| 

3.2; 

7  7; 


4  7 
3.0 
5.3 
.3.0 

3.5 
7.9 


21.5120.9 '20.  8l-2(i.  6 
7.1    6.8    6.6]  6,4 


9.8 

10.2 

9.4 

8.5 

7.8 

4.9 

6  1 

5.9 

4.8 

4.6 

6.5 

7  0 

7.7 

7.2 

6.5 

3.6 

4.2 

^.0 

5.3 

4.5 

3  S 

4.5 

.5.6 

6.4 

6  5 

8.7 

8.2 

9.1 

10.0 

10.7 

■20. 2 

14.8 

19.5 

19.2 

19.1' 

6  3 

1.2 

1  1 

3.8 

3.8l 

7.9  g.h  l-2.2|14.  ]|14.4  I3.8|13  4 
3-9  3.4  7.2I10.2|11.3!|0.9  10  I 
6.1  6.0  7.2:  9.1  11  7'r2.0hl.6 
4.0  4  0  4.0  5.51  9.5111  OI1O.5 
5.9  5.6  5  ?,  .5.4  7.  8,11.  0;  11.  5 
10.8  10  3110.3  9  61  9.9  13.0;i4.8 
19.  i'-20  0  2C.  21-20. 2  -20.  2120.  2  2'\  6:22.  7| 
3.9    3.9'  3.8    3  7|  3.6.  :-l.6i  3.4| 


12.0111.010. 

8.61  7.6    6.5 

10.  2i  9.4!  8. 

9  5    8.5    7.0 

I'l.  .',1  <).  8!  9.0 

1.5.3  11.8  14.2  13.6 

24.  |;2>.4  25.8  2B.  I 

3.4j   3.4    3.31  ,3.3 


12.8 
9.4 

11.0 
9.8 

11.2 


9.x 

8  6:  8.2    7.9 

,5.6 

5.0    4.7:  4.1 

7.8 

7.2 

6.6!  6.2 

(i.5 

•5.0 

5.0i    4.0 

7.9 

6.9 

6.01  6.4 

12. 9111. 91!  0:i').3 

26.2  2fi.3l26.3|26.1 

3.2 

3.2 

3.2    3.  1 

V.5 
3.t. 
6.0 
4.0 
4.8 
9  7 
25.8 
3.0 


1 

1 


March,   19-28 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SE(.)T10N 


11 


r>»i>ly  River  Stages  Cootinued 


stations 

Rivers          Flood! 

1 

2 

3 

4 

5 

6        7 

8  1     9 

10 

11       12 

13      14 

15      16 

17      18 

19 

■20      21   1 

22  i  -23 

24  1  25 

26      27 

•28      29 

30  1  31 

Stage! 

1         1 

1          1          i         1          1 

1                  '         1 

1 

(Jotter 

WhHe 

1  2j  3.9i  3.6 

3  6 

3.7 

3.8    3.7]  3.5 

3.8    5.6 

B.5 

7.4    6.8 

6.1 

5  8    5.7|   7.3 

7.9|  8.0 

7  8 

7.4    6,9 

6.5i  6.1'   5.8    5,4 

5.2 

oil  4,9 

4.8;    i.8 

Calico  Rock 

....do   

18 

;{.9i  s.e!  3.3 

3.3 

3.1 

2.9    3.3    3.2 

3  5'  4.7 

5  3 

65    6.3 

5.7 

5  2:  5,2!  6.5 

7.2    7.4 

7.2 

6  9!   6.4 

6.0|  .5.5:  5.2!  5.0 

4.V 

4.7 

4.4 

4  2'  4.  1 

Bates  ville 

....do 

■23 

9-3 

9  1    8.8 

8. ft 

8.8 

8  8    8  5|  8.8 

y.o!  9.3 

10.8 

11  7  12.6 

12.0 

11.3  11.5  11.6 

13.3113.7 

13.7 

13.4112.8 

12.2lll.8lll.3|10.9 

W.  4 

10.6 

10.3 

9.9]  9.7 

...do 

■i6 

9  •.' 

9.2'  8-9 

8.S 

8.3 

8.5    8.1 

8.2 

8.4    8.8 

9.4 

10.7  11,4 

11,8 

U  611. 4  11   4 

I2.8!l3.5 

14.2 

I4.4I14.O 

13.4  13.7|12.4!11.6 

11,3 

11.0 

10.9 

10.  4i  9.9 

rteorgetowi;    — 
De  Vails  Bluff ... 

....do  

22 

13.'^ 

13  liI3  1 

12.8 

12.7 

1 '.7  12.5 

12.5 

12.6]l3.5 

13.5 

13.7  14  1 

14  7 

15.0,15  5'15.5 

15.6 

16.0 

16.5 

]6.7;17.0 

17.017.0 

17.0|16.8 

16.4 

16-0 

15.5 

15.0J14.4 

....do 

n 

17.3 

17.2il7.0 

16. 9 

16.9 

16.8  16.8 

16.7 

18.8  17.1 

17.4 

17.5  17.8 

18.0 

18.3  18.8  19. 1 

19.2 

19.3 

19  5 

19.6119.8 

19.9 

20.0 

2O.1I2O.I 

20. 0 

19.9 

19.7 

19,  4'19.2 

....do 

30 

20.9 

20.9120.8 

20.7 

JO.  7 

20.6U0.  6 

20.  5 

20.  8  20. 9 

21.0 

21.1  21.2 

21.3 

21.4,21.8'22.  I 

22 .4 

22.5 

22.7 

22.8;22.9 

23.0 

23.2 

23.3  23.3 

23.  3 

23. 3 

■2:3.2 

23.122.9 

rjilhijrt 

BtiHalo.    ... 

11 

4.7 

4.6|  4.6 

4  6 

4.9 

5  3 

5.2 

5.1 

5.9i  5.7 

5.6 

5  6    5.5 

5.4 

5.4    6.0]  5.7 

5.7 

5.6 

5.5 

5.4 

5.3|  5.2 

5.1 

5.0i  5-0 

5.6 

5.4 

5.2 

5.11  .5.0 

Corui'ig       

FMftck  Rock    

Black  

11.3 

ll.Olin.8 

10.  rj 

10.3 

10  1 

9.9 

9.8 

9.  8  10.0 

10.  3 

10.6  10.4 

10.2 

10.  Oi  9. 9!  10.  3 

11   1 

11.4 

11.5 

11.4 

11.2 

tl.l 

11.0 

11.0 

IU.9 

10.8 

10  6 

10.4 

IO.21IO.O 

.   .do 

14 

8.7 

8.4]  8.4 

8  3 

8.0 

B.O 

7.9 

8  1 

8  5,  8.3 

8.0 

7  8;  7.4 

8.4 

9,3|  9.b'10,0 

10.(1 

10.0 

10. 0 

9.8 

9.6 

9.4 

9.3    9.0 

8.8 

8.6 

8.5 

8.5 

8.3    8.0 

Dim  No.    1 

Little  Red .. 

1,8 

l.fi!    1.4 

14 

2  2 

3  0 

3.0 

3.0 

6.O1  5  4 

50 

4.6    4.3 

4.0 

3-8'   4  8!  5.0 

5,0 

4,2 

3.8 

3  4 

3.0 

2.6|  2.3    2.0 

1.8 

1.6 

14 

1.2 

I.O 

0.8 

Cache    

<i 

H  2 

fi  2 

6.2 

6.1 

6  3 

6  5 

66 

6.7 

6.8'  7.1 

7.3 

7.6    7.8 

7.9 

8-i:   8.4    8.8 

8.9 

8.V 

8.3 

7  9 

7.5 

7.4!  7.6    7.9 

V.9 

7.6 

7  2 

7.1 

7.1 

■/.I 

.'^rkadelptiia   . .. 

Ouachita.  .. 

18 

2.« 

2.0 

1   7 

12 

1.8 

1.2 

1.0 

1.0 

2.0:    4.3 

3.9 

3.0i   3.2 

3  2 

3.0;  4.0!  4.0 

3  5 

3.U 

3.4 

3  2 

3.0 

2.81  '^-0    '^-i-  '^--i 

2.0 

2.0 

1.8 

12 

0.9 

...do 

30 

9  8 

9.0 

8  8 

8.3 

8.1 

9.0 

10.7 

10.2 

10. 2:11.6 

13  2 

15.7115,0 

13.7 

12.6  11  6  13.3 

14.2 

15.0 

13.4 

13.1 

12.2 

11. Olio. 3j  8.41  9'^ 

8.V 

V.8 

V.8 

".7 

7.1 

p^iiton 

Red 

■2S 

9  1 

8.9 

8.8 

8.8 

8.9 

9.0 

9.8 

8  6 

8  8|  9  4 

10.0 

10.1:  9  9 

94 

9  0!  9.  ll  9.8 

10,8 

U  4 

11.1 

10  6 

10  2 

9,8i  9.4i  9.0i  8.8 

8.6 

8.5 

8.4 

8.3 

8.2 

8prin?hank  — 
vVhiU'cIiffs  

...-do     

37 

7.7 

7.  a 

7.2,  7.2 

7  2 

72 

7  .2 

7  2 

7.91   7  9 

8.2 

8.41  8.4 

8.4 

8.4|   8,2^  8.4 

9.7 

9.7 

10.5 

10.5 

10.1 

10. 1 

9.3    9.01  8.7 

V.9 

V.7 

7./ 

7.6 

■,.b 

Little    

2S 

3.B 

3.0 

3.0 

3.4 

4.0 

3.9 

3  6i  3.6 

3.6    5.0 

5.8 

6,0    4.8 

3.5 

3,0!  5.l{  7.5 

6-8 

9.6 

8,2 

65 

4.5 

4.0 

3.8    3.4!  3,0 

3.0 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

Marked    Tree..  . 

St.   Francis  . 

17 

8.0 

8.0 

8.0 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4|  8.4 

8.6    8  8 

8.9 

8.8    8.8 

8.7 

8.7|  8.8'  8.8 

8.8 

8.7 

8.4 

8.2!  8.0 

8.0 

8.0    8  Oi  8.0 

8.0 

8.0 

8.( 

8  0 

V.8 

HeleQJi 

Nfississij)pi. . 
do 

44 

32.3i31.4;30  .'> 

•29..') 

28.4 

27.6 

26  8  26  0 

25.7  25.1 

24. 3 

23.5  22.9 

22.7 

23.0,24.0  24.4 

24.7 

25. 0 

25.8 

27.128.4 

29.  7 

30.9  31.8  32,5 

33. 1 

33.4 

33.4 

32.9 

■32.2 

.\rkan.«as  City... 

18 

37.2!3«  8!36  3 

.35  5 

35.0 

34.  2133.3132  5 

31.8'31.4 

3(,).  7|30.0!29.6 

28.8 

28.4:28.4  29,0 

29.2l29.5'29.8 

30  2  31.1 

32.5 

34.0134.9  35.8 

.36.4137.2 

37.5137.5137.5 

Daily  Precipitatior  for  March.  1928 


Day  of  nioiitrt 


Stations 


l>raiiiairf 
iias-u 


14     16 


19      20 


22      23 


26 


Amity  ... 

\r*svlPli>iii»  ili! 
Arkansas  City  ..lill 
.\rlberg      —  — 

h«»iesvi!li'    |l|l 

»!».<   Branch  .     .. 
Bi'iitonville  •" 
Black  Unck.    ..;, ' 

Uooneville 

BriiiUle.v  .  ...Illl 
Calico  Rock       li  ' 

O.iniden      I!" 

Center  roiiit.-.- 
CI;vreniioii      ...P 

Clinton 

Conway 

CoruiiiK  I'll 

Cotter. 

Dam  Mo.  1.  I|il 
Danville  ...  Ill] 
Dardanellf  Illl 

De  Vails  BUifT      . 

|)III1IH> Illl 

Diiltou 

El  Dorado      ..    11 1 

Itiinlniid     

Knri'kH  Springs 
Favettpville. 
Kurt  •*niiti.  •** 
Freaman  Sprgs.lll 

Kiiltoii       '11 

i^rtorCTctown     .    I|l 

Gilbert Ill 

'Jravetle 

Harrison 

Helena  11 

Higden 

Hope      

Hot  Springs 

Index  ■■  • II 

Joii"sl)oro II 

Jnuction 

Lambrook 

Lead  Hill       ..   . 

Little  Rook" 

I<urton  . . , 

I/itli'ervine    ... 

Matniolla 

Malvom  

MammoHi  Spg. 

Mitfiann^    

Marked  Troa    . 

Marsliall 

Merit. 

Morrillton 

Mount  Ida  — 

Newport    , 

Osceola. 

Ozark 

Paragould 

Pattsrsoii 

Piggot 

Pindall 

Pine  Bluff    ... 

Pocaliontns.  . 

Portland    .... 

PfffsCOtt     

Princeton     . . . 

Uison    

Roger? 

Searcy 

5pringt»nk    .. 

Story 

Sr:ittgart  

Suhiaco 

TeitaJkaiia 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecllflh.  ... 

Wilson 

Wynnp 

Vancopin 


Ouachita. 
Oimriiita. 
Mississippi  .. 

i  White 

WiiJtf 

I ArkHiisivs.. .  . 

I  Arkansas 

'\Vliit»    

Arkansas 

White... 
i White     ,      ..  . 
Uiiiiicliita    ... 

iRod 

|Whitr ■  . 

White 

'.Arkansas.  .  . 
I W  h  i  I P  . .  ■ 

i  White 

I  White     

Arkausa.s .  . . 
ArkansB*. .  . . 

White    

I  Mississippi ,.  . 

iWhit- 

jOiiaehita  ■  . .  ■ 
Arkansas  ... 
I  White  .. 

I  White   

i  A  I'kjiiisiis  .  . . 
I  Arkansas  .  ... 

lilicd 

I  While 

:  White 

Arkansas.  — 

.White      

I  Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita  — 

Red  

White     

Ouachita.. .. 

White 

While  

"I  Arkansas. .. 

White 

Arkansa-^ .  . . 

Red 

Ouachita  — 

III  \Vhife 

Mississippi.. 
Mississippi. . 
White  .  .. 
Ouachita  ... 
Arkansas.. .. 

White 

White 

Mississippi  , 
Arkansas.  . 
Mississippi- 

Wliite 

Mississippi. 

WTlUe.. 

Arkansas, .. 

White 

Ouachita  ... 
Ouachita.. . 
Ouachita  .. 
Ouachita. . . 

W'hite 

White 

Red 

Ouachita — 
.Arkansas. .. 
Arkansas... 

lied 

Arkansas  . . 
Arkansas  . 
Ouachita... 

IllllOuahita 

llllRe<l.. 

..  I  Mississippi. 
IIOIMississippi. 
l!l|iArkaDsa£... 


.52 
1  00 


.40 
I  00 


r 

04 

f. 

tV 

.49 

T. 
T. 

'!io 


.02 


.18 
.73 
1.4 
.43 
.20 
.25 
..55 
.33 
.02 
46 
T. 
.75 
.69 
.39 
.78 
.68 
.6:^ 
.60 


.021  .20I 

521 


.05 


.08 


...]  .10 
...I  .32 
...I  .90 
...  .28 
.04  T. 
...1  .45 
1.01 
56 


.16: 


.02 


.71 

.10 

.41 

.30 
.16 

T. 
1.82 


.08 


.41 
.88 
..58 
■  37 
.641... 

.&■? 


.02 

T.  I  .  15 

.03,... 


.16  ... 

.06'  T. 


.22 
.?.b 
.35 

.64 
.47 
.20 
.46 

.ei 

.63 
.Si 
.65 
41 

.51 

.43 
.69 
1.28 
.■25 
.67 
.54 
..52 
.42 
.76 
.93 
.90 
.48 
.70 
T 
.22 

■'58 
.22 
T. 
.57 
.29 
.46 

1.35 
.65 
.72 
.84 


.01 


T. 


.20 

I  40 

76 

.92 

.65 
1.33 
1.21 

.28 

T. 

.30 


88 

.16; 

.35 

....1 

.47 

.33 

.18 

T. 

.78 

'.'i7 

.■23 

.... 

,'6'2 

.... 

....  .82 
....1.10 

.62]  .10 
.  .         .98 

.76  .05 
1  09 


.12 
•3    T. 
.56 


.06 
1.15 
•  67 
1.44 
.94 
....  1.12 
.70 
1.69 


.32 
.59 
.55 

.26 

.51 

^■28 

"■74 
.3 
.60 
.■26 
.90 
.25 
1.02 
.72 

'.'48 
.0 

.52 


.53 

.02 
.67 
.48 
.U4 

3."  48 
.39 
90 

.'■7'2 

.42 

.72 

5.05 


.04 


11.01 


.'20 
1.08 
.201  .51 
.04|  .54 
.74 


.211 


.33 


T. 


T 

'.'36 
.'46 

i.'so 


.15 
.80 
.63 
.30 
.6' 
.41 
.48 
.45 
1.18 
1.18 
.76 
.80 

1.17 
.31 


.46 


2.00 
.79 

^20 
.89 

.'23 
.60 
.25 
1.06 
.'23 
.46 
1.39 
66 
12 


.67 


1.71 
.05 


.73 


T. 


.83 


T. 


.95 
.37 

i.'oo 

1.41 
1 .00 

..35 

.17 

T. 

.03 

K2-2 
50 

87 
1.01 
1.20 

'.64 
1.30 


.■26 
T 

1  S3 
.06 
.■25 
.25 
T 

.60 
.88 
.66 
.70 
.12 

li!46 
.07 


.70 


::::;:25 


.17 
....'1.10 

..50:  .13 
.97i.. 
.6,->i   .05 
.72      03 
1.70 


.03 


.08 


.02 


.17 


.84 


.01 


02 
.56 
,93 
T 

1.'20 
T 

.'72 
f 


1.10 


1.06 

.77 

T. 

.66 
121 

.67 


.08 

.64 

104 

.68 


1.05 


...IT. 
.03    .01 


.19  . 


.03 


T. 


.16 
't 


...    T. 
.021  T. 


.20 


.01 


.04 


.02 


.75 
.12 
.24 
1.22 
.10 
.75 
.75 

.72 

1.05 

43 

95 

1.16 

.30 

.12 

1.36 

10 

1.12 


1.50 

1.08 

.28 

.05 

1.40 


T. 


1.20 
1,20 


1.16 


T. 


.12 


.03 


.21 


T. 


T. 


T. 
'.'03  ... 


T. 


.02 


T. 


T. 


.04 


.04 


.05 


28 


29  j  30      31 


.18 


.08 


.10 


,06 


.29 


■] 


.15 


.12 


.02 


T. 


.08  .. 
.05  .. 
.23  . 


.33 


.02 


T. 


.07 


.06 


.10 


T. 


.40 


'J'. 


.10 


T. 


1. 


0.84 

1.99 

4.01 

1.53 

2.  .37 

2.64 

2.63 

2.06 

1.58 

2.  65 

2.60 

3.54 

2. 05 

3.00 

1.78 

3.82 

2.83 

1.53 

4.06 

2.21 
1.60 

2.04 

4.55 
1.96 

3.79 
2.23 

3.65 
2.88 
1.34 
J. 78 
1.72 
2.30 
2.17 
2.65 
1.81 
6.39 
2, 71 
3.  22 
1.20 
2.06 
2.10 
3.86 
6.91 
1.63 
1.70 
2.01 
2.06 
5.56 
2.19 

2  23 
2.87 

3  01 
2.56 
1.38 
2.00 
1.90 
2.39 
1.48 
1.94 
3  13 
3.25 
2.33 
2.23 
4.39 
2.24 
2.43 
2.83 
3.14 
4.11 
3.12 
2.61 
2.88 
1.42 
8.26 
1.96 
1.82 
1.06 
1.21 
S.72 
1.79 
3.28 
2.03 
2.67 
4.65 


Precipitation  for  ^24  hours  •nd4ng  near  gurnet  unUisothervyiJe  iudieat«d.*»*ror  24  houri  endinc  midoight.  II  F«r  24  hour*  ending  7  a.in.  T.  Traee.orleM  than 8.01  inch 

*  Precipitation  Inelnded  in  the  next  followinc  meaenrement. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:  ARKAN6AS     SECTJOK 


March,  1928 


Daily  Temperatures  for   Harch,     1928 


Stations 


1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1ft 

16 

20      21 


22      23      24 


29      30      31 


A.mity..: 

BatesvilleW 

Bentonville 

Bee  Branch 

BoontTlUd 

Brinkley 

Calico  Rock$$ 

Camd«n{t 

C»nt«r  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

£1  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Jonesboro 

Lambrook    

Lead  Hill 

Little  Bock.... 

Lurton 

Luther  ville 

Alagnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.. . . 

Marianna 

Marked  TreeW.... 

Marshall 

Mena 

Morrlllton?^ 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark?} 

Pin«niuff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco ..  . 

Texarkana 

Thornburg 

WarreOi 

Wilson 

Wynne 


\  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
}  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
\  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
( Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
f  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
t  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
t  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
J  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
<  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
',  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 


fiS 

63 

57 

53 

,53 

,52 

68 

68 

76 

74 

77 

82 

33 

39 

40 

43 

42 

88 

43 

51 

47 

49 

40 

,54 

52 

61 

57 

53 

46 

52 

65 

61 

68 

62 

73 

74 

2fi 

24 

24 

34 

28 

28 

29 

30 

48 

40 

33 

46 

4fi 

5fi 

54 

49 

48 

.54 

64 

58 

64 

68 

70 

76 

80 

29 

,38 

,33 

23 

38 

36 

48 

40 

41 

46 

,52 

53 

58 

57 

53 

51 

49 

63 

60 

71 

69 

73 

77 

32 

28 

34 

40 

27 

31 

32 

50 

43 

41 

38 

47 

55 

fiO 

56 

52 

,52 

51 

65 

69 

71 

70 

76 

80 

2H 

82 

34 

42 

33 

37 

37 

63 

43 

48 

44 

51 

53 

5W 

60 

,52 

49 

52 

67 

64 

69 

64 

73 

77 

32 

82 

40 

43 

31 

37 

34 

51 

■50 

44 

38 

51 

53 

63 

,55 

,54 

48 

.55 

68 

59 

69 

68 

76 

74 

24 

23 

23 

,30 

26 

26 

28 

29 

44 

38 

35 

38 

59 

62 

55 

51 

55 

53 

68 

70 

73 

70 

76 

83 

34 

34 

37 

44 

41 

37 

40 

44 

49 

48 

43 

43 

fiO 

62 

60 

,53 

53 

53 

64 

71 

73 

71 

74 

81 

35 

40 

46 

43 

38 

38 

44 

53 

49 

52 

47 

56 

55 

60 

57 

51 

53 

,52 

65 

63 

72 

66 

75 

80 

29 

33 

37 

43 

32 

30 

34 

51 

49 

45 

40 

55 

fin 

5fi 

68 

,59 

52 

62 

69 

66 

66 

68 

69 

72 

28 

an 

41 

26 

25 

26 

42 

50 

47 

38 

36 

,53 

54 

60 

58 

51 

53 

,5(1 

61 

70 

72 

68 

76 

81 

33 

37 

39 

43 

33 

36 

37 

52 

47 

47 

45 

54 

57 

61 

54 

,52 

51 

,50 

64 

66 

6i 

62 

75 

80 

31 

33 

39 

44 

35 

37 

35 

49 

52 

,50 

43 

51 

48 

57 

,53 

47 

49 

48 

65 

69 

65 

66 

71 

74 

21 

20 

20 

38 

22 

31 

28 

49 

39 

35 

34 

43 

e>2 

63 

63 

56 

56 

,53 

71 

70 

74 

70 

71 

80 

3fi 

38 

45 

45 

43 

39 

44 

57 

55 

51 

46 

53 

54 

61 

58 

51 

50 

,53 

67 

71 

72 

76 

74 

80 

83 

38 

40 

44 

33 

36 

38 

50 

,50 

46 

40 

62 

47 

56 

52 

,50 

49 

53 

67 

60 

07 

71 

70 

77 

3fi 

.32 

40 

38 

22 

33 

35 

49 

39 

40 

50 

54 

51 

58 

57 

52 

52 

53 

67 

60 

65 

70 

72 

76 

2h 

27 

37 

41 

2;i 

36 

32 

49 

36 

41 

47 

51 

53 

,58 

,52 

53 

49 

48 

64 

60 

71 

69 

72 

83 

35 

37 

40 

43 

33 

37 

40 

62 

4-' 

50 

48 

55 

55 

56 

56 

58 

49 

,55 

64 

63 

63 

69 

6y 

// 

m 

,34 

38 

40 

22 

37 

34 

48 

35 

42 

47 

51 

49 

64 

51 

50 

45 

52 

68 

62 

69 

69 

77 

78 

27 

24 

31 

30 

23 

33 

30 

48 

41 

38 

44 

46 

53 

,59 

62 

51 

48 

,55 

68 

63 

71 

64 

72 

76 

80 

36 

42 

43 

,32 

37 

38 

53 

50 

44 

43 

62 

fil 

62 

,55 

53 

56 

56 

69 

73 

73 

73 

80 

82 

45 

39 

45 

45 

40 

38 

44 

51 

50 

51 

46 

56 

51 

58 

,54 

52 

55 

45 

65 

60 

65 

59 

72 

75 

31 

34 

4f) 

41 

vl 

3;^ 

32 

51 

47 

40 

32 

49 

54 

6f) 

60 

51 

48 

,52 

63 

64 

69 

64 

72 

77 

31 

33 

36 

39 

33 

34 

35 

40 

54 

47 

41 

4m 

51 

59 

58 

59 

,52 

53 

68 

62 

61 

69 

74 

78 

21 

20 

27 

40 

21 

33 

26 

46 

39 

35 

34 

41 

52 

60 

57 

49 

49 

52 

62 

68 

70 

66 

74 

80 

37 

41 

42 

43 

34 

38 

41 

52 

52 

46 

46 

56 

47 

54 

58 

45 

45 

45 

62 

55 

60 

62 

70 

70 

2H 

30 

37 

36 

21 

29 

37 

49 

40 

40 

43 

43 

53 

55 

53 

52 

50 

48 

63 

61 

71 

65 

73 

77 

35 

33 

38 

41 

28 

33 

35 

35 

43 

45 

42 

43 

fi7 

63 

61 

56 

55 

74 

72 

70 

72 

69 

78 

84 

37 

37 

44 

47 

42 

39 

39 

56 

,52 

51 

48 

54 

59 

fi3 

57 

53 

52 

,50 

68 

74 

74 

70 

77 

81 

31 

37 

40 

43 

;H5 

38 

39 

51 

48 

40 

40 

,50 

51 

5ft 

,56 

55 

54 

,53 

69 

63 

63 

64 

74 

73 

2fi 

22 

22 

40 

24 

31 

29 

51 

41 

38 

34 

45 

53 

60 

62 

60 

60 

,53 

68 

6,5 

70 

67 

72 

73 

33 

36 

34 

34 

31 

38 

36 

54 

52 

45 

42 

41 

,50 

51 

,50 

44 

46 

m 

61 

58 

54 

54 

74 

68 

2K 

;io 

35 

2S 

28 

30 

30 

49 

40 

31 

32 

52 

49 

58 

57 

50 

49 

52 

63 

66 

66 

66 

73 

74 

35 

26 

34 

39 

24 

33 

32 

31 

58 

40 

48 

,52 

5(i 

59 

,50 

51 

53 

52 

64 

61 

70 

70 

75 

79 

34 

34 

36 

41 

35 

37 

41 

51 

46 

49 

48 

55 

5H 

61 

57 

.52 

47 

51 

62 

63 

74 

65 

76 

79 

31 

36 

37 

40 

32 

33 

36 

39 

49 

46 

42 

44 

4K 

60 

51 

53 

49 

55 

69 

87 

67 

68 

74 

/-■> 

;?fi 

23 

32 

39 

22 

29 

30 

48 

41 

39 

37 

46 

fiO 

63 

53 

53 

52 

54 

6B 

68 

71 

71 

77 

80 

2H 

31 

,33 

42 

,30 

37 

40 

49 

42 

43 

36 

51 

55 

64 

,58 

53 

51 

53 

67 

64 

71 

65 

74 

74 

30 

.  30 

33 

42 

29 

33 

32 

52 

47 

41 

38 

49 

fi5 

6(1 

,55 

61 

,53 

46 

5C 

60 

71 

75 

70 

73 

41 

48 

,39 

30 

28 

30 

31 

41 

49 

46 

38 

50 

51 

54 

6/) 

55 

51 

.50 

53 

65 

68 

70 

74 

81 

35 

31 

34 

36 

31 

34 

35 

37 

40 

41 

41 

4! 

fil 

62 

58 

52 

,52 

.52 

65 

6b 

75 

69 

81 

83 

34 

37 

39 

44 

36 

38 

38 

50 

,52 

50 

42 

53 

51 

61 

.58 

56 

54 

51 

6» 

63 

68 

66 

73 

73 

28 

33 

29 

42 

26 

35 

30 

50 

45 

39 

36 

47 

fi4 

63 

62 

55 

53 

50 

68 

74 

73 

70 

76 

85 

.37 

37 

40 

47 

42 

38 

40 

64 

56 

51 

45 

55 

fi9 

72 

74 

62 

51 

56 

68 

74 

72 

74 

77 

84 

34 

43 

46 

43 

40 

34 

ii 

46 

52 

52 

50 

49 

fi2 

62 

,57 

55 

53 

51 

66 

69 

74 

69 

76 

82 

82 

36 

43 

44 

37 

37 

40 

52 

53 

51 

43 

52 

47 

,58 

,56 

50 

,50 

56 

67 

63 

6H 

71 

72 

79 

2,5 

25 

31 

39 

'2a 

36 

30 

49 

53 

39 

41 

47 

51 

60 

,58 

52 

51 

,50 

60 

65 

70 

73 

76 

75 

30 

30 

•M 

42 

.30 

33 

40 

42 

46 

38 

45 

44 

52 

,59 

58 

62 

49 

51 

66 

67 

69 

63 

74 

79 

,32 

37 

41 

-  4;3 

37 

?5 

37 

50 

50 

46 

42 

52 

.55 

,59 

,56 

53 

51 

,50 

67 

64 

73 

69 

75 

82 

30 

3K 

37 

42 

31 

34 

35 

37 

51 

46 

42 

55 

fi7 

66 

60 

53 

63 

.53 

68 

74 

77 

75 

80 

85 

.39 

40 

47 

47 

43 

41 

44 

54 

50 

53 

47 

53 

.55 

59 

.55 

48 

48 

.53 

62 

66 

69 

67 

75 

75 

2!! 

27 

81 

40 

29 

34 

31 

4V 

48 

37 

33 

48 

fi2 

60 

,58 

,53 

5H 

,52 

6i 

69 

71 

68 

74 

82 

40 

42 

42 

38 

,38 

42 

,50 

52 

52 

46 

62 

64 

fi4 

64 

57 

64 

.57 

46 

66 

62 

64 

57 

70 

.7;^ 

41 

31 

83 

40 

a; 

31 

32 

48 

49 

40 

35 

49 

52 

60 

fil 

,52 

48 

,50 

6f 

68 

69 

61 

73 

75 

30 

29 

30 

43 

30 

1  ^^ 

32 

52 

48 

42 

39 

48 

61 

55 

,57 

58 

60 

fil 

77l 

41 

38 

37 

33 

30 

29 

32 

47 

39 

51 

53 

,52 

fif, 

70 

42 

36 

32 

24 

27 

27 

28 

40 

35 

47 

47 

47 

58 

71 

32 

30 

26 

34 

34 

34 

35 

58 

40 

62 

51 

51 

57 

67 

37 

34 

31 

28 

30 

30 

33 

57 

.44 

54 

54 

63 

62 

74 

40 

37 

31 

34 

33 

31 

32 

58 

43 

49 

55 

55 

60 

66 

41 

39 

34 

28 

33 

35 

35 

43 

39 

51 

53 

55 

64 

73 

43 

34 

30 

26 

28 

28 

28 

59 

46 

66 

6(J 

,57 

,5<,l 

72 

53 

39 

36 

34 

33 

32 

32 

59 

45 

57 

58 

57 

62 

74 

41 

39 

34 

84 

31 

;i3 

43 

58 

42 

54 

54 

55 

61 

70 

42 

37 

35 

34 

35 

32 

35 

63 

62 

61 

fil 

62 

66 

70 

34 

26 

24 

2fi 

28 

29 

30 

60 

45 

56 

,53 

,55 

62 

69 

44 

38 

35 

38 

34 

32 

36 

59 

47 

50 

56 

,56 

62 

66 

43 

38 

32 

30 

35 

37 

36 

53 

36 

47 

46 

45 

55 

69 

34 

28 

21 

24 

21 

22 

24 

a' 

48 

55 

,59 

58 

83 

72 

44 

41 

36 

36 

35 

35 

.39 

58 

43 

50 

65 

56 

63 

68 

42 

37 

35 

32 

34 

34 

38 

51 

35 

,50 

.50 

47 

61 

71 

33 

27 

24 

32 

31 

35 

88 

55 

38 

49 

,5(' 

48 

59 

70 

34 

30 

26 

33 

30 

.33 

31 

51 

o9 

52 

,52 

,50 

,59 

72 

39 

36 

33 

36 

34 

36 

39 

65 

37 

47 

47 

57 

70 

33 

28 

25 

31 

31 

33 

54 

37 

,50 

51 

48 

60 

74 

33 

30 

28 

27 

28 

28 

28 

60 

46 

48 

54 

,54 

58 

66 

42 

38 

32 

28 

35 

36 

33 

67 

44 

60 

61 

60 

65 

76 

42 

40 

35 

37 

33 

35 

35 

65 

40 

47 

51 

52 

58 

66 

38 

34 

31 

27 

31 

37 

38 

54 

43 

48 

51 

,55 

,59 

fill 

52 

38 

32 

30 

32 

41 

38 

56 

39 

.50 

52 

51 

60 

73 

35 

31 

27 

23 

25 

28 

25 

64 

40 

50 

52 

54 

59 

fi9 

38 

36 

35 

37 

37 

35 

42 

54 

32 

44 

44 

45 

45 

66 

30 

27 

27 

31 

29 

3" 

37 

66 

39 

52 

51 

48 

57 

69 

39 

34 

;30 

35 

31 

;K( 

35 

59 

46 

,54 

59 

57 

62 

72 

43 

40 

35 

37 

33 

34 

35 

60 

43 

56 

57 

56 

61 

74 

43 

38 

37 

34 

31 

30 

83 

69 

39 

4(; 

50 

,52 

62 

69 

32 

31 

28 

24 

27 

29 

28 

64 

45 

48 

54 

55 

60 

65 

43 

38 

32 

30 

29 

37 

38 

39 

47 

52 

63 

60 

66 

80 

36 

32 

26 

30 

31 

31 

32 

53 

38 

48 

49 

49 

67 

71 

34 

31 

29 

27 

28 

29 

29 

55 

42 

53 

.52 

,52 

.59 

74 

39 

34 

,32 

34 

31 

30 

35 

60 

40 

54 

55 

55 

60 

72 

46 

37 

35 

35 

36 

36 

36 

.57 

37 

49 

,52 

50 

61 

72 

33 

30 

27 

25 

27 

29 

28 

58 

44 

56 

57 

.55 

60 

75 

40 

37 

35 

26 

28 

26 

27 

56 

42 

51 

56 

56 

(>1 

70 

42 

35 

32 

28 

31 

33 

34 

63 

51 

46 

47 

35 

56 

78 

45 

34 

32 

26 

31 

40 

43 

49 

42 

46 

57 

53 

5(i 

61 

46 

38 

34 

37 

31 

32 

34 

59 

46 

55 

60 

57 

65 

74 

43 

38 

36 

33 

34 

35 

37 

56 

36 

49 

55 

,54 

(Kl 

68 

36 

33 

30 

24 

30 

34 

33 

64 

.50 

51 

58 

60 

61 

66 

46 

42 

34 

31 

36 

37 

37 

58 

48 

68 

51 

55 

62 

74 

52 

39 

36 

33 

34 

34 

3fi 

69 

46 

53 

,59 

58 

62 

71 

43 

38 

36 

32 

34 

34 

38 

.53 

36 

49 

48 

49 

61 

73 

33 

29 

27 

30 

20 

32 

29 

58 

42 

,50 

55 

.56 

61 

67 

39 

34 

m 

28 

34 

82 

35 

57 

48 

,50 

63 

54 

60 

67 

41 

37 

34 

33 

35 

36 

37 

,57 

42 

54 

49 

52 

60 

71 

4u 

41 

32 

37 

34 

36 

36 

,58 

46 

60 

62 

60 

67 

73 

44 

40 

33 

37 

34 

35 

36 

43 

51 

,5a 

51 

5a 

70 

79 

34 

31 

26 

30 

2-i 

26 

35 

59 

47 

4i 

55 

55 

£8 

68 

39 

86 

34 

36 

37 

!  43 

46 

68 

55 

45 

52 

6J 

1  58 

64 

49 

.39 

31 

26 

y,f 

37 

31 

.52 

4S 

,50 

53 

55 

60 

67 

41 

36 

33 

26 

34 

35 

33 

.55i  58 


78 
55 
81 
49 
75 
56 
78 
57 
71 
54 
71 
54 
75 
59 
SO 
58 

56 
76 
62 
75 
53 
76 
54 


45 
72 

42 
63 
41 
60 
38 
66 
38 
68 
43 
68 
28 
71 
47 
65 
39 
62 
28 
62 
29 
62 
38 
74i  59 
40j  29 
701  61 
53i  30 


62      52 

84 1  70 
531  41 
84 1  62 
52!  361 
7(1 


45 

80 
41 
61 
34 

6r 
55l     4S 
60 


50  i  38 

83;  73 

55;  40 

74!  64 
531 

86!  84i 


34      38 
68 1     83 


63; 
621 


34i  48 

821  85 

46i  45 

80]  68 

591  37 

83|  62 

671  40 


40 

62l     81 1 
32i     39j 
Bi  I 

44 
82 
43 


77 

50 

70 

44 

65 

30 

79 

52 

80 

46 

75 

58 

72 

46 

76 

49 

84 

.53 

75 

52 

73 

45 

81 

56 

82 

66 

71 

36 

80 

64 

77 

56 

74 

36 

76 

38 

72 

37 

74 1     47 

37' 

75 

11 

92 

66 

78 

45 

76 

49;     34 

781     58 


39 

74 
48 
87 
46 

38 
88 
46 

85 
45 

84 

46 

80 

49 

81 

42 

83 

43 

84 

45 

86 

50' 

82j 

45! 

77 1 

48; 

781 

361 

78 

431 


32      28 
76!     69 


51  37 

60  50 

40!  .0 

82  i  56 

371 

1  i  \ 
46i 
83 1 

67  i 
79j 

m- 

79! 
57 
76 
39! 

79  i  61 
37  i  28 
761  68 
60  37 
78  i  55 
46i     35 


62 

36 

3r 

76 

60 

71 

.55 

36 

%) 

80 

49 

66 

42 

33 

24 

80 

65 

64 

64 

40 

34 

,50 

05 

80 

38 

29 

33 

76 

49 

6.8 

43 

;53 

28 

73 

54 

69 

43 

33 

31 

(■>9 

.57 

71 

48 

36 

2-' 

4.i 

78 

75 

681 

40 

38 

53! 

73 

60 

61 

60 

38 

29 

73 

57 

6() 

57 

40 

29 

^^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

ARKANSAS   CECTIOK 

HABVET  S.  COIiE,  Meteoroloeist 


MISCELLiANEOtrS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reportine) 


Thdnderstorms 


Vol.  XXXIII        Little  Rock.  Ark.,  April,  1928 


"Tv?^ 


:--3d, 
14; 

17; 
-1st,  ] 


Solar   Hai.os: 

Lunar  H  A  LOS :  — 1st,  1;  25th,  1;  28tli,  2 

Dense  Fog: 20th,  1;  22d,  1. 


S;  4th,  21 ;  5th,  35;  6th,  11 ;  7lh,  1 ;  131h,  25;  14th 
15th,  1;  18th,  2;  ]<.)th,  14;  SOtli,  38;21lh,  41;2id 
23d,  3;  26th,  8;  27th,  1;  30th,  7. 
;  2d,  1;  7th,  1;  10th,  1;  11,  1;  12th,  1;  lOth,  1. 


^S 


Supplemental  Precipitation  Table 


GENEEAIi  STJMMAKX  .^     - 

<    . 

The  outptanding  characteristics  of  the  weath^   in    Arkansas 
during  April  were  the  positive  precipitation    and    the  negatkfv 
temperature  departures,  this  being  the  tirst  month  of  the^<£«ir 
with  a  sub-normal  temperature  and   the    first    with    a   j^mive 
precipitation  departure.  >si> 

The  month  opened  with  temperatures  above  normal  and 
daily  means  continued  above  during  the  first  five  days,  but 
thereafter  cool  weather  prevailed  with  daily  means  below  nor- 
mal almost  every  day,  On  the  10th,  I6th,  and  Kith  unseason- 
ably low  temperatures  occurred,  killing  frost  or  freezing  tem- 
perature occurring  over  practically  the  entire  State.  Truck, 
peaches,  strawberries,  corn,  and  cotton  were  damaged,  con- 
siderable replanting  of  corn  and  cotton  being  necessary. 

The  mean  temperature  for  the  month,  as  determined  from 
the  records  of  59  stations,  was  57.;-5°  which  is  4.1°  below  nor- 
mal, all  sections  showing  negative  departures.  This  was  the 
coldest  April  since  1907  and  the  third  coldest  on  record. 
Monthly  means  ranged  from  61 .7°  at  Hope  to  51.2'^  at  Lurton, 
a  difference  of  10  5°  betw<  en  the  Ozarks  in  the  Northwest  and 
the  southern  counties.  The  highest  temperature  recorded  was 
87=  at  several  stations  on  the  1st,  2d,  and  29th.  The  lowest 
was  22°  at  Button  on  the  lOth  and  Lead  Flill  on  the  15th. 

The  average  precipitation  for  89  stations  was  8.52  inches 
which  is  3.64  inches  above  normal.  Three  stations  in  the 
Southwest  showed  negative  departures,  positive  elsewhere. 
Monthly  totals  ranged  from  14.01  inches  at  Huttie:  to  4. OR 
inches  at  Amity.  An  appreciable  amount  of  snow  fell  at  three 
southern  Stations  on  the  1 4th,  trace.^  at  several  stations.  ^  The 
greatest  precipitation  for  any  24  hour  period  was  6.70  inches 
at  Huttig  on  the  6th.  The  average  number  of  rainy  days  was 
9.  Heavy  to  excessive  rains  from  the  4th  to  the  6th  and  from 
the  2()th  to  the  22d  packed  the  soil  and  caused  floods  in  most 
streams  of  the  State.  In  the  flood  of  April  6th  to  lOth  losses 
of  $14,000  were  reported  on  the  White  and  $80,000  on  the 
Arkansas.  From  the  21st  to  the  close  of  the  month  losses  of 
about  $75,000  occurred  on  the  White  and  $5,000  on  the  Ar- 
kansas. W.C.H. 


Wind,  Hail,  Tornadoes,  April,  1928 


Place 


Date 


Lincoln 
Monte  Xe 
nia 
Ogden  to  Red 

River 
England 
Helena 
Pindall 
Ct'ntcr  Point 


24 

4 

13 

21 

■l\ 
21 
10 
21 


Time 


Character 


(Dir. 
1  from 


."i.iiOpm  Tornado 


S.aOpm 
7.30pni 
3.15am 


Tornado 
Tornado 
Tornado 

Straight  Blow 
Straight  Rlow 
Hcavy  Hail 
Moderate  Hail 


sw 
sw 


width 
yards 


1320 
11. '0 
350 
880 


Killed   Inj.       Damage 


12 


$60,000 

6,000 

10,000 

40,0u0 

1.200 
Slight 
Slight 
Slight 


^■3 



0) 

j2  >■ 

Precipitation,  in 

ihes 

Number 

of  Days 

.2 

cu 
t-l 

•S   M 

o"? 

—  0) 

•  o 

>> 

it''      stations 

Counties 

o 

V  o 

O 

H  3 

CD   0 

B5 

at 

5 

3 
O 

(3 

3 

t4 

a 

H^    £.H 

£       ' 

_^ 

lUvtheville 

Mississippi  .. 

252 

2 

6.48 

2.60 

0.0 

10 

10 
13 
13 
17 
U 

7 
6 
1 
3 
P 

13 
11 
10 
10 
13 

sw 
sw 
se 

Cold  Springs  — 

Gnmnis 

Jessieville 

Scott 

Polk 

Garland.  .. . 

12oU 
90U 
75U 

2 

7 
2 

7.84 
8-90 
7.30 

3.35 
4.14 

3.90 

0.0 

0.0 
0  0 

8 
6 

Oden  

Montgomery 

SL'U 

2 

9-55 

4.08 

0-0 

ft 

MISCELIiANEOtrS  DATA 


StationE 


Hentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock. 

Memphis. 


Pressure,  Sea-level 


2y.  92 
29.95 
29.96 


K 
3O.:i0 
311.3  i 
30.:i2 
90. 33 


29.  45 
29.  42 
■29.51 
29.53 


6 

6 

21 


Wind 


6.075 
6,333 
7,398 
6.464 


s 

.5  o 


Relative 
humidity 


72 
74 
68 


55 
55 
53 


a  P 


67 
55 
53 
CO 


COMPABATIVE    DATA    FOB    APBIL, 


Year 


Means- 
ExtiemeB 

IB'Jl 

1802 

1B93 

1894 

1895 

1K96 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901.. 

1902  

IW3. 

1904  

1906 

1906 

1907 

1908. ....-■ 

1909 

1910  

lOU 

1012 

1913 

1914 

1915 

191C 

1917 

1918 

I9I9 

19-20  

1921 

i9ae 

1923 

1921 

\\rif> 

iwfi 

1927 

1928   .... 


Temperature 


as 


61.4 

62.8 
61.4 
64.9 
63.1 
63.1 
67.8 
G1.4 

59.  2 
60.7 
62.2 
58.1 
61.2 
60.6 
56.8 
61.1 
63.7 
.54.  9 
03.  3 

60.  9 
59.8 
60.  5 
61.9 
61.2 
61.0 
64.3 
59.9 
60.4 
59.6 
61.6 
59.8 
59.8 
63  5 
61.4 
61.4 
67.4 
,59. 1 
65.  7 
.57.3 


-1-1.4 
0.0 
-1-3.5 
-1-1.7 
-1-1.7 
-fO.  4 
O.O 

-  2.  2 
-o!7 
-i-0.  8 
-3.3 
-0.2 
-0.8 
-4.6 
-0.3 
-1-2.3 
-6.5 
-fl.9 
-0.5 
-1.6 

-n.9 
-1-0. 

-0.2 

-0. 

-f2.9 

—  1.5 
-1.0 
-1 
4-0 
-l.fi 
-1.6 
-f2.  I 

I'l.d 
0.0 
-fO.O 
-i.3 
-^4.3 
-4.1 


99 

98 
97 
94 
91 
98 
94 
90 
93 
90 
96 
96 
96 
91 
89 
96 
97 
89 
94 
88 
90 
90 
93 
94 
94 
96 
92 
90 
96 
95 
94 
91 
90 
95 
94 
OS 
94 
99 
87 


Precipitation 


Number  of  days 


4.88 

2. 75 
6.98 
7.16 
6.18 
1.99 
3.65 
4.14 
3.09 
3.28 
4.98 
3.82 
2.87 
1.86 
3.88 
6.29 
2.55 
5.44 
6.32 
4.52 
5.14 
9.86 
8.14 
4.91 
4.57 
2.96 
3.65 
5.69 
7. 63 
56 
5.49 
7.87 
5  54 
6.39 
4.99 
2.62 
2.65 
12.93 
8.52 


-2. 13 
-f  2.  10 
-1-2.  28 
+  1.30 
-2.89 
-1.23 
-0.74 
-1.79 
-1.60 
-1-0. 10 
-1.06 
-2.01 
-3.02 
-1.00 
+1.41 
-2.33 
+0.56 
+  1.44 
-0.36 
+0.26 
+4.  98 
+3.  26 
+0.  03 
-0.31 
-1.92 
-1.23 
+0.81 
+2.75 
-1.32 
-f-0.6l 
+  2.  99 
+0  66 
+  1.42 
+0.11 
-2.26 
-Q  23 
+8.05 
+3  64 


13 

15 
12 
11 
14 
15 
12 
12 
14 
10 
10 
14 
11 
13 
11 
9 
15 
10 
9 
15 
12 
10 
9 
17 
11 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
15 
12 
13 


u  a 

at  O 


9 

19 

9 

11 

11 

0 

6 

17 

9 

0 

8 

18 

7 

0 

7 

9 

6 

10 

6 

10 

7 

.9 

6 

10 

6 

11 

7 

9 

6 

10 

9 

7 

6 

9 

7 

11 

5 

12 

0.(- 

■Gog 
fc^  ° 


10 
8 
9 
6 
5 
9 
8 

10 
6 
8 
6 
8 

11 
6 
9 

12 
8 
9 

12 

12 
6 
9 
5 

9 
9 
7 
9 
9 
9 

11 
8 
6 
7 

12 
9 


.'■■,VV''-' 


« 


14 


CLIMATOLOGICAL     J3ATA:      AKKAiNfcAS     SECTION 


April,  1928 


Ciimatolog-ical  Data  for  April,   1928 


Stations 


Counties 


a 
o 

la 
> 

c 
a 

Temperature    (  Lieijrees  Fahrenhe 

t' 

I'recipitat 

on.  inrhes 

N 

umber 

of  days 

c 

5 

|i 

CS  i 

0) 

5 

J 

d 
a 

p 
O 

"^ 

-a 

i 

a:) 

S  3 
o  - 

s 

So 

a. 

o 

5 

3 
o 

1 

" 

Observers 


...... 


Amity 

Arkadelphia... 
Arkansas  City. . 

Arlburg 

Batesvllle 

Bee  Branch 

Rentonville  .   ., 
Black  Rock... 

Booueville 

Briukley  

Calico  Rock  — 

Camden 

Center  Point.  . 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter 

Dam  No.  1. 
Danville.    . 

Dardanelle  

Do  Vails  Bluff 

Dumas     

Dutton , 

El  Dorado 

England 

Eureka  Sm'iiigs.. 
Fayettevilie..  . . . . 

Fort  Smith 

freeman  Springs 

Fulton 

0>>orgetown 

Gilbert, 

Gravette 

Harriton 

Helena 

Hidden 

Hope 

Hot  .Springs    ..  . . 

Huttig tt.... 

Index  tt... 

Jone,>;boro 

Junction 

Lambrook   ...... 

Lead  Hill 

Liittle  Rock..  ■  ■ 

Lurton       

I/Utiierrille.  tt  .. 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 
Marianna. 

Marked  Tree 

Marshall     

Mpna 

Morrillton 

Mounlnin  Home. 

Nashville 

>Jewport , . .. 

Osceola 

0?.ark  

I^aragould 

Patterson 

Piffgot  

Pindall.. 

Pine  Rkiff    

Pocahontas 

Portland 

Prescntt     

Princeton 

Rison 

Rogers 

.'^earcy 

Springhank  tt.. 

Storv 

Stuttgart  

Snbiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wvnne 

Yancopin 


Clark 

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence., 

Van  ISureu 

Kenton 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

izurd 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Ciay 

Marion 

White 

Veil 

Vel  1  

Prairie — 

Desna 

Madison 

liaioii 

l»Liuoke 

(,aiToll  

Washington. .. . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  .. ,  . 

White 

Searcy 

iieuton 

Boone 

Piiillips 

Cleburne 

Ilenipstea.l-  . . . 

Gwland 

Union 

Little  River. . .. 

(h-iiighead 

Union , . . . . 

Phillips 

Boone  

I'nhiski 

Newton 

.lohnSon 

('oiuiubia 

Hot  Springs..  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter    

Howard 

,I<i");soi) 

Mississippi 

Franklin 

(ire-ne 

Woodruff 

Clay 

Searcy 

J.eiri>rs(.n  

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Pnlltis 

Cleveland 

P.cnton 

White 

Miller 

Montgomery... 

Arkansas 

Logan , 

MilhM- 

Perry 

Scott 

P.radl.  y 

Montgomery.. . 
r,it.t!i'  Riv.r.... 

Mississippi 

Cress  .    .. 

Desha- 


State  Means  and  F-ctrem" 


7uli 

2^0 
145 
700 
•i77 
700 
1S08 
259 
465 
2(.5 
Sill 
158 
470 
200 
516 
cl'9 
■2'Xl 

190 

o27 

3S0 

153 

102 

1590 

270 

229 

|4f5 

1451 

)5? 

2240 

2fiO 

2110 

675 

1250 

1052 

250 

445 

600 
175 
275 
S4.') 
1H2 
155 
O.50 
357 
2100 
775 
315 
277 
6O0 
235 
229 
1070 
1185 
347 
SIB 
350 
23! 
240 
396 

gov 

196 
307 
1 500 
215 

son 

122 
329 
287 
243 

I3K5 
236 
240 
700 
22S 

1050 
332 
fi.50 
(i7f 
206 
SOO 
290 
237 
2.50 
167 


34 

5 

1 
49 

3 
30 

9 
41 
23 
16 
23 
14 
40 

14 
1 
41 
30 
32 

12 

4 

6 

41 

35 

22 

40 

22 

27 

37 

19 

21 

4 

11 

31 

42 

4 

9 

34 
4 

24 
3 

20 
4 


51.2 

66.0 
63.2 


■57.6 
58.0 
54.9 
57.6 
59.0 


4.0 
-2  7 

3.2 
-6.  1 

3.7 


5«.0 
66.6 


59.2 

59.2 
.Jl.7 
60.4 
a».8 
54.8 
54.5 

iJi.U 


52.8 
65  0' 
58.4 

6L7 
67,6 


.'i6  8 
U1.4 
68.0 
04.  s 

5;.(i 

6i.2 
55.1 
60.4 
.58.  S 
55.0 
69  .4 
56. 2 
56  2 
66.4 
56.8 
53.4' 
68.6 
.57.8 
58.8* 


60  7 
66. 2 

61  4 
59.6 

66.4' 
54.2 
56.  9 


58.1 
57.3 
61.3 
55.  2 

61.4 


-4  7 
4.9 
3.7 


-2.2 

-s'e' 

-4.3 
-3.0 
-3  3 
-  3.6 
-3  5 
-4.8 


-3.H 

1.7 

-4  (I 

-1.5 
-5.0 


-4.4 
-5.2 


-4.5 


-2.3 
-3.  1 
-1  1 
—  5.7 
-5,6 
-5.0 

-6.0 

-I  0 
-0.9 


-3.7 
-3.8 
-2.3 
-3.3 

2.6 
-3.9 

-4.7 


-3.9 
-3  8 
-2.7 


.■•.7.2 
.57.4  i 


57.3  1-4.1 


85 


It 
25 


1 

3 

1 

1 
18 

1 

1 

IS 
18 
24 

2 
30 

1 
25 

I 
30 

2t 

1 

1 

It 


30 


10+ 
10+ 
15 


50 
36 
32 


39 
35 


4.0.i— 1  59 1  l.:o 

5.  !'5j-|-:i.56i  2.44 

8.  ■-'3|-r3.67|  2.80 

9.05 2.30 

3.  831 -f  4  15!  3.42 

10.89i-l-5.9i|  2.90 

9.85,-1-5  96i  2.  .58 

8.611-1-3.20  3.12 

11.3l|-)-7  12i  3.83 


10 
10+ 


24 
25" 
29 

'ko 

30 
32 

30 
29 
31 
22 
35 
2t 
2!) 
32 
29 
27 


28 
32 
26 
32 
32 
28" 
30 


16 

10 

15+ 

16 

15 

15 

15 


38 
34 


16 
101 
16 


16 
16 
16 

15 

lo 

15 

10 

lot 

16 

!0+ 

15 

16 

10 

10 

16 

Ui 

16 

10+ 


37 
39 
3.". 
36 
32 
34 
3i 


2 
1 
2 
17 

25  ' 
1 

It 


32 
28 
33 
31 

31 
25 
29 


35 

ii8 

39 

52 

3! 

30 

43 

37 

42 

(0 

31 

40 

36 

37 

43 

42" 

38 

36 

60'" 

44 


-I4.79i  4.00 

-1-3.  58|  2.54 

-t-2.371  2.61 

-fi-191  2.90 

-1-2  19l  2.86 

I  4. 02 

-14.83!  2.31 
-1-3  88 


10.21 
8.27 

6  54 
8. 52 
11.41 
9.  IS 
8.76 

8  82 
9. 02 
9. 21 
7.67 

9  56 
9.69  -1-4  74 

10.441-1-4. 6S| 
8.69|-|-3  6oi 


-1-5.29 
•»-3.  63 


3.96  i 

2  90  1 

4.ro 

3.89 

2  .511 
3.  77 
3.35  1 
3.  53 

3  00 
7.8i|-t-l,5S|  2.33 


10'.6l|-(-5  94; 
11   87  -1-7.35! 


7.31 

7.6:i 

5  6' 
9  09 
8.00 
9.65 


■f3.37j 


-1-3.34 


ll-l-a 
8.44  -t-2. 


3.9:- 
3. 84 
3  69 
2.47 
1.50 
3.80 
2.  82 
0.06 
3.29 
3.;  2 
2.2i 
1..50 
3  70 
6  70 


-1.37 
-3  2S| 
-F8.6;i| 
..     ..I   1.15 
-f  2.37 1  3.01 
-12  89 


18 

25 

18 

1 

•25' 


31 
30 
33 
23 

33 


IS 
11  + 
lit 

10 

Ui 


5.54 

511 
76^ 
9.23 
4  09 
9.30 
14.01 
4  27 
7.17 
7.76 

8.071 

8.241 

.Oil -1-2  .50 
10. 12! .  .   . 
9.75   h5.29 

0.  78 

6.631-1.46 

9.  46;-f4  24 

0u-f3. 13 

-t-2. 38'-  3  86 
-1-6  45j  4.20 
■'■6  341 


2.90  ! 
3.30  I 
2.92  j 
2.46  I 
4.10  1 
4.28  l 
1.69  I 
2.t8  I 
4.00  i 
2.32 


7.97 
12.  a5 
Rl   10 

7. 43! ..... 

9.113  H-4.33 

6.  34! 

8  48|i-3.49 

a.OOI-i-3.74 

8.771 

8.  46 


7  SO 
7.42 
8.  53 
10.  78 
8.  92 
9  43 


-1-4.  23J 
+  i.49! 


-1-5.  28i 
-t-4.  I4I 
-i-4.1;;j 
5.82|-fO  43 

7  M -1-2.  321 

8  (k1-1-3.  46! 
10.  071-1-5.  72| 

9. Oil] -r3. 06; 

8  10+0.68 

9!  33 

9  45 

5.721-1-0.49 

!  V.48 

|10.47!-t-5  12 
i  11.08 


3  96 
3  30 
2.c5 
2.70 
3.35 
3  15 
2,40 
2.71 
2.46 
2.18 
2.63 
3.90  i 
2  12  I 
2.43  i 
\.M  I 
2.80 
2.  7ii 
4. .9 
il.  60 
2.25 
3.85 


79 
80 

29 

1 

87' 

"it 

22 


10+  i    .55 


H..5ij4-2.95| 

8.46! 

8  52  -1-3.64 


l.U'  3.07  1 
5.17!  3.90 
I  1..50  I 
I  4.('0  j 
!  3.  10 
'  ,-^.00  I 
I  4.50  ] 
5.  731-0.38    1.55  ' 

9.151 i  4.00  i 

4.05  i 
3.27  I 
6.70  ' 


O.C 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

•).0 

0.0 

0.0 

0.0 

C  0 

0.6 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
T. 

■y. 
1 . 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
n.O 
0.0 

0.0 
T. 
0  0 
T. 

0.0  I 

■r.  j 

0.0 

i,.0 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

T." 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
00 
0.0 
0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.  0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

D.IJ 

0. 0 

T. 

i'. 

1  5 
0.0 

0.(j 

0.0 

0.0 

0.0 

T, 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0  0 

O.'i 

0.0 

0.0 

l.'l 


10 
17 
15 

11 

16 
12 
19 
13 
13 
14 


u 

9 

8 
18 
15 

17 

10 
ll 
19 
10 
14 
9 
14 

:o 

16 
10 
15 
14 
10 
16 
10 
12 
11 
12 
14 
16 

10 
21 
14 
16 
19 
10 
17 
15 
10 
15 
13 
17 
10 
15 
J! 

\V> 

V.'. 

16 

11 

19 

i:'. 

12 

10 


10 

\^ 

12 

11 

10 

12 

U 

12 

W 

16 

7 

13 

9 

11 

8 

14 

8 

!4 

8 

13 

/ 

15 

11 

13 

11 

12 

9 

11 

12 

11 

5 

10 

9 

17 

6 

12 

8 

13 

10 

16 

1 

11 

13 

10 

9 

1.3 

3 

11 
8 
2 
6 
2 
9 

'2 
1 
3 
0 
3 
5 
2 

5 

8 

) 

6 
10 
12 

2 

7 

8 

•J!. 

4 
1 


16 
9 
12 

6 
13 

15 
8 
17 
12 
11 
10 
14 
16 
15 
11 
10 
9 
13 
10 
6 
5 
6 
12 
le 
15 
14 
12 
8 
13 
11 


no. 

sw 


e. 
ue . 

s. 


!^. 


IG.   C.  Thrash 
\\V.  K.  Brown 

Carl  E.  Cutting 
iJ.    D.    Reeves 

i\Irs    Lelia  !.  Teter 

.1.  K.  Seaulan. 

V.   S.    Weather  Bureau 

\ernon  C.   liowe- 

F.  H.  Randolph 
K    J.  Torry 
•.V.J.   Copp 
A.    B    Qnarteiman 
•iohu  C.  Floyd 
.1.   W.   Bishop 
A.   L.  Stephens 
E.  K    Cor' 1  rev 
V/infred  T> .  Polk 
1    O.  Linck 
1.  0.   Yingling 
0    V.  Evans 
G    N.  Goodier,  .Ir 
H.  G    Pate 

jBen  Jolmson. 
I.I.    M     Ricketif 
IJ.  J.   Babb 
Dr.  P..   H.    Hardin 
Geo.   \y .   •Nichoiilus 
University  of  .^ikan.-a.- 
U.   S.    We'atlier   Bureau 
J.   R.    Mc  Cuistou 
T.  J.  \.oif<iV. 
\V.    K     Ov.-.ps 
lien  F.    liattenfield 
A  .   r  .   Stovei.s. 

G.  L   Wiight 
lames  A.    Burnett 
Geo-  'W.  Baker 
N.   P.  <)•  Neai 
G.  C.  BoUon 

0 .  Nih'  Moore 
H.  G.  Sanderson 
Benedictine   Sisters 
J.   A.  Lowderback 
Mrs.  P.  C.  White 
J.  H.  Crosswhite 
r.  S.   Weather   Bureau 

1.  C.  Sutton 
H    G.  Lenhar.U. 
State   Agri.    Sclioo' 
".';.<-    >S'-  L.   Mattntws 
W.  C    Gregg 
G    N.    Honck 
rharles  Walton 

A,  .1.  Parks 
F„    W.   St.   John 
John  Cook 

B.  ."-'.  Hulhert 
I,   H.Skillern 
A.  C.  Wllkerson 
rune  T bomason 
fsliam  Burrow 
W.   K.   Jieiigler 
W.    E.    Baker 
V.   C.   Wright 
W.   W.   Wood 
Miss  riieresB  Schen 
Benedicitine  Sisters 
W.   E.    Edmistoii 
C    D    Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs     M.  V.  Tisda! 
Carl  A.  Starc.k 
L  T.   Bell, 
Miss  Grace  Field 
S    C.  Story 
Adam  F   Buerkle 
New  Subiaco  .A.bbey 
H    S.  Brashear. 
Edward  15.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
W.  L.  Shide 
J.  E.   Huddleatoti 

sw.     Nannie  O-  Schirnier 
s         M.  W.  IL  Collins 

E.  O.  Alien 

W.   E    Barton 


se. 
sw. 


ne. 

sw. 

w. 

sw. 

n 

s. 

nw. 


sw. 
nw. 

n. 


s  w . 
sw- 


Temperature  and  precipitation  denartnr.  s  computed   for  stations  having  ten   or  more  years  reconl.  All  .•ompiete  reports  r.,v,.  used  in   section  means      1    Le.ss  than  0.01  Inch 
rain  or  melted  su.ow.  t+Rcceived  too  late  for    in   means  and  summaries.     Reference  letters  •,>-.•.  jndi.-ate  in.mi,ero(  da.x  s  missing.   tAlso  on  other  dates.     ttP.  O.  addresses  ks 
follows :-Index.  Route  A..  Texarkana;  Dam  No.   1,  Judsonia;  Junclion.  K.F.U.  3.  Junction  City  :    T.ufh,^rvi'le.  R.    .T>  No  1.  T  an.ar:  Spnegbank,  Loddndge    Ark. 


Daily  'River  Stag'es  for  .April,   1928 


Stations 


(•'ort  Smith 

Oznik 

Dardanelle 

Morrillton 

tiittle  Rock. 
Pine  Bluff.  .... 

^'aJioopin 

Danville 


Riveris 


Arkansas. 

do  ... 

do  ..  . 

do... 

do.,  . 

do   .. 

do    .  ■ 
Peiit  Jean, 


Flood 
^ta.u'. 


22 

22 

20 

25 
211 
20 


8 


9    I    .0 


'M' 


13      14 


18      19 


•22  I  23 


7,3 

7  1 

fi.S 

6  6 

7  6 

15  7| 

3  5 

3  4 

3.1 

3,1 

3.4 

14.0 

5  a 

5  6 

5.3 

5.8 

6..'i 

15.3 

3  f. 

H  5 

3  4 

3.3 

4.0 

ll.'/ 

4.3 

4.0 

3.8 

3.4 

3.7 

7.4 

9  1 

8.7!  8  3 

8.2 

7.9i  8  3 

;5,4 

24  b''.'4.2!23.6 

23. 1  23.  4 

2.8 

2.8 

2.8 

3  2 

9.4 

22.  3 

18.7!t9.6.18.4ilS.O 
I5.9h6.2il6.2  13.6 
18.2il8.0'l8  3II6  8 
18.0il8.5  18.7J18,0 
16  8II8.  3  18.5  18.7 
15  7|20,5  21.5  22.1 
24.2128  2  30.3131.8 
2.5.6  22  821.7:20.0 


13.7112.9  12  0 
12.0  10.  6j  10.0' 
!4.4|12  OHl.O 
I'i.0|l4.0!l2.2 
17  4115.81 14.0 
21. h!20.  4119.2 
3-2.7|33.i;33.2 
17.4115. 2j12 


11 

4 

11.2 

7 

5 

7.4 

10.5 

9.8 

11 

2 

10.2 

12 

8 

11  7 

17 

a 

16.3 

33 

2 

33. 1 

12 

3 

14  1; 

10.  ll 
7.1| 
9.4 
9.  Oj 

10. 


9.  21 
S.Oj 
8.6 
8.0I 
9.8' 


15.  8' 15.0  11.2  13  5 

33  ('33.  032. 9  3-2.  7 

lil6.4,13.5  11.4  10.6 


8.3jl0.3 
4.9i  8.2 
6  9i  7.6 
5.  Ill  5  0 
6.9I  6.8 
12.6  12.3 


17  8 
15  2 
15.8 
12.0 
8.7 
14.2 


22.  4 
18.4 
19  5 
18.0 
16.6 
17.4 


3'2. 4  32. 21,32. 3132.5 
10. Ill  9.320.6123.5 


23.0123.4.21.912  01; 


19.5119  8119.7 
2L0l21.6;2L2 
20.5  20,8^21,0 
19. 120.  3j20,  5 
21.0  22.8  23,8 
34.0  34.7|35, 
22. 


17,0 
20, 0, 
29.5 
20,0 
24.2 
35.8 


IS  ,i|I8.0;l6.6i 


16.2 

18.2 
19.0 
19.0 
23,6 
36,0 


14,8  14,01 
17.  1  IP.Oi 
18.0115.51 
17.9117.0 
■22  6  21.9 
36  3  36. 5^ 


21.5;i9.3  18.4|15.4|14.2,l2.4l 


April,   1928 


CLIMATOLOGICAL'    DATA;     ARKANSAS    SECTION 


15 


Daily  Kiver  Stages  Continuerl 


Rivers 


I  Flood 
I  Stage 


10 


13     14 


li)      '^0      ■/! 


■22  1  23 


24      -25 


26 


28 


29 


30 


rotter     

Calico  Rock. . . 

Batcsviile   

Newport 

rjoorjfetown. . . 
De  Vails  HluH.. 

Gareudon 

Qilbert 

Corning 

Hlack  Rock  — 

Dam  No.  1 

Patterson  

Arkadelphia  . 

Can'.den   

Kultou     

Spriii?ha;ik.  . 
WliitcclifCs  ... 
?(arked  Tree. 

Ilel-'na 

.\rka  i<a^  Cits'. 


White 

. . .  do 

. . .  d  1 

...  do 

...  do 

...  do 

...  do 

iUiffalo 

Black  

, ...  do 

Little  Red. . 

Cache  

Ouachita. . . 

...  do 

Red 

. ...  do 

Little 

St.  Francis 
Mississippi 
...  do  


18 
•23 
•26 
2-2 
24 
30 
II 


9 

18 
30 
28 
37 
25 
J7 
44 
48 


4.1 

4.0 

3  9 

3.5 

9.5 

91 

9.4 

9.0 

13.8 

13.3 

18. S 

18.4 

22.7 

22. 5 

0.1) 

■5.8 

y. ' 

9.5 

7..S 

7.8 

0.7 

0.6 

7  1 

6.8 

0.9 

0.8 

6.4 

6  4 

8.0 

7  U 

7.3 
2.6 
7.6 
31.31 
37.2] 


7.3 
'2.6 
7.0 
.TO  4 
36.8 


3.3] 
2.8 
S.9I 
8.4 
12. 8 
17.'.) 
22.1 
5.  7 
9  4 
7.5 
0. 

6.4 
0.8 
6  3 
8. 
7.0 
2.4 
7 
29 
3«.0 


3.  5|  4.  Iil7. 
3. Ill  2.9;i'.l 
8. -21  9.9  27 
8.0i  S.5  U 
12.4lll.9ll6 
17.5il7.OilS. 
2|.»l21.4i2!. 
■  5  5  2.1. 
9.2; 10. 
9  0|lft 
1 . 6  26 


5.  C, 
9.  J 
7.0 
0.8 
6.0 
1.0 
6. -2 
7.6 
fi.8 
2.4 
7.4 
29.4 
35.2 


2  0 
6.3 
7.6 
6.6 
4.3 
7.2 
29.6 


34.8  34 


3  J-2.S 

6  28.  3! 
5  31.H 
C123.7 
3  n.  2 
3  20  0 
,s  22.  4 
9  10.  6 
o;U.2 
l'24.2 
.2  38.S 
6^  8.6 
5,17.1 
,5  15.9 

ijig.o 

.7|  >>. 
.•i.20.» 
.21  9.3 
.9  32.2 
.8  31.2 


.'1.5 
22 .7 
31.5 
27.7 
20. 4 
21.0 
|2.<.  1 
;  8  0 
12.1 
22.8 
38..= 

9.2 
I 

22.  9 
13.  0 
15.7 
24  3 

9.9 
.53.4 


8. 1'/. 
9:15. 
7i26 
9130 
5l23. 
6'22 
9;24 
9  6, 
0il3 
2,19 


6|  9.  1 
2  10  0 
•1  19 .8 


34, 


15.5'37  5 


29  5 
24.  4 

i3.  ft 

25.9 

6-2 

13.1 

19.  3 

9.4! 

9.  2 

4.4 

.0l3i).2 

.0125.6 

.2124.8 

.327.11 

.6    9.  .•■^ 

.7136.8 

.9139 


8.5 

8. 
16. 
27. 
25 
24. 
27. 

6. 
13. 
19 

8 

a. 
3 

29 
25 
24' 
26 
9 
37 
40 


7.7    7. 

5ll4.8l!4. 

9  26.2|25. 

4  25.8  25. 

25  4i26 


28. 0 
5.8 

0  18.8 
4    8.0 
6    9.71  9, 
8    3.  f.l  3. 
26  9  23. 


24  0 
24.0 
25 .3 
9.7 
38. 2 
41.6 


8. 

9. 

3 

20. 
21, 
21 
19 
10 
39 
3'43 


5.8 
6  6 
11  9 
21.4 
24.2 
26.  2 
29.9 
5.2 
12. 


4 

18.2 
8.2 
9.1 
3.2 
16.  3 
19.0 
18.7 
16.7 
10.4 
38.5 
3143.6 


5.4 
5.0 
U.l 
19.6 
23  0 
25.4 
29  8 
5.0 
11.8 
17.4 
7.6 
8.8 
2.9 
13.4 
16.0 
1' 
12.0 
111, 
37.0 
43.8 


16.6  17.5124.(1125. 
5  27.6^27 
33 .2  32 


20.7i30. 

18.8:33. 

18.'J'24 

22.2^22. 

24.9'24. 

29.7i29. 

21.  5!  17 

11.5111 

19.3  24. 
12.0121. 

8.6!  8- 

4.21I3. 

U.3  15. 

12.4  13. 
15.0  15. 

7.6  16. 
11.0'l2. 
36.4|37. 
43.6143. 


28.9 

22.7 

24.5 

29.4 

11.4 

12.5 

23.7 

27.6 

9.0 

8il5.8 

2i23.4 

16.3 


15.7 
21.7 
13.5 


37.7,38. 
43.6i43. 


11.8 
12.8 
22.8 
30.7 
27.4 
26.6 
29.6 
7.0 
13.5 
20.9 
11.4 
9.6 
4.4 
32  1 
25.3 
26.4 
24.2 
14.0 
39. 5 
46.6 


7;10.'.»|  9  7 
5  10.6  10. 0 
2tl8.0|l7.1 
Oi27.5.26.4 
2l28.2|27.8 


27.9 

30.9 

6-1 

13,0 

20.7 
9.4 
9.4 

3  5 
28  0 
24.5 
26.6i26.2 
21.8119.9 
13.9  13.9 
40.4140.8 
2146.8147.3 


27.7 

30.5 

6.4 

13.3 

20.9 

10.0 

96 

3.9 

29.  2 

24.6 


Daily  Precipitation  for  April 

1928 

Drainape- 

Day  of  Month 

Stations 

1 

1 

1 

basin 

1 

2i3| 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24      25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

c 

1 

30 

. 

, ,1.00,1.25    .02 121 

4.03 
5.95 
8.23 
9.05 
8.83 

^  iidy -I 

Vil;ad;lphia 5   . 

.Vikansas  City  ..llii 

Arlburs • 

H  itosvllle 'II 

>.iachita 

03 

74          1 

.32-    --! 

1 

28 1 

28  2.44 

S-' 

0? 

53 

01 

>  80          1 

35! 

.2u 

1 

50 

.8o;1.70 

54 

.25 

White   

White    

1    75 

V> 

2  30 

10 

.15!..-. 

05 

.83;  1.75 

40 

46 

14 

.73 

.46 

3  42    T. 

.25 

....I 

.21 

.58  2.48 

.46 

.08 

.16 

. . . . 

Roe   Branch 

.Vrkansas 



2.90 

2.  20  1  .  42  ....  1 

.96 

....1 

1'. 

.  36  1.  40 

.90 

.44 

.J6 

.ie 

10.89 

Henfconviile "* 

Arkansas 

>..r,i 

1-91    T. 

. . .  1 

.33 

.19 

2.58 

.66 

.30 

1.18 



.11 

9.85 

Bl  ick  Rock -illi 

White   

.4<) 

.10r2.65 
3  83! 

.15 

.86 

.97 

i.Vl 

.18 

.09 

. , . . 

8.61 

Booueville- •• 

llriikl*-.v  III! 

C.-Uico  Rocx ,1; 

Arkansas 

White    

Wi\ite   

Ouiichita 

'  90 

69 

o:-( 

'1' 

>    lO 

.60 

47 

11.31 
10.21 
8.27 
7.31 

■'0 

T 

i  2V 

14 

1 

.  55 

70 

4.00 

■j .  00    - 11 1 

30 

.Oa 

31 

>   iS 

1 

40 

60 

'  54 

62 

18 

T 

35 

15 

4K 

08 

2.61 
0' 

.47 

.02 

.18 

411 

.26 

■f  " 

1.13 

7  90 

1.26 
20 

.04 

?a 

1.11 

.... 

Center  Point 

Clare. idou ill 

C  linton 

Red 

White 

6.64 
8  52 

2.1 

02 

>  86 

07 

09 

.  53 

46 

;  75 

1    12 

11 

29 

White   

3.4(1 

1.02 

.31 

.17 

8» 

2  38 

.05 

.10 

.18 

.... 

11.44 

Conway .■ 

Coi'iiiiig III! 

.Vr  Kansas 

..S8 

2. 27 

1.0.5!    ...| 

LW 



.12 

2.31 

.62 

.19 



.08 

9.48 

White   

.-.2 

.28 

2.6.!    .. 

. . . . 

.73 

3.96 

.64 

8.76 

("otter 

1)  on  Xo.  1 li'i 

White 

35 

.i5 
.16 

2.42  .... 
4.06! 

1 

'^65 

..'18 

'.'22 

l.OV 
2.54 

2.90 
.15 

.70 

.30 

— 

'.'oa 

.36 

8  82 

White   

.86 



9.02 

Daiville !;l| 

Arkansas 

.  12 

3.89| 

1' 

,92 

1.20 

i.<8 

T 

9.21 

Hardanelle ill! 

Arkansas 

■>,  1(1 

.08 

2.50 

.60 

J  . 

.61 

1.3/ 

.86 

.15 

7.67 

J)e  Vails  Blurt 

Whife 

/V 

'1. 

2.91 

.08 

'1. 

.D/ 

.... 

.37 

3.77  1.  J3 

.28 

. . . . 

.26 

9.56 

Dumas II II 

Mi.-isissipp 

10 

.05 

3.35 

.0,) 

.36 

.08 

..58 

.22 

.05 

1.90  1.80 

.10 



— 

1.05 





.. . . 

9.69 

D  ittou 

White   

.  .   .  . 

.  75 

3.  .-^ 

.l'7 

.08 

.16 

i'. 

1.91 

2.94 

.63 

.47 

.. . . 

. . . . 

10.44 

Kl  Dorado Illl 

Ouachita 

.    .   .. 

14 

.Oojs.oo 

.02 

.45 

.  ?o 

T. 

.54 

.25 

.08  1.  10 

2. 20 

.06 

.56 







8.69 

England   

lOuroka.  Springs .... 

.Vrkan.-as 

White    

.29 
2.1 

.29  V  MS 

OK 

'V 

72 

.23 

.  16  2.33 

74 

24 

27 

•  19 

7  82 

3. 00 

.05'.... 

T. 

.25 

1.  40  3  05 

.80 

.... 

.80 



.11 

10.61 

Fas"ette\'ille 

White    

.41 

3.8! 

. 01  .... 

.34 

.28 

3.68  1.81 

.48 

.04 

.92 

.03 

T. 

11.87 

Fort  Smith ••• 

-Arkansas 

.i5 

.452.31 

T.  1.    .. 

■■ 



1' 

.18 

2.13  1.66 

'1. 

.43 



.... 

7.31 

Freeman  Sprgs.  .1111 

Arkansas 

Red 

1.22    ;^« 
.16    T' 

1.03    •"*> 
.411    ■'*' 

2.47,.... 

.061.      . 

3.  86j  T, 

2.82    T. 

.11 

.85 
.80 
.40 

49      " 

1.59 

9'' 

03 

31 

7  62 

T. 

..57 

T. 

T. 

30 

1.50 

','  00 

1.4S 
92 

T. 

08 

.48 
04 

5.60 

Georgetown Illl 

(Gilbert Illl 

White   

White   

9  09 

. 

T. 

.45 

2,45 

.74 

.15 

.48 

8.00 

Gravette  

-Arkansas 

85 

.i.  05 

.13 

.... 

.12 

.  12 

.54 

2.61 

.68 

i.4b 

.10 



.... 

9.65 

Harri^O(l 

White 

T. 

48 

1  97 

.49 

.31 

.06 

1.20 

3  29 

1.43 

.34 

.44 

.02 

.(J8 

10.11 

Helena III! 

Mis-issippi 

.       -.1   .          - 

0' 

.  12 

H.72 

.04 

.3i 

.30 

.62 

.90 

1.20 

1.26 

.06 



.... 

.48 



8.44 

Jligden 

White 



2  ?,\ 

1  .5/ 

1.55 

1'. 

.35 

.06 

.81 

1.61 

82 

.03 







.32 

9.23 

Hope 

Red 

.63 

'1'. 

.81 

T. 

.18 

1.6b 

.91 

'J  . 

.... 

4.09 

Hot  Springs 

Oi\achita 



.(•.i 

24 

2.9U|    .10 

.20 

.90 

'1. 

3.  ';o 

•  40 

.25 





.... 

9.30 

Jiiittig Illl 

Red  

.... 

..-.6.70 

i.25 

.56 

.18 

4.4/ 

.85 

.... 

.... 

14.01 

Jonesboro ilii 

White    

53 

....is.  01 

i.ro 

.60 

i.72 

.26 

i. 

.15 

7.17 

luuc'ion 

Ouachita 



2.  75, 

1. 

.30 

'1'. 

'1. 

2.  90 

. . . 

1.81 

.... 

7.76 

Lambrook 

White 

15 

..3.30,..,. 

.30 

.40 

.15 

2.00 

i.72 



.65 

.... 



8.67 

Lead  Hill 

White   

.37 

2. Oil!   .  !s 

.08 

.  07 

1.18 

2.92 

i.U6 

.... 

.31 

.07 

8.24 

Little  Rock.  •"• 

Ark-jnsas 

.... 

.02 

48 

1.88    .08 

■i'. 

.04 

.79 

r.  |.... 

.24 

..54 

2.19 

.h8 

.16 

.01 



P. 

.... 

7  01 

Lurten 

W.nite    

T. 

1   51 

l.lOj   .11 

.oi 

.22 

.03 

.97 

2.64 

.02 

.63 

.02 

.03 

.... 

10.12 

Lutherville 

.\rkansas 

T. 

1  37 

4.28    .27 

. .    . 

.1,15 

.04 

03 

18 

2.  95 

.60 

.08 



.... 

T. 

9.75 

Magnolia 

Red 

.54  1.12 

..i8 

.43 

.30 

.05 

1.34 

1.69 



.83 

6.78 

Malvern II 

Mammoth  Spg.  .1 1 

Ouachita 

White   

.40 

20  1.06 

02 

21 

.39 
.,57 

.  10 

2.  68 

.8' 

.26 

.46 

6.63 

•37i    .48 

4.05 

.17 

.61 

2.54 

.14 

.40 

.13 

9-46 

Marianna 

Mississippi 

.02 

.04  2.  3=! 

.iv 

.38 

.23 

.23 

1.V4 

1.36 

.02 

.    .. 

... 



.22 



.28 



7.00 

Marked  Tree.... '11 

Mi-^issippi 

16 

....  3.  86 

.60 

.48 

2. 1(1 

.62 

.06 

. . . . 

.10 

7.97 

White   

1.0 

4.20j  .50 

i'. 

.80' ...  • 

T. 

1.85 

2.60 

1.02 

.08 



.30 

10 

.20 



12.55 

Mena Ill 

Ou-ichita 

1   55 

•  22.3. 96 

'1'. 

.49  ■■•• 

1'. 

1.8.3 

1.63 



.40 

10.10 

Morrillton Ill 

Arkansas 

1  28 

.3.30 

.80 

1.08 

.8d 

.12 

7.43 

Mountain  Home  •  ■ 

White   

. . . . 

30 

2.00    .41 

2.86 

2.48 

.68 

•.35 

9.03 

Newport Ill 

Osceola lil 

White   

Mississippi 

..56 
12 

.43  3  35 

O'l 

70 

34 

2.61 

.42 

.  II 

05 

8.48 

. .  ■  •  I2.  40 

T. 

.37 

3.15 

.35 

.10 

. . . . 

.67 

.12 

72 

.. 

8.00 

Ozark 

.*.rkansas 

1  03 

.8112.40 

'p. 

. . . . 

.41 

2. 25 

l.,^3 

.55 

8  77 

Paragould. 

Mississippi 

..50 

i.  20  2.71 

. . . . 

2.13 

1.6( 

.24 

.ii 



8.46 

Patterso.i Ill 

Piggott 

White 

Mississippi 

.75 
.37 

.05 '2  46 

.86 

.5( 

54 

2.  Ah 

.6f 

11 

7.80 

.9612.18 

.05 

.74 

2.08 

.11 

.30 

.13 

7.42 

I'indall 

White   

42 

i2.b3    .00 

.42 

. ... 

.08 

1.54 

1.30 

1.44 

.5c 

.11 

. ... 

8.53 

Pine  Bluff Hi 

Arkansas 

35 

.08  8.90 

.01 

.31 

r. 

.52 

.10 

.05 

3.29 

l.OV 

.i8 

.92 





10.78 

Pocahontas 

White   

6.T 

1  15  2.02 

.65 

.. . . 

. .. . 

1.13 

2.42 

.13 

10 

.35 

.  - . . 



.32 

.... 

8.92 

Ponlaiid 11' 

Presooit ill 

Princeton ill 

Kison 

Ouachita 

.04 
.01 
.10 
2(1 

.-24; 

.4' 

16 

0^ 

1.24 
.02 
.33 
.15 

lii 

u<- 

1  2.' 

2  Oh 

2! 

1  0] 

•  •  t  • 

9.43 

.2' 

•  64  ... . 
.  15  2  70 

.... 

l.lf 

41 

04 
T 

1.30 

1.21 

2  80 

'iii 

.... 

.... 

.82 

i.'es 

.... 

5.82 

Ouachita 

Ouachita 

7.84 

.10  2.70 

.50 

.25 

2.2( 

.90 



1  03 

8.03 

Rogers 

White 

rq 

4.01- 



.24 

' 

'i'. 

i.62 

2.40 

.71 

... . 

.  .  .  . 

.7] 

.ii 

10.07 

Searcy  Ill 

Springbank ||; 

Story II 

Stuttgart HI 

White 

Red  

.5 

■>  91 

.66 
.4t- 
.42 

"w 

21 

3,81 

,  <( 

21 

06 

9.00 

T. 

.10 

.04 

2.0' 

.21 

T. 

3  8c 
3.0- 
3.9C 

1.28 
. . . . 
'.03 
.07 

.78 

'.'62 

T. 

.2.! 

.55 

.27 

.30 

T 

1.47 

1.34 

1.11 

.0.<1 

.8C 

2. 2F 

.9e 

.2£ 
2.5c 
1.5C 

.... 

'.'20 
.56 

1.52 

'.'2c 

•  8C 

'.'02 


•••• 

•••• 

•••• 

8.10 

1.81 
T. 

'."65 

8.71 

1 

".bi 

.05 

.78 

2.4] 
T. 
T. 

■'40 




9.33 

9.45 

Texarkana Ill 

Red .'... 

T. 

.62 

.09 

.88 

5.72 

TJiornburg 

Arkansas 

1 

1.3" 

4.01 

.1; 

. 

T. 

.bi 



.70 

.02 

1.7!: 

.64 

.10 

.    . 

.ii 

.01 



.(13 

... 

9.47 

Waidron 

Warren IL 

1 Arkansas 

Ouachita 

T 

1.26 
T. 

3.  K 
5.0c 

T 

.  4' 

'1' 

'1' 

2  1( 

51 

'1' 

7.48 

T. 

) 

.34 

t" 

.4? 

.22 

.03 

1.3C 

2.0c 

.12 

1.03 

..   . 

. ... 

1. 

. .. . 

10.47 

Waters ill 

Wniteeliffs Ill 

Ouachita 

1  .■>■} 

4.5c 

)    ... 

■r. 

,6£ 

'1'. 



3.9t 

.4i 

.si 

. . . . 







.... 

11.08 

Red., 

44 

0.- 

)1  5f 

.bt 

.73 

1.2' 

.7'. 

.. . . 

.4'J 

,, 

.... 

fc.vs 

Wilson 

Mississippi 

.1 

3.  -2,- 

>    .0? 



.4C 



.ic 

.41 

4.6(j 

.44 

.U 

.... 



. . . . 



... 

.2t 

.... 

t-l^ 

Wynne Ill 

Yancopin Hi 

Mississippi 

Arkansas 

.... 

.2; 
.0' 

T. 
.0- 

4  05 

.7f 
.4t 

.s;j 

2  1 

.731  .0? 

r:: 



'J' 
1.31 

. . . . 

.  .  •  • 

i).S4 

3  2- 

'  .'64 

... 

.3£ 

.Ot 

.u 

.18 

l.OJ 

).5C 

ll  .OJ 

... 

.... 

.... 

8.4fi 

I 


Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •*•  For  24  hours  ending  midnight.  II  For  24  hours  ending  7  a.m.  T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

*  Precipitation  indicated  in    the  next  following  measurement. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:  ARKANSAS     SECTION 


April,  1928 


Daily  Temperatures  for   April,     1Q28 


Stations 


10 


20 


21     22 


28 


29     30     31     S 


Amity 

Bates  vlUe4* 

Bentonville 

Bee  Branch 

Blytheville 

BoonevlUe ..: 

Brlnkl«y 

Calico  Rock$$ 

Camden^i 

Center  Point 

Conway 

Cornlnsr 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

EI  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Qravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lambrook    

Lead  Hill 

Little  Rock.... 

Lurton 

LutherviUe 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.. . . 

Marianna 

Marked  Tree?}.... 

Marshall 

Mena 

Morrillton$$ 

Mountain  Home. . 

Newport 

Osceola 

Ozark$$ 

Pine  BluCf 

Pocahontas 

Portland 

Presoott 

Kison 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Warren 

Wilson 

Wynne 


J  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
( Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
{ Maximum 
1  Minimum 
f  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
( Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimima 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
( Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
f  -Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
!  MinHnum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
}  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 


80 

75 

78 

83 

75 

49 

50 

51 

61 

60 

80 

76 

72 

74 

70 

.SO 

51 

56 

60 

59 

79 

75 

75 

69 

66 

49 

60 

63 

58 

66 

82 

77 

76 

70 

70 

41 

53 

62 

56 

57 

78 

77 

77 

76 

75 

49 

68 

58 

63 

56 

ta 

77 

74 

74 

72 

50 

60 

65 

59 

56 

80 

78 

78 

78 

77 

48 

57 

63 

60 

64 

87 

78 

71 

72 

69 

82 

49 

61 

60 

59 

80 

80 

76 

79 

76 

88 

42 

57 

62 

68 

80 

77 

73 

77 

74 

50 

55 

63 

61 

60 

82 

78 

74 

75 

73 

49 

58 

65 

61 

58 

80 

78 

73 

73 

73 

48 

59 

64 

59 

58 

85 

80 

75 

74 

72 

48 

58 

66 

58 

66 

78 

81 

77 

79 

79 

44 

55 

61 

61 

64 

77 

75 

70 

65 

04 

38 

56 

60 

54 

52 

80 

81 

77 

80 

79 

52 

54 

63 

65 

65 

82 

78 

75 

76 

75 

52 

58 

63 

62 

65 

80 

76 

76 

72 

66 

55 

61 

64 

56 

54 

79 

77 

76 

72 

67 

50 

61 

63 

56 

55 

81 

77 

79 

73 

72 

49 

61 

62 

60 

57 

79 

76 

77 

75 

66 

31 

63 

65 

56 

55 

86 

80 

76 

68 

67 

42 

59 

61 

56 

55 

78 

79 

75 

77 

80 

49 

56 

62 

60 

65 

85 

85 

78 

80 

79 

60 

56 

68 

62 

61 

78 

77 

73 

74 

69 

3fi 

56 

64 

61 

56 

80 

78 

76 

76 

73 

51 

59 

63 

58 

61 

80 

79 

76 

78 

77 

42 

59 

63 

61 

63 

85 

81 

75 

75 

69 

33 

44 

63 

59 

56 

78 

77 

74 

76 

73 

58 

60 

63 

61 

56 

79 

71 

65 

64 

63 

48 

42 

55 

53 

52 

81 

77 

73 

70 

69 

4() 

57 

63 

56 

54 

80 

80 

77 

79 

76 

51 

56 

64 

63 

66 

81 

79 

76 

77 

75 

48 

58 

65 

62 

65 

78 

79 

74 

72 

78 

40 

41 

64 

59 

57 

78 

79 

76 

77 

78 

46 

45 

63 

61 

65 

78 

78 

77 

76 

69 

54 

59 

58 

59 

56 

82 

81 

75 

69 

68 

53 

58 

63 

57 

55 

79 

75 

72 

72 

69 

,50 

56 

61 

58 

49 

82 

77 

72 

74 

68 

39 

58 

60 

60 

60 

70 

69 

69 

61 

57 

55 

83 

79 

74 

78 

75 

47 

58 

64 

60 

58 

80 

77 

7S 

78 

78 

;» 

57 

62 

58 

56 

82 

80 

76 

72 

60 

38 

44 

56 

59 

59 

82 

87 

75 

79 

76 

51 

58 

62 

61 

63 

81 

76 

72 

72 

72 

45 

55 

58 

59 

58 

84 

85 

81 

81 

80 

45 

51 

59 

63 

65 

82 

79 

78 

79 

76 

46 

48 

59 

68 

62 

80 

80 

76 

78 

78 

50 

56 

63 

61 

65 

82 

78 

78 

70 

63 

39 

60 

64 

54 

52 

80 

77 

77 

75 

73 

40 

43 

64 

60 

58 

79 

79 

74 

78 

76 

48 

57 

61 

60 

63 

78 

80 

77 

74 

73 

46 

59 

66 

67 

56 

Hi 

80 

77 

81 

75 

51 

56 

64 

63 

63 

79 

79 

79 

77 

76 

58 

64 

64 

66 

61 

78 

78 

77 

77 

76 

50 

56 

62 

57 

56 

80 

78 

77 

78 

78 

46 

66 

62 

59 

64 

53      31 


66 

71 

77 

33 

30 

48 

51 

65 

73 

32 

27 

34 

51 

66 

74 

26 

35 

51 

51 

63 

75 

30 

29 

42 

49 

63 

74 

31 

45 

52 

55 

71 

77 

30 

32 

52 

52 

68 

75 

33 

28 

41 

55 

68 

■'8 

30 

29 

32 

56 

68 

77 

32 

29 

31 

61 

67 

77 

31 

35 

46 

54 

67 

78 

34 

31 

45 

51 

61 

72 

31 

29 

48 

51 

65 

79 

Ao 

35 

48 

52 

63 

76 

32 

31 

39 

52 

65 

74 

23 

26 

44 

53 

68 

78 

33 

33 

47 

52 

64 

72 

3^ 

30 

42 

54 

68 

/  / 

25 

37 

50 

55 

67 

76 

24 

35 

50 

58 

71 

77 

32 

37 

51 

53 

52 

65 

31 

24 

32 

60 

77 

25 

ir8 

51 

68 

74 

33 

■29 

41 

62 

77 

79 

31 

30 

46 

56 

69 

77 

31 

30 

45 

49 

65 

73 

32 

30 

45 

51 

64 

78 

38 

31 

39 

56 

72 

81 

22 

25 

50 

51 

66 

76 

35 

35 

48 

49 

61 

71 

24 

32 

45 

53 

65 

76 

30 

32 

47 

55 

69 

/  ( 

32 

32 

47 

58 

69 

79 

84 

29 

41 

50 

65 

76 

29 

27 

51' 

60 

62 

7;:' 

82 

3f 

46 

64 

75 

79 

29 

36 

5(: 

51 

67 

75 

2h 

3-1 

47 

57 

C9 

76 

3' 

Hv 

;',0 

54 

66 

li 

3; 

32 

41 

57 

55 

;i 

31 

2a 

29 

51 

6i; 

76 

33 

82 

44 

76 

74 

28 

48 

69 

72 

80 

34 

45 

59 

72 

79 

36 

3'> 

4=1 

52 

61 

71 

81 

2h 

48 

5H 

67 

79 

36 

33 

41 

55 

71 

88 

31 

32 

44 

54 

10 

77 

32 

31 

42 

52 

68 

71 

25 

30 

50 

53 

68 

78 

38 

29 

42 

51 

63 

76 

84 

31 

43 

65 

63 

70 

8a 

30 

33 

6;J 

75 

81 

33 

36 

49 

52 

66 

/  / 

sa 

44 

67 

48 

61 

74 

82 

27 

44 

51 

6S 

74 

34 

30 

43 

64 

64 

79 

78 

79 

74 

45 

48 

58 

49 

47 

48 

57 

78 

59 

71 

78 

68 

46 

47 

55 

47 

42 

49 

53 

64 

56 

69 

75 

69 

45 

50 

44 

38 

48 

,52 

58 

65 

69 

72 

79 

79 

45 

48 

,50 

45 

43 

,52 

64 

66 

63 

68 

78 

78 

49 

56 

53 

46 

,50 

49 

57 

59 

63 

73 

81 

79 

49 

51 

53 

45 

44 

49 

65 

67 

71 

69 

78 

72 

48 

55 

,52 

48 

48 

ol 

56 

69 

67 

74 

84 

67 

45 

45 

54 

44 

42 

46 

74 

69 

67 

73 

78 

SO 

51 

51 

,57 

51 

47 

47 

70 

65 

69 

76 

79 

77 

48 

55 

55 

47 

50 

55 

67 

65 

70 

72 

82 

,0 

48 

52 

51 

48 

45 

52 

68 

71 

67 

71 

78 

68 

44 

52 

51 

45 

48 

49 

59 

63 

68 

74 

81 

79 

49 

51 

69 

47 

47 

,53 

70 

71 

63 

6K 

78 

78 

53 

66 

65 

51 

47 

,50 

53 

60 

61 

67 

74 

74 

41 

51 

46 

38 

36 

42 

77 

74 

67 

72 

78 

81 

55 

58 

58 

53 

,50 

51 

62 

67 

69 

72 

81 

78 

48 

55 

52 

52 

46 

51 

50 

64 

57 

69 

76 

69 

43 

49 

46 

40 

52 

50 

57 

61 

58 

70 

75 

76 

43 

49 

47 

38 

47 

51 

56 

59 

.59 

70 

79 

78 

48 

54 

52 

46 

,50 

55 

55 

63 

58 

69 

75 

45 

48 

45 

84 

40 

42 

58 

66 

52 

/  / 

86 

75 

42 

50 

42 

41 

48 

46 

69 

71 

72 

69 

77 

73 

49 

54 

,52 

49 

.50 

51 

71 

77 

69 

7(1 

85 

85 

49 

56 

54 

55 

61 

6(1 

67 

62 

71 

79 

79 

81 

47 

64 

52 

48 

15 

49 

58 

66 

61 

70 

79 

69 

44 

54 

51 

45 

,50 

49 

72 

64 

72 

6« 

77 

78 

46 

52 

54 

.50 

,50 

,52 

51 

(8 

68 

72 

8" 

71 

44 

60 

50 

39 

4I> 

45 

60 

61 

69 

7l) 

7H 

73 

47 

53 

64 

50 

,51' 

55 

4(< 

61 

68 

66 

73 

70 

41 

47 

45 

41 

49 

48 

56 

60 

68 

69 

77 

73 

38 

44 

51 

44 

47 

53 

77 

78 

67 

72 

7c- 

80 

51 

0/ 

,55 

52 

4« 

58 

62 

61 

72 

76 

80 

81 

18 

56 

54 

48 

42 

46 

57 

6S 

65 

70 

82 

73 

41 

49 

52 

44 

42 

49 

67 

72 

70 

7(' 

78 

75 

49 

57 

50 

51 

49 

68 

65 

65 

68 

79 

68 

57 

•;7 

55 

46 

49 

51 

48 

53 

66 

63 

69 

77 

75 

43 

47 

.53 

41 

43 

50 

59 

57 

66 

72 

7^ 

b» 

45 

58 

50 

45 

47 

48 

57 

64 

71 

73 

81 

73 

4h 

61 

53 

50 

4>- 

54 

69 

,50 

66 

59 

71 

77 

47 

43 

,50 

49 

43 

-i'J 

57 

68 

64 

73 

80 

74 

46 

,53 

56 

4; 

48 

5I- 

6; 

65 

64 

6V 

79 

67 

46 

5:-t 

47 

48 

,52 

57 

57 

66 

66 

72 

81 

IC 

47 

51 

54 

44 

45 

49 

66 

70 

67 

74 

82 

84 

W 

56 

57 

52 

,50 

52 

58 

V 

67 

73 

81  > 

74 

44 

fill 

53 

49 

43 

5C 

78 

73 

78 

70 

81 

76 

55 

57 

56 

53 

47 

5C 

72 

67 

68 

74 

81 

82 

49 

53 

55 

,50 

47 

51 

71 

73 

70 

78 

80 

82 

50 

56 

57 

51 

49 

51 

57 

69 

56 

68 

76 

7 -J 

43 

49 

46 

39 

43 

51 

56 

65 

67 

70 

80 

74 

47 

54 

53 

47 

44 

52 

65 

69 

6» 

70 

7« 

76 

48 

55 

,52 

SO 

48 

51 

75 

59 

62 

65 

71 

81 

55 

48 

51 

,54 

46 

48 

81 

72 

65 

79 

83 

83 

51 

.59 

54 

,50 

46 

53 

70 

72 

68 

70 

79 

81 

58 

58 

54 

62 

51 

54 

66 

70 

69 

67 

78 

75 

50 

5C 

55 

47 

1  ,50 

51 

6;- 

66 

69 

7( 

78 

70 

4b 

66 

53 

47 

48 

1  "' 

76 

78 

59 

55 

77 

65 

39 

,59 

77 

70 

56 

52 

78 

78 

49 

51 

75 

69 

46 

49 

81 

77 

66 

,59 

77 

76 

45 

,58 

84 

67 

35 

,56 

77 

79 

45 

49 

79 

76 

,53 

59 

79 

70 

51 

60 

75 

72 

48 

57 

82 

81 

,54 

60 

75 

79 

48 

67 

76 

70 

52 

49 

76 

79 

61 

60 

77 

73 

51 

58 

77 

75 

55 

50 

76 

73 

54 

56 

78 

68 

56 

58 

78 

74 

52 

51 

87 

71 

46 

.54 

66 

72 

50 

58 

85 

85 

55 

W 

72 

79 

44 

52 

77 

75 

46 

60 

76 

76 

41 

60 

82 

75 

54 

53 

77 

69 

54 

59 

75 

60 

,50 

,52 

80 

73 

37 

57 

79 

80 

52 

60 

79 

77 

47 

,56 

80 

74 

47 

41 

74 

72 

49 

49 

6b 

93 

06 

48 

79 

78 

55 

,56 

79 

72 

45 

57 

79 

65 

44 

59 

69 

81 

32 

.5(1 

79 

74 

49 

60 

7-i 

•;;■ 

,=  9 

4< 

81 

82 

46 

56 

79 

72 

fji 

CO 

77 

75 

47 

58 

7l. 

84 

49 

,57 

80 

81 

49 

54 

78 

80 

,51 

59 

78 

74 

54 

57 

76 

76 

56 

57 

77 

74 

49 

51 

39 

,5^ 

83 

80 

63 

7K 

,59 
70 

iiThermometers  are  read  in  the  morning:  tlie  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  th«  precedintr  day.  on  which  it  almost  always  occurs 
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aSNEHALi  StTMMAKY 

May  was  marked  by  rather  uniform  temperature  and  moder- 
ate rainfall,  all  extremes  being  well  within  the  limits  establish- 
ed by  previous  records.  Rainfall  was  light  during  the  first  two 
weeks,  but  thereafter  showers  were  frequent,  rain  being  report- 
ed at  one  or  more  stations  in  the  State  every  day  from  the  14th 
to  the  31st  except  on  the  24th.  Normally  May  is  the  wettest 
month  of  the  year  in  Arkansas,  but  despite  the  frequent  show- 
ers the  latter  half  of  the  month,  the  average  for  88  stations  was 
3. GO  inches  which  is  1.42  inches  below  normal.  Monthly  totals 
ranged  from  7.35  inches  at  Mountain  Home  to  0.99  inch  at 
Amity.  The  greatest  amount  for  any  24  hour  period  was  3.10 
inches  at  Mountain  Home  on  the  2lBt.  The  average  number  of 
rainy  days  was  8.  The  mean  temperature,  as  determined  from 
the  records  of  58  stations,  was  69.5°  which  is  0.5°  above  nor- 
mal. The  highest  monthly  mean  was  75.2°  at  Warren,  the  least 
63.6°  at  Button,  a  difference  of  11.6°  betveenthe  northwestern 
and  southern  sections  of  the  State.  The  highest  temperature 
recorded  was  98°  at  Portland  on  the  10th,  The  lowest  was  34° 
at  Thorn  burg  on  the  8th.  The  greatest  daily  range  was  49°  at 
Lead  Hill  on  the  9th. 

The  weather  during  the  first  half  of  the  month  was  too  cool  for 
the  growth  of  cotton,  but  favorable  for  planting  and  cultivation 
of  all  crops.  During  the  latter  half  showers  interfered  with  al) 
farm  work  and  at  the  close  of  the  month  many  fields  were 
grassy.  Strawberries  were  late  owing  to  the  cool  weather  and 
were  damaged  by  the  frequent  showers.  Sweet  potatoes  were 
being  set  at  the  close  of  the  month  and  corn,  oats,  and  truck 
patches  were  making  good  growth.  The  overflow  on  the  White 
which  occurred  the  latter  days  of  April  extended  into  the  early 
days  of  May  in  the  lowlands  of  the  eastern  part  of  the  State 
and  interfered  with  planting. 

Five  persoHH  were  killed  by  lightning  in  Arkansas  during  the 
month,  one  at  Imboden  and  one  at  Piggot  on  the  18th,  one  at 
Helena  on  the  19th,  one  at  Wynne  on  the  22d,  and  one  near 
Augusta  on  the  25th.  w.c.h. 


Wind,  Hnil,  Tornadoes,  May,  1928 

Place 

Date 

TU.e         Character     |?^^!-;;^^|Kille. 

Inj. 

Damage 

l.utbervUle 
Luthcrville 
Springdale 
Wynne 

15 
15 
15 

S.oopm  rornado               uw 
S.OOpiii  Heavy  Hail 
in.oop   Heavy  lUiil 
I-2.1.5P  1  Moderate  Hail 

ITfiO          0 
(' 

0 

3 
n 

0 
0 

Slight 

$^5,000 

4.000 

Slight 

MISCEIiLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  numix-r  of  slations  reportiiie) 

TiTrNDKRsTORM.s:--3d,  1;  41h,  T2;  5th,  1;  Hth,  1;  12th,  3;  ]4th,  12;  15th 
20;  Kith,  13;  17th,  14;  18th,  25;  lyih,  31;  20lh,  8; 
21st.,  21;22d,  15;  23(1,  2;  24th,  1;  25th,  9;  2tUh,  2; 
27th,  7;  28th,  11;  29th,  14;.301h,  2;  31st,  17. 

Solar  Halos:— 12th,  2;  13th,  1;  18th.  1;  Slst,  2. 

Lunar  Hai.os: — 3lHt.,  2. 

Dense  Fori: -1st,  1;  2rl,  1;  20th,  2;  30th,  5. 

Supplemontal  Precipitation  Table 


Counties 

"S 

<o 

a 
o 

£ 

Precipitation,  in 

ches 

Number  of  Days 

g 

Stations 

3 

o 
H 

1 

a 

CJ  o 

•  O 

at 

o  o- 

s 

0 
O 

5 

'C 

c 

Cold  Springs 

Scott 

1250 

2 

3.59 

1.37 

0.0 

9 

u 

8 
8 

9 
5 

s 

Jessieville 

Garland 

7,'JO 

•2 

3.10 

1.50 

0.0 

4 

Ih 

Odea 

Nfontgomery 
Clay 

800 
290 

2 

1 

1.80 
2  71 

n.  50 

0.91 

00 
0  0 

b 
7 

lU 

lU 
0 

'1 

St.  Francis 

MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure,  Sea-lovel 

■•J 

Wind 

Relatlva 
humidity 

0)    G 

Stations 

p 

30.. S5 
30.3:-i 
SO.  26 
30.25 

1 

P 

5 
,5 
5 
12 

q 

a 

S 

II 

OS'S 
^^ 
36 
2-1 
28 
35 

a 
o 

u 

s 

s 

6 

fig 

0.  o 

Bentonville 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis. 

i9.y-i 

29. 91 
29.94 
29.9.5 

29.  79 
29.  P5 
29.61 
29.(3 

27 
27 
27 
27 

4.289 

5,2py 

5,790 
4..S72 

se. 
nw. 
nw. 

w. 

14 
17 
19 
21 

75 
73 
73 

52 

80 
71 
75 
74 

COMPARATIVK    DATA    FOB    MA  IT 


't'emperature 

Precipitation 

Number  of  dayp 

Year 

11 

,1  s 

as 

1 

3 

!1) 

1 

> 

< 

1-, 
0£ 

u 

d 

O 

■a 
g 

■ECg 

MsanB- 
Estremes 

69.0 

107 

34 

5.03 

13 

10 

8 

8 

X^l 

67.0 

-2.0 

97 

■M) 

36 

7 

2.78 

-2.  24 

16 

9 

7 

1892      

67.8 

-1.2 

95 

4 

36 

22 

9.52 

+4.50 

8 

U 

12 

13 

1893  

08.  6 

-0.4 

94 

19 

38 

2 

9.71 

+4.69 

14 

8 

9 

11 

18Q4  

70.1 

+  L1 

95 

27 

3b 

20 

3.40 

-1.62 

12 

12 

7 

' 

\g95 

69.0 

0.0 

97 

30 

36 

13 

3.91 

-Ml 

13 

11 

7 

8 

1896 

74.3 

+5.3 

98 

8 

46 

2 

3.54 

-1.48 

15 

10 

6 

7 

1897  

68.3 

-0.7 

99 

2h 

33 

26 

2.13 

-2.89 

17 

9 

5 

5 

1893      

72.1 

+  3. 1 

100 

29 

30 

7 

(5.44 

+  1.42 

16 

9 

6 

7 

1999 

72.  9 

+3.9 

96 

15 

44 

5 

6.45 

+  1.  43 

10 

12 

9 

10 

IQOO    

69.3 

+0.g 

97 

15 

3V 

4 

3.  69 

-1.33 

12 

12 

t 

1901.. 

19<V2  

1903 

68.  2 

-0.  b 

100 

2 

31 

26 

2.  95 

-2.07 

12 

13 

6 

73.2 

+  4.2 

100 

22 

42 

1 

4.34 

-0.08 

12 

12 

7 

8 

67.5 
67.  1 

-1.5 

-1.; 

96 
98 

23 
23 

24 
31 

1 
12 

7.47 
3.39 

+2.45 
-1.63 

9 
13 

11 
12 

11 
6 

12 

low 

19P6      

8 

70.7 

+  1.7 

98 

31 

3S 

1 

9.58 

+4.  56 

9 

11 

11 

12 

I'm. 

1907      

68.8 

-0.2 

1(X) 

30 

28 

9 

4.71 

-0.31 

15 

8 

8 

8 

63.  8 

-5.2 

91 

23 

31 

15 

9.48 

+4.46 

7 

13 

11 

13 

UlCS      

70.0 

+  1.0 

96 

23 

30 

8 

7.05 

+2.  03 

8 

13 

10 

10 

1909 

11)10    

67.0 

-2.  ( 

92 

5 

28 

2 

6.76 

+  1.74 

14 

9 

8 

1(1 

66.  0 

-3.( 

95 

30 

31 

7 

6.56 

+1..54 

12 

10 

9 

U 

11)11   

70.8 
09.9 

+  1.8 
+  0.9 

101 
98 

28 
24 

26 
32 

2 
17 

1.11 
2.41 

-3.91 
-2.  61 

19 
15 

10 
11 

2 

6 

3 

1912    

6 

1913  

69.  3 

+0.3 

99 

31 

35 

7 

3.32 

-1.70 

16 

10 

5 

' 

191.1 

69.  0 

-1-0.6 

97 

31 

34 

9 

3.34 

-1.68 

12 

13 

6 

6 

1915    . 

69.  9 

+0.9 

101 

14 

34 

8 

5.58 

+  0.  56 

12 

9 

10 

9 

191B.  .. 

71.6 

+2.6 

99 

28 

34 

16 

3.56 

-1.46 

18 

7 

6 

6 

1^17 

63.  5 

— o.f 

97 

26 

31 

1 

3.15 

-1.87 

16 

7 

9 

6 

1918 

1019 

1120 

72-2 

+3.2 

102 

30 

29 

1 

3.01 

-2.01 

17 

8 

6 

4 

66.8 

-2 .2 

96 

31 

38 

21 

6.01 

+  0.99 

9 

q 

13 

12 

711  8 

+  1  8 

96 

24 

39 

14 

8.17 

-<2.95 

11 

9 

11 

12 

1921 

69  7 

+0.7 

99 

31 

2W 

a 

2.  25 

-2  77 

18 

8 

5 

5 

IC^'    ... 

70.8 

+1.8 

100 

11 

40 

1 

5.0" 

-0.02 

12 

10 

9 

11 

1923 

11)24  

67.2 

-1.8 

98 

20 

27 

9 

8. 24 

+  3  22 

U 

8 

12 

12 

64.6 

-4.4 

94 

18 

30 

11 

4.64 

-0.38 

15 

8 

8 

8 

1925 

I9a<> 

1927 

68.0 

-l.( 

ln2 

30 

26 

1 

1.88 

-3.14 

17 

7 

/ 

4 

69.  7 

4  (1.7 

107 

29 

29 

15 

2.42 

—2.  60 

17 

8 

6 

5 

71.7 

+2  7 

97 

29 

32 

16 

6.54 

+  1.52 

12 

9 

10 

9 

1928 

6)9.5 

+0.5 

98 

10 

34 

8 

3.60 

-1.42 

17 

7 

7 

-.•VvW-     '■- 
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Climatologrical  Data  for  May,  1938' 


1.. 


:'.ii 


.M 


stations 


Amity 

Arkadiilpliia  ... 
Arkansas  City. . 

Arlberg 

iSatesville 

liee  Branch  — 
jiRiitouville  — 
Black  Kock  .... 

Blytlieville 

ilooneville 

HrinUlcy 

Calico  Rock  — 

Gamduu 

Center  Point... 

Clivreudon  

Clinton 

Co  iway 

C'jrnlng 

Co'tur 

Dam  No 

D  luville 

Da-danello 

Dj  Vall.s  Bluff.... 

Dumas 

Diitton 

El  Dorado 

Eiifflaiui 

Euruka  Springs.. 

FayettevDle 

Fort  Smith  

l<'rccman  Springs 

Fulton 

(ieorgetown 

Gilbert 

Gran'iis 

Gravette 

Harrison   

UelrTia   

Higden 

Hope   

Hot  Springs 

Index 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

Lead  Hill 

Little  Bock .... 

Lurton : : 

Lutherville Tl 

iiaguolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  . . 

Marianna 

Marked  Tree 

Jlarsiiall 

Mena 

MorriUtou 

Mouuiain  Home. ... 

Mount  Ida 

Xasliville 

Newport 

Osceola 

Ozark   ■  • 

Paragould 

Patterson 

Piggot 

Pine  Bluff    

Poca'.ioatas 

Portland 

Preacof t     

Princeton 

Hison 

Itogers 

JSearcy 

Sprinsfbank  tt 

atorv 

Stuf,li?art  

Subiaco 

Texarknna 

Thornburg 

Waldron 

Warrfcu 

Waters 

Whltecliffp 

Wynne 

Yancopin 

State  Mean 


Counties 


Clark  

Clark.. 

Desha 

Stone   

Independence . 

Van  Buren 

Kenton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

I  zard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Kaulkiier 

Clay 

Marlon 

White 

Yell 

Veil     

Prairie 

Deslia 

Madison 

I  nion 

I.onoke 

1  arroll 

Washington. .. 

^Bbastian 

Pope 

Hempstead  . . . 

White 

Searcv 

Poik 

lientou 

Boone 

I'hillips 

Cleburne 

Ileujpstead-  .. 

Girland 

Little  River.  .. 
Craighead . . . . 

Union 

Phillips  

Boone  

t'ulaski 

Newton 

.lohason 

Columbus 

Hot  Springs.. 
Kultou 


Poinsett 

Searcy 

Polk 

Oonway 

Baxter 

Montgomery . . 

Howard 

.lackson 

.Mississippi 

FrauKhn 

Greene 

W  oodruit 

Clay 

Jeffer.sou 

lUindolph 

.Ashley   

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Miller   

Montgomery  . 

Arkansas , 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

liradley 

Montgomery. 
Little  River  .. 

Cross    

Desha 

nnd  Kxtrcmes 


Temperature    (  Degrees  Fahrenheit  "• 


Precipitation,  inches 


"  c 


ox 


Number  of  days 


o 

c 

■^ 

r-^ 

ftn 

;- 

£11- 

> 

i-t 

"^^ 

ci 

t- 

.-o 

ci 

>  o 

'-'' 

— 

Observers 


750 
260 
145 
700 
■277 

7I.HI 

130a 
■2.b\) 
25'2 
46!) 
205 
.%! 
IhA 
470 
200 
51(1 

aoy 
2y.f 

408 
19(J 
327 
3:i0 
1.S 
lo2 

IntiO 
270 
229 

1 4  tin 

1451 
•157 

2210 
260 
200 
675 
900 

1250 

1062 
2-50 
445 
371 
CO" 
275 
345 
182 
155 
050 
357 

2100 

315 
277 
fiOO 
235 
229 
107" 
1185 
347 
8(10 

(\5n 

350 
231 
2  to 
39n 
301 

lor. 

307 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

138.'S 
230 
740 
700 
228 

1050 
332 
r>.TO 
075 
206 
800 
290 
2.50 
167 


33 
32 
44 

(. 
29 
36 
23 
26 

3 
14 
41 
24 
43 
29 
24 

7 
45 
35 

1 

6 
12 
42 

22 
26 
27 
21 
2b 
41 
47 
4 
42 
16 

9 
31 
27 
56 
10 


3 
33 
34 

5 

1 
49 

3 
30 

9 
41 
23 
16 
23 
14 
40 

14 
25 

1 
44 
30 
32 

2 
12 

4 
41 
35 
22 
40 
22 
27 
37 
19 
21 

4 
41 
31 
42 

4 

9 
34 


70.8 


06. 0 
08.7 
66.2 

69^  4' 
70.6 
f/J.O 
60.7 
70.3 
71.8 


70.0 
67.7 


71.2 

69.0 
G  i.  6 
72.2 
70.0" 
67.7 
66.9 
7U.6 


08. 0 

66  6 

67  i. 

69  3 

7i!o 
70.4 

'eo'i' 

70.6 
69.8 
67.1 

;o  3 

64.  6' 

69.1 

09.  s'' 

70.8 

66.8 

70.0 

08.6 

60.8 

69.6 

70.4 

67.6 

68.6 

70.5 

71.2 

70  0 
70  1 


73  0 
1)9. 1 
72  I 
73.9 

71. '6' 
66.1 
69.1 


-1  2 

-ro.i 

-0.2 


-0,0 
-1  0 
-0.2 
-0.9 
+0.8 


-0.1 
-0.8 


+  1.6 


-0.1) 
+  1.2 
-0  1 
+0.9 
+0  7 
hl.O 


1.0 
+  1.9 
-1  5 

fO.4 
i-0.6 

-0.7 
-1.2 


0.0 

-o's' 


+  0.9 

+0.6 
-0  2 
-0.7 
-0.4 
+0.7 

+  i.'7' 
+  0.3 

+i'i' 

+  0.4 
-0.3 


+:.o 
1 0.0 

+  0.8 
+  3.7 

0.0 
0.0 

+0.4 


59.4 
70.8 
^3,6 
66.4 


75.2 

09.' 3 
69.  5 


-0.5 
+  0.8 
+  2.0 


t-4.2 

-■-i."}' 

+  0^5 


94 

17 

.88' 

"36  ' 

90 

30 

83 

30 

97 
93 

'90 
95 
91 
95 
H9 
84" 
9' 

88'' 
94 
91 
88 
90 
91 
93 
92 
91 
92 
95 
92 
90 
90 


30 

lot 


2.5t 


31 

y 

31 

11+ 

30 
30 
30 


31 
30 
30 
11 

31 
30 

'30" 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
30 
10 
18 
3i 
30 
31 
30 

lot 

27 
31 
25t 
ISt 
yt 


30 
30 
10 

31 

'27 

lot 

5t 


lit 
30 
27t 
10 


42 
42 
38*- 
40 

'45' 
44 

44 

48 

43 

36 

51 

45* 

16 

15-' 

43 

30 

45 

41 

38 

46 

47 

31 

39 

46 

45 

41 

4.5 


12t 

'iif 


40 
49 
47 
34 

50 


6+        40 


et 


ot 

51 
8 
8 

is' 

8 


39 
38 
518 
42 

41 

40 

39 

28 

39 

49 

29 

27* 

35 

02" 

38 

37 

36 

39 

11 

37 

34 

46 

43 

37 

■10 

32 

38 


0.99,-4,631  0.:i5 
2. 14;— 3.281  0.87 
1.97  --2.61 

3.761 

3.651-1  24 
6  13  +1.32 
6  62i  +  l-40 
3.77  -1.16 


39 
37 
37 
44 

'46' 


49 


0.75 
1.10 
1.32 
1.95 
1.  33 
1.84 
0.S8 
1.18 
1.25 
1.59 
0.73 
0.  85 
1.06 
1.42 
0.61 
1  37 
1.15 

0.  99 
0.95 
1.00 

1.  .58 

1.  10 
1.19 
1.2" 
1.92 
1.51 
1.13 
1.76 
0.98 
1.02 
0.88 
1.06 
I  50 
1.21 
l.Oo 
1.6S 
),  15 
0,  82 
0.74 
.0.  98 
2.00 

2.  00 
3.00 
1.44 
2. 23 
0.98 
1.54 
1.77 

-2.491  O.SO 
-0.49'  1.40 
-2.02i  0.73 
■-1.15 
-1.41 
-1.55 


-1.01 
+0.01 
+0.68 
-2. 41 
-3  20 
-1.08 

-i.'77 
+  1  38 


-0  27 
-2 

■■'i  74 
-2.  31 
-15! 
+!..  47 
+0  o( 
-1.39 
+0.6! 

-2.44 
-1.6! 


-L28 
-0.82 
+11.  93 

-2.72 
-2.  68 

-1  27 
-0  46 


2.20 
3.67 
4.84 
5. 03 
2  03 
3.08 
3,  98 
4.45 
2.96 
5  74 
3.73 

2  27 
3.  54 
2.72 
4 

3.48 
4.13 
3.04 
4.50 
6.  17 
4.22 
5.43 

3  60 
2  13 
2.30 
3.25 
3.51 
4.24 
4.27 
5.42 
3. 66 
2.49 
2  9 
3.04 
2.96 
4.10 
4.67 
4.50 
3.86 
3.69 
5.49 
6.93 
2.  1 1 
3.81 
2.91 
3.51 
4.71 
.)  92 

7.35 
1.91 
2.76 
2  ..'4 
2.89 

2.  86 

3.  52 
2.69 
3.  .47 
2.03 
4.96 
2.  85 
2.58 
3-02 

1  81 
5.  99 
2,  30 

2  70 
2.99 
5.641-1-0.95    1.85 


-1.21 
't'6. 42 


...    ' 

+i.'.^9l 

-3.91 


1.50 
1 .  60 
2  70 
0.05 
3,  10 
(J.  60 
1.36 
-2.03i  0  81 
-1.89|  0  90 
-2.631  0.74 

2.10 

-1.98    0.84 

1.02 

-2.  .55*  0.46 
+0.47J  1.43 
-•3. -19;  1.37 
■2.42    1.12 


-2.17 

-1,81 1 

+  0.8! 

2.55 


1.30 
0.80 
1.  52 
0.66 


-1.54;  0  00 
1   1.38 


4.23 
4.41 
4.24 
6.  ;i7 
1.74 
2.20 
2.28 
4.16 
3.  38 
3.60 


1.36 
+0.31 


-2.  85' 


-2.62i 
-0.30, 


— 1  42 


1.45 
2.20 
1.96 
1.53 
0.  90 
0.  69 
0.80 
1.45 
0.  90 
3. 10 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  (I 

0.0 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
(1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0,0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0  0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 


7 
9 
7 
6 
8 

'• 

3 
7 
4 
7 

11 

8 


10 
!9 
18 
15 
22 
15 
24 
19 
18 
17 
18 
l5 
12 
14 
12 
6 
20 
24 
18 
23 
17 
15 
23 
!2 
16 
12 
15* 
14 
17 
16 
19 
14 
12 
15 
13 
16 
14E 
15 
17 
23 
20 
10 
21 
23 
10 
17 
15 
■>; 


13 
3 

3 

7 

1 

8 

3 

3 

8 

7 

7 

8 

6 

8 

5 
15 

6 

2 

0 

3 
10 
15 

0 
13 

8 

n 

6" 
13 

6 
10 

5 

6 

4 

8 
10 
11 

3s 


7h 

lli- 

22 

4 

18 

8 

20 

9 

12 

15 

20 

4 

10 

12 

14 

8 

15 

3 

19 

5 

24 

0 

19 

6 

\r> 

4 

20 

2 

15 

11 

18 

6 

17 

0 

19 

2 

14 

8 

15 

11 

1-* 

4 

19 

0 

18 

7 

17 

7 

;o 

0 

17 

I 

18 

7 

18 

10 

15 

4 

12 

ft 

17 

10 

9 

9 

1" 

12 

1" 

7 

13 

9 

14 

7 

10 

10 

17 

7 

7 

7 
11 
16 

8 

3 

4 

72 

13 

5 
4 

7 
8 
9 

15 
5 
8 

7 
ft" 
5 
5 
2 
4 
7 
9 
9 

13 
7 
1 
6 
9 
3 
5 
7 
8 

10 
9 
5 
9 

12 
6 


ne. 

se. 


sw. 

se. 


sw 
n. 


sw. 
.■se. 


11 

s. 

13 

0 

n. 

3 

n. 

12 

s. 

14 

s. 

4 

s. 

13 

nw 

2 

s. 

7 

w. 

9 

sw- 

10 

S- 

11 

•  • .  > 

7 

1  g_ 

sw. 

nw. 

a, 

sw. 

n. 


G.  C.  Thrash 

W.  K.  Brown 

Carl  R    Cutting 

J.   D.    Heeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

.'.   K.  Scanlan 

v.  S.   W'euthi-r  Bureau 

Vernon  C.   Howe 

W.   Ebner 

F.  H.  Randolph 
R    .1.  Torry 
W..I.   Copp 

A.    B.  Quarterinan 
iohu  0.  Floyd 
I.    W.  Bishop 
.\.   L.  Stephens 
E.  V.    Cordrev 
Winfred  I).  Polk 

O.  Linck 
J.  O.   Vingling 
C    P.  Evans 
G    N.  Goodier.  .Ir. 
H.  G.  Pate 
Hen  .loljn.sou 
.1.   M     liicketts 
.T.  J.    Babb 
Pr    ?..    U.    ILiidin 
Geo,   W.    Nichoai'ls 
University  of  Ai  ■tan:^n,'^ 
U.  S.   Weather  Burti-.u 
J.  H.  Mc  Cuiston 
l".  .1.  Logan 
W.   R.  Owens 
Hen  W.    Rattenlield 
W.  E.  McVay 
A.  P.  Stevens 

G.  L    Wright 
.lames  A.    tturnett 
Geo.  '.V.  Baker 

N.   P.   O'  Neul 
G.  C.   Ho! Ion 
H.  G.  Handenon 
Benedictine  .^i.-^ters 
J.   A.  Lowderbaclc 
Mrs.  D.  C.  White 
J.  H.  Crosswhit.e 
n.  S.   Weather  Bureuu 
I.  C.  Sutton 
H     G.   Lenhardt 
State   Agri.    S(-hool 
';rs     W.    L.    MattheWi- 
W.  C   Gregg 
C.    >•.   Houek 
Charles  Walton 

A .  .1 .  Parks 

E.   W.  St    .lobn 
Johr.  Cook 

B.  S.IInllH'Tt 

G    A.  Wldttingtou 
).   H.Skillern 
A.  C.  WilkiT.son 
June  ThoHKisoii 
Isham  BurcDV 
W.  R.   Heagler 
W.    E.    Baker 
V.   C.   Wright 
Miss  Theresa  .'^cbeu 
Benedictine  Sisters 
W,   E.   Kdmiston 

C.  D.  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

.1.  T.    Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  .\bbe.v 
H.   S.  Brashenr 
Edward  E.  Holme!. 
Dr.  Chcves  Bevill 
W.  L.  Shide 
.T.  R.   Huddle.«lou. 
Nannie  0.  Schirmer 
E.  O.  Allen 
W.  K.  Barton 


Temperature  and  prBcipilation  depar 
rain  or  melted  snow.  t+Received  too  lal 
follows :-Index,  Route  A.,  Texarkana;  D 


■lures  computed   lor  stations  having  ten  or  more  years 

for  use  in  means  and  summaries.  Refer-.nee  letter,?  "." 

am  No,   1.  .ludsonia;  .function,  K.F.D.  3,  .lunction  City 


record.  All  complete  repor'.s  are  used  iu  section  meiuis  'P.  Less  llmti  0.01  Inch 
,".  indicate  nnmborofdaysmi.ssiiig.  tAlso  on  other  dates.  ItP.O.  addresses  nf 
:     CiifhMrville,  H.F.I).  No  1,  l,amftr;  Spriagliftnk,  OodrtridgK.  Ark. 


Daily  Kiver  Stag-es  for  May,   1928 


Stations 


Fort  Smith 

Oziirk 

Dardauelle 
Morrillton 
Little  Bo 
Pine  Blutf 
Vancopiu. 
Danville.  . 


ok... 


Rivers 


Arkitnsas. . . 

do 

do 

do..... 

do..... 

do 

..   .do    .■•• 
Peiit  .lean... 


Flood 
Stage 


22 
22 
20 
20 
23 
25 
2(1 
20 


14.613.4| 

13  2  11  0! 

14.8 

13. '1 

15.0 

13.0 

15.9 

14.5 

.'1.1 

20. 1 

16,6 

.SO  0 

10.5 

9.4 

12. 2 
9.5 
11.5 
11.5 
12,6 
18,0 
36.  7 
8,5 


5 


10 


12      13 


14 


15 


16      17 


11.8 
8.2 
10.7 
10.  0 
11.0 
17.1 
36.7 
7  2 


4110  6 
4  7.7 
2I  9.7 
5I  9.0 
0|  9.4 
1  15.2 
6  36.5 
1    6.8 


10.0 
7,2 
9.1 
8.0 
8.9 
14.7 
36.  3 
6,5 


9.5 
6.9 
8.0 
7.0 
8.  1 
14,1 
36,1 
6,5 


8,9 
6.6 
8,0 
6.5 
7.4 
13.6 
35.  8 
6..I 


8.3 
0,0 
7,6 
6.0 
6.9 
13.0 
35,5 
6.4 


7,9 
4,8 
7.0 
.'.5 
6-3 
12.4 
35.1 
6.2 


7.8 

7.5 

4.2 

4.2 

6  7 

6.4 

,5.0 

4.0 

5.8 

6.1 

12.0 

11.4 

34.5 

34.0 

6.1 

()  1 

7.3 
4.1 
0.1 
38 
4.9 
10.9 
33.3 
6.1 


7.2 
4.0 
5.9 
3.6 
3  6 
10.  6 
32.0 
6  9 


7.2 
4.7 
7.0 
3.5 
3.4 
10.4 
31  8 
5.9 


7.5 
4,7 
6.5 
4.0 
4.9 
10.2 
30,9 
6.7 


19 


20      21 


12. 9 
8.0 
7,1 
4 


5.4I  5.5 
10.8|1!  1 
29.7|28,7 
9    9. 1 


!7.4ll9,2 
13.l'l5,0 
9.6,15.8 
8  0  14  0 


5.7 
11.2 
27.  6 
11,2 


11.1 
12  5 
26.4 
11.2 


22 


23      24      25      26 


29      SO      3] 


17  2 
14  4 
17.0 
l(i,0 
14.9 
17.5 
26.  7 
10.1 


14,3 

12.2 

11.2,10.6 

9  7 

!2.2 

10.0 

9  3  7, 6 

7.0 

15  0 

12.8 

11,4  9,5 

8  0 

15,0 

13  0 

10.5  8.5 

70 

1,5.5 

14,0 

12.0110.0 

8.7 

19.5 

19.2 

17.8116.3 

15.7 

28.  I 

28.7 

28.5127.7 

26.7 

9.3 

8.7 

8.  5j  8,2 

7.8 

i  7 
6.1 
8.0 
6.5 
7,9 
14.0 
25,  6 
6.5 


8.1 
5.5 
7.6 
6.0 
7.1 
13  0 
24,8 
6,4 


7,7 
4,3 
6.9 
5.4 
6,3 
12,1 
24.0 
6.4 


3.6 
6.4 
5  0 
5.5 
11.5 
23.4 

o.;-i 


.May,   1928 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 

-otttir     ..V. 

lalii.'"  !l>cU.  .. 

■  ati'sviil;'   — 

(cwport 

I'.MirKctown.  . 
le  Vails  UlutJ. 

'nn-iuloii  . . . 
lilbcrt 

orning 

■  hv.k  Rock. . . 
lam  No.  1.  . .  ■ 

'a'terson 

.rUii-lelphia  . 

familaii    

"ultoii  

)iiriiiirlia"k.  . 
Viiilediffs  ... 
Harl-ed  Tree. 

U-l  'n. 

ii-iv'i  i^ia-:  ''it" 


Rivers 


Flood 
Stage 


10      U      12      13  I  14 


15      16 


18      19      20     -n     22      23     24     25      26      27      28 


Wliite I 

...do 

. . .  do 

...  do 

. . .  do 

...  do 

. . .  do 

lUiflalo  .... 

Black  

...do 

Little   Red. . 

Cache 

Ouachita. . . 

...  do 

Rod 

. ...  do 

Little 

St.  l'"ranois 
Mississippi 
...  do ". 


18 
23 
20 
22 
24 
30 
II 


7.9i 
8.2 
15.3 
24.7 
20.  4 
27.8 


31-2  ;)1.  4 


5.7 

12.  4 

19.8 

8.4 

9.2 

3  5 

22. 3 

21.6 

24.  4 

18.0 

13.9 

11 

48.2 


2|  6.V|  6. 
41  6  8  6. 
3  13.4  12- 
S;22.9  22. 
7I24.924. 
5'27.1  26. 


31, 


31.3 
5.4 
11.9 
18.0 
7.4 
8.9 
2.0 
17 
19.  0 
21.4 
15  4 
13.9114 
9i42.2  42 
5148.8149 


6  1 
6.1 
12.4 
21.3 

3|23.7 
7  26.2 


30.  8 
5.  a 
11 

17.2 
6 

8.4 
2.6 
13.1 
l.'i.2 
18.0 
10. 2 
14.0 
42.1 
49  2 


St  5- 81  5, 
7|  '5.4  5 
9:11. 5[ll 
5;  19.7118. 


9  22.5 

8:25.2 
4  30.0 
3]  0.2 
0  10.8 


15.6 

5.7 

7.5 

2.6 
10.3 
14.3 
15  0  15, 

7.8  7. 
13.8  13. 
41.4140 
49.1148 


61  5.3 

3    5.0 

311.0 

8  18.0 

0121.6 

7124.2 

7  29.3 

1    6.0 

o'lO.  1 

5113.3 

l|   4.6 

6.9 

2.0 

8.6 

14.3 

15.7 

6  3 

13.5 

40.1 


8i(8.5 


4.9 

4.7 

10.6 

17.1 

21.0 

23. 8 

28.9 

4.9 

9-9 

12.1 

4.0 

6.7 

0-9 

7.7 

13.2 

15. 4 

5.4 

13.3 

39.5 

48.2 


81  4.6 
5  4.2 
3  10.0 


13.7 
20.4 
23.0 
28.1 
4 

9.4 
9  7 
2 

6.3 
0.8 
6.2 
U.7 
14, 
4.0 
12.6 
37.6 
47.2 


4.1 
4.0 
9.5 
12.4 
20.0 
22.  7 
27.7 
4.0 
9.2 
9.1 
2.0 
6.2 
1.2 
6.1 
U.l 
13.7 
3.8 
12. 3 
3C.4 
46.5 


3.7]  6. 
3.3  3 
9.21  8 
11.4110. 
19.6,19 
22  3  2: 


27.4 
4.6 
9.0 
8.4 
1.7 
6.1 
2.0 
6.1 

n.o 

13,7 


1 
6 
1 
7, 
10, 
13, 
4 
11 
32 
45.8144 


11.9 


4.7 
4.2 
10.0 
9.8 
16.6 
21.2 
26.0 
5.3 
8.9 
7.5 
1.6 
5.5 
2.0 
7.2 
18.4 
18,  6 
15.6 
10.0 
26. 9 
40-5 


5.9 

6.8 

12.8 

11.0 

15.3 

20.4 

25.1 

6.8 

9.0 

7.5 

3.4 

5,5 

2.4 

7.0 

23.0 

23.2 

16.7 

9.0 

23.5 

37.0 


11.5 

11.8 

19.8 

17.4 

16.0 

19.9 

24.3 

5.8 

9.8 

14.3 

6.0 

5.3 

3.3 

9.5 

25.4 

26.3 

18. 6 

9.0 

22.1 

33 


5. 

2 

9, 

24 

26 

16, 

8, 

4123 

2I33 


29      30 


31 


6.2 

5,9 

12.5 

18.4 

19.1 

20.6 

23.3 

5.2 

9.4 

8.2 

2.2 

6.4 

1.0 

6.8 

19.8 

21.0 

13,4 

7.5 

26.21 

33.  2I 


5.6 

5.3 

11.5 

16.0 

19.3 

20.9 

23.4 

5.1 

9.0 

8.0 

2.0 

6.6 

0.8 

6.2 

17.8 

19.7 

10.5 

7.3 

26.6 

33.2 


21  4.9 
8|  4.4 
10.3 
12.6 
19.1 
21.1 
23.8 
4.9 


8.6 

7.1 

1.7 

8.0 

0.6 

6.0 

14.4 

17.0 

5.0 

7,0 

.9127.2 

.0I32.9 


Daily  Precipitation  for  May,   1928 


Stations 


'.l\ltV 

ricad  ■,lphia., . 

rkans'as  City 
irlburs 

atesville 

iee  Branch. . . 
?eiitoiiviile  . . . 

l.iek  Rock  ... 
Jlylieville  — 

,00'ieville- 

iiikley  

alico  Rock... 
uiidHii 

leuler  I'oiiu  ,  ■ 

l.iveudoii 

lintou 

jiLway 

>vniMpr 

ii','<  r 

1 


Dr.ainnKe- 
lia.siii 


Day  of  Month 


..II 


\  No. 

>a,  iville 

Jiirdanelle 

)o  Vails  HkHf 

lunias 

luttou 

CI  1  lorado 

ingland- 

iureka  Springs 

ort  Smith 

tvcT.auSprgs. 

'uluia  

r,',  irgetown  .. . 

4irin_-r: 

rannis 

iravctte  

larri'OU 

na 

li'-'dcu 

[ope 

lot  Springs.  .. 

i\,lex 

loll  .--.boro 

Piiiction 

La':i  brook 

...ad  Uill 

Iiittle  aock. 

l.ur'jn 

LiUherville 

\T.!.ciiolia 

Mnlvcrn 

MannnothSpg.   . 

Mariaiina 

Marked  Tree.... 

Marshall 

.M'-na 

.Morrillton 

MMUiitain  Homo 

Mount  Ila 

N'iivvpnrt 

Ose.'ola 

Oziirlc 

i'aragould- 

i-'attersoii 

I'i-,'gott 

I'iu.-  liluCf 

Pocahontas . — 

Portland 

I'rescott 

Princeton 

Ui-ion 

Rogers 

Searcy  

Springbank 

Story 

Stultgart  ... 

Subiaco 

Texarkana  . 
Thornburg  . 
Waldron  . . . 

Warren 

Waters 

Whitecliffs  . 

Wynne 

Y;i  u'opin  .  . 


...  ijtiaclula 

.  ill  Ouachita 

.il'il.Miss-issippi 

.White   

.;||1  Wliite   

...|.\rkausas 

♦••  .\rkausas 

.|!',j  White    

...  '.Mi,ssi.ssiupi  — 

.l,\rkausas 

Wliite    

White    

Ou>chita 

K'^ii 

White   

White    

.\rkansas 

WhiLe   

White    

White    

.|ll|i.\rkan?.a,s 

,\rkausa,s 

White. 

Mississipp  — 

Wiilte   

Ouachita 

.\rkan>a:) 

White    

Arkansas  

Arkaufai 

iKed 

1  White    

[White   

l{ed 

[Arkansas 

IWhite 

Misi^issippi. .. 

Wliite 

Red 

Onaehita 

Red  

White    

Ouachita. 

White 

White   

Arkansas 

White    

Arkansas 

Red 

Ouachita 

White   

Mississippi . .. 
.Mi,  si,isippi . . 

While    

Ouachita 

.•Vrkansas 

White   

Ouachita 

White   

Mi-sissippi . . 

Arkansas 

Mississippi. . 

Wliite 

Mis.sissippi . . 

.Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita  — 

Ouachita 

White 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

.Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red,. 

Missis.sippi. , 
Ark»nsa.s 


..HI' 
.illi 


..1! 


.1! 


.20 


.12 


T. 


.06 


.04 


.09 


.08 
.Si 

T.' 
.50 
1.14 
.SB 
T. 


.27 


.11 


.20 


1.00 
T 
.20 

.'06 
.19 
.25 
.03 


.J8|. 
.  241 . . 


.50 


.26 


11 


13 


20 


22 


23 


25 


26 


29 


30 


r.::: 
tv 


.10 


T.     T. 

t". 


T. 


T. 


1.16 
.05 

.'22 

.05 

1.22 


1.50 
46 


.03 
1.77 


.22, 
.87 
.75 
.32 
.031 
.15 
,33 
T. 

i.is 
.35 

.08 
.29 
.09 
.50 
.34 
..36 
21 
T 
.20 
'J 

.16 
.75 

'.47 
.43 
T. 
.20 
.78 
.20 
.66 
.28 
T 
.00 
.20 
T 

.50 
.37 
.13 

.71 
T 


.19 
.12 

'.'i.5 

.66 
.40 
.02 
.56 


1,00 
T. 


.16 


.53 
1.02 


.79 


.93' 
1.31 
.03 
.30 
,11 
.11 
.20 
.60 
1.76 

.75 
.38 


01    .04 


1.12 
.46 


.02 


.30 
.66 
.04 
.24 
.20 
1.53 
.90 
.39 
T. 


.52 


.04 

.38 
.21 
1.11 
.66 
.20 
35 
.28 
.22 
.65 
.41 

1.45 
-96 

.78 


.69 


.06 


.28 


.25 


.30 


.23 


.82 

.44 

1.95 

.69 

.52 

.23 

.22 

1.23 

L58 

.06 

.49 

1.02 

1.42 

.53 

.83 

.'99 

.'ii 

1.18 
.34 

1.19 
.05 

1.92 
.50 

1.14 
.98 
.04 
.14 

1. 05 
.20 
.59 
.68 
.06 

1.15 
.05 
.74 
.11 
.07 
1.72 


.32 


.35 


1.75 
.49 


l.U 


.04 
2.20 


.04 


1.18 


.43 


1.20 


.13 


1.68 


1.85 
56 


T. 
1.03 


.06 


62 

2.23 
.50 

1.54| 
.831 
•  80 
.39 
.73 
.05 

1.05 
35 
65 

1.00 
.60 
.12 
.23 
.74 
.35 
.29 
.29 
.25 
.10 

.40 


1.52 
.25 
.34 
.10 
.80 

1.26 
.15 

1.96 
.69 
T 
.21 


3.00 


T. 


.31 


.49 


.33 


.20 

.43 

1.10 

1.32 

1.07 

.47 

1.84 

.14 

.02 

1.25 

1.59 

.13 

i^OB 
.76 
.61 
1.3 
1.15 
.46 

".'56 

1.58 
.60 
.07 

1.13 
.21 

1.51 
.09 
.17 

.'66 

.16 

T. 

.82 

.41 

.80 


2.00 

".13 
.39 

'.'42 

.91 

.13 

1.40 

.58 

'."ie 

T 

3.'io 


T. 


.26 
2.00 


.06 


.28 
.06 
1. 


.02 


.90 
2.'i6 


.46 

i.'ici 


.12 


.04 

"t 

•  15 

1.27 

.08 

.27 
T. 
T. 


69 
•  01 
.83 
.03 
.04 
.17 
.05 
.04 

1.56 
.40 
.04 
.25 

1.32 

'.si 

.90 

.34 

.45 
1.02 

.12 
1.43 

.20 

.ie 

.11 

1.08 
.34 
.10 

.'22 
T 


.12 


.28 


.58 


.07 


1.04 


.15 


T. 


•  11 


.07 


.14 


.62 

•  04    .05' 


T. 


1.45  L08 
.08    .23 


.30 


.90 


.12 


.45 


.02 


.02 


.14 


.80 


T. 
i.39 
.07 

'.'43 

.10 

.'oo 

•  40 


T 

1,30 
.40 


T. 


.23 
.61  .... 


T. 


.02 


.70 


1.50 


.15 
1.38 


.30 


1.44 


.45 


1.60 


.05    .20 
.38 

.40 

.71  .06 
T 
.60 
.23 
.67 
T 


.20 


T. 


.53 


.10  . 


.10 


1.07 


0.99 

2.14 

1.87 

3.76 

3.65 

6. 13 

6.  ()2 

0.77 

2.20 

3.67 

4.84 

5.03 

2.03 

3.08 

3.98 

4.45 

2.96 

5.74 

3.73 

2.27 

3.64 

2.73 

4.75 

3.48 

4.13 

3.04 

4.56 

6.  )7 

6.43 

3.60 

2.13 

2.30 

3.25 

3.51 

4.24 

4.27 

5.42 

3.66 

2.49 

2.97 

3.04 

2.96 

4.10 

4.67 

4.50 

3.86 

3.09 

5.49 

5.93 

2.11 

3.81 

2.9) 

8.54 

4.71 

4.92 

2.57 

7.35 

].9J 

2.24 

2.89 

2.86 

3.62 

2.69 

3.47 

2.03 

4.% 

2.85 

2.68 

3.02 

1.81 

6.99 

2.30 

2.70 

2.99 

6.64 

4.23 

4.41 

4.24 

6.37 

1.74 

2.20 

2. 2111 

4.16 

3.38 


,*.'...►.'.'  ■  \ 


M: 


Precipitation  for  21  hours  ending  near 


sunset  unless  otherwise  indicated.  •"  For   24  hours  ending  midnight.  II  For  24  hours  ending  7  a.m.  T.  Trace,  orless  thanCOlinc 
•  Precipitation  indicated  in    the  next  following  measurement. 
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assES 


CLIMATOLOGICAL     DATA:  ARKANSAS     SECTION 


May,  1928 


Daily  Temperatures  for   May,     102S 


Stations 


17      18 


19 

20 

il 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Amity 

Batesvine$4 

Bentonvine 

Bee  Branch 

Blytheville 

BooneviUa 

BrinUey 

Calico  Roclc$$ 

Caiuden$i 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.... 

Fort  Smith 

Granuis . 

Oravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Joneiboro 

Lambrook    

Lead  Hill 

lilttle  Book 

Iiurton 

Luthervllle 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg 

Marianna 

Marked  Tree$$ 

Marshall 

Mena 

Morrlllton5$ 

Mountain  Home. . . 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark$5 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Kison..    ..  

Kogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Warren 

Wynne 


5  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
J  Maximum 
f  Minimum 
j  Ifaximum 
!  Minimum 
J  Maximum 
i  Minimum 
<  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
}  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
I  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
!  Mimmum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximvun 
(  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
!  Mimmum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Mluimuro 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Mimmum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
1  Mimmum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximim] 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
}  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
1  Maximum 
(  Minimum 
}  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximiun 
1  Minimum 
t  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 


86 

86 

85 

78 

78 

48 

60 

64 

62 

52 

76 

82 

86 

79 

72 

38 

40 

50 

58 

54 

79 

84 

86 

73 

71 

47 

55 

63 

62 

53 

80 

84 

87 

86 

85 

40 

44 

56 

63 

58 

73 

85 

89 

84 

72 

44 

45 

56 

63 

54 

81 

87 

88 

86 

76 

50 

51 

58 

62 

63 

75 

82 

87 

89 

74 

39 

41 

53 

62 

57 

83 

87 

92 

77 

72 

38 

40 

52 

57 

55 

79 

85 

85 

86 

78 

44 

46 

55 

62 

63 

81 

87 

85 

84 

76 

53 

59 

60 

65 

62 

78 

84 

86 

88 

75 

43 

47 

59 

65 

611 

76 

83 

89 

86 

82 

37 

42 

43 

62 

54 

78 

87 

90 

87 

74 

49 

51 

69 

65 

63 

76 

83 

85 

86 

72 

41 

43 

51 

61 

61 

76 

m 

86 

70 

74 

Ah 

43 

52 

55 

55 

79 

87 

8': 

83 

79 

4b 

»• 

63 

64 

6S 

78 

85 

87 

89 

41 

45 

5> 

Of 

81 

87 

8", 

79 

74 

45 

50 

61 

61 

52 

79 

89 

89 

88 

73 

54 

58 

64 

67 

63 

77 

84 

82 

79 

76 

42 

48 

51 

58 

61 

80 

84 

86 

78 

73 

47 

56 

65 

62 

54 

83 

95 

7f 

77 

38 

14 

62 

53 

76 

85 

86 

9" 

74 

40 

43 

57 

65 

59 

83 

90 

89 

88 

77 

60 

55 

55 

51 

50 

84 

8-. 

88 

89 

79 

44 

46 

48 

63 

53 

73 

84 

89 

78 

711 

<4 

45 

.^2 

64 

55 

76 

82 

81 

87 

85 

44 

43 

52 

67 

61 

81 

90 

93 

79 

75 

36 

41 

61 

61 

65 

77 

84 

81 

85 

73 

51 

55 

63 

66 

60 

74 

70 

X3 

75 

70 

47 

56 

60 

61 

53 

77 

84 

88 

85 

73 

46 

51 

61 

64 

59 

80 

86 

86 

81 

80 

45 

55 

61 

63 

63 

/  ( 

83 

87 

82 

79 

43 

45 

55 

61 

62 

75 

85 

91 

75 

70 

40 

49 

58 

56 

48 

75 

82 

85 

85 

75 

45 

46 

55 

63 

60 

81 

89 

82 

71 

8(1 

45 

52 

53 

58 

58 

79 

8(; 

83 

86 

76 

38 

41 

42 

48 

50 

83 

88 

88 

84 

76 

4(, 

51 

60 

■  60 

60 

81 

85 

86 

8V< 

75 

47 

51 

57 

66 

61 

81 

89 

91 

79 

3^ 

■Jo 

54 

61 

54 

61- 

84 

84 

8J 

7-1 

39 

41 

55 

59 

60 

79 

86 

9(1 

87 

78 

45 

46 

56 

f4 

56 

76 

83 

89 

84 

74 

44 

51 

62 

56 

52 

8" 

90 

84 

85 

79 

5..' 

56 

52 

64 

62 

85 

89 

90 

94 

Kl 

47 

48 

62 

67 

62 

79 

83 

88 

86 

71 

42 

43 

52 

61 

51 

78 

87 

98 

90 

87  ■ 

^5 

45 

54 

6() 

62 

88 

8S 

92 

89 

91 

46 

51 

59 

64 

61 

79 

85 

86 

87 

82 

41 

49 

61 

63 

61 

80 

86 

87 

78 

72 

41 

49 

58 

59 

52 

77 

82 

86 

88 

80 

43 

44 

54 

(3 

59 

76 

84 

87 

89 

79 

40 

45 

5, 

64 

58 

80 

87 

91 

86 

76 

49 

50 

59 

60 

61 

85 

90 

89 

88 

83 

49 

55 

60 

64 

63 

80 

87 

9y 

88 

95 

50 

61 

64 

63 

65 

76 

83 

67 

89 

85 

39 

42 

55 

63 

56 

84 

91 

57 

53 

81 

87 

51 

52 

79 

82 

53 

58 

83 

86 

54 

54 

78 

86 

56 

63 

83 

87 

57 

54 

80 

87 

67 

54 

82 

88 

51 

54 

81 

87 

59 

51 

83 

89 

62 

58 

81 

87 

69 

57 

83 

84 

56 

54 

82 

92 

60 

57 

78 

85 

57 

54 

79 

Si 

44 

44 

82 

86 

61 

56 

80 

88 

59 

56 

82 

83 

52 

61 

82 

86 

62 

59 

82 

87 

56 

50 

81 

82 

51 

62 

86 

50 

78 

85 

57 

56 

83 

90 

59 

53 

84 

90 

56 

54 

82 

88 

55 

57 

79 

85 

58 

65 

83 

85 

48 

52 

80 

8b 

63 

6(1 

72 

81 

54 

58 

83 

87 

58 

67 

80 

80 

62 

65 

84 

90 

52 

52 

78 

84 

53 

53 

79 

87 

68 

58 

88 

85 

57 

53 

78 

85 

50 

61 

81 

87 

61 

54 

M 

88 

60 

60 

85 

84 

55 

56 

82 

89 

52 

48 

85 

92 

56 

50 

87 

85 

58 

54 

88 

90 

58 

56 

87 

91 

61 

57 

83 

86 

56 

56 

81 

88 

61 

55 

81 

91 

61 

54 

83 

89 

53 

55 

78 

82 

51 

50 

81 

88 

57 

56 

79 

86 

66 

67 

81 

87 

59 

59 

87 

91 

60 

60 

86 

88 

69 

63 

82 

87 

59 

55 

Wharmometers  are  read  in  the  morninc:  the  masiraum  tamparature  then  read  ia  c^'oditeil  to  the  preceding:  day,  on  which  It  almost  always  occurs 
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GENEKAL  SUMMARY 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  the  month  of  June  were  the  positive  precipitation  and 
negative  temperature  departure?,  this  heing  the  wettest  June 
on  record  in  Arkansas  and  with  the  exception  of  June,  1903, 
and  1912  the  coldest.  Cool  weather  prevailed  practically  the 
entire  month,  daily  means  being  above  normal  on  only  eight 
days.  The  mean  temperature,  as  determined  from  the  records 
of  58  stations,  was  73.5=  which  is  3.6°  below  normal,  all  sta- 
tions for  which  normals  have  been  computed  showing  negative 
departures  except  Amity.  Monthly  means  ranged  from  78.2° 
at  Portland  and  Texarkana  to  60.9°  at  Dutton,  a  difference  of 
11.3°  between  northwestern  and  southern  sections  of  the  State. 
Extremes  ranged  from  100°  at  Amity  on  the  19th  and  20th  to 
40°  at  Dutton  on  the  6th.  The  lowest  June  temperature  on 
record  in  Arkansas  is  37°  at  Russeliville  June  12,  1903  and 
at  Dutton  June  16,  I9i7. 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
88  stations,  was  9.44  inches  which  is  5.42  inches  above  normal, 
Amity  being  the  only  station  with  a  negative  departure.  Month- 
ly totals  ranged  from  17.16  inches  at  Pocahontas  to  4.01  inches 
at  Amity.  Numerous  northern  stations  measured  12  to  16 
inches.  "  Rain  fell  in  the  State  every  day  during  the  month. 
The  average  number  of  rainy  days  was  13.  Eureka  Springs 
and  Fayetteville  reported  21  rainy  days,  Piggott  20,^  numerous 
stations  16  to  18.  The  greatest  amount  measured  in  any  24 
hour  period  was  4.87  inches  at  Subiaco  on  the  13th. 

The  month  as  a  whole  was  too  cool  and  too  wet  for  most 
crops.  Cotton  made  slow  progress  owing  to  the  cool  weather 
and  at  the  close  of  th^  month  many  fields  were  grassy.  Corn, 
where  cultivated,  made  satisfactory  growth,  but  in  many  fields 
the  ground  being  soaked  almost  continuously,  cultivation  was 
impossible  and  the  crop  became  foul  and  yellow.  The  rains 
also  interfered  with  harvesting  hay  crops  and  caused  grapes  to 
rot. 

The  heavy  rains  caused  flnod«  on  the  White,  Black,  Little 
Red,  vSaint  Francis,  and  Petit  Jean  rivers  and  near  flood  stages 
on  other  streams.  Levees  broke  at  several  points  on  the  White 
and  a  general  overflow  of  the  lowlands  in  the  eastern  section  of 
the  State  resulted.  Approximately  100,000  acres  were  inundat- 
ed and  a  lo3S  of  over  $1,000,000  sustained.  w.c.H. 


MISCELLANEOTTS  PHENOMENA 

■  (Dates  and  number  of  stations  reporting) 

Thunderstorms: -1st,  22;  2d,  14;  3d,  21 ;  4th,  16;  5th,  2;  7th,  3;  8th  15; 
9th,  47;  lOlh,  15;  11th,  15;  12th,  19;  13lh,  40;  14th, 
3;  15th,  8;  16th,  12;  17th,  20;  18ih,  7;  19th,  1;  20lh, 
24;  21st,  33;  22d,  37;  23d,  45;  24th,  23;  25th,  8;  26th, 
3;  27th,  13;  28th,  29;  29ih,  9;  30th,  18. 

Solar  Hai.os:— Ist,  1;  4th,  1;  13th.  1;  15th,  1;  16th,  1;  2.3d,  1;  25th, 
1;  26th,  1. 

Ldxar  Halos:— 2d,  I. 

Dense  Fog: 5th,  1;  11th,  1;  13th,  2;  14th,  4;  15th,  l;16th,  l;17th, 

I;  2.3d,  1;  27tli,  1. 

Supplemental  Precipitation  Table 


Wind,  Hail,  Tornadoes,  June,  1938 


Place 


Date      Time 


Character 


jDir.  I  width 
1  from  I  yards 


Killed 


Bates  I 

to  Cautliron, 
Eureka  Springs 
Vanudale  I 


6.30priiiTornado 
1.30am: Moderate  Hall 
4.00am  Heavy  Hail 


sw 
nw 


Inj.       Damage 


1  $10,000 
....  Slight 
. . . .  $400 


Corrections:    May,  1928 

Harrison,  Mean  temperature  should  be  C7. 2°,  departure  from  normal  +l.b°. 


1 

oi 

Precipitation,  inches 

Number  of  Days 

a 

a 

0 

S-r- 

^£ 

t) 

Stations 

"Counties 

0 
O 

> 

3 

o 

a 

Q 

1- 

O  o 

•  o 
-  a 

£.9 

u 

2 

o 

a 

Cold  Springs 

Jessieville 

Scott 

Garland 

1250 
7S0 

2 
2 

6.'«5 

•2 'no 

6'.  6 

7 

\h 

5 

10 
IS 
15 

Oden 

Montgomery 

800 

2 

7.50 

3.10 

0.0 

b 

10 

0 

.St.   Francis 

Clay 

•290 

1 

U  76  1 

3.10 

0.0 

14 

MISCKLiIiANEOTIS  DATA 


Pressure.  Sea-level 

Wind 

Kclatlve 
humidity 

if" 

Stations 

a 
a 

at 
S 

i9.»l 
29.81 
29.  t-5 
29.  bf) 

1 

£ 

30.09 
30.  OS 
30.11 
3.'.ll 

S 
d 

14 
14 
14 
15 

CD 
1 

i 

O 

1 

a 

3  >• 

II 
flS  ID 

2  > 
26 
32' 
37 
38 

a 
o 

2 

1 

a 

•> 

B 
a 

5j2 

Bentonville 
Furl  Smith 
Little  tiock. 
Memphi.« 

29.46 
29.54 
■2<..i9 
29.. 55 

17 
17 
3 
3 

4.298 
5,B00 
6.023 
5.41-2 

sw. 

nw. 

u. 

18 
20 
21 

9 

•58 

85 
86 
85 

78 
67 
71 

50 
54 
60 

COMPABATIVE    DATA    FOR    JUNE 

Temperature 

Precipitation  | 

Number  of  days 

Year 

Ijca 

11 

as 

s 

i 

3 
is 

3 

1 

g 

a; 

> 
< 

o2 

1 
5 

a  o 

■c 
% 

•GO£ 

Means- 

77.1 

no 

37 

4.03 

14 

10 

6 

8 

Extremes 

l;e,yi 

77.9 

+0.8 

103 

27 

56 

9 

3.71 

-0.31 

11 

11 

8 

17 

l^Qf^       

76.9 

-0.2 

103 

14 

40 

2 

3.87 

-0.15 

16 

10 

4 

Ig93     

76.3 

-o.s 

99 

13 

49 

8 

5.20 

+  1.18 

12 

12 

6 

9 

Ig94       

76.6 

-0.5 

106 

30 

42 

1 

L39 

-2:63 

17 

10 

3 

4 

1895 

76.9 

-0.2 

100 

2 

47 

6 

5.94 

+1.92 

12 

10 

8 

10 

ig9t;    

77.7 

+0.6 

103 

27 

48 

3 

L91 

-2.11 

14 

10 

6 

5 

1897    

78.0 

+0.9 

106 

■>} 

41 

1 

3.46 

-0.56 

12 

13 

5 

6 

1898  

78.7 

+  1.6 

too 

25 

60 

3 

4.86 

+0.84 

8 

14 

8 

11 

lyy9    

77.3 

+0.2 

102 

24 

50 

18 

2.74 

-1.28 

13 

12 

5 

6 

1000    

76.6 

-0.5 

100 

10 

43 

4 

7.10 

+3.(8 

7 

14 

9 

13 

1901. 

79.4 

+2.K 

110 

29 

41 

1 

1.44 

-2.58 

16 

12 

2 

4 

1902  

77.5 

+  0.4 

105 

19 

42 

23 

5.27 

+L25 

16 

9 

5 

6 

1903 

70.5 

-6,r 

99 

21 

37 

12 

2.53 

-1.49 

13 

10 

7 

7 

1904      

75.3 

-l.t 

99 

13 

50 

7 

7.14 

+3.12 

11 

13 

6 

10 

1  q(JO       

77.9 

+0.8 

104 

15 

44 

1 

5.90 

+  1.88 

12 

10 

8 

10 

1906      

76.2 

-0.9 

101 

18 

44 

22 

4.60 

+  0.58 

14 

11 

5 

8 

1907      

75.2 

-1.9 

103 

24  i  39 

2 

4.48 

+0.46 

14 

11 

5 

8 

1908 

vao9  

76.0 

-1.1 

98 

23  1  46 

14 

3.85 

-0.17 

13 

11 

6 

S 

76.9 

-0,2 

104 

H 

49 

4 

4.08 

+0.06 

12 

12 

6 

10 

1910  

74.1 

-3.( 

99 

18 

44 

12 

4.85 

+0.  S3 

12 

13 

5 

10 

1911 

80.9 

+  3.8 

106 

7 

47 

13 

2.53 

-1.49 

16 

11 

3 

6 

191'^ 

73. 1 

-4.0 

97 

17 

42 

8 

5.83 

+1.81 

11 

12 

7 

y 

1913  

77.0 

—0.1 

103 

28 

39 

12 

1.68 

-2.34 

16 

11 

3 

4 

1914    

82.  3 

+5  2 

109 

28 

,52 

28 

1.00 

-3.(12 

19 

10 

1 

2 

1915  .. 

76.0 

-1.1 

106 

21 

45 

9 

4.92 

+0.90 

12 

9 

9 

9 

1915. 

75.4 

-  1.7 

99 

21 

43 

8 

5.15 

+  1.13 

12 

10 

8 

8 

1917. 

75.2 

-1.9 

105 

30 

37 

16 

4.87 

+0.85 

18 

7 

0 

6 

1918  . 

80.5 

+3,4 

no 

20 

49 

13 

3.55 

-0.47 

15 

9 

6 

7 

1019  

76.9 

-  0.2 

101 

26 

1  45 

4 

5.11 

+1.09 

11 

10 

9 

10 

1920 

74.7 

-?,- 

101 

26  1  42 

24 

3.41 

-0.61 

19 

6 

5 

6 

19-11  

7B.5 

+  1.4 

103 

3 

46 

H 

4.84 

+0. 82 

12 

10 

8 

11 

1962  

7K.6 

+  1  5 

104 

14 

44 

4 

2.64 

-1  38 

16 

8 

6 

7 

].9'23  

76.7 
78.5 

-0.4 
+  1.4 

99 
105 

25 
12 

46 
42 

29 
2 

5.20 
3.64 

+  1.18 
-0.38 

13 
15 

11 
6 

6 
9 

9 

1924  

8 

1925  

82.3 

+5  2 

1C8 

20 

46 

1 

2.08 

-1.94 

17 

9 

4 

4 

19Q6 

76.6 

—0.5 

104 

12 

42 

6 

2  60 

-  1.  42 

17 

8 

5 

6 

1927 

76.3 

—0.8 

104 

25 

43 

16 

6.50 

+2.  48 

13 

8 

9 

9 

1928 

V3. 5 

-3.6 

100 

19 

40 

6 

9.44 

+  5.42 

8 

9 

13 

13 

Wi-^i:;:^; 


22 


CLIMATOLOGICAL    DATA:      AEKAJS'SAS    SECTION' 


June,  1928 


Climatologrioal  Data  for  June,   1928 


tt 


Stations 


Amity 

Arkadclpliia 

Arkansas  City... 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Booueville 

Brinkley  

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter ' 

Dam  N'o.   1 

Danville 

Dardauelle 

De  Vails  Bluff... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Kngland 

Kureka  Springs., 

Favetteville 

Foi-t  Smith  

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

(jranuis 

Gravetto 

Harrison    

Helena   

f  ligden 

Hope   

Hot  Springs 

Index 

Jnnesboro 

l.anibrook 

Lead  Hill......  • 

Little  Rock.... 

I.urton 

Lulherville 

Magnolia 

Malvcru 

.^fammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Meiia 

Morrillton 

Mountain  Home.  .. 

Mount  Ida 

.Nashville 

Newport 

■O.sceola 

Ozark  

Paragoiild 

Patterson — 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

i'rescott 

;'rinceton 

Rison 

iiogers 

Hefl.rc.v 

Springbank 

Storv    

Stuttgart 

Subiaco 

Te.xarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Whitecliffs 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Counties 


M 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit  > 


C  9i 


Precipitation,  inches 


ai— . 


Number  of  davs 


c 

■a 

Ur 

O    r~ 

o 

cX 

9 

a- 

. 

Cj  ^ 

rf 

■^ 

S<D 

5 

0. 

o 


■gc 


Observers 


..til 


Clark  

Clark.. 

Desha 

Stone 

Independence. 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Marion 

White 

Veil 

Veil     

Prairie — 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Seb  stian 

Pjd    

Hempstead  .... 

White  

WearcT 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead-  ... 

Girland 

Little  River. ... 

Craighead 

Phillips 

Hooiie  

Pulaski 

Newton 

.lohiisou 

Columbus 

Hot  Springs..  . 

Fulton 

Lee    

Poinsett 

Searcy r 

Polk 

Conway 

Baxter  

Montgomery . . . 

Howard 

.1  ackson 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Woodruli 

Clay 

.left'erson 

Randolph .  , 

Ashley 

Nevada 

Dallas    

Cleveland 

Beaton 

White 

MilliT , 

Montgomery  .. 

Arkansas 

Logan 

Miller 

I'erry 

S.ott 

Bradley  .... 
Mo.itgnmery.. 
Mississippi  — . 
Little  River  — 
Cross      . .     .    . 

Desha ■ .  .. 

and  Kxtremes 


750  \ 
250 
145  I 

700  I 

7Wi 

Vim 

259 
252 

465  ; 

205  i 

.S61  i 

1Ij8 

470 

200  1 

51fi  i 

309  i 

293 

40B 

190 

S27 

330  J 

153  i 

162 
1.-190 

270 

229 
1465 
1451 

457 
2240 

260 

2ft1 

675 

900 
1250 
1052 

250 

445 

sr, 

601' 
275 
345 
155 
650 
357 
210(1 

31-5 
277 
(iOO 
235 
229 

107(1 

1185 
347 
800 
650 
350 
231 
2^0 
396 
.301 
196 
307 
215 
.3(10 
122 
329 
2K7 
2^3 

13«5 
236 
240 
700 
22K 

10.50 
332 
650 
675 
206 
8"0 
237 
200 
250 
167 


33  [ 

32  I 
44  I 

6  I 
29 
36 
23 
26 

3   : 

H    ! 

41  I 
24 
43  I 
29  1 
24] 

45 
35  1 

1  ! 
5  I 

12  I 

42  I 
1    ' 

22 
25 
27 
21 
28 
41 
47 

4 
42 
16 

5 

9 
31 

.56 

10 
57 
37 

3 
33 

5 

1 
49 

3 
30 


76.1  I+1-3 


19t  i     50 


6t  I     34 


71.2 
71.7 
68.7 


-4  2 

-5.1 
-5.4 


73.6 
74.8 
75.4 
71.5 


-2  8 
-2  3 
-4.7 
75.  S  j-2.4 
75.  S  1-2.8 
I 


39 

88 


90 
86 
91 
93 
91 
93 


29 

20 
18 

19" 

7 

1 

8 

!t 
20+ 


49  I 
48     I 

55     i 

50  ' 
53 

47    ; 
52 
54 


6 

6 
6 

'n 

6 
6 
6 
6 


74.7 
71.6 


-3.5 
-4.0 


91 
89 


18+- 
19 


75.6    -2.2 


95  I     18 


76.0 
66.9 
77.4 


■2.8  I 

•4.9  I 

2.6  ! 

75.4*  -2  5  i 

68.8  -5.2  I 

69.9  -4  3  I 
74.1  1-3.4 


93 
84 
93 
92" 
86 
87 
91 


30 
22 
20 
30 
18 
29 
18+ 


54 
40 
56 
53* 
49 
47 
53 


6     i     31 


26 
35 
28 
28" 
27 
31 
28 


73.0 
690 
70  i' 
75.4 

77!  i 

75.0 

75.9 

70.6 

74  8 

07.0 

72.0 

76.4'' 

76  2 

69.8 

75.6 

72.5 

70  6 

73.8 

7.:t.7 

h8,8 

73.2 

75.2 

74.5 

73- 8'' 

74.0'^ 


41 
23 
16 
23 
14 
40 

7 
14 
25 

1 
44 
30 
32 

2 
12 

4 
41 
35 
22 
40 
22 
27 
37 
19 
21 

4 
4i 
31 
4-' 

4 

9  [ 

3  !  73.1 

2-1   

20  :   74.0 

i     

73,5 


-4.6 
i.6 

-2  8 

-1.3 
-2.9 

-i  3 


-3  8 

i-i:3  j 

-2   4    ! 
1-6.2  i 

:-6    0    i 

|-2.6! 
j-6.0  I 

j-:i.3  j 

;-3.4 

1-4.0  I 

i I- 


89  I 
86  i 
96' I 

91  I 

■96  ;■ 

93  j 

96 

92  ! 

90  1 
82"  I 
89 
93'' i 
94 
91 
91 
92 
88 
91 
89 
89  [ 

92  I 

93  ! 

91  ' 
91' 
93' I 


1+ 
18+ 
21 
20 


47 
46 
46' 
53 

'52" 

51 


18t 

.53 

27 

56 

18 

io 

20 

5i 

16+ 

■!6 

2.t 

ty 

30 

55 

30 

49 

18 

46 

1 

O-D 

30 

50 

21 

45 

20 

49 

20+ 

53 

18 

4M 

30 

47 

1+ 

52 

1+ 

52 

20 

53 

6 

6+ 
5 
6 

"s" 

6 

'ef 

6+ 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


1     1     50« 


77  6 
72  4 
78.2 
76.6 

76.' .5" 

70.1 

73.4 


7...  5 
74.9 
"8.2 
72.0 


-1.4 
-4.0 
-1.0 
-1.9 

-i '4' 

-3.3 

-3  8 


-2.0 
-3.4 

-0.8 


■4.5 
-3.6 


97  '  1  55 

87  i  29+  !  49 

97  '  29     !  55 

96  '  30     i  53 


W' 

28 

52« 

88 

18+ 

46     1 

90 

20 

50 

9i 

...... 

".51" 

91 

18+ 

51 

96 

IT 

ftt 

89 

20 

45 

95 

91 
"siV 

'uVV 


21 

1+ 
..... 

'19+ 


52 

5;' 
'40 


25 


;i7, 

25  10. 

32  !ll. 

29  i  8. 
31  13. 

30  i  7. 
3)  1  8. 


35 
32 
45' 
26 

33' 
32 

30 
30 
34 
28 
27"   ilO, 

31  I  9. 
27''  8, 
35  6. 
:12  13, 
24     !  5. 

32  !  7. 
31  ,16. 
31  i  6 
28 
34 
38 
31 
29 
29« 
33» 


Oil— 1  631 
081-1-2. 98' 
61i-|-0  37 

98( ' 

08,4-8  05 
63  -r  6. 51 
8li-f  9  25: 
07!+13.73: 

OOj 1 

19  -t-7.00j 
73-1-5.29! 
79+10.241 
62i-l-2.93 
43: -hi  05j 
32t-)-5.98, 

07i ' 

83^-1-1.781 
18H-9  06l 

53' i 

90  ■  . .  ■ 
60i-t-4  24 1 
671-1-4.031 

40' I 

l8;-f2.ri6, 
53; -1-7. 03, 
57+1  33^ 
21  +4,55i 
24  -f-5  53i 
90l-l-4.38i 
22:-i-3.50l 
16.... 
411-1-4,481 
30! +4. 85: 
341.    .   ..t 

S5 i 

35-1-5.941 
i9!tl0.21 
2ll-!-.5  28! 
84l  . .  ! 
28,4-6.39 
44:-+-3.86i 
70' . .  . . 
0214-7.32, 


1-2.6:! 


32      17. 

31        4. 

,S1     111. 

9, 

2<>  :io. 

•29  !10. 
30  jlO, 
8 

I  7, 

'•^7    ;  5, 

29     :10, 


6, 
....    6 

30     1  9 

....'  6 
45        9 


53: 
72' 

72 

41J-I-4.94: 

39' 

82i-|-2,fi6 
39  -+9  07 
224-0.  70' 
951-1-5.02 

71 1+12  81 ; 

lI'-)-l  '27 

^^1 i 

04;tl(1.75 
04;-,-2.  40l 

85]    I 

49,-1-7.851 
10'-t-o.64 
25,-1-4.98 
91I  ..  .. 
91 1-1-5  81 

861 , 

33'-f5.46 
16+13.21 
31  M).2n 
08! 4-7.  34 
76  -t, 5. 61 
29  -t-6  :i4 
54  -t5.93 
06  +6.  56 
82l-i-4.46 
OS 

671+1.56 
66+6.67: 
73  -+4.  10 

09 

70 

46 
98 

76 

35  -<-2. 8 1 
,1314-5.58 

78 

.44  4-5  42 


48 


1.15 

2.14 
1.70 
3.53  I 
1.84 

2.  4 1  : 

2.50  1 
2.T4  1 
1.91  ' 
4.79  I 
1.55 
3.05 
2.37  ,' 
1.87  i 

3.  18  I 
3. 63 
1.23 

2  30  I 
3.60  \ 
2.98  I 
1. 85  ! 
1.34  j 
1.96  i 
L92  ' 

3  '24    I 
1.511  I 
2.10  I 
1.H7 
1.17 
2,09 
3.23 
2.40 
1.38 
2.04 

2  66 
2.15 
4.10 
2.90 
3.91 
2.911 
2  40 
1.35 
V.42 
3-  111 
■i..ib 
1.71 
1.9i 
3.7h 
3.21 
!.H9 
2.63 
l.il8 

2  75 
3.61 
1  23 
1  95 

3  (<0 
2.90 
2.30 
3.12 
1  52 
•2.30 
2.  72 
2. 00 
2.40 

1  58 

2  70 
i.03 
3.44 

4  .52 
2.  05 
2.  65 
3.05 
2.00 
2.  20 
1.26 
4.87 
2.43 
l.eO 
1.84 
1.30 
•2.52 
1.60 
1.52 
1.40 
1.32 
4.87 


0.0  I 
0.0 

0.0    ! 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0  I 

0.0 
0.0 
0.0  ' 
0  0  > 
0.0 
00  j 
0.0  i 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0  j 
0.(1  < 

o.n  i 

0.0  ' 
0.0  \ 
o.n  ' 
0.0 
0  (I  1 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0  1 
0.0  : 

0.0 : 
0.0  ! 

0.0  1 
0.0 

0  0  1 

0,0  1 

0.(1  1 

0.0  1 

0.0  ; 
0,0  ( 

l,.0 
0.0 
0.0  I 
0.0 
0.0 
0.0  1 
0.0  ; 

0.0  1 

0.0  ! 

00 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

00 

0.  0 
0.0 
0.0 
0  0 

0  0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
9  0 
0.0 

e.o 

0.0 
O.y 
0  0 


16 

J6 

10 

18 

15 

IS  i       8- 

14  6 

ii  !    21i> 


12 
15 
10 
15 
16 
16 

u 

11 

7 

13  1 
17  i 
17  ! 
12  I 

14  I 

^\ 

13 
14 

11 
u 

8 

9 
17 
14 
10 
12 

a 

13 
9 
12 
10 


11 

8 
14 
12 
13 


4 
1.2 

15 

1 
13 

2 
13 
13 

6 

5 

9 

2 

6 

9 

4 

0 
17 
10 

6 
15 

7 

6 
12 

3 

6 

4 

8' 

4 

7 

4 

7 

6 

17 
15 

6 

4 
14 
U 

6 


13 
10 
20 

5 

3 

6 

5 

1 

10 
12 

8 

9 
121' 

1 
13 

6 

9 

0 

i 

5 
15 
II 

8 
11 

8 

8 
14 

y 

8 

9 
5 

10 
4 
11 

,=> 
3 


20     I 


14 

0 
10 
10 

3 
14 

9 
13 

e 

6 

10 

6 
12 

9 
13 

0 

5 

0 
23 

7 
17 

9 
12 
10* 
12 
12 
13 
11 


6 

5 

2 

IS 

8 

10 

9 

10 

4« 

12« 

2 

1 

1 

15 

13 

1 
12 

0 

9 

9 

U> 
10 

4b 
!2 

7 

19 

8 
12 
14 

3 

7 
12 

7 

4 

41, 
25 

5 

7 

5 
12 
16 

5 

C 

5 
10 

0 

0 
12 

9 

7 

3 
13 

9 
13 
12 
14 

2 

6 

5 

9 


6  I  sw 

12  I  s. 

12  . . . . 

15  I  ne 


17 
18 

7 
14 
10 
16 

8 
22 
19 
il 
20 
18 

4 

7 
24 
10 
23 

I 
11 
10 
16 
14 
11» 
14 
11 
13 
12 
19 
19 
10 
1'2 
11 

9' 
27 
14 
10 

2 
23 
14 
16 
10 
15 
10« 
14 

o» 

5 
13 

3 

6 
19 
12 
11 
26 
13 

6 
16 
17 
12" 

4 
12 
17 
16 
18 
10 
20 
15 
11 
12 
19 
22 
10 

14 
19 

8 
16 

7 
14 

5 
•23 
21 
•20 
13 


8. 


SW. 

se. 


S'W. 

s. 


sw. 

n. 

uw. 


sw. 
sw. 


sw 
nw. 

s. 


sw. 
sw. 

D. 

sw. 
n. 

sw. 


sw, 
sw, 
sw 


,G.  C.  Thrash 

W.  K.  Brown 
.  Carl  R    Cutting 
:J.  D.   Reeves 
iMrs.  Lelia  1.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

\V.   S.  Weathfr  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

\V.   Ebner 

If.  H.  Randolph 

IR    J.  Torry 

I  W.J.  Copp 

!a.  B.  Quartermau 

John  C.  Flovd 

J.  W.  Bishop 

A.  L.  .Stephens 
iE.  Ij    Cordrev. 
iWinfredD.  Polk 
l-J.  O.  Linck 
]}■  O.   Vingling 
IC   P.  Kvaus 
IG-   N.   Goodier,  Jr. 
.|H.  G.  Pate 

Ben  Johnson 
|J.   M    Ricketts, 

J.  J.  Babh 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.   W.   Nichoalds 
lUniversity  of  Arkaii.sas 
|U.  S.   Weather   Bureau 

J.  R.   Mc  Cuiston 
. JT    J.  Logan 
:W.  R    Owens. 
.  IBenF.   Batteufield 

W'.  E.  McX'ay 

A  .  F.   Stevens, 
.  iG.  L   Wright 

I  James  A.   tmrnett 

jGeo.  W.  Baker 

N.   P.  O'  Neal 
.IG.  C.  Bolton 
.JH.  G.  Sanderson 

'Benedictine  .Sisters 

Mrs.  D.  C.  White 

J.  H.  Crossw  hite 

U.  S.   Weather  Bureau 

I.  C.  Sutton 

H.  G.   Lenhardt 

State   Agri.    School 

ilrs.    >V-   L.   Matthews 

W.  C    Gregg 

C-  N.   H(>uck 

Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A.  Whittington 
J.  H.Skillern 
A.  C.  Wilkerson 
June  Thomasou 
Isham  Burrow 
W.  K.   Heagler 
W.   E.   Baki-r 
V.   C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E,   Ednii.'-ton 

C.  D    Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mr.s.   M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

J.  '].   Bell 

Miss  Grace  Field, 

S,  C.  Storv 

Adam  F    Huerkle 
iNew  Subiaco  Abbe? 
iH    3.  Bras  hear 
i  Edward  K.  Holmes 
jDr.  Oheves  Bevill 
l\V.  L.  Shide 
I  J.  R.  Huddleston. 
|M.  W.  H,  Collins 
^Nannie  O   Schirmer 

K.  O.   Allen 
iW.  E.   Barton 


Temperature  and  precipitation  del 
rain  or  raeU«d  .'uinw.  ++Recei>«d  tool 
follows:  -Index,  Route  A.,  Texarkana; 


artnres  computed  for  statioim  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  are  used 
atefi.r  use  in  menus  and  suinmanes.  Refer-«noe  letters ',\",  indicate  number  of  days  missing,  t 
Dam  No.   1,  Judsonia;  .Uinction.  R.  F.D.  3,  Junction  City  :     I.uihj-rviUe,  K.F.D.No  1,  lamar: 


in  section  means  T.  Less  thftu  O.Olinch 
Also  on  other  dates.  ttP.O.  addreuei  *« 
Snringbank,  Doddridge,  Ark. 


Daily  Biver  Stages  for  June,   1988 


Stations 


F  ort  Smith  — 

Ozai  k 

DardanelU- 

Morrillton 

Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Vanco,nu 

Danville 


Rivers 

Arkansas. 

do  ... 

do..  . 

do  .. . 

do... 

do . . . 

do  ,. 
Peiit  Jean. 


Flood 
Stage 

~22~ 
22 
20 
•20 
23 
25 
•/il 
20 


3    i    4 


5 


6.7 
3.  .5 

6.01 
4.8l 
5.0| 
10  9I 

•22.  8 
4.2 


6  71 

3  31 
5.7I 

4  41 
4  61 

10.41 

•22  h' 

2.91 


6  8| 

3.4I 
5.  5} 

4  o; 

4.2! 
10. 1 
•22. 1 

2.4 


_l  _ 
14  0Tl4 
7.  81(1, 
5.3  .1, 
4.0;  5 
3,91  3 


9,9 

21.7 

6  0 


I 

1114^711474  13. 
4  10.  4:10.  "llO. 

nii2.o  12.4IU. 

Oll0.5ll0.5|10. 
91  9.0  10.8  11. 
5ho.O  14  6;15 
r20.4'^2O.8r23, 
8    9.5!  6.3|  4, 


9       10 


U      12 


14   1    15      16      17 


19  j  20  ]  21 

I 


22  I  23 

i 


24  i  25 


27 


28 


29 


18.0  •20.  2,21.  6r23.0 
13.0  1.',.0  17  lil8.7 
15.2  16.6  19.5|20.  6 
15.  H  15.3  18.5  19 


15.8  14.9115,9 
21.2119.4  19.8 
3i.7'34.9l35. 1 
12. '2!  7.4I15.2 


18.0 
21.3 
35.  5 
16.6 


24  7j24.2'23.0 
19.9,20  4119.8 
22.7,^2',i.9;22.5 
2^  5:^22.4-22.3 
I9.2,^20.  ll'20.  6 


2.2I23.8 
35.9;36,3 
20.0,20.8 


24.6 
36.9 
18.8 


•20. 9!  17. 7 
18.0  1.5.  4 
2I.5I19.2 
21.5l'20.0 
•20.6il9.7 


24.8 
37.4 
15.8 


24.5 
38.0 
12. 2 


15.7 
13.0 
16.4 

17.5 
18.3 
23  8 
38,5 
8.4 


14. 9| 

12.2 
14.41 
14. 5I 
16. 3 1 
•22.3! 
38.81 
,5.8l 


Jlne,   19-28 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SP:CTION 


23 


Daily  Hiver  Stages  Coatiiui'd 


I 


Stations 


liivers 


Floocl 
Stage 


I 


10-    II       12      13  1   14 


15      111 


.iO  I  /I      22  I  2*  ■  -24     25 


2ff    n 


28     29 


30 


notter    

Calico  Rock.  . . 

Bates ville    

Newport 

rjpnrgetowu.  . . 
De  Vails  Bluff.. 

(liarendon 

Oilhert 

rorniiig 

Black  Rock 

nam  No.  1 

Patterson 

Arkadelphia  .. 

Camden    

Kul'on  

Ppringhank.  .. 

Whiteclifts 

f larked  Tree.. 

Helena 

Arkansas  City. 


White 

...  do 

...  do 

...  do 

...  do 

...  do 

...  do 

Huffalo  .... 

Black  

, ...  do 

Little  Red. 

Ca<'he 

Ouachita. . . 

...  do 

Red 

...do 

Little 

St.  Krancis 
Mississippi 
...  do 


■21 
18 
23 
26 
22 
24 
30 
)• 

n 

14 

9 
18 
30 
28 
37 
3S 
17 
44 
4S 


5.31    4.8  10.  S 


4.8 

10.1 

11.2 

18.7 

•21  .2 

i-24.0 

5.0 

I  8.5 

!  7.0 

j   1.8 

I  8.1 

0.6 

6.1 

13.1 

16.0 

4.2 

6.8 

27.4 

32.9 


10 
10 
17 
21 
•2124 
0    0 

6  8 
81  6 
5  1 
0    7, 

3  1 

7  9 
2  13 
0  15 

4  3 
,7  6, 
4-26 
7  S2, 


9  9 
12.7 
17.2 
13.6 
17  2 
21.0 
•24.5  24. 

0.31  5. 
10.  5 
)3.9 

4  6 

7.5 

36 

14  0 
14.4 

15  0 
9  5 
6  9 

26.0 
32. 0 


5110.21  9.  4|  8. 
9.7  8. 
16.8  15. 
■20. 8 '20. 
18.7  19. 
•2S.9  21 
24.3  24. 


10.7 
17.6! 
•20.  3 1 
18.21 
•20.  8  i 
■24.4 
.5.71 

12.6; 

10.3! 

3.51 

7.9! 

3.8: 

20.6 
15.4 
17.5 
11.9 
7.0 
■25. 3 
31.0' 


5.5 

13  3 

15.0 
3.0 
S.2 
3  5 

20.7 

14  8 
17.8 

9.7 

69 

26  0 

30.5 


8. 
8. 

14. 

•20. 

19. 

21. 

•24. 
5 
2j  13 . 
4il4. 
5|  -2. 
3  8. 
4!  2. 
4'lfi. 
4116 
4I17 
41  6. 
SJ  7. 
5i^27. 
0'32. 


.S|14 
2!  1,5 


12 

18 
4 

i-!  9, 

Oj  3 
6!l3 

0^16 

7|I8, 

o;io 

11  7, 

5  28 
0  3.1, 


5  14  8127 
4  15  0  '28 


7  21.  6 

8  >4.  2 
0  20  3 
5  21  5 
0  •2.^  .2 

2  5.  1 
0  13.  3 
5  19  3 
4!   3.0 

3  9.3 
3  4.0 
0  19  " 
8  17.0 
2  19.5 
0  •20.3 
S  9.0 
332.3 
n  .15. 0 


18.4  ■.!. 
•22 .3' 20. 
33.3:2s. 


3^2.0 
■22.  8 
22.2 
■25.7 
13.2 
14.4 
■25.7 
33.0 

9.  7! 10. 

6.0J   5 
25  6  25. 


6  l^, 
5i21 
5l2 


19.4 
20.  6 
■2'2. 1 
11.0 
37.0i37. 
38.7140 


23. 

■22. 

2H. 
2I12. 
9138. 
3:41. 


4|1J. 

0|2i). 
5'2'J. 
a'31. 

5  2/. 
2|25. 
727. 

6  8. 

"l" 
5 '■25 

•2115. 

()!10. 

0    3. 

02.5. 

323. 

.=.;23. 

6j23. 

9:13 

939 

1I42. 


(i  14. 

4  15. 
6  25. 
6  31. 
828. 
X  26. 
828. 
2  6. 
9  15 
5^24. 
2114. 
8  11. 
6]  3. 
9,20. 
7 1  ■22. 
ft|23. 

5  22. 
5  11. 
843. 
043. 


.8  14. 
6-14. 
5  22. 
530. 

8  '29 . 

9  27. 
9,29 
8'  6. 
0114. 
6'^23. 
Oil3. 
O'U 
61  3. 
4|17. 
9r23. 
'\2s. 
0  21. 
Oil. 
5  41. 
n'44. 


6  19. 
,6  17. 
7:  ■2-2. 
8!M. 

3  2f 
5/28. 
8;. 30. 
5,13. 
6:14. 
9,'24. 

4  13. 
111. 
4!  2. 
6115. 
723. 
924. 
4- 18. 

5  15. 
1:41. 
0  45. 


629, 

0  28 

5:31 

10. 


,7i24. 
6-28. 
.7  31. 
031. 
&'-29. 
2'28 

1:31 

2;i2. 
9  13. 
ti'25. 
8  18. 
9JI1. 
8;  5. 
5  13. 
8'20. 
8:21. 
2  14. 
416. 
1I42. 
8  46. 


5117. 
8121. 
0^29. 
4 1 32. 
2 

28. 

32. 


15.9 
IT.4 
26.5 
32.0 
■29.  C 
26.  1 
33.4 

7.0 
14. 7 
■23.8 
14.8 
11.6 

3.5 
19.2 
23.2 
22.6 


17.5  1 


17.0 
43.5 
48.6 


1|10.5 
5|1!.6 
4f20.4 
9129.8 
9/29.7 
3128.5 
8^34.2 
2|  o.<f 
9! 14. 7 

3:23-.  0 

0!13.5 
8111.8 
4,  3.0 
5' 15.0 
4r22.3 
6l2*  + 
2!  15.6 
2|17.3 
8,44.1 
4150.0 


7]  10. 9 

4  12.5 
I '20. 9 
6'28.1 
2:-28.5 

5  28  3 
6'34  8 
6;  5.5 
3:14.0 
9:22.  9 
2,12.(1' 
5'll.2| 
8^  1.6' 
9',n.7 

2  20.fi, 
8 '21.8 
0  12. 5 
5:17.7 

3  44.4 
851.3 


Daily  Precipitation  for  June.   1928 


j 

Drainage- 

Day  of  Month 

Stations 

1     1 

1 

basin 

1 

2 

3 

4 

0 

6 

1 

a 

9  1   10 

11 

12 

13 

,4l 

15      16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

•29 

30 

31 

c 

Amitv 

Ouachita 

.33 

.45 

1.15    ... 



.  49  . . . . 

.40 

.40    ...:.... 

, . .    .  j 

.52 2; ,...,....  1 

....  1 

...      4.01 

Arkadelphia .Hi 

Ouachita 

.04 

.40 

1.90    .61 

.451  .19; 

.24 

.30: 

10.... 

j. 

1.33 

.0S;2.14|....l 

8.08 

Arkansas  City  . .  !!!l 

.Mississippi 

. . .. 

.■28 

.■25 

....1   .■2S 

.88 

.10 

.  1.07  .... 

. . .  .1 . . . . 1 

......... 

. . . . 

.  .  .  . 

1.70  ,..,: 

. .   . 

.... 

. .   . 

4,61 

Arlhuvg 

White   

1.03 

.5-3 

1.07 

.82    .15: 

3.53: 

....  1.-20 

. .    ..... 

. 29  1 .  57 

.... 

1,03.   ,.j 

.68 

.... 

.06 

.... 

11,96 

Hatesville ''11 

White    

.42 

1  07 

1.37 

T. 

.86!.... 

.76    .04  1.5811.84!....! 

93, 



....1.19 

1.34    ,18| 

,16 

.12    .22 

12.08 

J^ce   Hranch 

.Vrkan.sas 

..50 

1.46 

.10 

1 .05'  T. 

.12 

....;2  41  ...     ..   . 

6,5 

.34 

2. -20 

■20 

.42    .80! 

'i'. 

.05 

.33 

'i. 

.... 

10. 63 

Henttinville "' 

.Vrkausas 

1.3S 

.21 

.38 

.05 

.62 

.901    .04 



1  48' 

.46    ..    1.-24; 

.33  1.43 



1 .22 

■r. 

?..i(i 

.78    .07, 

'i'. 

.05 

.18 

1.09 

13  81 

Black  Rock  .....  Illl 

White    

.17 

. .    . 

.95 

2.42 

.15 

1.94  .... 

.41 

.04 

2. '28  1.78 

1  24 

.'J6 

2.74.... 

2.05  ....1 

'1'. 

09 

.75 

.... 

17.07 

Mississippi 

•  01 

.12 

1.10 

1  29 

.01 

1.37 

.04     ,■22    .■23 

.61 

1  9Ii.... 

. ... 

.VI 

.59 

.36 

. 02  . . . . 

.03 

.84 

.54 

10.00 

.-\r!:aasas 

2.01 

.■>]i 

'1'. 

l.'!9    .05 

.04 

.02 

4.79 

.04 

.64 

1.49  .... 

.04 

'1'. 

.45 

11.19 

Hrinklev      Illl 

White   

.43 

1.55 

r. 

.80    .27 

.321   .14 

.67 

.62 

.■78 

.78 

.03 

1.00  1.09 

,25 

8.73 

t'a,li''0  Rock i' 

White    

.69 

.35 

.65 

1.60  .... 

.40,... 

3.(05 

.40 

1.95 

T 



1.65 

1.92,  .10 

.23 

.80 

'1'. 

13.  79 

raniden 11! 

Center  Voint 

Clarendon 11! 

.24 

■>  37 

.69 

n> 

.02    .91 

1.45    .14 

03 

07 

.41 

1.03    .12 

M 

7.62 
8  43 

Red 

White    

.66 
.50 

1.87 
.60 

.01 
1 .  10 

1  .,56  . . . 

.58 
3.18 

■.09 

1.05 

T. 

.86 

'.'oi 

.80 
.52 

.04 
.04 

1., 58    ... 
1.18    .02 

'.'62 

,28 

T, 
.01 

.90 

.28 

.01 

T. 

9.32 

Clinton 

Conway 

White 

1  ■'5 

I" 

.82 

n 

H  53 

64 

1   38 

1   31 

,49 

03 

'« 

01 

10  07 

.\rkansas 

.79 

.04 

1.01 

.18 

.64 

3S 

1,23 

1.08 

,32 

.... 

.07 

.11 

.... 

5.  83 

White    

White    

.07 
.75 

1.68 
.66 

2.30 
1.40 

".lb 

'.'62 

2 .03 
1.10 

rV 

.37 
.18 

•2.11 
3.50 

.84 
.60 

i.'ii 

.  75 

1.64 
1.76 

./I 
1  20 

.03 
.18 

','20 

i.i5 

.65 
T. 

13,18 

Cotter 

14,53 

Pam  No.  1 Hi! 

White    

T. 

.46 

2.98 

.... 

1.06 

.■26 

.38 

.12 

i.  V2 

1.^2() 

i  36 

.. 

.83 

.75 

'1'. 

.18 

'j'. 

.05 

.16 

10  90 

7)a.ivillp illl 

.Vrkansas 

. . .. 

.95 

1.05 

'1' 

l.,o5 

i.is 

... . 

i  04 

1  85 

'I'. 

7,60 

Hardanelli' 111! 

.Arkansas 

.42 

1.14 

1.06 

.12 

'1'. 

1.10 

1.34 

.io 

.63 

1.'24 

.29 

■r. 

.23 

.... 

7,67 

P»  Vall.s  Bluff 

White  ■ 

.7^' 

1.96 

.76 

.  30 

.5'.' 

.63 

.,56 

.io 

.vs 

■  tl 

.40 

.07 

7,40 

Pumas 111! 

Mississipp 

i.92 

.21 

1.00 

.03 

T. 

.72 

.47 

.40 

'J'. 

.,■^2 

T. 

.43 

.43 

i' 

T 

.... 

6  '8 

Dutton              .   ... 

White   

')■. 

'.'05 

.6*1 

.67 

•2.10 

.78 

,18 
.11 

.17 
.10 

.10 

.  /  / 

.02 

.68 
.07 

.16 

1,50 

,94 

2. 02 
'.'94 

3,  -24 

i.'65 
67 

'.'75 

04 
T. 

1.14 

.23 

194 
.02 

.12 
.21 
.70 

1.46     .-JZ 

.i2 
',"('13 

'1'. 

'1'. 
'.is 

.i-2 

.10 
.04 
.52 

T. 

12.53 

ICI   Dorado Illl 

.43 
.69 
.48 

.04 
'.85 

4.57 

8  21 

Arkansas 

1  55 

.63 

'.'03 

T. 
89 

Kuri,'ka  Springs 

White   

1.37 

.36 

.07 

.02.... 

.54 

1.08 

.18 

.67 

n.24 

Favetteville   

White    

47 

.23 

.56 

.06 

'1'. 

.80 

.03 

.06 

.  /  / 

.68 

,■22 

.96 

'i'. 

.'24 

1.1'/ 

05 

1.  10 

.95 

.05 

T, 

.01 

.46 

02 

.01 

.... 

8.90 

Foi-t  Smith ••• 

Arkansas 

'r. 

.97 

.52 

T.  (  .901 

.10 

.01 

2.09 

.32 

,02 

.OS 

'I'. 

.20 

1.5'/ 

.09 

'1'. 

.02 

'i'. 

.33 

T. 

. . .  • 

7.22 

Freeman  Sprgs. .  Illl 

Arkansas 

.67 

24 

.51 

T. 

.0-i .... 

.65 

.11 

2.03 

,40 

.58 

3.23 

.36 

.76 

.66 

.72 

.20 

11.16 

Fulton III! 

Red 

'1'. 

1.90 

T. 

2.40 

1.49 

l.r4 

T. 

,10 

'1'. 

.03 

.19 

.4^3 

.56 

')  . 

.•27 

.... 

6.41 

Georgetown 11 1| 

Gilbert 111! 

White    

1.03 

.94  ... 

.53 

.14 

.18 

.05 

.82 

1 .  38 

T. 

.66 

.69 

1.24 

.62 

.(13 

8.30 

White   

1.32 

.■20 

1.45 

.02 

.01 

.49 

.44 

1.42 

.63 

1.38 

.01 

2.04 

.62 

.50 

T, 

'J'. 

.19 

.32 

■J. 

11.34 

flrannis 

Red 

.912.66 

1.00 

2  47 

.07 

.6(1 

'1'. 

1.59 

T. 

■r. 

■1'. 

.ii 

.40 

'1'. 

.02 

.09 

'l. 

T. 

10.  ,55 

(iravette  

Arkansas 

2.16 

....1   .-26 

.■28 

.05 

.63 

.06 

.■29 

.92 

1.2; 

.71 

.15 

i.87 

1.58 

.09 

■r. 

.21 

.83 

11,35 

Harr:>ou 

White 

T.    1.43 

■V. 

.26 

.45 

.29 

4.10 

..53 

1.  '22 

.49 

1.81 

.49 

i  i4 

.48 

.03  .... 

.12 

.3/ 

.98 

.... 

14,19 

Helena illl 

Mississippi 

2.90  1.14 

,64 

.02 

..54 

138 

.14 

.01 

1.14 

.01 

.18 

.04 

.08 

68 

.08 

.'221,.,. 

1'. 

'J. 

.... 

9  21 

Hisrden 

White 



...il.08 

•23 

.... 

'1'. 

1.63 

.02 

.17 

3.91 

.85 

.14 

1.01 

.05 

.83 

.09 

.42 

.01 

9.84 

Hope 

Red 

2.90 

1.30 

.02 

.... 

1.30 

.25 

1.16 

'1'. 



■  Io 

1.60 

J.6C 

10. 28 

Hot  Springs 

Inle.x 

Jonesboro 111! 

Onachita 

Red  

White   

r 
.23 

.20 
1.35 

2.  40 
.07 
.51 

L30 
1.20 
.93 

.85 
.70 

"52 
.15 

'.'.53 

1.10 

.65 

1.48 

1. 90 

33 

.69 
.62 
.66 

T. 
T 

8  44 

.04 
1.82 

.04 

.02 
.03 

T. 

.01 
.55 

03 

.37 

','33 

;^07 

.03 
.10 

.  .  .  . 

6.70 
11.02 

.83 

.04 

.... 

2.42 

1.06 

Lead  Hill 

White   

Arkansas 

.05 
.13 

'.'68 

1.25 
1.113 

.14 

.02 

.08 
.02 

.73 
T. 

1.52 
l.fO 

,06 
.72 

'.'64 

,3.35 

.99 

1 .05 

.01 

.80 
T. 

'1'. 

.70 

2.17 
.82 

1.04 
.56 

".09 

.18 
.01 

'1', 

'i. 

T. 

.04 
T. 

.67 
.02 

.68 
.03 

.... 

14.53 

Little  Rock.."' 

6.72 

Lurten 

White    

.83 

1-07 

•25 
.12 

.01 
T. 

.... 

■f.' 

.55 

.70 

.09 
.11 

.05 

.06 

1.10 
T, 

1.91 
3.76 

.01 

.02 

.70 
.32 

i.i,5 

.90 

1.66 
1.20 

.,58 
.02 

1  00 
.62 

.'26 



.20 
.10 

.55 
.23 

.... 

.06 
T. 

10,72 

Luthervillo 

.\rkansas 

9.41 

Magnolia 

Malvern Illl 

Red     . 

50 

3  71 

11 

nt 

1.75 

15 

I.  ■'6 

08 

01 

•2(1 

1   10 

01 

8.39 
6. 82 

Ouachita 

..S4 

1.69 

.61 

..50 

.50 

.,50 

.15 

.16 

1.37 

.90 

.09 

.01 

Mammoth  Spg.  .|||| 

White   

1.20 

1.47 

....|  .23 

i.fi8 

.31 

2.06 

.27 

1.51 

2.63 

1.12 

.03 

.65 

•  04 

.53 



.26 

13, S9 

Marianna 

Mississippi 

.14 

....     .44 

1 

.... 

.70 

.92 

1.08 

04 

.60 

.16 



.86 

.28 

.  .       . 

.... 

5,22 

Mississippi 

.       .  . 

T. 

.O8I2.75 

.  02: . . . . 

.40 

.10 

.10 

.07 

i.ii 

.43 

.10 

. . . . 

..b9 

1.31 

.47 

.19 

.'23 

7  95 

White   

Ouachita 

Arkansas 

.08 

■.■6-2 

1.40 
.70 
..35 

.30 
1.16 

.,55 

.01 

T. 

.  ... 

']'. 

1.05 
1.08 
1.15 

.06 
.14 

.64 
.13 
.21 

",04 

3.64 
.18 
1.05 

1.23 
1.95 

3.33 

1.02 

1.50 
95 

.37 
.13 

1.95 
.'25 
.60 

.64 

.3D 

'i'. 

".'6i 

.10 
T. 

.55 
.02 
.12 

■;67 

.10 

.18 

.... 

16.71 

Mena Hi 

Morrillton Ill 

6.11 
7.43 

.... 

1.05 

Mountain  Home  . . 

Whit«   ..  . 

2.73 

2.90 

.08 
..38 

.58 

1.30 
.98 

T 
.24 

.15 

3.00 

.50 
.46 

1.40 

i.60 

2.  3ti 
.60 

i.'is 

.... 

'i'. 

.... 

..    . 

... 

1.40 

15 .01 

Mount  Ida 

Ouachita 

.... 

7.04 

Newport I|! 

White   

.09 

.02 

1.04 

3.12 

.02 

.  .  .  . 

.60 

.07 

.3) 

1.66 

1.57 

.94 

.... 



.84 

1.02 

.06 

.... 

... . 

.06 

.06 

.02 

11  49 

Osct'ola 11! 

Mississippi 

.15 

.20 

1.40 

10 

.05 

.hi 

.15 

1.20 

.76 

l.,52 

.70 

.62 

.40 

,30 

,'20 

. ..  . 

, 

.06 

..75 

9.10 

Ozark 

Arkansas 

.18 

1.20 

.  ... 

1.05 

.08 

i'. 

2.30 

.87 



.21 

.... 

.27 

■2.05 

.70 

.12 

.  . . . 

T. 

.... 

.22 

9.26 

Paragould. 

Mississippi 

.20 

1.4011.45 

.20 

.60 

1 .45 

T, 

2.55 

.10 

.83 

'i' 

■2.  V2 

115 

'1. 

.72 

.  .       . 

.50 

13.91 

Patterson 11! 

Wliite 

.11 

1.16 

2.00 

.88 

.28 

.68 

1.15 

.91 

1.42 

.22 

.98 

.12 

. 

.... 

9.91 

Piggott 

Mississippi 

r. 

■2.40 

14,^ 

.04 

.35 

153 

.02 

.40 

1.94 

.75 

.07 

.36 

.46 

.12 

.39 

•  10 

.05 

'i'. 

.0^ 

.61 

.01 

.76 

11.86 

Pine  Bluff HI 

Arkansas 

.07 

1  8f 

.95 

1.4T 

.02 

. . . . 

.65 

.65 

.80 

,,57 

T. 

.80 

. . . . 

.... 

.... 

1.02 

.,59 

'1'. 

.16 

. . . . 

T. 

T. 

■i'. 

9.88 

Pocahontas 

Portland |l! 

White   

2.70 
.•22 

.85 
.■24 

.27 

2.16 

'.36 

.20 
.46 

','8i 

2.91 
.03 

'.'96 

2.05 

1.32 

2.38 

.05 
.03 

1.03 
1.03 

.40 

".06 

.58 

.... 

.26 

17.61 

Ouachita 

.20 

4.34 

Prescott Ill 

Ouachita 

3.44 

.9= 

1.43 

.02 

. . . . 

.81 

.61 

1.S4 

.29 



.  .  .  . 

.... 

bi 

.49 

.66 



11.08 

Princeton Ill 

Ouachita 

Ouachita 

White 

".66 

4.. 52 
1.30 

.10 

1.10 

.62 

.17 
'.',54 

1.08 
1  20 

1.01 
2.05 

.07 

,55 
2.20 

■;45 

i.'ii 

'.'3! 

.37 

'.'76 

.63 
i.'33 

".40 
.13 

i.'se 

1.68 
1.20 

•      • 

'.'2i 

.50 

9.76 

1.38 
.38 

'!l3 

tv 

'.'62 

■"26 

.... 

■.■92 

10.20 

Rogers 

10.54 

Searcy  Ill 

Springbank Ill 

Story r! 

Stuttgart ill 

White      .  .     . 

.10 

i.ro 
2.00 

'.'42 

.95 

1.65 

1.80 

3.05 

.51 
1.98 

'.io 
.70 
.15 

.10 
.26 

.... 

.82 

i.'82 
.38 

1.10 
.01 

2.43 
.12 

.53 

1.65 

.10 

.19 

.01 

1  28 

1  .12 

'.'12 
.'83 

.50 

'.'74 

.71 
4.87 

.94 
.82 

'f.' 

1.00 

.... 

1.05 
T. 

.95 

.75 

L26 

T. 

25 

T. 

.56 
.76 

'.'04 

1.95 

.62 

1.45 

.28 
.31 

'.'63 
.15 
.62 

1.57 

't. 

.20 

'^03 
.08 

.06 
T. 
.06 

.08 

10.06 

Red 

8.83 

Ouachita 

Arkansas 

'".17 

.... 

'."25 

.42 
1.  '22 
1  05 

i^SO 

' 

2.20 
.28 
T. 

.06 

7  08 

.  .  . 

.... 

6.67 

.... 

.... 

.18 

.... 

.02 

T. 

.01 

.41 

10.66 

Texarkana Ill 

Thornburg 

Rpri       

.05 

.... 

7.7» 

Arkansas 

T. 

' 

1.74 

.01 

T. 

1.51 

T. 

.12 

.20 

.... 

10.09 

Waldron 

Arkansas 

'r. 

1.2; 

.57 

•V. 

1.13 

.04 

■  U 

.  .  .  . 

1.84 

. . . . 

'1'. 

.23 

T. 

.47 

.03 

•i. 

'J'. 

.02 

6.70 

Warren II 

Waters Ill 

Whitecliffs Ill 

Wilson  

Wynne                   HI 

Ouachita 

Ouachita 

Red  . 

T. 

.98 

.71 

i.'w 

f  ■ 

1.00 

1.80 
2.52 
142 

r. 

.55 
T. 
1   00 

T. 

.95 
1.59 
1.18 

'1'. 
.75 
1.00 
.50 
.37 
.75 

).25 
'.'38 

."ii 

.87 

'•22 
.10 

'.'24 

.30 
1.50 

.21 
1.10 

T. 

.20 

'.'eo 

T 

i.'s5 

.12 

.75 

tV 

'.'62 

T. 

5.46 

't.' 
i  ii 

.... 

.49 
.42 

' 

8  98 

.... 

'.'2S 
.66 

".bh 

Iw 

••■• 

6  33 

Mississippi 

Mississippi 

Arkansas 

.30 
f  ■ 

.25 
.03 
.03 

.26 
.40 

•'••• 

".76 

1.60 
.20 

'  T. 

••■• 

.... 

.601.... 
1.2l!l..<?7 

6.76 

.  is'i-io 

9  IS 

1.32 

1   .22 



.03 

104 

]   14 

T. 

.... 

6.78 

■t^-v;?--^--- 


X.  '■'■ 


^:  / 


■^>X''-'-'.  ■ 


■^u- 


Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •••  For  24  hours  ending  midnight.  II  For  24  hours  ending  7  a.m.  T.  Trace,  or  less  than  0. 01  inch. 

*  Precipitation  indicated  in    the  next  foUo'wing  measurement. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:  ARKANSAS    SECTION 


June,  1928 


Daily  Temperatures  for  June,    1038 
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•23      24 
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26      27 


28      29 


Amity jMaxlmum 

i  Minimum 

BatesvUleM Maiimum 

'  Minimum 

Bentonvllle j  Maximum 

(  Minimum 

Bee  Branch Maximum 

I  Mlmmum 

Bly ttteville . .  I  Maximum 

I  Minimum 

BoontviUa 1  Maximum 

)  Minimum 

Brlnkl«y Maximum 

(  Minimum 
Calico  RoekJJ }  Maximum 

I  Mimmum 
Camden** Maximum 

(  Mimmum 
C»nter  Point Maximum 

}  Mimmum 
Conway {Maximum 

(  Minimum 
Corning Maximum 

(  Minimum 

Dardanelle Maximum 

I  Minimum 

Dumas ^?^™"™ 

I  Minimum 

Button (Mailmnm 

I  Minimum 

El  Dorado Maximum 

(  Minimum 

England Maximum 

1  Minimum 

Eureka  Springs ....  Maximum 
)  Minimum 

Port  Smith Maximum 

)  Minimum 

Grannis Maximum 

i  Minimum 

Qravette ^,?*,™'^ 

(  Minimum 

Harrison i  Maximum 

)  Minimum 

Helena Maximum 

(  Minimum 

Hope Maximum 

I  Minimum 

Hot  Springs Maximum 

!  Minimum 
Jonedboro Maximum 

)  Mimmum 
Lead  Hill Maximum 

)  Mimmum 
lilttl©  Book Maximum 

(  Mimmura 
Lurton Maximum 

(  Mimmum 

Lutherville Maximum 

i  Mimmum 

Magnolia Maximum 

(  Mimmum 
Malvern Maximum 

i  Minimum 
Mammoth  8pg Maximum 

)  Minimum 
Marianna (Maximum 

I  Minimum 

Marked  Tree5« Maximum 

I  Minimum 
Marshall Maximum 

)  Minimum 
Mena (Maximum 

)  Minimum 
Morrl]lton$$ i  Maximum 

(  Minimum 
Mountain  Home. . .  i  Maximum 

(  Mimmum 
Mount  Ida Maximum 

)  Minimum 
Newport (Maximum 

1  Minimum 
Osceola Maximum 

I  Minimum 

OzarkM (Maximum 

■■  I  Minimum 
Pine  Bluff 1  Maximum 

)  Minimum 
Pocahontas (Maximum 

I  Minimum 
Portland j  Ma^mum 

(  Minimum 
Prescott (Maximum 

)  Minimum 
KIson (Maximmr 

(  Minimum 

Kogers Maximum 

■■  )  Minimum 
Searcy (  MBxlmum 

)  Minimum 
Stuttgart 1  Maximum 

)  Minimum 
Subiaco (Maximum 

1  Minimum 
Texarkana Mammum 

I  Minimum 
Thornburg Maximum 

(  Minimum 
Wilson i  Maximum 

(  Minimum 
Wynne ..  1  Maximum 

I  Hiaimum 
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83 

66 

86 

07 

86 

66 

90 

76 

86 

64 

87 

65 

85 

66 


91 

70 

83 

65 

82 

62 

87 

55 

85 

69 

88 

70 

88 

67 

86 

66 

88 

68 

8S 

72 

90 

69 

81 

61 

93 

72 

92 

69 

84 

61 

8S 

73 

90 

69 

80 

62 

90 

69 

85 

69 

82 

61 

93 

63 

89 

67 

93 

71 

90 

68 

87 

6 

81 

64 

89 

63 

el 

58 

89 

69 

89 

73 

89 

69 

82 

62 

88 

70 

8; 

63 
85 
68 
89 
70 
88 
70 
81 
63 
88 
67 
87 
69 
87 
68 
90 
6-' 
91 
71 
86 
67 
93 
72 
8<l 
64 
90 
71 
83 
63 
86 
67 
90 
70 
91 
70 
92 
73 
87 
65 
85 
&) 
87 
67 


83 
65 
83 
64 
83 
59 
85 
62 
82 
65 
81 
66 
88 
65 
84 
67 
80 
64 
84 
65 
83 
64 
84 
64 
86 
65 
85 
63 
S3 
56 
82 
66 
84 
64 
83 
60 
84 
66 
79 
65 
84 
6u 
92 
60 
83 
64 
79 
65 
83 
63 
84 
63 
86 
62 
82 
63 
80 
57 
82 
63 
87 
66 
84 
64 
80 
60 

8;- 

6£ 

83 

64 

83 

62 

8(1 

65 

84 

64 

78 

58 

82 

62 

86 

64 

86 

05 

84 

6! 

85 

65 

82 

62 

85 

61 

86 

66 

86 

64 

85 

58 

85 

63 

84 

63 

8b 

63 

84 

69 

82 

60 

82 

63 

82 

63 


76 
59 
76 
64 
8S 
60 
81 
59 

58 
85 
65 
8ft 
65 
84 
63 
81 
65 
-  76 
5 
84 
64 
72 
57 

60 
81 
65 
88 
65 
71 

8li 

"i 
Oil 

78 

60: 

80' 

62, 

80 

61 

71 

52 

83 

62 

85 

64 

83 

63 

80 

62 

S6 

67  i 

83 

64 

88 

72 

82 

62 

85 

66 

84 

69 

83 

62 

85 

63 

78 

63 

86 

64 

80 

58 

82 

62 

83 

65 


80 

83 

50 

56 

75 

79 

62 

53 

71 

75 

56 

56 

78 

77 

57 

53 

76 

79 

64 

57 

76 

76 

58 

56 

82 

79 

60 

55 

74 

82 

60 

55 

82 

77 

59 

58 

82 

72 

58 

58 

78 

80 

62 

57 

82 

80 

60 

58 

79 

80 

61 

58 

82 

78 

60 

57 

69 

73 

52 

46 

83 

79 

62 

61 

86 

80 

60 

55 

71 

75 

56 

56 

74 

73 

60 

61 

79 

75 

54 

53 

7J 

75 

51 

5S 

74 

84 

50 

52 

79 

80 

59 

54 

83 

80 

60 

58 

80 

79 

5/ 

55 

75 

79 

62 

58 

74 

81 

56 

51 

63 

59 

70 

53 

74 

57 

75 

55 

85i  86 
54!  56 


58 
77 
62 
7a 
56 
»' 
58 
79 
63 
79 
60 

58 

84 

63 

7' 

» 

86 

61 

82 

O'l 

83 

58 

76 

55 

78 

59 

80 

60 

74 

64 

84 

60 

75 

56 

78 

60 

75 

59 


77 
63 
77 
61 
76 
59 
80 
55 
83 
62 
82 
62 
80 
59 
81 
59 
79 
55 
79 
05 
69 
56 
71 
59 
84 
64 
82 
60 
81 
58 
79 
66 
84 
65 
79 
66 
74 
59 
78 
61 
78 
56 
76 
57 
83 
62 
80 
60 

57 
87 
64 
80 
60 
85 
63 
82 
61 
86 
61 
77 
57 
78 
61 
84 
63 
72 
61 
84 
64 
75 
54 
81 
58 
»1 
60 


82 

9i 

68 

95 

75 

8 

74 

97 

72 

94 

72 

93 

73 

85 

69 

89 

74 

89 

74 

89 

73 

9(' 

73 

88 

74 

87 

71 

89 

75 


87  i 
70 
821 
65 
83| 
701 


WThermometers  are  read  in  the  morning:  the  maairaum  temperature  then  read  is  credited  to  ttie  preceding  day,  on  which  it  almost  always 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


HARVEY  S.  OOIiE,  Meteorologist 


Vol.  XXXIII  Little  Rock,  Ark.,  .July,  1928 


No.  7 


GENERAL  SUMMART 

Near  normal  conditions  prevailed    in    Arkansas   during    the 
month  of  Juij'.     The  mean    temperature    for    GO    stations    was 
80  3°  which  is  0.3°  above  normal  and  the  average  precipitation 
for  90  stations  was  3.G6  inches  which  is  0.16  inch  below  normal. 
Monthly  means  ranged  from  84.2'^  at  Warren  to  73.5°  at    But- 
ton, a    difff^rence    of  10.7°  between  the  northwestern    and    the 
southeastern  sections  of  the  .State.    Extremes  ranged  from  102° 
at  Hope  on  the  23d  to  52°  at  Dutton  on  the  14th.   Daily  means 
were  generally  normal  or  above  the  first  decade  of    the    month, 
the  highest  occurring  early  in  the  month  in  practically  all    sec- 
tions of  the  State.     There  was  a  cool  wave  over  the  State  about 
the  middle  and  the  closing  days  of  the  month,    the    lowest    oc- 
curring in  most  sections  about  the  14th  or  the  2Sth.  Practically 
no  rain  fell  during  the  first  week  but    thereafter    showers    were 
frequent  and  while  the  geographical  distribution  was  somewhat 
irregular  the  heavier  totals  were  mostly  confined  to    the    south- 
western fourth  of  the  State  and  the  lighter  to  the  northeastern. 
^Monthly  tola's  ranged  from  9.84  inches  at  Waters  to  0.4G  inch 
at  Gilbert.     Eleven  stations  reported    monthly    totals    of    7.00 
inches  or  over,  ten  of  these  being  in  the  southwestern  counties. 
Mammoth  Spring  v>'ith   7.44    inehes    and    Gravette    with    6.37 
inches  being  the  only  station  north  of  the  Arkansas  river    with 
heavy  rainfall.     The  greatest  amount  measured  in  24    consecu- 
tive hours  was  5.80  inches  at  Waters  on  the  IGth.       Mammoth 
Spring  measured  5.10  inches  on  t!ie  8th.       The  average  number 
of  daj^s  with  0  01  inch  or  more  precipitation  was  8. 

The  dry  weather  the  fir.-t  of  the  month  was  very  favorable 
for  cotton,  cultivation  progressing  rapidly.  Many  fields  were 
cleaned,  but  in  the  lowlands  many  fields  were  still  grassy  at 
the  close  of  the  month.  The  crop  as  a  whole  made  very  good 
progress  and  was  blooming  throughout  the  State  at  the  close  of 
the  month.  Corn,  where  cultivated,  made  excellent  progress 
in  the  lowlands,  but  in  the  hill  sections  of  the  State  it  was  too 
dry.  Peaches,  melons,  and  cantaloupes  were  being  marketed 
the  latter  part  of  the  month.  w.c.ii. 


MISCELIiANEOTJS  PHENOMENA 

(l)ate.s  and  number  of  stations  reportinit) 

TnoNDERSTORM.?:-lrst,  1;  4th,  1;  6th,  1;  7(h,  11;  8th,  21;  9th,  3;  11th, 
19;  r2th,  34;  1.3th,  7;  15th,  20;  Ifith,  20;  17th,  25; 
18th,  32;  19th,  29;  20th,  23;  21st,  22;  22d,  32;  23d, 
18;  24th,  4;  2.5th,  15;  26th,  29;  27th,  32;28th,  8;29tli, 
21;  30th,  22;  31st,  8. 

Solar  Bai.os:— 7th,  1;  11th,  1;  15th,  1;  24th,  1. 

Aurora:-' 7th,  ontir^' State. 

Dense  Foo: Irt,  l;'9th,  1;   14th,   1;  17th,'2;  20th,  1;  27th,  1. 


MISCEIiliANEOTTS  DATA 


Pressure,  Sea-level 
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26 
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21 

83 

Fort  Smith 
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30.17 

29 
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20 
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28 
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7 

84 

61 

73 

Little  Kook. 

30.00 
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30 

26.8fi 

20 
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24 

w. 

22 

81 

64 
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COMPARATIVE    DATA    FOE    JULY 
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Temperature 

I^rocipitatioD  | 

Number  of  day 

s 
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S2 
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1 
P 

3 

3 

S 

P 

2g 

as 

o 

^1 
ea  o 
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§ 
5 
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Extremes 

80.0 

18 

40 

3  83 

15 

II 

5 

8 

1^1 

76.5 

-3.5 

103 

22 

,50 

9 

7.24 

+3.42 

13 

8 

10 

10 

1892 

79.0 

-1.0 

104 

19 

52 

4 

3.58 

-0.  24 

10 

11 

10 

10 

1893  

80.  9 

+  0.9 

103 

28 

59 

19 

2.94 

-0.88 

17 

11 

3 

6 

Ig94      

78.4 

-1.6 

108 

1 

51 

24 

3.98 

-1-0.16 

17 

9 

5 

6 

IB95 

7S.9 

-1.1 
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19 

55 

9 

7.34 

+  3.  52 

12 

10 

9 

12 
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83.4 

+  3.4 
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31 

52 

9 

1.61 

-2.  21 

16 

11 

4 

4 

5 

1897  

82.4 

+2.4 

109 

30 

50 

13 

3.25 

-0.57 

16 

11 

4 

18QS  

79.9 

-0.1 
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22 

,50 

11 

4.25 

+  0.43 

12 

13 

6 

8 

1909      
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-1.0 

100 

16 

52 

10 

5.14 

+  1.32 

15 

11 

5 

8 

79.7 

-0.3 

102 

3 

51 

28 

4.46 

+0.64 

10 

15 

6 

9 

1901. 

83.  7 

+  3.7 

116 

12 

50 

10 

2.49 

-1.33 

15 

13 

3 

6 

1902  

1903. 

1904- 

1906 

1906      

79.4 

-0.6 

105 

16 
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21 

4.49 

+0.67 

14 

12 

5 

6 
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-0.4 
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9 

53 

13 
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13 

12 

6 

9 
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20 

49 

24 
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13 

5 

10 
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14 
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+3.  78 
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13 
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13 
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99 

22 

48 

3 
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13 

9 

9 

10 
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+  1.4 

108 

23 

53 

4 
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21 

8 

2 

4 
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.4 
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12 
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81.9 

+  1.9 
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21 
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29 

41 

18 
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10 
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55 
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14 

54 
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Blytheville,  date  of  highest  temperature  should  be  6t.  Harrison,  lowest  temperature 
should  be  42°  ou  8th.  Pocahontas,  highest  temperature  should  be  88°  on  19th,  greatest 
24  hour  precipitation  2. 91  inches. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:      AKKAiNSAS     SECTION 


July,  192H 


4< 


Climatolog-ical  Data  for  July,   1928 


Stalious 


Counties 


H 


Temperature    (  Degrees  Fahrenheit  > 


Precipitation,  inches 


a 


Number  of  days 


?d 


Observers 


.tt 


.« 


.tt 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batusville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  aock 

Blytheville 

Jtooneville 

Briukley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon  

Clinton 

Cold  Springs 

Conway 

Corning 

Corning  (river)  . 

Cotter 

Crossett 

Dam  No-  1 

Danville 

Dardanellc 

De  Vails  Bluff.... 

Duuias 

Duttou 

Eagle  Giap 

Kl  Dorado  

England 

Eureka  Springs.. 
Evening  Shade.  .. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Granuis 

Gravette 

Harrison   

Helena   

Uigden 

Hope   

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

JoUBsboro  

Junction 

Lamb  rook 

Lead  Hill......  .■ 

Little  Bock.... 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia 

Malvera 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Meua 

Morrillton 

Mountain  Home.  .. 

Mount  Ida 

Nashville 

Newport 

Norman  

Oden 

Osceola 

Ozark 

Puragould 

Patter.^on 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank U,  ,,     ^ 

Story  ••••I  Montgomery 

Stuttgart.':: I  Arkansa.s.... 

Subiaco Logan 

Texarkana I  MiUer 

.Tliornburg. 
Waldrou  .  . . 

Warren 

Waters 

Whitecliffs.  .--  ,  „.    .    ■      • 

Wilson Mississippi . . 

Wvnne- Cross 

Yaiicopin I^esha  

State   Means  and  Kxtremes 


It 


t+ 


.« 


Clark  

Clark 

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Burcn 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Scott 

Faulkner  

Clay 

Clay 

Marion 

Ashley 

White 

Veil 

Veil 

Prairie 

Desha 

Madison 

Scott 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Sharp 

NV'ashington. . . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  . .. 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead  ■  . . 

Gtrland 

Little  River.  . . 

Garland    

Craighead..  .. 

Unioa   

Phillips 

Boone  

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbus   

Hot  Springs.  . . 

Fulton 

Lee 

Poinsett. 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery  . . 

Howard 

.lackson 

Montgomery  . . 
Montgomery  . . 

Mississippi 

Franklin 

Greene  

Woodruff 

aay 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas' 

Cleveland 

Benton 

Clay 

White 

Miller 


Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery. 
Little  River.. 


750 
250 
145 
70(» 
277 
7CK1 

i3o;< 

i!59 
252 
465 
205 
361 
1.'jS 
470 
200 
51fi 

1250 
3U9 
29;^ 
280 
408 
175 
190 
327 
3:i0 
153 
162 

1.590 

lOO) 
270 
229 

l4iid 
60(1 

1451 
457 

2.' 40 
260 
200 
675 
900 

1052 
250 
445 
377 
600 
275 
750 
345 
182 
155 
650 
357 

2100 

315 
277 
600 
235 
229 

1070 

1185 
347 
800 
650 
350 
231 
7&0 
800 
240 
396 
301 
196 
307 
215 
300 
122 
329 
287 
2^3 

1385 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


33 
32 
44 
6 
29 
36 
23 
26 

3 
14 
41 
24 
43 
29 
24 

7 

2 
45 
35 

4 

1 
14 

5 
12 
42 

1 
22 
25 

1 
27 
21 
28 

4 
41 
4" 

4 
42 
16 

5 

9 
31 
27 
56 
10 
57 
37 

3 

2 
33 

;-*4 

5 

1 
49 

3 
30 

9 
41 
23 
16 
23 
14 
40 

7 
14 
29 

1 
44 

1 

2 
30 
32 

2 
12 

4 
41 
35 
22 
40 
22 
27 
37 

1 
19 
21 

4 
41 
31 
42 

4 

9 
34 

4 
24 

3 
20 

4 


+0.3 


79.2 
80.0 
77.2 

8i:6' 

80.2 
80.6 
79.8 
80.  6 
81.6 


81. 2 
80.0 


82.1 

8i:2 
73.5 

sL'o 

80.8 
77.2 

78.0 
8L1 


77.4 
76.7 


82  8 
8J.7 


81.1 
8i.5 
81.0 
78.5 
81.0 
75. 2' 
80  0 
81.4 
81.3 
7S.6 
HI. 4 
bl.  1 
78.0 
79.4 
81.2 
78.8' 
78.0 
82.4 
82.5 


81.2 
80.1 


-0.6 
0.0 
L3 


-0  9 
0  2 
+0.3 
-0.4 
-0.2 


-0.4 
+  J.1 


+0.7 

-6: 4 
-2.0 

+U.4 
-0  5 
-0.8 

"6  0 

-0.4 


-0.5 

-'6:4 


^2   2 
-0.7 


+  1.2 
-0.4 


101 

"  98 
90 

"% 
96 
92 

"'95 


97 


102 
93 


lot 


1 
4 

20 

"5" 
4t 
3+ 
4t 
4 
3 


4+ 
21 


4 
3t 

"W 

3t 
20 

'21  ' 

4 


64 


58 
62 
62 

62 
6i 
63 
59 
67 
67 


29 
14 
28 

'29" 
10 
30 
29 
13t 
16 


66 

55 


65 

"63 
52 

'09' 
64 
60 

'59' 
66 


10 

21 


6-' 
60 
58 
64 

'67' 
64 


let 

15 
14 

'13" 
14 
29 

U 

14 


9t 
14 

29t 
14 

is" 
11 


83.6 
80.8 

81  9 

82  4 

'81:4' 
76.8 


+0.1 
+u"6' 

'-f6:3 

+0.6 
+1  2 
4-0.5 
-0.8 
-0.4 


+  1.5 
1.0 


+  1.  5 


-i-1   1 
-1.7 


+  1.4 
-0.9 
+0.4 
+0. 7 

+6:6 
-0.2 

-6:5' 


81.8 
80. 6» 
83.2 
77.2 

'81:2' 


80.0 
81.2 


80.3 


+  1.1 
-0.7 
+0.9 


+2.4 


+0.2 
+6.3 


97 

99 

96 

9S 

95 

89'' 

99 

98 

98 

96 

97 

98 

94 

9^ 

98 

95« 

97 

95 

99 


101 
98 
100 
100 

"97' 
93 

"96' 


5t 

3 

3t 

3t 

4 
20t 

4 
21 
3t 

6 

5 

3 

4t 

4 

3 

-1+ 

4t 

4t 

6t 


97" 
101 
93 

'166 


102 


f4 


2t 


62 
6fi 
62 
58 
68 

63 
65 

65 
53 
66 

63 
67 
62 
66 
58° 
61 
70 
62 


68 
61 
62 
C6 

'67' 
60 


29t 
9t 
29 
29 
29 
28+ 
14 
19 
Ht 
13 
SO 
2»t 
14 
14 
14 
29 

lot 

9t 
29 


31 
U+ 


5 
23 


23 


lit 
15t 
15 
17 

is' 

lot 

'iif 


15+ 
14 

30+ 
10 


30t 
'14 

14 


32 
30 
26 

'25' 
32 
29 
29 
26 
25 


27 
32 


29 


2-17 

4.71 

2  IS 

1.98 

1  90 

L67 

3-  1.= 

1.40 

2,27 

7.65 

2.  Hi -1.98'  0.5.8 

5-38+1-94'   1-88 

.7.10+3-19' 

3.351—0  75| 


29 


25 

29 

27 

34 

25 

21" 

32 

30 

28 

32 

25 

25 

32 

28 

28 

29'- 

36 

20 

30 


33 
26 


28 
30" 
32 
37 


30 


— 1   79 

0.60 

+  0.96 

1.44 

-1  6,>- 

0.  73 

0.6S 

-1  34 

1.46 

-2.04 

0.85 

-1  16 

0.71 

-2.49 

0.66 

0.57 

+  4.54 

2.9i 

2.51 
0.79 


3  88 
1.90 


-0. 831 


1.96 
0.92 
1.05 
0.39 


+0.56;   1.06 
-1  571  0.87 


3.40 


0.95 


4.151  -  .--I  2.20 
2.221-0  92,  0.90 
2.6I1  -0.89i  O.HJ 

0.92i O..55 

6.93;+3-61  2.26 
0.99-3.251  0  tb 


9.23'  -t-5  96 
2.431+0,03 
3. 361-0  69 


l.Sii 
0.51 
1.76 


■1.12!   !  20 


-0.89 


3.00 
2.48 

I.55J 

4, 02; +0.61 
H.  851+0.21 
0.46i-    •    ■• 

5.-52 

8.37+2.18 
1.52i-2.80j  0.88 
5.8aj+2.00|    1.30 
2.07;    .... 
5.371+0.85' 
5.97j  +  1.7-!i 
3.10 


1.08 
0.  58 
1.08 
0.95 
0.18 
1  40 
2.55 


4.05; 

l.-ll 

7.28 
6.91 
1.  10 
2.79 
3.21 
2.16 
3.16 
S.37 
7.44 
3. 13 
t.27 
1.98 
4.84 
2.46 
4. 38 
4.90 
7,  15 
2.60 


0.78 

1  38 

2  35 
1.16 
1.40 
0.61 
2.(9 
2.05 
0.59 
1.59 
2 .30 
0.  53 
1.16 

+4.92I  2.30 


-2  15 
+3.21 


-1.20 

-i.ai 


+3  87 
-0.57 
-2.13 
-1.29 
+  0  79 

-6:6) 

+  1.38 
-6:56 


-1. 13I 
+1.24! 


4.00 
2.  43 
4.59 

0.60 1 

1.57-1.69; 

2.65; 

5.291  +  1.77! 


5.10 
0.73 
0.79 
1  35 
1.60 
1  08 
1. 35 
1.05 
1  20 
0  99 

'i:83' 
0.80 
1.41 
0.611 
0.93 
1.50 
1.23 


L6-i 


-2.90    0.80 


+0.17 
+4.34 
-rl.85 
+0.  42 
-L70 


4.67 

7.  46 

6.24 

3.72 

2.41 

1.81 

2  731+0.24 

3.31-0.241 

7.13 

3. 181-0 .70: 
2.731-0.65 
4.541+1-12, 

2.  60] 

7, 101 

3.961+0.53 

9.841 

5. 19h-3.05 

I.O2I 

L  84 -1.94 
2.25' 


1  18 
2.34 
1.28 
0.62 
0.55 
1.16 
0.6') 
1.00 
2.11 
1.00 
0.84 
2.25 
1.16 
2.56 
0.90 
5.80 
1.53 
0.71 
O..54 
0.53 


o.c 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0  I 


0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0:6 

n  11 

-0  16    5. HO 


0  0 
0.0 

6.0 

0.0 
0  0 
00 
0.0 
0.0 

6.6 

0.0 
O.'j 

n.O 
0.0 
0.0 
C  0 
0.0 
O.ti 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0-0 
0.0 

oc 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6:6 

0  0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.  ■-) 
0  0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 


8 
9 

« 

0 

u 

9 
6 

lO 

7 

11 

10 


12 
20 
16 
15 
25 
12 
23 
25 
13 
15 
19 
11 
10 
14 
14 
7 

'17 
23 
21 
IS 

28 
20 
11 
25 


3 

11 
16 

19 
16 
24 
19 
16 
9 
17 
17 
19 
12 
18 
15 
17 
16 

23 

15 

14 

19 

14 

19'' 

17 

17 

17 

20 

23 

17 

14 

13 

16 

14'- 

17 

18 

21 

18 
18 
17 
22 
22 
13 
17 
10 

5 
14 
21 
13 
17 
27 
21 
19 
19 
16 
11 
19 
12 
17 
1ft 
12 
14 
24 
19 

9 
17 


1 
15 
10 

7 
19 

7 
10 

4 
21 

12 

7 


2 
0 
20 
0 
26 
14 

15 
8 
12 


10 

9 
.  7 

6'1 

4 

9 
]0 

3 
13 
10 
12 

9 

'I' 

7 
10 

7 

'6 
6 


7 

5 

6 

1 

1 

7 

1 

5 

3 

6 

5 

1 
14 

7 
13 

3 

"2 

1 

4 
13 

"l 
11 

0 
6 
1 
1 

1.3 
9 
3 

"4 

5 

4 

9 
10 

3 

8 

5 

4 
16 

'i 
3 
12 

'2 

7 

7 

3 
10 

2" 

7 
10 

5 

1 

5 

I 

7 

6 

6 

7' 

7 

3 


15 
8 
4 

10 

12 
3 
8 

12 
9 
7 
9 
2 
6 

10 

1 

7 
14 
6 


w. 

s. 
1  sw. 

sw. 

sw. 

sw. 
i  sw. 

sw. 


sw. 

sw. 


s. 


s. 
sw. 


sw. 
5. 
s. 
sw. 


s. 

sw. 
s. 
w. 

s. 
s. 


G.   C.  Thrash 

W.   K.   Brown 

Carl  R    Cutting 

1     D.   Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

.1.  E.  Scanlaii 

TT.   S.  \^'feath'T  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

W.   Ebner 

F.  H.  Randolph 

Torry 
Copp 

Quarterman 
C    Floyd 

Bishop 

Stephens 
Forest  Service 

Cordrev 
Winfred  D .  I'olk 
Henry  Stafford 
!    O.Linck 
Crossett  Lumber  Co. 
1    O.  Yingling 
C.  G.  Hudson 

Goodier,  Ir 

late 

ohufon 

Rieketts 

Forest  Service 
Rabb 
Dr.  R    11     Hardin 
Geo.  W.   Nichoalds 


R  J. 
W'.J 

A.  B 
(John 
M.  W 
A.  L. 
V.  S. 
E.  I 


!G    N. 
.  H    G 
Ben    I 

I.    M 

.  r  .s. 

M.   J 


I 


Fniversity  of  Arkansas 
■  V    S.  Weather  Bureau 

J.   R.   Mc  Cuiston 
It    J.  Logan 
!W.   R    Owens 
;Bi-ii  P.  Battenfield 
jW.  E.  McVav 
\a.  V    Stevens 
•G.  L   Wright 
i.lanies  .V    Burnett 
iGeo   W.  Bak.M- 
JK.   P.  O-  Neal 

G.  C.   Hn.lton 

U.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 
j  Benedictine  Sisters 
!j.  A.  Lowderback 

Mrs.  P.  C.  White 

J.  H.  Crosswhite 

v.  A.    Weather   Hureau 

I.  C.  Sutton 

H.  G.  Lenhar.it 

State   Agri.    School 

"Irs    W".  L.   Matthews 

W.  C    Gregg 

r-  N.   Houck 

Charles  Walton 

A     .1.  Parks 

E.  W.  St    .(ohn 

.lohn  Cook 

B.  S.  H.albert 

G    A    WhitMngton 
J.  H.  Skillern 
A.  C.  Wilker.son 
T'.   S.    Forest  Service 
V  .  S.  f\)rest  Service 
.lune  Thomason 
Isham  Burrow 
VV.   R.   Heagler 
iW.   E    Bakir 
V.    C.    Wright 
Mi-iS  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Ednii<ton 

C,  D    Calhoun 
.Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
!,'.  T.   U-11 
iMiss  Grace  Field 
8.  0.  Story 
Ad.am  F-  Bnerkle 
New  Subiaco  .-Vbbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E    Holmes 
Dr.  Cheves  Bpvill 
Miss  Evelyn  Hovle 
J.   R.    Huddleston 
M.  W-  H.  Collins 
Nai'.nieO.  Schirmer 
E.  O.   Allen 
W.   E.   Barton 


T^mnprature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  record. 
armeuil^uotv  m!ceiyoA  too  late  for  means  and  summaries.  Reference  letters  =,^c-  number  of  ' 
?nd^x  Poute  \  Texarkana;  Uam  No.  1,  Judsonia;  Junction,  Route  3,  .'unction  City ;  Lutherville,  Bo 
J  Kimg  neai  suiisefunless  otherwise  indicatc-d .    •"24  hours  ending  midnight .    H24  hours  ending  ,  a 


All  complete  reports  used  in  means.      T.   less  than  0-01  inch   rain 
days  iiiissing-     tAlso  (»n  other  dates-     ttP-  O.  addresses  as  follows:  — 
Route  1,  Lamar;  Springbank,  Doddridge.      Precipitation  for  24  hours 
24  hours  ending  7  a.  m.    *Amount  included  in  next  measurement. 


July,  1928 


CLIMATOLOGHCAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 
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Daily  Precipitation  for  July.   1928 


Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

1 

3 

i 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
Eh 

,\tnity Ouachita 

Ar!;adelphia III!  Ouachita 

A'-kansas  City  .-Ilil  Mississippi.... 

•  '•■! 

••'• 

'"  [ 

::: 

... 

.'3i! 
.41 

::. 

, 

.07 
.21 

... 

... 

•  30 

.58 
.92 

'.56 
.59 

.'37 
.20 
.68 

.'io 

.'69 
•51 

.'05 

'.'io 

.15 

'.'72 

.'55 

.'73 

.35 
.11 

.60 
.02  1 

.J2 
.44 
.20 
.45 
.01 

.'ois  '. 
.05 

.15 
.13 

••• 

2.17 
4.71 
2.18 

.28 
T. 

".li. 

.57 
.16 
.20 

'.'66 
.48 
.06 

'.'25 
.07 

'.'66 

".'95 
.56 

'!i6 

2.'26 

... 

1.98 

Arlberg ■,,;,,.*   

Batesville ilj White 

.08' 
'.361 

'.'87 

. . . . 
'."87| 

"■khl 

.... 

'.'.'.. 

■■'■'■ 

••■'• 

••" 

'tV 

t.' 
.33 

'.'ii 
'.'65 
i."66 

i'.' 

".06 
1  96 

T. 

.12 

'.'oe 
.95 

... 

■.■39 

.04 
'.'24 

■■•• 

T.' 

.02 

L46 

t".' 

... 

.16 

.48 
.12 

.02 

T. 

1.93 

.04 

.'35 

.85 
.64 

1.67 

Bee    liraiieh [Arkansas 

Bentonville  . . .  ."''Arkansas 

Black  Rock  ....lilli White    ........ 

.07 

.12 
.05 
.17 
.57 
.13 
.02 
.08 
.15 
1.05 

't.' 

T. 

f.' 

.12 

.21 

.02 

3.15 
1.40 

•■•• 

■.65 

".6i 

.35 

2.92 

i.'53 
.04 

.54 

'.'06 

'.'45 
'!37 

'.'25 
.12 

"i9 
.50 
.06 

LOl 
.12 

'.03 
.10 
T. 

.82 
.02 

.67 
.18 
.21 
.01 

'.'6s 

'.'82 
.05 

".oh 

•••• 

.14 
.03 

.'39 
'.'32 

't.' 

.05 

.60 
.21 
.02 
.10 
.92 

".'39 

'.'si 
'.io 

2.27 

BU'i.hevil'e 

Koo  leville- •■' 

Brinkley illlj 

Calico  Rock ■; 

Cauilen Hll 

Center  Poiut 

Clare  idon 11: 

Clinton 

Cold  Springs 

Coiway .. 

Corniag IHI 

C  irning  ( river )   . . 
Cotter 1 

.UISSISSJIH" 

Arkansas 

White   

White    

Ouachita 

Rod 

White   

White    

.Vrkansas 

.Vrkansas 

White   

White 

White    

.49 
.27 
.76 

.'32 

■ 

73 
.■.■42 
'.'62 

1.15 
.21 

1.88 
.85 
.88 
T. 

■'is 

'.'63 
.50 
39 

T. 
.23 

'.'54 

'.'64 

'."18 
T. 

.65 
.58 
.07 

.'6i 

.11 

'.'46 
.21 

'.'45 

i.'87 

■.'15 

.'6i 

.62 
'.03 

'.'57 

.'26 

1. 
."21 

'f.' 
.10 

■'i'.' 

T. 

7.65 

2.n 

5.38 
7.10 
3.35 
2.51 
0.79 

3.'88 
1.90 

3.46 

Crossett uuacnua  

.23 
T. 

T. 

.97 
.15 

'^24 
.23 
.23 
.11 
.47 

't.' 

.10 
.04 
.12 
.77 
.13 

4.15 

1)  im  No.  1 'Ill  \^  hite 

•  . 

'■'■'■'■ 

.... 

.... 

•••• 

.36 

't." 

i.'os 
.45 

i'.sb 

T. 

'.'62 

.01 

'.'03 

.'is 

1.08 
.05 

;;• 

".04 

"12 
.62 
.11 

't.' 

'.82 
.40 
.20 

'.79 
'."12 

".■58 
.57 
.95 
T. 

!i5 
.06 

".'45 

'.'96 
.35 

'.'62 
1.42 

.... 



.... 

'.'06 

.... 

'.'55 
T. 

'.'45 

.47 

".si 

".65 

".15 
'.'65 

T.' 

.90 
.04 

'!63 

2  22 

Da-i  ^-ille IIH  Arkansas 1 

Dardanelle illlj  Arkansas 

.92 
.17 
.15 

.01 

i.'42 
.34 
.14 

■f.' 
.10 
.18 
.24 
T. 
.25 
.14 

'."68 
.20 
.28 
.10 
.07 

'.'62 
.76 

1  95 
T. 
.36 
.18 
.28 
.11 

2.30 
.62 
.06 
.24 
.01 
.70 

1.08 

'.'ie 

.15 
.03 

'.'46 
.12 

.80 

.... 

2.64 
0.92 

Pe  Valls  Bluff 

Mississippi    . . 

White   

Arkansas 

Ouachita 

Arkansas 

White   

White    

■'■'■■ 

.05 
.03 

'.'23 
.03 
.01 
.36 

i.'46 
.10 

".26 
T. 

.75 

"64 
.51 

.32 

i.'77 
.21 

. . . . 

2.26 
T. 

'.'85 

."22 
.38 

't,' 
'.'io 

.04 

'.'io 

.68 

".is 

'.'08 

.97 

'!6i 

'i57 
'^62 

']2i 

2.35 
'.'60 
'.'60 

'.'i9 

i.'28 

'.'2i 
.22 
T 
.17 
.61 

.'72 
.06 

".\\ 
'.'33 

'.'37 
T. 

T. 
T. 

'ioi 

'.'63 

't' 

'.'33 

tV 

6.93 

U.itton 

Eagle  Gap 

El  Dorado In 

■   •• 



r. 

o.:j9 

9.23 

.10 

T. 
T. 

't.' 

.... 

.15 
.22 
.76 
T. 

'.'67 
.62 
.35 
T. 
.36 

'.'25 

2.43 

Eureka  Springs.... 

Favotteville   

Fort  .Smith •** 

Freeman  Sprgs.  .nil 

Fulton '; 

Gjirgetowu i . 

Gilbert Ilil 

't.' 
't.' 

i.76 
1.20 
T. 

'.'08 

'.'63 
2.55 

3.36 
3.00 

.49 
.1.5 
.24 
.69 
T. 
L34 

'.'31 

T. 
'f.' 

■•   • 

.'is 

2.48 

Arkansas 

Red 

White 

.16 

.... 

.... 

.... 

1.55 

4.02 
2.85 

White   

Red 

.10 

.04 
.10 

.4fi 

0.46 

.... 

.... 

•  29 

T. 

T. 

T. 

.96 
.06 

i"38 

5.52 

(iran.iis 

Gravette  

•• 

.12 

.'io 

■.'24 

'.'67 

6.37 

White 

Mississippi 

White 

Red 

Onaehita 

Red 

Ouachita  

White    

OuMchita   

White 

White    

Arkansas 

White 

.88 

't.' 

.59 
.20 
.09 
.75 

2.' 09 

't.' 

.08 

1  52 

Harr;-~ou 

'.'d 

.... 

:::; 

':25 

'1'.' 

'!24 
".03 

r. 

'.'?6 
.60 

1.30 
.15 
1.17 

liie 
".is 

".hi 
.02 

.50 

L14 

.14 
.05 
.60 
.OS 
.25 

'.'38 

".'64 
.01 
.12 

'.'74 

.66 

.69 

1.28 

'.'65 
.35 

5.80 
2.07 
5.37 
5.97 

HeUuia 'ill 

Hiifden 

Hops 

'tV 

■f." 

.78 
.05 

1.40 
T. 

1.40 

'.'48 

■.'63 
1.59 
.18 
.04 
.20 
.03 
.44 
.70 
.10 
.08 
.10 

'.'63 

1.05 

.30 

'.'52 
■'53 

Hot  Springs 

3  10 

In  lex 

.Fessieville.  .■ 

Joaesb.iro il', 

.runcMon 

Lamhrook.  .• 

Lead  Hill 

.... 

50 

't.' 

.02 

'.'6i 

.22 
.19 
.46 
..-■.3 

'.'95 
.41 

'.'0.5 

i.'35 
.92 

".•24 
".ik 

'■'■'■'■ 

'!82 

f.' 
.10 
.10 
.36 
L16 

.30 

'.'iv 

i'.w 

T. 
.63 
T. 
1.35 
T. 

.37 

't.' 
"ec 

.!)£ 

T. 

.8f 
.8C 
.05 

.n 
1.2? 

.5C 

't. 

.0,' 
.51 

'.'15 

T." 
.01 
T. 

2.' 05 

'."59 

'.'23 
.02 

't.' 

';42 
.21 

'.'ei 

.39 
1.10 

'f.' 

'^53 
.07 
.13 

't.' 

.27 

'.'ie 

.05 

i.'77 

".*i 

4.05 
L41 
7.28 
6.91 
1.40 

Littla  Sook.  *" 

T.urfen 

Lutherville 

Magnolia 

.30 
.01 

.78 

2.30 

'.'P6 

.05 

.01 

"■\\ 
^.60 

't.' 

3.21 

.Arkansas 

Red 

Ouachita 

W  hi  te 

. .. . 

;::: 

:::: 

.04 
.30 

5.'i6 

'.'67 
.36 
.85 

'.'25 
T. 

'.'59 

... 

'.05 

2.16 
3.16 
8.37 

Mammoth  Spg.  .illi 

.... 

.28 

7.44 

Mississippi 

Mississippi 

White    

Ounchita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

Red 

White   

Ouachita  

Ouachita   

Mississippi 

.-Vrkansas 

'.'79 

'.'08 
'.■75 

.... 

■'■'■■ 

.:;■ 

.10 

T. 

.15 
'.'36 

'.'28 
1.41 

i.'io 

'.'50 
.80 

".'48 

.73 

.14 

i.'eo 
.21 

.87 
.60 
1.20 
.88 

i.'sa 
'.'25 

.60 

'."08 
1.15 

".&) 
'.W 

3.13 

Marked  Tree....  M 

Marshall 

Mona ill' 

Morrillton Ilil 

Mo  mtain  Home  ■  ■ 

Mount  Ida 

Xa.~hv)llc 

Newport lis 

Norman   

Oden 

Osceola Hi 

Ozark 

".'49 

.84 

■f.' 
.15 

::;: 

:::; 

1.27 

T 
'.62 

.17 

'.'ie 

'.'36 

.24 

.'io 

'."24 

.76 

'.'46 
'.'56 

'.'48 
.80 
.47 

".15 

'\'.7.b 

'.'6i 

.07 
.71 

".25 
.99 

'.'26 
.07 

.';ii 

1.15 

■.'26 

'.'li 
'!i2 

'.'89 

1.98 
4.84 
2.46 
4.38 
4.90 
7.15 
2.60 

4.60 
2.43 
4.59 
0.60 

Paraffould- 

Patterso.i Ill 

Pig^Tott 

Pine  muff 11; 

Pocahontas 

Portland  ...-.  ....li! 

Prescott M 

Princeton 'I! 

White     

Mississippi  — 

Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

.... 

:.;: 

".6i 

"■'2i 

'•OP 
.63 

5r 
.06 

)i 

".h 

)  .... 
.54 

T. 

.2E 
.OS 

i    .22 

.8c 

I    .2; 

'.'70 

'.si 

. .. . 

".k 

i.'5C 

".oi 

95 
6C 
.3C 

.11 



.97 

.0£ 
.2" 

•  Of 

... 

.... 

2'34 

.93 
.'20 
'.'ei 

L8f 

'.'54 

.01 
.65 

't.' 

.90 



.43 

.    .. 

'.'65 
.45 

'."« 

'.'57 

. . . . 

1 

'.'i7 
T. 

'.65 
.80 

'^07 

'!96 
.36 

.5( 

'.'ia 

'.'3E 

't.' 
i.'os 

.4C 

8.40 
'.■36 

'.'is 

.29 

.08 

i.'23 
.07 
•2E 

.r 

.35 
.4C 
T. 

".6" 

.IE 

.0! 
.1] 
.85 
.05 
.25 
T. 
.2 

)   .r 

... 

!    .6 

1  .5 

'.'oi 

. . . . 

.11 

.55 
T. 

'.'oa 
.... 

>    .42 

".ii 

1  ... . 

■  ■^■ 

... 

2  1.6J 

I  .'.'. 
}    .4( 

'.'i2 
.20 

.20 

2.'ii 

'.'os 

T. 

T. 
.1£ 

... 

(  ... 

'."io 
i'.is 

. . . . 

.5E 

'iic 
'.'is 

.8C 

... 

.K 
.3t 

... 

.... 

'!80 

.... 

'.'61 
.... 

>  ... 

i ... 

1.57 
2.65 
5.29 
1.62 
4.67 
7.46 
6.24 
3.72 

White 

Mis.5issippi  ... 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

M 

.04 
.O'J 
.IS 

.2- 

)  .0- 

l.K 

.5^ 
.4C 
... 
> 

i  't. 

.3( 
)    .0; 

1  ... 

;  T. 
1  .i( 

.7( 
.3 
.1 
•  1' 

. . . . 

... 
) 

.05 

.4c 

l.OC 
)    .6£ 

)  '.'i: 

2.2c 

i  .0; 

5  2  5f 

5    T. 

5.8( 

.7( 

'.'4 
T. 

... 

T. 
.   .. 

.8£ 
t  ... 

'.33 

.05 
.5C 

.". 
T. 

.34 
'.6- 

.08 

'.25 

.0£ 

1.9C 

l.OC 

.2£ 

2.41 

St.  Francis 

Searcy  il 

Springbank II 

Story 1' 

Stuttgart Ill 

1.81 

:;;■ 

■■■ 

••• 

.6C 

2.73 

T. 

3.34 

".6 

.9 

.li 
1    .8* 

.'6> 

•  1.  3' 

.4( 

.7 

I ... 

)  "' 

.4! 

a.'ef 

.2, 
.7( 
.1 

!    .48 

)  . . . 

.4f 

■  Ot 

.. 

'.'ic 

'.'65 

7.13 
3.18 
2.73 

Texarkana 1! 

Red 

' 

... 

4.54 

i    .Oi 

'  'f .' 

)  .. 

.3^ 
T. 
.5; 

1  ... 

'.'.'. 

1. 

.... 

... 

i.ie 

.5f 
.9C 
l.0£ 

.u 

.71 
.05 
T 

2.60 

Waldron 

Warren 1 

Water; il 

Whitecliffs il 

Wilson .  ■ 

Wynne 11 

Yancopin 1! 

Arkansas 

Ouachita 

.0; 

.1 

... 

'."2 

1  ... 
5  .   - 

.3 

■.'5C 

.85 
.If 
l.ii 

'.if 

1  ... 
)   T 
)  ... 
.6( 

5  '.'i' 

)  't. 

1  ... 

7.10 
3-96 
9.84 

Red, 

-Mississippi. . . 
Mississippi... 
Arkansas 

".6 

.K 

1  '.'.'. 
!  ... 

.'.'. 

';■. 

;;■ 

) ... 
1 ... 
2 ... 
2  .0- 

1  '.'.'. 

)    .85 

'.'6' 
.1? 

!  '.'i< 

)    .0 

)    '.I 

)  . .. 
.05 

) 

't. 

5.19 
1.02 
1.H4 
2.25 

Daily  River  Stagres  for  July, 

19S 
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Stations 

Rivers 

Plood 

Stage 

• 

2 

3 

4 

5 

6        7 

8 

9 

10 

11 

12 

IS 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2-4 

2S 

26 

27 

2S 

29 

M 

SI 

Arkansas  — 

22 

15  ■^. 

\5  7 

15 

14  6  1.3.4 

12  2 

11.2 

10.2    9.3i  8.5 

8.0 

7.6 

8.0 

7.7 

9.0 

9.1 

14.0 

12.9 

U.5 

flO.8 

8.8 

7.9 

7.2 

7.0 

7.5    7.8 

7.8 

7.9 

8.3 

8.0 

7.8 

do 

22 

12  0 

1?  4 

12 

12,0 

11  (1 

q  9 

9  0 

8.2    7.0 

R.I 

fi.  1 

5.9 

5.8 

6.1 

6.5 

6-8 

7.9 

8.3 

9.1 

8.3 

7.6 

6  2 

.M 

4.8 

4.5    5.0 

5.1 

,*>.  1 

5.3 

b.7 

5.0 

do 

20 
20 

13.6 

!,>  7 

13.3 

1?  n 

IS. 
12 

13.4 
IV  v> 

12.8 

11   6 

in.6 

4,4 

9.8    9.0 
8.6    7.5 

8.0 
7.0 

7.5 
6.0 

7  1 
5.5 

7.1 
5.0 

7.1 
5.0 

7.2 
5.3 

7.4 
6.0 

7.7 
6.2 

U.O 
7.0 

11.7 
10.6 

U.2 
9.0 

9.0 
8.0 

7.9 
7.0 

6.8 
6.0 

6.2 
5.] 

5.8    5.7 
4.6    4.0 

6.2 
40 

6.2 
4.5 

6.4 
4.4 

6.4 
4.0 

6.7 

Morrillton 

do...... 

11.510.5 

4.4 

I-ittle  Rock. .. 

do 

2S 

14,-; 

12.9 

11 

12,6 

12.3|\1.1 

10.fi 

9.5 

R.fi 

7.8 

7.1 

6.4 

5.9 

.5.7 

5.3 

6.1 

6.3 

6.6 

9.3 

10.5 

9.4 

8.2 

7.0 

6.0 

5.1 

4.5 

4.6 

4.6 

4.9 

4.8 

4.9 

Pine  Bluff 

do 

25 

^O  6 

18  9 

17 

17.fi 

17  5 

lfi.9 

1ft  2 

1.5.1 

14.2 

1.S.4 

12.6 

12.0 

11.5 

11.1 

11.0 

11.1 

11.2 

11.3 

11  6 

14.7 

14.7 

13.6 

12.7 

11.6 

10.  V 

10.2 

9.« 

9.8 

9  9 

y.y 

10. 0 

S'Anponiu 

..  .do 

5!H 

39  1 

.39  1 

39 

39  1 

39,1 

39,0 

.39  n 

38  9 

38.7 

.38.  5 

,38.3 

.38.1 

37.9 

37.6 

37.3 

.37  0 

36.7 

36.3 

35.9 

35.5 

35.2 

34.7 

S3. 9 

33.0 

81.8 

30. 6  29.  4 

28.2 

2/.0 

26  0 

2b.  0 

Danville 

Peiit  .Jean.... 

20 

4.6 

4.2 

4. 

3  8 

3.4 

3.1 

3.1 

2.9 

2.7 

2.7 

2.7 

2.5 

10.  S 

17.2 

12  0 

4.6 

13  3 

18.6 

17.2 

10.2 

6.8 

4.9 

3.2 

3.9 

13.6 

6.7 

iji 

5-9 

6.4 

7.6 

6.5 

1  ■    .'  *%^' .  ^^" 


v/-  •■■' 


.:•■.•.-;■:''.''.' 


WMh 


►:>;■;■  X-^rV 
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CLIMATOLOGIOAL     DATA:  ARKANSAS    SECTION 


July,  1928 


Daily  River  Stages  Continued 

stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13     14 

15      16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30      31 

Cotter   

White.... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  ... . 
....  do  ... . 
....  do  ... . 
....  do  ... . 

21 
18 

% 
22 
24 
30 
11 
14 

30 
28 
44 
48 

13.8 
12.8 
19.2 
27.8 
27.6 
28.0 
34. 9 
5.4 
22.8 
10-0 
10.4 
19.5 
44. 4 
51.9 

116 

13.1 

21.1 

27.4 

26.8 

27.6 

34.8 

5.2 

22.4 

9.3 

9-2 

18  7 

14.5 

52.2 

9.7 
11.1 
18.7 
27.3 
26.0 
27.2 
34.6 

5.0 
22. 0 

8.5 

7.4 
17.8 
44.6 
52.4 

8.8 

9.2 

17.2 

26.7 

25.4 

26.7 

34.2 

4.9 

21.7 

7.9 

6.5 

16.8 

44.7 

52.5 

7.6 

7.!- 

15.3 

25.8 

24.8 

26.1 

33.7 

4.7 

21.3 

7.4 

6.1 

16.0 

44.9 

52.5 

6.8 

6.9 

13.9 

24.9 

24.4 

25.6 

33  1 

4.5 

20.8 

7.0 

5.5 

14,9 

45-0 

52.6 

6.2 

6.4 
12.9 
23.9 
24.0 
25.1 
32.5 

4.4 
20.3 

6.7 

.5.5 
13.0 
-15  ■? 

5.8 
S.9 
12.2 
22.9 
23.5 
24.6 
31.9 
4  3 
19.7 
6.5 
5.5 
12.9 
45,4 

5.5 

6.8 
11.6 
22.0 
23.1 
24.2 
31.4 

4.2 
19.0 

6  1 

6.2 
12.3 
45.5 
52.4 

5.3    50 

5.1    4.H 

11.4  10.8 

21.2  20.2 

22. 7  22. 4 
23.9  23.5 

30.8  30.3 
4.1|  4  1 

19  6^18.2 
5.7|  5.1 
7.0!  6.8 
11-7  11.5 
15.6!45.6 

4.8 
7.6 
10.5 
19.3 
22.0 
23.2 
29.8 
4.1 
17.4 
4.5 
6.3 

4.6 
5.4 
12.4 
19.1 
21.6 
23  0 
29.4 
4.0 
16.6 
4  0 
fi  7 

4.6 

4.7 

11.6 

18.8 

21.1 

22.8 

29.0 

4.0 

15.9 

3.5 

7.0 

11.3 

45.  li 

4.8 
4  4 
10.0 
17.5 
20.7 
22.  5 
28.6 
4.0 

4.7 
4.5 
10.4 
17.2 
20.7 
22. 3 
28.2 

4,n 

3.6 
3.9 
10.0 
16.5 
20.5 
22.1 
27.9 
4.0 
12.0 
2.5 
6.0 
1>.2 
44,3 

3.5 

3.5 

9.1 

15.4 

20.1 

22.0 

27.6 

4.0 

10.8 

2.3 

9.0 

12.4 

43  2 

50.8 

.3.4 

3.1 

9.1 

13.8 

19.8 

21.9 

27.3 

3.9 

10.2 

2.1 

12.7 

12.6 

41.9 

50.3 

3.6 

3.0 

8.8 

12.2 

19. 4 

21.7 

27.0 

3.9 

9.6 

2.0 

15.4 

12.0 

40.4 

49.7 

3.5 
2.9 

8.6 

11.0 

19.0 

21.6 

26.8 

3.9 

90 

1.4 

16.1 

11.6 

38.8 

49.0 

3.4 
2.9 

8.7 

9.9 

18.2 

21.5 

26.5 

3.9 

8.6 

1.0 

14.5 

11.1 

37.2 

48  0 

.3.7 
3.1 

8.4 
9.1 
17.2 
21.2 
26.3 
3.9 
8.4 
08 
10.0 
11.0 
35.  6 

3.1 

2.8 

8.4 

8,7 

16.0 

20.9 

26.0 

3.8 

8.2 

0.7 

8.1 

10.8 

34.1 

3,7 
2.6 
8.0 
8.2 
14.8 
20.0 
25-5 
3.8 
8.0 
0.6 
8.3 
10.6 
32.7 
4.5.1 

3.4 
2.7 

8.0 

7.8 

13.8 

20.1 

25.0 

3.8 

7  4 

0.5 

11.5 

10.4 

31.  3 

43.7 

3.4 
2.5 
8-0 
7.4 
12.8 
19.4 
24.5 
3.8 
7.2 
0.4 
10.2 
10.6 
30.0 
42.3 

3.3 
2  5 

7  8 

7.1 

12.  0 

18.7 

23.9 

3.8 

7.0 

0.3 

12.1 

11.1 

28.8 

40.8 

3.1 
2.4 
7.8 
7.0 
11.4 
17.9 
23.  1 
3.8 
6.8 
0.2 
14.0 
U.9 
28.0 

3.9;  26 

Calico  Rock 

Sates ville   

Newport 

Georsretown 

De  Vails  BluS.,. . 
Clarendon 

2.3;  2.9 

7.7t  7.7 

6.8j  6.5 

10.81 10.0 

17.0  16.3 

22.2  21.4 

Gilbert 

Buffalo.  • 
....  do  .... 
Little  Red 
....  do  .... 

.3.8 

3  8 

Black  Rock 

Dam  No.  1 

Camden   

14.5 
3.0 
6.1 

I'i.  2 
2.7 
6.1 

6  6 
0.1 
15.0 

14.8 
27.3 

6.4 
0.0 
15.0 

Pulton 

Helena 

. .  Red  . . . . 
Mississippi 
....  do  .... 

11.3  11.1 

45.7  45  7 

11.1  11.9 
15.4,45.0 

15.5 

.;6  8 

Arkansas  City. .. 

52  6 

52.6 

52.5 

52.31 

52.2 

52.0 

51.9 

51.6 

51.4 

51.1 

47.3 

46.3 

39.1 

37.8 

36.6 

Daily  Temperatures  for   July,     1988 


Stations 


9       10 


15      16 


17      18 


23      24 


28 


29      30     31 


Amity 

BatesviUe?* 

Bentonville 

Bee  Branch 

Blytheville 

Boonevllld 

Brinkley 

C»llcoRock^5 , 

Camdent* 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis • . 

Qravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonssboro 

Lead  Hill 

Little  Rock.... 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.. . . 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Portland 

Prescott 

Kison.. , 

Searcy 

Stuttgart  

Texarkana 

Thornburg 

Warren ., 

Wilson 

Wynne 


(  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
( Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 

Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
1  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 

Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
\  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
i  Maximunr 
)  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
J  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Marimum 
)  Minimum 
!  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
Minimum 


70 
91 
66 
93 
71 
94 
66 
93 
66 
94 
70 
95 
73 
94 
74 
90 
78 
96 
72 
94 
74 
82 
62 
91 
73 
90 
67 
89 
68 
95 
73 
91 
65 
88 
69 
94 
68 
96 
70 
96 
69 

9: 

65 
96 
67 
95 
70 
84 
68 
94 
71 
94 
71 
97 
72 
92 
68 
02 
68 
94 
70 
93 
67 
97 
67 
99 
73 
99 
71 
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44Thermometers  are  read  in  the  raornine:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

1  I>tttes  and  number  of  stations  reportlnit  i 

THCNi,EK8ToRMs:--l8t,«;2a,4;;id,  1;  4ih,  14;  Olh,  28;  f^--'^'J^l'  ^^^ 
8th  14;  9th,  27:  10th,  7;  lllh,l;  12th,  1;  l.^th,  »; 
I4th  22;  15th,  15;  16th,  22;  17th,  ]:v,  18th,  38;  19th, 
18;  20th,  8;  21st,  29;  22d,  15;  23d,  14;  24th,  34;  25th, 
14;  26th,  2;  27th,  3;  28th,  13;  29th,  7;  30th,  24;  .31st, 

Dense  Fog: ISth,  1;  19th,  I;  20th,  2;  24ih,  1  ;  2mh,  .S;  2Sth,  1. 

Lunar  Haj.o,s:-— 29th,  I. 

Sor.AR  HAi.o«:-3a,  l;  4th.  1;  13th.  1;  iT.h,   1 ;  22d,  1 ;  23d,  1 ;  29lh,  1. 
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QENEHAl.  SUMMARY 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  August  were  tlie  positive  temperature  and  precipitation 
departures.  All  stations  for  which  temperature  normals  have 
been  computed  showed  positive  departures  except  Ozark.  Neg- 
ative precipitation  departures  occurred  at  21  southern  stations 
and  4  northern,  positive  elsewhere. 

The  month  opened  arith  temperatures  near  or  slightly   above 
normal  and  daily  means  were  slightly  above  on  most  days   un- 
til the  31st  when  a    moderately    cool    wave    overspreading   the 
State  brought  the  lowest  for  the  month  at    numerous    stations. 
The  mean  temperature  for  the  month,  as  determined  from    the 
records  of  58  stations,  was  81.3°  which  is  1.6°   above   normal. 
Monthly  means  ranged  from  85. 8°  at  Pine   Bhiff   to   75.2°   at 
Dutton,  a  difference  of   10.6°   between   the   northwestern    and 
southeastern  sections  of  the  State.       The    highest    temperature 
recorded  was  105°  at  Texarkana  on  the  28th,  the   lowest,    51° 
at  Lurfon  on  the  31st      Temperatures  of  100°  or   higher   were 
recorded  at  22  stations  during  the  month.     The  greate.st   daily 
range  was  39°  at  Lead  Hill  on  the  14«H£  ilBBAf^ ,  Or  Tut 

The  average  precipitation  for  88  statiO^f  w^s  j^  inches 
which  is  0.93  inch  above  normal.  Monthly  total.s'r^Yl^d  from 
0.73  inch  at  Portland  to  10.57  i"clWWVhjgj9Jpk'i.^S-  ^^'y""^ 
and  Gravette  also  measured  over  ten  inches.  Tlfl'b'iiWfO/jin- 
fall  for  any  24  hour  period  was  5.69  inches  at  Bentonville  on 
the  4th.     The  average  number  of  rainy  days  was  7. 

f  The  weather  during  the  month  was  mostly  favorable  for 
cotton.  At  the  close  of  the  month  the  crop  was  maturing 
rapidly  and  picking  had  started  in  the  southern  counties. 
Early  corn  which  was  about  matured  by  the  close  of  the  month 
was  injured  by  the  dry  weather  in  some  localities.  Fruit, 
grapes,  melons,  cantaloupes,  and  truck  made  satisfactory 
growth  during  the  month.  w.c.H. 
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COMFARATIVB    DATA    FOR    AUGUST 


Precipitation 


Kumber  of  days 


Hail,  August,  1928 

Heavy  Hail:— -Booneville,  4:00  to  4:.30  p.  m.,  Augu^<r  22,  path  3  to  4 
miles  wide,  stones  size  walnuts,  considerablo  damage  i<. 
roofs  and  o  to  10  per  cent  of  cotton  holis  and  s(|uares 
knocked  off. 

Moderate  Hail: -Freemen  Sprinfrs,  15th. 
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CLIMATOLOGIOAL     DATA:      ARKAxNiSAS     SECTION 


August,  1928 


Climatologrioal  Data  for  Augrust,  1828 


Precipitation,  inches 


Numbei 
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Observers 


Amity 

Arkadel  ph«  •  ■ 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville  .  -  -  ■ 
Bee  Branch.. 
BentonvlUe  . . 
Black  Rock . . 
BlvtheviUe. .. 
Booneville  .  •  ■ 

Brinkley  • 

Calico  Rock.. 

Camden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning  .. ., — ; 
Corning  (river) 

Cotter 

ijrossett 

Dam  No-  X 

Danville 

Oardanelle 

De  Vails  Bluff 

Dumas 

Dutton 

YA  Dorado 

Kngland 

liureka  Springs. 

Evening  Shade ^ 

b'ayettevilie fr 

Kort  Smith  

Freeman  Springs 

Fulton 

•  teorgetown 

Gilbert 

Granuis 

Gravette 

Harrison    

Helena   

Higden 

Hope  

Hot  Springs •• 

Index " 

.lessleville 

.lonesboro 

Junction i; 

I^ambrook TT 

Lead  Hill..... 
Little  Bock 

Lurtou ■■ 

l.nt.iin;rville »+ 

Magnolia 

Malvern 

.Mammoth  Sprlnjt  .  . 

Marianna 

.MarkCMl  Tree 

M»rshall 

Mima 

Morrlllton 
Mountain  Home. 

Mount.  Ida • 

.Nashville 

Newport 

.\oruian  

Oden 

Osoeola  

Ozark  

I'aragould 

Patterson 

Figgott 

Pine  Blnff 

Pocahontas 

IVrtlaurt 

Prescott 

Princeton 

Si.son 

Rogers 

r^t.  Francis 

Saarc> 

•Springhank 

>tory   

Stufctgarl   ) 

subiaco I 

Texarkaua i 

Thurnburg i 

W'aldron ! 

Warren | 

Water- : 

WUityoliffs 

Wilson 

Wynne    

Yain'opin 

State  Means 


T^niversity  of  Arkansas 
I'    S.   Weather  Bureau 
;.   R.  Mo  Cuiston 
T     I .  Logan 
W.  R    i^wens 
Ben  F.  BaHenfield 
W.  E.  McVav 
A  .  F    Stevens 
G   I.    Wright 
ames  A     Hnr'fett 
Geo   W.  Baker 
N     (•    O-  Neal 
G    C     BoUnn 
H.  G.  Sa-ider-on 
U.  S.  Forest  Service 
P.e'iediotine  Sisters 
J   A.  I  ovderbark 
Mr<:.  P.  C.  White 
J.  H.  C^oPs^vhite 
V    S     Wea*her   Pureac 
I.  C.  Sutton 
H     <i    I.enhardt 
Pta'^e   Agri.    Sr-hool 
";rs    >V    '.,.    Matthews 
W.  C    Gregg 
c    X.    iiouok 
"harle^  Walton 
A    .1     Parks 
E.   W.  St     lohn 
iohn  Cook 
1).  S.  Halbert 
G    A    WhitMng'on 
I    H.Skillern 
A.  C.  Wi  ker'on 
TJ.  S.   Forest  Service 
U.  S.  Forest  Servic* 
inne  Thoniason 
Isham  Burrow 
W     K.   Heagler 
W     K    Bak.  r 
V.  C.   Wright 
Mifs  I'heresa  .'^cheu 
RenedioMne  Sisters 
W.   F.    Fdnii  ton 
C    n    Calhoun 
Mr,--.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.  V    Tisdale     f 
Carl  A     Rtarck 
S.  T.  Rooney 
■T.  T     Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C-  Storv 
Adam  1"   Buerkle 
New  Subiaio  Abbey  " 
H    S.   Brashear 
Edward  E    Holmes 
r>r.   Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoylc 
J.   K.   Hnddles^on 
M.  W    H.  Collins 
Nannie  O   Schirmer 
E.  O.   Allen 
W.  E    Barton 


i\\ 


All  complete  repcrts  used  innieaus.  T.  lejs  than  i>.  ni  inc'-  rain 
ssi^ig.  tAl'O  on  other  dates.  ttP.  G.  addresse'^  as  fo  lows:- 
amar;  Springbaak,,Doddadge  Precipitation  for  ii  hours 
Amount  included  in  next  measureme  it. 
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Daily  Precipitation  for  August.  1928 


Stations 


Day  of  Month 
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Dardaiiellts 

He  Vails  Blurt    . . 
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Djtt)n 

Ea/le  Gap      

El  ,)ora'lj    

Enjla  111     

Ear.!kaSp ring  .. 
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Jonesb  )ro 
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Marshall    
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Searcy 

Soriugbank 

Storv  

Stutt?art 

Subiaco 

Tex  irkana   

Th'irnburg 

Waldron 

Warre  i. 

Waters 

Whitecl  ffs 

Wilsoi 

Wv  me 

Ya  icopin  .    


.Ouachita 

I  Ouachia 

Ii.vli>>i-sippi... 

.  A'hit«   

I  White   

.  .\rkansas 

'i.\rkansas 

White   

Mississippi... 

Arkansas 

White   

White   

Ou  ichita 

Red 

Wh  t8   

W;itto   

.\rkan  a5 
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4.06 
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4.89 
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6  67 
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6.44 
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6.  ,51 
4.82 
1.99 
3.94 
6.36 
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3.41 
1.58 
8. 92 
2.43 
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Daily  Biver  Stages  for  August, 

1928 

■itntions 

Rivers 

Flood 

Sta^e 
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6 
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9       10 
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12      13 

14      15 

16     17 
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27 

3« 
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SO 

11 

"ort  Smith  

Ozirk 

Dardanelle    

Mirrillton 

Little  Hick.   . 

Pine   Muff 

-"aT*Tiiu. 
Danville  

.\rlcinsas  — 

do 

....  lo 

...  t'>      .   . 

....1>      .   . 

...do    .. 

.do   ..... 

Petit  Jean.... 

22 
22 

in 
20 

■]'-' 

HI 

5  0 

6  4 
4.5 
5.2 

H)  1 

21.0 

6.0 

9  4 

5  2 

6  2 

4  3 

5  3 
10.3 
23  2 

5.8 

9.7 
7.0 
6.6 
4  0 
4.8 
If  1 
■ii.  6 
5.5 

8  5 
6  5 
7.9 
16 
19 

9  8 
21.6 

4.2 

10  r, 

5.3 
7.2 

.s.n 

6.1 
10.0 
211.6 

3.3 

2(1  2 
14.7 
8.6 
5  0 
6.5 
U  1 
,19.9 
6.2 

20.9 
17.2 
17.7 
14  S 

83 
10  9 
19.8 

4.4 

16  6,12.1 

15. 7|.... 
18.6  11  B 
17.0  14. T 
15  7  If..' 
17.0  11.9 
19.4  21.7 
3.8|  3.1 

10.  i 
7.9 
10.8 
10.2 
13  2 

l'rl.4 

2S.  3 
2.8 

9. 2 
b.l 
8  5 
7.5 
10   I 
16  9 
25.7 
2.5 

8.7|  7.9 
5  6    5..S 
7  9    7.0 
6.0    5.2 
7  8    6.5 
14,6  12.1 
23.6  21.3 
2.6    2  5 

7.3 
.S.4 
6.6 
5.0 
,5.6 
11. 1 
19.4 
2  4 

6.8 
5.0 
6.0 
4.6 
5.1 
10.1 
18.1 
2.3 

7.2    6.8 
4  .=>    4.1 

5.6  .5.4 
4  2    4.0 

4.7  4.1 
10.1    9.7 
17  2  16.5 

2.31  2.3 

6.4 
3.9 
5.4 
3,8 
3  8 
9.3 
15.7 
2.2 

6.0 
3.9 
5.3 
3.3 
4.0 
9  3 
15.1 
2.3 

6  8,  8.7 
3.9I  3.8 
5  21  .5  0 
3  81  3  6 
4.1    4.0 
9.3    9  a 
14.9  14.7 
2.0   2.0 

7.6 
5  5 
S.3 
8.7 
3  6 
9.0 
14.6 
2.1 

6.5 
4.,'> 
6  4 
4.7 
3.5 
8.7 
14.2 
2.3 

6  6 
5.0 
6.2 
5  0 
5  0 
9.0 
13  6 
3.6 

8.4i  8.6 
6  Oj  5. 7 
7.2    7.4 
6.0'  4.6 
5.2    6.9 
9.9110.7 
18.9  15.0 
11.3    «.4 

9.4 
6.9 
7.0 
6  0 
6.2 
11.3 
16.0 
S.6 

8.1 
6.4 
7.0 
6.0 
6.0 
10.9 
16.8 
S.9 

7.1 
5.0 
7.2 
5  2 
6.8 
10  6 
16.7 
8.1 

6.4 
4.5 
6,0 
4.6 
5.9 
10.6 
16  5 

6.0 
4.0 
6.8 
4.0 
6.6 
10.6 
16.4 
6.9 

I 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:  ARKANSAS    SECTION 


August,  1928 


Daily  River  Stages  Continued 

stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18      19 

20 

21     22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30     81 

1 

Cott«r   

White.... 
....  do  ... . 

21 
18 

2.9    'JHI   .111   i  Oi   2  «l   i  -il    t.M   .S  Ol   4  fi(   4.41   !>  fil   .1  .11  S'll   l.'li  2.H(  2.81   3.0,   2. « 

321  4.1 

2  4 
2  4 

3  4 

2.0 

3  9 

2  5 

6  3 
2  9 

8.1 
7  8 

6.6 
6  2 

8.9 

7.2 

7.5 
6.8 

6.0 
5.2 

5.1 
4.3 

48 

Calico  Rock 

1    9 

2.2 

2.2 

2.0 

20 

2.0 

3.5 

3.7    3.7 

3.5 

3.3 

2.8 

21 

2.0 

1.4 

1.6 

2.4 

1.8 

1.8 

19 

4.4 

BatesvUle   

....  do  .... 

28 

7.8 

7.8 

7  4 

7.4 

7.2 

7.1 

7.5 

8.2    9.0 

8  7 

8.7 

8.3 

7.9 

7.3 

7.0 

6  8 

6.6 

7.3 

7.3 

7.1 

7.2 

7.4 

7  4 

8.6 

11.2 

13.1 

11.8 

13  6 

12-2 

10.5 

10  4 

Newport 

....  do  ... . 

26 

fi.« 

6  1 

5.8 

5  8 

r>.9 

5.8 

5.8 

6.2    6.8 

7.0 

6.9 

6.8 

6  2 

5.9 

5  5 

5.1 

4.9 

4.8 

5  2 

5.4 

5.4 

5.7 

5.2 

b.b 

6  1 

10.0 

1(1.4 

10  8 

a  2 

10. 0 

8.9 

Georgetown 

....  do  ... . 

20 

9.1 

H.7 

8,3 

8.0 

7.7 

7.5 

7.3 

7.2    7.3 

7.8 

8.2 

8.3 

8.5 

8.0 

7.7 

7.3 

7.0 

6.5 

6.3 

6.3 

6.4 

6.7 

6  9 

6.8 

6.8 

7.4 

9.9 

11.6 

12.4 

13.0 

13.3 

I)e  Vails  Bluff.,. . 

....  do  ... . 

21 

IS.  5 

14.9 

U.3 

18.8 

13.2 

12. 8 

12.5 

12. 2  12. 1 

12.2 

12,6 

12  8 

12  9 

12  9 

12.7 

12. 3 

.1.9 

11.5 

11.4 

11.1 

11.0 

11.2 

a  5 

11.7 

U  7 

11.6 

12  1 

13.9 

lo.  1 

lb  0 

16.9 

Clarendon 

..  do 

34 
12 
14 

20.5 

3  ; 
6.3 

-;).  1 

19.6 
36 
6.2 

-i).  2 

18.8 
3.5 
6.0 

-0.3 

18.0 
3.5 

6.5 

-0.4 

17.3 
3.5 
6.3 

-.1. 5 

IB  7 
3  4 
6.6 

-0.6 

16. 1 
3.4 

6  8 
-0  7 

15.6  IS  9 

14. 9, 14  K 
3.4|  3.4 
8  2j  6.2 

-1.0-1.0 

15.0 
3.4 
6.2 

-1.0 

15.1 
3  4 
6.0 

-1  0 

15.2 
3  4 
5  7 

-1.0 

15  1 
3  4 
5.6 

-1.0 

14.8 
3.4 
5  6 

-0.8 

14.5 
3.3 
5.4 

-0.6 

14  1 
3  3 
5.3 

-ii.4 

14  1 
3.6 

5.K 
1.0 

13.8 
3  5 
5  8 
14 

13.5 
(.5 
5.6 
1.6 

13  5 
3.4 

16 

13.7 
■iA 
.i  1 

1.8 

13.9 
4.0 
5.1 
1.9 

13.9 
5  0 
6.1 
1.7 

i3.8 
4  5 
5.8 
1.4 

13.9 

4  ■?. 

5  5 
1  8 

14  8 

4  -1 

5  0 
2.0 

16.0 
3.9 
4.8 
3  0 

16.9 
3,8 
4  6 
2.6 

i;.8 

ailbert 

Buffalo. . 
. .  Black 

3.4 

6,6 

-0  8 

3.4 

6  4 

-0.9 

3.6 

Black  Eock 

6.2 

Dam  No.  1 

Little  Red 

2.4 

Camden  

.  Ouachita. 

30 

15.8 

15  6 

14  0 

12  5 

10  4 

8  2 

7  9    9.4 

70.6 

9.8'  8.7 

7.3 

6  5 

6.t. 

5  8 

5.3 

5  3 

5.  •'I 

5  6 

,5.6 

.5.6 

5.4 

5-3 

5.1 

4  4 

4  4 

4.4 

4  0 

4.(1 

4.  1 

4.6 

Pulton 

...Red 

28 

15.4 

15  2 

14.  K 

13  8 

13.1 

1,1.  1 

13.  3,13  1 

12.4 

11.7  11.3 

10.3 

10.1 

9.8 

9.4 

9  4 

9.1 

8.8 

8.5 

8.4 

8.2 

H  II 

8.1 

8.5 

8.3 

S.I 

7.8 

7.7 

V  6 

V,4 

7.4 

Helena 

Mississippi 

44 

26.4 

26.1 

25. 7 

/■5. 1 

24-4 

23.  5 

22.721. 9  21.1  20.2  19. 9 

2i)  0 

2:i.7 

21.2 

21  3 

20.7,2'  0 

19.2  18.7 

17.8 

17  1 

16  » 

16  5  16.  1 

IS.  3 

17.1  18.1 

18.8 

19.  1 

19   1 

18  8 

Arkansas  City. .. 

...do  .... 

48 

35.8 

34.3 

33.4 

32.  5 

31. 4130. 51 

29.5  2».  5  27.  4  27.4  2tt.3 

27.8 

27.3 

26.8 

26.3 

25.  8  25.3124 .9124  3 

23.8 

23.3 

2/.  2 

21.2  20.5 

19.0 

19.1118.7  18.  71 19. 3120. Ul .0.-1 

Daily  Temperatures  for   August,    1038 


Statlont 


10 


13 


16 


16 


17  I  IS 


20 


22 


•28 


25 


26 


28  I  29 


30 


IS 

31  \t 

Is 


Batesvlllef  4 .  ■ 


I  Maximuo) 
(  Minimum 


Bentonville 1  M'^cimum 

I  Minimum 

Beo  Branch i  Maximum 

\  Minimum 


Blythevllle.. 


Maximum 
Minimum 


Boon^vUla |  Maximum 

<  Minimum 

Brinkley  |  Maximum 

'  (  Minimum 

Calico  Rock«J Maximum 

i  Minimum 

Camden** i  Maximum 

I  Minimum 

C«nt«r  Point \  Maximum 

'  Minimum 

««»--»y IStJ^uT 


Corning . 


i  Maximum 
Minimum 


FayetteviUe H 

Fort  Smith  . . . 
Orannis 


Dardftuelle 1  Maxliaum 

'  Minimum 

Pumas. ............  i*I?f*°»'i™ 

\  Minimum 

Dutton Maximum 

(  Mimmum 

Kl  Dorftdo (Maximum 

I  Mimmum 

Eureka  Springs ....  i  Maximum 
'  Mimmum 
\  Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 

Sravette !  Maximum 

)  Minimum 

Helena }  Kf  *,'™"™ 

(  Minimum 

Hope Maximum  \ 

\  Mimmum 
Hot  Springs \  Maximum 

(  Minimum 
Jonwhoro i  Maximum 

t  Minimum 
I,ead  Hill 5  Maximum 

(  Minimum 
Ltttle  Book S  Maximum 

)  Minimum 
Lurlon (Maximum 

(  Mimmum 

Lutherville \  Maximum 

(  Minimum 
Magnolia i  Maximum 

\  Minimum 
Malvsrn i  Maximum 

'  Minimum  \ 
Mammoth  Spg |  Ma^mum  l 

?  Minimum  | 
Marshall. Maximum 

(  Mimmum  ! 
Mena }  Maximum  j 

(  Mimmum 
Mount  Ida i  Maximum  i 

)  Minimum  ! 
Newport. .     .  1  Maximum  | 

'  Minimum 
Pln»  Bluff i  Maximum 

i  Minimum 
Portiand 5  Maximum 

\  Minimum 
Prescott i  Maximum 

}  Minimum 


Kison. 


I  Maximum 
Minimum 


Searcy.  \  Maximum 
(  Minimum  ' 

Stuttgart (Maximum 

(  Mimmum 

Texarkaua i  Maximum 

(  Mimmum 

I'hornburg j  Ma»mnm  i 

I  Minimum  { 

Warren... Maximum 

(  Minimum 
Wilson.  5  Maximum 

Wynne. 


93 
72 
95 
70 
93! 
73i 
951 
72 
91 
65: 
93', 
78i 


94  94 

75;  73 

921  95 

641  66 

92j  90 

74  74 

86  85 

681  69 

9G|  94 

72|  71 

95  95 


72 
91 
72 
94 
71 
93 
72 

72 
88 
71 
96 

72j  73 
97  97 
74  74 
93I  94 
72-  72 
93!  94 
71  i  74 


941  78; 

72  i 


90 
72 
77 
67 
91 
73 
91 
76 
89 
75 
91 
74 
90 
72 
91 
73 
88 
74 
91 
75 
94 
70 
92 
76 
90 
73 
83 
67 
90 
74 
79 
66 
85 
72 
86 
74 
86 
70 
86 
iB7 
91 
74 
96 
74 
89 
70 
91 
75 
93 
71 
88 
75 


72 

87 

70 

90 

71 

93 

74 

92 

72 

91 

71 

90 

70 

91 

72 

86 

69 

86 

74 

92 

67 

86 

71 

92 

70 

79 

64 

89 

73 

86 

69 

85 

69 

87 

73 

87 

67 

88 

67 

87 

71 

93 

72 

86; 

69 

93 

74 

90 

67 

88 

72 

84 

68 

86 

71 

:;i 

90 
71 


96  100 

661  70! 


98  97 


68  68 
88  96 
68|  '68 
85|  91 

70|  70! 
83;  89 
67 
95' 
72j 
100 
73 
•  95 
-  70 
95 
7li 
95! 

91 
70 

95 

72 
95 
70 

901 
67| 
95 
74 
94 


94 

74 
93 
74 
94 
69 
92 
70 
90, 
71 
91 

72: 

91| 

" 

93! 

70 

85 

68 

91 

78 

91 

73i  72i 

941  96 

671  67 


92! 
70! 

102 
71 
98 
75 
98 
72 
97 
72 

100 
71 
96 
72 
97 
74 

100 
73 
95 
71 
96 
74 
97 
72 
93 
61 
97 
76 
93 
70 
93 
74 
96 
76 
94 
68 
92 
79 
96 
73 

100 
73 
99 
71 
98 
75 
98 
69 
97 
74 
92 
70 
99 
72 
97 
73 

100 
73 
97 
69 
97 
67 
95 


70  71 


94 

69 
102 
74 
104 
76 
99 
73; 
.98! 
75I 
99; 
74 
99 
73 
99 
73 


99  102 
73|  75 


83 
66 
96 
70 
91 
71 
95 
69 
95 
68 
95 
69 
93 
70 
91 
73 
94 
70 
94 
69 
91 
69 
92 
70 
90 
60 
94 
72 
91 
66 
91 
66 
»3 
73 
91 
66 
89 
65 
93 
70 
95 
71 
98 
69 
95 
71 
96 
64 
91 
71 
85 


93 


90 
68 
971  92 
64  04: 
93I  89 
70|  69 
97 1  92 
70i  67 
1(V2!  98 
72      72 


104 
•75 

■97 
73 
98 
T 
98 
72 
99 
73 
96 
70 

103 
74 
95 
65 
95 
75 
95 
75 


101 
73 

►  95 
72 
93 
72 
97 
69 
94 
69 
95 
68 
99 
73 
92 
64 
94 
74 
92 
70 
96 


701  65 


931  92 

68  67 

90  90 

75  67 


931  95 
69 1  63 


98 
67 
89 
68 
95 
71 
94 
74 
98 
71 
96 
72 
99 
68 
94 
73 
93 
73 
98 
72 
94 
70 
95 
74 
95 
71 
93 
62 
95 
75 
92 
68 
93 
68 
94 
75 
92 
68 
92 
68 
93 
75 
100 
71 
97 
72 
95 
75 
99 
60 
94 
75 
89 
69 
100 
74 
98 
74 
97 
73 
96 
70 
91 
65 
92 
71 
94 
67 
07 
72 
102 
75 
93 
71 
96 
73 
99 
73 
97 
71 
97 
71 
96 
70 
92 
64 
94 
72 
96 
74 
96 
73 


97 
66 
90 
69 
99 
70 
92 
71 
99 
71 
96 
70 
96 
67 
96 
71 
95 
73 
98 
72 
95 
69 
95 
73 
95 
70 
92 
61 
96 
74 
93 
6 
95 
70 
95 
74 
94 
67 
92 
69 
93 
69 
100 
71 
97 
69 
96 
71 
98 
66 
H4 
75 
9'2 
69 
99 
71 
97 
70 
98 
71 
93 
68 
94 
65 
93 
69 
96 
67 
100 
72 
104 
75 
96 
70 
97 
73 
99 
72 
96 
71 
97 
70 
103 
73 
94 
64 
95 
74 
93 
75 
96 
69 


98 
67 
91 
69 
97 
69 
95 
71 

101 
69 
98 
69 

102 
70 
97 
69 
98 
73 
99 
71 
97 
69 
96 
71 
97 
70 
95 
60 
98 
74 
92 
70 
95 
69 
98 
74 
91 
65 
93 
69 
98 
69 

102 
69 
98 
70 
9' 
72 
95 
66 
95 
74 
91 
71 

101 
70 

100 
70 
99 
70 
97 
67 
98 
66 
97 
67 
9 
65 
98 
71 
104 
74 
98 
70 
99 
71 
98 
70 
97 
71 
99 
69 
102 
73 
97 
64 
96 
75 
94 


98 
69 
92 
70 
99 
69 
92 
72 

101 
70 
99 
68 

102 
69 
96 
71 
96 
74 

101 
72 
92 
69 
99 
75 
98 
71 
93 
62 
96 
75 
9 

75 
92 
73 
97 
69 
95 
65 
91 
69 
97 
70 

102 
73 
96 
71 

100 
73 
97 
66 
95 
75 
90 
70 

101 
72 
99 
72 
98 
70 
97 
74 
97 
68 
97 
71 
90 
66 

101 
72 

101 
76 
98 
71 
99 
74 
100 
71 
96 
70 
96 
73 
101 
73 
96 
67 


96 


68  67 
99  98 
68  69 


81 
70 
77 
69 
97 
71 
89 
71 
95 
71 
98 
71 
85 
70 
96 
72 
93 
73 
94 
74 
95 
69 
92 
75 
97 
73 
79 
65 
96 
76 
83 
68 
88 
65 
83 
72 
90 
68 
86 
69 
95 
74 

loo 

74 
94 
72 
90 
70 
82 
69 
93 
71 
80 
67 
91 
71 

100 
73 
95 
73 
86 
70 
91 
69 
88 
73 
91 
70 
93 
72 

100 
76 
97 
71 
96 
74| 
99 
70 
93 
71 
96 
74 
98 
72 
91 
68 
94 
75 
89 
70 
96 
73 


87 
70 
89 
70 
93 
72 
87 
70 
91 
71 
93 
73 
93 
71 
86 
71 
92 
68 
87 
72 
90 
70 
87 
65 
94 
76 
89 
68 
90 
71 
90 
74 
90 
66 
87 
67 
85 
70 
97 
73 
95 
71 
88 

n 

90 

69 

88 

71 

85 

67 

93 

71 

91 

73 

93 

70 

88 

66 

86 

68 

91 

67 

92 

68 

91 

71 

92 

71 

90 

74 

93 

74 

94 

71 

92 

69 

88 

70 

96 

73 

89 

68 

92 

73 

89 

70 

87 

70 


92 
67 

90 
67 
92 
67 
90 
70 
96 
70 
91 
70 
94 
68 
97 
72 
95 
74 
92 
70 
92 
68 
96 
73 
95 
70 
90 
61 
95 
74 
89 
69 
92 
68 
96 
73 
92 
68 
9" 
66 
89 
71 
100 
73 
96 
70 
92 
68 
92 
64 
93 
72 
87 
6S 
95 
70 
100 
73 
97 
72 
91 
70 
93 
6' 
94 
71 
92 
69 
92 
69 
98 
72 
98 
70 
98 
73 
100 
71 
90 
69 
94 
70 
100 
73 
92| 
68l 
931 
77| 
89 
69 
92 
71 


94 

73 

85 
71 
99 
71 
90 
66 
99 
72 
93 
76 
93 
70 
99 
75 

100 
74 
96 
73 
88 
76 
99 
76 
94 
75 
92 
69 
98 
77 
89 
65 
93 
76 
95 
78 
96 
67 
85 
74 
87 
66 

103 
75 
96 
80 
90 
72 
91 
72 
96 
70 
89 
72 
98 
72 

102 
75 
98 
73 
90 
67 
9 
78 
97 
74 
9' 
70 
95 
75 

100 
76 
97 
73 

100 
75 

103 
70 
94 
71 
93 
72 
103 
75 
97 
70 
98 
72 
86 
76 


6»  68 


79 

69 

70 

61 

88 

69 

88 

74 

82 

69 

87 

75 

77 

69 

95 

73 

88 

75 

88 

71 

86 

69 

92 

70 

95 

74 

71 

64 

96 

76 

81 

63 

72 

65 

74 

70 

87 

71 

71 

59 

90 

76 

96 

76 

90 

70 

85 

70 

74 

66 

84 

71 

69 

63 

89 

68 

99 

76 

91 

74 

86 

67 

83 

67 

87 

71 

84 

70 

82 

70 

97 

77 

97 

73| 

94| 

72 

96 

72 

83 

70 

89 

74 

95 

73 

82 

6 

93 

72 

89 

74 


66 
90 
71 
95 

72 
88 
70 
84 
69 
86 
58 
84 
69 
82 
63 
87 
67 
91 

89 

71 

80 

6: 

87 

65 

82 

70 

83 

71 

88 

69 

89 

74 

93 

70 

95 

73 

87 

72 

86 

69 

87 

72 

93 

73 

85 

73 

89 

71 

90 

72 

90! 

72 


69 

90 

69 

97 

70 

94 

72 

98 

71 

96 

71 

96 

70 

98 

70 

97 

75 

95 

72 

95 

68 

94 

73 

96 

70 

89 

63 

98 

74 

91 

70 

90 

71 

96 

74 

94 

66 

90 

69 

96 

74 
101 

72 

98 

71 

95 

70 

95 

68 

93 

75 

87 

69 

95 

73 
100 

72 

99 

71 

f6 

68 

94 

70 

94 

71 

94 

68 
100 

71 
102 

74 

98 

71 

99 

70 

98 

73 

96 
71 
96^ 
71 

104 


70]  73 
93 


69 
90 
69 
93 
68 
91 
74 
94 
71 
92 
70 
95 
71 
92 
70 
95 
7S 
84 
7-> 

94 
70 
92 
73 
92 
71 
88 
61 
93 
73 
91 
89 
91 
70 
94 
72 
93 
66 

■90 
69 
91 
73 

'96 
70 

93 

70 
91 
67 
90 
73 
87 
69 
94 
71 
92 
71 
97 
71 
92 
70 
88 
68 
92 
69 
90 
68 
96 
71 
96 
75 
91 
69 
99 
73 
93 
72|  72 
97      94 


63* 

86 

68 

83 

73 

75 

60 

82 

67 

90 

72 

89 

72 

85 

65 

91 

67 


78 


92.1 


68  8 
86. 9 
67.9 
93.7 
69.3 
91.3 
72.1 
93.9 
70.4 
92.9 
70.5 
93.2 
68.7 
93.6 
70.8 
9:^.1 
72.4 
92.6 
71.2 
92.6 
68.7 

92  2 
72.7 

93  5 
70-8 
87.6 
62  9 
94.0 
73.8 
88.7 

6;. 6 

89.3 
69.7 
9-2.0 
73.0 
91.1 
^•<i6.6 
81  88. « 


«S 
74 
62 

^'4 


68.2' 
92.2 
:a^-V2 

93.5- 

70vl 

92.3 

65- 7' 
80.8 
72.7 
85. 1 
67.0 
94.1 
70.3 
96.1 
72  0 
94.6 
70.6 
90.6 
68.2 
91  5 
67.4 
90.8 
70.0 
90,5 
68.2 
95.1 
71.4 
97. 6 
73.9 
9^.7 
71.2 
95.4 
72.6 
95.3 
71.3 
92.4 
71.0 


}   V. 


^>l^ 
% 


93.3 

0.8 

98  5 

2.2 

90.3 

66.4 

93.4 

74.1 

91.2 

68i71  5 

68  93.3 

62  69.8 


mh«rmom«t«rt  ar*  read  In  the  morning:  ttutmaBimum  temperature  then  read  i*  credited  to  the  pra(je<ilng  d»r.  on  which  it  almoft  always  oecuM 


U.  S.  DEPARTMENT  ^^sMiS^ULTTOE.  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  M/^ra^,  Chief 

CLIMATOLQGMJfL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
flf^I^aj^SflS  SECTIOH 

HABVBY  S.  OOIiB,  Moteorologrist 


OL.  XXXIII      Little  Rock,  Ark.,  September,  1928     No.  9 


GBNBRAL  StTMMART 

September,  1928,  was  an  unusually  cool,  dry  month,  lower 
lean  temperatures  for  the  State  being  reported  but  three  times 
1  the  past  38  years,  and  the  average  precipitation  being  the 
jast  on  record  in  that  time. 

The  mean  temperature  for  56  stations  was  70.5°  which  is 
.7°  below  normal.  The  lowest  September  mean  on  record  is 
i7.3°  which  occurred  in  1918,  lower  means  than  those  of  the 
last  month  also  being  reported  in  1902  and  1924.  Hot  Springs 
,nd  Pine  Bluff  were  the  only  stations  in  the  State  having  posi- 
ive  temperature  departures,  the  departures  at  those  places 
)eing  +0.5°  and  +(».3'^,  respectively.  The  greatest  departure 
)ccnrred  in  northern  and  eastern  portions  where  a    number   of 


MISCEIiLANlEOTrS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reportins) 

THUNDKRSTORM8:--5th,  1;  10th,  4;  14th,  12;  loth,  18;  16th,  3;    21st,    1: 
29th,  3. 

Dense  Foa: 1st,  1;  4th,  1;  7th,  1;  8th,  1;  16th,  1;  17th,  1;  18th,  1; 

19th,  1;  20th,  4. 

Solar  Halos:— 9th.  1;  12th,  1;  21st,  1;  22d,  3;  26th,  1. 
Heavy  Frost : —Corning,  Dutton,  24th. 


MISCELIiANEOUS  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

RelatlTe 
humidity 

iS 

Stations 

§ 
S 

$ 
M 

w 

'30.29 
30.27 
30.27 
30. 22 

s 

a 

6 
6 
6 
6 

3 

1 

1 

3=- 

o 
& 

09 

1 

< 

s 

B»  0 

BentocviUe 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Mesuphi*. 

30.04 
8(1. 03 
30.04 
30.04 

29.80 
29-80 
26.82 
29.80 

30 
12 
29 
29 

2.897 
4,077 
4,673 
3,873 

15 
17 
20 
19 

3. 

n'w. 
n. 
n. 

7 
29 
18 

15 

"78" 
75 

74 

"49" 

63 
55 

92 
80 
85 
88 

itations  reported  — 6.0°  or  more. 


The  highest  temperature  for 


he  month  wan0l°  at  Texarkana  on  the  I5th,  three  other 
stations  having  100=^.  The  lowest  temperature  reported  was 
i2°  at  Dutton  on  the  24th,  two  other  stations  having  33°.  The 
highest  temperatures  occurred  at  nearly  all  stations  from  the 
8th  to  the  14th  and  on  the  29th,  the  lowest  on  the  19th  or 
24th. 

The  average  precipitation  for  the  86  stations  reporting  was 
0.45  of  an  inch  which  is  2.98  inches  less  than  normal.  The 
least  previous  September  average  in  the  past  38  years  was  0.60 
of  an  inch  in  1897.  No  rainfall  was  reported  during  the 
month  at  12  stations  and  only  a  trace  at  live  other  stations. 
The  monthly  amounts  were  greater  in  eastern  and  southern 
portions  than  elsewhere,  2.60  inches  at  Wynne  being  the 
greatest  monthly  amount  reported.  Ten  other  stations  report- 
ed an  inch  or  more.  The  greatest  24  hour  amount  was  2.40 
inches  at  Brinkley  on  the  1st. 

Heavy  frost  occurred  at  Corning  and  Dutton  on  the  24th, 
light  frost  at  a  number  of  northern  stations. 


OOMPABATIVS    DATA    FOR    SEPTEMBER 


Year 

Temperature                  | 

Precipitation  | 

Number  of  days 

%3d 

as 

s 

1 

0 

3 

1 

P 

< 

u 

t 

0 

d  0 

(Jloudy 

Precip. 
.01  or 
more 

Means- 
Extremes 

1^1 

74.2 

73.4 

-0.8 

113 

102 

24 

28 

40 

4 

3.43 

0.94 

-2.49 

17 

•22 

7 

6 

6 

2 

6 

2 
3 

1892 

I8'J3 

1894 

» y95 

70.8 

-3. 4 

96 

10 

32 

14 

2.14 

-1.^29 

23 

4 

74.0 

-0.2 

103 

14 

36 

26 

3.75 

+0.  32 

19 

0 

6 

6 

4 
10 
2 

8 
3 

73.1 

-1.  1 

100 

6 

38 

23 

3.56 

+  0.  13 

14 

8 

77.1 

+2.9 

105 

13 

32 

30 

1.36 

-•2.07 

19 

/ 

10 
2 

IS9S    

73.3 

-0.9 

106 

17 

35 

29 

3. '26 

-0.18 

U 

1897 

199H      

76.6 

+•2.4 

108 

3 

33 

22 

0.60 

-2.83 

21 

75.2 

+  1.0 

104 

2 

40 

7 

7.35 

+3.  92 

15 

6 

9 
3 

lf«9 

1900    

71.9 

-V.  3 

109 

3 

28 

29 

1.21 

-2. 22 

20 

7 

78.0 

+3.8 

104 

17 

48 

22 

4.25 

+0.  82 

12 

12 

6 

4 
8 
5 
5 
8 
10 
4 

1901.. 

1902  

1903. 

1904    

72.6 

-1.6 

101 

8 

32 

18 

3.08 

-0.  35 

18 

8 

6S.4 

-5.8 

99 

8 

30 

13 

5.06 

+1.53 

15 

8 

/ 

70.7 

-3.5 

102 

15 

;-i4 

17 

2.47 

-0.96 

18 

7 

75.4 

+  1.2 

101 

10 

37 

15 

2.46 

-0.97 

15 

9 

7 

19C.5 

1906 

1907 

19QB 

NX)9 

19.10 

I9!l  

74  2 

0.0 

100 

1 

44 

4 

3.90 

+0.47 

16 

75.7 

+  1.5 

100 

1 

47 

30 

6.24 

+2.81 

11 

9 

10 
3 

73.9 

—0.3 

106 

7 

38 

29 

2.22 

-1  21 

19 

8 

73.4 

-0.8 

lUl 

7 

29 

•28 

J.  00 

+0.  .57 

13 

8 

9 
5 

5 

74.7 

+0.5 

108 

3 

31 

28 

2  84 

-0.59 

18 

7 

76.4 

+2.2 

101 

23 

44 

18 

2.41 

-1.02 

18 

8 

6 
4 
13 
5 

79.0 

+4.8 

102 

27 

46 

22 

3.67 

+  0.'24 

18 

9 

3 

t912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1019 

1920 

1921 

19tS 

1923 

1924  

\<nb 

19^6 

7S.5 

+4.3 

106 

6 

32 

26 

•2.40 

-1.03 

18 

8 

71.7 
74  4 

-2.5 

+  0.2 

108 

101 

4 
9 

33 
38 

21 

•24 

10.10 
3.19 

+6.67 
-0.^24 

9 
16 

9 
9 

12 
5 

74.9 

+0.7 

100 

19 

34 

22 

1.43 

-2.00 

16 

8 

6 

6 
4 

72.5 
71.8 

-1.7 
-2.4 

102 
99 

4 
1 

30 
37 

•30 
•29 

3.40 
1.76 

-0.03 
-1.67 

19 
18 

6 

5 

5 

67.3 

-6.9 

104 

yh 

29 

21 

4.63 

+  1.20 

16 

5 

9 

' 

74.6 
79 .6_ 

+0.4 
+  0  7 
-tn.  4 

108 
ICO 
104 

10 
15 
2 

40 
30 
35 

12 
30 
30 

2.72 
3.56 
3.  38 

-0.71 
+0.13 
—  1.05 

15 
17 
14 

8 
0 
9 

7 

7 

6 
G 
3 
9 
7 
7 
7 
6 
1 

7S.  2' 
73  0- 
C9. 7 

+  2.0 
-1  2 
-4  5 

106 
98 
103 

6 

n 

7t 

37 
29 

12 
23 

30 

1.25 
5.56 
3.99 

—2. '.8 
4  2. 13 
+  ('.56 

12 

17 

7 
5 

3 
U 
8 

80. 5 

+  6.3 

113 

6 

47 

12 

5.96 

+2.53 

16 

7 

' 

76.8 

+2.  fi 

101 

13 

40 

26 

3.99 

+0.  56 

14 

8 

6 

1927 

1928 

75.  9 

4-1.7 

105 

17 

32 

21 

3.37 

-I).  06 

16 

8 

70  5 

-3.7 

101 

16_ 

32 

24 

0.45 

-2.98 

1     22     1     0 

3 

Corrections:    August,   1938 

Mount  Ida;— Number  day.<  partly  cloudy  and  cloudy,  6  and  7. 
Nev.Tort; Monthly  mean  terapcrat'.^re  83.2°.  departure  +3.4°. 
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CLIMATOLOGIOAL     DATA:      AKiiA.NSAS     iSECTlON 


Septkmbeu,  1928 


Olimatolo^ical  Data  for  September,   1938 


Stations 


Amity 

Arkailelphia 

Arkansas  City 

Arlborg 

liatesvillo 

liee   Branch 

Kentonvilie 

Black  Kock 

Biytiieville 

Boonaville 

Brinkloy 

Oalico  Rock  — ,. 

Camiltm 

Center  Point 

Olareadou 

Clinton 

Conway 

Corning •■• 

Corning  (river)   . 

Cottor 

Crossott 

Dara  No    1 

Dan.ville 

Dardanelle 

De  Vails  liluff.... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado  

Eiiglanii 

Eureka  Spiings.. 
Evening  Shade.  .. 
Fayettevillo...... 

Fort  Smith  

Freeman  Springs 

Fulton 

(ieori?etown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison   

Helmia   

Uigdau 

Hope  

Hut  Springs 

Index 

Jessieville 

Jonesboro 

Junction ■  •• 

Lambvook 

Lead  Hill 

Little  Rook.... 
Lni-ton  — 
Luiherville 

Magnolia 

Malvern 

M-Amm'tthSprinsr 

Marianna 

Marke'l  'Iree  — 

Mar.shall 

-Mena 

Morril'.ton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Nashville 

Newport 

NormP.n  

Olen 

Osceola 

Ozark    

Piuagould 

Patterson 

Pigifott 

Pine  i^luff 

Pocahontas 

I'ortlaud 

Proseott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

r-it.  Francis 

Searcy 

Springbauk 


::« 


Conul'es 


...» 


t+ 


.« 


Stuttgart 

Snbiaco 

T.ixarkana 

Thorn  burg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliifs 

Wilson 

Wynne    

Yancopiu 

State  Means 


Clark  

Clark 

Destia i-. 

Stone 

Independence 
Van  iiuren  — 

Bentoh 

Lawrence 

Mi.ssissippi 

Logan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Marion 

Ashley  

White 

Yell 

Yen 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll ■  . . . 

Sharp 

Washington 

Sebastian 

i'ope 

Hempstead  .... 

Wiiite 

Searcy 

Polk 

Benton 

itooiie 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead  •  . . . 

Girland 

Little  River.  ... 

Gariand   

CraigiieaJ 

IJnioa   

Phillips 

liooiic  

Pulaski 

Newton 

lohnson 

Colam!)Us  

Hot  Springs  .. 

Fulton 

Lee      

i'oinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

iJa.Ktur 

Montgomery  . . 

Howard 

iaekson  

Montgomery  . . 
Monrgornory  . . 

Mississippi 

Franklin     

Greene 

Woodruff 

Clay 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Dallas  • 

Cleveland 

)!e.iton 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas 

lyogan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley    

Montgomery. . 
Little  River... 

Mississippi 

Cross 

De.'lia 

and  iCxtremas 


Temperature    (  Desrees  Fahrenl'eit ' 


700 

250 
145 

700 

277 
71  HI 

Vim 

■MS 
2,52 
465 
205 

aei 
i;j8 

470 
200 

.^Ifi 

309 
■29S 
2d0 
40« 
175 
190 
327 
3:iO 
153 
lu2 

15yo 

270 
229 

1485 
600 

)451 
45/ 

2i;40 
260 
200 
676 
900 

1052 
250 
445 
377 
600 
275 
750 
?Ai 
182 
155 
6.5!) 
^57 

2100 

SI  5 
277 
GOO 
235 
229 
1070 
11S5 
347 
8U0 
(i.'>0 
350 
2-1 1 
750 
800 
240 
39G 
301 

wa 

307 
215 
.■(00 
122 
Ha 
2H7 
2-i3 

13!i5 
290 
236 
-■40 
700 
22b 

1050 
332 
fi,«i) 
675 
206 
iVlO 
290 
237 
250 
167 


.in  ^ 


73.6' 


67.0 
70.0 
66.6 

ng.'e' 

71.6 
69.4 
6S.0 
71.6 
75.4 


-6.0 
-4.4 

-r.3 


71.2 
68.2 


70.  b" 


71.4 

70.4 
63  a 
74.1 
70.  S' 
69.2 

68.8 
71.0 


VM 

6S.U 
69  0 
71.0 

74.' is' 
75.9 


70.6 


65.6 
71. S 
65.7' 
71)  9 
73.6' 
72.7 
r.a.  2 
69  H 
67.8 
06.4 
72.0 
71.6 
67.4 
66.9 


69  7 
71.0' 


76.3 
69.4 
72  1 
71.0 

7.1' 6 
67.9 

70.' 8 


7.02 
71.6 
76.6 
67.5 

72.5 


4  0 
-5.2 

3  8 
-3.3 
-1.3 


-3.8 
-4.2 


3.0 

-5  2 

-4.9 

1.8 

4  3 

-2  6 

3  6 

-2.1 


-2.8 
-1.2 
-3.8 

'-'•i.'2 

i-0  5 


-3.7 


-2.5 

-2'7' 

-i.'ii 
-3.2 
-3  2 
-6.:i 
-6.1 
-1.8 

-i.'tV 
-4.0 


-3.6 
-5.1 


+  d.H 
-5.4 
-4.3 
—  1.8 

'-2!  2" 
-3.2 

-2.'c' 


69.6 
'70.' .5" 


-4.6 
-2  0 
-0.2 


-3  5 


-4.2 
-3.7 


98 
90 
98 
93 

100 
96 


100 
94 
92 
95 

"% 
92 

"95' 


29 
14 
13 

13 
14 
13+ 

9t 
12t 

8+ 


12+ 
13t 


9+ 
16 


13t 
12 


30 

13 
9t 
9t 

'ist 

18 


l'r.->cipitatU)n.  inches 


Number  of  davs 


c  S 


Observers 


46' 


46" 


45 
43* 

a 

41 

40 
41 

'37' 
47 


24 
24 
24 

"24' 
24 
24 
21 
24 
24 


24 

24 


20t 


40 
41 
35 
43 

4^' 
49 


'is"!  "42' 


13 

13 

10+ 

13 

12 

Ut 

10 

8t 
12 
13+ 

8t 
17 
14 

8+ 


9i 
95 
101 


92 


9r 

13 

14+ 

1:1 

13 
13 


13+ 
15 


33 
49 
44b 

45 

48= 
43 
35 
43 
37, 
■34 
4« 
42 
35 
37 


24+ 

24 

24 

24 

24 

'24"' 
21 


24 

24 

24 

24 

24+ 

25 

23 

26 

23 

24 

39t 

2t 

24 

21 


20+ 
24 
25 
24 

'24' ' 
24 


24 

24 
24 


24+ 
24 


42'  O.O.' 
0.40 
0  80 
0. 00 

0. 5; 

0.  .V 
0.43 
0.  Si' 
0  36 
0.03 
2.  iOi 
0.71; 
0.31 
0.19 
L16 
0.71 

0.  ool 

0.!7[ 
0.65t 
O.20I 
42°  I  0.19 
0.27 

T. 
0.44 
)  .28 
0.02 

T. 
0.62 

T. 
0.47 


-3.29 
-2. 24 
-  2  12 

-3  33 

-2.7; 
3.04 

-2.44 


0  00 
0.40 
0. 80 
0.00 
O.ol 
0.  35 
0.31 
0.80 
0.36 
-3.12i  0.01 
-0.83j  2.40 
-2.!-6    0.54 


34 

43 
47 
39 

31' 
39 

'45" 
32 


51 

34 
60 
39 

49 
33 


45 

28 

32" 

35 

4I<^ 

46 

44 

36 

44 

41 

41 

37 

43 


2. 98 
-S  4.S 
-2.44 

'3.' 51 
-3  25 


-2  95 

-2.  85 

-'3'7S 
H.  10 
-2  56 
-3  7u 
-a.  49 


-2.19 
-1.60 


0.47  -2.71 

0.05  -2.91 

0.05 

0.25 

2,16 

0.52 

0.15 

0.44! -2.  97 

0.08— .4.  51 

1. 26|  -2. 17 

0.61 

2.89 
3.47 


0.  10 
T. 
0.2.6 


0.84 


Oil 
0.52 
0.01 
0  02 
0. 12 
0.19 
0.12 
0 .05 
0  81 
0.10 
(>.'i7 
0. 00 
0.37 
0  00 

2.'  io 
0  (Ki 
0.25 
0.40 
T. 

0  1.2 

1  31 
0 .  80 
0.14 
0.  (.'8 
0.  40 
0.14 
1.20 
0. 01) 
0.30 
0 .98 
1  53 

T. 
0.  30 

0  0') 
T. 

0.15 
0.19 
0. 02 

1  50 
0  01 
0.00 


-3. 43 

-2.99 
-  3  49 
-3.19 

-i.6;< 

—3.48 
-3.  .52 

-3.' 69 

-;j.lS 


-2.  26 
-2.99 

'i'42 

3.47 
-3.50 
-2.35 
-2.84 
-2. 13 


0.28 
0.  19 
i.15 
0.71 
0.00 
0.47 
0.  65 
0.  /O 
0  19 
0.27 

'J' 
0.44 
1.18 
0. 02 

T. 
0.42 

T. 
0.12 

I'l.'iii' 
0. 05 
0.05 
0.  -A 
1.55 
U.37 
0  15 
0.36 
0.06 
1.10 
0. 55 
0.  10 
'1 
0.22 

o'si 


!i.  il 
0. 52 
0 .00 
0.02 
0.  12 
0.  16 
0.08 
0  05 
0.73 
0  25 
0.07 
0  C>0 
0.  32 
0. 0  1 

l.,52 
O.fKl 
0. 25 
0.40 

J'. 
0.  12 
0.91 
0.64 
0.14 
O.oa 
0.  40 
0.14 
0.  65 


-3.  37 1  0.00 
•-3.201  0.22 

0.98 

-1.76! 
-3.  sol 


-3.44 
-3.  24 

-0.,58 


-2  6S 

'--'i.W\ 


1.08 

T. 

0.30 

0.00 

T. 
0.15 
0.19 
0.02 
1.50 
0.00 
0.00 


2.60  -0.831  2.  .30 
0  76 0.65 

0.451- -2  98,  2. 40 


CO 

0.0 
0.0 

0.0 
(I. II 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
(i.Q 
0  0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

O.'i 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 

0  0 

CV.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
((.'; 

ii.'o 

0.0 
0,0 
0  0 
0.0 
O.n 

0.0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.11 

0  c 

0.0 
0.0 

u.o 
0.0 

u.o 
0,0 

0.0 

0.0 

u.o 

0.0 

0.0 

0'') 
n.u 
0  c 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

n.o 

0. 0 
0.0 
(1. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0  0 
0.0 
0.0 
0  0 

0.0 
o.n 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 


14' 
2.3 

io 

23 
23 
29 
25 
27 
23 
21 
17 
1.5 
20 
20 
17 
28 
30 
28 
25 
fi" 
30 
27 
22 
29 
15 
25 
12 
22 
21 

2.5 
19 
28 
17  ■• 


2 
5 

22 
19 

1 

25 

•i 

23 

1 

25 

2 

■11 

3 

24 

1 

22 

U 

28 

2 

18 

■•= 

29 

i 

26 

I 

20 

0 

29 

1 

24 

1 

13' 

2 

20 

2 

27 

1 

29 

2 

22 

3 

23 

1 

24 

0 

22 

2 

25 

0 

25 

2 

23 

0 

23 

1 

23 

1 

23 

0 

19« 

1. 

28 

3 

26 

2 

Z6 

1 

21 

1 

24 

1 

14 

1 

19 

2 

13 

0 

i9 

2 

23 

1 

29 

2 

26 

0 

2n 

1 

26 

(1 

21 

0 

17 

1 

16 

I 

2;! 

1 

20 

1 

23 

0 

24 

0 

18 

3 

25 

2 

19'' 

1 

22 

1 

0 
2 
0 
4 
2 
0 
6 
3 
7 
2 
0 
0 
1 
5 
7" 


10 

1 

6 

4 

1 

6 

7 

1: 

3 

I 

4 

10'' 
3 
2 
0 
8 

0 

2 
7 
4 
3 

7 
7 
4 
3 


4 
5 
6 

10 
6 

13 
6 
6 
II 
0 
1 
3 
8 
6 
4 

'  5 
5 

6 

6 

10 


ne. 

nw 

ne. 

se. 

n 

sw. 


ne. 

ne. 


nw 

ne. 


ne. 
ne. 
n. 
s. 


n. 
ne. 


ne. 
nw. 


se. 

sw 


G.  C.  Thrash 
W.  K.  Brown 
Carl  R.   Cutting 
I    D.   Reeves 
Mrs-  1  elia  1.  Teter 
I.  E.  Sninla'.i 
U.  S.  .Vi'ea.lht'r  Bin 
Vernon  C.  liovve 
W.   Ebuer 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torrv 
W.J     Copp 

A.  B-  Quartermaii 
JoliU'C    Floyd 
.1.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  D .  Polk 
Uenrv  StafTord 

0,'Linck 
k.  E.  V.'acktrnian 

O.  \inglins 
C.  G.  Hudsoi! 

G.  N.  Goodior,  Jr 
H.  G.  late 

Ben    lohnson 
J.  M.   RickeWs 

,i.  Babb 
Dr.  R.   H.    Hardin 
Geo.  W.  Nichoftlils 

I'niveisitv  of  Arkfv:i>:.is 
U.  a.  Weather  Bu.-tau 
!.  R.  Mc  Cuiston 
r .  J  .  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.  Battenfie'.d 
W.  E.  McVav 

A .  K    Stevens 
G.  L   \\'right 
.iames  A.   Burnett 
Geo'  V.'.  Bnker 

N.   P.  O-  Ncai 

G.  C.  Holton 

H.  G.  i-'ajviersciu 

U.  S.  Foi'est  Service 

,Bei>edictine  ,'^istcrs 

J,  A.  ]<i\\derb;icl: 

Mrs.  )'.  (.'.  White 

J.  H.  Cros.swhitc 

('.  S.   Weather  Bureau 

I.  C.  Sutton 

U    g:  Lenhardt 

.«tat«   Agri.    School 

s    W-    !..    .\iatth.jws 
W.  G   Gregg 
C.  N'.   ITouck 

harles  Wnlton 
A.J.  Parks 
E.  W.  St.  .lo'un 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 

(4    A.  Whittington 
!.  H.Skiliern 
A.  C.  Wiikerson 
IJ.  S.  Forest  Service 
U .  S.  Forest  Service 
inne  Thoniasou 
Isham  Burrow 
W.   R.   Heagler 
W.   E.   Baker 
V.   C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
iV.  E.   Edmi':t<^n 

C.  I»    Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs     M.   V.  Tisdalc 
Carl  A.  Slarck 

S.  T.  Rooney 
J.  T.   Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storr 
Adam  F.  i'uerkle 
Now  Subiaco  Abbey 
H    S.  Brashear 
Edward  E.  Hohnes 
Dr.   Chcves  B.'vil! 
Miss  Evelvn  Hovle 
J.   R.    Huddlftfit'it' 
Nannie  O.  Schirraer 
M.  W.  H.  Collins 
E.  O.   Allen 
W.   E    Barton 


Temperature  and  nrecinitation  departures  computed  for  stations  having  ton  or  more  years  record.  All  complete  report,  used  m  means.  T 
or  raeitad  snow  t+Received  too  late  for  means  and  summari«s.  Refere-ce  letters  \"S.  number  of  days  inissiig.  jANo  on  other  dates  XX?. 
Iidex  llo'Jte  A  Toiark-.na;  L)am  No.  1.  (ulsouia;  Junction,  Route  3,  .'unction  City:  LutherviUe.  Route  1,  Lamar;   SpringbanK,  Doddridge. 


ca  linj  no.T,r  suns-jt  u  il'e'34  oiiierwise  indicated.    »'"24  hours  ending  midnight.     I|24  hours  ending  V  a.  m. 


T.   less  than  0.01  inch  rain 
0.  addresses  as  fallows  :- 
Precipitation  for  24  hours 
Amount  included  in  next  measurement. 


SEPTEViyfcfe,-  'W'lS 
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Daily  Preoipitaticn  for  September,  1928 


Stations 


Bay  of  Month 


Drifinane- 
basin 


10      11 


13      14 


16      17      18 


19     20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29      30     31 


..■I!'; 


.-V'nity ■ 

.Vr,cal-".p!iia ji ! 

Arlbors ■• 

:iat3S'-ille ilil 

»*-   3raueh. ...... 

Saiitunville 
Bhick  kt 'cfc 

BlyiivaviliB 

Boo  levillfi- 

Sri  iklt>y 

CiUco  Rock.... 

Oiim<l»a 

Oeatar  Pcfim    ■ . 

Ciire  idon 

Cliaton 

Cj;iw»y    

Coraiii« • 

U)nui«  (river) 

Costjr 

Cro3-i^tt 

Dim  No.  1... 

DaivlUe 

Dar  JanellK .  • . 
De  Vails  BUiff 

Oa  aa? 

Dati-a 


...•111 


Ouachita 

Ouachita 

.>Ii~<issippi... 

rthito   

White   

vrkansas 

Arkansas 

White   

Mississippi... 

Arkaasas 

While   

White   

Oa-,;<;hita 

Ufl-i.... 

Wii-.te 

wh.it*;  :...:* 

Arsaasfts 

White   

Whi^a 

Wh'ta   

0'ja<  hita  .  . . . 

Whitft   

Arkansas 

.Arkansas 

I  White- 

'Mi^si.ssippi    . 
■  .Vhite 


4) 

.;::! 

.80!   ... 

.M.... 

■r." 

.... 

lii  ,)ora.1tj ilii p.iaphita. 

E:l3\o.-A |-^J.'\an5aH. 

ISureitfvi'p""^^  —  w  riite   . . . 
hada  ...iWhity   .   . 


■•e  niiij  -ivi 


;tt>jvi'.le    . . 

'.l;-t  .S'.llith 

.  »•  ;jmaa  .Sprg> 

Kulton ' 

0)>r:?eto\vii 

-iibert i 

'  an-.is 

,  !-.-e'te  

.licri^oJi 

il-ii'ria 

lU?1ou 

Hope 

ilot  .ipri  isi 

iniox 

!  'isievilie.  •■  — 
t  inusbiro 

[!i''tiou 

.a'u'jrook 

Load  ItiU 

i.ittl9  Raoli.  ° 
1  iirteii 

i-.horviUo 

:  '.(jttolia 

-iah-iiru ill! 

M.aminoth  3pg.  .■! 

Miriaiina 

MafiCud  IVee  — 

.Mar.-.hall 

Mttna  

Morriliton 

'ifnuii'iin  Homo 

M.ri  1'  Ma 

Nashville 

Ns'.vport 
Normau 
Oden..  . 
O.SC  'ola. 

Ozark 

Parasfould- . 
Patturso'i.  .. 

P\.(r?!)tt 

Pine  lijnff  . 
Poc.ihontas 
Portland  ... 

I'fHSCOtt  — 

Princeton  . . 

Ri'iou 

Rogers 

S:.  I'Yancls. 

;-5eftrcy  

•3Drin,?bank 

.Story 

.Stuttgart ... 
SMbi;i.-o  .... 
Texirkaua . 
Thornbur?  . 
Waldron  . . . 

Warren 

Waters 

Wbitocliffs  . 

Wllsoii 

Wynne 

Yaucopin  .  . 


White    

•*•]  \rkaii-as  .. 
.Ill;  .Vrka;isas... 
.ml  Rod 


.  ..il; 


V' 


,Vhito     

White   

H3'l 

.\rkan.?r.s  

White 

Mississippi . . 

White 

Ui-d 

Omchita 

Rm\  

Oua-hita  .    . 

White   

O  liichita  ••- 

A'hi'e    

Wiiite    

Arkansas  — 

White    

Arkansas 

Ri>d  

Ouachita 

White   

Mississippi . . 
I 'I  I  Mississippi. . 

Whi^e    

llOuachita 

liil  .\rkansas 

While    

Ouachita 

..iRo-l  ■ 

White   

Ouachita  .  . 

Ouachita  .  . 
Mississippi. . 

,\rkan;as 

MissiS'-ippi . . 

White 

Mississippi. . 

Aricansas 

White   ...... 

)uachita. . .. 

Ouachita 

Ouschita 

Ouachita 

White 

Mississippi  . 

White 

Hed 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas  — 

Red 

.Vrkansas 

.Vrkansas 

Ou-i.chita 

Ouachita 

Red 

Mississippi . 
Mississippi. 
Arkausa.s 


.0(5' 

i 

i.'i5 


... 

l.'iei 

.... 

.02 

.20 

T.' 

■::i: 
.111. 


i.'io 

ii' 

•  .1 

•••i 

tV 

.22 

..^2 

:,.. 

.IGi 

-3 

.07 

".gii 

.14 


.05; 


2.  no 

u 


.10 


.0.5 


T. 


.04 


.081 


...|. 


.03 


.44 


•  51  . . . . 
.35  ... . 


.28 


.OS 

■  08 

'.Od 
.09 
T. 

I '52 

't.' 


.04 


.30 


.02 


.98 
1.0« 


1.50 


.16 


.06 


Daily  River  Stages  for  September,  1928 


stations 


Cort  Smith  — 

Ozatk 

Pardanelle 

Morriliton 

Little  Kock. 

Pino  Bhift 

Vancoiiin 

Da.>-.-!llti 


Uivers 


Arkansas . 
do... 

do..  . 

do... 

do... 

do... 

.  do  •■ 
Petit  lean. 


PIOK 

Staart 


-•2 

2Z 


10 


11 


12      13 


16  3' 15 .6 

•i,  9i  2.  I 


5.0  5. 

2.8  2. 

4.5  4. 

■:.s  2. 

2.9|  2. 

8.;^  a. 
1.5.0jU.2|l;). 

l.nl   i.7|  1. 
'         I 


5.;{1 
2.0 
4.61 
:■>.  2! 
3.01 


47 
2,8 
4.3 
2.0 
2  3 
7.7 
13.1 
1.5 


4.3 

2.4 
4.0 
2.0 
2.0 
7.4 
13  0 
1.5 


4.0 
l.« 
4  0 
1.8 
1.9 
7.3 
12.7 
1.4 


3-9 
1.8 
3.8 
1.6 
1.3 
7  2 
12.6 
1.4 


4.1 

1.7 
3.7 
1.4 
1  5 
7.0 
12.5 
1.3 


U  I  15 


4.7 
1.9 
36 
1.2 
1.2 
68 
12.3 
1.3 


17      18 


4.3 
2.2 
3.9 
1.2 
1.0 
6.5 
11.5 
1.1 


3.9 
2.0 
3  9 
1.0 
1.4 
6.4 
U.fi 
1. 1 


3 

1.7 
3.9 
1.0 
1.3 
6.5 
10  5 
1.0 


19      20     21      22      23     24     25     26     37 


28 


3.4 

3.4    3.1 

3.1 

3.0 

2.9 

l.S 

1.4    1.4 

1.0 

0.9 

11.8 

3.8 

36    3.5 

8.4 

3  4 

3.3 

1.0 

0  8    0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

1.2 

1.2    0.9 

0.7 

0.6 

0.5 

6.S 

6.4    6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

10.2 

10.3  10.7 

11.2 

10.8 

10.6 

0.9 

0.9    0.8 

0.8 

0.8 

0.7 

3.2 
0 

3.2 
0.4 
0.3 
5.8 
10.0 
0.7 


2.6 
0.7 

3.2 
0.2 
0.1 
6.4 


29 


0  00 
0.40 
0  80 
O.iO 
0.67 
0.35 
0.43 
0.80 
0.85 
0.06 
2.40 
.  0.71 
0.34 
0.19 
116 
0.71 
0.00 
0.47 
0.65 
0.20 
0.19 
0  27 

T 
0.44 
1.28 
0.02 

T. 
062 

T. 
0.47 

6.47 
0.05 
0.05 
0.2a 
2.  18 
0.52 
0.15 
0.44 
0-08 
1.26 
0.61 
0.10 
T. 
0.26 

6!84 


O.IJ 
0.r>2 
0.00 
0.02 
0.12 
0.19 
0.12 
0.06 
0.81 
0.40 
0.07 
0.00 
0  37 
0.00 

2.'i6 
0.00 

0.25 
0.40 

T. 
0.12 
1.34 
0  8') 
0.14 
0.08 
0.40 
0.14 
1.20 
0.00 
0.30 
0.98 
1.53 

T. 
0.30 
0.00 

T. 
0.15 
0.19 
0.02 
160 
0.00 
0.00 

2!66 
0.76 


80 


81 


'mm 


'/■■/.■:■/.: 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:  AKKANSAS    SECTION 


September,  1928 


Dally  River  Stages  Continued 

stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

3 

3 

4 

6 

0 

7 

8 

9 

10 

11 

12      13 

14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

21      22      23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

31 

Cotter  

wmte.... 

21 

4.fl 

8.5 

a.i 

2.fi 

3.1 

3,0 

,1.8 

2.5 

2,9    2.7 

2.1 

2.8 

2.7 

2.9 

2.3 

1.9 

1.7 

1.8 

1.7 

1.8 

2.0 

2.2 

2.1 

1.7 

1.6 

1.4 

1  5 

1.6 

1.6 

,VS 

Calico  Rock 

....  do  .... 

18 

S.9 

S.F> 

■?.6 

2.0 

1.8 

2  3 

17 

1.6 

1.5 

l.g 

1.6 

I  2 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.8 

1.0 

0.8 

0.8 

0.9 

1.0 

1.1 

0.9 

0.8 

0-7 

0.8 

O.V 

0.6 

O.tt 

BatesvlUe  

....  do  .... 

M 

8.7 

9  0 

8.6 

7.8 

7.0 

6.8 

7.8 

6.7 

6.5 

6.5 

6.8 

6.4 

6.3 

6.7 

7.3 

6.8 

6.4 

6.1 

5.9 

5.7 

5.6 

5.6 

6.7 

5'9 

5.7 

5.6 

6.5 

6.6 

b.5 

65 

Newport 

....  do  .... 

30 

8.8 

8.0 

7.S 

6  7 

5  8 

5.1 

4.9 

5.0 

4.7 

4.4 

4.4 

4.4 

4.0 

4.0 

4.0 

5.1 

5,8 

5.8 

6.0 

4.9 

3.8 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.6 

3.3 

3.1 

30 

3.0 

Georgetown. .;.. 

....do  .... 

20 

13.0 

12,  .-S 

11.7 

11.1 

10-2 

9.4 

8.3 

7.7 

7.2 

6.9 

6.2 

6.1 

3.7 

6.5 

5.6 

6.3 

5.7 

6.2 

6.1 

5.8 

5.4 

5.0 

4  6 

4.4 

*-'i 

4.0 

3.9 

3.8 

3.; 

3.6 

De  Vails  Bluff.,. . 

....  do  .... 

21 

17.8 

17.fi 

17.1 

lfi.fi 

1,5,9 

14.9 

13.9 

12.8 

12.0 

11.4 

U.O 

10.5 

10.1 

9.7 

9.7 

9.6 

9.5 

9.9 

10.5 

10.5 

10.1 

9.B 

9.1 

8.8 

8.5 

8.3 

8  2 

8.1 

7.9 

7.8 

Clarendon 

....  do  .... 

34 

19.2 

20.0 

20.8 

20-2 

19.7 

19.0 

18.0 

16.9 

15.8 

14.9 

14.2 

13.6 

13.1 

12.7 

12.5 

12.2 

12.0 

12.0 

12.4 

12.6 

12.5 

12.1 

11.7 

11.3 

11.1) 

10.  8 

10.6 

10.5 

10.4 

1U.2 

Gilbert 

Buffa  lo. . 
..Black.... 

12 
14 

3.6 
fi.d 

3.6 
B.3 

3.4 

5.4 

3.4 
fi.3 

3.4 
5.2 

3.3 
4.9 

3.3 

4.7 

3.3 

4.7 

3.3 

4.7 

3  3 
4.6 

3.3 

4.5 

3.3 
4.5 

3.2 
4.4 

3.2 
4.4 

3.2 
44 

3.2 
4.6 

3.2 
45 

3.2 
4.3 

32 
4.0 

3. 2 
3.8 

3.2 

38 

3.2 
3.7 

32 
3.8 

32 
3.6 

3.2 
3.5 

3.2 
3  6 

3.2 
8.5 

3.2 
3.5 

3.1 
8  4 

3.1 
3.4 

Black  Rock 

Dam  No.  1 

Little  Red 

2.0 

1.8 

l.fi 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

-0.2 

-0.4 

-0  6 

-0  8 

-1.0 

-1  2 

-1.1 

-J. 6 

-1.8 

-2.0 

-2.1 

-2.2 

-23 

-2.4 

-2.0 

-2.6 

-2.7 

-2.  / 

-2.8 

Camden  

.  Ouachita. 

30 
28 

6.0 
7,9 

5.7 
7.9 

8.0 

7.7 

5.0 
7,3 

4.9 
7.1 

4.6 
7.1 

4.5 
7.6 

4.1 
7.9 

4.1 

7.8 

4.0 
7.4 

4.0 
7.2 

4.0 
7.1 

4.0 
7.0 

3.8 
7.0 

3.8 
6  9 

4.1 

6.8 

4.5 
6.6 

4  6 
7.7 

4  6 
6  6 

4.5 
6.5 

4.4 
6.4 

4.3 
6.3 

4.3 
6.3 

4  2 
6.3 

4.2 
6  3 

4.4 
6.3 

4.4 
6.3 

i.  I 
6.3 

41 
6.3 

4  0 
6.3 

Fulton 

...Red 

Helena 

Mississippi 
....  do  .... 

44 

48 

18.6 

21.5 

18.3 
22.0 

17  5 

Ifi  7 

16.8 
21.5 

16.7 

21).  5 

17.4 
20.4 

18.1 
20.7 

18.6 

19.0 

21.7 

19.2 
21.9 

19  5 
22. 1 

19.7 
22.3 

19.4 

22.4 

18.8 
22.  2 

18.1 

21.  S 

17.  S 
21.1 

16.5 
20  4 

16.7 
19.6 

17.9 
19.2 

19.1 

19  6 

19  3 

20. 9 

18.9 
21.5 

18.0 
21.5 

11. i 
20.8 

16.3 
20 .0 

15  V 
19.0 

15.4 

15.1 

14.6 
17.0 

Arkansas  City. .. 

22 .2 

22.2 

18.0 

1/.5 

Daily  Temperatures  for   September,    1928 
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4«Therraometerg  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  orecediuar  day.  on  which  it  almart  always  occurs 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 
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GBNERAIi  SUMMARY 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  mimbsr  of  .stations  reporting) 

TH0NDF.RSTORMs:-lst,  3:  2d,  22;  3d,  ft;  4th,  15;  5th  20;  6th,  §;  Jth,  6; 
8th,  3;  9th,  14;. 10th,  4;  11th,  1;  14th,  1;  15th  22, 
16th,  29;  17th.  11;  2l3t,  3;  22d,  12;  25th,  1;  2/lh,  22; 
?81h,  4;  29th,  2;  31st,  1. 

Dense  Fog: 6th,  1;  10th,  1;  14th,  1 ;  23d,  2;  25th,  1 ;  28th,  1;  31st,  3. 

Solar  Halos:— 20th,  2;  26th,^  l;.^7^h-,/2.  ;-   \'\, 

Lux.R  HAi,os:-5th.  1;  Mf;  f;'^2iaV,"l;  2oth,  1;  26th,  1;  31st,  1. 

.  L  -  J    - 
MIS0BLI.ANEOUS  DATA 


The  outHtanding  characteristics  of  the   weather   in    Arkansas 
during  the^  month  of  October  were  the  positive  temperature  and 
precipitation  departures.     All  stations  for  which  normals   have 
been  computed  showed  positive  temperature  departures  and  all 
except  eight,  positive  precipitation  departures.   During  the  past 
38  years  but  two  Octobers  have  been    warmer,   1897    and    1919 
and  the  extreme  of  10(;''  has  been  exceeded  but  twice  and  then 
:-byonlyl°.     Daily  means  were  above  normalfrom  the    1st    to 
the  16th  or  18th,  slightly  below  from  the  18th  to  the    23d,  and 
■  6°  to  12°  below  the  closing  days  of  the  month,  the   lowest    oc- 
curring in  most  sections  from  the  29th  to   the   31st.      Most   of 
the  rainfall  occurred  from  the  2d  to  the  5th,  15  to  17th,  on  the 
22d,  and  from  the  27th  to  3()th,  excessively  heavy  local  amounts 
occurring  on  the  !6th  and  17th. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
records  of  57  stations  was  66  3°  which  is  4.1°  above  normal. 
Monthly  means  ranged  froip  61.2°  at  Dutton  to  71 .8°  at  Amity, 
a  difference  of  10.6°  between  the  northern  and  southern  por- 
tions of  the  State'  ,  Extremes  ranged  from  100°  at  Pine  Bluff 
on  the  9th  to  27°  at  Dutton  on  the  23d.  The  greatest  daily 
range  was  53°  at  Grannis  on  the  1st.  The  average  precipita- 
tion for  87  stations  was  4.74  inches  which  is  1.77  inches  above 
norma).  Monthly  totals  ranged  from  1.33  inches  at  Amity  to 
11.58  inches  at  Piggott.  The  greatest  24  hour  precipitation 
was  6.28  inches  at  Piggott  on  the  16th. 

Although  more  than  the  normal  rainfall  occurred  the  weather 
was  generally  favorable  for  fall  work.  Heavy  to  killing  fro.'t 
or  freezing  temperatures  were  recorded  over  much  of  the  State 
the  closing  days  of  the  month,  but  in  many  localities  cotton 
and  truck  were  still  green.  Corn  and  feed  crops  were  gathered, 
sweet  potatoes  dug,  cotton  was  picked,  and  rice  harvested  and 
threshed  under  favorable  conditions.  The  showers  the  latter 
part  of  the  month  kept  the  ground  in  good  condition  for  seed- 
ing and  the  germination  of  winter  grains.  w.c.H. 
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OOMPARATIVE    DATA    FOK    OCTOBER 
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1913 
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19Jfl ,. 
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19i>2 

1.6'2.i 

19"2.|  

192.i 

19*; 

1<)'.>7 

1928 


62.3 
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XOl 

00.4 

-1.8 

U2 

&3.8 

+1.6 

92 

GO.  .5 

-1.7 

99 

63. 0  : 

-rO.8 

96 

57.1  : 

-5.1 

95 

60.8  1 

-1.4 

98 

67.6  1 

+5.4 

99 

60. 0 

-2.2 

100 

65.6 

+8.4 

101 

66. 0 

+  3.8 

97 

63. 7 

+  1.5 

95 

62.5 

+0.3 

90 

60.9 

-1.3 

97 

62.5 

+0.3 

100 

61.1 

-1.1 

92 

58.2 

-4.(1 

94 

61.  y 

-0,3 

96 

59.  2 

-3.  0 

93 

63.0 

+  0.8 

98 

62.9 

+  0.7 

96 

62.  7 

+0.5 

101 

63.  S 

+  1.6 

96 

60. 1 

-2.1 

95 

63.  0 

+0.8 

93 

03.4 

+  1.'2 

94 

62.  8 

+  0.6 

96 

.56.,", 

-5.6 

99 

65.6 

+3. 4 

KK) 

66.6 

+4.4 

98 

61  2 

+20 

93 

61  6 

-0.6 

96 

6:^.1 

+0.9 

!>8 

,59.  2 

-3.0 

94 

61.9 

+  2.7 

96 

58  7 

■■.■(.  5 

98 

64.9 

+■2.7 

99 

66.0 

+?.8 

H'O 

66  3 

+  4.1 

100 

13 

27 

27 

23 

24 

21 

25 

28 

23 

1  28 

6      32 

1   I  27 


19  27 

J  I  20 

;  I  20 

12  21 


9  I  27 


3  97 

0.6.5 
3.26 
1.30 
1.52 
1.44 
3.59 
2.01 
5.44 
2.88 
4.31 
2.07 
2.68 
2.22 
0.94 
4.49 
2.38 
3.03 
0.48 
2.15 
5.19 
1.67 
2.  97 
5.41 
1.74 
2.  S3 
2.30 
1.89 
3.99 
10.90 
4.39 
0.72 
1.47 
3.53 
0. 29 
7  73 
5.77 
3. 13 
4.74 


~.,   ! 


-2. 82 
+0.29 
-1.67 
-1.45 
-1.53 
+0.  62 
-0.96 
+2.  47 
-0.09 
+1.34 
-0.90 
-0.29 
-0.75 
-2.03 
+1.52 
-0.  .59 
+0.06 
-2. 49 
-0. 82 
+2. 22 
-1.30 
0.00 
+2. 44 
-1.2.'! 
-0.14 
-0.67 
-1.08 
+1  02 
+7.93 
+1.42 
-2.25 
-1.50 
•t-0  56 
-2.68 
+  4,76 
+  2,80 
•Kl.lfi 
+  1.77 


18 

25 
16 
24 
22 
19 
18 
21 
16 
19 
14 
18 
18 
17 
23 
15 
18 
16 
21 
21 
21 
14 
18 
13 
13 
22 
21 
21 
13 
6 
16 
23 
18 
12 
24 
12 
15 
22 
16 


Corrections:    September,  1938 

i.mitv.  lowe^-t  tfmp«.rafure  shouUl  he  15°  mi  20tti. 
Morri!lto:i,  dato  of  lilglie^t  teuiDerature  shnuld  be  iCth. 


^■^■■>■'■■ 


S^v:-: 
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CLIMATOLOOICAL     DATA:      AKKA^SAS     SECTION 


October,  1928 


Climatoloyioal  Data  for  October,  1938 


Stations 


Counties 


Amity 

Artftdelphia 

Arkansas  City  — 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camdun 

Center  Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway 

Corning •••• 

Corning  (river)  . 

Cotter 

Crossett 

Dam  No-  1 

Danville 

Dardanelle 

De  Valls  Bluff 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 
Evening  Sliade.  . . . 

Fayetteville 

Fort  Smith  

Freeman  Springs  , 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison   

Helena   

Higden 

Hope   

Hot  Springs 

Index » 

.Fessieville 

Jone.sboro 

Junction 

Lambrook 

Lead  Hill 

lilttle  Rocli 

Lurton 

Lutherville U 

Magnolia 

Malvern 

Mararaothfipring  .  .. 

Marianna 

Markeil  'I'ree  

Marshall •■ 

Mena ^* 

MorrllUon 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Nashville 

Newp<.)rt 

Norman  

Oden 

Osceola ■  ■ 

Ozark    tt 

Paragould 

Patterson  

Piggott 

Pine  Blurt 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

St.  Francis 

Searcy ;• 

Springbank U 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whltecliffs I 

Wilson ! 

Wynne    

Yancopiii  t 

State  Means 


Temperature   (  Degrees  Fahrenheit) 


Clark 

Clark 

Deeha 

Stone 

Independence 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Marion 

Ashley  

White 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

I^onoke 

Carroll 

Sharp 

Washington.  . . . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead    . . . 

Gtrland 

Little  River.  ... 

Garland   

Craighead 

Union    

Phillips 

Boone  

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbus   

Hot  Springs.  . . . 

Fulton 

Lee     

i'oinsett- 

Searcy 

Polk 

Conway 

ijaxter 

.Montgomery  . . 

Howard 

Jackson  

Montgomery  . . . 
Montgomery  . . 

Mississippi 

KrankUn   

Greene 

Woodruff 

Clay 

.ieffersou 

Randolph 

Ashlay 

Nevada 

Dallas  ■ 

Cleveland 

Bet'iton 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  .   . 
Arkansas ....... 

Logan 

Miller 

Perry.  

Scott 

Bradley     

Montgomery. .. 
Little  River.. 

Mississippi 

Cross  

De^ha 

and  Kxtremes 


TOO 
2.W 
145 
700 
277 
700 
1803 
259 
262 
465 
205 
S61 
lb8 
470 
200 
516 
309 
29H 
280 
408 
175 
190 
327 
330 
153 
1«2 
1.^90 
270 
229 
1466 
600 
)451 
457 
2;' 40 
260 
200 
675 
800 
r.'oO 
1052 
250 
445 
377 
60(1 
276 
750 
Ub 
182 
155 
6S0 
357 
2100 
775 
315 
277 
600 
•£iS 
■2-i9 
107(1 
118.5 
347 
800 

e.'^o 

350 
231 
750 
ROO 
240 
396 
301 
198 

;<07 

215 
.300 
122 
329 
2S7 
243 

)3tt5 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 
3.12 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
157 


33 
92 
44 

6 
29 
36 
23 
26 

3 
14 
41 
34 
43 
29 
24 

7 

45 
35 

4 

1 
14 

5 
12 
42 

1 
•22 
25 
27 
21 
■28 

4 
41 
47 

4 
42 
16 

5 

9 
31 
27 
.^6 
10 
57 
37 

3 

2 
33 
»4 

5 

I 
49 

3 
SO 
9 
41 
23 
16 
23 
14 
40 

14 
29 

1 
44 

1 

2 
30 
32 

2 
12 

4 
41 
35 
22 
40 
■22 
27 
37 

1 

19 
21 

4 
41 
31 
42 

4 

9 
34 

4 
•24 

3 
20 

4 


2S 


Precipitation,  inches 


OB 

E 

3 

,^ 

£•5 

C 

>'5 

g  » 

a 

S 

sS 

a 

o  - 

H 

a 

C 

H 

Number  of  days 


.5° 


■30 


Observers 


71.8 


63.0 
65.7 


+9.0 


-H.8 

+  3.1 


63.4    +5.4 


65.8 
68.3 
65.8 
64.0 
66.2 
69.0" 


95 


67.0 
64.7 


67.3 


67.6 


66.4 

61.  •y 

69.2 
67.2 
66.0 

71.9 
67.8 


66.1 

(i!.4 
66  8' 
67.4 


70  i) 
67.4 


66.0 


68.9 

67.1 

62.4' 

65  II 

69  2" 

66.5 

6i.6 

6.3.4 

63.1 

6.5.1 

66.  4 

66.2 

6  lb" 

61.8 

67.4 


+5.0 
+3.7 
+3  8 
+2.5 
+5.4 


+  3  9 
+  5.7 


-r2.7 


+  46 


+  1.2 
1-3.1 
+  4.4 

t-4  0 
+  5  7 

+3  6 
+5.0 


+  4.4 
+  5.3 
+  4.9 


+5.  3 
+3  6 


+  3.5 


+•3.5 
I- 3.' 2' 


66.0 
67.1 


92 


'-■2.8 
+4.2 
+  1.8 
-rl  4 
+  3.6 
+  3.6 


+ft.5 
+0.5 


+4.4 
-^3.5 


70.6 
65  0 
67.0 
08.7 

6  88 
64.6 


6S.5 
67.5 
69.  8 
64.6 


67.6 


65  0 
65.5 


+  8.0 
+2.1 
+2  2 
+4.3 

+5."2' 
-I-4.9 

+j.'7' 


+  6  8 
+4.1 
+  6.2 


66  3 


+38 


-1-2  5 


+  4.1 


94 

90 

85* 

94 

96" 

94 

90 

89 

92 

92 

V6 

94 

9.J'' 

93 

98 


2t 


35 


4T 


10 

It 

9 
0 


34 
33 
31 
22 
3< 
37' 


13t 
1 


4 

9 

9t 

9 

I 

« 

lUt 
10 

9 

1 

4 

9 

lot 

1 


93 
Vi 


10 
10 


37 


31 

31 
27 
37 


35 
35 


32 


23t 


31 

23 

31 

31 

23t 

23 


23t 


31 
23 
25 
31 
31 


48 


39 


38 


23 

53 

23 

45 

31 

50 

31 

37 

-1.65 
+0.64 
-0  03 


33 
47 
17 
73 
72 
43 
22 
74 
94 
30  +0.41 


-+2  86 
+  1.6J 
fO  41 
+6.17 


-r4.01 
1-0. 90| 
+0.3S! 
-0  09 1 
+3.  361 


4  66 
4.20 


44 
36 


28 

38 

34* 

34 

36'» 

33 

28 

34 

•29 

28 

34 

34 

28'J 

30 


100  I 
91  ! 
91 
S'3  j 

94  I 

91    I 

95 


100 


lot 

10 


38 
32 
37 
37 

38' 
29 


34 
35 

35 

28 

33 


31 

31 

80 

23 

23 

■23t 

SO 

31 

30 

31 

23t 

31 

31 

23 


31 
31 

25 

23t 

31" 
31 


23 


1.01[ 
+•2.931 


+  1.90i 

+0  07 
+  1  50 

-i'io 

+0.  OS 
+2  04 
+0  94 
-0.07! 


0.45 
0.95 
1.80 
1.89 
2.30 
2.10 
l.;2 
2.04 
2.70 
2.05 
2.70 
1.10 
0  81 
1.12 
3.06 
2.17 
0.98 
1.75 
■2.00 
0,96 
1.83 
1.^20 
2.(10 
1.74 
3.64 
1.  12 
0  93 
2  00 
1.  iO 
0.88 


-1.671 


+f.51 
+0.60 


40 


4.73 
3.80 
4.93 
2.  82 
2.21 
3  80 
3.49 
4.49 
6.55 
4.06! 
3.77! 
4.661  +  1  33 


-0.  J-J 
+0.48 
+  1.2! 

+i.i4 

+■3.  44 


3.81 

3.  Oh  +0.51 

4  46  -1-0.78 
1.98 
3.64 
4.58 


+11.  93 
+  1  73 
4.^241+0.  56 
5.93+1.67 
5.28!  +2.6; 
3.20  -0.17 
3.78 


4.85 


1.94 
1.93 
4.65 
1.75 
1.22 
2.55 

1  ua 
l.oo 
1.80 
1.40 
1.57 
2.10 
2.30 
0.82 
1-35 


1.74 
0.72 
2 .00 
2.31 
0.63 
1.40 
l.o5 
1. 32 
l.bl 
2.61 
1.03 
1  05 


+  1.^20    2.63 


30  +3. 6.-i 
:>0! 

65 

+5  0.'' 
+0  19 


-1-0  79 


39 


t6. 61 

+4.02 
-0.87 

23i+3.  74 

47  +J.69 

49!+4.61 

85i+II.C4 

97 

04 

93 

72 

18 

28 


-0.15! 
HO.  87! 


-r6.'26' 
+  0.  19 

i8li-3.  17 

84  j 

2u 

44 

61 

76! +2.  78; 

80 ■ 

6»;-12.79 

45! 

7JI  +  1.77 


+2.95! 


2.63 
1.30 
1.30 
2.90 
1.00 
2.  92 
1.78 
6.28 
0.31 
2. 211 
0  86 
•2.  U 
1.80 
■A  45 
1.24 
3.(JJ 
1.10 
1.43 
2.  .50 
4. -26 
150 
3.00 
1.88 
1.03 
2.68 
1.10 
1.82 
•H.  )0 
2.6') 
1.3it 
6.24 


CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  I 

0.0 

0  0 

0.0 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.c 

00 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

n  f) 

0.9 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.b 

0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6!b 


00 

0.0 

0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

uo 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

oib 

0.0 
0  0 

no 

0.0 
0.0 
CO 
(1.0 
n.O 
CO 
0.0 
(1.0 

0.0 

00 
CO 
9  0 
0.0 
0.0 
CO 
O.'i 
0  0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
CO 
CO 
0.0 
0  0 
0.0 
CO 


4 

10 

17 

4 

10 

20 

4 

7 

19 

0 

12 

9 

15 

9 

7 

li 

21 

1 

9 

9 

11 

12 

8 

9 

2S 

3 

2 

12 

19 

1 

U 

12 

19 

4 

8 

15 
20 
10 
12 
IS"- 
15 

7" 
21 
•25 
19 
15 
11 
21 
17 
14 
19 
12 
12 

8 
17 
14 


■22 

14 

17 

11 

16 

11 

18'' 

19 

16 

23 

21 

13 


19 
15 
24« 
15 
Sb 
19 
23 
17 
21 
17 
IS 
14 
13a 
18 

•21 
16 
15 
18 
16 
21 
21 
14 
20 
15 
12 
16 
20 
i7 
12 
2(1 
2'2 
19 
22 
16 

9 
IS 
13 

9 
18 
15 
15 
20 
16 
16 
16 


7 
8 
!• 

15" 
6 
3 
8 
1 
6 
7 
7 

5J 
6 

4 

10 
10 

0 

6 

6 

3 

9 

I 

S 
12 

2 

1 

7 
11 

(I 

0 

0 

6 

8 

6 

2 
10 

8 
12 

8 

3 

? 

6 

4 

7 


6' 
6 

6 

9 
16 

5 

6 

14 

1 
11 

4 

I 

9 


10 

b 


ne. 
se. 
e. 
w. 


sw. 

se. 

s. 

e. 


s. 
sw 


sw 

nw 
c. 


sw. 
nw. 


G.  C.  Thrash. 

W.  K.  Brown 

Grady  F.  .Tones 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

■1.  E.  Scanlan 

U.  8.   Weathpr  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

W.  Ebner 

F.  H.  Randolph 
R     I.   Torry 
W.J.   Copp 

A.  B-  Quarterman 
John  C.  Floyd 
■'.   W.   Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
WinfredD.  Polk 
Henry  Stafford 
J    O.  Linck 
A.  E.  Wacktrnian 
J.  O.  Yingling 
C.  G.  Hudson 

G.  N.  Goodier.  Jr. 
H.  G.  I'ate 

Ben  .lohnson 

J.   M     I!icketts 

J.  J.  Babb 

Dr.  R.   n.    Hardin 

Geo.  W.  Niehoalds 


University  of  Arkau.<!a« 
U.  S.   Weather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston 
|T    J .  Logan 
iW.   R.  Owens 
Ben  F.   Battenfield 
W.  E.  McVav 
A.  F.  Stevens 
G.  L    Wright 
lames  A.   Burnett 
Geo.  W.  Baker 
X.  P.  0  Neal 
G.  C.   Holton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Fore.st  Service 
Benedictine  SLsters 
J.  A.  Lowderback 
Mrs.  I).  C.  White 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Bureau 
I.  C.  Sutton 
H.  G.    Lenhardt 
State   Agri.    Sfhool 
Mrs    W     (,.   Matthews 
W.  C    Gregg 
N.   llouck 
Charles  Walton 

A.  .1.   Parks 

E.   W.   St    John 
lohn  Cook 

B.  S.Halbert 

()   A    Whittington 
J.  H.  Skillern 
A.C.  Wilker.ion 
US.  Forest  Service 
U    S.   Forest  Service 
line  Thomason 
Isham  Burrow 
W.    R.    Hoagler 
W.    E     Baker 
V.   C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edraiston 

C.  D    Calhoun 
Mr,".  F.  P.  Coleman  , 
Mrs.   M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

!s.  T.  Rooney 
IJ.  T.   Bell 
IMiss  Grace  Field 
iS.  C.  story 
Adam  F   Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
11    S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.   Cheves  Be-vill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Naiipie  O   Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
K.  O.   Allen 
W.   E.   Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  record.     All  complete  reports  ased  in  means.      T.  less  than  001  inch  rain 
or  malted  snow,     -ft  Resolved  too  late  for  means  and  summaries.     Reference  letters  *.^<•,  number  of  days_  missing.    JAlso  on  other  dates._    ttP.O.  addresses  as  follows  :- 
Index, 
en  lln?  1 


Route  A.  Texarkana:  l>am  No.  1.  JudsoQia;  Junction.  Route  :i,  .'unction  City ;  Lutherville,  Route  1.  Lamar;   Springbank.   Doddridge.      Precipitation  for  24  hours 
'  near  sunset  u  iless  otherwise  indicated .     "•24  hours  ending  midnight.     ||24  hours  ending  7  a.  m.    'Amount  included  in  next  measurement. 


October,   1^28 


CLIMATOLOQICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


Daily  Precipitation  for  October,  1928 


1 

Drainage- 
basin 

Day  of  Konth 

r       stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

31 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

39 

80 

11 

i 

0 

Amity 

ArVaielphia Illl 

Arkansas  City  ..Illl 

Ouachita 

..   . 

.01 

.'•io 

.46 
.4.5 

".Ik 

.09 

.ftl 

47 

.36 
.46 

".iib 
.06 

).'23 
.88 
.07 
.61 
.84 
.SO 
.83 
.95 

.06 
.42 
2.00 
T. 
.05 
.15 

.10 
.29 

'!26 

'.'36 
1.41 
.72 

.'70 
.06 

'.'22 
.16 

i.27 
.65 
1. 
T 
.05 

■.'26 

T. 
.»0 
.20 
.40 

i.'oo 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.■32 

.01 

.10 

1.10 

.20 

1.72 

1.42 

2.70 

.44 

.32 

.68 

.11 

.'63 

1.80 
1.89 
2.30 
2.10 

2.04 

.02 

'.02 

2.70 

1.10 

.hi 

.33 

3.06 

.... 

... 

.4M 
.35 

.38 
.26 
.22 
.20 
.62 
.45 
.39 
.24 
.38 
.38 
.20 
.42 
.01 
.11 

■.64 
.28 
.01 

.'oi 

.10 

■'62 
.02 

.08 

... 

... 

... 

... 

... 

.42 
.25 

'■41 
.06 
.86 
.06 
.03 
.04 

/.05 

'los 

.08 
1.12 
T. 
.68 
.98 

'.io 

T. 
.01 
.60 
1.20 
.52 

'.'76 
.90 

'.37 
.08 

.'96 

.04 

.'is 
'.'04 
'.'78 

.08 
.36 
.03 
.44 

".02 

.'io 
■.'63 

'.'6i 

T. 

1  S3 

3.47 

Mississippi 

White 

.10 

.... 

;;•; 

'£ 

■.ii 

.... 

... 

'.'23 
T. 
.10 

"f. 

2.00 
01 
.29 
.01 

.05 

'.'os 

.... 

:;■.■. 

■.'i8 

"59 

•••• 

.... 

'.'6i 

'."lb 

.65 
.04 
.29 
.57 
1.15 
.21 

■.03 

.10 

'.'41 

".M 

.03 
.38 

2. 17 

3.73 

Batosville !|1 

Bes   Branch 

Beat/inville  ...."• 
Black  Rock  ....illl 

Slyiheville 

Booneville- 

Brlnkloy Ill: 

Calico  Rock 

White     

.... 

8.72 

.Arkansas 

Arkansas 

White   

Mississippi 

Arkansas 

Whit<5       .     ... 

T." 

".29 

4. 48 

,32 

.... 

.... 

.... 

'.'.'.'. 

8.22 
8.74 
8.94 

.08 
.51 
U 
.01 
.11 
.60 

'.'os 

T. 

.... 

3.30 

f.' 

.... 

..   . 

6.98 

.21 

'.'6i 

.03 
.61 
.04 

3.41 

Ouachita 

Red 

.... 

3.J9 

Center  Point 

OKreadon Mi 

.10 



.... 

.... 

.... 

".38 
.58 

M 

2.17 

.80 

1.64 

1.71 

T. 

.05 

.77 

T. 





— 

.'«3 
'.'45 

.;;. 

.... 

.... 

.... 

.01 

2.77 

White     

6. 40 

4.34 

36 
.62 

.35 

1.83 

38 

1.75 

1.42 

.96 

1.81 

.35 
.10 

.... 

'.'46 

'.'is 

37 

'.'« 

.53 

■'os 

.06 

3.66 

Wliite 

.... 

.... 

•■ 

.... 

'.'65 
■■34 

«.20 

Cjrnina;  (river)   .. 

Cotter 

Crossett 

L)*m  No.  1 Ml 

IJa-iville |l! 

Dardanelle !  Ii 

He  Vails  Bluff    .... 

White 

rvs 

7.26 

White 

.25 

'.'55 

.... 

T. 

T. 
T. 
1.20 

.... 

.... 

;;;; 

T. 

■'68 
.06 

r.' 

'.ii 
.12 

".'so 
".ii 

.64 

■-i'7 

1.96 

Oua'-hlta  

.... 

29 

6.29 

3.65 

■ 

2  00 

1.74 

3.64 

T. 

.08 

^.W 

.84 

.88 

T. 

.25 

.38 

3.88 

.Arkansas 

White    

Mississippi    . . 
White       

.2i 

T. 

.'si 

.21 

'.'■28 

1.00 
.42 

.05 
.76 
.93 
27 
51 

4.14 

"  ".5-i 

;i6 

.   . . 

■'£"'.' 

■f.' 

.io 

T. 

.46 

1.12 
.93 
.10 

1.10 
.73 

.08 

.... 

6.83 

2.18 



•••■ 

..   . 

.41 

".36 
.37 

•••• 

■•■• 

;:'.: 

■.'26 

".62 

3.08 

England   

Eureka  Springs... . 
Evening  -^hade     .  - 

Favetteville    

Kort  Smith *" 

Kroeman -Sprgs..  II, i 

Fulton ']lj 

Gjorgetown !|;| 

Ouachita 

Arkansas 

White    

White   .   ...... 

'.03 

.87 
.62 

.... 

.04 

.05 

4.87 

.05 

.'6 

.01 

.07 

3.82 
2.96 

Arkansas 

T 
.IS 

.08 
T. 
.25 

.'■28 

.30 

l..i7 
T. 

.16 
T. 

11 

.08 
1   T? 

.'64 
T. 
.10 
.54 

.10 
.52 
.41 
18 
.■.'3 
.10 

T. 

.05 

.02 

T. 

1.94 
.15 

i.'o7 

.28 
2  t5 

1.28 
.09 
.10 
.17 
.10 
.50 

'.'62 

.89 

1^93 

.70 
1.76 
1.22 

.30 

.37 
1.05 
1.80 
1.40 

.50 

.... 

;;;; 

.28 

.10 
.38 



'.'..'. 

T. 

.01 

.20 
T. 

4.65 
.37 

'.'68 
'.'82 

■'is 

1.21 
.60 
.30 

'."27 
1.50 

T. 

.18 

■.'57 
.82 

■"os 

.80 

■'29 
.28 
.18 
.14 
,02 

■.'34 
'.'25 

.58 
.... 

't.' 



2.'i6 

4.66 
4.20 

Red 

White     

White    

Red 

Arkansas 

White 

Mis'-issippi 

White 

Red 

f.' 

.25 

8.88 

.141    .40 
.87|.... 
.08  .... 

".02  '.'i4 
. 22  . . . . 
.6n  .... 
.  10  1.20 

.08 

.... 

.67 
.20 

.30 

.... 

■••• 

".'67 

•• 

.08 

4.73 

.'28 

.30 

.03 
.'02 

3.80 

T. 

.12 

T. 

■ 

T. 

... 

"t." 

.18 
".W 

4.93 

Gravette  

Harrison 

Helena :ill 

Higden        

3.83 
2.21 

.16 

.06 

.   .. 

. . . 

.38 
.38 

"."io 

.18 
.46 
.63 

.20 

3.80 

... . 

i.',s6 

.07 

3.49 

Hope 

Hot  .Spri  igs 

Inde^ 

•lessieville .  .■ 

Jonasboro !!■; 

.'uni'tion .. 

Lambr ook 

T  Aad   ffill 

4.49 

I.IS 
.82 

6.66 

Red 

■?  30 

1,  i'^ 

.05 

.  75 
.20 

03 

.24 

. 

.16 

.... 

4.66 

Ouai-hita   

White    

.... 

'27 

.82 
.56 

3.77 

39    .33 

.... 

1.36 

.03 

.03 

.... 

.... 

4.68 

White 

i 

T. 



White    

Arkansas 

White    

Arkansas 

Red 

.... 

03  ... . 
T    1     m 

T.' 

.03 

.36 
.72 
.69 

.'2 
.16 
1  411 

.03 

37 

.44 

'f.' 

.76 
.25 
2. 0(1 
.06 
.30 
15 

1.74 

.38 

.75 

2.31 

,63 



.22 

T. 

.26 

.22 

.21 

.36 

■.'44 
.63 
.30 
05 

"."32 

. . .. 

■••• 

•'•• 

.17 
.27 
T. 
.07 

;::: 

.13 
.57 
.78 
1.48 
.60 
.05 

"."52 

"."si 

.70 
.64 

'.'69 
92 

".28 

"."88 
.40 

'  bi 

3.81 

Litsle  Rock.  "• 

.... 

.... 

.... 

3.06 

^12 
.12 

T.' 

.03 
T. 

4.66 

T>ntherville 

Magnolia 

Malvern i|!l 

Mammoth  3pg.   .'II! 

Ntarianua 

Marked  Tree....  h 

Marshall 

Mpua Iir 

Morriliton ill! 

Mountain  Home  ■ 

Mount  Ma 

Na,<hville ,. 

Newport II  i 

Oden.  •  

Ozark 

ParAgould. 

Patterso.i 'ill 

PiKgOtt 

Pine  Klnff Ill 

Pocahontas 

Portland Ill 

Pn-soott .Ill 

I'riuceton 1' 

Rogers 

3'.   Francis 

.^i-.arcy  Ijj 

Soringbank ill 

^t'>rv                         (' 

4.48 

.10 

1.98 

Ouachita 

White    

Mississippi 

Mississippi 

White    

Onachita 

Arkansas 

Whit*    

Ouachita 

Red     

White    

Ouachita   

Ouachita    .   . . . 

Mississippi 

.Arkaasas 

Mississippi 

White    

Mississippi 

Arkansas 

White   

'.'is 

.1.5 
14 

.24 

I  28 

.20 

i> 

.11) 
6,s 
.04 
.67 

'f.' 

71 

^63 
.85 

.23 
.12 

'.'67 

.    . . 

.42 

U02 
1.81 
2.51 
I  03 
1.06 

2.'63 

'.'96 

i.'oo 

i;78 
.49 

5.31 
.45 
.75 

3.64 

!36 
.-50 
.03 
.60 

!56 

.42 

.70 

'  ".■20 
1.50 

^37 
1    '3 

.... 

... 

.49 

t'. 

.'03 

.... 

"t." 

.18 

'.'ie 

T. 

.30 

'.'57 

1.35 
1.32 
.58 
.30 
.02 
.90 

2.63 

1.00 

.97 

2.90 

48 

2.  92 

.85 
6.2H 

.40 
1.94 

.... 

.42 

iao 

.... 

.57 

'.'40 

.13 

."6i 

"t." 

.19 

4.58 
4.24 
5.93 

1,03  •■•• 

.16  •    .• 

.43  "ii 
....     .30 

•«    J^ 
....    T. 

.76    .40 

IS    -fii 

T.    1  65 

■/,)!_•.  20 

'.'.'.'. 

.... 

.... 

T. 
T. 

5.2« 
3. -20 
3.78 

.06 

T. 

.32 

... 

".'ii 

.40 

".'86 

'.■lb 

.28 
.62 
.88 
1.30 
.OS 
.52 
.04 
.21 

".'ii 

.... 

.... 

'."io 
i'.sb 
"."56 
'."is 

).50 

iiso 
"."26 

T. 
.95 
.11 
.14 

".'27 

".'eo 
'.'•ii 
"."so 
■."20 

51 
.42 
.86 

".ii 

.58 
.18 

"  '.ib 
'.'30 

".ii 

T. 

"■25 

"."62 
.09 

■.'63 

. . . . 

4.85 
elsb 

'.'06 

;::: 

••-• 

i.'is 

•2!  60 
'93 

'.'64 

"f." 

T. 

"■75 

T 

.30 

.10 

.42 

3.30 
2.68 
7.30 
3.04 
9.18 
4.98 
1168 
8.12 

74 

.21 

t8 

.08 
".63 

6.84 

.02 

.01 

.88 
2.U 

1  87 

l.l" 

.52 

".'42 

.10 
.IV 
1.43 

'.'46 
i.'3f 

T. 

1  «n 
1.60 

.29 
.36 
0.1 

.87 
I,4,=i 

8  23 

Ouachita 

Ouachita 

15 

4.47 

1.60 

1.24 

3.04 

.70 

•?.  45 

.56 
.46 
.14 
.34 
.28 
.12 

7.49 

White 

Mississippi   ... 
White 

T. 

.•2:1 

T. 
T. 

.30 
1.81 
I.IO 

.95 

. . . . 

.16 
.10 
.20 

"■si 
"■^2 

.17 
T. 

■.■qs 

.48 
.36 

1.50 
.15 
.82 

1  0,^ 

".'96 
.08 

2.85 

.62 

7.97 



3.04 

Red 

.05 

.05 

.25 

T. 

T 

S.98 

Ouachita 

2.50 

4.26 
.74 

3.72 

Stuttgart ill 

.''uhiaco 

TcTnrkana II! 

TlK)rnburg 

\rkansa.s 

8C 

.0. 

.0' 

.0; 

)      1' 
,      0; 

,  3.n( 
i  T. 

.42 

.90 

".k 

.64 

.83 

.23 

.32 
.07 

".'90 
'.'28 

.73 
1.3C 

8. 18 

Arkansas 

Red 

Arkan*»As 

.3? 
.0.5 
40 

".'60 

.21 
.41 

.77 
T. 

T. 

.33 

.10 

3.28 

8.88 

.0< 

5' 

1.88 

'•61 

I.IC 

1.18 
.02 
'J'. 

6.84 

Waldron 

|Arkansa.s 

Ouachita 

... 

.44 
2.  "5 

.  .  .  . 

.U 

.OH 

1 

T. 

.06 
T. 

T. 

.3a 

.25 

.... 

2.20 

Warren )l 

Waters                   lil 

1 

2.6a 

6.44 

Ouachita 

3.61 

Whitecliffs Ill 

Wilson  

Wynne Ill 

Yancopin Ill 

Red '.'.'..' 

Mississippi 

Mi.ssi.ssippi... 

.0" 
.2 
.!< 

J  I  Si 

,    .7E 

)l-.5r 
If 

.9.' 

'.'■if 

.0'< 

.•2t 

)  ".k 

t  .u 

1  . .. 

.22 

31 

.17 

.96 

.45 
.25 

.69 



6.76 

'.'is 

.Ic 

8.1c 

"f." 


•••• 

.78 

5.80 

2. 50  ... . 
1.33  ... 

.75 

T. 

.72 
.44 

.... 

6.88 
2.45 

1 

■•■"!■■• 

1 

1 

Daily  River  Stages  for  October, 

1928 

Stfttioiis 

Rivers 

riood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9       10 

11 

12 

IS 

14 

IS 

l< 

17 

18 

19 

20 

31 

32 

38 

34 

35 

36 

37 

38 

St 

t« 

81 

Fort  Smith 

Arkansas 

2-2 

2.5 

2.4 

2.41  2.41  2.4 

2.5 

2.4 

•2.4 

3  4 

4.6 

4.6 

4.5i  3.81  3  2 

2.8    2.9    3.8 

4.0 

.1.9 

3.6    3.6    3.5j  4.6 

4.6    4.2 

4.4    4.3 

4  0 

4.0 

4.7 

4.4 

Ozark 

do 

■22 

o.r- 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

04 

0.4 

0.4 

0.3 

1.0 

■2  0 

2.0 

2.0 

1.6 

1.0    1.0    1.6 

1. 8 

2.0 

1.8    1.7    16    1.4 

1.6    24 

2.0    2.0 

2.0 

2.0 

2.2 

2.6 

Dardanelle 

do 

•20 

3.0 

3.0 

2  9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

3.1 

3.6 

3.9 

8.7 

8.5    3.3    8.3 

3.4 

8.2 

32    3.2    3.2    8.1 

3.1    8.1 

3.9    3  8 

8.7 

3.7 

S.7 

8.6 

M^TTiliton 

do.  .... 

20 

0.1 

0.0 

0  0 

0.0 

fl.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

0.4 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0    0.0    0.0 

0.4 

0.0 

0.1    0.3    0.3    02 

0.0    0.0 

0.4    0.6 

0.5 

0.6 

0.6 

0.4 

Little  Rock... 

do 

23 

0.0 

-0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.1 

-0.2 

-CI.?. 

-0.3 

-0  3 

-0.3 

-0.3 

-0.3 

0.2 

0.7 

1.0    1.0    0.9 

0.7 

0.9 

0.8    0.6    0.9    0.9 

0  7    0.6 

0.5    0.9 

1.1 

1.0 

J.l 

1.0 

Pine  Bluff 

do 

25 

5.3 

,5.3 

5.2 

.5.'.! 

6.2 

5. 2 

5.1 

5.1 

5.1 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

.V7    6.2    6.3 

6.3 

5.5 

6.6   5.6    5.1    5.3 

5.3    5.0 

4.9    4.8 

6.2 

6.6 

5.6 

6.6 

■S'ancopiii 

...    do 

2H 

R.li 

8.2 

8.1 

7.9 

7.8 

7.7 

7.6 

7.5 

7.4 

7.3 

7.2 

7.2 

7.1 

7.1 

7.0    7.6    8.7 

9.4 

9.3    8.71  8.8    9.11  9.0, 

8.9    9.0 

8.9    8.8 

8.6 

8.6 

9.2 

9.4 

Danville 

Petit   lean.... 

yn 

0.6 

0.6 

O.fi!  0.6 

0.  fii  0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6    0.6    1.8 

1.7 

1.6    l.ll  0.9    0.8)  O.7I  0.7)  0.71 

0.71  0.7    0.7, 

0.9 

1.7 

1-5 

'.•>■■•'/•■  ^•'.■'■.  .  ■ 

w^yy/.;'  ■:■• 


yt'i•^^•. 


MM: 


C'i-:/;':-:* 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:  ARKANSAS     SECTION 


October,  1928 


Daily  River  Stages  Continued 

stations 

Rivers 

Flood 

I 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13      14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

n      22      23 

24      25 

26 

27 

28     29  1  30      31 

Stage 

! 

' 

Cotter   

White.... 
....  do  ... . 

21 
18 

1.5i   1.9 

2.11   1.6 

1.5 

0.8 

1.8 
0  9 

1.7 

0.9 

1.8  1.6 
0.9    0.8 

1.7  1.5 
07    0.7 

1.6 
06 

1.71  1  ft 

1.6 

0.6 

1.61  J. 4 

19 
0.6 

1.7 
1.1 

1.7 

(1.8 

1  5!  1.6 

1.2 

0.6 

1.4 
0.5 

1.41  1  5:   1.7    1.6 
0.6l  O.fii  0  6    0.6 

1.6 
0-6 

1.5    1.3 

Calico  Kock 

0.6 

0,6 

0  9 

11 

0.6 

0.6 

0.7 

0.9 

0.7 

0.6 

0.6    0  6 

BatesTlUe  

....  do  ... . 

■JS 

ft.  4 

ft  4 

ft  fi 

ft.  8 

6  9 

ft.  7 

ft.  8 

5.7    5.8 

5.7    5.6 

5.5 

5.4 

5.3 

5.3 

5.8 

6.1 

6.4 

,5.7 

.5.9 

5.7 

5.7 

5.6 

5  6 

5.4 

5.0;  5.1    5.4 

5.5 

5.5    5.4 

Newport 

....  do  ... . 

M 

3.0 

3.0 

3.0 

3.2 

4.0 

40 

3.9 

38    3.7 

3.5    3.0 

3.0 

2  9 

2.9 

2.8 

3.0 

4.7 

6.8 

7.0 

6.0 

5.0 

4.6|  4.0 

3  y 

39 

3.8j  3.6    ' 

3.  a 

3.5 

3.4    3.4 

Georgetown 

....  do  .... 

20 

3,  ft 

X  ft 

3.  ft 

.3.  ft 

3.6 

»  7 

3.9 

4.3    4.5 

4  4    4.3 

4.1 

3  9 

3.7 

3.5 

3.4 

3  5 

4.0 

5.4 

■l.b 

7.7 

6  8    6.  1 

»-8 

5- .5 

5.0|  4.6 

4.4 

4  3 

3.9    3  8 

De  Vails  Bluff.,.. 

....  do  ... . 

21 

7  7 

7,B 

7, ft 

7,  ft 

7.6 

7.7 

7.9 

8  3 

.1  6 

8.6    8.4 

8.1 

7.9 

7.7 

7.5 

7.4 

7.8 

/.  / 

8.4 

lU.U 

11.3 

Il.ftill.2 

1U.6 

lU.O 

9.6r9.2 

8.9 

8.6 

8/4    8.2 

Clarendon 

....  do  ... . 

34 

10  I 

10.0 

10  0 

9  9 

9.9|  9.9 

10  1 

10.3 

10.  B 

10.7  10.7 

70.5 

10.3 

10.1 

9.9 

9.8 

10.1 

10.3 

10.5 

11  5 

12.8 

13.51 13. 5 

13.3 

12.8 

12.  H;  12.0 

11.  8 

11.  b 

11.5  11. ft 

QUbert 

Buffa  lo.  • 

12 

3,1 

3,  I 

3.1 

3,1 

3.1 

3.3 

3  2 

3.1 

3.1 

3.1    3.1 

31 

3,1 

3  1 

3.1 

3.1 

3.3 

3.Z 

3.2 

3.2 

3.2 

3-2 

3.2 

3.2 

3.2 

3  2 

3.2 

3.2 

3.2 

;^.i  3.1 

Black  Rock 

..Black.... 

14 

S.4 

3.4 

s.o 

ft, 2 

ft.  8 

ft.  6 

.ft.  2 

50 

4.8 

4.8    4.6 

4.5 

3.8 

3  5 

3  4 

3.8 

11.2 

9.0 

6.8 

a.  5 

5.0 

4.8 

4.8 

4.6 

4-4 

4-U 

,3.8 

3.8 

3., 

3.  6    3.  5 

Dam  No.  1 

Little  Red 

-?  H 

-?.  8 

-?..9 

-2  9 

-3  0 

-3.0 

-3.0 

-3.0 

-8  0 

-3.1-3.1 

-3.2 

-3.2 

-3.2 

-3.3 

-2.0 

-1.0 

0.0 

1.6 

2-1) 

2-0 

1  8 

1.6 

1.6 

15 

1.5 

1.4 

1  4 

1.3 

1.3    13 

.  Ouachita. 
...Red 

30 

1» 

4.0 

6  •?. 

4.0 

6  ■?. 

4.1 
fi  1 

4.2 
fi  4 

4.3 
6.4 

4.4 
63 

4.3 

fi  1 

4.3]  4.5 

6.4    6.3 

4.6  4  4 
62    6.1 

4.3 
6.1 

4.3 

6.4 

4.3 
6.5 

4.2 
6.4 

4  2 
6.2 

4.6 
6.2 

4.8 
6.1 

1-8 
6.0 

4.7 
6-0 

4.6 

5.9 

4.6 

5.8 

4.3 
5.8 

4.3 
6,2 

4  2 
6.0 

4.3 

5.8 

4.1 
5.7 

4.1 

5.7 

4  3 
6.0 

-  4.3    4.  J 

Fulton 

5.9    5.7 

Helena • . . . . 

Mississippi 
....  do  ... . 

44 

48 

13.3 
16.9 

13.0 
16.8 

12  4 
16.6 

11.9 
16.0 

U.7 
15.1 

11.6 
14.7 

11.7 
14.0 

11.8|ll.9 

11.9ln.9 

11.8 
14.6 

11.5 
14.6 

11.3 
14.5 

1\.3 
14  3 

11.2 
14.0 

11.2 
13  8 

10  8il0.4 

10  4 
13.9 

1U.8 

11.4 

12.0 

12  9 
13.9 

13-7 
14.8 

14.4 

14./ 

14.9 

15.4 

15.8  1ft. 8 

Arkansas  City. .. 

13  9  14.0 

14. 4 

14.5 

13  8 

13.9 

13.7 

13  6 

13  6 

1ft.  5 

16.9 

18.2 

19.  b 

20. 4  20. 7 

Daily  Tempsraturos  for   October,     1938 
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16 


18  j  19      20  i  21 


22     23 


24      25      26 


28      29 


30 


31. 
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BatesvllM* l^f^^^^^ 

Bentonvllle Maximum 

}  Minimum 

«-«'-«•» ISf^ZT 

Bly'*^-"1« l^f^zT 

B»»°«^"> im^mr 

BH-««:r jMf^^-- 

Calico  Rock$$ j  ^f^'°^ 

Camden** Maximum 

)  Minimum 

O'^^r^oiut i^?„^-r 

0— y iStSZS 

Corning Maiimua 

j  Minimum 

Dardanelle Maximum 

(  Minimum 

Dumas Maximum 

i  Minimum 

Button ?!?^'°™ 

)  Minimum 

El  Dorado i  5J?^°''^ 

I  Minimum 

Eureka  Springs ....    Maximum 
(  Minimum 

Fort  Smith SJ?^/™''™ 

(  Minimum 

Qrannis Maximum 

I  Minimum 

Qravetto Maximum 

I  Minimum 

Helena Maximum 

i  Minimum 

Hope Maximum 

(  Minimum 

Hot  Springs Maximum 

I  Mimmum 

Jonesboro Maximum 

(  Mimmum 

Lead  Hill Maximum 

(  Mimmum 

Little  Book Maximum 

)  Minimum 

Lurton Maximum 

)  Minimum 

Lutherville Maximum 

I  Minimum 
Magnolia Maximum 

(  Minimum 
Malvern }  Maximum 

(  Minimum 
Mammoth  Spg Maximum 

I  Minimum 

Marianna j  Maximum 

I  Minimum 

Marshall !  ^?^/™"™ 

(  Minlmima 

Mena (Maximum 

1  Minimum 

Mount  Ida Maximum 

(  Minimum 
Newport I  Maximum 

(  Minimum 
Hne  Bluft |  Maximum 

(  Minimum 
Portland |  Maximum 

(  Minimum 
Prescott Maximum 

(  Mimmum 
Klson Maximum 

)  Minimum 
Searcy j  Maximum 

(  Mimmom 

Stuttgart Maximum 

)  Minimum 

Texarkana Maximum 

)  Minimum 
Thornburg j  Maiumum 

(  Minimum 
Warren ..  j  Maximum 

(  Minimum 
Wilson j  Maximum 

(  Minimum 

Wvnne |  Blailmum 

)  Minimum 
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58 
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86 
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69 
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58 

58 
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57 

66 

93 

97 

40 

63 

81 

84 

59 

57 

89 

87 
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67 

98 

85 

72 

74 

87 

88 

65 

66 

88 

73 

48 

63 

90 

80 

42 

60 

86 

81 

56 
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84 

75 

53 

60 

91 

84 

53 

64 

96 

86 
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83 

46 
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81 
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61 
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53 
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91 
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57 
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63 
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90 
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79 

55 

52 

88 

84 

65 

59 
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90 
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61 

89 

87 

68 
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78 

62 
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77 

64 

74 

64 

79 

65 

80 

63 

77 

64 

74 

60 

77 

62 

74 
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78 

62 

78 

62 

66 

51 

77 

64 

75 

55 

68 

54 

74 

63 

65 

51 

78 

65 

75 

65 

80 

6ft 

79 

64 

75 

55 

78 

59 

68 

48 

73 

59 

75 

64 

73 

65 

82 

49 

75 

58 

84 

59 

54 

54 

77 

56 

79 

65 

82 
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81 
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79 
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70 
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74 
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64 
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77 
48 
72 
51 
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76 
47 
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79 
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44 
68 
36 
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69 
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75 
47 
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45 
79 
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73 
51 
69 
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37 
72 
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73 
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70 
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76 
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71 

41 

72 

39 
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44 
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52 

72 

40 

69 

38 

70 
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75 

48 
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39 
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45 

77 
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74 
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69 
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79 
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76 
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35 
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35 
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67 
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78 
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74 
37 
71 
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64 
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67 
39 
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40 
74 
37 
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39 
76 
31 
74i 
31 
681 
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721 
42 
68 
35 
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39 
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72 
45 
78 
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41 
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69 
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45 
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49 
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74 
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69 
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84 
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45 

76 

45 

80 
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40 
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46 

75 

49 
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71 

49; 
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51 
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571 
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41 
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57 

76 
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56 

.78! 

531 

74! 
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80| 

59 

77! 

55: 

73 
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70 
57 
74 
44 

55 

80 

68 

72 

41 

71 

56 

76 

52 

70 

58 

71 

54 

71 

57, 

81 

65 

72 

55 

71 

42 

68 

.54 

77 

59 

70 

61 

69 

60 

76 

52  i 

76i 

591 

811 

511 

82  i 

43! 

75  i 

58i 

72 
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75! 

55! 

81 

48, 

68! 

551 

751 

60! 

68', 

50! 

70 
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67 
38 
62 
43 
69 
45 
66 
45 
;68 
51 
67 
46 
66 
40 
70 
56 
69 
55 
68 
47 
69 
50 
68 
49 
70 
53 
88 
37 
7ft 
58 
68 
42 
67 
51 
67 
51 
77 
40 
66 
50 
70 
65 
74 
40 
64 
45 
64 
38 
63 
50 
61 
41 
68 
47 
79 
57 
69 
54 
61 
.39 
C5 
4; 
72 
38 
6.i 
54 
66 
54 
67 
45 
75 
55 
76 
58 
78 
50 
74 
59 
67 
47 
70 
59 
70  i  f>l 
561  '''■' 
65!  53 
43   38 
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38| 
55  i 
37  i 
60! 
38| 
54] 
371 
58! 
40 
59 1 
391 
59 
38 
61 
42 
60 

f.i 
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40! 

eoi 

32 
56 
43 
60 
41 
55 
32 
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43 
59 
37 
58 
43 
61 
39 
58 
36 
57 
41 
62 
42 
64 
35 
68 
:'8 
57 
38 
56 
41 
61 
34 
60 
39 
6( 
42 
51 
12 
ft7 
28 
55 
40 
55 
37 

5r 
39 
5 

30 
59 
38 
63 
43 
55 
43 
81 

61 

431 
58 
42 
6! 
40 ! 
61 
40' 
55 
38 
56 
43 

5s: 

40 
67 
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61177. »     ■ 

31  US.S' 

(KP71.9 

32  51.8 
60  79.5    . 
30I5I.9  <! 
661.76.9  ■! 
34154-8 
61(82.  4  ■ 
3154.2 
64179.0    .. 
31|ft2.7  .• 
62178.6 
32  49. 4 
62  80. 6 
36  51 .9 
59  80  4 
40  57.  5   • 
62I79.2 
32  54.7 


77.4 

52.0 

79.0 

166.3 

.6"iSi1-3  ii 

34!52.li 
75  0.,i 
47  4  I 
81  G  I 
56,  8  ■ 
78. 8i  : 
53  2  ,1 
78  6  .■ 
56.9 
8').5  .! 
51.7  !. 

77.2  ■ 
51  5  >J 
79.5  1/ 

55.3  r 
.S3,  7 
-^8.  1 
81.3 
.53.6 
77  6 
.i4.4 

78 ,  ;s 
49,0 
;6.8 
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52.3 

79.2 
i55  7 
I  82,  6 
.ftft.O 

77.-, 
!53. - 
!  76.1 

!9. 0 
■  76.  .5 
!  54.  4 

-:  71), U 

28  51  2 
59I77.9 

im-i  .9 

57  -3..2. 
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:i2 
66 
3.S 
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37 
i5 
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62 
34 
78 
34 
61 
41 
61 
28 
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,50  4 
80.J 
54.0 
84.4  • 
■56. H 
8t).  1 
54.0 
82-9 
.54.5 
81-4 
56.  :> 
79  2 
5'2.9 

62.  B 

54-5 

81. <i 


78  4 

50.  8 
78.0 
357.3 
6^176.  5 
31  53  5 
63!  78  2 
31  52.0 


Whermometers  are  read  In  the  morning :  tbe  maximum  temperature  then  read  ie  wadited  to  the  orecediiia  day,  ou  which  it  almost  always  occurs 
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QENEKAIi  SUMMARY 


Although  the  weather  in  Arkanpa?  during  the  month  of  No 
veraber  was  colder  and  wetter  than  the  average,  there  were  ©e' 
record  breaking  extremes  or  unusual  features.  The  month 
opened  with  temperatures  near  or  somewhat  below  the  seasonal 
average  and  no  marked  positive  departures  occurred  until  near 
the  m.iddle  of  tlie  month  when  daily  means  were  from  6'='  to 
20^  above  normal  for  about  a  week.  Thereafter  temperatures 
were  generally  somewhat  below  normal  with  killing  frost  or 
freezing  in  most  sections  by  the  20th,  the  coldest  of  the  month 
about  the  26th.  The  mean  temperature,  as  determined  from 
the  records  of  58  stations,  was  50.2°  which  is  1.4°  below  nor- 
mal, all  except  seven  scattered  stations  showing  negative  depar- 
tures. Monthly  means  ranged  from  54.8°  at  El  Dorado  to 
44.4°  at  Dutton  and  extremes  from  82°  at  Huttig  on  the  8th 
and  Crossett  and  Dumas  on  the  15th,  to  13°  at  Dutton  on  the 
2Gth.  Extreme'  occurred  on  practically  these  dates  through- 
out the  State, 
tlie  21st. 


MISCELLANEOTIS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 

THDNDRROT0RM8:"lst,  2;  7lh,  1;  14tli,  1;  15th,  8;  16th,  3;  17th,  1;  19th, 
1;  26th,l;  29th,  17. 

I>BNSE  Fog: 1st,  2;  5th,  4;  8th,  1;  10th,  7;    11th,  1;   12th,  1;  27th  , 

3;  28th,  9;  29th,  2. 

SQtAR-ift^LOs:— 23d,  1;  .30th,  1. 

Lunar  HAi.os:—22d,  1;  23d,  2;  24th,  5;  25th,  2;  2(5th,  2. 

Sleet: 25th,  1;  26th,  1;  27th,  5. 


MISCKIiliANEOTTS  DATA 


Preisure,  Sea-level 

Wind 

Relatir* 
humldjfty 

V  « 

Stations 

BwUocville 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis 

I 

2 

30.1  J 

an.  iCi 

30.18 
30.18 

u 
3 

30.61 
30.64 
30.62 

3' 1.59 

& 

■A 

o 
'Ih 

25 

25 

1 
q 

1 

O 

1 

s 

a 
o 

•s 

C 

1 

Q 

a 

si 

S 

a-o 

29.65 
29.  72 
26.77 
29.83 

17 
17 
17 
17 

4.375 
.5.06  7 
5..537 
4,9U 

29 
SO 
24 
28 

s. 

sw. 
sw. 
sw. 

14 
16 
17 
21 

.■•2 

83 
80 
80 

67 
63 
67 

41 
46 
43 

OOMPAKATIVB    DATA    FOK    NOVEMBER 


The  greatest  daily  range  was  51°    at    Hope    on 


Most  of  the  precipitation  occurred  on  the  1st,  2d,  14th  to 
17th,  and  27th  to  30th,  amounts  other  days  being  light  and 
scattered.  The  average  for  the  month  at  85  stations  was  4.25 
inches  which  is  0.60  inch  above  normal.  A  trace  of  snow 
was  reported  at  seven  northern  stations,  but  all  the  measura- 
ble precipitation  fell  as  rain.  Monthly  totals  ranged  from  7.71 
inches  at  Bee  Branch  to  1.80  inches  at  Blytheville.  The  great- 
eat  amount  measured  in  any  24  hour  period  was  3.10  inches  at 
Bee  Branch  and  Waldron  on  the  29th. 

The  usual  late  fall  activities  were  carried  on  during  the 
month  under  fairly  favorable  conditions.  Cotton  picking  and 
rice  threshing  made  good  progress,  but  at  the  close  of  the 
month  considerable  cotton  and  rice  still  remained  in  the  field. 
Some  wheat  and  winter  oats  were  sown.  The  killing  frost  did 
practically  no  damage,  all  crops  being  matured.  All  streams 
continued  at  moderately  low  stages  throughout  the  month. 

W.C.H. 


Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

ll 

1 

8 
& 
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1 

> 

^1 

5 

•a 

a 

6,u 
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Means- 
Extromes 

51.6 

96 

2 

3.65 

15 

6 

9 

6 

\m\ 

49.7 

-1.9 

87 

6 

10 

30 

5.56 

+  1.91 

13 

7 

10 

1S92 

49.9 

-1.7 

79 

27 

20 

7 

5.83 

+2. 18 

11 

7 

12 

9 

1893 

49.3 

-2.3 

84 

7 

10 

24 

4.21 

+0.56 

14 

8 

8 

5 

\>i'H 

60.4 

-1.2 

81 

1 

12 

11 

1.12 

-2.63 

19 

6 

5 

2 

IH95 

49.9 

-1.7 

82 

18 

16 

25 

4.82 

+  L17 

14 

5 

11 

6 

1.S96 

52.8 

+1.2 

88 

10 

8 

30 

4.34 

+0.  69 

14 

/ 

9 

7 

1897 

51.6 

0.0 

88 

15 

15 

30 

2.82 

-0.83 

16 

6 

8 

6 

1898 

47.5 

-4.1 

87 

ft 

9 

22 

3.20 

-0.45 

13 

8 

9 

4 

1S»)9 

54.3 

+2.7 

87 

7 

17 

3 

2.61 

-1.08 

13 

8 

9 

6 

1900 

51.4 

-0.2 

90 

3 

18 

12 

4.28 

+0.  63 

15 

7 

8 

6 

1901. 

50.5 

-1.  1 

88 

2 

15 

16 

2.99 

-0.66 

16 

7 

7 

5 

1902 

56.5 

+4.9 

90 

11 

18 

27 

6.66 

+3.01 

8 

9 

13 

9 

1903 

47.6 
51.4 

-4.0 
-0.2 

89 
89 

4 
4 

2 
17 

18 
15 

0.64 
l.,«18 

-3.01 
-2.27 

13 
17 

9 
5 

8 
8 

3 

19(X  

3 

1900 

53.2 

+  1.6 

88 

18 

9 

30 

3.28 

-0.37 

16 

5 

9 

5 

1906 

60.  2 

-1.4 

88 

Ifi 

13 

22 

6.90 

+2.15 

14 

7 

9 

6 

1907 

49.0 

-2.6 

84 

5 

10 

13 

.5.71 

+2,06 

16 

5 

9 

6 

igca. 

53.8 

+2.2 

88 

10 

5 

14 

5.40 

+1.75 

15 

6 

9 

8 

1S09 

59.3 

+  7.7 

90 

4 

16 

18 

3.75 

+0.10 

13 

8 

9 

7 

1910  

51.  5 

+0.1 

85 

24 

17 

29 

0.47 

-3.18 

16 

9 

5 

3 

1911 

46.8 

-4.8 

86 

11 

5 

12 

3.18 

-0.47 

14 

8 

8 

' 

1912 

60.5 

-1.1 

89 

11 

13 

25 

1.66 

-1.99 

19 

7 

4 

2 

1913... 

57.6 

+6.0 

85 

18 

20 

9 

2.47 

-1.18 

10 

9 

11 

5 

1914 

o2.fi 

+  1.0 

8S 

5 

11 

20 

2.32 

-l.:^3 

15 

6 

9 

4 

1915 

54.8 

+3.2 

88 

1 

17 

15 

6.40 

+1.75 

16 

5 

9 

6 

1916 

52.1 

+0.5 

87 

2 

10 

10 

2.95 

-0.70 

20 

4 

6 

5 

1917 

50.7 

-0.9 

85 

10 

11 

24 

1.96 

-1.69 

17 

4 

9 

4 

IJlg 

49.7 

-1.9 

88 

6 

18 

;-io 

3.91 

+0.  26 

15 

4 

11 

6 

1959 

51.4 

-0.2 

86 

1 

14 

13 

6.27 

+2.62 

17 

3 

10 

7 

ia'>o 

47  8 

-;i.8 

89 

7 

10 

13 

1.95 

-1.70 

15 

4 

U 

5 

1921 

54  9 

-f3.3 

88 

17 

17 

12 

5. 53 

+1.88 

13 

6 

11 

7 

1902 

52.9 

+1.3 

88 

4 

20 

21 

3.89 

+0.24 

16 

6 

8 

6 

1923  

50.8 
53.4 

-0.8 
+  1.8 

81 
88 

10 
2 

21 
15 

6 
25 

3.. 34 
-'.  36 

-  0. 31 
-1.29 

15 

16 

4 

5 

11 
9 

6 

1924  

4 

>t»9g  

,Mi  4 

-1.2 

89 

12 

15 

25 

5.67 

+  2.02 

16 

4 

10 

8 

1096 

47.2 

-4.4 

hi 

6 

10 

19 

3.33 

-0.32 

14 

5 

11 

6 

1997 

56.7 

+■5.1 

96 

1 

20 

17 

3.68 

+0.02 

7 

8 

15 

6 

1928 

60.2 

-1.4 

82 

8t 

13 

26 

4.25 

+0.60 

13 

3 

14 

8 

Corrections:    October,  1928 

Lutherville,  monthly  mean  temnerature  should  be  67. 0°,  .departure  +52°. 
Pocaiioutas,  prevailing  wind  direction  should  be  N. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:      AKKAINSAS     SECTION 


November,  1928 


Climatologrical  Data  for  November,  192S 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia 

Arltaai^as  City 

Arlbarg 

Batesville 

Bee  Branca 

Bentouville 

Blaci^  Uock 

Blytheville 

BoouBVille 

Brinidey 

Calico  Kocl!. 

Camdou 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning  ... •  •  • 

Corning  (nver)  . 

Cotter 

Crossett 

Dam  No.  1 

Danviile 

Dardaiielle 

Do  Vslls  iSluff.... 

Dumas 

Diitton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Sprmijs.. 
Evening  Shade.  . . 

Favettoville 

Kort  Smith  

freeman  Bpniigs 

Fulton 

(feorgetowu 

Gilbert 

Gran;iis 

Gravette 

Harrihou    

Helona   

Higden 

Kope  

Hot  Springs 

Index 

•lessieville 

Jonesbviro 

Junction 

Lambrook 

Lead  Hill......  •• 

Liittle  Kock.... 

Lurtoa 

Luth-_Tville 

Magnolia 

Malvern .... 

Sluminotli  Spring 

Marianna 

Markel   ITee  .■■■ 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mouu'.ain  Home. 

Mount  Ida 

Nashville 

Newport •• 

Norman 

Oder. 

Osceola 

Ozark    ...   

I'iiragould 

Patterson 

I'iggott 

Pina  Bluf! 

Pocahontas 

PortUmd ... 

Prescott 

Princeton 

Rison 

ROR'TS 

St.  Krancis 

Searcy 

Springbank 

Story   

StuUgart 

Suhiaco 

Texarkana 

Thornburg . , 

Wftldron 

Warren 

Wat«rs 

Whitocliffs 

Wilson 

VVyn'ie    

Yanoopin 

State  M 


.» 


.  « 


Clark  

Clark 

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  — 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Marion 

Ashlev  

Whit^ 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madisoa 

Union 

I^onoke 

Carroll •  . . . 

Sharp 

\V<ishington.  ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead    . . . 

Girland 

Little  River.  ... 

Garliiud   

Ora,;gtieaJ 

Union   

Phillips 

iioone  

Pulaski 

Newton 

loh'ison 

Coluinl)Us  

JIol  Springs  . . . 

Fulton 

Leu      

Poinsett. 

Searcy 

I'oik 

Conway 

Baxti:r 

Montgomery  ... 

Howard 

i  ackson 

Montgomery  .., 
Mo.itgoniery  ... 

Mississippi 

F;an'<lin   

Greene 

WoodrulT 

Clay 

.TetTcr.«u 

K.indolph 

.Ashley 

Neva<l» 

Dallas  • 

C!ovc-ia-id 

!!e  iion 

Clay 

White 

MUler 

Montgomery  . 
i  Arkan--as  

I  /)gftU 

Miller 

I  Perry 

Scott 

Bradley  — 
I  Montgomery.. 
!  Little  Klver... 
I  Mississippi  — 

:  Cross 

I  Dc^ha 

eans   and  t'-xtremes 


.« 


.tf 


.i+ 


ft 


TOO 
250 
145 
700 
277 
700 
I30S 
•J.o9 
252 
465 
205 
.%1 
158 
470 
200 
516 
309 
29:? 
280 
408 
175 
190 
S27 
3.10 
153 
162 
1590 
270 
229 

60(1 

J451 

457 

2210 

260 

2IX) 

675 

900 

1250 

1052 

250 

4)5 

377 

eon 

275 
750 
345 
182 
155 
C50 
357 
2100 

315 
277 

ono 

■235 
229 

107u 

U85 
347 
800 
650 
350 
231 
7f)0 
8U0 
240 
396 
301 
196 
307 
210 
.100 
122 
3'^9 
287 
243 

)385 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 
332 
R.50 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


Temperature    (  Degrees  Fahrenheit  1 


33 
3-2 
44 
6 
29 
3G 
23 
26 
3 
14 
41 
24 
43 
29 
24 

7 
45 
35 

4 

1 
14 

5 
12 
42 

1 
•22 
25 
27 
21 
28 

4 
41 
47 

4 
42 
!6 

5 

9 
31 
27 
66 
10 
57 
37 

3 

2 
33 
84 

5 

1 
49 

3 
30 

9 
41 
23 
16 
23 
14 
40 

7 
14 
29 

1 
44 

1 

2 
30 
3? 

2 
12 

i 
41 
35 
22 
40 
22 
27 
37 

1 

19 
21 

4 
•11 
31 
42 

4 

9 
34 

4 

24 

3 
20 

i 


63.0 


47.0 
49.0 
46.4 

'5i/2' 
60.6 
50.8 
47.0 
60.2 
52.6 


51.2 
49  0 


H-0.4 


•  2.2 
-2.3 
-0.3 


3  2 
-).0 
-1  6 

-2.0 
-2.0 


-0.6 
+  1.0 


52  0 


.50.6 

61.' 5 
44.4 
54.8 
52.2 
48.4 


49.5 


49.8 
47.6 
46  6' 
52.0 

63.' e' 
51  .b 


51.8 

'50.' e' 
47.4 
51.4 
46.0 
49  0 
54  2= 
49  8 
46.8 
52.8 
48.0 
49.0 
49.6 
48.8 
49  2" 
*6,8 

'5i.'6 


49.8 
49.6 


5i.3 
49-7 
53  6 
61.8 

53.' ft' 

47.4 

60.' 6' 


51.6 
49.7 
53.7 
■17.5 

'53' i' 


49  5 
50.5 


-18 

-2.'4 
-3.2 
-0.1 
-  1  f. 
-3.2 


-1.5 


-1.8 
-2.1 
-1.2 

-  -LO 
1  0 


+  0.4 


80 


-0.  7 
-2' 2' 


5)  2 


-2.4 

2  S 
+0  8 
-1.3 
-  2. 7 
-3.5 

-ij'.'i 
-4.3 

+6.6' 


0.0 
-2.5 


+  1.6 
-1.5 
-0.3 
-2.4 

+6.' 7 
-1  9 

-'6.' 7 


-0  6 
-3  3 
-1.7 


-0  5 


-1.3 
-i.4 


76 

78'! 
75 
74 
6/" 
71 
79" 
72 
72 
77 
76 
72 
(,9 
72 
78" 
69 


15 


12 

6 

16 

"5' 
7 

15 
21 
15+ 
15 


15+ 

15+ 


82 


12+ 
13 
8 
15 

24 

11 


16 

7+ 
12 
15+ 
10 

7+ 
19 
14 

7 

13+ 
16 


13 
('+ 
16 

15 

■15+' 
7+ 

'i5+' 


22 


Precipitation,  inches 


t<  o 

5!  « 


Number  of  days 


'So 


Ol.EerverB 


8+ 


29 


21 
24 
16< 

20 

'21' 
25 


26 
26 
26 

26' 
26 
25 
26 
26 
20 


13 


2n 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
2-i 


26 

26 
26 
26 


24+ 
26 


25 
26 
^8 
26 

'21+ 


26 
26 


26 


44 

40 

iT 
38 

61 

37 


2.86 
3.81 
4  57 


-1.30 

+0. 29 

+  0  7» 

+i'28 

+  4.28 

i-1.75 

+] .  43 

1.80 

3.  69' -0.33 

3.221-0.97 

3.63+0.54 

3.671-0.40 

4.7(i|  +  l  32 

3.63—0.27 

6  28 

:h.  83 —0.27 
5.861+2  18 
.5.:i6l 


1.  92' . . . 
4'.  33! +6.  56 

4.9.'^I  +  1.42 
5.  49+1  99 

3.  ICi 

5. 16+1  27 
6,171+2.78 
4.811  +  1.59 
2-M}  -1,41 
4.67  +1 


-0.42 


51 


2  45 

5.6t 

3.66 

2.32 

2.89 

6  52 

3.  99 

3.42 

6  i\ 

6.631 

5.. 51)1+1.03 

2.371-  -1.93 

4.47 

4  35 

3.02J--0.44 


+0.16 
-L27 


+0, 
+0.63 
+  1.92 


3,82 
2.59 
6.91 
0  51' 
3.46 
4.24 
6 .  ('0 
4.02 
2  36 
2. .56 
5.08 
5.>i' 
3.87 
6.44 


+3.  c: 

-ii'.'ii 
+2  28 
+  1.02 
-2.14 
- 1. 33 
-1.62 

+6.' 61 
+2.  40 

-i.'ii 


3  29 
7.89 
5.45 
2.97 

4  04 
4  02 

3  13 
3.64 
3.07 
5.81 
4.76 

2  22 
2.9i 
4.08 
5.13 
3.1) 

4  12 
4.03 
2.  67 

3  29 
3.01 
5.  70; 
■i  95 

5.251 

3  73 

5  54' 
6.131+3.  19 
2.82i 
3.24  -0.41 

4  Ul:. 
4. 25 +0.60 


-1  88 

+0  86 

-i  89 

-i.'li 

<-2.  30 
+  1.16 
■■1.27 
-j.05 
+0.  70 
+  2. 20 

-i.'se 

+1.16 

-o'.TO 
-0.11 
+  2.55 


-0.24 


0.65 
J. 40 
2.02 
2.55 
2.06 
8.  10 
2.02 
2.38 
0.73 
1.39 
1.00 
1.03 
1.15 
2.15 
0.93 
2.60 
L90 
1.67 
1.97 
0.55 
2.55 

2.' 23 
1.36 
1.11 
1.80 
1.65 
2  30 
0  60 
L23 


1.10 
1.33 
1-18 
1.64 
0.70 
2.30 
!  36 
0.90 
2.28 
2.52 
3.04 
0.90 
1.95 
2.10 
1.20 


1.36 
1.56 
1.75 
2.36 
1  45 
1.94 
1.90 
1.21 
LOL 
1. 60 
1.07 
1  95 
Lo7 
2.66 

1.66 
2.  7o 
2.00 
0.90 
0.95 
1.34 
1.60 
1.42 
0.93 
2.27 
2.10 
0.70 
0.60 
0.80 
1.53 
1.54 
1.75 
1.10 
1.12 
0.70 
2.27 
2.30 
1.96 
3.10 
1.10 
1.98 
2. 43 
LOO 
1.35 
1.05 
3.10 


00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

d.h 

0  0 

00 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

T. 


T. 
0.0 
0  0 
0.0 
o.n 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o!6 

0,0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

T. 

O'O 

0  0 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

0  0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

T. 


13 

14 

15 

10 

i3» 

13 

16 

13 

12 

11 

13 
12 
12 
11 

12 
9 
15 
17 
12 
12 
U 

13 
11 
14 
10 
11 
10 
12 
11 


7 
15 

10 
12 
11 
::■! 
10 
8» 
18 
10 
17 
16 
13 
17 
19 

121 
16 
111 
16 
10 

8> 
12 
15 
19 
14 
15 
12 

9 

15c 
12 

13 
10 
10 
13 
13 
15 
13 
11 
13 
12 
10 
16 
ii 
12 

8 
12 
14 
12 
16 
14 
14 
14 

9 
lO 
15 
12 
11 
15 
14 
13 
13 


6 
13 
6 
6 
2 
6 
1 
4 
4 
3 
5 
0 
0 
3 
6 
0 
0 
(I 
3 
3 
1 
2 
4 
3 
8 
4 
3 
8 
3 
2 
3 


14 

14 

14 

18 

U 

13 

14 

loo 

14 

15 

12 

5 
15 

9 

9 

8; 

14 
13 
1) 

16 

lie 

14 

U 

11 

11 

15 

12 

18 

12o 

13 

11 

7 

lo 
12 
16 

9 
16 
15 
13 
15 
15 
14 
17 
15 
10 
18 
16 
18 
11 
lo 
15 
14 
17 
17 

7 
14 
16 

7 
13 
15 
14 


ue. 
se. 


se. 

s. 


nw 
se. 


e. 
sw. 


sw. 
sw 


s. 

c. 

s 

e. 

nw . 

s. 

n. 

n 

nw 

nw 


sw. 
nw. 
sw- 


nw. 
sw. 


G.  C.  Thrash, 

\V.  K.  Brown 

Grady  F.  .Jones 

1    D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

.1.  E.  Scanlan 

U.  S.  WeathtT  Bureau 

\'ernon  C.  Howe 

W.   Ebner 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J     Copp 

A.  B    Quartermau 
John  C    Floyd 
.1.   W    Bishop 
A.   L.   Stephens 
jK.  E    Cnrdrcv 
jWinhedD    Polk 
Henry  Stafford 
!    O.  Linck 
A.  E.  Wackirman 
^    O.  YinglJng 

C.G.  II\!,l.SOM 

G     N.   Goodior,  Jr. 

H.  G.  I  ate 

Ben    -ohison 

L   M.   Kiekotts 

■i.  .1    Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.  W.   Nielioalds 

TTniversify  of  Arkansas 
(I.  S.  Weather  Bureau 
J  R.  Mc  Cuiston 
T  J .  Lojrs  n 
W.  R.  Owens 
Bc.n  F.  J!!i:tenrieid 
W.  E.  McVav  ,■ 
A.  F.   Stfvcns 

G.  L    Wright 
lamas  \-   Kur;iett 
Geo   W.  Btiker 
N.  P.  0  Kcal 
G.  C.    Rolton 
H.  (L  Sanderson 
V.  S.  '-"orest  .-^crviCQ 
Boiifidictine  Rfsters 
J    A.  I,owderbark 
Mr.--.  1).  C.  Wliitft 
.1.  H.  Cro.cswlutp 
U.  .'5.   Weaf'ier  Bureau 
L  0.  Si.i*ton 

H.  G    lenhardt 
^tnte   Agri.    .School 
.^lrs    V^-   r,.  Matthews 
W.  <1    Gregg 
r    N.    Hovick 
Charles  Wnlt«n 
A.  J.   pRrks 
E.   W.   St.  John 

(ihn  Cook 
•i,  S.  Halbert 
(1    A    Whittington 
J.  H.  Skillsrn 
\.  C.  WiSkerson 
[I-  S.  Forest  Service 
V.  S.   Forest  .'^ervico 
hmo  Tlioninfon 
Isham  Burrow 
W.   If.   Heagler 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Ed  mis  ton 
C.  J).  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  CoU-man  , 
Mrs    M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
S.  T.  Rooney 
J.  '1.   Boll 
Miss  Grace  Field 

0.  Story 
Ad-^m  1'.  iluerkle 
New  Subiaco  .\bbey 
H    S.  Braslipar 
Edward  E.  Holmes 
l)r.   Chevcs  Be\ill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.   K.    Huddlcs.on 
Nai:i>ie  O    Srhinner 
M.  W.  H.  Collins 
K.  O.   Alien 

W.   E.  Barton 


Tomnnrahire  and  precioi'aion  departures  computed  for  stations  having  tea  or  more  years  record.     A 
o-  m^Uei  sn^w      ++He^ivei  coo  late  for  means  and  summaries.     Reference  letters  ".K-.  number  of  day 
T  idei  Ro'.^  J  A.,  Teiark.ana:  !>aiQ  No.  1,  Judsonia;  .luuction,  Route  3 
enlin?  ne  t.:ise!;u  des.->  otherwise  indicated.  " 


All  complete  reports  n,sed  in  means.      T.   less  than  0  01  inch   rain 
s  missing.     +Also  on  other  dates.     ttP.  O.  addresses  as  foilows:- 
a'nction  City  Lutherville,  Route  1,  Lamar:  Springbank,   Doddddge-      Precipitation  for  24  hours 
"24  hours'endins  midnight.     Ii24  'hours  ending  7  a.  m.    'Amount  included  in  next  measurement. 


NOVICMBER,    1928 


CLIMATOLOGiCAL    I>ATA:     ARKANSAS    SECTION 


43 


Daily  Precipitation  for  November 

19 

28 

Day  of  Month 

Stations 

Drainage- 
basin 

L 

2        3 

4        5        6 

7 

9      10 

11 

12 

13      14      15 

1 

15 

1 
17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 
29 

30 

81 

0 

Amity • 

.ArkAdelphia Iill 

Arkaiuas  City  ..illi 

Arlberg ,.. 

Batesville :'ll 

13oe   Branch 

5ua<_'liita 

Juachila 

Mississippi 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

White   

Mississippi 

Arkansas 

White   

White    

OuBchita 

lied 

White   

White    

.Arkansas 

White   

White 

White   

Ouac'hita  

White    

.Arkansas 

Arkansas 

White 

Mississippi   .. 

Wiiite   

0-iarhita 

Arkansas 

White   

White..   ..•■•• 

.661   .'ib 
.8rtl.40 
...  12. 02 

L.eoi.... 

.16'2.0f. 
3  05'     f^ 

;:. 

... 

..  1 

""1 

."ii 

.02 

.'io 

.03 

tv 

T. 

.'06 

.04 

••■ 

'.:. 

••'■ 

'40 

"34 
61 

.•28 
.10  . 

.'57 

.'22 
.15 
.04 
.06 

.54;. 

.04 

.1.81 
.3l| 
.15 

.'35  ' 
.•iO 
.80 
.40 
:57 
,26 
30 
.44 

'.1& 
.50 
.28 
.34 
,'20 

.28 

'.'■70 
.42 

i.'fis 

.69 

i''.'  ' 

",62 

ioi 

,16 

,10 

,'2i 
.02 
,02 

ios 
'".ili 

".so 

".0?, 

.'26 

T.' 

."03 

T 

.02 

T. 

.09 

.04 

'.io 
v. 

T. 
,09 

',06 
.05 

T. 
.12 

'."io 

T," 

... 

..1. 

.,, 

:::!: 

•   ■ 

.26 
.10 
T. 

.fi2 
.12 

.32 

.55 
.40 

.'io 

22  i 
.02'. 
.18 
.27 

... 
.60 

.24I 
.601 
.03' 
.20; 
.481 
.41 

'.'i7 

'.'i2 
.ftr> 
,60 
,01 

.35 

,20 

.25 

...    .25. 
.10  1.60 
.  55  . . . . 
,12  1,53 
.10  .... 

02  .... 
.18  2.. 38 
,16  ,   .. 
.39  .... 
.35    ,10 
,53    ,85 
.29    ,71; 
.40.... 

.93      12 
2, 60  . , . 
1.01    .04 
l.U    .50 

.06  1.  97 

','23  2.' 65 
'.'..'■  '2 .23 

'•■' 

2  66 
3.84 
4-57 
5.92 
4.83 
7.71 

.5aI 
.Iti 
.73 

1.14 
.OS 
.20 
.49 

2.16 
.06 

2.0. 

1.90 

'.'is 
■r. 

".7a 
.67 
.09 

.■<!fll 

18 
.06 
.9G 

T. 

1.96 

.03 

1.00 

..03 
1.15 

.'so 

1.'49 
1.45 
.42 
1.14 

T. 

.... 

■•■• 

T. 

T. 

.05 

'."i7 
■26 
■."31 

.09 

4,74 

ISeiitouville "* 

Black  Rock  ....-iill 

.05 

5  58 

,,, 

1,80 

BlythoviUe 

■.■43 

'".04 
■.■37 

'.'45 

.06 
.04 

.20 

.8i 

"."48 
.21 

T.' 

"t." 



T." 
1  66 

."05 
.42 

.26 

.04 

.  -ri^ 
'."361 

.05 
.37 
.11 

"."25 

".'?5 
.34 

.61 
.'23 

'.'06 

'.'5s 

)'.67 
.32 
.55 

't.' 

.68 

"t" 

::: 

••• 

.10 
,40 
,03 
.22 
.04 

'r." 

.06 

"t." 

T. 
'J". 

:.2o 

3.69 

Bi-i-ikley Ilil 

Calico  Rock ;" 

Camden iill 

Canter  Point 

CUraudon ;ill 

Clinton 

Conway •• 

Corjiing .liil 

Cornias  Uiver)   .. 
Cotter 

'f. 
.01 

"!6i 

■  "I 

3.22 
3.63 
3.67 
4.70 
3.63 
6.28 
3.83 
5.88 
5.36 
1.92 
4.33 

Ci'ossett 

Dim  No.  1 H 

Da.iville 1  j 

Dardauelle II 

De  Vails  Bluff 

Daiaas Ilil 

, . , ,  i 

.,,. 

.71 
1   1 1 

tV 

"24 
.75 

".36 

'J'. 

1.36 
.28 
.27 

],6f) 
,60 
.09 

1.18 

.92 
.16 
1.80 

'.'70 
.01 

6.49 
3.10 

1  12 

0-1 

2.  30 

.32 

.57 
.02 

1.2-3 

'.'28 

.17 
.84 
.18 
.20 
,65 

5.16 

'.'is 

.51 

'.'6i 

.09 
05 

T." 

6.17 

D.itt.jn ■• 

ISl  Dorado iHl 

.08 
.25 

4.81 
2.30 

T. 

4.67 

Eureka  hpriiijjs 

Eve.iing  -vhade  .-• 
I'avettcville   

.... 

Arkansas 

Arkansas 

Ked  .       

Whife     

White   

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

Red 

.;;2 

.'oi 

.7=) 

.05 

.6! 

■>  HO 

.6') 

r.,! 

.()> 

I.  nX 

1.08 

SO 

1.95 

I  10 

1 .  20 

.'•21 
MS 
1   (U 

T. 

T 

T. 

.03 
T. 

■I. 

.4S 
1.00 

.25 

.21 

35 

.17 

1.33 

.03 

'."23 
.84 
T. 

.23 

"."io 
".'50 

.09 

"53 
.06 
.34 
,70 
,38 
,53 
.01 
.54 
,27 

"."t";6 

T. 

.02 

T. 

T. 

,01 

".08 

"  ",32 
T. 
,04 

T. 
.04 

,42 
.22 

'.'io 

.02 

'.'70 
.10 
,37 
.02 
,37 
.20 
,17 

i.io 

.80 
.04 
,04 
,53 

1.13 
.81 

~,90 
,91 

2.43 
.28 
.15 
.03 
,40 
.35 

i.'64 
.23 
,12 
,70 

2.46 

Fort  Siuith "* 

Freeman  Sprgs.  .Iill 
Fulton 'ili 

5.63 

3.66 

10 

.08 
'.'42 

".'03 

.'oi 

•••• 

'"73 
.68 
.58 

.30 
.73 
1.36 
.41 
.04 
.15 
■10 

."26 
.■20 

■f. 

"t." 

'.09 

f.' 

•••• 

•••■ 

2.  32 

Qjorgatown 11;; 

Gilbert.... i.ii 

.15 

.05 

.04 

1.50 

1.'  1.^ 

2.89 
6.52 

T. 

T. 

T. 

.10 

3  04 

2.'28 
.36 

'.'67 
",'45 

3.99 

3.42 

Harrison •• 

.02 

.22 

.16 

6.41 

Helena ill' 

Hijfden 

■••• 

.20 

T. 


.36 
.18 
.90 
T. 

^^■: 

;::; 

,07 
.18 
,50 
.06 

"09 

6.63 
5.50 

Hot  Spriags 

Index 

Onachita 

Red  

Ouachita  

White_ 

2. 37 
4.47 
4.36 
3.02 

.lessievilla .  .■ 

Jouesb.iro Ill: 

Juaf.tiou 

I.ambrook-  .• 

i^sad  Hill 

Little  Bock.  "• 

Uurtou 

I.uthervilla 

Ma.^nolia 

'.'6i 

:.:: 

..50 
.05 

'.'45 

White 

W.hite    

Arkansas 

White    

Arkansas 

Red 

Ouachita 

White    

Mississippi 

Nfi-si.^,sippi 

Whife    

Ou-ichita 

.Arkansas 

WhiJe   

Ouachita 

.67 

I.. 55 
1    10 
l.Ol 
1.-I5 
.79 
..50 
.17 

i.'o? 

.95 
1.00 
2.  fifi 

.... 
03 

tV 

'.'27 

"t." 

T. 

.04 
.03 

■f." 

"t." 

.04 
75 
.32 

."23 
.05 

".'•23 
.10 

'jio 

47 

.... 
.57 
T. 

.'JO 
.  17 
.02 
.13 
I.  •211 

.35 
".'56 

.60 

T. 

■  30 

.P2 

.01 

.02 

.41 

".'lO 
25 
.34 
.2S 
.47 

".'et'i 

.23 

1.^25 
1  SO 

.30 

"!i3 

"^36 
.72 
.50 

"  '.■76 

.'8 

T. 

T. 

.03 
T. 

'•07 

.10 

■••■ 

■••• 

.26 
,04 
.05 

,38 

'.'ii 

,05 
1.18 
,40 
,50 
,47 
.50 
.39 

;32 

.40 
T. 

.17 

,80 

1,36 

,10 

1.75 

•2.35 

1  00 

.06 

.83 

.50 

.40 

1.60 

.87 

i.'67 
1.75 

.82 

3^82 
2.59 

"."6? 

'.'26 
,20 

i,''2i 
,12 

".56 
.93 

5  91 

1.91 

1.90 

.52 

1.01 

'.'72 
1.95 

::;■ 

.16 
.20 

'.'ei 

".'io 

.34 

6.50 
3.46 

4.24 

Malvern In 

MxmniothSpg.   .i !' 

Marianna 

Marked  Tree....  I i 

.MarshrtU  

Mena  ili' 

Mon-illton iill 

Monutaiu  Home  . 
Mount  Ida 

.06 
.10 

'."ii 

','07 
.02 

•••• 

•••• 

".'i4 

",05 

't" 

,16 

5  60 
4.02 
2 ,36 
2.56 
5.08 
5,07 
3,87 
6,44 

Newport 11! 

Odcn.. 

Ozark 

Paraifould- 

Patt'ii-sou |!| 

Pi^sott 

Pine  Bluff il! 

Poeiliontas 

Portland Ill 

Prescott Ill 

Priacetou  ........  II 

Rison 

White   

Ouachita  

Ouachita   

Mississippi 

-Arkansas 

Mississippi 

Wiiitfi 

Mississippi 

.Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White  

.Mis.sissippi  .. 

WMfts 

r^ert 

Ouachita 

Arkansas 

.Arkansas 

1  Rifl 

.12 

2  75 

1.711 

.90 

.83 

1.3! 

.05 

.fii 

.23 

1.  li 

'.'28 

'.'29 
.51) 
T. 

1  75 
I.IC 

'.'vc 

T, 

2  sr 

1.  60 

.... 

.02 

.03 

.04 

.16 
1.70 

.  6' 

.02 
.63 

.12 

.71 
''  00 

.28 

— 

.02 
.30 

.23 
,10 

.18 

.90 

1.75 

'.'26 

1.26 

.12 

1.42 

.43 

2.27 

.... 

.23 

.36 

.80 

1.51 

.41 

'.'25 
.95 

".09 
.11 

■i.'io 

'.'63 

... 
.... 

., 

3. '29 

.80 

7.39 
5,45 

T. 

.2C 
.... 
1.50 

.40 

.9i 
1.04 
1.72 

'.'74 

T. 

T. 

T. 

'!64 

.25 
'.'25 

'.'14 
.48 
,58 

"'.io 
"."36 
".'25 

T. 

.1- 

T. 
.75 

"."47 
.46 
,10 
,52 

'.'64 
.05 

".04 

'.'si 

■'65 

,07 

,oe 

.05 
,18 

T. 

,60 
'!2.5 

.70 

T. 

.25 

,0C 

,17 

,05 

,15 

'."7f" 

5(i 

,52 
T. 
•18 
•43 
•  19 
,52 
,10 
,20 
. .    . 
,6C 
,3£ 

2,97 
4.04 
4.02 
3.13 

f  ■ 

'.'k 

.1' 

'.'05 

"."23 
.4-2 

.05 
T. 
.13 

"."ii 

-03 
".'40 
'.'53 

'.'.'.'. 

3.64 
3.07 
5,81 
4  76 
2.22 
2,91 

,72 

4.08 

Rogers 

Ss.  Fr.-mcis..   .... 

^'^a^cy  1 

"   lingbank 1 

T. 

T. 

T. 

.... 

.93 

1.  ft? 

.IC 
.0. 

"."3C 

... 
.O^ 

'.i-i 

.0? 

.If 

1.15 

0.' 

T. 

.IC 

.IC 

'  .1.^ 

)  . . . 

) ... 

I  ., . 
)  . . . 

I ... 

•  85 
T. 
.4? 
.7C 

T. 

6,13 

T. 
,K 
T. 

.21 

.2i 
.5f 
.3C 
,7C 
T. 
.7C 

.1611.54 

3,11 

.7r 
1.0c 

... 

\-  ■ 

... 
... 

■f. 
'."3' 

12 
T. 

2  ".\^ 

"".ic 
... 

".'vc 

)  . .. 

... 

1  ". 

\'" 

.1.= 

.1 

.0: 
.Of 

,,, 

.6t 
.Cc 

,1C 
l.OC 

4,12 
4,611 
2.67 

ntt.nrart i| 

.09 

.  5S 

1.2c 

.4f 

3f 

.Oi 

,1C 

)    ,6- 
,0c 

.11 

2.2- 

.Sf 

.6i 

3,1( 

'f. 

3,29 

3.01 

Toxarkana || 

.5.70 

1.9f 

1.11 
.1 

2.4; 

T. 
.0 

) ... 

.0 

... 

.0. 

.0' 

.0 

I  . .. 

.  ... 

.5' 
.0 
■J'. 

■f. 

>    .13^ 

.4.: 
".i 

.  i< 
.0: 
.0 
.0 

... 

T. 

T. 

3.96 

-Arkansas 

Ouiphita 

Onachita 

Red 

Mississippi. .. 

1  Mississippi... 

Arkansas 

T. 

1. 
,1 

T. 

i    ,4S 

I    .1. 

!    .4; 
.2t 
.5 

5    .4 

1 

) ... 
) ... 

!  ... 

5.25 

Warre  1 1 

Waters 11 

Whitocliffs ll 

Wil.son 

Wynne II 

Yaucopin 0 

L 1 '  i( 

;i:o 

.9 
1.3 

.  1.0 

.41 

) 

,2f 
,7t 
,7!: 

'.'4C 

T. 

.2 

i  ....  1.0? 
)    .38il.Hf 

3.73 

^ 

... 

5.54 

... 

... 

.4( 

)  .    . 

)    .0' 

) ,,; 
,1' 

1  ,r 

I  ... 

... 

••■ 

.2, 

"t. 

.0 

>    T. 
)].0f 
5    ,1 
5    ,3 

.8( 

J  ".2( 
J  1.0 

6.13 

1  ... 
i  . . . 

5  . . . 

.     .3 
.     .4( 
.     .3 

J ... 
) ... 

?    .3 

2.82 
3.24 
4,01 

Daily  Eiver  Stag-es  for  November,   1928 


Stations 


.■•"ort  Smith 

Ozark 

Dardanelle 

MorrilUon 

Little  Bock... 

Pine  Bluff 

Vancopin 

Danville.  ..   


Rivers 


Flood 

biaKe 


Arkansas. 

do  ... 

do.,  , 

do... 

do... 

do.., 

...  .do... 
Petit  Jean. 


22 

22 
20 
20 
2S 
26 


4.3 

4.6 

4.5 

4.5 

2.0 

2.1 

2.3 

2.4 

4,3 

4.0 

4.0 

4.0 

0.3 

1.0 

1.4 

1,4 

1.0 

1.4 

2.6 

2.6 

5.4 

5.6 

5.9 

6.3 

9.3 

9.4 

9.6 

9.7 

3.2 

8.8 

4  1 

3.7 

4.3 
2  6 
4.0 
1 

2.2 
6 

10.7 
2.2 


3.9 
2.0 
3.9 
1.0 
1.7 
6  0 
11.1 
1  5 


4.0 
1.9 
3.8 
1.0 
1.4 
5.8 
10.8 
1  5 


3.7 
1.8 
36 
1.0 
1.3 
5.5 
10.5 
1.3 


10 


3.5 
1.7 
3.6 
0.9 
1.2 
5.4 
10  2 
1.2 


3.6 
1.7 
3.5 
0.8 
0.9 
5  2 
10,0 
1,2 


13 


IS 


17 


3.4| 
1.4 
3.5 
0  6 
0.5 
4.1 
9.2 
1.2i 


IS 


8.1 
5.9 
6.6 
3.0 
1.0 
4.1 
8.5 
1.9 


30 


21      22      2S     24      26 


10.2 
6.5 
6.7 
4.5 
.t,8 
4.4 
8.4 
1.7 


15.7 
93 
7.5 
4.3 
5.1 
6.7 
8.4 
1.8 


16 

12.5 
13.6 
10.5 
0.3 
9.7 
11.0 
1.9 


17.2 
13.0 
14. 7 
12 

11.6 

13.6 

13.8 

1.8 


16.2 
12.7 
15,0 
13  5 
13.1 
16.4 
19.4 
1.8 


16.3 
11.7 
14,0 
12.8 
13.3 
16.6 
22.4 
1.8 


26     27      28     29 


SO 


14.8 
9.4 
13.0 
11.5 
12.5 
16.8 
24.0 
1.8 


14.4 
10.6 
12.6 
10.8 

11.0 

19,2 

■25,0 

1.7 


13.2 

12.7 

9.9 

9.6 

12.0 

11.0 

10.4 

9,6 

11.0 

10,4 

15.6 

15.1 

25.6 

26.0 

1.7 

1.8 

13.2 
9,3 
10,4 
9.9 
10,0 
14,7 
26.4 
15.4 


1 

;•:•^•i^i 

y^ 

.■.^<': 

!■'  - 

'M' 

mm 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:  ARKANSAS    SECTION 


November,  1928 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage 


Cotter   

Calico  Rock 

Batesville   

ifewport 

Georgetown 

De  Valls  Bluff... . 

Clarendon 

Qllbert 

Black  Rock 

Dam  No.  1 

Camden  

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. .. 


White.... 
....  do  ... . 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  ... . 
....  do  .... 
....  do  ... . 

Buffalo.. 
, .  Black .... 

Little  Red 
.Ouachita. 

..Red 

Mississippi 
. .  do 


21 
18 

a6 

20 
21 
34 
12 
14 

30 
28 
44 

48 


1.5 
0.5 
5.4 
3.1 
3.8 
8.1 
11.5 
3.1 
3.5 


4.4 

5.S 
15.9 
18.6 


4.6 

6.8 

16. 3 

18.6 


1.4 
0  7 
6.0 
6.6 
4  6 
8.4 
U.9 
3.1 
9.3 


1.5 
0.6 
5.7 
7.0 
6.2 
9.1 
12.3 
31 
8.1 


5.0    7.2 

a.o 

16.11 15. 7 
18.6118.6 


1 

0.6 
5 

6.5 
7.8 
10.7 
1.3.3 
3.1 
6.9 


10. 0 
9.2 
15.3 
18.3 


1.7 

0.5 
fi.8 
5.8 
8.1 
12.0 
14.4 
3.1 
6.3 


9.0 
9.7 
15.1 


8 

9 

10 

11 

12 

■'I 

14      15 


16 

17 

18 

19 

20 

23 


24 


25 


26 


28 


1.2 

0.7 
5.6 
5.0 
7.7 
12.4 
15.1 
3.1 
5.8 


7.'J 
9.5 
U  8 


1 

0.4 
5.6 
4.8 
6.4 
12.2 
15.3 
3.1 
5.7 


1.4 

0.4 
5.5 
4.6 
6.2 
11.7 
15.1 
3.1 
5.5 


5.3    6.0 
9.0 
14.7  14.8 


18.0!l7.9  I7.7I17.5 


1.6 

0.5 
5.3 
4.0 
6.0 
U.  1 
14.7 
3.1 
5.4 


6.0 

7.8 

14  9 

17.4 


1.5 
0.6 
5.3 
3.9 
5. 

10. 

14.1 
3.1 
5.2 


5.9 
7.5 
15.3 
17.4 


1.6 
0.6 
5.3 
3.8 
5.4 
10.2 
13.6 
3.1 
5.1 


14 

0.5 
5.3 
3.8 
50 
9.3 
13.2 
3.1 
4.7 


8  5.5 
7.1  6.9 
15.8  16.3 


12.91 12.6 
3.1  3.1 
4.5    4.1 


5.4  4.6 
6.1  7.5 
16.5  lo.  4 


17.4ll7.8ll8.3il3.7 


1.7 
0.8 
.5.3 
3.5 
4 

8.9 
12.4 
3.1 
4.0 


4.4 
7.4 
16.1 
18-7 


1.8 
1.1 
6.6 
3.4 
4.5 
8.7 
12.2 
3.1 
69 


4.4 
7.4 
15.6 
186 


3.0 
1.4 
5 

4.2 
4.3 
8.5 
12.0 
4.0 
7.4 


4  8 
7.8 
14.9 
18.2 


3.8 
2  1 
6.1 
4.9 
4.3 
8.4 
11.8 
4.3 
7.2 


5.3 
8.5 
14.3 
17.6 


2.0 
2.3 
7.1 
5  4 
5.2 
8.7 
11.8 
4  1 
7.0 


8.0 
10.2 
13.6 
16.8 


3.2 
1.9 
7.0 
5.8 
6.0 
9.5 
12.2 
3.9 
6-9 


9.2 
U.  1 
13.2 
16.1 


3.1 

2.0 
6.7 
5.7 
6.8 
10.  3 


2.9f  2.  9, 


1.7 
6.9 
5.4 
7.0 

10.8 
1J.8|1S.3 
3.8  3.7 
6.6    6.3 


9.7    9.0 

11.0  10.3 

13.  6  16.  5 
1.5.6115.9, 


1.6 
6.6 

5.3 
7.0 
11.1 
13  .S 
3.6 
6.0 


8.2 
9.7 
12.4 
18.6 


2.7 

2.8 

2.0 

1.9 

2.2 

3.8 

1.5 

1.5i   1.4 

1.2 

1.3 

18 

6.4 

6.8 

6.3 

6.2 

6.0 

8.7 

5.0 

4.8 

3.6 

4.6 

4.4 

5.2 

6.8 

6.4 

8.2 

6.2 

6.0 

5.8 

U.1 

10.9 

10.7 

10.5 

10  J 

10. 1 

13.8 

13.8 

13.  H 

13.8 

13.9 

14.0 

3.6 

3.5 

3.5 

3.5 

3.4    3.9 

5.7 

6.7 

5.4 

5  0 

4.8  11.7 

■7:5 

6.6 

s.'o 

6.0 

5.8    5.8 

8.8 

8.4 

8.1 

8.1 

8.5    8.7 

26.5 

29.3131.5 

33.0 

34.0(34.5 

24.5 

29.0 

32.0 

33.7 

34.9 

36.01 

Daily  Temperatures  for 

November, 

1928 

Stations 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

It 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

•28 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Bate8vUle«« 

}  Maximum 

56 

51 

43 

81 

63 

74 

67 

64 

68 

60 

68 

7,s 

69 

65 

73 

71 

65 

59 

44 

60 

64 

68 

55 

65 

47 

48 

42 

49 

63 

48 

59.3 

}  Minimum 

32 

48 

37 

36 

32 

32 

39 

49 

30 

31 

30 

33 

28 

29 

52 

58 

55 

43 

40 

25 

21 

34 

21 

21 

31 

16 

18 

38 

40 

46 

34.8 

BentonviUe 

j  Maximum 

60 

42 

37 

67 

62 

66 

67 

60 

61 

60 

68 

66 

65 

72 

66 

68 

63 

41 

39 

44 

63 

61 

58 

56 

42 

44 

42 

50 

57 

42 

65.3 

1  Minimum 

42 

32 

31 

30 

36 

41 

49 

42 

41 

35 

40 

35 

39 

65 

59 

63 

41 

30 

30 

28 

31 

33 

29 

33 

23 

21 

35 

41 

42 

30 

37.4 

Bee  Branch 

j  Maximum 

56 

56 

43 

60 

64 

71 

07 

64 

61 

62 

69 

71 

68 

63 

67 

70 

70 

52 

46 

52 

61 

59 

57 

67 

68 

46 

42 

47 

61 

62 

59.7 

1  Mioimum 

48 

39 

86 

35 

32 

38 

50 

47 

36 

33 

32 

42 

3; 

49 

55 

60 

60 

41 

36 

26 

25 

41 

24 

37 

30 

19 

34 

35 

45 

40 

38.2 

BIytheville 

I  Maximum 

.  63 

64 

59 

59 

64 

75 

65 

65 

57 

55 

66 

68 

71 

64 

74 

71 

68 

62 

68 

51 

62 

68 

56 

62 

66 

51 

41 

511 

62 

65 

61.1 

(  Minimum 

34 

50 

41 

39 

34 

43 

64 

54 

35 

35 

36 

40 

35 

45 

61 

62 

62 

43 

41 

31 

30 

42 

28 

40 

29 

22 

30 

39 

49 

46 

41.2 

BooneviUa 

(  Maximum 

62 

60 

17 

6(1 

69 

62 

77 

65 

66 

62 

65 

71 

71 

72 

70 

73 

71 

48 

46 

52 

70 

61 

64 

66 

69 

46 

44 

48 

6.3 

69 

61.3 

)  Minimum 

51 

39 

35 

35 

36 

40 

51 

51 

37 

37 

40 

33 

40 

57 

65 

6J 

47 

43 

37 

26 

25 

40 

25 

34 

29 

22 

39 

39 

T  f 

38 

40  0 

Erlnkley 

i  Maximum 

82 

62 

45 

68 

64 

66 

60 

63 

62 

59 

66 

69 

72 

63 

73 

75 

72 

61 

51 

53 

66 

60 

58 

68 

59 

47 

42 

60 

68 

65 

61.8 

(  Minimum 

51 

44 

40 

36 

31 

37 

53 

51 

84 

34 

33 

34 

31 

42 

61 

64 

56 

41 

41 

26 

24 

43 

23 

36 

34 

18 

35 

40 

66 

46 

39  8 

Calico  RockJJ 

j  Maximum 

55 

49 

42 

60 

66 

72 

72 

64 

66 

03 

71 

70 

69 

67 

6S 

72 

66 

43 

45 

52 

73 

59 

60 

65 

47 

50 

43 

64 

62 

48 

59.8 

1  Minimum 

32 

45 

37 

32 

32 

33 

37 

49 

32 

33 

39 

32 

28 

28 

52 

61 

64 

43 

37 

24 

22 

24 

21 

22 

28 

17 

18 

30 

43 

45 

34.1 

Camden§» 

j  Maximum 

64 

57 

56 

62 

69 

63 

67 

60 

65 

64 

69 

72 

74 

70 

77 

77 

68 

57 

55 

56 

68 

65 

61 

71 

54 

50 

51 

66 

69 

,50 

63.6 

!  Minimum 

37 

46 

36 

32 

32 

33 

48 

45 

38 

37 

32 

32 

34 

34 

52 

63 

53 

40 

42 

26 

25 

26 

24 

24 

35 

19 

21 

37 

60 

49 

36.7 

Center  Point 

i  Maximum 

63 

63 

53 

61 

64 

63 

69 

68 

60 

64 

69 

72 

72 

65 

74 

72 

67 

53 

52 

54 

65 

63 

59 

67 

63 

4« 

42 

52 

66 

63 

62.2 

!  Minimum 

52 

40 

36 

33 

40 

48 

48 

48 

44 

.39 

41 

48 

48 

56 

62 

64 

61 

45 

40 

2s 

30 

41 

39 

42 

35 

29 

36 

38 

51 

40 

43.1 

Conway 

j  Maximum 

58 

58 

46 

59 

65 

67 

04 

64 

61 

60 

70 

71 

70 

67 

73 

73 

73 

72 

48 

51i 

67 

63 

69 

65 

59 

46 

43 

51 

67 

63 

61.8 

1  Minimum 

59 

41 

39 

40 

31 

89 

53 

48 

35 

34 

33 

37 

33 

48 

60 

65 

53 

45 

41 

29 

25 

45 

26 

37 

33 

20 

37 

38 

50 

42 

40.5 

Corning  

j  Maiimura 

66 

62 

58 

61 

63 

61 

67 

67 

59 

67 

69 

70 

56 

62 

7; 

71 

67 

59 

64 

49 

57 

61 

61 

64 

51 

44 

47 

58 

62 

64 

61.0 

!  Minimum 

44 

41 

39 

35 

31 

43 

.50 

46 

34 

31 

30 

33 

28 

39 

69 

60 

47 

42 

32 

28 

27 

39 

22 

40 

27 

IR 

29 

36 

39 

44 

27.0 

Cardanelle 

(  Maximum 

57 

56 

46 

68 

66 

63 

68 

62 

58 

54 

70 

09 

69 

63 

68 

71 

69 

51 

60 

,52 

65 

62 

60 

67 

57 

47 

44 

47 

62 

61 

59  7 

1  Minimum 

50 

42 

37 

39 

38 

41 

51 

62 

38 

37 

35 

38 

38 

6.) 

63 

54 

63 

43 

40 

31 

27 

42 

28 

41 

34 

25 

40 

33 

47 

43 

41.6 

Dumas 

i  Maximum 
1  Minimum 

69 
49 

66 

47 

61 
38 

58 
38 

6' 
32 

61 
41 

64 
52 

67 
41 

66 
83 

60 
36 

68 
31 

70 
36 

74 
33 

71 
41 

82 
60 

78 
60 

74 
49 

60 
38 

63 
42 

53 
28 

65 
25 

60 
38 

80 
24 

70 
38 

56 
33 

50 
18 

45 
36 

69 
41 

70 
56 

68 
40 

,8.3.9 

U.l 

Dutton 

j  Maximum 
!  Minimum 

55 
45 

55 
33 

37 
28 

58 
24 

59 
29 

60 
32 

68 
36 

63 
43 

53 
.30 

57 
29 

64 
29 

71 
27 

68 
30 

81 

50 

63 

58 

05 
59 

64 
41 

43 
36 

40 
30 

45 
17 

66 
19 

53 
36 

55 
IS 

59 
34 

54 
24 

41 
13 

38 
32 

48 
34 

58 
45 

56 
31 

,55.  8 

S3.0 

EI  Dorado 

j  Maximum 

67 

58 

55 

61 

69 

65 

69 

62 

65 

63 

70 

72 

75 

72 

80 

79 

75 

68 

55 

54 

67 

65 

62 

71 

05 

50 

47 

68 

70 

64 

65.4 

(  Minimum 

54 

4C 

36 

35 

40 

49 

55 

51 

42 

38 

60 

38 

49 

52 

63 

6; 

54 

42 

41 

33 

30 

4S 

32 

41 

40 

26 

37 

44 

59 

49 

44.2 

Eureka  Springs... 

j  Maximum 

68 

66 

35 

61 

64 

70 

72 

64 

55 

62 

68 

71 

69 

63 

65 

68 

68 

41 

40 

48 

65 

55 

62 

61 

47 

45 

41 

50 

6b 

55 

58.1 

i  Minimum 

47 

34 

30 

30 

S9 

48 

52 

44 

.39 

35 

43 

40 

40 

52 

5ii 

5.4 

40 

37 

32 

27 

33 

35 

28 

44 

21 

20 

34 

40 

45 

33 

38.8 

Fort  Smith 

(  Maximum 

5S 

4,1 

46 

57 

66 

62 

71 

63 

55 

50 

69 

68 

73 

73 

65 

73 

CO 

46 

44 

49 

64 

58 

62 

63 

51 

44 

45 

49 

60 

44 

.57.8 

)  Minimum 

4? 

37 

35 

33 

40 

42 

54 

47 

44 

38 

37 

43 

43 

63 

61 

60 

45 

41 

36 

32 

30 

41 

32 

40 

33 

29 

40 

40 

44 

37 

■n.2 

Grannls ... 

Maximum 
1  Minimum 

61 

50 

60 

65 
34 

G3 
29 

64 

32 

61 
39 

65 
52 

68 
89 

57 
31 

66 
35 

70 
31 

73 
36 

70 
37 

62 
47 

7S 
61 

69 
62 

68 
47 

50 
43 

52 
37 

65 
24 

67 
23 

74 

38 

57 
25 

32 

56 
32 

46 
21 

48 
34 

55 
36 

68 

50 

63 
38 

61  8 

37.8 

Qravette 

j  Maximum 
Minimum 

68 
47 

58 
3S 

42 
27 

58 
25 

64 
34 

67 

42 

67 
61 

61 

43 

58 
39 

61 
30 

67 
34 

69 
35 

76 
30 

73 
54 

70 
58 

69 
49 

67 

41 

42 

37 

41 
31 

49 
25 

62 

28 

58 
37 

60 
24 

56 
35 

51 
24 

42 
29 

42 

36 

50 
40 

55 
47 

55 
32 

C8.4 

36  8 

Helena 

Maximum 

71 

63 

52 

57 

63 

65 

59 

62 

63 

58 

65 

70 

72 

67 

79 

77 

74 

64 

54 

51 

05 

59 

57 

69 

55 

48 

45 

68 

68 

61 

02.8 

Minimum 

.■il 

47 

36 

40 

38 

42 

53 

43 

38 

33 

38 

38 

39 

50 

60 

61 

52 

42 

42 

27 

27 

38 

26 

40 

3! 

20 

36 

42 

55 

48 

4'.1 

Hope 

Maximum 

8f 

71 

54 

61 

76 

63 

7-.. 

68 

68 

70 

80 

84 

84 

60 

76 

76 

73 

59 

63 

68 

77 

77 

65 

80 

05 

40 

42 

54 

66 

05 

67.5 

Minimum 

63 

38 

36 

33 

34 

43 

45 

44 

49 

36 

36 

40 

38 

63 

62 

65 

47 

45 

40 

28 

26 

37 

25 

42 

35 

2! 

37 

10 

50 

43 

39.7 

Hot  Springs 

Maximum 

62 

66 

68 

67 

74 

70 

72 

70 

74 

77 

79 

76 

70 

69 

62 

62 

58 

54 

66 

60 

68 

68 

64 

60 

60 

58 

59 

61 

64 

52 

65,9 

Minimum 

33 

38 

41 

43 

42 

42 

49 

40 

41 

42 

46 

4(1 

38 

42 

40 

43 

38 

31 

30 

29 

3! 

4.'; 

34 

24 

2K 

25 

39 

42 

41 

33 

37.7 

Jonesboro 

Maximum 

57 

61 

47 

60 

61 

73 

63 

62 

66 

57 

66 

67 

70 

64 

76 

71 

70 

71 

47 

60 

57 

59 

67 

56 

63 

49 

41 

49 

62 

69 

60.7 

Minimum 

.5C 

4f 

39 

38 

34 

43 

54 

49 

3- 

36 

33 

42 

34 

41 

63 

61 

57 

55 

41 

41 

42 

i2 

47 

41 

31 

21 

37 

39 

49 

44 

43. 0 

Lead  Hill 

Maximum 

56 

56 

41 

59 

68 

12 

75 

66 

56 

64 

72 

67 

70 

67 

67 

71 

68 

48 

45 

48 

62 

61 

62 

59 

5! 

48 

45 

51 

56 

55 

•59.5 

Minimum 

4^ 

3? 

34 

3j 

29 

34 

62 

40 

32 

29 

29 

29 

26 

48 

52 

59 

41 

40 

34 

22 

22 

33 

20 

31 

25 

15 

35 

39 

45 

37 

36.4 

lilttle  Book.... 

Maximum 

62 

56 

45 

67 

63 

66 

6(1 

61 

58 

69 

66 

►^8 

6'S 

67 

71 

74 

70 

61 

46 

49 

07 

59 

66 

60 

47 

46 

42 

55 

67 

59 

59.4 

Minimum 

5C 

40 

3,S 

40 

40 

46 

53 

49 

42 

40 

.39 

46 

41 

50 

64 

65 

99 

45 

36 

34 

31 

45 

.35 

42 

35 

30 

37 

40 

55 

42 

43.3 

Lurton 

Maximum 

38 

54 

59 

63 

67 

56 

54 

5i5 

61 

67 

62 

58 

03 

62 

62 

43 

3^ 

41 

r9 

M 

52 

44 

40 

40 

36 

■19 

6b 

51 

,53.0 

Minimum 

30 

33 

38 

4-) 

48 

41 

37 

34 

.39 

42 

41 

47 

56 

5S 

42 

35 

29 

27 

29 

36 

31 

28 

24 

23 

32 

34 

46 

:ii 

37.1 

Luthervllle 

Maximum 

5f 

68 

4.=! 

01 

6.5 

63 

70 

65 

58 

56 

67 

71 

05 

62 

67 

69 

67 

48 

43 

49 

6'i 

58 

57 

60 

63 

43 

41 

48 

61 

58 

57.8 

Minimum 

41 

38 

35 

3r 

36 

42 

53 

48 

40 

35 

36 

41 

43 

53 

5t; 

62 

47 

40 

36 

28 

29 

42 

28 

39 

30 

24 

35 

3r 

9; 

38 

40. 2 

Magnolia 

Maximum 

63 

64 

53 

62 

69 

67 

72 

68 

65 

71. 

76 

71 

79 

79 

75 

69 

67 

75 

68 

65 

62 

71 

65 

,50 

66 

68 

64 

67  1 

Minimum 

43 

4:, 

36 

31 

35 

45 

54 

48 

40 

38 

38 

53 

f.:: 

65 

41 

40 

40 

28 

27 

36 

29 

43 

39 

22 

37 

6f. 

44 

41.4 

Malvern 

j  Maximum 
)  MiniAura 

63 
52 

63 
43 

48 
39 

58 
33 

60 
32 

CO 
40 

66 

53 

6P 
46 

56 
35 

50 
36 

64 
31 

64 
36 

65 
35 

65 

47 

7f^ 
62 

72 
66 

70 
63 

57 
45 

50 
40 

47 
25 

59 
24 

59 
36 

56 
25 

61 
37 

61 
36 

46 

2! 

43 
36 

53 

J'..' 

64 
52 

64 

43 

59.5 

40.0 

Mammoth  8pg.. . . 

j  Maximum 

62 

60 

60 

61 

61 

69 

72 

64 

67 

69 

70 

53 

5h 

67 

64 

66 

64 

72 

58 

01 

61 

71 

53 

59 

61 

48 

47 

46 

61 

61 

61.2 

(  Minimum 

32 

30 

30 

31 

35 

41 

43 

30 

33 

31 

33 

27 

30 

34 

3.? 

41 

39 

40 

26 

25 

24 

31 

20 

2: 

20 

10 

31 

31 

31 

21 

30  5 

Marianna 

j  Maximum 

68 

65 

48 

59 

60 

68 

5.^' 

60 

59 

55 

64 

65 

69 

66 

7fi 

76 

76 

76 

77 

50 

64 

58 

55 

68 

61 

61 

42 

05 

68 

6b 

63.5 

)  Minimum 

52 

4- 

39 

36 

H4 

43 

55 

52 

38 

38 

37 

35 

33 

47 

63 

63 

68 

55 

43 

31 

29 

46 

27 

39 

23 

23 

3b 

42 

£0 

60 

12.2 

Marshall 

j  Maximum 

65 

55 

41 

58 

6) 

61 

72 

66 

55 

51 

08 

71 

09 

67 

68 

68 

67 

62 

54 

47 

67 

57 

58 

61 

55 

4b 

42 

49 

81 

61 

59.0 

)  Minimum 

4h 

40 

34 

31- 

.3;! 

38 

56 

47 

33 

30 

34 

32 

62 

47 

57 

62 

52 

40 

34 

22 

25 

35 

21 

42 

20 

17 

37 

37 

46 

38 

38  4 

Mena . . . .- 

j  Maximum 

Si- 

58 

49 

68 

62 

62 

66 

67 

06 

62 

66 

6? 

69 

62 

66 

69 

68 

46 

48 

62 

62 

00 

58 

66 

55 

43 

39 

49 

6- 

66 

,58.9 

t  Minimum 

.5r 

35 

S3 

33 

35 

45 

52 

49 

3b 

38 

41 

42 

4(J 

53 

61 

63 

44 

41 

35 

28 

2b 

45 

29 

40 

33 

23 

34 

34 

49 

38 

40. 3 

Mount  Ida 

i  Ma.yimum 

61 

5r 

45 

51 

56 

58 

60 

60 

51 

61 

5i 

56 

61 

63 

6S 

69 

66 

60 

48 

63 

60 

60 

5'. 

68 

68 

64 

44 

51 

62 

61 

56.5 

)  Minimum 

51 

40 

36 

35 

30 

31 

37 

45 

33 

37 

29 

31 

2b 

39 

62 

63 

6(; 

44 

38 

23 

23 

35 

21 

31 

32 

17 

36 

37 

49 

41 

37.1 

Newport 

\  Maximum 
I  Minimum 

58 
49 

56 
47 

47 
39 

60 
39 

66 
35 

75 
40 

72 
53 

66 

52 

65 
35 

62 
36 

•67 
36 

68 
42 

72 
32 

65 
48 

77 
63 

72 
63 

71 

57 

65 
43 

4S 
40 

53 
31 

65 
27 

61 

42 

58 
25 

C8 
42 

56 
31 

49 
20 

42 
37 

51 
38 

65 
48 

04 
44 

C2.1 

41.1 

Pine  Bluff 

j  Mfixinium 
)  Minimum 

65 
51 

65 
41 

5r 

41 

66 
40 

71 
37 

69 
43 

63 
54 

66 

50 

71 
39 

70 
41 

72 
36 

76 
41 

80 
32 

69 
48 

7s 
04 

79 
66 

74 
48 

59 
48 

51 
41 

61 
31 

70 
31 

69 
44 

64 
28 

75 
42 

68 
36 

.5'! 

23 

45 
36 

63 
42 

68 
58 

64 

47 

06.0 

42.  6 

Portland 

j  Maximum 
I  Minimum 

74 

5f 

70 
46 

5i 
37 

67 
34 

63 
34 

66 
44 

62 
64 

62 
49 

t'.3 
45 

60 
39 

07 
31 

69 
36 

71 
36 

69 
42 

8'i 
61 

81 
61 

76 
57 

64 
42 

60 
42 

55 

30 

67 
24 

62 

38 

62 
26 

71 
34 

63 
35 

51 

19 

47 
36 

72 
43 

74 
69 

69 
49 

65.4 

41.8 

Prescott 

j  Maxim  utr 

60 

68 

61 

62 

67 

64 

63 

82 

62 

57 

69 

59 

67 

76 

77 

76 

69 

67 

68 

54 

67 

62 

6.5 

70 

64 

44 

45 

59 

60 

68 

f-2  0 

)  Minimum 

50 

44 

37 

m 

,13 

51 

49 

50 

42 

39 

37 

38 

35 

49 

63 

67 

53 

52 

42 

SO 

28 

35 

28 

35 

30 

25 

32 

38 

40 

40 

4.  .9 

Kison. . 

j  Maximum 

64 

6P 

54 

60 

68 

55 

62 

62 

66 

03 

68 

72 

74 

70 

79 

78 

76 

64 

54 

55 

69 

66 

69 

79 

68 

49 

47 

66 

67 

66 

65.2 

(  Minimum 

51 

45 

39 

36 

32 

46 

53 

50 

38 

39 

37 

42 

40 

48 

62 

65 

54 

42 

42 

30 

29 

4;^ 

29 

41 

32 

25 

36 

42 

58 

42 

42  3 

Searcy 

*  Maximum 

69 

60 

45 

59 

63 

70 

63 

65 

60 

61 

65 

71 

68 

62 

73 

73 

73 

69 

48 

52 

64 

59 

57 

65 

59 

4  / 

43 

50 

65 

64 

60.7 

i  Minimum 

.^0 

44 

40 

39 

32 

34 

52 

48 

35 

36 

31 

34 

30 

43 

61 

60 

54 

42 

40 

27 

24 

41 

25 

36 

33 

20 

36 

38 

48 

44 

39. 2 

Stuttgart 

j  Maximum 

63 

61 

55 

69 

64 

fif. 

60 

62 

61 

59 

68 

70 

71 

65 

78 

74 

70 

60 

53 

52 

66 

CO 

59 

69 

61 

48 

45 

65 

67 

65 

62.5 

1  Minimum 

,50 

44 

39 

39 

36 

42 

49 

38 

36 

36 

3b 

36 

46 

60 

62 

57 

40 

43 

28 

30 

40 

27 

41 

34 

21 

37 

41 

42 

4t« 

89 

40.6 

Teiarkana 

)  Maximum 

65 

60 

57 

67 

70 

69 

64 

70 

63 

70 

69 

79 

78 

65 

78 

75 

69 

56 

53 

68 

70 

70 

67 

75 

60 

51 

44 

&i 

67 

63 

66.4 

i  Minimum 

42 

40 

37 

33 

37 

47 

51 

50 

43 

39 

40 

40 

45 

53 

60 

05 

50 

46 

39 

28 

28 

38 

31 

43 

3b 

24 

38 

40 

50 

41 

42  0 

Thornburg 

j  Maximum 

59 

57 

46 

58 

65 

61 

66 

01 

58 

60 

68 

69 

68 

63 

67 

70 

69 

48 

44 

48 

68 

58 

69 

64 

49 

48 

46 

50 

64 

60 

58,9 

1  Minimum 

4^ 

38 

35 

35 

30 

35 

51 

37 

29 

30 

33 

30 

28 

54 

61 

£2 

41 

42 

36 

22 

20 

32 

■21) 

3-. 

27 

lo 

84 

36 

48 

38 

36.1 

WarrAn 

j  Maximum 

6'< 

66 

51 

55 

61 

64 

63 

62 

64 

60 

6) 

69 

70 

68 

77 

78 

76 

75 

58 

52 

64 

60 

58 

66 

62 

49 

47 

67 

68 

66 

63.6 

■rdii-lOlli.*,.,        ••       .. 

1  Minimum 

50 

46 

34 

38 

88 

46 

54 

52 

40 

40 

36 

41 

.39 

47 

47 

,50 

54 

42 

43 

34 

.82 

45 

32 

42 

38 

32 

32 

42 

58 

65 

42  6 

Wilson 

I  Maximum 
1  Minimum 

53 
39 

6.: 

40 

52 
40 

5.i 
33 

62 
31 

66 
40 

6,1 
5( 

63 
50 

55 
36 

55 
35 

56 
36 

57 
31 

70 
34 

72 
40 

78 
00 

76 
60 

68 
52 

62 
40 

56 
40 

60 
26 

62 

27 

58 
37 

54 
25 

54 
24 

65 
40 

46 
35 

56 
40 

66 
49 

62 
46 

60.4 

38. 6 

Wynne 

j  Maximum 

61 

63 

52 

58 

63 

72 

60 

63 

60 

58 

65 

67 

70 

64 

77 

76 

69 

75 

51 

62 

65 

61 

^7 

56 

66 

46 

48 

67 

65 

55 

6'. 7 

)  S^iQimum 

51 

50 

39 

33 

33 

40 

53 

50 

36 

84 

34 

35 

32 

45 

t 

0.' 

61 

66 

40 

89 

26 

25 

37 

23 

28 

SO 

j    19 

36 

40 

50 

46 

jH9.  3 

WThermomsters  are  read  in  tiie  morning:  tt*e  maximum  tenupcsrature  then  rsnd  is  oredited  to  the  preoedin«  day,  on  which  it  almost  always  occurs 
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QENERALi  STTMMART 

The  weather  in  Arkansas  during  December,  ]928,  averaged 
slightly  warmer  and  wetter  than  normal,  but  there  were  no 
marked  extremes  of  temperature  or  excessively  heavy  rainfall. 
Near  normal  temperatures  prevailed  the  opening  days  of  the 
month.  A  moderately  cool  wave  about  the  Sth  or  9th  brought  the 
lowest  temperatures  of  the  month  in  most  sections,  though  the 
lowest  for  all  stations  did  not  occur  until  the  20th.  From  the 
12th  to  the  15th  positive  departures  of  10°  to  15°  occurred  and 
again  on  the  28th  positive  departures  were  about  14°.  During 
other  periods  daily  means  were  near  normal. 

Although  the  precipitation  for  the  month  as  a  whole  was 
above  normal,  the  number  of  rainy  days  was  below,  practically 
all  rain  occurring  on  the  4th,  I  Uh  to  17th,  and  at  a  few  scat- 
tered stations  the  closing  days  of  the  month.  Three  northwest- 
ern stations,  Bentonvihe,  Eureka  Springs,  and  Rogers  reported 
1.0  inch,  0  5  inch,  aiid  0.1  inch  of  snowfall.  A  few  other 
northern  stations  reported  a  trace,  all  other  precipitation  fall- 
ing as  rain. 

The  mean  temperature  for  57  stations  was  43.4°  which  is 
0.9°  above  normal.  Negative  departures  occurred  at  about  a 
dozen  stations,  positive  at  all  other  for  which  normals  have 
been  computed.  Monthly  means  ranged  from  50.2-^  at  Hope 
to  37. 8'^  at  Dutton,  a  difference  of  10.2°  between  the  southern 
and  northwestern  sections  of  the  State.  Extremes  ranged  from 
1(P  at  Dutton  on  the  2()th  to  87°  at  Calico  Rock  on  the  28th. 
The  highest  occurred  in  practically  all  sections  on  the  28th. 

The  average  precipitation  for  87  stations  was  4.41  inches 
which  is  0.3(5  inch  above  normal.  Monthly  totals  ranged  from 
]  .67  inches  at  Fort  Smith  to  8.34  inches  at  Grannis.  Fhe  great- 
est amount  measured  in  any  24-hour  period  was  4.80  inches  at 
Texarkana  on  the  17th.  The  average  immber  of  rainy  daj^s 
was  6. 

The  month  as  a  whole  was  as  favorable  for  outdoor  work  as 
the  average  winter  month.  Cotton  picking  and  rice  threshing 
were  nearly  completed  at  the  clo.se  of  the  month.  Except  for 
the  unfavorable  effect  of  frequent  periods  of  freezing  and  thaw- 
ing weather,  wheat,  oats,  meadows,  pastures,  and  winter  truck 
made  satisfactory  progress  during  the  month.  There  were  no 
sleet  or  wind  storms  of  consequence  and  dirt  roads  were  passa- 
ble most  of  the  month.  All  streams  remained  at  moderately 
low  stages.  w.c.H. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(  Dates  and  number  of  station?  reportinfr) 

Thunder-storms: -1st.,  1;  4th,  9;  llth,  1;  12th,  U;  13th,  9;  15th,  3;16th, 
8;  17th,  1;  2«th,  2. 

Sor..\R   Hai.os:— 6ih,  2;  23d,  1;  .30th,  1. 

Lpnae  H.u.os:  — 1st,  1;  fith,  1;  Sl^t,  1. 

Dfnse  Fog: 1st,  2;  4th,  1;  9th,  1;  llth,    4;   12th,  0;   13th,  2;  14th, 

1;  15th,  3;  16th,  2;  17th,  1;  23(1,  1;  24tli,  1;    25th,    1; 
31st,  3. 

MISCKLLANEOUS  DATA 


Pressure.  Ses 

-level 

Wind 

Relative 
humidity 

ted 

Stations 

03 
« 

2 
:W.H 
m.  Ill 
.W.  ifi 
30.16 

;!0.5:3 
;i0..'i2 
;«).57 
3..  5:3 

OS 

8 

8 

9 
•29.  59 
■2(.  66 

a 

2K 
28 

1 

5.  7W 
6.n04 
5,116 

S 

2  > 

2:^ 

M 

■M 
25 

13 

o 

■& 

V 
V 

b. 

i5 

1 

S 

at 

a 

a 

3i 
a-  o 

s. 
w. 
nw- 
nw. 

2« 

■f5 

BiMitonville 
Fnrf  Smith 
Linle  Rock. 
Memphis 

n4 

82 
76 

72 

62 
58 
62 

69 
Gl 

COMPARATIVE    DATA    FOR    DECEMBER 


Temperature 

Preripitation 

Number  of  day* 

Year 

0 

1 

1 

3 

1 

V 

> 

h 

1 

5 

si  0 

6.^ 

Meauk- 
Extrames 

42.5 

1    88 

-21 

4.05 

IS 

6 

13 

7 

it^ui  

46.9 

+4,4;     72 

5 

13 

26 

4.69 

+0,64 

14 

7 

10 

i 

1S92  

40.9 

-1,6      83 

3 

-10 

26 

8.79 

+4-74 

7 

6 

18 

10 

1893  

45.4 

+  2.9;     79 

25 

;^ 

4 

1.83 

-2. 2J 

14 

8 

0 

It«)4  

44.6 

+  2  li     82 

8 

-11 

27 

3.48 

—0.  .57 

14 

6 

11 

H 

VH95  

4:3,8 

+  1.3i     78 

18 

5 

3 

:3.96 

—1  . 0! 

13 

6 

12 

/ 

1S96. 

45.8 

+3.3:     81 

10 

t- 

1 

0.81 

-3-21 

8 

/ 

16 

8 

1H9' 

40.3 

-2  ■>,     81 

9 

K 

4 

6.00 

+  1,9.= 

Ui 

5 

16 

8 

W98 

:39.5 

-3,0;     76 

y.9 

-  4 

14 

1.87 

—2.  It 

16 

6 

19 

5 

1<.HI9 

41.0 

-1,5      74 

1 

h 

15 

4,08 

-to.iia 

15 

7 

9 

7 

liKKJ  

44.9 

+2,4!     82 

17 

M 

31 

2,76 

-1,2<| 

16 

6 

?9 

5 

1901. 

38.5 

-4,'.|     87 

24 

-  6 

\h 

4.42 

+  i.,37 

12 

6 

13 

6 

1902  

40  8 

-1,71     75 

H 

,'' 

26 

5,71 

+  1.66 

10 

6 

15 

8 

1>^S  

39  7 

-2,S!     74 

22 

6 

26 

3,44 

-0,61 

18 

5 

8 

(1 

1904  

42.9 

+0,4 

80 

2 

3 

29 

5.10 

+  1,05 

12 

7 

12 

7 

1905 

38.5 

-4.0 

69 

8 

", 

4 

4,96 

+0,9'. 

14 

5 

12 

9 

19(16 

46.5 

+4.0 

s:3 

3 

11 

23 

5.64 

+  1.59 

;8 

7 

16 

8 

1907 

44.4 

+  1  9 

85 

28 

1' 

11 

2,70 

-l.:35 

12 

6 

13 

' 

1908. 

46.0 

+  3,5|     82 

15 

11 

2 

1,50 

-2.55 

13 

7 

11 

tW9 

:35.  3 

-7.2      82 

4 

1 

9- 

5.26 

+  1.21 

14 

6 

11 

9 

1910  

40.8 

-1.7      75 

28 

9 

7 

3,57 

-0,48 

13 

6 

12 

6 

iini 

4-3.0 

+0.5i     78 

10 

1       ■'■ 

31 

7.00 

+2.95 

10 

7 

14 

12 

»9I2. 

41.7 

-O.hj     76 

19 

^ 

9 

2.63 

-1,42 

14 

7 

10 

/? 

1913 

43.6 

+1.1;     77 

1 

14 

26 

3. 26 

—  0    '':' 

•   7 

7 

17 

9 

19U 

36,1 

-6.  J 

70 

2 

-11 

15 

6.26 

+2,2! 

8 

4 

19 

12 

1915 

43.9 

+  1,4 

78 

21 

11 

16 

4.73 

+0.6^ 

12 

4 

15 

7 

19J6.  .. 

42.1 

-   0,4 

82 

4 

-16 

!5 

3.35 

-0.71 

14 

6 

11 

6 

1917 

34.8 

— 7,  7 

81 

3 

-21 

9 

1.29 

•-2.76 

13 

6 

12 

3 

1(^18 

47.6 

+5.1 

88 

10 

9 

<I6 

5.62 

+  1.57 

14 

5 

12 

(  ' 

1919 

40  '4 

-2,1 

78 

31 

1 

10 

1.94 

-2  11 

13 

4 

14 

5 

lO'O  ... 

43.2 

+0.7 

74 

31 

6 

2b 

5.95 

+  I.91 

13 

5 

13 

8 

19>1 

47.1 

+  4.6 

82 

13 

U 

2d 

2.78 

-1.27 

13 

6 

12 

6 

'.Wi 

47.8 

+5. 3i     86 

0 

12 

18 

4.59 

+0,54 

12 

5 

14 

9 

1.92:!    . 

49  1 

+6.6;     80 

8 

9 

31 

6  24 

+  2,1^ 

9 

5 

17 

13 

1 92<1  

41-4 

-•1.1      86 

14 

-    8 

25 

S.  65 

-0.40 

14 

5 

12 

6 

voa5 

40,2 

-2,3!     81 

8 

-   6 

28 

1.71 

-2.;34 

15 

5 

11 

1906 

43. 3 

-0.8 

79 

4 

-   3 

26 

7,15 

+  3  10 

11 

4 

16 

10 

1927 

40  9 

-1.6 

84 

13 

-  2 

3! 

4.1s 

+0.13 

14 

5 

12 

1928   

43,4 

+0.H 

87 

28 

10 

20 

4. 41 

+  0.36 

18 

5 

8 

6 

Corrections:    November,   1938 

Bee  Branch,  highest  temperature  on  fit, 

Hope,  highest  temperature  should  be  8 1   on  the  12t. 

Hot  Springs,  lowest  temperature  should  be  24   on  the  24, 

Mavianria,  lowest  temperature  ori  25!-, 

Marked  Tree,  lowest  temperature  on  25. 
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CLIMATOLOGIOAL     DATA:      AKKAiNSAS     SECTION 


December,  1928 


Climatologrical  Data  for  December,  1928 


Stations 


Amity 

Arkadelphia 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville  .... 
Bee  Branch.. 
Bentonville  .. 
Black  Rock 
Blytheville 
Booneville 
Brinkley  . . . 
Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 
Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning •  ■  • 

Coruiiig  (river)-. 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardauelle 
De  Vails  Bluff 

Dumas 

Dutton 

Kl  Dorado 

Englaiid 

Eureka  Springs 
Evening  Shade.  . . 

Favettevllle 

Fort  Smith  

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Graunis 
Gra  vette . 
Harrison 

Helena   

Ulgden 

Hope  

Hot  Springs ■■ 

Index +1 

Jessieville 

Jonosboro ;: 

Junction ++ 

Lambrook 
Lead  Hill. 

Little  Bock ;.- 

Lurton JT 

Lutherville U 

Magnolia 
Malvern. , 
Mammoth  Spring 
Marianna 
Marked  'free 
Marshall 
Mena 
Morrlllton 
Mountain  Home 

Mount  Ida 

Nashville 
K>wport. 
iS  jrman 
o  len. 
<  I  (ueola 
"/ark 
r  ragoiild 
V  •tterson 

i'l.fgOtt 

i'ina  Bluff 
Pocahontas 
Portland  .  ., 
Prescott ...  - 
Princeton  . 
Rison 
Rogers  .  . . 
St.  Franci 

Searcy . 

Springbank 11 

Story 
Stuttgart 
Snbiaco 
Texarkana 
Thornburg .... 

Waldron 

Warren 
Waters  .... 
Whiteclilfs, 
Wilson 

Wynne 

Yancopin ■■ 

State  Means 


University  of  Arkansas 

U.  S.  Weather  Bureay 

J.   R.  Mc  Cuiston 

T    J.  Logan 

W.  R    Owens 

Ben  F.   Battenfield 

W.E.  McVav       . 

A.  F    St<?vens 

G.  L   Wright 

lames  A.   Burnett 

Geo    W.  Baker 

N.   P.  O  Neal 

G.  0.  Bolton 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J-  A.  Lowderback 

Mrs.  D.  C.  White 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.   Weather  Bureau 

I.  C.  Sutton 

H.  Q.  Lenhardt 

Stat*  Agri.    School 

Mrs    \\'-   L.   Matthews 

W.  C    Gregg 

C    N.   Houck 

Charles  Walton 

A.  .7.  Parks 
E.   W.   St.  John 

l.lohn  Cook 

B.  S.  Halbert 
G.  A.  Whitfington 
J.  H.Skillern 
A.  C.  Wilkerson 
U.  S.  Forest  Service 
V .  S.  Forest  Service 
Tnne  Thomason 
Isham  Burrow 
W.   R.   Heagler 
W.   E.  Baker 
V.   C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheii 
Benedictine  Sisters 
W.   E.  Edmi.ston 

C.  y>.  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
S.  T.  Rooney 
J.  T.  Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F  Buerkle 
New  Subiaco  Abb^y 
H    S.   Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Nannie  O.  Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
E.  O.   Allen 
W.   E.  Barton 


All  complete  reports  used  in  means.      T.   less  than  0.01   inch  rain 
'  Also  on  other  dates.     ttP.  O.  addresses  as  follows:  — 
dge.      Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset 
asiurement. 


December,   1928 
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Daily  Precipitation  for  December.   1928 


Drainage- 
basin 

1 

Day  of  Month 

Stations 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

b  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16      17      18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 
29 

30 

31 

as 
0 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi 

White 

.20 

, 

'.'ig 

.(.8 

.ai 

.73 
.18 
.14 
T. 

.'or 

]         '         ' 

••• 

:::: 

...1 
.02 

.'is 

.62:    .15 
.  27  2.  86 
.30  3  00 
.12.2.00 

!io 

.04 

".'6i 

'.::: 

.  76  1.25| 1- .  -    1 

1 

2  77 
7.81 
5-27 

Amity • 

Arkadelphia H 

Arkansas  City  ..llll 

T.' 

:::! 

.... 

L  24  3  36 

1 

T.  ,1.40 
.53  1. 15 
.t5,!.38 
68      'n 

.20 
.62 

' 

17 

... 

T.' 

... 

4.27 

Batesville Ml 

White   

Arkansas 

.12 

.20 

5rr 

.26 

1.69 

.14 

.112 
.01 

3.95 

.... 

••• 

.... 

•••• 

.12 

.021 

■■55, 
T. 

.77 
.43 
.31 
1.04 
1.67 
.62 
.09 
.70 
.69 
.58 
1.98 
1.0:i 
.44 
.40 
.13 
.7(1 

"06 

4.67 

Hee   Ui-aneh 

Bsntonville  ...."• 
lUack  Rock  ....111: 

1.201 
65 

75 

r" 

... 

.13 
.'25 

2.95 

■  ■  ■  * 

68 

.05 

4-03 

Mississippi 1 

.\rkansas i 

.... 

2.00 

Blyiheville 

Bi)  leville- 

Hrinkluy llll 

Cilico  Rock |li; 

r  imdi'n llll 

... . 

.... 

1.92 
.15 
.49 

1.32 

2.91 
10 

1.19 
.82 

'[36 
.23 

2.' 50 
.26 

/.  22 
.84 

2.25 

i'.27 
2.48 
1.73 
.70 
1.37 

t.' 
T. 
.03 

'.'60 

■•••I 

'f.' 

.08 

...| 

.... 

... 

3.59 

.  .  .  . 

l.CO 

1  30 

1.00 

1.02 

1.62 

.02 

1.34 

.36 

.63 

1.17 

1.71 

T. 

.22 

'!i5 

'40 

't.' 

4.87 

White   

Ouachita 

Red 

.02 

'  '.bk 

.05 
.03 

.Os) 

;;':; 

;:.; 

.... 

■  •'• 

'.'('15 
.04 

".■2V 
.16 

T. 

3.41 

•"• 

.... 

..   . 

5.37 

Center  Point  ...... 

01  ire  idon ill 

Clinton 

6.53 
4.70 

White    

.42 

.... 

.... 

4.23 
4.62 

Corning --il 

Corning  (river)  ■■ 

Cotter 

(^roj'iett 

White   

>Vhite 

VhitP    

Ouachita  

■••'• 

i'".' 

.... 

T. 

1.02 

.10 

.42 
■  Hi 

•••■ 

■••• 

••'• 

i 

i 
■f." 

.  .  .  . 

"."06 

3.70 
3.14 

3.48 
4.25 

D  inN'..  1 

Danville HI! 

Dardanelle Ili^ 

Pe  Vails  Bluff 

0.1 'lias '■ 

Dutton •■ 

T. 
.3-2 

2.01 

.11 
.50 
1.06 
.02 
.64 
.38 

■'63 
.04 
.20 
.40 
.07 
71 

.20 
.17 
.88 
1.60 
.03 
.07 
.34 

'.'55 
.'27 
1.09 
l.lii 
.53 
.60 
.88 



1  51 

1.08 

'.'is 
'n-i 

— 



.... 

:::: 

3.52 

Arka  i^as 

T. 

..  . 

.... 

1.18  ..    . 
1.27     ... 

'.'62 

.22! 
.401 

2.91 

5.22 

vfis^isfippi    .. 

White   

Oiaohlta 

Arkansas 

White   

White..    ....■• 

.08 

'.'48 

't'.' 

.77 

.10 

'.'oi 

;•; 

.50 
.04 
.25 
.24 

.04 

'.'('12 
.06 

'f.' 

on 

.90 
1.71 
1.45 
1.32 

.94 

'  ji 

1.80 
2.  hO 
1.00 
1.45 
2.46 
.49 
1   31 
2.32 
1.94 
63 

'.'6g 
.65 
't.' 

.06 

.551.10; 
.231   .79 
1  05  1 .  35 



.... 

"."62 

't'.' 

— 

■6.00 
3.29 

4.96 

Ki  i>orado 'Mi 

1.05  1  88  ... 
.43  1  03|.... 

'.'72  '.15L!]] 
.10  1  01 

.... 

''i'. 

... 

... 

:::; 

"."65 

"t." 

5.02 

.... 

08   -^^^i' 

Eureka  Springs.... 
Evening  -•hade     ■  ■ 
FayettevlUe   ..... 

Fort  Smith 

Freeman -Sprgs. .  II 

"t." 

't." 

Arkansas 

Arkansas 

Ked 

White     

White    

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi  — 
Whit« 

•r'.' 

T. 
T. 

■'l'.' 

.10 
.41 
.35 

'.'36 

.03 
.'(9 

T 

i.67 

::.". 

•"•■ 

'i'.' 

3.07 

1   40  3.84 

7.94 

Fulton ll 

Georgetown ;, 

Gilbert k 

....  3.91 

.  25      50 

3.62  1.44 

't.' 

.... 

:::: 

'.'63 

"".65 

:::: 

•••■ 

••• 

'f.' 
T. 

5.45 

2.42 
8.34 

Grannis 

Gravette  

'.'62 

T. 

■••■ 

'.'77 

".'56 
1.76 
2.55 
1.08 

1.77 

.26 

.86 

1.23 

2.10 

2.' 80 

2.82 
2.69 

tlarri-ou 

.14 

3.54 

Helena 'H 

Higden  

.... 

.... 

... 

06 

4.26 
5  62 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Red 

Onachita 

Red      

1  30 
.03 

i.'28 

2.67 

.72 

i.'66 

.94 

.30 

1.99 

2  18 

1.75 

2.26 

.37 

.  Mi 

.76 

1.48 

1.99 

2.  ID 

1.05 

1  12 

'.'82 

2'66 

2.05 

.... 

.... 

.... 

.... 

:;:: 

.... 

7.60 
6.22 
2.74 
4.20 

.lessieville .  •■  ..■.-. 

Jonesboro ill 

.lunction •■• 

Ouachita  

White    

Ouachita  

Whii-e    

Wii  te    

'.'6s 

.. . 

.39 

.'27 
.10 
.15 
T. 

.... 



.09 

.... 

"45 

2.04 

1.02 

.78 

.71 

36 

't.' 

.02 

.... 

.... 

.... 

'.'is 

.'..}'■■■'■ 

.... 

.... 

.... 

3.'2b 

Lambrook 

Lead  Hill 

'.'oi 
'.'02 

'.07 
'.'67 

.38 
2.96 

.70 

.41/ 
1.  5.1 

.90 

'.■36 
•  70 
.45 
.45 

2.00 

'.'ei 
■2.'i6 

.09 
.32 

•02 

T. 
.04 

2.66 
6. 68 
4.39 

Little  Bock.  •" 

Arkansas 

White    

..  . 

.ii 

.05 

.14 

76 



"'63 

•••■ 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern llll 

.95 

4.20 

Red  

Ouachita 

'.'io 

'.'46 

3.46 
1.23 
1.50 
2.03 
.92 
1.79 

1. 4;i 

.80 
1.06 

i!57 



.... 

.... 

... 





.  20 

4.86 
7.10 
2.79 
3.61 

Mammoth  Spg.   .'Ill 

White   

Mississippi 

Mi'^sissippi.... 

.23 
.15 

'.'oh 

.17 

... 

'.'&! 

.42 
.82 
.20 
.05 

— 

— 

"."38 

Mariaiina 

Marked  Tree.... 'II' 

.16 

4  17 

T. 





.05 

3.09 

Mena  Ill' 

Morrillton 111! 

Mountain  Home  ■  • 

Ouachita 

.'/9 

5.08 

3.95 

1.14 

.... 

.90 
1.15 

'.'41 

■r. 

4.34 

5.33 

Na.-ihville 

Red  .....'.'.'.'.v. 

02 

.'08 

... 

".03 

2  ()0 

'.'u 

1.56 

'.'2? 

".6f 
T. 

.0- 

".ii 

... 

3 .65 

Newport II? 

Norman 

Odjn..  

Ouachita  

Ouachita   .  . . . 

.... 

i.'75 

.... 

.... 

4.'i6 
4.39 
2.94 
4.68 
3.91 

Osceola Ill 

Ozark 

Mississippi 

Arkansas 

'f.' 

::;: 

.25 

i/eo 

'.'is 
't'  ' 

.8i 
... 
'.'oi 

) 
' ... 

I 

'.'87 

Paragould- 

Patterson Ill 

Mississippi 

.... 

.49 

'.'06 

.... 

.... 

.52 

.81 

.78 
.28 
.36 

'.■.52 
.13 
.45 

.10 
2  14 

.60 

.33 

T 
1.64 

.11 

'.'87 

';48 
.12 

.5C 
.7C 
.5« 

.02 

.75 

59 

1  00 

.85 
3.27 
2. 03 
1.4C 
l.M 

.7;^ 

.71 
1.3( 
1.72 

.6£ 

i.'ic 

1.82 
1.5S 
1.5- 
2.  Of 
2.U 
1.6C 
1  3( 
1.31 
1.9' 

.40:-^.  n 

.32I2  00 

.24 

Mississippi 

.... 

.... 

.59 

.10 
.05 
.38 

'.'ii 

.37 

57 

T. 

'.'2(1 
T. 

..60 
.20 
.60 

■i'ii 

.80 
.48 

56 
.21 

98 
2. 12 

i.99 

1.25 

♦ 

1.20 
1.04 
.06 
.89 
1.30 
.18 
.10 
.04 

1.66 

2.10 
2.28 

.04 

.07 

R.8.H 

,Piggott 

Pine  Bluff Ill 

Pocahontas 

15 

. . . . 

'f.' 

'f.' 

.... 

.■..; 

.20 

4.06 

White  ..;"'.;*. 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Mississippi  . . . 
White 

'.Is 

T. 

.30 

'.'•2.5 
.08 
.61 
T. 

.... 

.10 

4.51 
5.43 
5.»6 

Portland Ill 

Prescott in 

1  24 

.22 

.. . . 

2.20 

1.78 

.83 

1.42 

2  OC 

2.6C 

2.0s 

.OH 

•  0£ 

4.8C 

1.0" 

.10 

5.57 

Princeton II! 

'.'62 

.25 
T. 

'.'14 
T. 

4.71 

Rogers 

St.  Francis 

Springbank Ill 

"Story 11 

Stuttgart i|! 

2. 85 
4.48 
5.2? 



6.77 

.9C 
.14 
.0 

'.'il 

.7C 

6.16 

. 

48 
T. 

'!6-J 

T. 

1   ■" 

... 

1"" 

.... 

.45 

6.01 

2.52 

Texarkana II 

Red 

.Arkansas 

.Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi    . . 
Mississlpi'i  . . . 
Arkansas 

.Of 
.0: 

'.'i 

... 

'■'.'.'. 

... 

7.27 

4.88 

Tliornburg 

2.74 

Warrea II 

Waters |l 

Whitecliffs ll 

Wilson 

Wynne 11 

T. 

1.6f 
1.9S 
2.5! 
2.4C 
1.9f 
I  3f 

.20 

'.'36 
".16 

4.68 

... 

'."i( 
.2 
.0 

)  ... 
)  . .. 
I  ... 

... 

... 
.1; 
.1( 

il"' 

... 

'.'..' 

•••• 

5.09 
5.45 
5.08 
4.42 
4.30 

Yancopin Ill 

V" 

... 

Daily  Biver  Stagres  for  December,   1928 

Stations 

Rivert 

Flood 

8tage 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IS 

14 

16 

1« 

" 

IS 

It 

») 

21 

22 

23 

M 

20 

M 

27 

U 

3* 

N 

*1 

Fort  Smith 

Oiark 

Dardanelle 

Motrillton 

Little  Bock... 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville^ 

Arkansas  . . . 

22 

12  9 

11  8 

9  0 

7  8 

7  2 

6.8 

6.6 

6  4 

6.2I  6.8 

5.8 

5.6 

5.8 

5.8 

6.8 

6.8 

9.7 

12.8 

15.8 

16.4  16.5 

14.8 

13.9 

12.0 

10.2 

9.2 

8.5 

8.1 

7.8 

7.7 

7  3 

do 

22 

9  0 

8  3 

7  6 

6  7 

6  5 

6  0 

4  9 

4  7 

4  5 

4,3 

4.0 

3.0 

.3.6 

,6.0 

4.0 

4.0 

4.8 

8.8 

10.0 

12.6  12.0 

11.0 

10.2 

9.3 

8.0 

6.6 

b.O 

0.6 

6.0 

4,4 

3.2 

do  . 

20 

11  4 

10  8 

9  8 

9  2 

6  5 

5  8 

5.6 

6,5 

6.1 

4.9 

4.8 

4.8 

5.3 

6.5 

6.5 

6.0 

6.7 

9.6 

12.2 

14.5  14.8 

13.7 

12.9 

12.0 

10.4 

8.6 

7.2 

6.6 

6.2 

6.0 

5.9 

do  ... 

20 

10  0 

9  8 

P.? 

7  4 

5,6 

4.5 

4  0 

3.6 

3  1 

S.O 

2.8 

2.5 

3.0 

5.0 

5.4 

4.9 

5.0 

7.4 

9.9 

12.8  13.7 

12.9 

12.0 

11.4 

9.8 

7.9 

6.3 

5.6 

4.8 

4.5 

4.0 

do  . 

28 

10.9 

in  R 

10.4 

9  5 

7  6 

fi.O 

5,0 

4.1 

3.7 

3.2 

3.0 

2.9 

3.0 

4.5 

7.0 

6.9 

7.0 

7.8 

10.5 

J2.8  14.4 

J4.1 

13.2 

12.5 

11.4 

9.9 

8.4 

6.9 

5.9 

5.1 

4.8 

do 

26 

14  7114.7 

15  0 

14  4 

13  4 

n  6 

10  3 

9  6 

8.8'  8.4 

7.1 

6.8 

6.8    7.3 

8.2 

9.8 

11.  8 

12. 3 

13.3 

15.7  17.4 

17.8 

17.2 

16.6 

15.9 

16  0 

13.6 

12.3 

11.2 

10.6 

9.8 

do 

■m 

26.5  26.9 

27.2 

27,0 

26.4 

26.2 

23.7 

22.2 

21.0,20.0 

19.3 

18.9 

18.8  18.6 

19.1 

19.4 

19.7 

19.8 

19.9 

21.2  22.8 

24.3 

25.1 

25.1 

25.3 

25.4 

25.2 

24.7 

24.1 

23.5 

22.8 

Petit  .lean .... 

ao 

I6.4I1O.4 

5.6l  4.2I   3.7I  3.5 

S.3I  3.II  2.8l  2.6l  2.4 

8.2 

15.4  14.4  13. 8113.8113. 1119.8 

20.6  19.4116.8110.61   7.61  6.71  6.2'  4.71  4.31  4.01  3.81  8.61   8. 

W>:>" 


:'->:;'V<^"V: 


m 
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December,  19*28 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


aotttt  

Calico  Rock. . . 
Batssvllle  .... 

Newport 

Georgetown. . . 
De  Vails  BluS., 
Olarendon  .... 

Gilbert 

BlacicRock.... 

Camden  

Fulton 

Helena 

ArkanEaa  City. 


Flood 

Stage 


White.... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
Buffalo.. 
..Black.... 
Ouachita. 

..Red 

Mississippi 
.do  ... . 


1« 
■a 
a« 

20 

21 
S4 
12 
14 
30 

i8 
*i 
a 


4.3 

3.8 

9 

9.2 
12. « 
13.0 
14.9 

4.9 
11.8 

7.5 
10.6 
3Ai 


2.7i 
2.6 
8.7 
9 
13 

16.2 
18.1 
4  7 
10.4 
9.9 
12.3 
30.8 


36.7  36.6  36.3 


4 

3.0 

7-9 

8.4 

13  2 

16.8 

19.2 

4.3 

9.4 

9.7 

10.8 

27.2 

7|34.8 


1    S, 

7    3 


11 


12 


13 


16 


18 


20 


22 


23 


24 


25     26 


27 


28     29      30      31 


11 

16. 
19. 

3. 

8.3 


5 

9  24. 

430 


3.5 
2.3 
7.9 
7.4 

9.8 

15.4 

1  18.8 

71  3.7 

1  8-1 
5  7.0 
1  7.8 
9  25.0 
5  3'J.O 


3.3 

2.3 

7.4 

7.1 

9.4 

15.1 

18.7 

3.7 

8  1 

6.2 

7.8 

25.0 

29.6 


3.2 

2.5 

9.0 

7.0 

9.2 

15.0 

18.8 

4.0 

9.0 

6.2 

81 

25.0 

29.6 


4.6 
3.1 
9.6 
9.7 
10.9 
15.2 
18.8 
6.8 

a. 9 

9.9 

9.6 

24.5 

29. 3 


12 
23 
28.9,28.3 


5.4 
5.3 
12  0 
12.  5 
15  7 
13.0 
19.9 
6.2 
11. 3 
19.3 
13  2 
22.5 


8.6 
7.5 
13.9 
15.9 
18.7 
*.5 
22.4 
6.5 
16.0 
23.4 
18  7 
20.4 
27.1 


7.1 
6.6 
13.9 
19.2 
20.5 
21.7 
24.7 
5.4 
14  3 
34.9 
23.0 
20.2 
26.3 


6.0 
5..S 
12.2 
18.6 
20.5 
21.8 
25.0 
5  0 
13.7 
34.8 
21.8 
22. 2 
27.3 


01  5.0 
8  4.3 
1  10.  1 
5!l6.0 
5:20.6 
8'21.8 


25.0 
4.5 
12.7 
31.7 
19.9 
27.0 
30.4 


4.7 

3.5 

9.2 

12.8 

19.8 

21.7 

25. 9 

4.1 

11.3 

23.3 

16.4 

28.2 

33.4 


ll  3.5 
.5  3.1 
Ol  8.7 
8|U.O 
3;1S.» 
7  21.6 
9  25. 9 
0  3.9 
0  10.0 
4  18.7 
0  13.0 
4  26.  4 
3  32.9 


Daily  Temperatures  for   December,    1928 


Stations 


10      11      12      13      14      18      16      17      18      19     20     21      22      28      24      25     26 


28 


29 


SO 


BatesTllIef  f 

Bentonvill* 

Bee  Branch 

Blytheville 

Boonavllle 

Brinkl«y 

Calico  Rock$$ 

CamdenM 

C*nt«r  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Eureka  Springs . . . 

Fori  Smith 

Grannis 

Gravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Joneiboro 

Lead  Hill 

liittle  Sock.... 

Lurton 

Luthervllle 

Magnolia 

Malvern 

Mam)Doth  Spg 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida... 

Newport 

Pine  Bluff 

Portland , 

Prescott 

Klson..    ,. 

Searcy , 

Stuttgart 

Texarkana , 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 

60 

67 

69 

81 

43 

47 

46 

41 

49 

58 

47 

58 

58 

59 

56 

55 

54 

47 

61 

48 

51 

44 

60 

61 

56 

59 

60 

73 

54 

49 

41 

Minimum 

29 

29 

35 

33 

27 

12 

20 

19 

16 

19 

20 

36 

41 

48 

31 

37 

48 

24 

22 

12 

17 

20 

19 

32 

21 

20 

40 

29 

30 

19 

20  • 

Maximum 

54 

61 

64 

47 

44 

46 

35 

40 

53 

65 

64 

52 

62 

54 

57 

64 

46 

48 

36 

45 

49 

36 

48 

40 

49 

52 

59 

72 

54 

48 

43 

Minimum 

29 

36 

28 

28 

20 

24 

23 

16 

28 

28 

41 

41 

44 

43 

40 

46 

25 

23 

22 

19 

30 

25 

28 

28 

24 

36 

34 

44 

29 

26 

23 

Maximum 

57 

65 

63 

68 

49 

46 

46 

43 

49 

57 

47 

49 

57 

61 

58 

52 

52 

57 

53 

45 

52 

50 

51 

52 

53 

58 

60 

74 

70 

51 

46 

Minimnm 

29 

30 

35 

37 

27 

21 

28 

19 

17 

21 

3J 

37 

46 

45 

24 

45 

86 

24 

23 

18 

22 

27 

19 

30 

25 

31 

30 

83 

39 

21 

27  ' 

Maximum 

59 

62 

61 

54 

48 

46 

46 

40 

47 

62 

52 

59 

61 

56 

., 

54 

48 

51 

47 

48 

47 

58 

59 

66 

73 

66 

55 

42 

Minimum 

38 

35 

89 

38 

27 

21 

29 

21 

20 

27 

35 

34 

53 

48 

29 

26 

25 

31 

25 

35 

29 

36 

41 

■A5 

44 

25 

31  . 

Maximum 

68 

68 

63 

65 

60 

49 

46 

46 

56 

62 

50 

49 

57 

60 

53 

67 

54 

56 

49 

50 

66 

50 

58 

53 

57 

61 

63 

79 

70 

61 

47 

Minimum 

27 

S7 

28 

45 

27 

25 

30 

20 

23 

24 

40 

40 

48 

46 

43 

49 

37 

22 

22 

19 

21 

29 

20 

25 

22 

38 

33 

29 

48 

27 

33  , 

Maximum 

68 

68 

62 

66 

52 

48 

50 

41 

48 

58 

45 

55 

62 

60 

69 

53 

56 

46 

54 

45 

54 

47 

52 

50 

57 

62 

60 

72 

67 

52 

44 

Minimum 

38 

33 

40 

39 

33 

20 

27 

22 

17 

21 

32 

40 

54 

.50 

38 

49 

41 

25 

23 

24 

23 

28 

22 

30 

23 

34 

38 

36 

46 

25 

32  . 

Maximum 

60 

65 

68 

48 

89 

62 

43 

42 

65 

62 

49 

60 

60 

58 

61 

53 

43 

53 

49 

51 

53 

41 

54 

52 

58 

62 

62 

87 

52 

50 

40 

Minimum 

80 

28 

29 

32 

29 

20 

22 

20 

17 

19 

20 

38 

42 

46 

33 

39 

42 

22 

21 

18 

18 

20 

19 

21 

21 

23 

39 

25 

25 

19 

20  ' 

Maximum 

59 

72 

65 

74 

50 

49 

66 

44 

62 

57 

49 

62 

51 

67 

63 

.59 

54 

50 

53 

48 

56 

50 

57 

57 

59 

65 

86 

76 

62 

55 

55 

Minimum 

38 

33 

36 

38 

37 

26 

27 

25 

17 

17 

33 

40 

48 

37 

37 

37 

40 

24 

23 

23 

23 

23 

21 

22 

24 

25 

88 

38 

38 

30 

31 

Maximum 

58 

74 

66 

73 

58 

47 

61 

46 

60 

52 

60 

53 

58 

62 

59 

55 

54 

47 

55 

54 

55 

50 

53 

50 

55 

63 

63 

71 

68 

63 

56 

Minimum 

33 

40 

39 

52 

83 

28 

31 

2S 

27 

37 

40 

42 

49 

41 

41 

50 

40 

22 

25 

22 

28 

26 

27 

30 

35 

39 

35 

41 

41 

33 

41 

Maximum 

56 

67 

64 

65 

60 

46 

49 

47 

50 

58 

46 

51 

69 

57 

58 

52 

54 

48 

52 

45 

56 

44 

52 

51 

54 

61 

60 

75 

66 

49 

45 

Minimum 

33 

33 

33 

43 

30 

21 

32 

2] 

19 

21 

36 

40 

51 

49 

37 

48 

40 

25 

23 

22 

22 

21 

2! 

27 

25 

33 

38 

30 

44 

25 

32 

Maximum 

61 

62 

63 

54 

48 

44 

46 

37 

46 

64 

47 

51 

61 

56 

48 

52 

59 

66 

54 

41 

46 

43 

47 

42 

56 

69 

64 

74 

74 

62 

46 

Minimum 

31 

32 

30 

24 

24 

18 

28 

15 

17 

23 

27 

40 

46 

42 

38 

40 

48 

26 

22 

20 

23 

25 

27 

25 

28 

35 

41 

44 

42 

35 

25 

Maximum 

55 

66 

62 

65 

94 

71 

49 

50 

64 

54 

52 

50 

58 

58 

53 

52 

53 

52 

50 

49 

57 

47 

47 

54 

54 

63 

62 

76 

63 

51 

4^ 

Minimum 

31 

88 

36 

45 

3Ci 

27 

33 

23 

24 

26 

40 

40 

48 

48 

42 

48 

43 

26 

26 

24 

25 

34 

25 

30 

25 

37 

37 

32 

44 

31 

33 

Maximum 

57 

70 

61 

72 

64 

47 

52 

89 

49 

50 

45 

56 

56 

60 

61 

54 

62 

48 

53 

44 

54 

48 

56 

.59 

58 

64 

61 

75 

64 

54 

54 

Minimum 

40 

32 

40 

33 

36 

23 

30 

25 

17 

22 

30 

41 

53 

42 

37 

41 

40 

26 

25 

29 

25 

26 

23 

30 

27 

35 

37 

35 

43 

28 

35 

Maxim\un 

54 

69 

57 

63 

46 

50 

42 

42 

51 

57 

49 

52 

54 

61 

53 

50 

50 

40 

42 

45 

47 

45 

53 

45 

48 

54 

,59 

69 

66 

48 

44 

Minimum 

20 

29 

23 

34 

21 

18 

24 

13 

16 

19 

33 

37 

43 

40 

26 

45 

28 

15 

17 

10 

17 

23 

15 

21 

15 

26 

33 

29 

31 

18 

22 

Maximum 

60 

70 

70 

70 

68 

48 

55 

45 

63 

58 

52 

6ii 

64 

68 

62 

58 

63 

52 

52 

49 

54 

51 

56 

60 

61 

55 

66 

69 

62 

55 

58 

Minimum 

40 

39 

46 

53 

38 

29 

35 

27 

23 

36 

3; 

46 

51 

41 

41' 

4h 

44 

28 

28 

32 

27 

29 

27 

31 

31 

31 

41 

40 

44 

32 

44 

Maximum 

68 

65 

68 

49 

47 

49 

42 

44 

55 

62 

58 

49 

53 

61 

54 

54 

53 

51 

42 

45 

49 

41 

50 

43 

54 

55 

60 

75 

66 

53 

46 

Minimum 

31 

39 

29 

33 

21 

27 

25 

15 

28 

31 

40 

39 

43 

42 

37 

48 

27 

22 

23 

19 

31 

25 

26 

30 

25 

39 

82 

50 

30 

22 

27 

Maximum 

65 

67 

65 

58 

46 

46 

42 

44 

48 

52 

49 

54 

55 

57 

54 

56 

52 

52 

46 

48 

55 

41 

52 

51 

53 

58 

61 

74 

51 

49 

43 

Minimum 

£0 

39 

33 

37 

29 

29 

30 

24 

27 

30 

41 

42 

48 

47 

44 

49 

X 

27 

28 

23 

28 

31 

26 

33 

28 

37 

35 

36 

37 

32 

28 

Maximum 

58 

70 

63 

70 

5V 

52 

50 

48 

51 

49 

47 

53 

67 

69 

58 

54 

53 

48 

55 

52 

53 

52 

52 

56 

54 

64 

66 

63 

63 

53 

56 

Minimum 

27 

31 

31 

44 

28 

22 

20 

19 

17 

2S 

39 

41 

46 

34 

36 

48 

37 

18 

20 

21 

18 

2S 

20 

23 

21 

25 

33 

28 

40 

26 

31 

Maximum 

66 

64 

66 

48 

45 

47 

42 

41 

64 

54 

53 

54 

52 

57 

51 

54 

53 

49 

43 

44 

50 

42 

48 

43 

.50 

55 

68 

72 

67 

.50 

45 

Minimum 

27 

37 

24 

33 

19 

23 

26 

15 

28 

2B 

44 

41 

13 

42 

40 

49 

28 

21 

24 

15 

25 

14 

24 

26 

23 

38 

29 

44 

31 

.35 

30 

Maximum 

55 

66 

62 

68 

53 

49 

50 

41 

48 

5; 

47 

62 

67 

65 

60 

51 

58 

49 

63 

51 

55 

49 

52 

51 

57 

63 

59 

74 

61 

55 

S2 

Minimum 

4C 

38 

43 

45 

30 

23 

27 

20 

19 

27 

37 

41 

54 

48 

39 

42 

41 

24 

29 

24 

26 

29 

23 

37 

26 

38 

33 

40 

40 

25 

S'' 

Maximum 

76 

81 

80 

77 

61 

51 

69 

65 

72 

65 

48 

54 

60 

80 

63 

50 

58 

63 

70 

64 

74 

69 

70 

78 

79 

71 

77 

78 

72 

55 

6( 

Minimum 

35 

34 

35 

48 

84 

26 

31 

23 

19 

33 

3H 

39 

48 

40 

38 

43 

36 

25 

23 

2-1 

24 

28 

23 

26 

24 

34 

37 

40 

40 

29 

36 

Maximum 

62 

59 

59 

60 

Gl 

68 

55 

48 

45 

49 

& 

62 

64 

68 

59 

49 

58 

49 

56 

52 

56 

42 

48 

55 

62 

63 

61 

61 

64 

58 

61 

Minimum 

29 

30 

28 

29 

29 

30 

22 

24 

24 

31 

41 

44 

42 

46 

24 

28 

34 

24 

29 

32 

34 

28 

24 

26 

28 

28 

24 

26 

30 

27 

2.'< 

Maximum 

47 

65 

59 

67 

45 

44 

46 

88 

47 

47 

61 

51 

64 

54 

53 

65 

53 

46 

61 

45 

51 

46 

53 

55 

57 

59 

57 

71 

66 

65 

41 

Minimum 

36 

33 

38 

88 

27 

21 

31 

22 

19 

29 

26 

41 

49 

49 

47 

48 

39 

27 

29 

22 

27 

29 

24 

43 

27 

35 

39 

39 

21 

26 

31 

Maximum 

48 

66 

59 

49 

43 

53 

45 

41 

69 

61 

50 

47 

57 

58 

53 

55 

54 

54 

43 

43 

52 

46 

42 

42 

55 

58 

60 

81 

72 

61 

43 

Minimum 

24 

26 

25 

37 

23 

19 

22 

14 

16 

19 

31 

39 

44 

45 

33 

46 

32 

23 

21 

11 

18 

26 

12 

31 

18 

29 

26 

24 

35 

17 

2(  ■ 

Maximum 

57 

68 

68 

64 

44 

46 

47 

40 

60 

52 

43 

57 

59 

60 

56 

53 

55 

46 

50 

47 

53 

39 

50 

50 

54 

61 

61 

70 

61 

49 

41 

Minimum 

37 

39 

41 

40 

32 

27 

32 

26 

25 

32 

38 

41 

50 

47 

40 

48 

32 

27 

31 

28 

30 

33 

27 

34 

38 

39 

40 

40 

40 

32 

3'.i 

Maximum 

53 

5; 

5i 

50 

40 

45 

38 

39 

49 

5t 

45 

47 

53 

58 

50 

48 

49 

43 

40 

40 

46 

34 

50 

43 

48 

52 

55 

69 

60 

46 

42 

Minimum 

31 

35 

30 

27 

21 

24 

22 

17 

23 

33 

36 

36 

42 

41 

41 

41 

23 

17 

23 

24 

29 

24 

24 

19 

30 

35 

35 

44 

31 

26 

Maximum 

56 

63 

57 

62 

47 

46 

45 

41 

52 

57 

47 

49 

56 

59 

53 

51 

51 

4;^ 

61 

47 

52 

46 

59 

52 

52 

57 

58 

71 

63 

49 

47  . 

Minimum 

28 

35 

32 

43 

26 

2ft 

28 

21 

21 

27 

39 

39 

47 

45 

41 

47 

35 

23 

26 

2fi 

25 

24 

23 

30 

26 

34 

83 

41 

39 

29 

32  : 

Maximum 

55 

71 

69 

74 

70 

44 

65 

54 

57 

5( 

60 

60 

r8 

65 

57 

63 

50 

54 

16 

53 

54 

56 

56 

60 

68 

70 

74 

68 

59 

.'^8 ; 

Minimum 

88 

44 

41 

54 

37 

29 

2f. 

24 

35 

4C 

44 

37 

44 

40 

43 

43 

26 

38 

25 

25 

29 

25 

29 

26 

39 

36 

48 

50 

38 

42  . 

Maximum 

53 

64 

64 

60 

61 

47 

47 

45 

43 

47 

48 

52 

52 

61 

61 

55 

53 

50 

49 

50 

50 

60 

46 

49 

61 

61 

68 

67 

66 

54 

4.S 

Minimum 

33 

32 

33 

46 

38 

24 

28 

25 

17 

24 

39 

41 

51 

48 

40 

49 

40 

23 

25 

25 

23 

26 

22 

25 

25 

31 

31 

37 

46 

.80 

34  ■■ 

Maximum 

64 

62 

72 

70 

58 

58 

50 

41 

39 

42 

58 

60 

62 

56 

61 

4i 

42 

51 

58 

59 

53 

61 

37 

62 

54 

71 

79 

56 

52 

51 

51  t 

Minimum 

27 

29 

49 

36 

24 

17 

20 

17 

16 

31 

2? 

33 

31 

27 

30 

26 

21 

26 

24 

31 

XJ 

31 

29 

36 

82 

38 

311 

25 

27 

21 

1!'  '. 

Maximum 

57 

64 

l^ 

64 

51 

46 

47 

42 

56 

58 

45 

60 

66 

58 

60 

57 

57 

46 

54 

45 

54 

4C 

52 

5? 

63 

68 

59 

73 

65 

50 

50  ■' 

Minimum 

40 

36 

35 

42 

35 

24 

30 

24 

20 

2C 

35 

42 

54 

42 

38 

42 

42 

28 

27 

27 

28 

30 

28 

25 

28 

27 

40 

39 

48 

28 

28; 

Maximum 

56 

62 

61 

56 

48 

47 

44 

48 

55 

61 

52 

49 

57 

57 

56 

51' 

52 

50 

45 

46 

52 

48 

49 

51 

54 

67 

57 

!>' 

68 

48 

48  £ 

Minimum 

26 

38 

27 

42 

26 

20 

24 

16 

26 

22 

36 

38 

45 

45 

43 

47 

34 

20 

22 

16 

22 

28 

19 

31 

21 

h8 

37 

37 

35 

21 

26  V 

Maximum 

56 

66 

57 

65 

46 

47 

43 

46 

49 

49 

45 

49 

54 

53 

54 

52 

51 

46 

46 

45 

51 

50 

49 

46 

47 

59 

61 

61 

60 

M) 

53  J 

Minimum 

29 

37 

31 

43 

29 

26 

30 

21 

26 

32 

39 

40 

46 

39 

41 

49 

36 

20 

25 

2i 

30 

27 

27 

28 

28 

32 

36 

41 

39 

40 

36  1 

Maximum 

. , 

Minimum 

28 

28 

28 

41 

28 

20 

25 

27 

is 

22 

36 

41 

49 

37 

34 

48 

39 

19 

\i 

19 

16 

25 

ie 

19 

18 

27 

29 

25 

42 

21 

27  i 

Maximum 

62 

67 

62 

54 

50 

45 

48 

40 

49 

58 

46 

51 

62 

58 

58 

52 

54 

47 

51 

47 

54 

46 

51 

45 

56 

59 

62 

71 

66 

50 

.50  f 

Minimum 

34 

35 

85 

37 

28 

20 

27 

20 

19 

23 

37 

40 

49 

47 

36 

49 

37 

27 

26 

23 

24 

32 

23 

34 

2-* 

36 

87 

47 

42 

25 

37  ? 

Maximum 

66 

74 

6;i 

67 

56 

54 

56 

48 

57 

52 

44 

65 

61 

69 

69 

55 

57 

43 

60 

53 

57 

54 

58 

56 

63 

65 

68 

78 

65 

59 

49,' 

Minimum 

39 

36 

43 

45 

36 

28 

31 

26 

20 

25 

35 

42 

52 

51 

32 

4i^ 

40 

25 

25 

27 

28 

28 

22 

34 

27 

36 

39 

40 

47 

3! 

8!'.  :- 

Maximum 

56 

69 

66 

72 

64 

46 

56 

46 

50 

56 

49 

68 

67 

65 

61 

55 

63 

52 

51 

47 

55 

51 

55 

61 

60 

66 

65 

76 

63 

54 

61  £ 

Minimum 

42 

38 

49 

43 

40 

24 

34 

26 

18 

29 

36 

47 

55 

44 

46 

43 

45 

28 

2.5 

33 

23 

25 

23 

33 

30 

35 

38 

34 

51 

31 

41  ? 

Maxlmurr 

58 

62 

64 

72 

59 

46 

49 

38 

41 

44 

48 

.'.g 

60 

62 

67 

59 

54 

49 

54 

47 

51 

52 

55 

56 

59 

64 

65 

75 

76 

74 

71  f 

Mlnimum 

31 

29 

36 

51 

35 

28 

30 

27 

20 

30 

33 

36 

39 

40 

44 

43 

40 

25 

24 

25 

24 

26 

24 

23 

24 

28 

32 

35 

41 

43 

45  a 

Maximum 

59 

69 

67 

67 

67 

49 

54 

49 

52 

54 

52 

58 

61 

61 

64 

59 

58 

50 

54 

52 

56 

54 

55 

59 

61 

64 

65 

75 

72 

58 

52  £ 

Minimum 

38 

38 

42 

46 

31 

27 

33 

26 

22 

29 

37 

42 

51 

48 

41 

48 

43 

21 

26 

27 

27 

23 

26 

29 

31 

88 

38 

40 

49 

30 

39  £ 

Maximum 

57 

68 

62 

64 

62 

51 

47 

41 

48 

58 

57 

62 

59 

61 

58 

54 

54 

41 

53 

48 

55 

49 

50 

49 

56 

58 

53 

72 

64 

,50 

45  £ 

Minimum 

33 

31 

35 

39 

28 

37 

30 

21 

17 

20 

30 

40 

50 

48 

34 

44 

39 

24 

22 

22 

20 

26 

20 

27 

27 

29 

35 

30 

42 

27 

S2S 

Maximum 

58 

69 

62 

60 

60 

46 

50 

44 

60 

54 

47 

56 

61 

68 

58 

54 

50 

47 

52 

46 

54 

47 

53 

52 

57 

02 

61 

74 

67 

56 

64  f 

Minimum 

37 

39 

45 

36 

23 

31 

23 

21 

25 

35 

40 

43 

51 

89 

43 

50 

27 

27 

25 

30 

31 

24 

34 

27 

37 

37 

40 

51 

27 

35 

.32: 

Btaxlmum 

63 

73 

75 

78 

60 

49 

57 

57 

57 

61 

48 

58 

62 

73 

68 

58 

54 

53 

60 

54 

58 

53 

60 

60 

01 

67 

68 

77 

66 

,59 

65  « 

Mini  mum 

34 

42 

34 

52 

34 

28 

34 

22 

24 

34 

40 

43 

50 

34 

41 

50 

48 

24 

25 

24 

25 

27 

24 

21 

26 

40 

34 

38 

45 

32 

43  1 

Maximum 

58 

65 

63 

67 

51 

45 

47 

42 

64 

55 

44 

47 

58 

69 

53 

53 

53 

48 

49 

47 

53 

47 

53 

50 

55 

72 

60 

73 

68 

52 

44  £ 

Minimum 

27 

30 

35 

35 

25 

17 

31 

15 

18 

18 

32 

34 

47 

45 

35 

47 

36 

18 

19 

21 

17 

28 

ll 

22 

18 

28 

35 

32 

30 

16 

23  V 

Ma^mum 

54 

68 

83 

66 

64 

51 

52 

46 

49 

52 

51 

58 

61 

63 

60 

56 

61 

47 

51 

48 

54 

49 

53 

56 

5i; 

62 

61 

73 

70 

5ft 

55  £ 

Minimum 

41 

36 

45 

48 

38 

27 

38 

26 

32 

32 

39 

44 

37 

30 

42 

46 

43 

27 

26 

31 

29 

28 

28 

32 

31 

38 

42 

36 

45 

32 

40  : 

Maximtim 

54 

63 

56 

48 

37 

45 

44 

36 

44 

56 

58 

65 

63 

56 

62 

61 

50 

42 

52 

48 

56 

45 

50 

50 

55 

54 

40 

67 

48 

61 

46  £ 

Minimum 

40 

36 

S6 

35 

30 

20 

24 

20 

18 

24 

82 

35 

52 

42 

42 

45 

40 

28 

25 

24 

28 

25 

24 

30 

24 

34 

35 

34 

36 

24 

35; 

Maximum 

56 

65 

59 

61 

48 

48 

60 

40 

48 

58 

48 

59 

66 

54 

56 

61 

55 

46 

52 

45 

51 

52 

5' 

44 

56 

60 

61 

70 

63 

55 

43, 

niBimam 

86 

35 

36 

41 

30 

20 

27 

22 

18 

26 

35 

42 

47 

49 

38 

44 

38 

25 

26 

23 

28 

26 

22 

33 

24 

35 

35 

36 

30 

25 

39: 

44Thermometeri  are  read  In  the  moraine:  tbemaKimum  temperature  then  read  is  ortidited  to  tbe  preoefliur  day,  on  which  it  almost  alwaye  occurs 
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Considering  the  year  as  a  vvhole,  there  were  no  marked  de- 
partures from  normal  weather,  the  annual  temperature,  01.1°, 
being  only  (!.1°  below  normal  and  the  annual  precipitation, 
50.50  inches,  2.78  inches  above  normal.  The  weather  of  the 
individual  months  showed  a  wide  range,  but  the  heavy  rains  of 
April  and  June  were  otxset  by  unusually  dry  weather  in  Janu- 
ary, March,  and  September  and  an  abnormally  cold  April  by 
a  warm  October.  ICxtremes  of  temperature  were  within  the 
limits  established  by  previous  records  tliough  unusually  low-  mini- 
mum temperatures  were  recorded  in  June  and  high  maxiinuvn 
temperatures  in  October.  The  highest  temperature  recorded 
during  the  year  was  105"  at  Texarkana  oo  August  28th,  the 
lowest,  lO''  below  zero  at  Lead  Hill  January  3d.  Neither  of 
these  extremes  is  unusual  in  Arkansas.  Augu^;t,  with  a  mean 
temperature  of  81. o'^,  was  the  warmest  month  of  the  year, 
January,  v/ith  a  temperature  of  42.7°,  the  coldest.  Normally 
January  is  the  coldest  and  July  the  warmest  mnnth  of  the  year. 
Monthly  means  were  normal  or  above  in  Januarj',  February, 
March,  May,  July,  Augiu^t,  October,  and  December,  below  on- 
ly four  months  of  the  year,  however  the  deficiency  of  the  four- 
slightly  more  than  couuterbalanoed  the  positive  departures  of 
the  eight  giving  an  annual  mean  0.1^  beiov/  normal.  Annual 
means  ranged  from  55.1'^  at  Dutton  to  G5.4°  at  Texarkana,  a 
difxerence  of  10.3°  between  the  Ozarks  in  the  northwest  and 
the  southenf  border  of  flie  State.  This  is  about  the  norma! 
geographical  difference. 

The  average  precipitation  of  81  stations  with,  an  ursbroken 
annual  record  was  50.50  inches  which  is  2  78  inches  above 
normal.  June  with  an  average  rainfall  of  9.44  inches  was  the 
wettest  month  of  the  year,  April  with  8.5.2  inches  next,  and 
September  with  0.45  incli,  the  driest.  Annual  amounts  «ere 
above  norm.al  in  northern  and  northwestern  cotinties,  along  the 
Mississippi  River  from  Mississippi  County  southward  to  the 
mouth  of  the  Arkansas,  and  at  several  stations  in  the  South- 
west, below  elsewhere.  Practically  all  precipitation  fell  as  rain. 
Of  the  stations  reporting  an  appreciable  amount  of  snf)W  the  av- 
erage for  ti"ie  year  was  6  inches.  Precipitation  was  above  normal 
during  x\pril,  June,  August,  Octo})er,  November,  and  Decem- 
ber, below  the  other  six  months.  The  greatest  .monthlj'-  total 
was  17.16  inches  at  Pocahontas  during  June.  A  dozen  stations 
reported  no  rain  during  September.  The  greatest  24  hour  .t- 
iiiount  during  the  year  was  6.70  inches  at  Huttig  on  April  i'i. 
The  heavy  rains  of  April  and  June  brought  flood  stages  on 
most  streams  of  thp  State,  but  no  such  overflow  as  was  experi- 
enced in  1927.  The  precipitation  from  April  1st  to  October 
31st,  which  is  approximately  the  growing  season  in  Arkan- 
sas, was  35.03  inches  which  is  7.20  inches  above  normal. 

The  growing  season  was  about  5  davs  shorter  than  the 
average.  The  last  killing  frost  in  spring  occurred  at  most 
stations  April  16th  and  the  first  in  the  fall  on  November  20th, 
though  a  number  of  northern  stations  reported  killing  frost 
October  31st.  T!ie  length  of  the  growing  sea-son,  from  the  Jast 
killing  frost  in  spring  to  the  first  in  autumn,  for  85  stations, 
was  210  daj^s  and  ranged  from  269  days  at  El  Dorado  to  178  at 
Mount  Ida.  There  were  183  clear  days  during  the  year,  76 
partly  cloudy,  and  107  cloudy.  There  v/ere  86  days  with  0.0! 
■  ich  or  more  precipitation.     The  prevailing  wind  was  from  the 

-OUth.  VV.C.K. 


WEATS; 

Jannarii^'A  sevf^  cold  wave  overspread  the  State  the 
onening  davs  of>S^mo7ith  giving  10°  below  zero  at  Lead  Hill, 
this  being  thf^dSj^est  temperature  in  the  State  during  the  year. 
The  woatk^noderated  after  the  first  week,  the  highest  Janu- 
ary temp^rature  on  record,  90°,  being  recorded  at  Duma*  on 
thelith.  Precipitation  averaged  50%  of  the  normal.  The 
weather  during  the  middle  and  latter  parts  of  the  m.onth  was 
generally  favorable  for  outdoor  work,  some  plowing  being  done 
in  central  and  southern  s<>e.tions  of  the  State.  Snowfall  v,'a3 
ligtit  averaging  only  0.6  inch  at  26  stations. 

FefVcua?'/:— Temperatures  were  above  normal  the  first  half  of 
the  montli  and  below  the  latter  half,  the  monthly  m.ean  being 
2.2°  below  normal.  Precipitation  was  generally  light,  the 
average  being  1.12  inches  belov,"  normal  with  no  heavy  totals. 
The  snowfall  for  18  stations  averaged  3.0  inches.  The  weath- 
er was  generally  favorable  for  the  usual  early  spring  farm  activ- 
ities. 

March:~The  temperature  was  norma!  and  precipitation 
light,  only  about  50%  of  the  normal  rainfall  occurring^  Con- 
ditions were  very  favorable  for  farm  work  and  preparation  and 
planting  were  rriuch  further  advanced  than  usual  at  the  close  of 
tl^o  month.  Corn  planting  was  in  progress  throughout^  the 
State  and  a  small  amount  of  cotton  was  planted  in  southrrn 
counties. 

'  ./^7)r//:— The  outstanding  characteristics  were  the jo^v^itive 
precipitation  and  negative  temperature  departures.  The  open- 
ing days  of  the  month  were  warm,  but  from  the  lOli)  to  tne 
16th  unseasonably  low  temperatures  occurred,  killing  frost  or 
freezing  temperatures  being  reported  over  practically  the  entire 
State.  Truck,  peaches,  strawberries,  corn,  and  cotton  weie 
damaged,  consideraVile  replanting  being  necessary.  The  month- 
ly meTin  iemperattire  was  the  lowest  since  April,  1907,  and  the 
third  lowest  on  record.  Precipitation  averaged  8.52  inches, 
3  64  inches  above  norma.l.  Heavy  to  excessive  rains  from  the 
4th  to  the  6th  and  from  the  20th  to  the  22d  packed  the  sod 
and  cs,used  floods  in  most  streams  of  the  State.  Flood  loss  on 
the  White  and  Arkansas  was  estimated  at  8174,000. 


ijr.jy.  —May  was  marked  by  rather  uniforui  temperature 


moderate  rs 


and 
for 


•ainfall,  but  conditions  wpre  mostly  unfavorable 
planting  and  cultivation  of  crops.  During  the  first  half  of  the 
month  temperatures  were  too  low  for  the  growth  of  cotton  and 
during  the  last  half  showers  were  too  fr^qnent  for  cultivation. 
St--wb.^rries  were  late  owing  to  the  cool  weather  and  were  danv 
ai^ed  hv  the  showers  The  overflow  on  the  White  the  closing 
days  of  April  extended  into  May  in  the  lowlands  of  the  eastern 
part  of  the  State  and  interfered  with  planting. 

J?4?i<^:— Positive  precipitation  and  negative  temperature  de- 
parture? ch.aracterized  the  weather  of  June,  this  being  the  wet- 
test June  on  record  in  Arkansas  and  with  but  two  exceptions  the 
coldest.  Rnin  fell  in  the  State  every  day  during  the  month,  the 
average  number  of  rainy  days  iK>ing  13.  The  weather  was  to.-) 
cold  and  too  wet  for  crop«  to  make  sp.tisfactory  progress.  Many 
fields  were  soaked  almost  the  entire  month,  cultivation  being 
imnossible.  Floods  occurred  on  the  W^hite,  Blnck,  Little  Red, 
Bajnt  Francis,  and  Petit  Jean  rivers  and  near  flood  stages  on 
other  streams.  Levees  brokf  at  several  points  on  the  White 
and  a  general  overflow  of  the  lowlands  in  eastern  sections  of  the 
State  resulted.  Approximately  100,000  acres  were  inundated 
and  81 ,000,000  loss  sii.=^tained. 
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Jw^y:— Temperature  and  precipitation  were  practically  nor- 
mal during  July.  The  first  of  the  month  was  dry  and  very 
favorable  for  cotton.  Upland  fields  were  cleaned,  but  in  the 
lowlands  many  fields  were  still  grassy  at  the  close  of  the  month. 
Peaches,  melons,  and  cantaloupes  were  marketed  the  latter 
part  of  the  month. 

August: — The  temperature  averaged  !. 6°  above  nornjal  and 
the  rainfall  0.93  inch  above.  Day  temperature.s  of  100°  or 
slightly  higher  were  recorded  frequently  during  the  month. 
The  weather  was  generally  favorable  for  growing  crops  and  at 
the  close  of  the  month  cotton  picking  had  started  in  southern 
counties.  Early  corn  was  injured  by  dry  weather  in  some  lo- 
calities.    Minor  crops  made  satisfactory  progress. 

September: — September  was  a  cool  dry  month,  a  lower  niean 
temperature  for  this  month  being  reported  (>niy  three  times 
during  the  past  38  years,  and  the  average  precipitation  for  this 
month  is  the  least  on  record.  Many  stations  reported  no  rain- 
fall during  the  month  and  the  average  for  86  stations  was  only 
0.45  inch.     The  weather  was  favorable  for  harvesting  crops. 

October:  —October  was  a  warm  wet  month,  but  two  Octoliers 
during  the  past  38  years  being  warmer.  Precipitation  averaged 
1.77  inches  above  normal  with  heavy  to  excessive  local  amounts 
on  the  16th  and  I7th.  ITeavy  to  killing  frost  occurred  at  nu- 
merous stations  the  closing  days  of  the  month  Corn  and  feed 
crops  were  gathered,  sweet  potatoes  dug,  cotton  was  picked  and 
rice  harvested  under  favorable  conditions.  Showers  the  latter 
part  of  the  month  kept  the  soil  in  good  condition  for  se^ding 
and  the  germination  of  winter  grains. 

November: — Killing  frost  or  freezing  temperature  occurred 
over  the  entire  State  by  the  20th,  but  little  damage  resulted  as 
all  crops  ware  matured.     The  usual  late  fall  activities  were  car- 


ried on  during  the  month  under  near  normal  conditions  C-  t- 
ton  picking  and  rice  threshing  made  good  progre.^^,  but  ;U  the 
close  of  the  month  considerable  cotton  and  rice  still  remainfd 
in  the  field. 

December:— The  wentl>er  averaged  slightly  wnrmer  :uid  wet- 
ter than  normal.  A  moderately  cold  v>ave  about  the  8th  or 
9th  brought  the  loAvest  temperature  of  the  month  in  most  si  c- 
tions  of  the  State.  Snowfall  was  light,  an  appreciable  amoimt 
being  reported  at  only  three  stations.  The  month  as  a  whnic 
was  favoral/le  for  outdoor  work  as  the  overage  winter  nKinth. 
Frequent  periods  of  freezing  and  thawing  weather  were  unfavor- 
able for  wheat  and  oats. 


TEHCPERATURS  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,     1928 
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KILLINa    FROSTS,     1928 


Stations 


Amity  

Arkadelphia. . . 
Arkansas  City. 

Ariberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock.... 
Blytheville  .■•■ 

Booneville. 

Brinkley 

Calico  Rock. . . 

Camden 

Centerpoint  — 

Clarenaon 

Clinton 

Cold  Springs  . . 

Conway 

Corning 

Corning(River) 

Cotter 

Orossett 

Dam  No.   I  . . . 

Danville  

Dardanelle 

De  Vails  Bluff. 

Dumas  ., 

Duttdn. 

Eagleton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Evening  Shade 
Fayetteville.. . 
Fort  Smith.   . 
Freeman  Spr. 

Fulton 

Gfe„rgetown.   .. 

Gilbert 

Grannis 

Grave  tte 

Harrison 

Helena 

Higden 

Hope  

Hot  Springs... 

Huttig 

Index .. 

Jessievllle 


Last 

in; 

oprmg 

♦Apr. 

161 

Apr. 

16 

Apr. 

15 

•Apr. 

14 

•Apr. 

28 

♦Apr. 

16 

Apr. 

15 

Apr. 

16 

Apr. 

15 

♦Apr. 

16 

Apr. 

IB 

*Apr. 

28 

Apr. 

16 

"Apr. 

15 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

11 

Apr. 

16 

♦Apr. 

16 

Apr. 

27 

♦Fet). 

■'26 

Apr. 

16 

Apr. 

15 

Apr. 

'i.5 

Apr. 

15 

Apr. 

27 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

Apr. 

28 

.\pr. 

16 

Apr 

15 

Apr. 

28 

Apr. 

16 

♦Apr. 

16 

♦Apr. 

16 

♦Apr. 

15 

Apr. 

16 

Apr. 

16 

First  m 
autumn 


Nov.  20 
Nov- 20 
Nov.  2t; 
Nov.  20 
Nov- 13 
Oct.  23 
Nov.  4 
Nov.  20 
Oct.  30 
Nov  20 
Nov.  20 
Nov.  13 
Nov.  20 
Nov.  20 
Nov-  9 
Nov.  13 


Nov.  20 
Oct.  31 
Nov- 13 
Nov.  13 
Nov.  20 
Nov.  5 
Nov.  20 
Nov.  20 
Nov.  20 
Nov.  20 
Oct.  23 

'Nov.'2i 
Nov.  20 
Nov.  4 

'  Oct! '23 
Nov.  20 
Nov.  13 
Nov.  20 
Oct.  31 
Nov- 13 
Nov.  20 
Nov.  4 
Oct.  31 
Nov.  20 
Nov.  13 
Nov.  20 
Nov.  20 


Length 
growing 
sea.?on 


218 
218 
219 
220 
199 
190 
203 
218 
198 
21s 
218 
199 
218 
219 
207 
211 


Oct.  31 


218 
198 
211 
211 

'263' 
213 
223 
218 
218 
179 

'269' 
218 
203 

'igi' 

219 

200 

218 
198 
211 
206 
202 
200 
206 
211 
218 
218 


Stations 


lonesboro , 

Junction 

Lambrook 

Lead  Hill 

LlTTLB  i^0CK  .  . 

Lurton 


Last  in 
spring 


First  i" 
autuni" 


Apr. 

♦Apr. 

♦Apr. 

♦Apr. 

Feb. 

Apr. 

Lutherville |  Apr. 

♦Apr. 

♦Apr. 

'Apr. 

♦Apr- 
Apr. 

♦Apr. 

♦Apr. 
Apr. 

♦Apr. 

♦Apr. 
Apr. 

♦Apr. 


198 


Magnolia 
Malvern 

MammothSpriT'g 
Marian ua  ...  . 
Marked  Tree  . 

Marshall 

Meua 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Nashville    

Newport 

Norman 

Oden 

Osceola  

Ozark  

Paragould 

Patterson 

Piggott 

Pindall 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Princeton 

Risen 

Rogers    

Saint  Francis.  •. 

Searcy 

Spriugbank  — 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg    . .   - 

Waldron     

Warren 

W'aters 

Whltecliffs 

Wilson....,  .   .. 

Wynne  

Yancopin 


loi  Oct.  31 

15! 

161  Oct  23 
16|  Nov.U 
26    Nov- 20 

15  Nov.    3 

16  Nov  20 
16    Nov.:^0 

Nov.  20 
Oct  30 
Nov.  20 
Oct.  3 
Nov.  10 
Nov.  20 
Nov  .20 
0(!t.  31 
tOet.  23 


♦Apr. 
♦Apr. 
♦Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
♦Apr. 
♦Apr- 
Apr- 
'Apr. 

Apr. 
♦Apr. 
♦Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
♦Apr. 
♦Feb . 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
♦Apr. 

Apr. 


Length 
growin 
season 


Oct.  31 
Nov.  20 
Oct.  22 
Oct .  30 
Nov. 20 
Nov. 20 
Nov.  13 
Oct.  HI 


Nov.  20 
Nov.  20 
Nov.  20 
Nov.  20 
Nov.  19 
Nov.  20 
Oct   ,=tl 

Nov.  5 
Nov.  20 
Oct.  23 
Nov. 19 
Nov.  20 
Nov.  20 
Oct.  31 
Nov.  20 
Nov  .20 
Oct.  23 
Nov.  20 
Nov.  20 
Nov.  20 
Nov.  20 


198 

ioo' 

209 
268 
2li2 
218 
218 
218 
197 
219 
198 
196 
218 
218 
185 
178 

"iiis' 
'isg' 

199 
219 
219 
2U 
198 


218 
218 
218 
218 
217 
218 
198 

'263' 
213 
179 
217 
218 
268 
198 
218 
219 
190 
219 
218 
218 
218 


COMPARATIVE    ANNUAL    DATA    FOR    ARKANSAS 


Vear 


Xem  perature 


c  ?' 

S  03 


♦No  killing  frost  recorded;  last  freezing  temperature  in  spring. 
tNo  killing  froat  racorded;  first  fr«ezing  temperature  in  autumn 


Means 
and  Ex 
treniea 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 , 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910- 

1911 

1912 

1913  

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

192! 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 


61  2 

60.5 

60.0 

60.7 

61.3 

59, 

63.0 

62.4 

61.4 

60. 

62.0 

61.1 

60.4 

59, 

60.5 

59.5 

60.2 

61.7 

62.1 

62.1 

61.0 

62.9 

59.8 

61.6 

61.4 

60.6 

61.9 

59.2 

61.4 

61.6 

60.7 

64.2 

62.7 

61.6 

60.1 

63.0 

61.3 

63.1 

61.1 


C3  0) 


Precipitation 


o  a 


Number  of  dajs 


t  =  I  ?;  ^.  £ 


—0. 

-1.2 

-0.5 

+0.1 

-1.4 

+  1.8 
+  1.2 
+0.2 
-0.6 
+0.8 
-0.1 
-0.8 
-1.9 
-0.7 
-1.7 
-1.0 
+0.5 
+0.9 
+0.9 
-0.2 
+1.7 
-1.4 
+0.4 
+0.2 
-0.6 
+0.7 
-2.0 
+0.2 
+  .4 
-0.5 
-3.0 
+  1.5 
+0.4 
-1  1 
-fL8 
+0.1 
+  1.9 
--0. 1 


lie 

108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
105 
107 
106 
108 

no 

107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 
110 
113 
110 
105 
105 


-29 

6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

-  2 

-  4 
-25 


47.72 

44.49 
57.75 
47.91 
49.05 
44.69 
38.  02 
40.  52 
56.83 
41.49 
49.03 
35. 28 
51.70 
44.  62 
43.45 
63.65 
50.97 
49.71 
48,  88 
44.05 
45.21 
49.53 
45.83 
54.01 
42.85 
53.08 
42.18 
40.72 
44.64 
54.52 
54.28 
47.46 
46.  .50 
59.85 
37.  03 
42. 19 
49.24 
65.85 
50.50 


-  3 
+  10 
+  0 
•+  1, 

-  3, 

-  9, 

-  1 
+  9, 

-  6 

4-  1 
-12, 

+  3, 

-  3, 

-  4 
+15, 
+  9 
+  1 


+ 


1 
3 
2 
1 
1 

+  6, 
4, 

+  5. 

—  6. 

-  7. 
3 

+  6. 

+  6 

0. 

—  1 
+12, 

10 

-  5, 
+  1. 
+18 

2 


5.2 
5.4 
.3.4 
7.0 
2.2 
3.3 
9.8 
7,7 
3.5 

15.5 
5.2 
2.5 
5.4 
6  £ 

10.8 
3.0 

11.3 
7.1 

16.2 
4.7 
6.2 

12.1 

18.1 
3.4 
4.2 

15.3 
5.2 
9.0 

14.3 
5.4 

12.5 

11.1 
6  0 


170 

180 
159 
185 
176 
167 
171 
178 
159 
170 
150 
175 
150 
162 
169 
146 
156 
163 
158 
173 
172 
152 
171 
158 
149 
163 
191 
187 
174 
166 
174 
178 
170 
160 
193 
184 
175 
161 
183 


95 

100 

94 

91 

98 

109 

95 

85 

97 

92 

92 

106 

97 

98 

96 

91 

105 

102 

105 

90 

120 

95 

lU 

79 

121 

94 

107 

96 

112 

85 

107 

112 

96 

113 

91 

HI 

100 

108 

93 

96 

109 

84 

117 

96 

no 

85 

107 

100 

109 

107 

81 

121 

76 

99 

74 

104 

76 

115 

75 

124 

74 

U.s 

85 

102 

83 

112 

82 

123 

68 

105 

81 

rx) 

79 

111 

85 

119 

76 

107 

84 

94 
98 
75 
75 
83 
79 
76 
89 


65 

8] 
84 
78 
103 
95 
86 
92 
S3 
84 
95 
81 
89 
82 
82 
75 
75 
75 
91 
90 
83 
87 
102 
74 
74 
88 
99 
86 


sw. 
sw. 


s. 
sw. 


n-s. 

s. 


s- 


Corrections:    Year  1928 

El  Dorado  precipitation  departure  for  September  -2.24.  England  for  July  +0.02 
Harrison  for  October  -0.48.  Lurton,  clear,  part  cloudy  and  cloudy  days.  February. 
11,  6,  12.  Mena  precipitation  departure  for  March  -3.58,  for  November  +1.62,  Mount 
Ida  for  December  +1,14.  Osceola  for  August +2,96.  Springbauk  lor  March  -1.91. 
Subiaco  for  June  +6-69- 


i 


Year,  1928 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


51 


Olimatolog-ioal  Data  for  Year,    1938 


Stations 


Counties 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


Amity 

Arkadelphia 

Arlc:uiSiis  City 

Arlberg 

Ha  tesville 

Bee  Brauch 

Beiitoiiville 

Black  Rock 

Blytlieville 

Boone  ville 

Brinklcy 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway 

Corning 

Corning  River 

Cotter 

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff 

Dumas 

Dutton    

El  Dorado 

Kngland 

Eureka  Springs 

Fayettevllle 

Fort  .Smith   

Freeman  Spi'ings 

Fulton 

Georjetowu 

Gilbert 

Grannis 

Gravette.   

Harrison 

•Helena 

Higden  

Hoi.e   

Hot  Springs   

Indextt 

Jouesboro 

Lambrook 

Lea'l  Hill 

LliJLE  ROCK   

Lurtou. .  

LiulierviUe  ft 

Magnolia 

Malvern    

Mammott)  Spring  .  . . , 

Marian  na 

Marked  Tree     

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mouiitaiu  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Oden   

Osceola  

Ozark. 

Paragould 

Patterson 

Piggott 

Pine  HlulT 

Pocahontas  

Portland 

Prcscott  

Princeton 

Rison 

Rogers 

Saint  Francis 

Searcy , 

Springbanktt 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Texarkana   

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whiteoliffs    

Wilson 

Wynne ...i...  . 

Yancopln  ..'.'. 


Clark 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence. . . 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

..tarion 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carrroll 

Washin^on.  ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Pliillips 

Cleburne 

Hempstead 

Garland 

Little  River  .  .  ■ . 

Craighead 

Phillips,. 

Boone  

Pulaski 

Newton.  ....... 

Johnjon 

Coluihbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk      

Conway 

Baxter 

Montgomery  ... 

Jackson 

Montgomery  . . . 

Mississippi 

Franklin 

Greene  

Woodruff 

Clay 

Jefferson 

Randolph 

.\shley 

Nevada 

Dallas  

Cleveland 

Benton. 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Logan 

Millor 

Perry- • . . . 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . . 

Little  River 

Mississippi 

Cross 

Desha 


700 

•250 

115 

700 

^-77' 

700 

1303 

259 

252 

46"5 

205 

361 

158 

470 

•200 

516 

309 

293 

28Q 

40S 

327 

330 

153 

162 

1590 

270 

•229 

1465 

1451 

457 

2240 

260 

200 

675 

900 

1250 

1052 

250 

445 

377 

601) 

275 

345 

15o 

650 

357 

2100 

775 

315 

277 

000 

235 

229 

107U 

1185 

347 

800 

650 

•231 

800 

240 

806 

301 

196 

307 

215 

3'..9 

122 

329 

•287 

243 

1385 

290 

236 

240 

700 

228 

1050 

332 

650 

675 

•206 

800 

290 

•237 

2.=i0 

167 


29 


31 


1 

49 
3 
30 
9 
■10 
23 
16 
12 
33 
36 
7 
12 
14 
40 

'25' 
32 


16 


Precipitation,  Inches 


V 

>> 

1 

0 

A 

'^. 

s<- 

R! 

SI 

si  . 

u 
0 

2rt 
1^ 

si 

Si 

u 

u 

0 

0 

03 

c 

a. 

*-> 

0 

^ 

H 

0 

1-1 

s 

Number  oi  days 


83.5 


58.2 
60.1 
57.3 


6L9 
61.3 
58.6 
61. 9 
63.6 


61.6 
59.8 


100 


June 


100 
102 
93 


Aug. 
Aug. 
July 


99 
101 

99 
102 

99 
100 


16        62.5      101 


101 
98 


62.5 
55.'1 
t;4.7 
62.2 
58.9 
58.7 
6L6 


57.9 
62.6 


65.1 
61.8 


60.7 


58.1 
61.9 
.55.9 
60.4 
04.  2 
62.2 
58.6 
1)2.0 
58.9 
60  ■  5 
61.0 
61.1 


61.9 


60  5 
60.6 


65.0 
60.0 
64.3 
63.8 


64.'2 
58.0 

60.' e! 

II. . 
62. 3 
61i  7 
65.4 

58:7 


60.2 
'gO.9. 


98 
93 
103 
98 


19t 


Jan. 


8 

8 

20 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug.' 


9 

le^t- 

17 
16t 
•21 
21 


Jan. 
Ian. 
Jan. 


Aug. 
Aug, 


17 
28 


July 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
July 
July 


Sept. 
Julv 
Aug. 
lug. 


103 
99 


100 
97 
99 
97' 
92 
101 
102 
100' 
97 
97 
98 
98 
97 
101 
93' 
97 
102 

"98' 
98 


104 
99 
100 
100 


103 
95 


99 


99 
100 
105 

97 


9? 
100 


13 
16 
16 

8 
28t 
21t: 

4 


30 

2  + 
7+ 
16 


Aug. 
Aug. 


21t 

8 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
.'Vug. 
Aug. 
Aug. 
Au!!-. 
Aug. 
Aug. 
'buy 
.Tuly 
Aug. 
July 
Aug. 
Aug. 
Julv 
A-ag. 

July 
July 


Aug. 
Aug . 
July 
July 


17 
8t 

14 
8 
8+ 

16t 

21 
St 
8-t 
5t 

at 

IS 

4 
17 
16 

4t 

8t 


8t 
17 
3t 
4t 


Jan. 
.Tan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jau- 


Jan. 
Jan. 


Jan. 


Aug. 

Aug. 

Aug. 


Aug. 
Aug. 
Aug. 


Aug. 


21 
.17t 


8t 
15t 
2.^ 
16t 


July 
Aug. 


.Ian. 
.Tan. 
Jan. 
lau. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Ian. 


Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Ian. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jau. 

Jan. 
Jan. 

Jan. 
2     Jan. 


.,20 


,7,.i 


■  4 

1: 

7 
-  2 

la' 


Jan. 
Jau. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 


Jan.; 


Jan . 
.fan. 
Jan. 
Jan. 

Jan. 


Jan. 
Jan. 


32 
44 
6' 
29 
36 
23 
26 
3 
14 
41 
24 
43 
29 
24 

7 

45 

35 

4 

1 
12 
42 

1 
22 
25 
27 
21 
28 
41 
47 

4 
42 
16 

5 

8 

31 
27 
56 
10 
57 
37 

3 
33 

5' 

1 
49 

3 
29 

9 
41 
23 
16 
23 
14 
39 

*>, 
14 
29 
44 

2 
30 
32 

2 
12 

4 
41 
35 
'22 
40 
,22 
..27 

X> 

1 

19 

21 

4 

41 

31 

42 

4 

9 

34 

,.    4 

24 

3/ 

•20 

4 


46.46 
41.24 
54.  .52 
52. 51 
61.65 
60.43 
62.  82 


54. 98 
56.04 
55  23 
45.45 
44.02 
51.82 
51.73 
46.77 
60.47 


8. 08!  June 
8^23  Apr. 


11.98 
12.08 
10.89 
13.  81 
17.07 


June 
June 
A  pi'. 
June 
June 


11.31  Apr. 
10.21  Apr. 
13.79  June 
7. 62  June 


49.84 
47.37 
45.21 
49.08 
48  .58 
82  91 
49.82 
47.07 
57.67 
52  90 
4().4>> 
49.75 
49. 42 
48 .62 
43.40 

'58.' 72 
48.21 
60. 0: 
.53  79 
48.76 
50.38 
39.  SI 
46.40 


8.43 
9.32 

1 1 .  44 
9.48 

13.  IS 


14.53 
9.21 
7.67 
9. 56 
9.69 


June 

June 

Apr. 

Apr 

June 


June 
Apr. 
Apr. 
.Apr. 
Apr, 


r2. 531  June 


48.31 
42.38 
58.17 
54.54 
45.06 
49.18 
58 .03 
41.39 
46.37 
59.  66 
46.64 
45.  ^22 

47.42 
50.  .59 
43. 28 
48.13 
48. 52 
59.86 
49. '20 
59.30 
5^2.47 
63.01 
40.29 
52. 80 
4SI.96 
50.48 
53.40 
52.94 
49.74 
47.^29 

;45. 14 

,53.79 
47.87 
52. 15 
56.44 
43.  48 
;4fi.  62 

I  56. 10 
46.18 
43. 86 
56  f78 

■,42:17 


9.23 
8.21 

11,24 

11.87 
7.31 

11.16 
8.88 
9  09 

11.  34 

ii!35 

14.19 
9.21 
9.84 

10.28 
9.30 
6.70 

11.02 


July 
,lune 
June 
Apr. 
Apr. 
.iune 
Oct. 
Apr. 
June 

.Tune 
■Iune 
June 
June 
.Iune 
Apr. 
Iune 
June 


O.OOlSept. 
0.40|Sept. 
O.SOiSept. 
0.00  Sept. 
0.57  Sept. 
0.35|Sept. 
0. 43  Sept. 
0. 80  Sept. 


0.06  Sept. 
] .  33  Feb. 
0.71|Sept. 
0.34  Sept. 


0.0 

0.0 

0.0 

2.6 

T. 

0.5 

5.9 

0.5 


0. 19 
1.16 
0  71 
0.00 
0.47 


Sept. 
Sept 
Sept. 
Sept 
Sept. 


14.53 
7.01 

10.  72 
9.75 
8.39 
8.3 

13.39 
7.00 
7.97 

12.55 

10. 10 
7.43 

"8.' ■74 
11.49 
9.55 
9.10 
9  ■•25 
13.91 
9.91 
11., 86 
10.78 
17.16 
9. 43 
11.08 
9.76 
10.  29 


June 
Apr. 
Iune 
Apr. 
Iune 
July 
.Iune 
Apr, 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 

Apr. 
June 
Apr. 
June 
June 
June 
,'une 
Tune 
Apr. 
June 
Apr. 
June 
June 
June 


10. 54!  June 
11.  76|  Jane 
10. 061  June 


8.82 
8.71 
9.33 

10.66 
7.73 

10.57 
7.48 

10.47 

11.08 
6.35 
9.15 

10.53 
8.46 


Tune 
Apr. 
Apr- 
June 
June 
Aug. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
June 
Apr. 
Aug. 
Apr. 


0.20 

T 
044 
0-92 
0.02 

T 
0.62 

T 
0.47 
0.47 
0.05 
0.05 
0.^25 


Sept. 
Sept. 
Sept. 
Julv 
Sept. 
Sept. 
Sept: 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 


1.54  .Tan. 
0.52lSept. 


0.44 
0  OS 
1.'26 
0.61 
0.10 
0.00 


Sept, 
Sept. 
Sept. 
Sept, 
Sept. 
Sept. 


0.'26|Sept. 
0.84  Sept. 


e.lliSept. 
0,52 1  Sept 
0.00, .Sept. 
0.02iSept. 
0.12;Sept 
0.  le  Sept. 


0.  i 
O.Of 


Sept. 
ept. 


0.81  Sept. 
0. 40  Sept. 
0. 07  Sept. 
0. 00  Sept. 


0.00 
2.  Oi 
0.25 
0.40 
T. 
0  12 

1.34 

0.  SO 
0.14 
0.08 
0.40 
0.14 
1.12 
0.00 
0.30 
0.98 
1.53 

T. 
0.30 
0  00 

T. 
0.15 
0.T9 
0.02 

1.  '20 
0.00 
0.00 
0.00 
1.38 
0.74 


Sept. 

Feb. 

Sept. 

Sept. 

Sept- 

■?ept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Aug^ 

Sept. 

Sept. 

Sept 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept 

.Tan. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Jnu. 

Jan. 


T. 

0.5 

0.5 

0.6 

T. 

0  5 

1.1 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T. 

0.0 

T. 

1.2 

')'. 

T. 

4.6 

6.9 

0.1 

2.0 

0.0 

1.5 

0.5 

"s's 

60 

0.9 

0.4 

T. 

T. 

0.0 

0.2 


93 
74 
81 

103 
95 

116 
97 


78 
84 
107 
98 
84 
99 
82 
86 


2.0 

T. 

5.5 

T. 

T. 

0.0 

2.5 

T. 

0.3 

3.3 

T. 

0.0 

'6.0 
0.2 
T. 
0.5 
T. 
0.6 
T. 
0.2 
T. 
0.1 
T. 
T 
T. 
1.5 
6.9 
0.0 
1.0 
1.0 
T. 
0.0 
T. 
T. 
T. 
2.3 
0.0 
T. 
O.fl 
0.0 
T. 
T. 


86 
42 
77 
78 
97 
92 
101 
92 
113 
107 
92 
97 
74 
8S 
91 

'39' 
83 

110 
96 
80 
64 
94 
90 


91 
99 
105 
92 
86 
95 
84 
92 
84 
91 


65 
100 
64 
75 
78 
83 
'/S 
104 
93 
94 
80 
84 
68 
67 
87 
84 
93 
75 
80 
92 
87 
70 


72 
66 
68 
59 
67 
83 
110 


136 
187 
120 
138 
168" 
161 
95* 
231 
241 
195" 
200 
192 
151 
245 
118 
174 
113 
176'1 
1C.3 
20.-1 
116 
223 
172« 
172 
150 

'i'72'' 
192° 
172 
156 
233 
212" 
167 
243" 


136' 
51 
38* 

135 
21" 
89 
57 
18 


217 

155 

219'' 

180 

150^ 

218 

211 

237 

163 

178 

166 

105 

'i97" 
200 
1.54 
200 
2U1'' 

"i\h" 

163 
189 
145 

l.!9 

192 

202 

171 

175 

245 

219 

197 

213 

183 

145" 

178 

164 

147 

204 

163 

171 

227 

178 

158» 


70 
83 
148 
85 
Sts" 
39 

leo" 

74 

54 

52» 
0 

66 
177 

18 
163 
107 
132 

84'" 
116 

83 
110 

47 

61° 

42 
137 

'i68» 
75' 
14 
112 
40 
84» 
39 
40» 


86' 
107 
127* 

8S 
126» 
123 

67 
132 


104 
96 
98 
143 
108" 
166 
101" 

61 

71 

118» 
166 
108 

38 
103 

85 

85 
121 
102'! 

87 

78 
110 

96 
132' 
152 

79 

"85» 
80" 

180 
98 
93 
69= 

IfiO 
82* 


69 
94 
58* 
72 

107'^ 
60 
73 
79 
126 
62 
95 
89 

"eo" 

64 
99 
52 
56" 

'39' 
89 
50 
101 
142 
35 
37 
74 
87 

0 

0 

4 

64 
99 
72- 
50 
109 
73 
95 
93 
56 
77 
55 
50» 


80 
117 

81" 
114 

87' 

88 

82 

50 

77 
]'26 
105 
112 

109 
102 
113 
114 
101" 

iio" 

114 
127 
r20 

93 
139 
127 
1.21 
104 
121 
147 
165 

89 

84 
144- 
132 

93 
146 

67 
105 
139 

62 
133 
157^ 


e. 
se. 


s\v. 

se. 


s. 

s. 

sw. 

s. 

sw- 

s. 

e. 

sw. 


n. 
s. 

nw. 
.se. 


sw. 

s. 

nw- 

s. 

.sw- 

nw. 

n. 

n. 

n. 

nw. 
sw. 


w. 

sw. 


— The  departures  from  normal  temperafaire  and  precipitation  are  computed  only  for  stations  having  ten  or  i 
termining.  section-means.  T.  ,  less.tjjan  0.01  inch-'r'ain  or  melted  snow.  Refereijce  letters  S.,\  ",  appearing 
"  represents  two  days  missing,  't  Also  on  later  dates., ■«••  Post-office  addresses  of  these  stations  as- follows 
No.  1,  Lamar,  Ark.  Springbank,  Doddridge.  Ark.       *30  days  missing. 


more  years  record,  but  all  complete  reports  are  used  in  de- 
in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  for  example, 
:-  Index,  Route  A,  Texarkana,   Ark.,    Lutherville,    £1,  F.  D. 


'"-'%■'!' 


•'.■'■•■'rvi 


f;<V'/,' 
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Year,    192S 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1938,  -with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


January      February       March 


April 


May 


Jtrne 


July 


August       September     October     November   December  i     Auiiual 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Blytheville.. 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett    . . 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction  . 

Lambrook 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Nashville. 

Newport 

Osceola 

Ozark 

Pine  Blufi 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers  • . 

Searcy  • . 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg. 

Warren U?.  1 

Wilson  l40,0 

Wynne 141.2 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.  Reference  letters 


appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing 


COOPEBATIVE  OBSSRVEES 


Stations 

Observers 

Stations 

Observers 

Stations 

Observers 

Stations 

Obr  crver.s 

Amity 

G.  C.  Thrash 

De  Vails  Bluff 

H.    G.  Pate 

.lonesboro 

.1.  A.   Lowderbaek 

I'indall  

W.  W.   Wood 

Arkadelphia 

W.  K.  Brown 

Dumas 

Ben  Johnson 

Larn  brook 

Mrs.  D.  C.  WhHe 

Pine  Bluff 

Miss  Theresa  Sclieu 

Arkansas  City  .  • 

Grady  F.  Jones 

Dutton 

J.   M.   Ricketts 

Lead  Hill  

J .  H .  CEOssv/hite 

Pocahontas 

B':'iiedictnie  Si.sters. 

Arlberg 

J.  D.   Reeves 

Eagletou 

U.  S  Forest  Service 

[Little  Rock 

U.  S.  Weatricr  Bureau 

Portland 

W.   E.   Edmiiton 

Batesrtlle 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

El  Dorado 

J.  J.   Kabb 

Lurton 

I.  C.  Snttonr 

Prescott   

C.  D.  Calhoun 

Bee  Branch  

J.  E.  Scanlan 

England  

Dr.   R.   H.   Hardin 

Lutherville 

H.   G-  Lenhardt 

Princeton 

.Mrs,  F.  P.  Coleman 

Bentonville 

0-  S.  Weather  Bureau 

Eureka  Springs 

Geo.  W.  Nichoaids 

1  Magnolia     

State  Agr.  Scbool 

[Rison 

Mrs.  M.  V.   Tisdale 

Black  Rock 

Vernon  C.  Howe 

Evening  Shade 

T.J.  Carter 

Malvern  

Mi-s.  W.  L.  .Matthews 

iRogers 

Carl  A.   Starck 

Blytheville 

W.  Ebner 

Fayetteville  

University  of  Ark. 

Mammotli  Spring. .. 

W.  C.  Gregg 

iSt.  Francis 

S.  T.  Roonev 

Booneville   

P.  H.  Randolph 

Port  Smith 

U.  S.  Weather  Bureau 

Marianna      

C.   N.   Ilouck 

ISearcy 

J.  T.  Bell 

Brinkley 

Robt.  J.  Torry 

Freeman  Springs  . . . 

J.  R.   Mc  Cuiston 

Marked  Tree 

Chas.   W.   Walton? 

ISpring-bank- 

Miss  (irace  Field 

Calico  Rock. . . . 

\V.  J.  Copp 

Fulton 

T.  J.   Logan 

Marshal! 

A.  J.   Parks 

Istorv  

S.  C.  Story 

Camden. 

A,  B.   Quarterman 

Georgetown  

W.  K.  Owens 

Mena 

E.  W.   St  John 

(Stuttgart 

A.  F.   Huerkle 

(Jenter  Point 

John  C.  Floyd 

Gilbert 

Ben.  F.Battenfield 

iMorrillton  

John  Cook 

'Subiaeo •■ 

New  S'.ibiaco  Abbey 

Clarendon 

J.  \Y-  Bishop 

Grannis 

W.  E.,  JtcVay 

Mountain  Home 

B.  S.   n albert 

I'l'exarkana 

H.  S.   Brashear 

A.  L.  Stephens 

U-  S.  Forest  Service 

Gravette 

Harrison 

A    F    Stfv&ns 

G     \-  Whitlington 

Thornburg 

Edward  E.  Holmf.s 

Cold  Springs 

G.  L.  Wright 

iNashville 

J.  H-  SkilTern 

Waldron 

Dr.  Choves  Kevill 

E    E.   Cordrey 
Winfred  D.   Polk 
Henry  Stafford 

James  A.  Burnett 
George  W.  Baker 
N.  P.   O'Neal 

i  Newport 

Norniiiu 

!Oden 

A-  C.  Wa&trson 
IT,  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 

\\  arren 

Vi'aters 

Whitecliffs 

MiFS  Evplvii  Hoyle 

Corning  • 

Corning  (River) 

Higden  

J.  R.   Huiidloston 

Hope 

Miss  NO.  Schirmer 

Cotter 

f     O    T inck 

Hot  Springs 

Hutti<» 

Geo-  C   Bolton 
J.  L.  Coltett 

■Osceola  

Ozark 

Paragould 

Juno  1  homason 
Isham  l^inrow 
Vv".  K.   Her.gfer' 

Vv'ilson 

1\L  W.  H.  Collins 

Crossett 

A.  E.  Waekerman 
J.  O.  Yingling 

Wynne 

Yaneopin 

E.  O.  Allen 

Dam  No.  1 

Index 

H.  G.  SandS?rson 

W.  E.  Barton 

Danville 

C.  G.  Hudson 

Jessieville 

U.  S..  Forest  Service 

Patterson 

W.   E.  Baker 

Dardanelle 

G.  N.  Goodier,  Jr. 

Junction 

Benedictine  Sisters 

Piggott 

V.   C    WriKlit 

Year,  1928 
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1928,  v/ith  Departures  from  the  Normal 


StiiUous 


A.iucy 

Arkadelpliia 

Arkansas  Ciiy 

Arlbc-r^ 

Jiatosville 

B>>e  Brau<;h 

BoutonviHi- 

lilack  Hoi-k 

BlvthoviUe 

]5jon.!ViUe •■ 

T.rinkley 

Calico  Rock 

CaraJ.  u 

C'litor  Point 

Clareuiloii 

CHntou 

OoM  Springs 

Conway 

Cornius 

Corning  River 

Cotter 

<  Yussett 

Dam  No.   1 

Danville    

Darrlanlln      .   ... 

l)e  V:ill,«  iJlutf 

Dumas 

Dnttoa  

Kaglefoii 

Kl  Dor.ado 

Kn^lam! 

Ktireka  .^prin-?.s... 
Kw.  i.in'Siii.id  ... 

Fayetfcville 

Fort  Siuith 

Frrt.  man  Spring.s. 

Fulton 

<.;u'iri?etO',vn  

<!ili).-vt 

(jiannis 

<?ravette 

liarrison     

Ilf^lPTia  

Ui;,-ilen 

Hope 

Hoi  Springs 

II^'IMff 

l:a-^ 

,1  -ssioville  

.!iii»sl,orn    

J  inr^'.ion.    

La.:rirook      

I..>^d   Hill 

f.ITTLK  ROCK      . 

Lurton 

l/.;il!crvilli> 

M-1';U'  lia      ■ 

Mai-  el  n 

Maraniolli  Spring 

-Mai'ianua 

M ukoi;  'I'ree  . . . 

Mar.-l-.a!l  ., 

M  'na • 

.Morri'-Iton 

Moun  ain  Home 

Mount  l<ia  

Nasiiville   

Newport    

Norman 

O  ien 

O  ;ceola 

Ozark 

Paragould 

Patterson   

Piiigott 

Pin  lall 

Pine  Bluff    

Poealionlai 

Portland  

Prescott 

Prini'^Hoii 

Kison 

P^ogers .■ 

8t    Kraacis 

8.;arcy 

SpriuiTbaiik 

Storv     —   

StuttOTrt    

Subiaco 

T<:xarkana  

Thorn  burg 

Waldion 

Warr  n 

Waters 

\\'>nte''llus  

Wilson  

Wvnne  

Van"onin    


January 


February 


March 


April 


May 


+0.  45 
-1.37 


u.(i(i.-;«.oi 

1.48; -2.491 

1.1)0  -3.70i 

3.60 

3.95 

4.5t 

1.34 

2. 9:; 

4.26 

2.«.'5    -2.18 

1.72  -i.'lh 

1.30  -2  22 

l.;',o|-3-25 

1.59-2.15 

\M  -2.50 

4.33 

2.41 

2. 52 

2.2i) 

1-79 

1.62 


-1.73 
-1.49 


2.56 
3. 10 

2.  »H 
1.28 
0.  75 
2.03 

3.  OJ 
1..59 
1.2b 
2.05 

1.5 1 
2.C!t* 
2. 29 

i.sr- 

L.51 
1.  O'l 

2."o' 
3. 5S 
1.3 

4.  CO 
).6S 
2.07 

i.sr. 

0.  5,i 
2 

3-23 
1 

0  h6 
2  07 

1  lb 

2  41 
3.90 
O.ib 
1.C6 
) .  f,i 
1 .  79 
2.4 

1.  !8 
1.50 

2.  52 

0.B4 

2-7 

1.94 
1.93 
2.12 
4.49 
2.  5P 
2.10 
2. 12 
U.5J 
1 .9'o 

0  64 
l.S'^ 
l.«9 
1.S5 
1.71 
2.29 
1.85 
l.<0 
1.118 
1.97 
4.44 
1.36 
2.20 
2.72 

1  20 

2  11 
0.50 
2.3- 
1.38 


-0.J9 
-0.  40 

-4.24 
-1.27 

-i.  60 
-2. 7f5 
-l.Ob 

-i.'4 
-O.-ifi 

-2.' 2^ 
-3.95 


-0.49 
FO.C 
-4.02 

-3."  3 

-2.69 
-2.91 


-3.61 


-3.83 

-l.-Sii 

-2.99 

3.08 

■2.29 


-3  6 


1  13, 
3. 13 1 
3.21 
1.84 
1. 32 
2.551 
2-4,-< 
2.13 

'i.'iii 

1.33 

1.71 
2.  37 
2. 661 
1.53 
1.73 
1.28 
1.29 
2.9J 
2.41 
1.46 

■£u 

1.1.' 

1 .60 

1.3 

2.48 

2.56 

3.96 

2.  6tl 

2.-i! 

2.7 

\.-Ai 

2.61 

1. 

2  47 

3.84 

3. 0:i 

0.96 

'2.'()7 
1.0: 

2.  36 
1.91 

3.3;^ 

2.46 

2  O 
3.4.5 
1.79 
2.01 
:',.  15 
2.. 59 
1 . 4:; 
2.57 

3.  OS 
2.  1 1 
2. 67 

3  02 
2 .55 
2. 00 
2  .0.'. 
1  60 
2. 04 
1.22 
1.47 
2.33 


-2.61. 
-1.34i 
-1.261 

-•l.V.\ 
-1.081 
-0.04 


1.00    2.061 


-  1.05 
-2.  S3 

-0.71 
-1.63 

0.  hi 


0.84!- 
1.99- 

4.01;- 
1.531 

•2.37;- 

2.64i- 
2.631- 


1.581- 
2.65  ■ 
2.55! 
3.54; 
2.051 


-2.261  3-00 

.    ,..|  1.7? 


■4.4.(1 
•3.11 

-1.41 

-i;75i 

-2.541 
-1. 19| 
-2.  Ih! 

•-i.'84 
-3.32 
-1.02 1 
■1.63 
■■3.02 
-2.29 


4.  o;-i  -  1 .  59 
5.9.5 -t-0.  56 
8. -23+3 .53 

9.051 

8.  83  -f  4. 15 
10.89+5.92 
9.S5l-t-5.96i 
8.6l|-|-3.-20 
6.48 


0.9v 
2.14 
1.97 
3.76 
3.65 


June 

July 

^ 

a 

o 

u 

a 

•J 

D, 

tj 

Ph 

CL. 

Q 

£h 

Q 

Augast 


September 


-2. 


-1, 


6. 13  +\ 


-2.37 
-0. 52 


-0.90 
-1 .  IS 

+i:5- 

-0.36 

— 0.  68 
-1.37 
-K>.  08 

+  !\67 
-0.87 

+0.'8^ 
-0. 25 


-0  :)b 

-2.36 

-o.'eK 
-1.  If. 

-1.49 


l-'-i'l 

3.82|-0.8: 

2.8-41- ;.»: 

1.87 
1.53 


11.31 
10.21 
8.27 
7.31 
6.54 
8.52 
11.44 
7.81 
9.48 
8.76 
7.01 
8.82 


2  1.5    2.03 


-3.2 
-0.3: 


-2.13 


-4,  9 
-2.2>. 
-4.41 
-■2.49 
—2.  90 
-3. 69 
—  0.75 

-2.'33 

-2. 60 

--2.94 
-+-J.24 
—1.88 


-3.35 
■^2.'6-2 
-'.i'37| 


-o.9i; 

-6.'48 
-  009 
-1.92 

-1.4.-: 

-0.  62 

-1  r 
-o.'g 

-1.79 
-i.59 


-2.2: 
-0.61 


1.86 

1.50 

1.9 

2.86 

2.-/2 

2  9. 

1.2 

l.:i5  -2.05 

2.47  -0.80 

2.74—1.55 

3.01  -hO.l: 

2.50l-l.:^4 

\.Ti-\:A' 

2. -16  -10.58 

2.96 

2.56 

2. 73 

1.91 

2.00 

1.78 

4.69 

1  36 
1.28 
■2.19 
1.44 
3.09 

2  77 
1.59  -1.95 
2.fi0l... 


-0.99 
-0.94 

-i.'ei 

-0.91 
-Hi.  75 


-2.09 


-f-0  07 


4.06 
2.21 
1  60 
2.01 
4.55 
1.96 
I.O:: 
:<.  79 
2.23 
3.65 

•2' 8.8 
1.3-1 
1.78 
1.72 
2.30 
2.  1: 
2. 02 

2.  6-5 
1.81 

6.  ;w 

2.71 

3.  ■22 
I. '20 
2. 8;  I 
2.06 
1 . 6'.' 
2.  id 
3.86 
6.9'. 

1 .  65 
1.70 
2,01 
2.00 
3.5b 
2. 19 
2.^23 
•2.8; 
3.01 
2.56 
! .  38 

2.  Of 
07- 
1.90 

2.39 

■i'.'Vi 
1.48 

1.94 
3.13 

3.  ■25 
2.  3;-^ 
2.  X' 
4.39 
2.  -24 
2.43 
2.83 
3.14 
4.11 
3. 12 
2.^20 
2.51 
2.88 
1.42 
3.26 
1.96 
1.82 
1.05 
1.21 
3.72 

1  79 
3.28 

2  03 
2.67 
4.55 


2.09 
-2.86 

-1.30 
-2.44 

-^6.65 
-3.06 
-0.^27 

'-x.'a 

-1.67 

-■liib 
-:!.43 


-1.05 
-1.36 
-0.21 

-■2.'6s 

-4.08 
■2.87 


-•2.  HI 
■1.53 


-1.71 

■'3.06 
-2.63 
-2.81 
-2  00 
-1.69 
■3. -59 

-3 

-2.91 


-3.94 
-2.21 


-3.3G 


-1.12 
-2.41 
-2.83 
-1.78 
-1.98 
1.20 
-0.47 

-2.96 
-1.91 

■^■2.51 

-0.  85 
-2.37 


-1.86 
-6.9! 
-2!33 


1-7.12 
-1-4.  79 
-1-3. 5n 
-H2.3 
-t-1  19 
4-2.19 


-^4  83 
-1-3.88 


6.52 

3.7 

2.^20 

3. 6' 

4.8! 

5.03 

2.03 

3.08 

3  98 


4.45 
3.69 
2.96  -1 
,5.711-1-1 
5  281 . . . 
3. 73  . . . 


4. or 

8.0s 
4.61 
U.98 
12.08 
10. 63 
40|13  81 
1617. OTi 
in.OOi 
11.19 
8.73 
13  79 
7.62 
8.43 
9-32 
10. 07 


-1.6;i 

■1-2.98 
-fO.  37 

+  8.05 
+  6.51 
+9.25 
■Us  .73 

-1-7.00 
-!-5.  '29 
+  10.24 
-1-2.93 
+4.05 
+  5.90 


9.02 
9.21  -1-5.29 
7.67  +3.63 
9  56 
9.69 
10.44 


+4.74 
-1-4.68 


8  69  +3.6 
7.b2  +1.58 
10  61  -|-5. 94 


+  7  ;!6 
+3.37 

Vi.'l7 
-\-i:Ai 


+5.  54 
-i-5.51 
+  2.7( 

+i':j' 
+3.2« 

+8 .65 


2.  -27 
3.54 
2.  73 
4.75 
3.48 
4.13 

io-i 

1..56 
6.1 


77  5.83 
38  13. lo 
,..|13.4b 
...114.. 53 
I 

III  90 
7.60 
7.67 
7.40 
6.  18 
12.  53 


-1-1.78 
i-9  06 


+4. 24 
-1-4.03 


+  2.05 
+7.03 


—1.51  4.57|+1  ;^3 
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Departures  from  the  normal  preeipitation  are  based  on  records  of  t^n  or  more  year.^ 
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3 

43 

5 

3 

30 

10 

3 

6 

November^ 

2 

1 

$1200 

6 

6 

5 

21 

$126,000 



December.. 

5 

Year ••  . 

c 

0 



,'>\>'  ■ 


in 


;uni 


MtSMAM 


56 


CLIMaTO LOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  I9'i8 


SSCESSIVE  PBECIKTATI0:M  :F0R  192S 


Total  duration 

"o 

u 

11 

3l 

Excessive  rate 

Depth  of  precipitation  (iu  inches)  during  period  of  time  indicated 

station  and  date 

From— 

To- 

Began— 

Ended- 

£ 

in 

a 

S 
o 

S 

o 

CM 

a 

s 

o 

CO 

S 

in 

CO 

a 

o 

1* 

d 

a 
S 

s 

2 

B 

o 
o 

s 

Fort  Smith,  Ark. 

Apr.  20 ...... 

Apr.  20. 

May     3 

6:35  p.m. 
6:35  p.m. 
9:05  p.m. 
7:30  a.m. 
8 :20  p.  m  . 
7:15  a.m. 
8:40  p.m. 
2:55  p.m. 
5:10  p.m. 
3:15  a.m. 
3:02  p.m. 

1:00  p.m. 

8::iO  p.m. 

D.N.p.m 

6:4:5  p.m. 

D.N. a.m. 
D.N.   p.m. 

7:05  p.m. 
D.N.  a.m. 
12:12  p.m. 
D.N.  a.m. 

8:5fi  p.m. 

D-N.a.m. 

9:27  a.m. 

5:03  p.m. 

8:35  p.m. 

9:45  p.m. 

7:31  p.m. 

D.N  a.m. 

D.N.a.m. 

D.N.a.m. 

8:50  a.m. 

6:06  p.m. 
12:42  p.m. 

5:50  a.m. 
11:27  a.m. 

8:40  p.m' 

8:15  a.m. 

3:45  p.m. 

7:39  a.m. 

1-39  p.m. 

"4:15  am. 
"4:16  a.m. 
''6:05  a.m 
li:00  noon 
D.N.  p.m. 
11:25  am. 

10:10  p.m. 

4:2G  p.m. 
Hi:*)  a.m. 

6:22  a.m. 

3:40  p.m. 

'n.N.  a.m. 
D.  N.  p.m. 
^•6:15  a.m. 

8:30  p.m. 

6:25  a.m. 
''6:05  a  ra. 
''10:45  a.m. 

3:30  a.m. 

2:40  p.m. 

7:15  a.m. 
"  D.  N.  a.  m . 

D.N.a.m. 
11:00  a.m. 

5:20  p.m. 

9:00  p.m. 

D.N.p.m. 

8:15  p.m. 

2:15  p.m. 

D  N.a.m. 

D.N.a.m. 

9:36  a.m. 

'D.N.a.m. 

3:30  p.m. 

0:30  a.m. 

7:06  p.m. 
11:10  p.m. 
10:50  a.m. 

4:30  p.m. 
''9:00  a.m. 
''6:35  a  m. 

2.40 
2.40 
1. 22 
1.01 
1.57 
0.S9 
0.59 
0.39 
2.12 
1.54 
0.39 

1.83 
0.79 
1.71 
0.58 
2.01 
1.10 
1.55 
1.50 
0.% 
0.  S2 
0.64 
0.53 
0.88 
0.3S 
0.36 
O.GS 
0.47 
1.46 
0.52 
0.72 
0.  J4 

2.17 
0.86 
0  85 
1.03 
0.62 
0.81 
0.44 
1.83 
1.70 

8:25  p.m. 
9:04  p.m. 
2:49  a.m. 
10:29  a.m. 
9:27  p.m. 
H:52  a.m. 
8:44  p.m. 
3:00  p.m. 
1 :52  a.m. 
3::!2  a.m. 
3:22  p.m. 

6:23  p.m. 

8:5S  p.m. 
12:57  a.m. 

0:46  p.m. 

3 :52  a.  m . 
12:00  mi.l. 

7:07  p.m. 

4:51  a-m. 
12:20  p.m. 
12:45  a.m. 
10:57  p.m. 

2:43  a.m. 

9:55  a.m. 

5:05  p  El. 

8:37  p  m. 

9:52  p.m. 

7  -.m  p.  in . 

2:11  a.m. 

2:05  a  m. 

1:16  a.m 

8:57  a.m. 

10:20  p.m. 
12:45  p.m. 
7:53  a.m. 
2:55  p.m. 
9:04  p.m. 
8:52  a.m. 
3:47  p.m. 
8:52  a.m. 
1:46  p.m. 

8:43  p.m. 
9:26  p.m. 
3:19  a.m, 
11:09  a.m, 
9:58  p.m. 
9:!2  a.m. 
8:66  p.m. 
3:22  p.m. 
2:16  a.m. 
4:50  a.m. 
3:29  p  m. 

6:48  p.m. 

9:20  p.m. 

1:12  a.m. 

6:58  p.m. 

4:54  a.m. 
12:14  a.m. 

7::i2  p.m. 

5:45  a.m. 
12:44  p.m. 
12:.';7  a.m. 
ll:ln  .!.ia. 

2:51  a.m. 
10:13  a.m. 

5:12  p.m. 

8:45  p.m. 
10:03  p.m. 

7:43  p.m. 

2:56  a.m. 

2:18  a.m. 

1:37  a.m. 

9:14  a.m. 

11:12  p.m. 
12:52  p.m. 

8:27  a.m. 

3:05  p.m. 

9:20  p.m. 

9:10  a.m. 

3:53  p.m. 
10:01  a-m. 

2:14  p.m. 

0-41 
0.94 
0.59 
0.  11 
0.34 
0.23 
O.Ol 
0.01 
0.91 
0. 02 
0.03 

0.31 

0.13 
0.61 
0.01 
0,01 
11.09 
0.01 
0.01 
(1.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0  04 
0.01 
0.01 
0.01 
0  01 
0.05 
0.01 
0.08 
0.01 

0.  61 
0.01 
0.09 
0.  ,50 
0.03 
0.01 
0.01 
0.23 
0.02 

0.05 
0.07 
0. 15 
0.16 
0.20 
0.15 
0.29 
0  09 
0.35 
0.13 
0.21 

0.07 
0.13 
0.21 
0.25 
0.06 
0.20 
0.18 
I'.  09 
0.15 
008 
0.10 
0. 29 
0.08 
0.24 
0.20 
0.17 
0.  !9 
0.09 
CIS 
0. 10 
0.13 

0. 0'> 
0.30 
0.18 
0.22 
0.19 
0.17 
0.  -M 
0.05 
0.15 

0.14 
0.  34 
0.  J2 
0.22 
0.44 
0.27 
0.46 
0  24 
0.48 
0.26 

0.:3ti 

0.33 
0.22 
0.31 
0.44 
0.18 
-(5754 

0. 29 
0.  lo 
0.28 
0,3i 
0.  28 
0.48 
0  28 
0.32 
0.31 
0.40 
0.31 
0  U 
0.  H9 
0. 25 
0.29 

0.13 
0.:J4 
027 
0.30 
0.;57 
0.34 
0.36 
0.11 
0. 24 

0.42 
0.  43 
0.31 
0.27 
0.66 
0.  :19 
0  "11 

0.47 
0.57 
0.38 
0-32 
0.73 
050 

i 

1 

1 

1 

0.61 
0.43 
0.39 
1.09 

■^ 

0.50 
0.51 
1.18 

May  14        

0.63 
1.20 

0.80 

July    12 

Aug.  17 

Aug    18 

0.3S 
0.56 
0.31 

Aug.   24 

Oct.     16 

Oct.     16      

0.64 
0.32 

0.68 
0..52 

0.66 

0.75 

0  82 

0.  88 

0. 93 

1.00 

1.3& 

LITTLE  ROCK,  ARK. 

0.57 
0. 31 
0. 37 
0.47 
037 
0.72 
0.33 
0.14 
0.32 
0.:34 
0.37 

0.70 
0,46 

0.77 
0.51 

Apr     13 

Apr.    20 

Apr.    22 

ilay    10 

0.48 

0.53 

0.74 

0.97 

1.10 

1.21 

1  ..32 

1.46 

1,58 

May    28 

0.45 
0.17 
0.61 

0  53 
0.28 
0.60 

0.77 

i.oi' 

i'io' 

Juno     y 

0.42 

G.52 

0.50 

June   21 

June  22 

0.44 

July    28 

July    26 

0.86 

0.76 

Aug.     9 

- 

Aug.   18 

' 

Aug .  18  

0.44 

Aug.   21 

Aug.   81     

0  15 
0.47 
0  35 
0.41 

0.20 

0.21 

0.33 

0.39 

0-48 

0.63 

0.77 

Sept.  15 

! 

Oct.      5 

0.57 
0.43 

0.25 

0.61 

\ 

Oct.     15 

Memphis ,  Tenn 

0.29 

0.42 

0.45 

0.50 

0.57 

0-76 

0.88 

Apr.  30 

May   19 

0  38 

0.45 

0.48 

0.59 

0.64 

July    16 

0.  ,50 
0..53 

0  55 
0.62 

Aug.  21 

1 

Aug.  30 

Ang.  31..,.  ...   . 
Oct.    16  

0.22 
0.35 

0.38. 
0.55 

0.45 
0.63 

0.49 
0.70 

0.62 

0.72 

0.78 

0.86 

1.03 

1.15 

1 

' 

^    On  following  day. 


MONTHL-Sr 

HIGHEST 

,  LOWEST  AND  BIEAIT  EIVEB  STAGES  FOR  1Q28 

-- 

Jan. 

Feb- 

Mar. 

Apr, 

May. 

June                July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Stations 

„ 

„ 

^ 

^ 

_j_, 

^ 

i 

^ 

^ 

.^ 

1 

+; 

-  i 

tD 

p 

cu 

a 

o 

a 

i> 

fu 

a 

,a 

© 

a 

6 

S 

a 

aj 

a 

,a 

« 

B 

o 

w 

a 

'^ 

s^ 

a 

CJ 

a 

o    [ 

V 

a 

a 

o! 

hn 

i* 

=3 

p: 

60 

p 

f<l 

u, 

•X 

bo 

Iff 

cS 

in 

K 

a 

H 

J^ 

ix 

S 

5 

60 

Is 

w 

3 

S 

w 

o 

1-1 

g 

w 

3 

g 

w 

3 

a 

W 

3 

S 

K 

o 

1^ 

S 

a 

O 

S 

K 

o 

s 

s 

o 

?5 

S 

s 

:s 

K 

3 

S 

a 

3 

g 

Arkadelphia... 

4.0 

1.0 

2, a 

3.2 

1.0 

2.2 

4.3 

0.9 

2.5 

17.3 

0.8 

5.7 

3.5 

0.6 

1.9 

6.4 

0. :: 

3.5    4.4 

-0.3 

1.7 

5.0 

-0.5 

1.2 

1.5 

~0.6i-0.1 

-0.3 

-0.7 

-<:.6 

3,6 

0.0    1.819.1 

1.2 

5.  2 

Arkansas  City. 

40.2 

■?9  2 

32  9 

38.4 

28.9 

34.2 

37.5 

20.4 

33.0 

47.3 

M  2 

41.2 

49.2 

32.9 

42.4 

51.3 

30  5 

39.  8  52.  6 

:^6.6 

48.8 

35.8 

18.7 

25.6 

22.4 

17.0 

20.8 

20.7 

13. 6 

15.3 

:J6.0 

15.6  20.6136.7 

25.7 

:il.(i 

BatesviUe 

16  0 

8  ?. 

10  9 

10,3 

8,7 

9.6 

13.  7 

8.5 

10.8 

:j:i.4 

8.2 

19.4 

19.  8 

8.7 

12.5 

37.6 

10.1 

22.8  21.1 

7.7 

11.1 

13.6 

6.6 

8.6 

9.0 

5.5 

6.5 

6.4 

,5.0 

.5.6 

8.7 

5-3    6.0I15.S 

7  4 

10.2 

Black  Rock.... 

14,0 

6.0 

8,7 

9.8 

7.2 

8.1 

10.0 

7.4 

8.7 

24.9 

7.0 

18.1 

20.4 

7.1 

12.0 

26-6 

6.8 

20. 1  22.  8 

6.4 

)3.9 

6.8 

4.6 

5.8 

6.6 

3.1 

4-4 

U.2 

3.4 

4.8 

11.7 

3.5    6.2|lS.2 

8  1 

ll.-s 

Calico  Rock... 

9  1 

2  5 

4.8 

4.6 

3.0 

4.0 

7.4 

2.9 

5.0 

31.8 

2.8 

12.9 

11-9 

32 

b.  4 

:^9.2 

43 

IS.  2  12.8 

2.3 

5.1 

7.8 

1.4 

3.2 

:^.9 

0.6 

1.5 

1.1 

0.5 

0.7 

2.3 

0.4    1. 

8.9 

2.2 

4.  i 

Camden 

14  7 

7  4 

in,:( 

14.7 

6.5 

10  0 

15.7 

7.1 

10.  y 

32.2 

6.2 

20.0 

25. 4 

6.0 

9.9 

25. 6 

5.7 

17 .2  16. 1 

5.5 

9.2 

15.8 

4.0 

7.3 

6.0 

3.S 

4.4 

4  8 

4.0 

4.3 

10. 0 

4.4    6.5|:«.9 

6.2 

17.8- 

Clarendon 

?a  3 

9.2  SI 

24,9 

25. 1 

20.9 

22.  2 

23.  3 

20  5 

21.9 

30.9 

21.4 

27.1 

31.5 

23.3 

27.1 

:34.8 

24.0 

28.0  34.9 

21.4 

28.  6 

20.5 

13.5 

l,";.  5 

20.  3 

10  2 

14.1 

13.5 

9.8 

U.O 

15.3 

11.5  !3.2;25  9 

14.0 

•41.4 

Corniuif 

11  7 

9  0 

10  2 

11.7 

9.7 

10.8 

11.5 

9.8 

10.6 

13.5 

9.2 

12.1 

32.7 

8.6 

iO.  i 

15. 0 

8.  ,5 

13.2  34.0 

7.9 

10.5 

8.7 

7.4 

8.1 

8.9 

6.4 

7.1 

9.4 

6.8 

7.2 

11.6!  7.3|  9.4  13.0 

10.5 

11.8 

Cotter 

9  9 

3  ?. 

5.1 

5.3 

:i  7 

4  7 

8.0 

3.5 

5.5 

25.0 

3.3 

11.5 

11.6 

3.7 

6.-1 

27.8 

4.8 

14.1  13.8 

2,0 

5.2 

8  9 

2.2 

4.2 

4.6 

1.4 

2  4 

2.1 

1.2 

l.H 

3.8!  1.2'  2.1    9.4 

2.8 

6  0 

Dam  No.   1  — 

?4  2 

I   8 

5.8 

6.0 

1.2 

3.2 

6.0 

0.8 

3  0 

:jS.8 

0.5 

12.5 

9.0 

).3 

4.1 

33. 0 

1.5 

11.0  lO.O 

0.0 

3.6 

3  0 

-1.0 

0  4 

2.0 

-2.8 

-0.7 

2.0 

-3.3 

-0.9 

............ 

Danville 

21   S 

5  7 

9  4 

9.4 

6,3 

7,5 

7.3 

3.9 

4.6 

25.  6 

2.8 

14.8 

11.2 

•5.9 

7.6 

23.7 

2.4 

12.1  L7.2 

2.5 

6.9 

11.3 

2.0 

3.8 

4.3 

0.6 

1.3 

1.8 

0.6 

0  8 

15.4 

1.21  2.ii20.6 

2.4 

8.5 

Dardanelle 

12  ?. 

4  H 

7  1 

li.7 

4.6 

7.0 

12.0 

4.7 

7.1 

21.5 

5.3 

13.0 

17.0 

5.9 

9.4 

22.9 

5.3 

15.4  13.6 

5.7 

8.8 

18.6 

5.0 

7.7 

53 

3.1 

3.9 

3.7 

2.9 

3,3 

15.0 

3.4]  6.8  54.8 
K.1110.1!21.S 

4.8 

8.3- 

De  Vails  Bluff  . 

23  1 

17  R 

20  a 

21  0 

17,1 

18  2 

20.1 

16.7 

IS. 5 

27.9 

17.0 

23.5 

27.9 

19.9 

22.9 

28.0 

20.8 

14.3:28.0 

16.3 

22.6 

15.9 

U.O 

12.8 

17.8 

7.8 

11.2 

11.5 

7.4 

8.6 

12.4 

50.1 

18.3 

Fort  Smith  .... 

13  fi 

6  1 

a  0 

13  a 

5  8 

8,7 

14.4 

6  2 

9.2 

23.4 

6.6 

14.1 

19.2 

?.2 

10.1 

24.3 

6.7 

17.1115.7 

7.0 

10.0 

21.1 

6.0 

9.! 

,5.6 

2.5 

4.0 

4.7 

2.4 

3.6 

!7.2 

3  Si  8.2J16.4 

5  6 

9.2 

Fulton 

IB  1 

9  1 

11  a 

In  0 

8  6 

10,8 

11.4 

8.2 

9.4 

25.  6 

7.6 

18.  6 

25.9 

10.9 

17.8 

23.7 

13.2 

19.1 

19.5 

10.4 

12.9 

15.4 

7.4 

10.. 1 

7.9 

6.3 

6.9 

6.5 

5.7 

6.1 

U.l 

5.8;  8.4'2}.& 

7.8 

14.2 

Georgetown 

20  9 

12  6 

17.9 

17.8 

12.  8 

13. 6 

17.  0 

12.5 

14.8 

28.2 

11.9 

22.1 

27.2 

15.3 

20. 2 

29.9 

17.0 

24.0 

27.3 

iO.O 

19.8 

13.3 

6.3 

8.2 

13.0 

3.6 

6.6 

7.7i  Z.4 

4.5 

8.1 

3.8|  5.8  20.6 

7  5 

15-7 

Gilbert 

8  2 

4,4 

5,2 

5.6 

4,7 

5.0 

8.0 

4.6 

5.3 

2V.0 

5.0 

8.1 

81 

4.6 

b.4 

15.5 

fe.O 

7.4 

5.4 

3.8 

4.2 

5.0 

3.3 

3.6 

3.5 

3.1 

3,3 

3-3]  :i.  1 

3.2 

4.8 

3.1    3.4i  6.8 

3.7 

4.8 

Helena 

35  a 

28  6 

26  6 

35  6 

22,1 

29.4 

33.4 

22  7 

28.0 

40.8 

29. 4 

33.1 

42.2 

22:  1 

32.8 

44  4 

25.3 

35.6 

45  7 

26. 8 

40.1 

26,4 

10.  1120.3 

39.7 

14.5 

17.7 

15.8:10.4 

12.4 

;!4.5 

5;i.2ll6.8  34.3 

18.4 

25.  5 

Index 

14  5 

8  4 

10  4 

14  0 

8,2 

9  8 

9.4 

8.0 

8.6 

22.9 

7.7 

15.6 

25.0 

U.O 

16.1 

21.5 

12.4 

17.0 

17.2 

10.3 

12.2 

14.0 

7.8 

9.9 

8.4 

7.1 

7.6 

7.4i  6.8 

7.0 

10.5 

7.0    8.6,19.6 

7.8 

11.1 

LITTLE  ROCK 

13  0 

3  A 

6  4 

11  2 

3.2 

6.0 

11.5 

3.1 

5,9 

20.  n 

3.4 

12.7 

15.9 

3.4 

8.7 

20  6 

3.9 

13.8 

14.2 

4.5 

7.9 

16.0 

3.5 

6.4 

5.0 

0.1 

1.6 

1.1 

-0.3 

0.4 

13.3 

0.4    .1.4114.4 

2.9 

7.8 

Marked  Tree.  ■ . 

10  0 

8  3 

9  3 

9  •> 

7,9 

8.5 
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